THE  UNIVERSITY 
OF  ILLINOIS 
LIBRARY 

0.526.99 
'5w32la 
\92i 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2014 


https://archive.org/details/arsbok3192stat 


STATENS  M  E  T  E  OR  O  L  O  (!  T  S  K-11  Y  1)  lU)  (i  IJ  A  K  I  S  K  A  A  N  S  T  A  L  T 


ÅRSBOK 

3 

19  2  1 

omfattande 

Månadsöversikt  över  väderlek  och  vattentillgång 
Nederbörden  i  Sverige 
Vattenstånden  i  Sverige 
Meteorologiska  iakttagelser  i  Sverige 
och  Hydrografiska   mätningar   i  Sverige 


S    T    O    C    K    H    O    L    M        19    2  3 

mmm^nmmm 

M0V2  11823 


STOCKHOLM  1923 

KCKOL.  BOKTKYCKERIET.     P.  A.  NOBSTKDT  &  SÖNER 
232979 


STATENS    M  E  T  E  O  R  O  L  O  (I  I  S  K  -  II  Y  IJ  R  O     \l  A  F  I  S  K  A    A  N  S  T  A  J.  T 
MMADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDEULEK  OCll  VATTEN  TI  LE(L\NG 


Årgång  3. 


Del  I.  1. 


Januari  1921 


Viulcrlelieu  under  januari  utmärktes  intill  don  7 
av  lågt  lufttryck  i  trakten  av  Island,  högt  i  södra 
Europa  och  i  norra  Finland.  Under  största  delen  av 
denna  tid  rådde  tjocka  i  de  svenska  farvattnen,  sär- 
skilt i  de  södra.  Övergående  nederbörd  i  hela  landet 
förekom  den  4. 

Vädret  fick  härefter  en  oroligare  karaktär,  orsakad 
av  oväderscentra,  som  passerade  landet  och  av  vilka 
det  kraftigaste  den  11  från  NV  till  SO  drog  över 
Sverige,  åtföljt  av  storm  och  nederbörd  i  Göta-  och 
Svealand  samt  södra  Norrland. 

Den  14 — 15  rörde  sig  en  kil  av  högt  lufttryck  åt 
öster  över  Skandinavien,  medförande  kyla  och  svagare 
vindar.  Tryckfördelningen  blev  därefter:  lågt  i  nord 
väst,  högt  i  sydost.  Den  kännetecknades  av  ett  stort 
område  med  lågt  lufttryck  med  centrum  vid  Island, 
vilket  centrum  långsamt  förflyttades  åt  öster  under 
tiden  den  15  till  den  19,  då  det  nådde  norra  Fin- 
land. Under  detta  skede  passerade  lufttrycksvågor 
(bestående  av  stignings-  och  fallområden)  över  södra 
Sverige  den  IG,  17,  18  med  omkring  22  timmars 
mellanrum  mellan  kammarne,  orsakande  upprepade 
stormar. 

Den  20  och  24  var  lufttrycket  högt  i  sydväst,  och 
oväderscentra  passerade  den  20  och  22  från  NV  mot 
SO  över  Sverige.  Det  senare  av  dem  särskilt  an- 
märkningsvärt, enär  det  medförde  åska  och  orkan, 
varom  mera  nedan. 

Vädret,  som  under  största  delen  av  månaden  var 
blitt,  var  kallare  de  dagar  högtrycks-kilar  drogo  förbi, 
vilket  förutom  det  förut  nämnda  fallet  förekom  den 
25  och  27—28. 

Den  30  blev  lufttrycket  högt  vid  Island,  utgörande 
begynnelsen  till  en  annan  väderlekstyp. 
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Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  lågt  i  hela 
landet,  i  Norrland  och  östra  Svealand  10  mm  under 
det  normala,  i  Skåne  6  mm  under  det  normala. 

^'iiKlriktuiug^pn  var  under  månaden  övervägande  SV 
i  Götaland,  S  eller  V  i  Svealand,  i  Norrland  väx- 
laude. 

Tciiiperatureu  var  i  medeltal  för  månaden  över  den 
normala  i  hela  landet  utom  i  Lappland,  där  den  var 
1^/2°  lägre.    Värmeöverskottet  var  störst,  omkring  3°, 
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i  sydvästra  Skåne.  Högsta  temperaturen,  ^  +  9.5°,  an- 
tecknades i  Kalmar  d.  10  och  lägsta,  —  37°,  i  Vuonatj- 
viken  (Norrbottens  län)  och  i  Myrheden  (Västerbottens 
län)  d.  27;  den  därnäst  lägsta,  — 35",  i  Stensele  och 
Junsele  d.  27. 

Nederbörden  utgjordes  till  största  delen  av  snö  i 
Norrland,  snöblandat  regn  eller  regn  i  övriga  delen 
av  landet;  i  samband  med  åska  d.  11  och  22  föll  jämväl 
hagel  på  många  ställen  i  Svealand  och  Götaland. 
Nederbördens  mängd  översteg  i  hela  landet  betydligt 
månadens  normalvärde  och  utgjorde  mera  än  100  mm 
i  Hallands,  Göteborgs-  och  Bohus  samt  Älvsborgs  län, 
omkring  90  mm  i  Malmöhus,  Kristianstads,  Krono- 
bergs och  Örebro  län,  80  mm  i  Blekinge  och  Värm- 
lands län,  70  mm  i  Jönköpings,  Skaraborgs,  Östergöt- 
lands, Södermanlands,  Kopparbergs,  Gävleborgs,  Jämt- 
lands och  Gottlands  län,  60  mm  i  Stockholms,  Upp- 
sala och  Västmanlands  län,  50  mm  i  Kalmar  och 
Västernorrlands  län  samt  40  mm  i  Västerbottens  och 
Norrbottens  län.  För  landet  i  sin  helhet  var  neder- 
bördsmängden 60.5  mm,  eller  214  procent  av  normala, 
som  är  28.3  mm.  Nederbördsdagarnas  antal  var  i 
medeltal  för  södra  och  mellersta  Sverige  omkring  20, 
för  norra  Sverige  omkring  17.  övedskloster  i  Skåne 
uppvisar  27  nederbördsdagar  och  Lagan  i  Kronobergs 
län  26. 

Yatteiitillgången  i  januari  var  enligt  medelvatten. 

stånden  så  gott  som  överallt  mindre  än  den  normala- 
Undantag  utgjorde  dock  t.  ex.  Maksjön  vid  Maksjö- 
strand, Ångermanälven  vid  Forsmo,  Strömsvattnet  vid 
Strömsund,  Sagån  vid  Forsbo,  Helgeån  vid  Hönjebro, 
Bälganeån  vid  Klippan,  Nissan  vid  Johansfors,  Viskan 
vid  Åsbro,  GuUspångsälven  vid  Åtorp  och  Vänern  vid 
Sjötorp,  där  de  voro  obetydligt  över  medium.  Absolut 
låga  voro  blott  Västerdalälven  vid  Transtrand  och 
Mörrumsån  vid  Mörrum.  Maximivattenstånden  voro 
anmärkningsvärt  låga  överallt,  varvid  Ljusnan  vid 
Edänge,  Västerdalälven  vid  Transtrand  och  Mörrumsån 
vid  Mörrum  voro  exceptionella.  Minimivattenståndet 
var  enastående  lågt  exempelvis  i  Piteälv  vid  Älvsby, 
Byskeälv  vid  Myrheden,  Västerdalälven  vid  Transtrand, 
Fyrisån  vid  Nedre  Uppsala,  Mälaren  vid  övre  Stock- 
holm, Mörrumsån  vid  Mörrum,  Bolmån  vid  Skeen  och 
Ätran  vid  Kila.  Speciellt  mycket  understegs  vatten- 
ståndet dock  endast  i  Västerdalälven  och  Mörrumsån. 

Angående  vattenståndets  förlopp  märkes,  att  Torne- 
älvs vid  Jukkasjärvi  var  fullständigt  normalt  och  sakta 
sjunkande.  I  Skellefteälv  vid  Kusfors  inträffade  i 
månadens  början  någon  isdämning,  men  sedan  fort- 
satte det  vanliga  vinterfallandet  under  normalkurvan. 
I  Strömsvattnet  vid  Strömsund  och  i  Gesundssjön  vid 
Borasund  försiggick  sänkningen  tämligen  regelbundet, 
på  förra  stället  över  och  på  det  senare  under  det 
normala.  Ljusnan  vid  Edänge  var  i  huvudsak  stilla- 
stående med  någon  isdämning,  mitt  i  månaden.  Dal- 
älven vid  övre  Älvkarleö  och  Klarälven  vid  Nedre 
Dejefors  voro  i  sakta  stigande,  men  uppnådde  dock 
icke  normalvattenståndet.  Byskeälv  vid  Myrheden  var 
i  starkt  sjunkande,  medan  GuUspångsälven  vid  Åtorp 
var  i  jämvikt  och  Fyrisån  vid  Nedre  Uppsala  i  kraftig 
höjning,  samtliga  dock  under  medium.  Nyköpingsån 
vid  Nedre  Täckhammar,  Emån  vid  Järnforsen,  Helgeån 


vid  Hönjebro  och  Nissan  vid  Johansfors  voro  i  stigande, 
de  båda  förstnämnda  under  det  normala,  medan  de 
två  sista  höjde  sig  över  medium. 

Vattenkraftsindustriens  tillgång  på  vatten  var  dålig. 

Snötäclie  kvarlåg  i  Norrland,  i  nordvästra  och  inre 
delarna  av  Svealand  under  hela  månaden;  i  övriga 
delen  av  Svealand  var  snötäcket  ojämnt  fördelat  och 
nedsmälte  fullständigt  under  vissa  dagar  i  första  och 
fjärde  veckan.  I  de  höglänta  delarne  av  Götaland 
var  snötäcke  mera  allmänt  d.  1—4,  13 — 21  och  23 — 29, 
men  i  övriga  delar  av  denna  landsdel  var  marken 
mestadels  bar.  Snötäckets  tjocklek  uppnådde  maxi- 
mum, omkring  60  cm,  i  inre  Norrland  mot  slutet  av 
månaden.  Medeltjockleken  var  för  januari  i  Norr- 
bottens och  Västerbottens  län  25  cm,  i  Jämtlands  och 
Västernorrlands  30  cm,  i  Gävleborgs  20  cm,  i  Koppar- 
bergs och  delar  av  angränsande  län  20  å  30  cm, 
eljest  var  snötäckets  tjocklek  i  medeltal  10  cm  för 
de  trakter  i  Svealand  och  Götaland,  där  snö  under 
mitten  och  slutet  av  månaden  kvarlåg. 

Lantbruket.  Till  följd  av  den  sällsynt  blida  väder- 
leken i  större  delen  av  södra  Sverige  kunde  plöjning 
företagas  under  första  tredjedelen  av  januari.  Höst- 
säden har,  på  grund  av  att  ingen  tjäle  funnits,  rett 
sig  förträffligt  och  har  ett  friskt  och  kraftigt  ut- 
seende. 

Norrsken  (^  =  starkt,  ^  =  svagt)  iakttogs  följande 
dagar: 

Distrikt   1  (69-65°         nordlig  lat.)  d.  1-5,  6^  7^  8^  9^, 

lo''',  11—14,  l5^  l6^ 

17^  18",  ly,  20°,  21, 
22»,  25-29,  30'^  3P. 
II  (65-61-30'  »        >  )  d.  5,  7^  9°,  13",  15,  16^ 

^  17^  19»,  20»,  270,  29, 

30^  3P. 

.     III  (6r30'-58"30'      »       O  a-  5°,  6»,  7°,  10»,  15», 
^  18»,  22»,  24»,  29». 

»      IV  (58°30'— 55^30'      >       >  )  d.  11». 

Åska  har  förekommit  i  södra  Sverige  d.  2,  11  och 
22  januari. 

Åskvädret  den  22  januari  iakttogs  av  17  observa- 
törer i  Svealand  och  norra  Götaland.  En  jämförelse 
mellan  de  tider,  då  det  iakttogs  på  olika  platser,  vi- 
sar, att  det  dragit  fram  över  området  från  NV  mot 
SO  med  en  hastighet  av  ungefär  60  km  i  timmen. 
Det  observerades  sålunda  vid  10-tiden  på  f.  m.  i 
Grycksbo,  passerade  Västmanland  före  middag  och  ob- 
serverades sist  i  Stockholms  skärgård  mellan  kl.  12.30 
och  1  e.  m. 

Från  de  flesta  av  de  platser,  där  åskan  hördes,  samt 
från  ytterligare  ett  10-tal  finnes  anteckning  om  en 
stormby  med  hagel  eller  trindsnö,  då  ovädret  passe- 
rade. Detta  oväder  har  alltså  varit  ett  typiskt  s.  k. 
virvelåskväder,  som  åtföljt  det  kraftiga  oväderscentrum, 
som  denna  dag  passerade  Norrland  och  gav  västlig 
storm  över  Svea-  och  Götaland. 

Ovädrets  passage  över  Stockholm  kan  i  korthet  be- 
skrivas sålunda: 

Vid  12-tiden  rådde  västlig  ljum  blåst  medan  en 
svart  molnbank  hastigt  närmade  sig  från  västnordväst. 
Kl.    12.20   nådde  denna  Stockholm  och  samtidigt  in- 
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bröt  kortvarig  nordvästlig  storm.  Någon  minut  där- 
efter började  starkt  regn,  som  snart  övergick  till  snö, 
varvid  temperaturen  plötsligt  föll  närmare  5  grader. 
Kl.  12.2  6  syntes  en  enda  blixt  (samtidigt  föll  trind- 
snö),  varefter  ovädret  snabbt  avtog  i  styrka  och  drog 
bort  i  öster. 

Genom  studium  av  ett  stort  antal  virvelåskväder 
har  man  kommit  till  den  slutsatsen,  att  den  tvära 
vindkastningen,  den  täta  molnbanken  (ovädersmolnet) 
och  nederbörden,  i  allmänhet  bero  på,  att  ett  lager 
av  kall  luft  av  en  eller  annan  kilometers  mäktighet 
väller  fram  över  jordytan,  längs  en  skarp  gräns(»front>0, 
undanträngande  den  varmare  och  lättare  franiförliggande. 

Temperaturfallet  i  och  med   vind  kantringen  visar, 


att  nordväststormen  åstadkoms  av  den  framriiinandc 
kalla  luften.  Även  lufttrycket  uppvisade  plötsliga  för- 
ändringar vid  passagen.  Den  framträngande  fronten 
sammanpressar  luften  framför  sig,  samtidigt  som  den 
driver  undan  den:  lufttrycket  stiger  plötsligt  kl.  12.17, 
3  minuter  före  stormens  ankomst.  Efter  den  kalla 
luftens  inbrott  stiger  trycket  ytterligare  på  grund  av 
dennas  större  täthet  (tyngd),  men  samtidigt  ger  sam- 
maupressnitigon  efter,  så  att  stigningen  snart  bytes 
i  fallande.  Uen  av  fronten  undaudrivna  luften  pres- 
sas till  större  delen  uppåt,  och  i  ett  fall  som 
detta  med  stor  hastighet,  varvid  den  enligt  kända  la- 
gar avkyles  och  tvingas  att  utfälla  sin  vattenånga  i 
form  av  moln  och  nederbörd. 


Meddelanden  från  obsei 

Norrbottens  län.  Kopparåseu  (Hammarbäck).  D. 
1,  2  och  10  östlig  snöstorm,  d.  25  västlig  snöstorm. 
Viiouatjvikcu  (Johansson).  D.  20  stark  västlig  storm 
under  aftonen.  Natten  d.  21 — 22  stark  sydvästlig 
storm.   Slordalen  (Falkner).   D.  1  Torneträsk  isbelagt. 

Västerbottens  län.  Äscle  (Mattson).  D.  28  kl. 
1.30  middag  förekommo  ljusa  tunna  molnslingor,  och 
i  norr  synes  mot  dessa  moln,  ett  omkring  2  m  vitt 
ljusband  i  form  av  en  regnbåge.  Kl.  5.3  0  em.  —  27° 
och  lugnt,  men  redan  vid  7-tiden  på  aftonen  är  det 
— 12°  och  full  snöstorm.  Den  snö,  som  faller  på 
aftonen,  mäter  60  mm  djup.  Bäverträsk  (Roberts- 
son).     Natten   till   d.    16    stark   och  orkanlik  storm. 

Jämtlands  län.  Ljiisnedal  (Grönqvist).  D.  19,  20, 
22  och  29  storm  och  yrväder. 

Västernorrlands  län.  Kasa  (Eriksson).  D.  31 
snötäckets  tjocklek  på  slätt  50,  i  skog  61  cm.  Härnö- 
sand (Luudbäck).    D.  20,  21  och  22  snöstorm. 

Gävleborgs  län.  Sälg-sjönäs  (Redlund).  Sjöarna 
voro  i  början  av  månaden  i  allmänhet  körbara.  Mos- 
sarna voro  fullt  tillfrusna  för  körning  var  som  helst 
vid  årsskiftet.  Omkring  d.  6  blevo  de  på  grund  av 
starkt  töväder  ganska  besvärliga,,  i  det  källdrag  o.  d. 
gingo  upp.  En  hel  del  sjöar  kunde  ej  alls  befaras 
med  häst  under  tredje  veckan  av  månaden.  Vid  slutet 
av  månaden  kunde  skogskörslorna  dock  fortgå  obe- 
hindrat å  samtliga  sjöar  och  mossar. 

Kopparbergs  län.  överborg  (Ek).  Vinterkörslorna 
ha  gått  bra  under  hela  månaden.  Isgata  efter  vägarna 
i  slutet  av  månaden.  Is  på  åkrarna  delvis  under  snön 
efter  den  omväxlande  väderleken  snö,  tö  och  kyla. 
Idkcrbcrget  (Haag).  Skogsarbetena  i  orten,  vilka 
hitintills  mestadels  legat  nere  på  grund  av  den  riuga 
snömängden,  hava  under  senare  delen  av  månaden 
påbörjats.  Mora  Noret  (Wickman).  D.  11  Siljan  till- 
frusen delvis,  d.  26  helt.  ö.  Noruäs  (Larsson).  Isen 
på  sjöarna  45  cm.  tjock.  Malung  (Hedvall).  Må- 
naden ovanligt  mild  och  ingen  snö  att  tala  om  på 
vägar  och  öppna  fält.  Grycksbo  (Hedenstedt).  D.  22 
vid  10-tiden  fm.  åska,  regn  och  storm.  Regnbåge. 
Åskan  slog  ned  i  fabriksskorstenen. 

Värmlands  län.  Leniiugshamiiiar  (Karlson).  D. 
6 — 8  marken  på  slätten  bar,  likaså  d.  30,  31.  Mo- 
tjäriishyttan  (Nordström).  D.  22  kl.  9,30  f.  m.  kraf- 
tig hagelskur,  regnblandad.  Filipstad  (Olsson).  Hela 
natten  d.  23 — 24  orkanlik  storm  åtföljd  av  snö. 


Ltörerna.  (Januari  1921.) 

Örebro  län.  Östervik  (Eriksson).  D.  21  kl.  3 
e.  m.  stor  ring  kring  månen.  D.  22  åska,  snöblan- 
dat  regn  och  regnbåge.  Käg-lcliolm  (Lindroth).  D. 
22  åska,  hög  temperatur,  kort  hagelskur  av  skarpkan- 
tade  korn. 

Västmanlands  län.    Bernshauiinar  (Lorichs).  D. 

19  besvärligt  väglag  i  skogarna  —  bra  slädföre,  men 
inga  kärr  och  mossar  äro  farbara  med  mindre  väg  i  för- 
väg trampas  upp.     Sjöarna  ganska  osäkra. 

Uppsala  län.  Örbyliiis.  Isens  tjocklek  i  Vendel- 
sjön  d.  23  30  och  d.  28  36  cm.  Ultuua  (Timberg). 
D.  7  föret  slut,  fälten  bara,  enstaka  snöfläckar.  D. 
16  dåligt  slädföre,  varierande  snödjup.  D.  21  snö- 
väder. Västanå  (Willner).  D.  3.  Ett  20-tal  änder 
på  väg  söderut,  samma  dag  första  plogningeu  för  vin- 
tern. D.  6  kl.  5 — 6  e.  m.  iakttogos  starka  blixtar  i 
NO  riktning.  D.  25  isens  tjocklek  40—50  cm.  Vin- 
terfisket å  lax  ger  hittills  dåligt  resultat. 

Stockholms  län.  Svartsjö  (Läth).  Väderleken 
har  under  största  delen  av  månaden  varit  blid  med 
några  dagars  slädföre.  D.  22  mellan  kl.  12,25 — 12,50 
middagen  ovanligt  stark  störtskur,  snö  och  regn  med 
stark  åska  och  blixt.  Kårsta  (Sundell).  Snötäcket 
tunnt  vid  månadens  slut.  Dålig  tjäle  i  marken.  Isen 
å  närbelägna  sjöar  omkr.  30  cm  tjock,  utgörande  kärn- 
is.  Hammarby  (Sandberg).  D.  31  pågår  sjöfarten 
på  Stockholm.  Aliiddcn  (Bengtsson).  D.  23  Mälaren 
körbar,  marken  tjälad. 

Södermanlands  län.  Strängnäs  (Karlsson).  Släd- 
före till  d.  5,  mellan  d.  11  och  21  samt  från  d.  24. 
Isen  gångbar  d.  14,  körbar  d.  25,  isens  tjocklek  vid 
månadens  slut  20 — 24  cm.  Åska  d.  22  —  en  härlig 
regnbåge  samtidigt. 

Östergötlands  län.  Kyleberg  (Ekström).  D.  24 
NNV  orkan  med  snö.  Vattenbristen  är,  tack  vare 
månadens  ymniga  nederbörd,  avhjälpt.  Ingen  tjäle  i 
jorden,  utan  nederbörden  sjunker  genast  och  avgår 
genom  fältdräneringen,  så  att  någon  fara  för  höstsäden 
synes  ej  föreligga,  trots  den  för  årstiden  ovanliga  väder- 
leken. Tvärdala  (Berzelius).  D.  24  snöstorm,  d.  2" 
nordlig  vind  och  kallt.  Övre  Gräusö  (Sörberg).  D. 
12  Dalfjärdeu  isbelagd,  d.  13  Balken,  d.  15  Hål- 
fjärden, d.  25  Korsfjärdeu  och  Lindesfjärden.  D.  22 
kl.  1 — 1,30  e.  m.  våldsam  hagelby;  åska  och  NV 
storm;  hastigt  temperaturfall  från  +  7,5  till  +  0,0. 
Göpperstad  (Svensson).    D.  11  vinterns  första  oväders- 
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dag.  D.  24  starkt  yrväder  på  nalten  ocli  morgonen. 
Linhöpin?  (Wahlström).  Natten  d.  23—24  snöstorm, 
började  omkr.  midnatt  och  fortsatte  till  omkr.  kl.  12 
middag. 

Skaraborgs  län.  Götliiuda  (Wennerblad).  Måna- 
dens kallaste  dag  d.  15,  medeltemperatur  — 13,2% 
varmast  d.  30  medeltemperatur  +  4,4°,  hela  månaden 
—  0,8°.  Något  slädföre  d.  2  och  d.  11—21,  bart  d. 
14 — 16.  D.  10  plöjdes  på  flera  ställen.  Domherrar 
framme  d.  6,  22,  26,  27  och  31;  kajor  syntes  d.  5 
och  18.  Edsvära  (Johansson).  D.  10  plogarna  i  full 
gång,  någonting  alldeles  ovanligt  för  årstiden.  D.  22 
flod  i  åar  och  bäckar. 

Älvsborgs  län.  Olovstorp  (Högrell).  Mycket  tunn 
is  på  närbelägna  vatten.  Kärr  (Andersson).  Under 
månaden  ha  sjöar  och  tjärn_ varit  delvis  isbelagda,  men 
ingenstädes  fullt  farbara.  Öunarp  (Jönsson).  Vatten- 
tillgång god.  Skogskörning  omöjlig  på  grund  av  den 
växlande  väderleken.  Rojdal  (Andersson).  Viskan 
svämmade  över  lågt  liggande  marker  d.  10,  har  mer 
än  normak  vattenstånd  vid  månadens  slut.  Stora 
Holsjöu  isbelagd  d.  14,  gångbar  d.  25.  Viskan  ingen 
is.  Snöstormen  d.  14  åstadkom  flere  avbrott  å  den 
elektriska  ljusleduingen;  snötrycket  sönderbröt  mycket 
ungskog.  Låiigared  (Alström).  D.  1  vid  tiden 
e.  m.  syntes  flera  åskblixtar.  Haby  (Larsson).  Vat- 
tentillgången för  Haby  och  Hulta  kraftverk  riklig  under 
månaden.     Ovanligt  blid  vinter. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Simmersröd  (Dahl- 
berg). D.  14  Ljungskileu  för  första  gången  i  vinter 
isbelagd.  llindås  (Ericson).  Vattenhöjden  i  Ned- 
sjöarna  d.  1  164,  d.  15  190  och  d.  31  234  cm.  D. 
14  började  Nedsjöarne  få  istäcke,  efter  några  dagar 
gick  isen  upp,  men  började  på  nytt  d.  24;  d.  30  var 
den  20  cm.  nära  land.  Jonsered  (Bogren).  D.  14 
isbelades  sjön  Aspen. 

Hallands  län.  Ramsered  (Dahlqvist).  D.  1 — 2, 
14 — 21  begagnades  släde.  Vid  månadens  slut  är  mar- 
ken snöfri;  tjälen  3—4  cm.  Den  14  Ramsjön  helt 
isbelagd;  d.  31  isens  tjocklek  9—10  cm.  Hökhult 
(Mellström).  Nederbördsmängden  102,3  mm.  är  den 
största  för  januari  sedan  mätningen  börjades  här  1889, 
med  undantag  av  januari  1916  då  den  var  103,0  mm. 
Vattenståndet  är  högt  i  floder  och  sjöar.  Isbelägg- 
ning  vid  Lagans  kanter  d.  14—18  och  25 — 29.  D. 
7 — 11  kunde  plöjning  verkställas.  Vid  samma  tid 
slogo  rosenbuskar  ut  nya  blad  och  sköto  6  å  7  cm 
långa  skott,  syrenknopparna  svällde  mycket  och  vallmo 
grönskade;  råg  och  vete  växte.  Ett  större  sällskap 
bofinkar  höll  sig  här  och  åt  alfrö,  men  har  sedan 
försvunnit. 

Jönköpings  län.  Grausluilt  (Johansson).  Isen 
här  å  småsjöar  var  hållbar  för  att  gå  på,  men  ej ^  för 
körning  under  tiden  1 — 20.  Tngen  snö  under  måna- 
den, så  att  skogskörning  kunnat  utföras;  sista  veckan 
i  januari  liknade  mera  april-,  än  januariväder.  Roina- 
näs  (Göransson).  D.  28  Sömmen  nästan  fullständigt 
isbelagd.  Högeinålen  (Johansson).  Månaden  mycket 
ombytlig,  omväxlande  varmt  och  kallt,  med  något  släd- 
före somliga  dagar.  Botorp  (Bogeman).  D.  4  sjön 
Noen   åter   isfri,   d.    12   isbelagd   för   andra  gången. 


Flaliult  (Åkerberg).  D.  18  tjälens  djup  i  medeltal  i 
sandjord  16,  i  mossjord  14  cm.  Gott  slädföre  endast 
d.  1 — 4  samt  d.  18 — 29.  Vattentillgången  riklig. 
Kåreslätt  (Anderson).  D.  23  stark  snöstorm.  Drags- 
uäs  (Sundström).  D.  4  bröt  sjön  örken  upp,  d.  13 
isbelagd  för  andra  gången.  D.  24  snöstorm.  Dnugeu 
(Petersson).  Sjön  Bolmen  isbelagd  d.  14,  isfri  d.  23, 
åter  isbelagd  d.  24,  gåstark  d.  26 — 30,  ofarbar  d.  31. 
Från  d.  24  ingen  tjäle  i  obruten  mark.  Dalsland 
(Andersson).  Under  månaden  har  till  följe  den  milda 
väderleken  ej  myren  frusit,  varför  några  skogskörslor 
ännu  ej  kunnat  påbörjas,  vilket  förorsakat  avsevärda 
hinder  för  skogskörare  och  lantbrukare;  även  skogs- 
arbetare stå  utan  arbete.  D.  28  syntes  knoppar  på 
sälj. 

Kronobergs  län.  Lidlmlt  (Karlberg).  Ingen  tjäle 
i  jorden  vid  månadens  slut.  Iseu  å  insjöar  mycket 
tunn;  vattenståndet  högt.  Stora  översvämningar  i 
Krokån  och  närliggande  sjöar  i  Vrå  socken,  över- 
svämningen gör  stor  skada  å  de  närliggande  åkerfälten. 
Aneboda  (Nordqvist).  Väderleken  har  under  månaden 
varit  ovanligt  mild,  endast  då  och  då  avbruten  av 
några  dagars  köld.  Marken  nästan  bar  och  knappast 
någon  tjäle  i  jorden.  Ljuugliy  (Hjelmqvist).  Isen  å 
Lagaån  har  ingen  gång  under  vintern  blivit  så  tjock, 
att  den  kunuat  upptagas,  men  vattentillgången  har 
blivit  riklig.  Slieen  (Alm).  Dåligt  vinterväder  för 
skogskörslor.  Vägarna  ha  delvis  varit  ofarbara;  om 
snö  kommit,  har  den  blåst  tillsammans  i  drivor,  till 
följd  därav  intet  slädföre. 

Kalmar  län.  Mörbylång-a  (Medelius).  D.  23  hård 
snöstorm  och  d.  27  stark  N  snöstorm.  Kalmarsund 
segelbart  hela  månaden.  Holmbo  (Carlson).  Isarna 
ha  varit  mycket  svaga  den  första  halva  månaden.  D. 
31  isens  tjocklek  14  cm.  Marken  bar  pä  slätterna, 
där  stormen  kommit  åt,  eljest  drivor;  i  skogen  rätt 
mycket  snö.    Ingen  tjäle  i  jorden  än. 

Kristianstads  län.  Kopparmöllau  (Nilsson).  Nat- 
ten d.  10 — 11  stark  storm.  D.  22  stark  storm,  som 
kl.  11  f.  m.  ökade  till  nära  orkan,  men  avtog  åter 
kl.  1  e.  m.  och  mot  aftonen  alldeles  Ingnt.  Olastorp 
(Bengtsson).  Ingen  nämnvärd  tjäle  har  förekommit 
under  månaden,  så  att  jordarbete  har  obehindrat  kun- 
nat fortgå.  Något  slädföre  d.  18—20  o.  27—29.  I 
slutet  av  månaden  börja  hasselblommor  att  slå  ut. 

Malmöhus  län.  Hör  (Hagström).  Under  senare 
hälften  av  månaden  täta  och  hastiga  temperaturväx- 
lingar. En  orkanstorm  rasade  natten  d.  23 — 24,  som 
dock  icke  förorsakade  större  skador,  endast  att  skylt- 
fönsterrutor krossades. 

Gottlands  län.  Roma  (Nielsen).  D.  16  fann  jag 
i  skogen  tveune  exemplar  nyutslagna  vilda  tusenskö- 
nor.  Källuiige  (Klint).  En  ovanligt  blid  januari. 
D.  10  Crocus  uppkomna  med  2 — 3  cm.  höga  skaft, 
såsom  annars  i  mars.  Syrenknopparna  svälla  starkt. 
Råg-  och  vetebrodden  ser  ut  att  växa  under  vintern. 
D.  22  oväder  centrum  häröver  kl.  12 — 3  hård  blåst, 
stilla  3 — 6  e.  m.,  sedan  hård  blåst  igen  kl.  6  —  8,30. 
D.  28  två  starar  synliga,  även  en  flock  grågäss  i 
dagarne,  förmodligen  övervintrande  individer. 


Tab.  1.    Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  fuktighet  samt  nederbördens  mängd  m.  m. 

(Iii21  junuuri). 
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jördi*- 
dagar 

dagar 
med 
åtika 

 \ 

1921 
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mal 

1 

1921 

Nor- 
mal 

1 

1921 


JNor- 
mal 


1921 

Nor- 
mal 

Karesuando  .  . 

748  2 

757,(1 

 1 

—  15,2 

—  14.7 

—  15,3 

-  14,4 

-  16,1 

-  14,8 

-  15,6 

-  14,6 

—  11,3 

-  21,8 

31 

87  1 

87 

86 

11,7 

12,2 

2,6 

13 

0 

Riksgränsen  . 

757  4 

—  11  B, 

—  10,7 

—  11,4 

—  10.4 

-  10,6 

—  11,2 

—  10,6 

—  8,4 

-  13,9 

31 

81 

81 

83 

12.5,3 

138,8 

25,7 

19 

0 

Kiraua    .  .  . 

748  6 

757,6 

—  13,6 

—  12,0 

—  1.3,7 

-  12,1 

-  13,3 

-  12,4 

—  13,5 

—  12,4 

—  10.0 

-  18,0 

31 

26,0 

')  18,5 

4,0 

19 

0 

Gällivare  .  .  . 

748  ■> 

758,1 

—  13,0 

—  13.3 

—  12,7 

—  12,5 

-  13,9 

-  13,0 

-  13,3 

—  13,0 

—  9,0 

-  19,3 

31 

84 

78 

85 

20,8 

27,0 

8,1 

13 

0 

Kvikkjokk  .  . 

-  13  1 

—  13,9 

—  11,9 

—  13,3 

-  13,4 

-  13,7 

—  12,9 

—  13,7 

—  8.1 

-  19,2 

31 

51,7 

35,1 

6,2 

20 

0 

Jokkmokk  .  . 

748  7 

758 .') 

—  13  8 

—  14,8 

-  14,0 

—  13,9 

-  15,7 

-  14,6 

—  14,6 

—  14,5 

-  10,8 

-  20,3 

31 

86 

86 

84 

26,7 

22,9 

5,0 

15 

0 

Haparanda  .  . 

747,H 

757,9 

—  12,2 

-  11,8 

-  11,4 

—  10,6 

-12,8 

—  11,0 

—  12,2 

—  11,0 

-  8,3 

-  17,5 

31 

89 

87 

87 

71,3 

39,4 

10,9 

18 

0 

Tärnaby  .  .  . 

757j8 

—  12,4 

-  11,3 

—  12,1 

—  12,0 

—  8,0 

-  16,9 

31 

70,2 

69,7 

11,« 

25 

1 

Piteå  .... 

747  5 

758,1 

—  9,5 

— 10,1 

—  8,3 

—  9,4 

-  10,7 

-  9^ 

—  9,7 

—  9,9 

-  5,8 

-  14,»« 

31 

80 

83 

79 

42,6 

27,6 

14,0 

15 

0 

Stcnscle 

749,5 

758,4 

—  14  1 

—  12,4 

—  12,6 

—  11,3 

-13,2 

-  12,3 

—  13,4 

—  12,1 

-  8,8 

-  18,3 

31 

95 

93 

95 

32,6 

24,9 

7,4 

18 

0 

Umeå  .... 

748,2 

758,0 

—  78 

—  8,5 

~  7,1 

—  7,2 

-  9,1 

—  8,2 

-  B,i 

—  «,l 

-  4,4 

-  13,8 

31 

86 

88 

84 

36,6 

42,9 

9,8 

17 

0 

Storlien   .  .  . 

74b,.5 

758,0 

•—  6,8 

—  7,4 

—  6,5 

—  6,5 

—  7,1 

—  7,2 

—  6,9 

—  7,1 

-  3,3 

-  12,7 

30 

85 

85 

85 

46,0 

78.5 

6,0 

20 

0 

Östersund    .  . 

749,.^ 

758  9 

—  79 

—  8,9 

—  6,8 

—  7,6 

-  7,0 

—  8,5 

-  7,3 

—  8,4 

-  4,0 

-11,0 

30 

82 

82 

83 

57,7 

23,9 

11,3 

19 

0 

Härnösand  .  . 

749,0 

759,0 

—   5  3 

—  6,9 

—  4,7 

—  5,1 

-  5,4 

—  6,4 

-  5,2 

—  6,3 

-  1,4 

-  9,8 

30. 

45.6 

37,3 

12.0 

13 

0 

1  Svcg  

749  8 

759,5 

—    9  5 

—  11,3 

—  7,0 

—  8  l 

-  H,7 

—  10,7 

—  8,6 

—  10,3 

-  4,0 

-  14.2 

31 

88 

91 

87 

64,2 

17,1 

11,5 

15 

0 

Rjuråkcr  .  .  . 

749  8 

759,4 

—  6,8 

—  7,7 

-  4,6 

—  5,9 

-  6,1 

—  7,1 

-  6,0 

-  7,1 

-  2,3 

-  11,5 

31 

89 

87 

87 

68,4 

19,2 

11,9 

14 

0 

barna  .... 

750,5 

760,1 

—  10,7 

—  12,9 

—  7,7 

—  9,7 

-  9,2 

—  11.7 

—  9,5 

—  11,7 

—  5,2 

-  15,6 

31 

80 

84 

82 

60,7 

19,5 

7,9 

19 

0 

tiavle  .... 

749,4 

759.6 

—  4,1 

—  4,7 

-  2,0 

—  3,0 

-  3,5 

—  4,5 

—  3,4 

—  4,3 

±  0,0 

-  7,7 

29 

89 

82 

86 

92,1 

25,2 

11,3 

19 

0 

Falun  .... 

750  2 

759,9 

—  5,5 

—  6,7 

-  3,2 

-  4,5 

-  4,4 

—  6,2 

-  4,6 

—  6,0 

-  0,9 

-  9,7 

30 

83 

82 

82 

84,4 

30,0 

15,1 

18 

0 

Uppsala   .  .  . 

750  1 

759,9 

—    3  3 

—  4,6 

—  18 

—  3,0 

-  3,0 

—  4,2 

-  2,8 

—  4,1 

+  0,6 

-  6,9 

28 

89 

86 

90 

72,9 

31,5 

12.5 

22 

0 

Västerås  .  .  . 

750  3 

760,-2 

—  3 

—  42 

—  1,5 

—  2,7 

-  2,6 

-  3,9 

-  2,6 

—  3,7 

+  0,9 

-  6,8 

27 

88 

85 

85 

68,5 

32,4 

14,5 

18 

0 

Karlstad  . 

751  0 

760,3 

—    2  7 

-  10 

—  0,2 

—  22 

-  1,« 

- 

~  \\ 

—  3,3 

+  1,7 

-  f>,9 

23 

85 

80 

87 

67,3 

36,5 

11,5 

20 

0 

Stockholm  .  . 

750,3 

760,2 

—    1  8 

—  3,3 

-  0,7 

-  2,1 

-  l,i 

-  2.9 

-  1,1 

—  2,9 

+  1,3 

-  4,1 

24 

85 

82 

85 

68.3 

34,5 

11,5 

19 

1 

Örebro  .  .   .  . 

751,4 

760,3 

—    1  8 

—  3,8 

-  0,1 

—  2,2 

-  1,1 

-  3,4 

—  1,1 

-  3,3 

+  1,7 

-  4,5 

21 

81 

81 

79 

82,1 

34,5 

13,5 

21 

1 

Strömstad    .  . 

751,3 

760,1 

—  0,5 

—  2  4 

-t-  1,2 

—  1,0 

-  0,1 

—  2.0 

±  0,0 

—  1,9 

+  2,9 

-  4,1 

21 

96 

95 

95 

96,1 

48,3 

15,0 

18 

0 

AskersQnd 

751,6 

760,5 

—  2,6 

—  3,8 

-  0,1 

—  2,0 

-  2,3 

-  3,4 

—  1,9 

-  3,2 

+  1,2 

-  6,1 

26 

91 

89 

93 

99,7 

43,3 

25,3 

18 

0 

Nyköping 

751,i 

700,5 

—  2,1 

—  3,1 

±  0,0 

—  15 

-  1,2 

-  2,8 

—  1,3 

—  2,6 

+  1,6 

-  4,6 

23 

86 

83 

88 

56,9 

39,7 

16,6 

19 

0 

Liinköping  . 

751  3 

760,7 

—  1 1 

-  -2,8 

+  0,2 

—  1,4 

-  1,0 

-  2,5 

-  0,8 

-  2,4 

+  1,7 

-  4,1 

23 

88 

81 

85 

65,5 

30,6 

11,6 

!  18 

0 

Skara  .... 

751,6 

760  7 

1       i  VJV,  1 

—  1)6 

—    3  4 

+  0,1 

—    1  9 

0.,.' 

-  1,0 

-  3,0 

-  1,0 

-  2,9 

+  1,8 

-  4.3 

20 

88 

85 

89 

89,9 

29,7 

17,8 

!  19 

0 

Vänersborg  . 

751,9 

760,5 

—  0,3 

—  2,5 

+  1,3 

—  1,1 

+  0,5 

—  2,2 

-i-  0,4 

—  2,1 

+  2,9 

-  3,1 

19 

88 

86 

88 

103.8 

53,0 

20,0 

23 

0 

Ulricebamu  . 

752,5 

760,8 

—    1  8 

-  3,7 

-  0,5 

—  2,3 

-  1,2 

—  3,6 

-  1,3 

-  3,4 

+  1,2 

-  3,6 

21 

92 

90 

91 

108,3 

1  54,1 

24,0 

23 

1 

Jönköping 

752,4 

761,0 

—    0  4 

—   2  3 

+  1,3 

—   0  8 

+  0,7 

—  2,0 

1-1-    0  4 

-  1,8 

+  3,1 

-  2.7 

19 

84 

80 

84 

61,1 

27,2 

14,0 

21 

0 

Västervik 

751,9 

761,0 

—  0,4 

—    2  2 

+  1,3 

—   0  4 

+  0,1 

—  1 « 

H-  0,2 

-  1,6 

+  3,4 

—  2  9 

20 

85 

79 

83 

60,9 

30,6 

7,6 

18 

0 

13orås  .... 

752  9 

760,9 

—   2  0 

—  3,6 

-1-  0,6 

—  1,4 

-  0,4 

—  3,2 

-  0,8 

-  2,9 

+  2,4 

-  4,1 

23 

91 

88 

92 

134,0 

■-)  66,6 

29,9 

22 

0 

Göteborg  . 

752,6 

76'),  7 

+  1,5 

-  0,8 

+  2,3 

+   0  '> 

U  i. 

—  0,5 

1  . 

:  +  1,8 

-  0,5 

+  3,8 

—  0,9 

13 

89 

87 

87 

78,6 

66,3 

15,9 

20 

0 

Visby  .... 

752,1 

760,9 

+  1,2 

-  0,5 

+  1,9 

+  0,1 

+  1,5 

—  0,4 

-1-  1,5 

-  0,4 

+  3,2 

-  1,0 

17 

84 

82 

8G 

85,5 

(  38.1 

13,6 

18 

0 

1  Växjö  .... 

753.4 

761,5 

-  0,6 

-  2,9 

+  0,9 

-  1,3 

+  0,4 

-  2,5 

-K  0,1 

-  2,4 

+  2,6 

—   2  7 

18 

89 

85 

90 

72,6 

37,0 

10,1 

23 

0 

TT  1 1  TTi  a  t  n  H 

753,4 

761,3 

+  1,2 

-  1,2 

-I-  2,6 

+  0,1 

+  2,0 

-  0,8 

-h  1,8 

-  0,8 

+  4,0 

—  0,6 

11 

88 

85 

89 

97,9 

49,4 

11,7 

23 

'  0 

Kalmar 

753,2 

761,6 

+ 

-  1,5 

H-  2,2 

-  0,1 

+  1,1 

-  1,1 

+  1,2 

-  1,0 

+  4,0 

-  1,4 

15 

87 

80 

87 

38,4 

23,8 

7,6 

16 

1  0 

Ronneby  .  .  . 

+  0,4 

r 

+  2,4 

^  0,3 

-1-  1,6 

-  1,4 

+  1,3 

-  1,1 

+  3,8 

-  1,7 

12 

93,5 

3)40,6 

10,7 

22 

0 

Karlshamn  .  . 

754,1 

761,8 

-1-  0,9 

j-  1,2 

-1-  2,5 

-h  0,.'i 

+  1,8 

-  0,7 

+  1,6 

-  0,6 

+  4,1 

-  1,0 

16 

86 

86 

87 

89,5 

36,3 

12,5 

23 

I  ^ 

Kristianstad  . 

754,2 

761,7 

+  1,7 

-  1,1 

+  2,9 

+  0,2 

+  2,2 

—  0,6 

-1-  2,2 

-   0,0  -1-  4,7 

-  1,0 

14 

89 

87 

90 

75,0 

29,6 

10,3 

1 

23 

0 

Lnnd    .  .  .  . 

i  755,2 

761,( 

+  1,7 

-  1,2 

-(-  2,8 

±  0,0 

+  2,1 

—  0,9 

-h  2,1 

-   0,8  +  4,3 

-  0,1 

13 

92 

88 

92 

83,4 

41,.H 

15,1 

23 

0 

Malmö  .... 

1  755,C 

761,8 

+  2,6 

-  0,3 

+  3,6 

+  0,7 

-1-  3,0 

±  0,' 

-h  o,C 

+  0,0  +  4,9 

+  0,7 

10 

87 

84 

88 

86,5 

12,5 

i  19 

1 

Yatad  .  .  .  . 

755,£ 

761,9 

+  2,1 

!-  0,3 

+  3,3 

-1-  0,8 

-H  2,5 

,+  0,1 

^  2,£ 

+  0,1 

1 

72.11 

9,2 

'  24 

0 

')  Medeltal  1902—1920.  —      Medeltal  1884—1920.  —  ')  Medeltal  1881—1920. 
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Tab.  2.   Medel-,  maximi-  ocli  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  ocli  medelstyrka  (1921  januari). 

Jledeltemperaturen  beräknas  fr.  o.  m.  september  1920  ur  de  fem  iakttagelserna  8  f.  m.,  2  och  9  o.  m.  samt  maximum  och  minimum,  vilka  givas  något  olika  vikt  under  olika  månader. 

[Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lugnt)  till  6       orkan).    Föränderlig  (variabel)  viud  betecknas  med:  var.] 


Gällivare 


Medel- 
temperatur 

Temperatur 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

-15,7 
-15,1 
-16.0 
-12,4 
-13,0 
-11.4 

-  6,3 

-  9,1 
-1B,0 
-12,7 
-16,0 
-17,2 
-15,9 
-21,3 
-16,8 

-  4,0 

-  0,3 

-  4,6 

-  4,3 
-10.3 
-15,5 
-16,6 
-13,1 
-IJ.f 

-14,8 

-20,8 
-18,0 
-22,7 
-16.4 
-19,7 
-19,2 


-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12,9 
-12.9 
-12,9 

-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13,2 
-13.2 


-14,oi 
-14,5 
-14,0 

-  9,0 

-  7,0 

-  5.0 

-  3;o 

-  1,0 

-  9,0 
-11,0 
-11,0 
-15,0 
-11,0 
-16,0 

-  9,0 


+  3,0 
+  1,0 
+  0,5 

-  3,0 

-  4,0 

-  6,0 
-13,0 
-11,8 

-  7." 

-  6,5 
-13,0 
-13,0 
-K 
-13.0 

13,2 1 -13,0 
13,21-15,0 


-18,0 
-16.5 
-17,0 
-17,5 
-18,0 
-20,0 
-12.0 
-16,0 
-18,5 
-16,0 
-23.0 
-19,8 
-20,0 
-26,5 
-23,0 
-20,0 

-  2,0 

-  9,0 

-  5,5 
-15,7 
-23,0 
-26,0 
-15,0 
-17,0 
-22,0 
-27.5 

-2'5.0 

-27,0 
-26,0 
-28,0 
-25,0 


Ha  parand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


O 
O 
O 
2 

O 
O 

1 
] 

o 

O 
O 

1 
1 
1 

o 

4 
1 

-  O 

-  O 
SSV  1 

-  o 

S  O 

v  1 
NNVl 

V  1 

-  O 

v  1 

-  o 
o  o 


sso 
so 

v 
v 

N 

so 
s 

vsv 
v 

vsv 


15,7 
-18,8 
-17,5 

10,8 
9,0 

-  5,2 
2,7 
7,9 

-10,4 

-10,5 

-15,8 

-23, 

-10, 

-12,0 

-14,8 

-  3,4 
f  0,6 

-  1,0 

-  5,0 

-  4,6 
— 13,5 
-12,8 
-16,2 
-19,0 
-16,6 
-25,5 
-25,2 
-19,1 
-11,7 
-11,0 
-19,1 


-10,7 
-10,7 
10,7 
-10,7 
-10,8 
-10,8 
-10,8 
-10,8 
-10.8 
-10,9 
-10,9 
-10,9 
-10,9 
-10,9 
-11,0 
-11,0 
-11,0 
-11,1 
-11,1 
-11.1 
-11,2 
-11,2 
-11,2 
-11,3 
-11,3 
-11,4 
-11,4 
-11,4 
-11,.^ 
-11,5 
-11,6 


Temperatur 


Max.  Min 


-14,0 
-14,0 
-13,4 

-  9,0 

-  8,5 
±  0,0 
-I-  0,5 

-  2,0 

-  5.6 

-  8,0 
-10,5 
-20,4 

-  7,0 

-  7,0 
-11,0 


9= 


+  2,1 

+  2.5 

+  0,5 

-  1,5 

-  2,0 

-  2,0 

-  9.4 

-10.0 
-11,5 
-12.9 

-19,0 
-20,0 

-11,« 

-10,0 

-  6,0 
-15,8 


-18,0 
-22,0 
-23,0 
-14,0 
-10,0 

-  9,0 

-  6,0 
-14,0 
-15,0 
-16.0 
-20.5 
-27,5 
-21,0 
-14,0 
-18,5 
-17,5 

-  l,f 

-  2,0 

-  9,0 

-  8,5 
-21,0 
-23,5 
-20,5 
-27,5 
-20.5 
-28,6 
-31,(1 
-27,5 
-15,5 
-16,0 
-22,5 


NNO  1 
NNO  1 
N  1 
SO  3 
SSO  2 
SSO  2 
VSV  2 
V  1 
N  1 
NO  2 
NO  2 
var  2 


Steusele 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


SSO  3 
var  2 
NNV2 
SV  4 
VSV  3 
SSO  3 
NNO  1 
VSV  2 
V  2 
OSO  3 
N 

N  1 
NNV  1 
NNV  1 
N  1 
O  1 
SSO  3 
VSV  2 
NV  1 


-12,9 
-10,0 
-12,9 
-10,8 
-12,7 

-  7,8 

-  3,6 

-  4,7 

-  5,8 

-  9,7 
-13,4 
-18,7 
-14,7 
-23,9 
-20,8 

-  3.9 

-  0,7 

-  3,7 

-  7,7 

-  6,8 

-  9,5 

-  8,2 
-20,1 
-22,7 
-23,5 
-27,0 
-28,1 
-22,8 
-11,9 
-13,4 
-24,5 


-12,5' 

-12,5 

-12,5 

-12,5 

-12,5 

-12,4 

-12,4 

-12,4 

-12,3 

-12,3 

-12,3 

-12,2 

-12,2 

-12,1 

-12,1 

-12,1 

-12,0 

-12,0 

-12,0 

-11,9 

-11,9 

-11,9 

-11,8 

-11. 

-11,8 

-11,8 

-11,8 

-11,8 

-11,7 

-11,7 

-11.7 


Min. 


q.  2-<i 


1 


11,0 

9,0 
10,0 
8,8 

8,0 
3,8 
1,0 
0,5 
4,0 
6,4 
11,0 
11,0 
11,0 
15,6 
14.6 

2,0 

1,2 
1,0 
3,0 
4,0 
•  5,4 

■  6,8 

■  8,0 
•11,3 
■18,0 
■22,0 
-19,0 
-15,0 
-10,0 
-  7.0 
-19,0 


-16,oi 

-11,0 
-14,0 

-13,8 

-16.4 
-17,0 

-  6,0 

-  9,0 

-  7,0 

-11.5 
-15.0 
-28.5 
-1^,0 

-30,0 
-27,0 
-14,6 

-  3,0 

-  6,0 
-12,(1 
-15,0 
-12,0 
-11,8 
-28,6 
-34.0 
-27,0 

-30,5 
-35.0 
-32,0 
-15.0 
-21,0 
-30,0 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


1 

2 
1 
2 
O 
O 
O 

o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

2 
1 

-  0 
VNVO 
SV  2 
var  1 
VNV2 
VNVO 
NNV  1 

—  O 

—  O 
VNVO 
O  1 
var  1 
V  1 

-  O 


O 
O 

NO 
O 


SV 

sv 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


H  C  C 


-  6,7 

-  4,9 

-  8,6 

-  6,7 

-  6,8 

-  0,7 
+  2,0 

-  3,7 
-10,8 

-  6,2 
-10,4 
-11.4 
-12,7 
-17,9 

-  9,0 

-  0,6 
+  0,3 

-  1,' 

-  3,5 

-  2,5 

-  5,3 

-  4,4 
-10,2 
-10,5 

-  8,7 
-16.5 
-16 
-12,6 

-  5,0 

-  6,5 
-10,7 


-  8,7 

-  8.7 

-  8,7 

-  8,7 

-  8,7 

-  8,0 

-  8,6 

-  8.6 

-  8,5 

-  8.5 

-  8,5 

-  8,5 

-  8.4 

-  8,4 

-  8,4 

-  8,3 

-  8.3 

-  8,3 

-  8.2 

-  8.2 

-  8,2 

-  8,2 

-  8,1 

-  8,1 

-  8,1 

-  8,1 

-  8.1 


-  6,3 

-  4,0 

-  4,0 

-  4,2 

-  4,0 
+  2,1 
+  4.0 
•t-  2,2 

-  6.6 

-  3,5 

-  7,0 
-10,0 

-  9,4 
-10,7 

-  3,7 
3,4 
3,4 
1,0 
0,4 
0,4 

3,0 

0,3 
8,0 
9,0 
4,8 
10,3 
12,8 
8,0 
1.0 
4,0 
7.0 


7,3 

-  6,5 
-10.4 
-10.5 

-10,0 

-  6,0 
±  0,0 

-  6,6 

-14.0 
-11,0 
-12.6 
-13.2 
-16,0 
-24,5 
-14,0 
-10,4 

-  3,0 

-  3,0{OSO 
-10,0  NV 


S 

SSO 
O 

SSO 

so 

SSO 

sv 
so 
so 

OSO 
NO 
SSO 

o 

var 
SSV 

s 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


5,0 

-  6,4 

-  8,2 
-13,0 
-12,8 

-11,0 
-21,4 

-24.4 
-21,0 

-  8,0 

-  8,0 
-14,0 


3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
O 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
1 

—  O 
N  O 
so  2 
NNV  3 
S  2 
ONO  1 


V 
SV 
NV 
V 
N 

NV 


Karlstad 


Stockbolm 


Askersund 


Nor- 
mal 


Temperatur  |  g 


Max. 


4,2 
2,8 
4,9 
2,9 
3,4 
1,0 
2,3 
0,8 
5,6 
3,1 
5,4 
12,1 

-  8,2 

-  9.2 

-  8,6 

-  1,7 
+  1,8 

-  1,1 

-  2.2 

-  1.7 

-  2,6 

-  0,7 

-  9,6 
-12.5 

-  7,3 
-14,2 
-15,1 
-11,5 

-  3,2 

-  5,3 

-  9.5 


6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6.8 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
fi,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,8 
6.3 
6,3 
6,3 


-  2,5 

-  1.0 

-  1,0 
+  0,0 

-  0,1 

+  3.0 
-I-  4,2 

-I-  1.1 

-il.O 
+  0,0 

-  3,0 

-  5,0 

-  3, 

-  4,5 

-  3.9 

-I-  4,0 

-t-  5,0 

+  8,0 

-  0,2 
-i04 
+  2,0 
-t-  0,8 

0,8 

8,0 
^4,0 
6,0 
11,3 
3,9 
1,2 
ii,8 
4,0 


Min. 


3"  ri  p. 


6,0 


-  6,0  OSO 


-  6,i) 

-  7,0 

■  7,0 

-  8.0 

■  0,2 

-  3,0 
-10,0 

-  5,0 


NV 


N 
S 
V 

vsv  1 

-  o 

-  o 

-  o 


N 


7,0,  N 

-18,o;nv 

•18,0, S 
-14,5: 
-13,8 
-14,0 

-  0,0 

-  4,0 

-  6,7 

-  5,0 

-  8.2 

-n,4 

-15,0 
-18,0 


-12,8 
-19,4 

-20,5 
-20,0 

-  6.8 

-  7,0 
-14,0 


SV 
N 
SV 

so 

SSO 
NNV  1 
SV  2 
NNV  3 
SSV  2 
NV  1 
NNV  1 
NV  2 
N  1 
NNV  1 
var  1 
NNO  1 
var  1 
N  1 


Göteborg 


-  7.2 

-  4,9 

-  5,0 

-  4,6 
-12,0 

-  4,4 

-  2,6 

-  8,8 
-10,3 

-  4,2 

-  8,6 
-10,6 
-17,8 
-25,4 
-23,6 

-  5,8 

-  0.6 
-10,2 

-  7,3 

-  3,9 

-  5,6 

-  5,1 
-13,5 
-11,2 

26-  14,0 

27-  18,4 


-11,9 
-11,9 
-12,0 
-12.0 
-12,0 
-)2,0 
-12,0 
-12,0 
- 12,0 
-12,0 
-12,0 


6,0 
3,8 
4,0 

2,4 
2,4 
2.2 
2,0 
4,5 
7,0 
2,5 
.5,0 


-14,6 

-  8,4 
-15,4 

-  8,6 


-20,0 
-19,0 


12,01-  9,0 
-11,9!-  9,3 
-11,9 
-11,9 
-11,8 
-11,8 
-11,7 
-11,7 
-11,6 
-11,6 
-11,5 
-11,6 
-11,4 
-11,8 
-11,2 
-11,2 
-11 
-11,0 
-11,0 
-10,9 


0,6 
1,6 
1,2 

0,0 

1,0 
1,8 
2,0 
7,8 

8,0 
5,0 
10,5 
12,0 
5,5 
1,0 
10,0 

6,0 


-  9,0 
■  7,0 

-  6,0 

-  8,0 
-16.2 
-18,0 

-  7,0 
-13,0 
-16.0 

-  7,0 
-12,0 
-13,0 
-26,0 
-29.5 
-31,0 
-22,0 

-  4.0 
-17,5 
-18,(1 
-10,0 

-11,0 

-  8,0 
-20,0 
-16,0 
-16,0 
- 18,0 
-24,0 
-28,0 
-16,0 
-23.0 
-12,0 


3  1 

-  O 
3  1 
S  1 

-  O 
S  3 

-  O 

-  O 

-  O 
V  O 
N  O 
S  1 

-  O 

-  O 

-  o 

S  3 

S  5 

-  O 
NNV  4 
var  3 
S  1 
NNV  2 

-  O 
NV 
NV 
NV 


S 

NV 
NV 
NV 


3,2 

0.  9 
1,1 

1,6 

1,  '2 
1,9 
2,8 
2,3 
2,0 
2,0 

2,8 

-  5,0 

-  4,0 
-12,9 
-14,8 

-  2,5 
1,8 
1,4 
0,1 

2,9 
3.2 
3,5 

-  3.8 

-  7,9 

-  7,6 

-  .5,3 

-  9,7 

-  7,9 
-I-  0,6 
+  0,3 
+  1,4 


8,2 
3.2 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,8 
3,8 
3,3 

0,3 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,4 
3,4 
3.4 
3,4 
3,4 
3,4 


1,5 
2,0 
2,0 
3,0 
4,0 
4,0 
6,0 
3,5 
3,5 
4,0 
1,0 
2,5 
0,6 
6,0 
8,0 
2,5 
3,0 
3,(1 
2,0 
7,0 
5,2 
7,5 
1,0 
£3,2 
2,0 
1,0 
2,0 
0,5 
5,2 
4,0 
4,0 


-  5,5 

-  2.0' 

-t-  0..^ 

-  1,0 

-  5,0 

-  4,0 
-t-  1,0 

+  1,0 
+  1,0 
+  0,0 

-  6,0 

-  9,0 

-  8,5 
-19,0 
-20,0 
-17,5 


+  0,5 

+  0.0 

-  2,0 

-  2,0 
-I-  0,5 

-  1,0 

-  6,5 
-10,0 
-11,0 

-12,0 
-13.5 
-19,0 

-  5,0 

-  6,0 

-  1,0 


o 

sv 

S 
N 

SSV  2 
VSV  1 
S  1 
S  1 

vsv  1 
o 

NV  1 
O 
O 
3 
4 
1 


S 
S 

SV 
VNV  2 
SV  1 
VSV  1 
SV  2 
NV 
NV 
NV 


O 


V  O 


2,3 
0.9 
0,4 
0,6 
0,4 
0,7 
4,4 
2,1 
1,9 
1,0 
0,2 
4,3 
2,2 
6,9 
6,6 
2,6 
0,9 
0,7 
0,3 
1,0 
0,8 
2,9 

4,0 

6.9 
6,7 
5,8 
7,5 
7,3 
1,4 
0,6 
1,3 


2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2.7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,H 
2,8 
2,9 
2,9 
2.9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,1 


1,5 
2,5 
2,5 
1,5 
3,0 
3,0 
6,5 
4,0 
3,0 

2,5 
1,0 
1.0 

0,0 
0,0 
3,6 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
4.5 
3,0 
6,5 
0,5 
4,0 
3,5 

3,0 
3,0 
2,0 
4,5 
4,0 
4,0 


5,0 
2,0 
1,0 
3,0 
2,0 
2,5 
2.0 
0,0: 
1,0 

0,0 

I,  0 
6,(1 
7,5 
9,5 

10,0 
8.0 
0,0 

1,0 

1,6 
2,0 
0,0 
0,0 
7,0 
9,5 
10,0 
10,0 

II,  0 

13,0 
2,0 
4,0 

1,0 


o 

S 
N 
var 
V 

SV 

VSV  2 
S  1 
SSV  1 
SSV  1 
NO  2 
NNV  1 
SSO  1 
v  1 
VNV  1 
SV  2 
SSV  2 
S  1 

V  1 
VSV  2 
VSV  2 
VSV  3 

V  1 
NNV  2 

V  1 
VSV  1 
NNV  2 
S  1 
NV  2 
VSV  1 
var  1 


-  3,1 
+  0,4 
-t-  0,5 
+  0,5 

-  0,4 
1,4 

+  4,0 
f  2,4 
-1-  1,3 
-I-  2.6 

-  3,0 

-  7,6 

-  4.1 
-10,1 
-14,4 

-  4,7 
0,4 
1,2 
0.7 

1,1 

2,2 
-f  3.0 

-  4.0 

-  8,2 

-  8,7 

-  6,2 
-10,0 

-  8,1 
•f  0,2 
+  1,7 
-t-  1,8 


3.1 
3,1 
3.1 
3,1 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
3,8 
3,3 
3,3 
3,8 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,4|-f 


1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,0 
6,(1 
3,2 
2,6 
5.0 

1,5 
4,0 
1,0 
1,7 

9.0 

i;o 

1,5 
2,0 
2,0 
4,5 
4,0 
7,0 
0,0 

0,0 
2,0 
2,0 

4,5 
1,5 
.5,0 
5,0 
4,6  4 


6,0 
2,0 
0,2 
1,0 
3,0 
3,0 
^2,0 
1,5 

0.0 

7,0 
11,0 
13,0 
16,0 
17,5 

19,0 

1,0 
0.2 
2,0 
4,6 
1,0 
0.2 
■  6,0 
11.6 

12,0 
■13,0 


NO 

1 

+ 

0,5 

0,2 

-1- 

1,0 

0,5 

0 

0 

2,5 

0,3 

-1- 

3,5 

-1- 

0,5 

SV 

1 

0 

0 

+ 

2,9 

0.3 

-1- 

4,0 

-l- 

0.5 

0 

SSO 

1 

+ 

4,0 

0,3 

-t- 

5,0 

-f- 

2,5 

sv 

0 

SSO 

0 

+ 

2,5 

0,3 

-1- 

6,0 

+ 

0,4 

NO 

0 

sv 

2 

3,6 

0,4 

-1- 

5,2 

± 

0,0 

SSV 

2 

v 

3 

-1- 

4,4 

0,4 

-f- 

6,0 

+ 

1,5 

sv 

2 

s 

3 

-1- 

4,0 

0,4 

■f 

5.0 

+ 

2,5 

s 

3 

SSV 

2 

-t- 

4,1 

0,4 

+ 

6,0 

+ 

2,0 

sv 

1 

v 

2 

+ 

3,9 

0,4 

+ 

6,0 

+ 

1,5 

vsv 

3 

0 

2 

4- 

2,1 

0,4 

+ 

5,5 

+ 

0,5 

NV 

1 

0 

0,8 

0,,^ 

+ 

3,0 

2,0 

so 

1 

so 

2 

0,9 

0.5 

+ 

1,0 

3,0 

var 

1 

NO 

1 

2,3 

0,5 

+ 

2,0 

7,0 

SV 

1 

NV 

0 

2,« 

0,5 

1,0 

5,0 

NO 

0 

SV 

2 

0,3 

11,5 

+ 

2,1 

7,5 

SSV 

3 

sv 

4 

-1- 

1,7 

0,5 

-h 

2.5 

+ 

0,6 

sv 

3 

VSV 

2 

-1- 

2,0 

0,5 

-1- 

3,0 

1,0 

sv 

2 

v 

2 

+ 

2,6 

0,5 

-1- 

3,8 

4 

1,0 

N 

2 

v 

3 

+ 

4,2 

0,6 

+ 

6,0 

■f 

1,0 

NV 

2 

v 

3 

+ 

5,1 

0,6 

6,5 

+ 

3,0 

V 

3 

VNV  4 

+ 

5,4 

0,6 

+ 

7.0 

+ 

4,0 

V 

5 

NNV  3 

+ 

1,4 

o,t; 

+ 

4,0 

+ 

0,0 

var 

2 

NV 

3 

3,9 

0,6 

1 

1,2 

6,0 

NNV  2 

SV 

1 

1,0 

0.6 

+ 

2,0 

8,0 

V 

0 

so 

1 

0,4 

0.6 

+ 

1,0 

1,6 

SSO 

3 

NNV 

2 

4,6 

0,6 

-f^O,l 

7,0 

NNO  2 

VSV 

1,0 

0,6 

-t- 

1,8 

■15,4 

S 

2 

v 

3 

+ 

4,0 

0,6 

-1- 

6,0 

1,0 

V 

3 

sv 

2 

.5,0 

0,6 

-f- 

5,6 

+ 

4,0 

SV 

3 

sv 

1 

+ 

3,9 

0,01-1- 

5,2 

4- 

3,0 

s 

0 

Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  mininiitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (\'.i2\  januari). 


Visby 

lledel- 
tempcratur 

Temperatur 

Vin 
rik1 
och  i 

•ii  a  0- 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

ens 
ing 
yrka 

1 

0,6 

—  01 

+ 

0,1 



1,8 

SO  1 

2 

1  4 

—  0  1 

+ 

2,G 



1,2 

SSV  1 

8 

+ 

3,3 

—  01 

+ 

3,8 

+ 

1,9 

so  1 

4 

2,4 

—  02 

+ 

3,2 

+ 

1,2 

SSO  ! 

5 

+ 

4,2 

—  0  2 

+ 

6,0 

+ 

1,8 

NV  2 

6 

+ 

3,2 

—  0,2 

+ 

4,3 

+ 

1,5 

SV  2 

7 

-1- 

5,1 

—  0,2 

+ 

6,6 

3.3 

SV  3 

8 

+ 

3,9 

—  0^2 

+ 

5,2 

+ 

1,!' 

SSV  ^ 

9 

+ 

3,5 

—  0,3 

4,5 

+ 

2,0 

sv  2 

10 

+ 

4,4 

—  0,i> 

+ 

5,8 

+ 

2,9 

VSV  2 

11 

+ 

3,3 

—  0,3 

+ 

6,2 

+ 

0,>s 

VSV  4 

12 

0,4 

—  03 

+ 

1,7 

1,9 

NNV2 

13 

0,8 

—  0,3 

+ 

1,2 

5,0[SO  1 

14 

0,6 

—  0,3 

+ 

2,5 

2,1 

NN  V  2 

15 

0.3 

-  0^3 

+ 

1.1 

2,2 

NV  '4; 

16 

0.1 

-  0,4 

+ 

2,1 

3.5 

SV  2 

17 

+ 

1.3 

-  0,4 

+ 

2,3 

0,1 

SV  3 

18 

+ 

],9 

-  0.4 

+ 

2,9 

0,5 

SV  2 

19 

+ 

2.5 

-  0,4 

+ 

3,1 

+ 

1.5 

NV  2 

20 

+ 

3.5 

-  0,4 

+ 

5,5 

+ 

1,3 

V  3 

21 

+ 

2,4 

-  0,4 

5,8 

+ 

0,0 

VNV  2 

22 

+ 

4,0 

-  0,5 

+ 

6,2 

+ 

0,8 

VSV  4 

23 

0,7 

-  0,5 

2,9 

3,0 

NV  2 

,24 

3.6 

-  0,5 

1,2 

5.5 

N  2 

25 

1,9 

-  0,5 

+ 

0,1 

5,3 

VNV  2 

26 



2,9 

-  0,5 

± 

0,0 

6,3 

SSO  1 

27 

2,0 

-  0,5 

0,8 

4,9 

NNO  3 

28 

2,8 

-  0,6 

1,5 

5,4 

var  2 

29!  + 

2,1 

-  0,6 

+ 

5,0 

4,7 

VNV  4 

I30 

+ 

2,7 

-  0.6 

+ 

5,2 

1.8 

SV  2 

'31 

+ 

3,6 

-  0,6 

+ 

5.9 

+ 

2,0 

VSV  1 

Växjö 


Medel- 

temperatur 

1:1-41 

Nor- 
mal 

+  0,4 

-  2,2 

+  1,8 

-  2.2 

+  2,6 

-  2,2 

+  2,1 

-  2,3 

+  2,0 

-  2,3 

f  2,2 

-  2,3 

4,5 

-  2,3 

+  3,2 

-  2,3 

+  3,9 

-  2,4 

+  4,4 

-  2.4 

+  1,3 

-  2.4 

~  k' 

-  2.4 

+  0,3 

—  2,4 

-  4,6 

-  2,4 

—  '',4 

-  7,2 

-  2,5 

-  1,4 

-  2.5 

+  0,5 

-  2,5 

-  0,2 

-  2,5 

+  1,8 

-  2,5 

+  3.5 

-  2,5 

+  4.2 

-  2,5 

-  0,8 

-  2,5 

-  6,9 

-  2,5 

-  5,2 

-  2,5 

-  3,3 

-  2.5 

-  5,s 

-  2;5 

-  6,3 

-  2,5 

+  2,8 

-  2,5 

+  4.3 

-  2,5 

+  3,5 

-  2,5 

o 

Temperatur  g-  2  < 


Max. 


c- 

<<j  K.  tt 
-5  B  c 

Miu.  " 


1,0  - 

3,5 

3,0 
2,7 
5,5 
4,2 
6,0 
4,0 
6,0 
7,5 
2,7 


4- 
+ 
± 

0,0  - 

1,0  - 
1,0  - 

1,5  -  7, 
1,6-15,5 

0,5  -  2,5 

1,4  -  2,5 

2,0  -  2,0 


1,0 
0.0 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
3,2 
1,5 
2,0 
1,5 

0,0 
2,5 
2,0 
9.0 


5,0 
5,0 
6,2 
3,5 
1.5 
0,9 
1,4 
0,5 
0,5 
5.1 
5,5 
0,0 


-  3,5 
+  1,0 

+  2,0 

-  2,0 

-  9,0 

-11,0 

-  6,0 

-  9,0 
-15,0 

-  1,0 
+  1,5 
+  2,0 


o  1 
so  1 
OND  1 
SSO  1 
NV  1 
SV  2 
SV  2 
SSV  2 
SSV  1 
VSV  3 
VSV 
ONO  1 

s 

NV 
N 
SV 

sv 

SSV 
VNVl 
SV  2 
V  2 
VSV  3 
NNO 
VNV  3 
NV 
OSO 
N 

SSO 
VNV2 
SV  2 

—  o! 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


1,2 

3,5 
3,9 
3,9 
4,3 
2,9 

4,7 
4,2 
4,6 
6,0 
3.3 
0,5 

0,7  - 
3,6 
1,7 
2,6 
0,8 
2,2 
2,3 
3.G 

,5;o 

4,8 
2,4 
3,7 
1,3 
0,4 
3.9 
3,7 
3,8 
4.4 
4,3 


-  0,6  -1- 


0,0 

0,0 

0,7 

0,7 

0,7 

0.7 

0,7 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0.8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

O, 

0,8 

0,8 

0,8 

O, 

0,8 

0,8 

0,8 


2,0 
5,0 

4,8 

5,0 
5.5 
5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
7,0 
6,0 
2,0 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
6,0 
6,0 
6,0 
4,0 
3,0 
1,6 
1.5 
2,0 
1,0 
5,2 
5,0 
5,0 


'Hr 


Kalmar 


,  Temperatur 
temperatur  ]  * 


1921 


Nor- 
mal 


Max.  !  Min. 


^  ?f 


TT  Vi 


C 


Malmö 


Medel- 
temperatur I 


Temperatur 


1921 


I  Nor- 
mal 


Max.  Min. 


•5  5.1 

5  o  B 


± 

0,0 

OSO  J 

+ 

1,0 

— 

0,H 

+ 

2,0 

± 

0.0 

0  0 

+ 

1," 
3,0 

so  1 

+ 

2.5 

— 

0,8 

+ 

4,0 

± 

0,0 

SSV  1 

+ 

ONO  1 

+ 

3,7 

— 

0,9 

+ 

4,5  + 

3,0 

0  1 

+ 

2,5 

SSO  ] 

+ 

3,2 

— 

0.9 

+ 

4,5 

+ 

2,0 

SSV  1 

+ 

3.0 

NNV  1 

+ 

5,3 

— 

0,9 

+ 

7,2 

3,0 

ONO  1 

+  0.0 

SSV  1 

3,0 

— 

0,9 

+ 

5,0 

+ 

0,5 

sv  2 

+ 

3.5 

sv  1 

+ 

4,5 

— 

1,0 

+ 

7,0 

+ 

2,0 

VSV  2 

+ 

3,4 
3,0 

SSO  1 

+ 

3,7 

— 

1,0 

+ 

5.5 

+ 

1.0 

SV  2 

-t- 

SSV  2 

+ 

3,8 

— 

1,0 

+ 

5,0 

+ 

2,0 

SV  3 

-1- 

4,0 

SSV  1 

+ 

5,9 

— 

1,0 

+ 

9,5 

+ 

3,5 

VSV  2 

+ 

1,5 

VSV  2 

3,5 

— 

1,0 

+ 

7,5 

+ 

1,0 

V  3 

1,5 

0  1 

f\  n 

U,2 

1  ri 

1,0 

-1- 

2,0 

2,0 

ONO  1 

1.0 

ONO  1 

-1- 

1,5 

1,1 

4- 

3,0 

2,0 

SSO  2 

7,0 

ONO  1 

2.9 

1,1 

-t- 

3,0 

6,0 

NV  1 

5,0 

NNV  1 

2,8 

1,1 

0,4 

5,5 

—  0 

9,0 

var  2 

3,1 

1,1 

+ 

0,5 

8,0  SV  1 

1.0 

SV  3 

+ 

0,5 

1,1 

+ 

2,0 

1,0  SV  4 

-fiO.O 

VSV  2 

1,4 

1,1 

+ 

2,5 

1,0  SSV  2 

+ 

0,0 

VNV  3 

-1- 

1,3 

1,1 

+ 

4,0 

0,5  VNV  1 

+ 

1,0 

V  :i 

+ 

2,5 

1,1 

+ 

7,0 

2,0  VNV  2 

+ 

3,5 

v  2 

+ 

3.9 

1,1 

-t- 

6,5 

+ 

2,0  VNV  4 

+ 

4,0 

VSV  3 

+ 

6,0 

1,1 

+ 

8,5 

+ 

3,0  j  V  1 

+ 

1,0 

VNV  3 

0,1 

1,1 

+ 

5,0 

3,5|nV  2 

6,5 

N  2 

5,5 

1,1 

+ 

0,0 

7,5  NV  1 

7,0 

V  1 

4,4 

1,1 

± 

0,0 

8,5 

NV  1 

2,0 

SO  1 

1,8 

1,1 

+ 

0,5 

4,0 

—  0 

7,0 

N  1 

4,4 

1,1 

± 

0,0 

7,5 

N  3 

12,0 

var  1 

4,1 

1,1 

+ 

0,5 

10,0 

SSV  1 

-1- 

1.0 

V  2 

+ 

4,0 

1,1 

+ 

7,0 

0,0  V  2 

+ 

3.0SV  1 

+ 

3,2 

1,1 

+ 

5,5'  + 

0,5  SSV  2 

\  + 

3,5lsSV  1 

2,5 

1,1 

4- 

6,0  i + 

1,0  SSV  1 

'A  a 
0,6 

+ 

u,o 

+ 

0,5  SSV  1 

4,6 

0,  / 

+ 

0,0 

+ 

3,0  SSO  1 

+ 

7  l\ 

+ 

4,6  VNV  J 

A  R 

-I- 

^  fL 
0,ö 

+ 

3.5 

SSV  1 

■*,1 

1 

+ 

7  n 

+ 

1,2  VNVl 

+ 

0,0 

r 

0,0  SSV  1 

^  9 

+ 

+ 

4,5  SSV  1 

4  t 
rl,  i 

+ 

+ 

3,0  S  2 

7  9 

+ 

3,0  SSV  1 

7  Q 

+ 

0,0 

6.5' VSV  2 

50 

8,8 

2,5 'VNV  3 

2.1 

+ 

5,5 

I.OONO  1 

2,8 

+ 

5.0 

+ 

0,3  SSV  1 

0,4 

+ 

3,2 

2,7jNNO  1 

0,0 

+ 

2.2 

2,21N  2 

1,7 

+ 

1,2 

5.4  S  1 

0,1 

-1- 

1,0 

0,6  SSV  3 

2,1 

+ 

3.0 

0.2SV  1 

2,9 

+ 

4,0 

1.5 

VNV3 

4,2 

+ 

6.9 

+ 

1,2 

V  2 

5,0 

+ 

6.7 

+ 

4.0 

VNVl 

5,2 

+ 

7,2 

.3.2 

V  3 

2,8 

+ 

3,8 

+ 

1,0 

VNV  3 

1,6 

+ 

3,0 

3,8 

N  3 

1,4 

+ 

0,2 

5.0 

V  1 

0,9 

+ 

3,0 

2.0 

SSO  1 

0,9 

+ 

3.5 

3,8 

NNO  4 

0,7 

+ 

1,7 

6,1 

s  ■  1 

4,6 

+ 

6,0 

+ 

1,1  V  1 

5.4 

+ 

6,0 

4,0 

SV  1 

4,1 

+ 

5.6 

3,0 

SSV  1 

Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  (1921  januari). 


Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

station 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

Normalt 
cm 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

år 

cm 

cm 

är 

Jnkkasjärvi .  . 

Torncälv 

1900- 

-20 

1910 

290 

261 

255 

255 

250 

212 

1919 

Vojakkala 

> 

1910- 

-20 

1912 

272 

198 

186 

193 

175 

96 

1914 

Rödupp    .  .  . 

Kalixälv 

1911- 

-20 

1913 

269 

233 

230 

227 

228 

214 

1  1911, 
|12, 17 

Pajerim   .  . 

L.  Lnleälv 

1910- 

-20 

1910 

278 

206 

175 

183 

147 

102 

1911 

Trångfors 

Luleälv 

1 

1912 

370 

281 

210 

1911,16 

Älvsby     .  .  , 

Piteälv 

1918 

218 

66 

77 

97 

56 

58 

1915, 17 

Myrheden ,  ,  . 

Byskeälv 

1900- 

-20 

220 

109 

69 

100 

28 

32 

1909 

Arjeplog  .   .  . 

Hornavan 

1909 

-20 

1910 

281 

266 

261 

266 

2tj8 

252 

1916 

Kusfors   .   .  . 

Skellefteälv 

1900 

-20 

1918 

270 

195 

186 

197 

172 

140 

1909 

Vännäs  .... 

Umeälv 

1901- 

-20 

1910 

336 

270 

257 

270 

242 

227 

1905 

Nyåker    .  .  . 

Oreälv 

1905- 

-20 

1917 

259 

192 

1«7 

201 

180 

160 

1909 

Maksjöstrand  . 

Maksjön 

1909 

-20 

1910 

74 

56 

45 

44 

32 

21 

Forsmo    .  .  . 

Angermauälvcn 

1910- 

-20 

1917 

441 

320 

284 

274 

239 

176 

19*15 

Strömsand  .  . 

Strömsvattnct 

1909- 

-20 

1919 

153 

143 

129 

111 

107 

91 

1912 

Duved  .... 

Åreälven 

19UL 

-20 

1904 

174 

83 

75 

102 

72 

69 

1920 

Bonisand  .  .  , 

Indalsälven 

1882- 

1920 

1918 

130 

76 

68 

76 

55 

24 

1893 

Gimdalsby  .  . 

Gimän 

1910 

-20 

1917 

64 

35 

35 

42 

34 

23 

1914 

Torpshammar2 

Ljungan 

19U9 

-20 

» 

334 

218 

216 

248 

215 

183 

1909 

Edänge    .  .  . 

Ljusnan 

1900 

-20 

305 

214 

204 

231 

199 

192 

1915 

Oxbcrg  .... 

Österdalälven 

1910 

-20 

1910 

38ii 

248 

237 

262 

233 

226 

1912 

Leksand  2  .  . 

> 

1900 

-20 

1!)17 

1125 

1039 

1034 

1053!  1030 

1011 

■  1915 

Transtrand  .  . 

Västerdalälven 

1901- 

-20 

1913 

90 

18 

J4 

45 

11 

20 

1920 

1877-1920 
I  1901—20 
1911—20 
1909-20 

1876-1920 
1909—20 
1871-1920 
,  1901—20 
'  1910—20 
1900—20 
I  1909—20 

I  » 
1900—20 
1911—20 

1909—  20 

1910—  20 

1911—  20 
1909—20 
1809-190S 


1918 
1913 


Fäg-geby  .  .  . 
Hammarby  .  . 
Forsbo  .   .  .  , 
Nedre  Uppsala 
Övre  Stockholm 
Näsb.v  .  ,   .  . 
N.  Täckhammar 
Källstad  . 
Motala  .  . 
Mjölarp  . 
Niirsholm 
Järn  forsen 
Mörrum  . 
Hönjebro  . 
Klippan  . 
Skcen    .  . 
Johansfors 
Kila  .  .  . 
Asbro   .  . 
Edebäck  , 
Nordmark 
Ätorp   .  . 
Sjötorp 

Anm.      Felii  siffror  angiva  högre  vattenstånd  äu  hittills  högsta  kända.    Kursira  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta 


Station 


Vattendrag 


Maximi- 
vattenstånd 


Period 


Dalälven 
Dyltaån 
Sagån 
Fyrisån 
Mälaren 
Runnviken 
Nyköpiugsån 
Täkern 
Vättern 
Mjölarpsån 
Rosen 
Emån 
Mörrumsän 

Helgeån 
Bälganeån 
Bolmån 
Nissan 
Ätran 
Viskan 
Klarälven 
Timsälven 
Gnllspängsälren 
Vänern 


1911—20 
1910—20 


Högsta 
kända 


år  cm 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Minimi- 
vattenstånd 


1921 1921  o  |,  1921 


Lägsta 
kända 


cm 


är 


1913 


244 
198, 
430 
199 
519 
586 
152 
190 
344 
lOii 
516 
205 
246 


1912 
1916  120 
1914  162 

1913  .386 

1916  384 

1912  298 

1914  260 

1917  195 
1913.17  87 

1913  143 
1874  .512 


90 
338 

72 
416 
549 

43 

(■■6 
303 

39 
344 

82 
142 

88 
131 
308 
358 
180 
124 

98 

40 

85 
427 


—  129 
78  100 

288  2fS6 
46  78 

.390  419 

522  532 
36  60 
58  91 

301  308 

JP. 

336  373 
63  98 
101 


170 
74 
78 
277  301 
314  305 
130  151 


92 


100 
92 
29 
71 

423 


95 
124 
37 
70 


66 
232 
22 
367 
489 
30 
50 
297 
16 
329 
39 
60 
50 
65 
242 
266 
63 
56 
85 
19 
40 


416  422 


76 
41 
227 
31 
:582 
430 
12 
27 
271 
1« 
308 
37 
lo9 
;38 
41 
248 
255 
100 
46 
54 

,  18 
•>■> 

3Ö6 


1915 


1893 
1908 
1915 


1888 
1909 
1888 
1909 
1916,20 
1907 
1909 

1904 
1920 
1917 
1915  . 


1859 


kända. 


I 


Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmäng"d  (1921  jainiari). 


Flodområde 
och 
sjö 


1.  Torneälv. 
Torneträs  Ic   .  . 

.9.  Luleälv 
Vaikijaure    .  . 

13.  Piteälv. 
Tjägpelvas   .  . 
Jäknajaure  .  . 

20.  Skelleftcälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Bvreälv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Storunian  .   .  . 
Storjuktaii    .  . 
Storvinikln  .  . 
Storlaisan     .  . 

38.  Ångerman- 
älven,. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojm^^jön  .  .  . 
Flåsjöu  .... 
Kvarnbcrgsvatt- 

net  


Sjö- 
areal 
km^ 


-Maitasiuor.ad 
vatteuniäugd 
mill.  ni^ 


d.  31 
dcc. 
1920 


d.31 
jan. 
1Ö21 


322,3 
23,1 


61,2 
6,0 


112,8 

12,2 

55,1 
2,2 


30,0 
242,9 1  87,4 

7,0 1  0,5 


165,0 
28,0 
64,0 
32,5 


53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67.6 


150,2 

26,9 
4,9 


29,2 

54,4 
16,1 
23,0 

31,7 


87,0 

38,6 
1,5 

68,0 

0,2, 

97,4' 

13,7 
1,0 

26,5 
30,6 
31,9 
25,7 


-  9,(; 

-  0,9 

-  6.2 

-  0,3 

-  7,2 

-  0,2 
-19,7 

-  5,0 

-  l,ö 

-  1,0 

-  8,9 
+  3,3 

-  2,2 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km''' 


Magasinerad 
vattenmängd 
niill. 


d.  31 

deo. 
1920 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Eussfjärden  . 

10.  Indalsälven. 
Torrön  . 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön   .  .  . 
Storsjön    .   .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
uässjön  o.  Klöv- 
sjön   

Holm  sjön  .  . 
Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låssen  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

5L  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


148,6 

94.0 
48,4 
152,0 
4 18,0 
55,0 


20  7 
45,6 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 

74,0 


111,6 

86,4 
7^ 

161,3 
10,6 


1,2 
57,8 
11,6 


31,3 


d.31 
jan. 
1921 


C3   »-s  DO 


55,0 

21,6 
11,6 

112,0 
7,7 


0,2 
50,5 
11,6 


9,9 

1,5 
22,1 
39,6 


G5,l  69,6 


-21,1 

—24,2 
+  1,6 

-18,4 
-  1,0 


-  0.4 

-  2 
±  0,0 


1,9 
O 

0,1 
3,0 


+  1,7 


Matrasinerad 

Alasjasinerad 

Flodområde 

vattcuinäugd 

t—* 

Flodområde 

vattcnniäuffd 

Sjö- 

mill. 

Siö- 

mill 

och 

areal 

o  o 

och 

areal 

B  11 

d.31 

d.31 

sjö 

km* 

sjö 

km* 

a.  Jl 

a.  ol 

dec 

jan. 

w ! 

dec 

jan. 

09  CO 

1920 

1921 

1920 

1921 

ta 

5.5.  Dalälven. 

86.  Mörrums- 



Idresjön    .  .  . 

2,7 

0,9 

0,3 

-  0,2 

ån. 

Oresjön-S  Satt- 

Asncn    .  .  . 

151,2 

19  7 

52  9 

+  12,4 

ungen  .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

32.1 
290.0 
61,7 

2,6 
124^7 
25,3 

3,2 
95^7 
24,7 

+  0.2 
-10,8 
-  0,1 

o/,  akrcwoan. 

4,7 

— 

— 

fl  7    KTi  il  nve^ii — 
Norrström. 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

43,2 

15,2 

40,1 

+  9,3 

Öljarcn  .... 

18,5 

5,fi 

8.7 

1,2 

98.  Lagan. 

Hjälmaren    .  . 

493,0 

162,7 

261,3 

+  36,8 

Ållguuncn 

14,1 

3,8 

8,5 

+  1,8 

Väriiigen  .  .  . 

20,0 

Bolmen     .  . 

183,5 

45,9 

113,8 

+  25,4 

Sudra  Barken 

103.  Åtran. 

(m.  Saxen  o. 

86,2 

32,2 

33,3 

+  0.4 

Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 

Ve.fnngen)  .  . 

Danuemorasjön 

6,8 

0,0 

0,9 

+  0,3 

snnden   .  . 

33,2 

23,2 

33,5 

-t-  3,8 

63.  Trosaån. 

108.  Vänern — 

Sillen  .... 

11,0 

4,2 

7,0 

-t-  1,0 

Götaälv. 

67.  Vättern — 
Motalaström. 

Linden  .... 

Nätaren    .  .  . 

Täkern  .... 

Vättern  .... 

Sömmen    .  .  . 

Roxen  . 

94,0 
11,2 
44,3 
1  899,0 
126,2 
95,6 

8,5 

17.7 

645,7 
183,0 
27,7 

18.8 

24,8 
759,6 
193,1 

42,1 

-1-  3,8 

-1-  2,7 

+  42.b 

-r  3.8 

-1-  5,4 

Mellan-  och 

i>  cm  c  £iy 

ken  .... 

Glafsfjorden  . 
Stora  Le  med 
Foxen    .  . 
Torrvar])en  . 
Ullvättern  . 
Hornborgasjön 

102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
28.2 

65,e 
101,1 

79,1 
14,7 
25,2 
4,6 

70,9 
110,3 

116,6 
29,4 
36,2 
12,4 

+  3,4 

+  14,0 
+  5,5 
+  4,1 
4-  2,9 

1^2.  Ronnehyån. 

Vänern  .  .  . 

5568,0 

7349,8 

7349,8 

-1-  0.0 

Rottuen    .  .  . 

34,5 

19,3 

24,5 

+  1,9 

Mjörn    .  .  . 

56,0 

24,1 

65,0 

+  15,3 

Tab.  5.   Antal  vindar  i  procent  samt  medelvindriktning  och 
luftmassans  medelröreise  (1921  januari). 


Tab.  6.    Jordtemperatur  och  solskenstid  (1921  januari). 


station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Åskersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


N 


2,2 
26,9 
1,0 
10,8 
27.4 
7,0 
6,5 
9,1 
1,6 
5,8 
12,4 
8,1 
9,7 
3,2 
6,5 


NO 


0,0 
12,9 
2,2 
4,8 
3,8 

0,0 

0,5 
3,2 
5,4 
4,9 
3,8 
4,3 
8,6 
2,2 
5,4 


Medelvind- 
riktuing 


Bjuröklul)b   VSV 

Holmö  Gadd    .  .   .   .  :  SV 

Bremö  

Understen   VNV 

Svenska  Högarne  .  . 


2,2 

4,3 
17,2 

4,3 
1,6 

0.  0 

1,  '! 
4,3 

1,1 

3,8 

1,1 

9,1 
4,3 
3,8 
1,6 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


SO 


3,2 

12,4 

0,0 
20,4 
7,5 

1,1 
0,0 
3,8 
8,1 
4,2 

10,8 
9,1 

U,3 
2,2 
6.5 


S 


6,5 
14,5 

2,7 
22,0 

6,5 
21,4 
18,8 
17,3 

2.7 

7,6 
9.7 

9,7 
9,2 

9,1 
18,3 


sv 


1,0 
9,1 

3,8 
4,3 
12,4 

0,0 

11,3 
18,8 
19,9 
27,4 
32,6 
24,7 
27,4 
30,6 
23,0 


67 
103 

204 


Station 


18,2 

10,8 
9,7 
4,3 
5,9 
2,7 
9,7 
22.0 
22,0 
14,0 
15.6 
16,7 
16,0 
10.8 
23,0 


NV 


2,2 
5,9 
3,2 
11,8 
10,2 
10,8 
9,7 
8,0 
7.0 
5,4 
14,0 
9,7 
8,1 
13,4 
12,5 


Medelvind- 
riktning 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


VSV 
VSV 

v 

V 


Lugn- 
väder 


64.5 
3:2 
60,2 
17,3 
24.7 
57,0 
41,9 
12,9 
32,2 
26,9 
0,0 
8.6 
5,4 
24,7 
3.2 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


437 

4.55 
319 

362 


Station  och  län 

Jordtemperatiir 

Solskenstid 

5  januari 

15  januari 

25  januari 

Daglig  sol- 
skenstid i 
timmar.  Må- 
nadsinedium 

%  av  möjlig 
solskenslid 

Vä  m 

1  m 

i/a  m 

1  m 

'/  2  m 

1  m 

Kiruna,  Norrb.  län  . 

-  1,7 

-  1,0 

-  1,8 

-  1,3 

-  1,4 

-  1,2 

+  1,5 

-1-  3,0 

+  1,4 

+  2,7 

+  1,2 

+  2,5 

Exiierimeutalfältet 

vid  Stockholm  .  . 

+  l,ö 

+  2,8 

+  1,1 

2,6 

+  0,5 

+  2,2 

Flahult,  Jönk.  län: 

1,4 

18 

å  vitmossejord  .  . 

-t-  2,5 

+  4,5 

+  2,5 

+  4,1 

+  2,1 

+  3,8 

å  sandjord    .  .  . 

+  1,2 

+  2,5 

+  1,5 

+  2,6 

+  1,1 

+  2.2 

Alnarj),  Malmöh.  län 

+  5,1 

-1-  4,2 

+  3,9 

Ultuna 

(Mätningarna  gjorda  på  lerjord  rätt  västerut  från  de  nordligaste 
lärarebostäderna,  kl.  2  em.    Termometrarna  i  trärör, 
prof.  H.  E.  Hambergs  modell.) 


Datum 

20 

cm 

50 

cm 

100  cm 

Da- 
tum 

20 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

2  .  . 

0,1 

-r 

1,0 

+  2,8 

18  .  . 

-1- 

0,2 

-1- 

1,0 

-1- 

2,4 

4  .  . 

-t- 

0,0 

-i- 

1,0 

+  2,8 

20  .  . 

-h 

0,2 

-1- 

1,0 

+ 

2,4 

6  .  . 

± 

0,0 

-t- 

1,0 

-t-  2,7 

22  .  . 

-1- 

0,2 

-1- 

1,0 

-1- 

2,4 

8  .  . 

0,1 

+ 

1,0 

+  2.6 

24  .  . 

0.2 

+ 

0,9 

-f- 

2.3 

10  .  . 

+ 

0,2 

-1- 

1,0 

+  2,5 

26  .  . 

1,6 

+ 

0,6 

-1- 

2.2 

12  .  . 

0,2 

-1- 

1,0 

-1-  2,5 

28  .  . 

2,3 

-1- 

0,4 

4- 

2,1 

14  .  . 

-1- 

0,1 

-1- 

1,0 

-i-  2,4 

30.  . 

1,0 

-h 

0,2 

+ 

2,0 

16  .  . 

+ 

0,1 

-t- 

1,0 

-1-  2,4 

Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm  (1921  januari). 

(Wilds  inslrnnicnt,  skyddat  för  sol  och  nederbörd.) 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .  .  . 

0,1 

0,1 

0,2 

0,6 

0,6 

0,5 

1,« 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

0,8 

1,5 

0,7 

1,4 

0,6 

1,1 

1,0 

2,1 

1,6 

2,6 

1,6 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

1,5 

0,4 

0,8 

24,1 

Btockholin  11)21.  V.  A.  Norstedt  &  Söner. 


STATENS    METEOROLOGISK-HYDROftRAIMSKA  ANSTALT 


MMADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDERLEK  OCH  VATTENTILT/JÅNG 


Arg 


ding  3.    Del  I.  2. 


Februari  1921 


ViidcrleUeii  under  månadens  första  del  till  den  8 
utmärktes  av  högt  lufttrj'ck  i  Lappland  (senare  i  Fin- 
land) och  lågt  i  södra  Europa,  i  samband  med  en 
tidvis  stark  ostlig  vind  över  Götaland,  under  tiden 
den  3 — 5  även  över  Svealand,  men  iiorrut  mestadels 
svaga,  växlande  vindar  och  kallt. 

Den  1  flöt  kall,  torr  luft  från  NO  över  Götaland, 
bortdrivande  den  tjocka,  som  förut  rått  därstädes. 
Snöfall  inträffade  den  1 — 3  i  västra  Svealand  och  den 
5  på  Svealandskusten.  Den  6  passerades  Norrland  av 
ett  oväder  med  sydvästlig  vind  och  övergående  snö- 
fall, medan  allmänt  uppehållsväder  rådde  den  7. 

Mellan  den  7  och  11  förflyttades  området  för  det 
högsta  lufttrycket  från  Finland  till  Tyskland,  varvid 
den  ostliga  vinden  i  Götaland  upphörde.  Den  9  och 
den   10   passerades  Norrland  åter   av  smärre  oväder. 

Den  11  låg  över  Lappland  ett  från  V  inkommet 
kraftigt  oväderscentrum  och  den  13  ett  nytt  från  NV. 
Härunder  rådde  västlig  till  nordvästlig  vind  över  hela 
landet,  delvis  med  blidväder  i  de  västra  delarna.  Efter 
det  senare  ovädret,  som  den  14  befann  sig  över  Fin- 
ska viken,  inbröt  allmän  nordanvind,  flerstädes  med 
starka  snöbyar  den  14. 

Den  16  samt  den  17 — 18  övergicks  södra  Götaland 
av  tvenne  oväder,  medförande  övergående  nederbörd 
och  växlande  blåst  i  Svea-  och  Götaland.  Den  19 
och  den  20  passerades  Norrland  av  ett  par  mindre 
oväder,  efterföljda  av  nordvästlig  vind.  Härunder 
rådde  svaga,  växlande  vindar  söderut  samt  fr.  o.  m. 
den"  22  även  i  Norrland,  i  samband  med  högt  luft- 
tryck i  S  eller  SO  och  lågt  i  N.  Detta  tillstånd  va- 
rade ända  till  den  25;  under  samma  tid  rådde  till- 
tagande tjocka  i  södra  Sverige  samt,  fr.  o.  m.  don 
23,  flerstädes  i  det  övriga  landet. 

Den  26  undansköt  kall  luft  från  V  den  varmare 
framförliggande,  som  delvis  upplyftes,  vilket  medförde 
nederbörd  i  västra  Norrland  och  västlig  frisk  vind 
till  storm  över  hela  landet  den  27.  Samtidigt  upp- 
hörde tjockan.  —  Den  28  rådde  svaga,  växlande  vin- 
dar (utom  på  Skagerack,  där  frisk  västlig  vind  ihöll) 
i  samband  med  en  kil  av  högt  lufttryck  över  Norr- 
land, före  ett  nytt  från  V  annalkande  oväder. 


Södra  Östern jön: 


Storm  blåste  på 


d.  från  vid 

14  N;  Smögen 

15  SSO;  » 


d.  frän  vid 

14  NNViVinKa 


Skagerrack: 


max. 

23  sm  kl. 

21  . 


Kattegatt: 


max. 

20  sm  kl. 


3  em. 
9  em. 


3  em. 


d. 

fran  vid 

max. 

7 

0;  Östratorp 

20  sm 

kl. 

11 

fm. 

13 

VNV;  > 

20  . 

t 

10 

(.•in. 

14 

NV;  » 

22  . 

1 

cm. 

14 

V— N;  Utlängan 

20  > 

Norra  Östersjön: 

å. 

frän  vid 

max. 

14 

N;  Oxelösund 

10  Bcauf. 

kl. 

12  midnatt. 

11 

N;  Siindliamn 

10  . 

2-9  em. 

Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela  lan- 
det betydligt  över  det  normala,  i  Norrland  4  å  5  mm, 
i  Svealand  6  ä  7  mm,  i  Götaland  i  allmänhet  7  mm. 

Vindriktning^pu  var  under  månaden  övervägande  SV 
i  norra  och  östra  Norrland,  i  östra  Svealand  och  nord- 
östra Götaland,  eljest  ostlig. 

Tcmperatnrcu  var  i  medeltal  över  den  normala  i 
hela  landet,  3°  däröver  i  nordligaste  Norrland  och 
västra  Jämtland,  i  övriga  delar  av  Sverige  1'  å  2° 
högre  än  den  normala.  Lägsta  temperaturen,  —  38°, 
antecknades  i  Myrheden  d.  15  och  högsta,  -1-8,5,  i 
Gävle  d.  28. 

Nederbörden  utgjordes  under  februari  månad  av 
snö  eller  snöblandat  regn.  Dess  mäogd  var,  utom  i 
Jämtland,  betydligt  under  den  normala.  Rikligaste 
nederbörden,  31  mm  i  medeltal,  föll  i  Jämtland  och 
den  därnäst  högsta  mängden,  20  mm,  i  Göteborgs 
och  Bohus  län,  i  Hallands  och  i  Malmöhus  län;  i 
östra  Sverige  översteg  nederbördsmängden  i  medeltal 
icke  10  mm,  på  Gottland  var  den  minst,  eller  endast 
3  mm.  Månaden  har  således  i  allmänhet  varit  neder- 
bördsfattig.  Medeltalet  för  hela  landet  är  14  mm 
eller  60  %  av  den  normala,  som  är  22,5  mm.  Neder- 
bördsdagarnas antal  var  i  södra  och  mellersta  Sverige 
5,  i  norra  delen  av  landet  på  sina  ställen  ända  upp 
till  20,  företrädesvis  i  de  västra  delarna  av  Norrland. 

Vattcntillg:ång'en  i  februari  var  enligt  medelvatten- 
stånden mestadels  mindre  än  den  normala.  Endast  i 
nordligaste  och  sydvästra  Sverige  var  den  ungefär 
normal.  För  månaden  exceptionellt  låga  medelvatten- 
stånd rapporterades  från  Piteälv  vid  Älvsby,  Byskeälv 
vid  Myrheden,  Västerdalälven  vid  Transtrand,  och  Mör- 
rumsån  vid  Mörrum.  Maximivatten  stånd  en  voro  i  regel 
lägre  än  de  för  månaden  normala  samt  exceptionellt 
låga  i  Byskeälv  vid  Myrheden,  Ljusnan  vid  Edänge, 
Västerdalälven  vid  Transtrand,  Mörrumsån  vid  Mörrum 
och  Timsälven  vid  Nordmark.  Minimivattenstånden 
voro  också  i  allmänhet  lägre  än  de  normala,  i  excep- 
tionell grad  i  Piteälv  vid  Älvsby,  Byskeälv  vid  Myr- 
heden,    Västerdalälven    vid    Transtrand    samt  Mör- 
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rumsån  vid  Mörrum.  Rörande  vattenståndets  varia- 
tioner märkes  följande.  De  norrländska  fjällälvarna 
avtogo  regelbundet  med  vattenstånd,  som  något  under- 
stego de  normala.  Ljusnan  samt  Dal-  och  Klarälvarna 
ändrade  sig  blott  obetydligt.  Vattenstånden  i  de  båda 
förstnämnda  understego  rätt  avsevärt  de  normala,  me- 
dan Klarälven  hade  i  det  närmaste  normal  höjd.  Byske- 
älv  höll  sig  vid  samma  nivå  som  vid  månadens  början 
och  dess  vattenstånd  understeg  betydligt  det  normala. 
De  mellansvenska  vattendragen  ändrade  sig  likaledes 
blott  obetydligt.  I  Gullspångsälven  och  Fyrisån  voro 
vattenstånden  nästan  normala,  men  i  Nyköpingsån  be- 
tydligt lägre.  De  sydsvenska  floderna  sjönko  i  regel 
från  ett  flöde  vid  månadsskiftet;  deras  vattenstånd  voro 
under  månadens  förra  hälft  i  allmänhet  normala  eller 
högre,  under  senare  hälften  lägre  än  de  normala. 

Yatteiikraftsindustriens  tillgång  på  vatten  var  myc- 
ket växlande,  men  mestadels  mindre  god  eller  dålig. 

Utsikterna  för  Tatteutillgåiigen,  vilka  meddelades 
i  månadsöversikten  för  januari  1920,  innehöUo,  dels 
att  vattenstånden  från  omkring  våren  1920  skulle 
komma  att  bliva  i  stort  sett  relativt  höga,  dels  att 
detta  syntes  särskilt  böra  gälla  vattenstånden  under 
hösten  och  vintern  1920—21.  Den  förra  delen  av 
denna  prognos  uppfylldes  på  ett  mycket  tillfredsstäl- 
lande sätt,  medan  däremot  den  senare  icke  gått  i  upp- 
fyllelse. Den  förutsagda  högvattensperioden  inträffade 
mycket  riktigt  och  åstadkom  särskilt  i  april — maj  och 
augusti  — september  ovanligt  höga  vattenstånd,  men 
perioden  av  högre  vattenstånd  blev  mycket  kortare  än 
beräknat,  blott  c:a  10  månader  i  stället  för  12  å  14 
månader. 

Beträffande  utsikterna  för  framtiden  synes  man  så- 
som allmänt  omdöme  kunna  säga,  att  vinterns,  vårens 
och  sommarens  vattenstånd  komma  att  något  under- 
stiga de  normala,  medan  åter  högre  vattenstånd  äro 
att  förvänta  från  slutet  av  innevarande  eller  början  av 
nästa  år. 


Snötäcke  täckte  marken  i  Norrland  och  nordvästra 
delen  av  Svealand  under  hela  månaden,  medan  det 
på  många  ställen  i  det  övriga  Svealand  endast  delvis 
kvarlåg  vid  månadens  slut.  I  inre  Götaland  låg  snö- 
täcke under  månadens  senare  hälft,  eljest  var  marken 
mestadels  bar  eller  endast  delvis  täckt  av  snö. 

Lantbruket.  Höstsäden  står  i  allmänhet  ovanligt 
vacker;  den  växlande  väderleken  har  icke  gjort  nämn- 
värd skada. 

Utsikterna  för  veteskördeu  år  1920,  vilka  medde- 
lades i  månadsöversikten  för  mars  1920,  och  i  sam- 
mandrag innehöllo,  att  de  med  hänsyn  till  den  gångna 
väderleken  måste  anses  såsom  synnerligen  goda,  upp- 
fylldes i  det  stora  bela  på  ett  tillfredsställande  sätt. 
Förutberäkningarna  gåvo  överallt  värden  å  skörden, 
vilka  överstego  de  normala  och  som  voro  högre  än  för 
något  föregående  år,  för  vilka  dylika  beräkningar  ut- 
förts. De  verkliga  resultaten  blevo  visserligen  inga- 
lunda så  goda  som  beräkningarna  ställt  i  utsikt,  men 
de  icke  blott  överstego  för  samtliga  län  de  normala 
värdena,  utan  voro  jämväl  högre  än  för  något  av  de 
föregående  år,  för  vilka  beräkningar  utförts,  och  för 
riket  i  sin  helhet  översteg  veteskörden  med  14  den 
normala. 

Förnyade  beräkningar,  vilka  nu  slutförts,  hava  givit 
det  sammanfattande  resultat,  att  veteskörden  och  därmed 
i  stort  sett  också  rågskörden,  borde  komma  att  något 
överstiga  de  normala. 

Norrsken  =  starkt,  °  =  svagt)  iakttogs  följande 
dagar : 

Distrikt    I  (69'— 65'         nordlig  lat.)  d.  1-2,  S,"  4—10,  11°, 

12,"  13-15,  16-22, 
24,  25,  26^  27—28. 
II  (öö^-erSO'         >       >  )  d.  1-2,  3",  5»,  6",  7«, 

8-9,  12»,  13,  14»,  15— 
16,  24,  25,  26^  27—28. 
»     III  (6r30'-58'30'      »       »  )  d.  7,  11,  13,  19,  22,  26, 

27,  28», 

IV  (58°30'— 55°S0'      >       O  d.  11,  25. 
Åska  hördes  d.  14  på  Riddarhyttan,  Västmanlands  län. 


Meddelanden  från  obsei 

Norrbottens  län.  Övre  Svartlå  (Nilsson).  Ingen 
mätbar  snö  under  månaden.  Holsvatlnet  (Bergqvist). 
Snötäcke  d.  28  omkr.  50  cm.,  vilket  är  ovanligt  litet 
denna  tid  på  vintern;  isen  omkr.  45  cm.  Norra 
Ber^näs  (Granberg).    Isens  tjocklek  60  cm. 

Västerbottens  län.  Tärnaby  (Na;selius).  Snödjup 
d.  1  71,  d.  28  74  cm,  men  med  isskorpa  i  liestub- 
ben  och  mossan  2 — 4  cm.  Grönliden  (Andersson). 
D.  15  stor  ring  kring  månen  på  kvällen,  d.  16  ring 
kring  solen  på  förmiddagen.  Häggås  (Mikaelsson). 
Tjälen  i  grusig  jord  omkr.  24  cm.  Örträsk  (Norell). 
Isens  tjocklek  omkr.  8  dm. 

Jämtlands  län.  Sveg  (Hedin).  D.  21  isens  tjock- 
lek å  Ljusnan  59  cm,  därav  snöis  1  cm. 

Västernorrlands  län.  Kasa  (Eriksson).  D.  28 
snötäckets  tjocklek:  på  slätt  43,  i  skog  55  cm. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  Tjälens 
djup  20  cm.  Vattenkraftindustrien  lider  av  lågt  vat- 
tenstånd. Sälgsjönäs  (Redlund).  Vid  isupptagning 
från  renskottad   isvak  40—45  cm  kärnis.  Bjuråker 


Ltörerna.  (Februari  1921.) 

(Rönnander).  Under  månaden  ha  rått  ett  härligt 
väder  och  utmärkt  före,  synnerligen  för  timmerkör- 
ningen. Vattenbrist  i  brunnarna.  Gävle  (Åberg).  D.  1. 
Isen  på  redden  beräknas  nu  vara  4  å  5  tum  tjock. 
Isen  ligger  så  långt  man  kan  se  från  Böna  lotsplats. 

Kopparbergs  län.  Överborg  (Ek).  Bra  före  och 
utmärkta  vägar  för  skogskörslor  hela  månaden.  Tran- 
strand  (Hederén).  Snötäckets  tjocklek:  d.  15  62,  d. 
28  51  cm.  ö.  Nornas  (Larsson).  Isarne  på  sjöarne 
53  cm  tjocka.  Lövuiarken  (Gustavsson).  Isens  tjock- 
lek på  sjöarna  här  är  omkr.  40  cm.  Bra  vinterföre, 
lagom  med  snö  i  skogarna  för  timmerkörningen. 

Värmlands  län.  Lekvatlnet  (Olsson).  Vintern 
mild  med  utomordentligt  snöföre  för  skogskörslorna. 
Kråkan  har  varit  synlig  nästan  hela  vintern.  Horn- 
kullen  (Sundberg).  Isen  är  40  ä  50  cm.  Filipstad 
(Olsson).    D.  14  orkanlik  storm. 

Örebro  län.  Spjutsjöfallet  (Andersson).  Det  finaste 
före  har  varit  hela  2  månader,  men  litet  snö_._  Litet 
vatten   under  hela  vintern,    men  ej  brist.  Ostervik 
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(Eriksson).  D.  14  kl.  Ii  e.  m.  orkanlik  snöstorm 
en  kort  stund.  Ihilkurlsberg  (Ekblad).  D.  12  isens 
tjocklek  44  cm.  Kiillatorp  (ICriksson).  Isens  största 
tjocklek  på  Svartälvcn  23  cm.  Dcg-ernäs  (Nordmark). 
Isens  största  tjocklek  i  vinter  å  sjön  Möckeln  omkr. 
25  cm.  Gryt  (Björk(iiiist).    D.  4  isens  tjocklek  27  cm. 

Västmanlands  län.  Kolhäck  (Jeansson).  Sliid- 
före  under  hela  månaden,  tack  vare  isgata.  Isens 
tjocklek  på  Kolbiickf-åu  vid  månadens  slut  omkr.  20  cm. 

Uppsala  län.  Västanå  (Willner).  Isens  tjocklek 
å  Daliilvcn  50  —  60  cm.,  därav  kärnis  40  cm.  Måna- 
den synnerligen  lämplig  för  skogskörslor.  D.  26  ka- 
jor i  större  massor  synliga.  D.  2.3  flugor  i  solvägg. 
Laxfisket  fortfarande  dåligt,  beroende  säges  det,  av  det 
låga  vattenståndet.  GJinio  (Borgström).  Isens  tjock- 
lek d.  9  35,  d.  28  37  cm.  Örbylius.  Isens  tjock- 
lek d.  23  43  cm.  Giimlösa  (Svensson).  D.  28  hördes 
lärkan.  Trots  den  ringa  nederbörden  av  snö  ha  vin- 
terkörningarna kunnat  göras  och  avslutas  med  kälk- 
don.  Tjälen  i  marken  omkr.  6  cm. 

Stockholms  län.  Yallstanäs  (Brännström).  Isen 
å  Fj'singen  har  varit  15  cm  tjock,  kärna  12  cm. 
Haininnrby  (Sandberg).  D.  13  upphörde  sjöfarten  för 
seglationsåret  i  Väddö  kanal.  Svartsjö  (Läth).  Isens 
tjocklek  var  i  början  på  månaden  26,  i  slutet  38  cm. 

Södermanlands  län.  Bie  (Helmer).  Som  vägarna 
varit  starkt  isbelagda,  har  föret  varit  tämligen  bra  fr. 
o.  m.  d.  1  t.  o.m.  d.  23.  Vid  hemtagning  av  iskäl- 
laris  d.  11  och  12  befanns  denna  ha  en  tjocklek  av 
35  å  40  cm.  ren  klar  kärnis.  Höstsädesfälten  på 
många  ställen  lidande  av  s.  k.  isbränna.  Lärkan  hör- 
des här  d.  28.  Sträuguäs  (Karlsson).  Isarna  starka 
under  hela  månaden,  inga  råkar  finnas.  Före  —  en- 
dast isgata  —  under  förra  delen  av  månaden.  JJykö- 
piug  (Anderson).  Natten  d.  15 — 16  snöstorm. 

Östergötlands  län.  Kolinårdssanatoriet  (Häger- 
sten). D.  14  kl.  3,55  e.  m.  cyklon  med  hagel,  NO 
rilrtning.  Övre  Gräiisö  (Sörberg).  Isens  tjocklek  på 
fjärdarna  mycket  växlande  och  farlig  för  trafiken; 
största  tjockleken  30  cm.  Strömmingsfisket  litet  gi- 
vande. Intet  ordentligt  slädföre.  Svårt  väglag  både 
med  vagn  och  släde.  Saiusala  (Linder).  I  början  av 
månaden  låg  snön  mycket  ojämnt  fr.  1  till  20  cm. 
D.  26:  Oaktat  den  ojämna  snön  är  slädföret  ännu 
gott.  Sjöarna  bära  och  skogskörslor  bedrivas  med 
fart.  Göpperstad  (Svensson).  D.  14  kl.  4,15  e.  m. 
uppsteg  ett  tjockt  ovädersmoln  i  norr,  vilket  så  för- 
tog solljuset,  att  man  knappast  kunde  läsa  finare  stil. 
Litet  trindsnö  kom  ned  under  orkanartad  storm;  kl. 
5  var  allt  övergånget,  men  termometern  sjönk  nära 
4  grader  under  och  omedelbart  efter  ovädret.  Finspåug 
(Johnsson).  D.  14  orkan.  Kylebcrg  (Ekström).  D.  25 
svanor  synliga  i  Tåkern.  Klockarp  (Swärm).  Dåligt 
slädföre.  Rågarna  äro  i  allmänhet  utmärkt  vackra. 
Linköping  (Wahlström).  D.  14  kl.  4,15  e,  m.  orkan- 
unge med  snö. 

Skaraborgs  län.  Reiiiniugstoi^p  (Lundgren).  D.  22 
fanns  på  kalljord  utspruckna  Galanthus  nivalis.  D.  23 
syntes  de  första  svanorna  för  året  komma  söderifrån 
och  sträckte  mot  norr.  D.  28  syntes  och  hördes  de 
första  lärkorna.  Edsvära  (Johansson).  D.  13  hördes 
lärkan.     Götliiuda   (Wennerblad).    D.  18 — 20  något 


slädföre,  d.  27  gott  vagnväglag.  D.  14  storm,  som 
kl.  3,15  blåste  tegel  av  tak  och  avbröt  i  trädgården 
ett  större  körsbärsträd.  Från  d.  8  dagsmeja  soliga 
dagar.  Domherrar  framme  d.  5,  12,  14  och  27,  gul- 
sparvar d.  17. 

Älvsborgs  län.  Olovstorp  (Ilögrell).  D.  2  hördes 
lärkan.  I).  12  snödroppe  i  blom.  En  ärla  från  förra 
sommaren  har  stannat  hos  en  lantbrukare  nära  Olovs- 
torp till  in  i  februari.  Häf^gårda  (Pettersson).  Under 
månadens  sista  del  ha  lägre  temperatur  och  nödtorf- 
tigt före  möjliggjort  behövliga  skogskörslor.  Vatten- 
tillgången i  Frisjön  god  under  månaden.  Låiii^arcd 
(Alström).  I).  6  anlände  kajan.  Slädföre  d.  17 — 20. 
Ulriceliamn  (Nordlund).  Från  och  med  d.  1  t.  o.  m. 
d.  15  ha  skogskörslor  varit  i  hög  grad  försvårade  på 
grund  av  ofrusen  mark  och  dåligt  slädföre.  D.  28 
hördes  lärkan.  Vid  månadens  slut  var  Åsundens  is- 
täcke i  modeltal  25  cm. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Säby  (Nils.son).  Vat- 
tensamlingar, och  delvis  havsvikar,  isbelagda  under 
sista  hälften  av  månaden.  Marken  endast  delvis  be- 
täckt med  snö  några  dagar.  Siiniiiersröd  (Dahlberg). 
Snödroppe  utslagen  d.  11,  hasselns  honblommor  d. 
22.  Blåsippor  syntes  utslagna  i  enstaka  exemplar  d. 
28.  Stare  iakttogs  d.  12.  Is  upptogs  i  mitten  av 
månaden  från  Kolbengtserödsjön  och  Skarsjön,  15 — 21 
cm.  tjock.  Från  innersta  delen  av  Ljungskilen  var 
den  upptagna  isen  15  cm.  Gisleröd  (Alström).  D.  22 
hördes  lärkan.  Jonsered  (Bogren).  D.  25  isens 
tjocklek  å  sjön  Aspen  12  cm.  Den  vanliga  max.- 
tjockleken  torde  anslås  till  25  å  30  cm.  lliudås 
(Ericson).  Vattenhöjden  i  Nedsjöarna  d.  1  234,  d. 
15  236  och  d.  28  229  cm.  Isen  har  i  det  närmaste 
bibehållit  sin  tjocklek  av  20  cm  hela  månaden.  Äspe- 
]iiuden  (Lind).  Bullaresjön  tillfrusen  delvis  d.  4  samt 
återstoden  d.  17;  isens  tjocklek  har  växlat  mellan  7 
och  21  cm.,  har  kunnat  köras  endast  på  få  ställen 
vid  månadens  slut. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  Omkr.  d. 
1  var  lärkan  kommen,  d.  11  bofinken,  d.  13  gräs- 
änder, d.  23  svanor  och  d.  24  kajor.  Duglig  industri- 
is  har  det  icke  varit  tillgång  till  här  i  trakten  i  vin- 
ter förr  än  d.  22,  då  sådan  togs  upp  3  ä  4  tum  tjock 
å  småsjöar  1  mil  från  havskusten  och  5  å  6  tum 
tjock  2  mil  från  havskusten.  Lagan  har  ej  varit  is- 
belagd  i  vinter  utom  vid  kanterna.  Marken  har  varit 
bar  å  slätt  hela  månaden  utom  d.  16 — IS.  Ramsered 
(Dahlqvist).  D.  22  hördes  lärkan.  Ingen  nämnvärd 
tjäle,  högst  3  tum  i  kärr  och  mossar.  Vattenståndet 
börjar  bliva  lågt  i  Ramsjön;  isens  tjocklek  d.  28 
20  cm. 

Jönköpings  län.  Ulvabnlt  (Gustafsson).  Isens 
tjocklek  d.  25  32  cm.  Dåligt  vinterväder  för  skogs- 
körslor under  första  hälften  av  månaden.  Vägarna 
ha  delvis  varit  isbelagda  d.  18—27;  gott  slädföre. 
Tjälens  djup  i  marken  d.  27  15  cm.  Kmitstorp  (Wol- 
lertz).  Isen  på  Knutstorpssjön  28  cm.  Hässleby 
(Ottoson).  Slädföret  dåligt,  under  första  hälften  av 
månaden  intet,  varför  skogskörslorna,  vedkörning  till 
sanatoriet  m.  m.  varit  mycket  bes\ ärliga.  Vid  isupp- 
tagningen  d.   10   var   isen  i  de  närbelägna  Asjöarna 
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22  cm  tjock,  ren  vattenis.  Från  d.  16  har  släde 
kunnat  användas,  men  föret  har  särskilt  på  slätterna 
varit  dåligt,  d.  28  så  gott  som  fullständigt  borta. 
Granslmlt  (Johansson).  Ett  litet  nätt  slädföre  d. 
17 — 25,  sista  dagarna  i  månaden  gick  föret  av.  Krå- 
kor och  andra  tidiga  vårfåglar  äro  nu  framme.  Isen 
å   småsjöarna   här  och  var  hållbar  för  trafik  den  15 

 27.     Dungeu  (Petersson).    Sjön  Bolmen  delvis  gå- 

stark  d.  6,  på  flera  platser  körstark  d.  19,  delvis  ofar- 
bar  d.  28.  Lärkan  m.  fl.  sommarfåglar  hördes  redan 
d.  12.  Fliiliult  (Åkerberg).  Marken  har  tjälats  i 
sandjord  till  i  medeltal  30  cm  och  i  mossjord  till 
26  cm.  Tack  vare  denna  djupa  tjäle  och  snötäcket 
^  IQ — 26  hava  vintersäd  och  vallar  väl  uthärdat 
nattkylan  och  dagsmejan.    Slädföre  endast  d.  16 — 26. 

Kronobergs  län.  Hult  (Svensson).  D.  15—26 
någorlunda  slädföre.  Höstsäden  särdeles  vacker.  Skogs- 
avverkningen obetydlig  i  vinter.  Tjälens  djup  i  slutet 
av  månaden  i  medeltal  10  cm.  Skeeu  (Alm).  Mar- 
ken bar  d.  28;  s.  d.  syntes  lärkan  här.  Sävsjöström 
(Persson).  Sjöar  och  kärr,  som  förut  i  år  ej  varit 
tillfrusna,  ha  under  de  första  dagarna  av  månaden 
frusit  till,  så  att  de  blivit  körbara.  Isens  tjocklek 
omkr.  30  cm.  Lidhult  (Karlberg).  D.  17—20  släd- 
före; isen  å  insjöar  har  haft  en  tjocklek  av  10—15 
cm;  tjälen  i  jorden  utgör  endast  L2  å  15  cm.  Ljiiug^Uy 
(Hjelmqvist).  Istäcket  å  sjöarne  12  ä  15  cm.,  på  ån 
endast  en  mycket  tunn  isskorpa.  Lärkan  lär  redan 
ha  låtit  höra  sig. 


Kalmar  län.    Holiubo  (Carlson).  D.  14  4 — 5  e.  m. 

stark  storm  eller  orkan  och  det  mörker,  som  rådde, 
var  svårt  för  dem,  som  voro  ute  i  detsamma.  Två 
skjutsar,  som  voro  ute  på  sjön  Vindommen,  fingo  sina 
hästar  kullslagna  och  åkdonen  mer  eller  mindre  för- 
störda; både  hästar  och  åkdon  släpades  ett  50-tal 
meter  på  isen  av  stormen.  D.  14  vaguåkdon,  d.  16 
åter  släda.  I  större  skogar  ligger  mycken  snö  kvar, 
men  på  solsida  och  på  höjder  är  den  borta.  Isens 
tjocklek  vid  månadens  slut  37  cm  i  sjön  önen,  och 
Fåfallasjön  38  cm.  Mörbylånga  (Medelius).  D.  1  an- 
lände svanorna,  d.  11  lärkor  och  enstaka  par  starar. 
Kalmarsund  under  senare  delen  av  månaden  belagt 
med  tunn  is,  men  trafikabelt  för  ångbåtar. 

Kristianstads  län.  Olastorp  (Bengtsson).  Lärkan 
kom  d.  9.  Hanhängena  på  hasselbuskarne  lämnade 
frömjöl  d.  19.    Bina  ute  d.  20. 

Malmöhus  län.  Hör  (Hagström).  Ringsjön  till- 
frös första  gången  under  vintern  omkr.  d.  10,  men 
bröt  fullständigt  åter  upp  d.  13,  då  storm  och  tövä- 
der inträffade.  Isen  då  omkr.  4  cm.  Å  mindre 
vattendrag  har  isens  tjocklek  uppgått  till  omkr.  10 
cm.;  f.  n.  är  den  omkring  8  cm.  Omkring  d.  6  an- 
lände lärkan  och  d.  14  staren. 

Gottlands  län.  Killluiig^e  (Klint).  D.  1  började 
talgoxen  »vårkvittra».  D.  3  knopp  å  snödroppen 
(Galanthus  Nivalis).  D.  14  snöstorm.  D.  28  fullt 
utslagna  snödroppar;  en  och  annan  Crocus  i  blom. 
En  ovanligt  mild  februari. 


Förteckning  över  de  meteorologiska  stationerna  1921. 


Norrbottens  län, 

Biksgränsen    Ri 

Kopparåsen  Kp 

Björklidcn  Bj 

Abisko  A  o 

Stovclalpn  Sd 

Bergfors  Be 

Kalixfors  Kx 

Kiruna  K.i 

Jukkasjärvi  Ji 

Svappavara    Sa 

Juuosnando    Jn 

Lannavara  La 

Karesuando  K. 

KaunisTara  Kv 

Apua    .   A-* 

Övertorneå  Ot 

Haparanda  H 

Lappträsk  Lt 

Soutojärvi  So 

Saittajär-vi  Si 

Kompelusvara  .  .  .  .  Kp 

Gällivare  Ge 

Muorjevara  Mv 

Skroven  Sn 

Storkblen  S 

Morjärv  Mo 

Hogsön  Hn 

Suorva  Su 

Jaurtkaska  -Ta 

Porjus  Po 

Ligga  Lg 

Höiiträsk  Ho 

NjuDiijesberget    .  .  .  Ns 

Njuonjes  N 

Kvikkjokk  Q 

Tjåmotis   Ts 

Eandijaur  K 

Nauiijaur  Kr 

Peurnure  Pe 

Luvos  Lu 

Nausfai  Na 

Tärrajaur  Tr 

Jokkmokk  J 

■TugKijaur  -Tg 

Koskats  Ks 

VuoUerim  Vu 


Puottanre  Pu 

BodtrUskån  Bo 

Murjek  M 

Näsbi-rg  Ng 

Övre  SvarUä,  Sv 

Dege'  bäcken  D 

Sandträsk  Sk 

Holsvattuet  Ho 

Boden  Bn 

Öjebyn  Öb 

Piteå  P 

Stenudd'  n  Kb 

Norra  Bergnäs  .  .  .  .  Bs 

Jäkna  Ji" 

EödkHllun  Ef 

Fagerbeden  Pn 

Stortuyrheden  ....  St 

Ållejaur  A 

Haraliden  Hl 

Merkenes  Ms 

Jäckvik  Jk 

Vuouiitjviken   ....  V 

Hedberg  He 

Glommerträsk  .  .  .  .  Gl 
Adolfström  Am 

Västerbottens  län. 

Myrheden  .  .  ■   ...  Mn 

Dalliden  Dl 

•Tobannisberg    .  .  .  .Jg 

Malä  M 

Grimliden  Gn 

Bjuriiklubb  Bf 

Lbvänger    L 

Bygdeå    B 

Siora  Fjäderägg  .  .  .  F 

Tärnaby  T 

Boksjiin  Bo 

Vallträsk  V 

Stensele  S 

Abborrberg  A 

Jiiktfors  Ju 

Bjurfors  Bs 

Sadilideu  SI 

Bergvattnet  Bt 

Bjuråker  Bj 

Ulvoberg  fl 

Norrby  Ny 


Bk 

Tj 
.  Sj 
,  No 
.  Tn 
,  Hä 
.  K 

Br 
.  IT 
.  H 
.  Kr 
.  Ö 
.  SÖ 
.  Kl 
.  Bl 
.  Ma 


Bävcrträsk  .  . 
Tjulträsk  .  .  . 
Sjöliden  .... 
Nordanås  .  .  . 
Talliden  .... 
Hällnäs  .... 
Knlbäcksliden  . 
Brattby  .... 

Umpå  

Holmö  Gadd  .  . 
K  oksjö  .... 
Örträsk  .... 

Siksjö  

Klimpfjäll  .  .  . 
Blaikliden  .  .  . 
Maksjöstrand  . 

Silverberg  Si 

Åsele  As 

Häggås  Hs 

Avasjö  Av 

Gran&seu  G 

Jämtlands  län. 
Leipikvattnet    ....  Le 

Jormvattnet  Jo 

Gäddede  Gd 

Munsvattnet  Mn 

Fiskävattnet  Ft 

Ål  sb  allén  A 

Edevik  Ed 

Koläsen  Kå. 

Storlien  Sn 

Ska!  stugan  Sk 

Du  ved  D 

Kvarnån  Kv 

Vålådalen  Vd 

Tossåsen  To 

Törsta  Ta 

Verköu  V 

Östersund  O 

Eörtjärn  T 

Gunnarsvattnet   .  .  .  Gu 

VSgskälet  Vt 

Eaftsjöhojden   .  .  .  .  E 

Bnggsjö  Bo 

Pagerdal  Pa 

Bispgarden  Bp 

Ljungdalen  Ln 


Nedg.lrden  Ng 

Klövsjö  K 

Eätan  Ss 

Norra  Böle  Nb 

Sösjön  SÖ 

Ljungä    L 

Ljusnedal    Ll 

Backvallen  Ba 

Myskelåsen  M 

Linsäll  Li 

Storbärjeåvallen  .  .  .  Sh 

Högen  H 

Nilsvallen  S 

Storfjäten  St 

Västernorrlamls  län. 

Hogbränna  Hö 

Kasa  K 

Mo  Mo 

Hampnäs  Ha 

Skag  Sf 

Nordvik  N 

Östra  Junsele   .  .  .  .  Js 

Granberget  Gr 

Eossön  Ro 

Eamsele  R 

Förse  P 

Multrå  M 

Bjbr^iå  Bruk  Bj 

Lungö  Lf 

Härnösand  H 

Tynderö  Ty 

Oxsjö  O 

Lagfors  La 

Sidsjö    SI 

Viken  Vn 

Ange  A 

Österström  O 

Häljum  (Volmsta)  .  .  V 

Bremb  Bf 

Gäddtjärnsåseu    .  .  .  Gt 

Gävleborgs  län. 
Franshammar  ....  Fr 

Ströms  bruk  Sb 

Norrdala  N 

Bjuråker  B 

Föne  P 


Västernäs  L] 

Stencgård    St 

Svedåsen  Sv 

Ovanåker  Or 

Bergvik  Bk 

Storjungfrun  S 

Norrsundet  No 

Katrineberg  K 

Hälsan  H 

Botjärn  Bt 

Gustavsberg  Gu 

Mac  k  myra  M 

Gävle  G 

Åggegrund  A 

Grönsinka  Gr 

Gysinge  Gg 

Kopparbergs  län. 

XJlvsiö  U 

Korsa  Ko 

Storsäteru    Ss 

Flötningen  Sg 

Särna  S 

Hållstugan  Hå, 

Älvdalen  A 

östanvik  O 

Gråtbäck  Gr 

Mora-Noret  M 

Rättvik  E 

Leksand  Ld 

Insjön  I 

Gördalen  G 

Storbron  Sr 

Grundforsen  Gg 

Tjärnvallen  Tj 

Nornas  No 

Transtraud  Tr 

Malung  Mg 

Vakerskogen  Vn 

Johanuishobn  .  .  .  .  J 
Överborg  (Borg)  ...  B 

Närsen  Nä 

Finsthögst  Fi 

Rönndalen  Rn 

Sägmyra  Sa 

Grycksbo  Go 

Falun  F 

Vassbo  V 

(Forts.) 


13 


Tab  1     Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  fuktighet  samt  nederbördens  mängd  m.  m. 

(1921  februari). 


Station 

Lufttryck 
8  f.  m. 

M 

Normala  — 

edeltcinperatn 
medeltemperaturen 

r 

1  8  5  9- 

-1  9  1  5 

Antal 
frost- 
dagar 

Fuktighets 
j)  r  0  c  e  n  t 

N  e  d  0  r  b  i)  r  d 
mm 

A  n 

t  a  1 

1921 

Nor- 
mal 

8  f. 

m. 

2  e. 

m. 

9  e. 

m. 

Dygnet 

Maxi- 
mum 

Mini- 
mum 

1.  ni. 

2 

c.  m. 

9 
e.  m. 

1921 

Nor- 
Trial 

Stör- 
sta pä 
24 
tim- 
mar 

ne- 
der- 
börd K  - 
dagar 

dagor 
med 
åKka 



1921 

Nor- 
mal 

1921 

JN  or- 
mal 



1921 

JN  or- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

Earcsaando  .  . 

761,5 

757  5 

—  13,3 

—  15,1 

— 

10,8 

—  13,2 

—  121 

-  15,0 

-  12,3 

-  14,6 

— 

7,0 

—  IQ  q 

£{1 

82 

80 

80 

8,1 

9,3 

3,5 

7 
• 

A 

u 

Riicsgränsen  . 

760  8 

75G  4 

—  8,9 

—  11,9 

— 

8,3 

—  11.2 

—  8,0 

—  11,6 

-  8,4 

-  11,5 

— 

5,1 

—  19!  n 

28 

85 

86 

88 

127  5 

87,2 

18,5 

u 

Kiruna    .  .  . 

762,6 

757,6 

—  10,6 

—  12,9 

— 

7,4 

—  11,5 

—  92 

—  13,2 

-  9,2 

-  12,7 

— 

4,7 

1  i  7 

■CO 

10,4 

17,0 

2.7 

J 

f\ 
v 

Gällivare  .  .  . 

762  8 

758,8 

—  12  0 

—  14,1 

— 

7,5 

—  10,4 

—  9,8 

—  13,4 

—  10,0 

—  12,9 

5,3 

—  1 1",  4 

(CO 

79 

75 

82 

9,9 

23,2 

2,3 

a 

D 

0 

Kvikkjokk  .  . 

—  13,1 

—  13,9 

— 

9,2 

—  11,1 

—  10,3 

-  13,4 

—  11,0 

-  13,0 

— 

5,0 

— .  i  0,0 

27,5 

21,6 

10,6 

7 

fl 

Jokkmokk  .  . 

763,9 

758  9 

—  14,5 

—  15,0 

- 

10,3 

 10,9 

—  12  4 

—  13,0 

-  12,6 

—  13,4 

— 

7.6 

1  7  7 

160 

83 

80 

84 

6,1 

15,5 

1.7 

r; 
*} 

n 

Haparanda  .  . 

762,7 

758,8 

—  12,0 

—  12,. s 

- 

9,4 

—  10,0 

—  11.2 

—  11,8 

-  11,1 

-11,7 

- 

7,2 

9K 

89 

83 

87 

21,1 

27,7 

5,3 

1 X 

n 
u 

Tärnaby  .  .  . 

—  10,5 

— 11  7 

- 

7,0 

—  91 

—  9,3 

—  11  2 

—  9,1 

—  10,9 

- 

5,2 

—  14  4 

97 

.51,4 

47,8 

10  8 

X  0 

n 
u 

Piteå  .... 

763,0 

759,0 

—  10,2 

—  10,7 

— 

6,0 

—  8,0 

—  79 

—  9,9 

—  8,2 

-  9,7 

— 

3,8 

1  ^  0 

9  K 

76 

84 

81 

1.7 

20,7 

1,7 

1 

X 

n 

Stenscle   .  .  . 

765,4 

759,5 

—  13,3 

—  13,2 

— 

6,6 

—  84 

—  10,5 

-  11,7 

—  10,5 

-11,4 

- 

5,5 

—  16  8 

28 

94 

81 

90 

6,7 

18,0 

2  5 

7 

n  ' 
\j 

Umeå  .... 

764,5 

759,4 

-  8,6 

—  9,5 

- 

4,6 

-  6  1 

-  7,1 

—  8,9 

-  7,0 

—  8,4 

— 

3,0 

19  7 

97 

84 

80 

81 

3,2 

83,4 

2,8 

2 

ft 

*7 

Storlien   .  .  . 

765,1 

759,2 

—  5,1 

—  8,7 

— 

2,8 

—  6,5 

—  4,7 

—  8,3 

—  4,4 

—  8,0 

- 

1,0 

97 

86 

87 

88 

46,4 

51,1 

8.0 

13 

\J 

Ostersand    .  . 

765,7 

759,8 

—  6,9 

—  9,0 

- 

3,3 

—  5,5 

—  5,8 

—  7,9 

—  5,5 

—  7,7 

- 

2,1 

97 

82 

77 

79 

24,7 

22,4 

5,9 

13 

0 

Härnösand  .  . 

765,5 

759,8 

—  5,9 

—  7>7 

- 

1,7 

—  37 

—  4,3 

—  6,4 

-  4,2 

—  6,2 

— 

0,2 

—  87 

—  Q,  ( 

9fi 

80 

4.2 
• 

29,2 

1,6 

3 

0 

Sveg  

766,7 

760,5 

—  9,6 

—  10,7 

— 

2,8 

—  5,0 

—  7,6 

—  9,5 

—  7,1 

—  8,8 

— 

1,7 

9^4 

87 

80 

87 

21,6 

16,4 

7,6 

7 

0 

Bjuråkcr  .  .  . 

766,8 

760,1 

—  76 

—  8,3 

- 

2,7 

—  4  1 

—  5,3 

—  6,9 

-  5,4 

—  6,7 

- 

0,6 

_  1  1  1 
±1,1 

9R 

88 

77 

86 

9,3 

17,2 

5,0 

g 

0 

Särna  .... 

766,1 

760,9 

—  11,8 

—  12,0 

— 

4,3 

—  58 

—  9,3 

—  10.1 

-  8,9 

—  9,6 

- 

3,8 

1  fS  q 

98 

*o 

79 

80 

82 

28,3 

16,9 

12,2 

9 

Cl 

bravie  .... 

766,5 

760,2 

—  4,3 

—  5,5 

- 

0,6 

—  2,1 

—  2,9 

—  4,7 

-  2,8 

-  4,3 

+ 

0,9 

7  n 

98 

88 

79 

84 

7,6 

24,6 

3,6 

7 

0 

Falan  .... 

767,0 

760,5 

-  6,2 

—  7,0 

- 

1,5 

—  2,9 

-  4,6 

—  5,9 

-  4,4 

—  5,5 

- 

0,2 

1 0  r, 

98 

80 

76 

81 

11,5 

25,7 

2  3 

» 

0 

Uppsala   .  .  . 

766,8 

760,3 

—  42 

—  5,5 

- 

0,2 

—  2  4 

—  3,9 

—  4,6 

-  3,1 

-  4,3 

+ 

0,6 

98 

87 

Tö 

86 

6,5 

29,8 

1  8 

tt 

0 

Västerås  . 

766,9 

760,5 

—  42 

—  5,0 

+ 

0,3 

—  1,8 

—   2  6 

-  4,1 

-  2,4 

-  3,9 

+ 

1,4 

fi  7 

98 

84 

74 

81 

3,8 

32,1 

1  3 

X,CI 

4 

0 
u 

Karlstad  . 

767,8 

760,7 

—  43 

—  46 

- 

0,2 

—    1  3 

—   2  6 

-  3,4 

-  2,6 

-  3,3 

+ 

0,9 

fi  4 

98 

86 

77 

84 

10,9 

33,2 

9  6 

4 

0 

Stockliolm  .  . 

767,2 

760,4 

—  2,9 

—  4,0 

-1- 

0,7 

1, ' 

—    1  9 

-  3,2 

-  1,6 

-  3,1 

+ 

1,2 

A  « 

—  t:,o 

98 

83 

71 

84 

4.1 

34,5 

1  5 

7 

n 

Örebro  .... 

767,8 

760,7 

—    2  5 

—   4  4 

-1- 

1,1 

—  1,5 

—  1,2 

—  3,8 

-  1,1 

-  3,4 

4- 

1,8 

A  R 

— 

9fi 

81 

77 

77 

7.4 

30,5 

4  3 

7 
• 

n 

Strömstad    .  . 

767,6 

760,6 

—  lo 

—  3,0 

+ 

1,5 

—    0  4 

—  0,2 

—  2  1 

±  0,0 

-  2,0 

+ 

2,5 

A  9 

—  tt,.: 

9J. 

94 

92 

94 

29,4 

33,3 

14,5 

i) 

n 

Askersnnd 

768,1 

760,7 

—  3,0 

—  4,5 

-t- 

1,2 

—  1,2 

—  2,3 

-  37 

-  1,7 

-  3,4 

+ 

2,1 

—  0,9 

98 

89 

76 

90 

1,3 

40,4 

1  0 

f) 

v 

Nyköping 

767,5 

760,6 

—  3  0 

—    3  7 
o,  t 

+ 

1,4 

—  0,9 

—  1,1 

—  3,0 

-  1,1 

-  2,7 

+ 

2,0 

A  a 
—  4,8 

97 

84 

74 

81 

5,6 

33,3 

2  1 

0 

-n 

u 

Linköping 

767,5; 

760,8 

—  3,0 

—    3  4 

— 

0,8 

—  0,6 

—  1,3 

—    2  6 

-  1,8 

-  2,4 

+ 

1,5 

A  T 

—  4,/ 

9(; 

87 

77 

83 

9 

26,3 

3,6 

7 

n 
u 

tdkara  .... 

767,5 

760,9 

—   3  9 

+ 

0,9 

—    1  2 

—  2,5 

—  3,3 

-  1,9 

-  3,0 

+ 

2,1 

—  0,1 

97 

87 

79 

87 

12,1 

24  9 

7  6 
1,0 

0 

n 

Vänersborg  . 

767,4 

760,8 

—    1  7 

—  3,2 

+ 

1,5 

—  0,9 

—  0,3 

—  2,6 

-  0,3 

-  2,4 

f 

2,4 

—  4,2 

98 

88 

80 

86 

17,2 

43,9 

9  7 

A 

u 

Ulricebamn  . 

767,4 

760,9 

—   3  0 

—   3  9 

-f- 

0,6 

—    1  2 

—    1  6 

—    3  7 

-  1,5 

-  3,1 

-1- 

1,7 

—  4,4 

9« 

88 

81 

89 

15  8 

44  7 

8,0 

A 

•± 

0 

juuKoping 

767,7 

761,0 

—   2  1 

+ 

1,7 

—   0  q 

  0,3 

—   2  2 

-  0,4 

-  1,9 

-1- 

2,8 

—  0.» 

99 

86 

73 

82 

9  3 

6  8 

;) 

1 1 

T  a!i  1  Ll  V  IIL 

767,5 

760,9 

—  2  5 

—   2  7 

+ 

1,8 

-r    v,  .i 

  0,8 

—  1  q 

-  0,7 

-  1,6 

+ 

2,6 

A  \ 
—  4,4 

40 

83 

72 

84 

11  9 

27  3 

0 

n 

Dorås 

767,9 

—  3  1 

—   4  1 

4- 

2,5 

—    0  1 

—    1  4 

-  1,0 

-  3,7 

+ 

3,4 

—  ,0,2 

40 

87 

75 

91 

18  0 

")2  fi 

11,0 

Q 

n 

Göteborg  . 

767,5 

760,9 

—    1  9 

+ 

2,7 

4-  Or 

■4-     1  ^ 

  n  7 

+  1,5 

-  0,5 

+ 

3,7 

—  1,3 

ly 

77 

81 

12  <> 

ou,o 

0,4 

0 

n 

v 

Visby  .... 

767,3 

760,5 

—  0  7 

—  12 

-1- 

1,2 

—  0  1 

—  0,2 

-  1,1 

±  0,0 

-  0,9 

+ 

2,2 

—  .4,8 

40 

86 

77 

87 

4  3 

32,1 

2  0 

•i 

A 
\J 

767,1 

761,3 

-  V 

-  3,3 

-f- 

1,4 

-  0,5 

-  0,4 

-  2,5 

-  0,7 

-  2,3 

+ 

2,7 

—  4,4 

4i 

87 

74 

85 

11,4 

33,0 

4,8 

■ 

0  ' 

TT  1 1  m  M 

767,3 

761,2 

±  0,0 

-  1,5 

-1- 

3,2 

-t-  0,7 

+  1,2 

-  0,8 

+  1,3 

-  0,6 

+ 

3,9 

—  1,4 

1  / 

86 

77 

85 

18,4 

41,2 

10,0 

A 
\t 

IC  a  1  TTifl  r 

767,5 

761,2 

-  1,' 

-  1,9 

+ 

1,6 

+  0,4 

-f-  0,6 

-  1,3 

±  0,0 

-  1,1 

+ 

2,7 

—  0,0 

99 
44 

85 

77 

84 

6,7 

23,5 

2,9 

Ronneby  .  .  . 

-  2,0 

-  1,8 

+ 

2,9 

+  1,1 

-  0,6 

-  1,4 

-  0,2 

-  0,9 

-1- 

3,8 

-  3,4 

2-J 

20,0 

32,4 

10,3 

6 

0 

Earlshamn  .  . 

766,7 

761,5 

—  0,6 

-  1,5 

-1- 

2,3 

+  1,1 

-1-  0,7 

—  0,8 

+  0,7 

-  0,5 

-1- 

3,0 

-  2,4 

22 

89 

83 

88 

10,9 

33,4 

4.1 

1 

II 

Kristianstad  . 

767,3 

761,4 

-  0,1 

-  1,3 

+ 

2,7 

-1-  0,9 

+  1,0 

—  0,6 

+  1,1 

-  0,5 

3,4 

-  2,1 

22 

86 

80 

87 

15,5 

25,6 

9,4 

u 

Lund  .... 

767,5 

761,5 

-  0,1 

-  1,4 

+ 

2,5 

+  0,8 

-1-  0,6 

—  0,9 

+  0,8 

-  0,6 

+ 

3,1 

-  1,3 

21 

89 

82 

88 

21,0 

34,8 

10,7 

8 

0 

Malmö  .... 

767,4 

761,5 

+  0,6 

-  0,7 

+ 

2,7 

+  1,0 

+  1,3 

-  0,2 

+  1,4 

-  0,1 

-1- 

3,4 

-  0,7 

19 

86 

81 

84 

15,9 

30,.^ 

9.- 

Ystad  .  .  .  . 

767,4 

761,7 

+  0,9 

-  0,6 

2,7 

+  1,0 

f    1,3—  0,1 

+  1,5 

±  0,0 

18,1 

7,^ 

u 

14 


Tab  2    Medel-,  ma^imi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (1921  februari). 

Medeltemperaturen  beräknas  fr.  o.      september  1920  ur  de  fem  iakttagelserna  8  f.  m.,  2  och  9  e.  m.  samt  maxi.um  och  minimum,  vilka  ,ivas  n.got  olika  vikt  under  olika  mänadc, 

[Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lugnt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var.] 


Gällivare 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


-23,4 
-21.8 
-19.8 
-12,5 
-11,1 

-  6,4 

-  4,7 
-12,0 
-11,4 

-  4,7 
6,5 

-10,8 
-13,7 
-18,9 
-19,5 
-16,9 
-21,5 
-14,4 
9,6 


Temperatur 


Max. 


0.5 
2,7 
0,7 
0,4 
5,4 
6,7 
4,2 
3,4 
9,1 


-13,2 

-13,2 

-13.3 

-13,3 

-13,3 

-13,3 

-13,3 

-13,3 

-13,3 

-13,2 

-13,2 

-13,2 

-13,2 

-13,2 

-13,1 

-13,1 

-13,0 

-12,9 

-12,9 

-12,8 

-12,7 

-12,6 

-12,5 

-12,4 

-12,3 

-12,2 

-12,0 

-11,9 


Min. 


CO  (-(- 

<  Z^-  ro 

:^  B  p 

"a<5  f 


-19,0 
-17,0 
-15,0 

-  9,0 

-  7,5 

-  3,0 

-  2,0 

-  2,0 

-  2,0 

-  2,0 

-  5,0 

-  5,0 
-11,0 
-14,0 

12,0 
13,0 
14,0 
8,5 
6,0 
3,0 
5,5 
5,0 
5,0 
2,0 
0,0 
1,0 
1,0 
2,0 


Haparand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min 


-29,0 
-25,0 
-27,0 
-19,0 
-18,5 

-  9,5 
-11,5 
-18,0 
-20,0 

-  7,0 

-  9,0 
-14,0 
-15,0 
-22,0 
-28,5 
-22,0 
-29,6 
-20,0 
-14,5 
-10,0 

-  1,5 

-  2,0 

-  6,0 
-11,5 
-14,5 
-13.0 

-  5.6 
-15,0 


V 
V 

sv 


1 
1 
1 

o 
o 

VSV  2 
NV  2 
VSV  o 
NV 
V 
N 

NV 


-  O 
NNO  1 

-  O 
VNVO 

-  O 

-  O 
O 


V 
V 

V  1 
VNV  1 

V  ] 
VSV  o 

o 

sv  1 

-  o 

-  o 


S  ä  r  n  a 


-23,9 
-24,3 
-17,3 
-16,8 
-16,6 

-  8,1 
-11,3 
-12,2 

-  5,8 

-  5,0 

-  1 
-11,2 
-13,3 
-17,4 
-22,0 
-11,7 
-21,5 
-22,8 
-15,6 

5,2 
2,6 

-  3,8 
6,9 
4,9 
4,2 

4,0 

1,1 

4,6 


-11,5 
-11,6 
-11,7 
-11,7 
-11,8 
-11,8 
-11,8 
-11,8 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,9 
-11,8 
-11,8 
-11,8 
-11,7 
-11,7 
-11,6 
-11,5 
-11,5 
-11,4 
-11,3 
-11,2 
-iU 


o 

H  B  P 


-18,5 
-21,5 
-12,0 
-11,9 
-10,0 

-  2,5 

-  5,8 

-  8,6 

-  3.0 

-  1,5 
+  1,5 

5,0 
11,5 
-14,0 
-17,5 

-  7,6 
-14,0 
-18,5 
-12,0 


S  t  e  n  s  e  1  e 


Medel- 
temperatur 


1921 


0,0 
3,0 
0,0 
4.0 
2,6 
3.0 
2;o 

1,5 

0,5 


-29.0 
-28,5 
-24,4 
-24,0 
-20,0 
-17,1 
-14,0 
-16,0 
-11,0 

-  9,5 

-  5,3 
-15,0 
-15,5 
-22,0 
-27,5 
-18,0 
-27,0 
-28,5 
-19,0 
-16,0 

-  8,0 

-  7,5 
-10,0 
-10,0 

-  5,5 

-  6,6 

-  4,6 

-  9,0 


var 
N 

SSO 
SSO 

so 
ssv 
sv 

SSO 

ssv 

VSV  2 

sv 

ONO 

so 

NNO  3 

s 

VSV  2 
N 

SO 

NNV  1 
SV 

sv 
sv 
s 
s 
s 
v 
sv 
ssv 


Nor- 
mal 


28,7 
29,2 
22,0 
-11,2 

-  6,3 
5,0 

12,8 
-20,3 
-17,8 
6,5 
+  0,8 

-  6,0 
5,2 

-14,2 
25,3 
-16.6 
-13,1 
13,4 
6,3 

-  1,1 

+  1,6 

-  6,5 
-12,9 
-14,3 

-  5,2 

-  3,6 
+  0.9 

-  1,3 


Temperatur 
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-11,4 
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-21,4 
-27,4 
-19,0 
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■  8.3 

■  8,0 
•  7,1 

■  7,9 

■  7,0 

-  6,2 
-13,3 
-18,1 
-18,0 
-14,3 

-  6,2] 

-  3,4 

-  1,4 

-  6,8 
-20,1 
-12,3 
-11.6 

-  7,7 

-  1,9 

-  4,1 

-  6,6 
-15,2 
-16,6 
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-10,4 

-  7,2 
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-  9,9 
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-  9,6 

-  9,5 

-  9,5 
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-  9,2 
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-  9,0 

-  8,9 

-  8,8 

-  8,7 

-  8,6 

-  8,5 

-  8,4 


-  6,0 

-  7,0 

-  6,0 

-  6,0 

-  4,5 

-  3,5 

-  8,6 
-13,0 
-11,6 

-  6,4 

-  0,4 

-  1,0 
+  5,5 

-  1,0 
-11,5 

-  9,0 

-  5,6 

-  1,5 
-t-  1,5 
+  3,5 
+  2,0 

-  3,5 
8,0 


N 


N 


8,6 
5,5 

1,1 
6,2 
1,0 


-11,0 
-10,0 

-  9,0 
-10,5 
-10,0 

-  9,2 
-17,0 
-25,2 
-28,0 
-24,5 
-14,0  N 

-  7,6  V 
-12,5|V 
-11,6 
-30,5 
-15,0 
-19,6 
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-11,0 
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-28,0 
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s 
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o 
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-  o 
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-  1,0 
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-  2,9 
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+  0,0 
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-  3,4 

-  3,4 
+  0,1 

-  0,6 
+  2,2 

-  3,0 

-10,2 

-  5,6 

-  2,3 

-  4,9 

-  1,7 
0,2 
2,2 
0,6 
3,3 
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-  0,1 

-  1,1 
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3.1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
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3,2 
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3,2 
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0,5 

0,0 

0,2 
0,0 
0,0 
0,6 
1.0 
1,0 


3,2  +  3,0 
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3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,0 
3,0 

2,9 
2,9 


5,0 
4,0 
8,0 
3,5 

0,0 
2,0 
3,6 
3,0 
0,5 
4,6 
0,0 
4,5 
5,5 
1,0 
6,0 
7,0 


3,0 
4,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
4,0 
5,0 
5,0 
6,5 
4,0 
2,0 
-  2,0 

-  9,0 
-12,5 
-11.0 

-  5,0 

-  8,0 
-10,0 

-  2,0 

-  5,0 

-  5,0 


ONO  1 
O 


8,0 
8.0 
8,0 
8,0 
8,0 
8.0 
8,0 

7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7.8 
7,8 
7,8 
7.8 

•  7,7 
■  7,7 

•  7,6 

•  7,6 

-  7,6 

-  7,5 

-  7,4 

-  7,4 

-  7,3 

-  7,2 

-  7,1 


11,0 

10,0 
6,0 
5,0 
4,0 
3,0 
2.0 
4,0 
5,6 
3,0 
5,0 
1,0 
3,4 

•  0,6 

•  9,0 

■  7,4 

■  7,0 

-  3,0 

■  2,2 

-  3,0 

-  4,0 

-  3,0 

-  7,0 

-  5,0 
+  4,0 
-f  3,0 
+  4,5 
+  4,0 


15,4! 
18,0 
10.5 
7,4 
7,8 
7,0 
10,8 
15,7 
12,0 
•12,0 
■  1,0 

-  5,0 

-  2,4 
-16,6 
-24,0 
-13,2 
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o 
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so 

SSO 
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s 

so 
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V 
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SO 

o 
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16,0 


-16 
-14;o 

-  6,0 

-  3,(1 

-  1,0 


0 


SO 
var 
V 

VSV 


12,4 

12,6 
4,4 
2,0 
1,3 
1; 
5,8 

10,3 
9,5 
1,4 
4,3 

•  1,0 
0,7 

■  8,0 
-14,6 

-  7,9 

-  8,3 

-  9,9 

-  1.4 

■  0.1 

-  4,3 

-  3,2 

-  7,8 

-  9,1 

-  5,1 

-  0,2 

-  3,3 
r  4,0 


-10,5 

-  7,8 


-  2,5 

-  0,6 
±  0,0 
±  0.0 

-  1,0 

-  5,0 

-  5,0 
+  2,0 
+  6,8 
-|-'i4,4 
-1-  3,2 
-f  2,0 

-  9,4 

5,0 


-i6,0 
+  2.1 
-l-*5,0 


6,8 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

6,3|-  6,0 
6,2 
6,2 
6,1 
6,1 

■  6,0 

■  6,0 

■  5,9 

■  5,9 

■  5,8 

-  5,7 

-  5,6 


-14,5 

-18,6 

-  8,6 

-  3,5 


N 
N 
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S 

3,0  SO 


8,0 
2,4 
1,0 
3,0 
0,3 
5,0 
8,0 
7,0 


3,0 

-  9,8 
-14,0 
-15,2 
-10,0 
+  1,0 

-  3,0 

-  3,2 
-14,0 
-21,0 
-11,0 

-12,0 

-13,5 
-il2.0 
-i  5,0 
+  1,2 

-  6,3 
-12,6 
-14,0 
-12,1 

-  4,0 

-  2,3 


SO 
var 
SV 
SV 

sv 
sv 

N 
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O 
O 

SO 

so 

SO 

so 
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1 
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v 
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v 
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7,0  SSV  o 
6,0 
5,0 
3,0 
3,6 
1,5 


VSV  0 
SV 
VSV  1 
SV 

sv 


0,1 

0,9 
0,3 

1,4 
0,8 
1,6 
2,1 
3,0 
4,8 
4,5 
1,4 
0,8 
3,2 
0,4 
8,5 
4,7 
3,3 
4,3 
2.3 
2,1 
0,9 

4,0 

1.7 
4,2 

3,0 

■  1,8 
2,9 
2,8 


3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
•  3,4 

■  3,4 

■  3,3 

-  3,3 

-  3,3 

-  3,2 

-  3,2 

-  3,1 

-  3,1 


■f 


1,6 
0,3 
1,0 
0,0 

0,0 

1,0 

1,4 

0,5 

0,0 

1.0 

4,5 
4,0 
6,0 
5,0 


+ 
+ 
± 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-  2,0 

-  2,5 
0,5 
0,0 
2,6 
5,5 
4,0 

0,5 
2,5 
4,5 
5,0 

1,0 
7,0 
6,0 


1,0 
.  2,0 
2,0 

■  2,0 
•  2,0 

■  2,5 

■  5,0 

-  7,0 
-10,0 

-11,0 

-  4,0 

-  2,5 

-  1,0 

-  2,0 
-13,0 

-  9,0 

-  8,0 

-  8,0 
-11,0 

-  8,0 

-  5,0 

-  9,0 

-  5,0 
-11,0 
-11,0 

-  6,5 
-i5,0 

-  1,5 


OSO 
OSO  3 

o 

NO 
OSO 
O 


O 
O 
S 
V 
SV 
NV 

v 

NNV  4 
N 

ONO 
SV 
N 

NV 
V 

NV 
SV 

s 

var 

VNVl 
SV 

v 
v 


4,0' 

2,4 
3,0 
2,3 
1,6 
0,6 
0,5 
0,8 
0,6 
2,0 
2,9 
2,0 
4,5 
2,8 
2,4 
1,8 
1,8 
0,7 
0,5 

1,1 
1,3 

1,5 
1,2 
1,9 
2,7 
2.6 
4,5 
5,0 


0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,1; 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,61-1- 
0,6|-l- 
+ 
+ 
± 
■h 
-I- 
-1- 
-1- 
+ 
-1- 
-1- 
+' 
+ 


0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
O, 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4{  + 
0,3  j  -I- 
0,3  + 


5,0 

5,5 
4,5 
4,0 
2,0 
2,0 
1,6 
4.0 
1,6 
1,0 
5,0 
4,6 
6,0 
6,0 
2,0 
0.0 
3,0 
i  1,4 
3,0 1 
1,5 
2,5 
3,0 
3,5 
6,0 
7,0 
5,0 
(i,0 
6,5 


3,0 
0,5 
0.5 
1,5 
0,5 


S 
OSO 

o 

ONO 
OSO 


-  1,5 


0,5  OSO 
1,0  ' 
1,5 
3.0 


O 
O 
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5,0  NO 


VSV 
0,5|NNV 
i,o|v 

0,0  NNV 


4,5 
4,5 
6,5 
2,0 
4,6 
2,5 
2,0 
1,0 
1,5 

2,0 

1,0 
1,0 
1,5 
2,0 


OSO 
NO 
ONO 
NO 


SSV 

s 

OSO 

s 

VNV 
V 
VSVl 
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Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (1921  februari). 
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—  1,0 
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+ 

2,6 

—  2  5 

+ 

0,0 

+  1,0 

OSO  1 

+ 
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—  0,8 

+ 

5,6 

4- 

3,0 

SO  0 

4- 

2  2 

4- 

3,0 

4 
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—  0 

4- 
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4- 
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4- 

1,0  SO  1 
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+ 
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4- 
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+ 
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+ 
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4- 

2,0 

0  2 

4- 
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1 

4- 
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4- 
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OSO  2 

+ 
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+ 

4,0 

4- 

2,0  ONO  2 

+  00 

—  0  7 

+ 

0,8 

—  1,5 
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4- 

0,9 
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+  0,0 
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+ 
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4- 
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4- 
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+ 
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4- 
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4- 
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4- 
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-t- 
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0,1 
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0  1 

— 
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1 

4- 

1,0 

2,5 

SO  1 

— 

0.8 

± 

0,0 

— 
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—  1,6 
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-t- 
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SO  1 
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4- 

O  K 
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4- 
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0,8 
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4- 
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OSO  1 

4- 

0*4 

1 

4- 

2,5 

1,0 

0  1 

4- 

0,6 

+ 

2,7 

1,2  OSO  1 

—  0  9 

—  0,8 

+ 

2  5 

—  4^5 

SSV  1 

2  0 

—  2  4 

+ 

2  5 

—  5^0 

SO  1 

1  1 

—  0,7 

+ 

2,0 

3  0 

VHiF  1 

4- 

0,1 

11 

+ 

2,0 

1  0 

SSV  1 

— 

1.7 

1,0 

4,0  OSO  1 

—  1  *> 

—  0,S 

+ 

0,8 

—  3^5 

VSV  1 

4,9 

—  2,4 

-1- 

1,0 

-10^0 

N  0 

3,1 

—  0,7 

+ 

1^5 

7/J 

N  1 

— 

3  1 

4- 

0,5 

6,5 

N  1 

— 

2.9 

4- 

1,2 

6,5,0  1 

+  06 

—  0,0 

+ 

3,0 

SV  2 

1,1 

—  2*4 

+ 

3,0 

—  8,'o 

VSV  1 

4- 

1.0 

—  07 

v,  i 

4- 

4,0 

6,0 

SV  1 

— 

1  1 

4- 

3,0 

6,0 

SV  1 

— 

0,4 

4- 

2.2 

6.01  v  1 

-t-  1.'2 

-  0',9 

+ 

3.4 

-  0,8 

N  3 

f 

0,3 

-  2;4 

+ 

4,0 

-  2,0 

NNV  1 

+ 

1,9 

-  0,7 

4- 

4,.') 

+ 

0,0 

NV  1 

4- 

0,8 

4- 

4,0 

1,0 

NNO  1 

4- 

1,3 

4- 

.3.0 

± 

0.0 

var  1 

+  2,7 

-  0,9 

+ 

4,9 

-  0,1 

SV  1 

+ 

3,2 

-  2,4 

+ 

5,4 

-  1,0 

V  1 

+ 

4,2 

-  0,7 

4- 

6,0 

+ 

1,0 

SV  2 

4- 

3,9 

4- 

7,5 

1,0 

V  1 

4- 

3,8 

4- 

5,2 

4- 

0,9|V  2 

+  0,6 

-  0,9 

+ 

5,0 

—  3,8 

NN  V  4 

+ 

1,2 

-  2,4 

+ 

5,0 

-  1,5 

NV  2 

+ 

3,1 

-  0,7 

4- 

5,0 

4- 

1,6 

NV  2 

4- 

1,9 

4- 

5,9 

1,5 

NNV  2 

4- 

2,8 

4- 

5,0 

4- 

1,2N  2 

-  5,4 

-  0,9 

2,1 

—  7,8 

NNO  3 

5,8 

-  2,3 

0,8 

-  8,5 

NO  2 

2,1 

-  0,7 

4- 

2,0 

4,0 

OSO  2 

— 

5,7 

± 

0,0 

9,0 

var  2 

4- 

0,1 

+ 

2,0 

2,0  OSO  1 

-  ,^,3 

-  0,9 

3,3 

-  7,7 

OSO  1 

2,9 

-  2,3 

1,0 

-  7,5 

ONO  1 

0,4 

-  0,7 

+ 

3,0 

4,6 

NNV  1 

— 

2,1 

0,5 

6,0 

SO  1 

4- 

2,2 



4- 

4,5 

0.6  N  2 

-  3,1 

-  1,0 

-1- 

0,1 

-10,1 

SSV  1 

1,5 

-  2.3 

+ 

1,0 

-  4,5 

SSO  1 

2,0 

-  0,6 

4- 

3,0 

8,5 

SO  1 

— 

1,0 

4- 

1,0 

3,0 

SSV  1 

4- 

0,7 



4- 

4,0 

3.5 

S  1 

-  3,1 

-  1,0 

+ 

O,-) 

-  3,0 

NO  2 

1,8 

-  2;3 

+ 

1,5 

-  4,0 

NNO  1 

+ 

0,2 

-  0,6 

4- 

3,0 

2,0 

N  1 

— 

0,8 

4- 

1,0 

3,0 

N  2 

4- 

1,4 

4- 

4,0 

O.ljNNO  2 

+  0,2 

-  1,0 

-1- 

2,5 

-  4,1 

NNV  2 

5,1 

-  2,2 

+ 

0,5 

-12,0 

NV  0 

1,8 

-  0,6 

4- 

2,0 

7,0 

var  1 

— 

1,1 

4- 

4,0 

7,0 

NV  0 

4- 

1,0 

4- 

3,5 

1.8'nV  i 

+  2.0 

-  1,0 

+ 

3,0 

+  1,4 

NNV  1 

3,0 

-  2,2 

+ 

3,5 

-  8,0 

—  0 

0,3 

-  0,6 

2,0 

1,5 

VNV  1 

1,3 

1,0 

4- 

2,5 

4,6 

—  0 

4- 

0,1 

4- 

2,1 

_ 

1,5 

VNV  1 

-1-  0,5 

-  1,0 

+ 

1,9 

-  1,2 

VNVl 

1,5 

-  2,2 

-1- 

3,5 

-  8,5 

VNV  1 

+ 

1,4 

-  0,6 

4- 

3,0 

2,0 

SV  1 

1,5 

1,0 

4- 

2,0 

5,0 

SSV  0 

4- 

0,3 

4- 

0.7 

0,5iVSV  1 

-  0,7 

-  1,0 

+ 

2,0 

-  3,9 

S  1 

0,3 

-  2,2 

-t- 

3,0 

-  4,0 

NNO  1 

-1- 

2,3 

-  0,5 

4- 

4,0 

4- 

1,0 

SO  1 

0,8 

1,0 

4- 

1,0 

3;o 

—  0 

4- 

0,3 

4- 

2,0 

1,0  SSO  1 

+  0,9 

-  0,9 

+ 

2,6 

-  1,0 

SV  1 

1,7 

-  2,1 

+ 

3,0 

-  5,5 

SO  0 

+ 

1,4 

-  0,5 

4- 

6,5 

3,0 

so  1 

1,9 

1,0 

4- 

2,0 

6,0 

SSV  0 

4- 

1,0 

4- 

4,5 

2,0  OSO  1 

+  1.3 

-  0,9 

+ 

4,5 

—  1,1 

sv  1 

3,8 

-  2,1 

+ 

3,0 

-11,0 

SSO  0 

+ 

1,9 

-  0,6 

4- 

6,0 

2,0 

ONO  1 

2,6 

1,0 

4- 

2,0 

7,0 

—  0 

4- 

2,1 

4- 

5,2 

0,6 

SO  1 

+  0,6 

-  0,9 

-1- 

4,6 

-  2,3 

SSV  1 

3,3 

-  2,0 

+ 

2,0 

-  9,5 

S  0 

+ 

1,9 

-  0,5 

4- 

6.0 

1,5 

SSO  1 

3,1 

0,9 

0,5 

6,0 

—  0 

4- 

2,2 

4- 

5,6 

0,8 

OSO  1 

+  1,7 

-  0,9 

+ 

4,2 

-  1,8 

sv  2 

1,0 

-  2.0 

+ 

2,5 

-  5,5 

VSV  1 

+ 

2,5 

-  0,4 

4- 

5,0 

1.0 

V  1 

0,3 

0,9 

4- 

4,5 

5,0 

VSV  1 

4- 

2,3 

+ 

4,5 

0,1 

VS  V  1 

+  2,6 

-  0,9 

+ 

4,7 

+  0,3 

VSV  2 

+ 

2,8 

-  2,0 

+■ 

4,6 

-  1,5 

sv  2 

4,6 

-  0,4 

4- 

6,0 

+ 

1,5 

SV  2 

4- 

2,7 

0,9 

4- 

6,0 

2,5 

v  1 

4- 

4,1 

4- 

6,0 

4- 

1,5 

VSV  2 

+  3,4 

-  0,9 

+ 

5,2 

+  l,f 

SV  2 

+ 

4,2 

-  2,0 

-1- 

5,5 

+  2,0 

VSV  1 

+ 

5,8 

-  0,3 

4- 

7,0 

4- 

5,0 

V  2 

4- 

5,1 

0,9 

4- 

7,6 

4- 

2,0 

v  2 

4- 

5,6 

4- 

6,2 

4- 

4,8 

V  2 

Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  (1921  februari). 


Maximi 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 

Maximi- 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 

vattenstånd 

vattenstånd 

vattenstånd 

vattenstånd 

station 

Vattendrag 

Period 

Högsta 
kända 

!z! 

Lägsta 
kända 

Station 

Vattendrag 

Period 

Högsta 

Lägsta 

1921 
cm 

1921 
cm 

o 
n  *t 

5B 
p 

1921 
cm 

kända 

1921 

1921 

a  ° 

3b 
p 

1921 

kända 

cm 

cm 

cm 

är 

cm 

cm 

år 

år 

cm 

cm 

år 

ikkasjärvi  .  . 

Torncälv 

1900- 

-20 

1910 

279 

250 

215 

248 

242 

210 

1919 

Hammarby  .  . 

Dyltaån 

1910—20 

1910 

160 

89 

81 

93 

71 

59 

1915 

jjakkala 

> 

1910- 

-20 

1912 

260 

174 

164 

183 

155 

93 

1914 

Forsbo  .... 

Sagån 

1920 

458 

276 

265 

298 

256 

229 

jdupp    .  .  . 

Kalixälv 

1911- 

-20 

1913 

244 

229 

225 

221 

223 

208 

1916 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877-1920 

177 

74 

68 

74 

59 

25 

18*93 

ijerlm   .  . 
•ångfors 

L.  Luleälv 

1910- 

-20 

1910 

218 

147 

134 

135 

117 

72 

1911 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901—20 

1913 

4rtl 

418 

409 

41h 

396 

374 

1915 

Luleälv 

> 

1912 

360 

360 

340 

248 

310 

160 

1916 

Näsby  .... 

Rnnnviken 

1911—20 

1918 

576 

550 

543 

532 

534 

446 

> 

vsby     .  .  . 

Piteälv 

1910 

110 

61 

5r, 

76 

52 

58 

1916, 17 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909—20 

1913 

133 

48 

47 

63 

44 

16 

> 

vrhedcn .  .  . 

Byskeälv 

1900- 

-20 

1900 

154 

28 

27 

67 

26 

29 

1909 

Källstad  .  .  . 

Tåkern 

> 

171 

('8 

65 

95 

64 

32 

> 

■jcplog  .  .  . 

Hornavan 

1909- 

-20 

1910 

272 

258 

254 

258 

2b  1 

245 

1916 

Motala  .... 

Vättern 

1876-1920 

344 

303 

300 

308 

297 

273 

1888 

isfors   .   .  . 

Skellefteälv 

1900- 

-20 

1918 

230 

174 

167 

181 

160 

137 

1909 

Mjölarp   .  .  . 

Mjölarpsån 

1909—20 

1914 

92 

4b 

39 

45 

33 

12 

1909 

innäs  .... 
"åker    .  .  . 

Unieälv 
Orcälv 

1901- 
1905- 

-20 
-20 

1910 
1918 

305 
235 

246 
191 

239 
187 

250 
200 

233 
185 

204 
164 

1905 
1909 

Norsholm    .  . 

Roxen 

1871-1920 

(1873, 
1 1913 

460 

346 

345 

373 

343  306 

1888 

ik Sjöstrand  . 

Maksjön 

1909- 

-20 

1910 

53 

'd-i 

24 

32 

19 

13 

Järnforsen  .  . 

Emån 

1901—20 

1910 

145 

92 

80 

88 

62 

32 

1909 

•rsmo    .   .  . 

Angermanälven 

1910- 

-20 

1917 

481 

384 

355 

257 

324 

188 

1915 

Mörrum    .   .  . 

Mörrumsän 

1910—20 

> 

231 

139 

122 

172 

111 

111 

1917 

römsund  .  . 

Striimsvattnet 

1909- 

-20 

1918 

136 

106 

99 

102 

94 

85 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeän 

1900—20 

> 

118 

94 

72 

72 

62 

35 

19U2 

ived  .... 

Areälven 

1901- 

-20 

1904 

154 

86 

79 

96 

72 

69 

1920 

Klippan  .  .  . 

Bälganeån 

1909—20 

> 

154 

99 

63 

67 

49 

31 

1909 

■msnnd  .  .  . 

Indalsälven 

1882-1920 

1898 

125 

60 

55 

62 

51 

11 

1893 

Skeen  .... 

Bolmån 

1913 

345 

307 

292 

296 

280  235 

> 

mdalsby  .  . 

Gimån 

1910- 

-20 

1917 

57 

34 

34 

39 

33 

21 

1914 

Johansfors  .  . 

Nissan 

1900—20 

1911,14 

374 

348 

295 

293 

269 

243 

J 

Tpshammar2 

Ljungan 

1909- 

-20 

s 

298 

218 

209 

238 

202 

179 

1909 

Kila  

Ätran 

1911—20 

1914 

207 

178 

120 

135 

87 

78 

1915 

iänge    .  .  . 

Ljusnan 

1900- 

-20 

287 

204 

201 

219 

196 

193 

1915 

Asbro  .... 

Viskan 

1909—20 

> 

140 

108 

74 

80 

54 

36 

1917 

berg  .... 

Osterdalälven 

1910- 

-20 

19*10 

333 

237 

233 

249 

230 

227 

1915,  16 

Edebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910—20 

1913 

19u 

85 

80 

107 

76 

50 

1915 

ksand  2  .  . 

> 

1900- 

-20 

1913 

107h 

1030il026 

1038 

1020 

1004 

19t'9 

Nordmark   .  . 

Timsälven 

1911—20 

1914 

118 

27 

25 

39 

23 

19 

anstrand  .  . 

Västerdalälven 

1901- 

-20 

1914 

78 

12 

10 

38 

8 

15 

1920 

Åtorp  .... 

Gullspångsälven 

1909—20 

> 

131 

76 

70 

bö 

60 

28 

19*12 

ggeby  .  .  . 

Dalälven 

1911- 

-20 

169 

114 

68 

1915 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809-1908 

1874 

535 

422 

417 

410 

411  302 

1902 

Anm.     Fela  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursirn  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 


ir, 


Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  februari). 


Flodområde 

Sjö- 

Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 

t» 
5* 

ill 

och 
sjö 

'km^ 

d.  31 

jan. 
1921 

d.28 
febr. 
1921 

5* 

1.  Torneälv. 
Torneträsk    .  . 

åzifi 

106,4 

83,8 



9.  Luleälc. 
Vaikijaure    .  . 

13.  Piteälv. 
Tj  äggelvas    .  . 
Jäknajaure  .  . 

23,1 

61,2 
6,6 

27,0 

26,9 
2,1 

25,2 
22,0 

-  0,7 

-  2,0 

20.  Slcelleftcälu. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

30,0 
242,9 

7,2 
80,2 

5,7 
63,2 

-  0,6 

-  7,0 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

7,5 

1,1 

1,0 

-  0,0 

28.  Umeälv. 
Storoman  .   .  . 
Storjuktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

72,6 
3,1 

13,4 
8  1 

46,2 
1,4 
6,4 
6,5 

-10,9 

-  0,7 

-  2,9 

-  0,7 

38. '  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  - 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,  r 

31,3 
30,6 



34,5 
24,S 

20,7 
18,1 
33,2 
19,C 

-  4,4 

-  5,2 

-  0,5 

-  1,9 

Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill. 


d.  31 
jan. 
1921 


d.  28 
febr. 
1921 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  . 
St.  o.  L.  Eensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 

Fotingen,  Län- 
nässjön o.  Klöv- 
sjön   

Holmsjön 

Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låssen  .  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Bergviken    .  . 

51.  Testeboån. 
Bosjön  .  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  .  . 


148,6 
94.0 

48;4 

152,0 

448,0 
55,0 


20,7 
45,6 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 

74,0 


58,0 

70,5 
13,1 
71,4 
112,0 
8,8 


4,1 
51,4 
13.6 


6,2 

1,8 
9,5 
35,4 

0,5 

69,6 


m 

p;  p 

a  O'? 

i-S  [B 


37.2 


14.5 
60,8 

6,6 


3,5 
41,9 
11,1 


3,1 

1,7 
8,4 
35,8 

0,5 

68.8 


-  8,6 


+  0,6 

-  4,4 

-  0.9 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km" 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.31 
jan. 
1921 


0,2 
3,9 
1,0 


-  1,3 

-  0,0 

-  0,5 
+  0,2 

±  0,0 

-  0,3 


53.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön-Skatt- 
ungen  .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren — 
Norrström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .  .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen  .... 

67.  Vättern— 
Motalaström. 
Unden  .  . 
Nätaren  . 
Tåkern  .  . 
Vättern  .  . 
Sömmen  . 
Roxen  . 

82.  Ronnebijån 
Rottnen    .  .  . 


2,7 

32.1 
290,0 
61,7 


18,5 
493,0 
20,0 


36,2 
6,8 

11,0 


94,0 
11,2 
44,3 
1  899,0 
126,2 
95,6 


0,6 

4,8 
116,0 
24,7 


d,28 
febr. 
1921 


2  (i.  !D 
B    i-(  CO 


0,4 

3,6 
87,0 
18,5 


9,8  8,7 
261,3  276,1 


84,5 


13,0 


J3,3 
1,0 

7,2 


18,8 
7,7 

27,0 
759,6 
160,3 

42,1 

27,3 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km> 


M  agasinerad 
vattenmängd 
mill.  m^ 


d.31  d.28 
jan.  febr. 
1920  1921 


4 


8,2 

19,2 
0,7 

5,8 


16.9 
6,4 

27,0 
816,6 
169,1 

41,1 

30,7 


-  0,1 

-  0.5 
-12,0 

-  2,6 


-  0,5 
+  6,1 

-  2,0 


-  5,8 

-  0,1 

-  0.6 


-  0,8 

-  0,5 
±  0,0 
-1-23,6 
+  3,6 

-  0,4 


+  1,4 


86.  Mörrums- 

ån. 

Asncn    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Ållgnnnen 
Bolnien     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
sunden   .  . 

108.  Vänern- 
Göta  älv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden  . 
Stora  Le  med 
Foxen    .  . 
Torrvarpen  . 
Ullvättern  . 
Hornborgasjön 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
28,2 
5568,0 
56,0 


52,9 

3,9 

40,5 

6,1 
143.1 

35,5 


70,9 
110,8 

127, 
29,4 
40,0 
14,1 
7349,8 
66.6 


4,0 

38,0 

6,9 
146,8 

26,9 


46,9 
99,0 

115,2 

23,8 
35,6 
10,7 
6737,3 
46,5 


+  O 


-  3 


-  9 

-  4 

-  5 

-  2 

-  1 

-  1 

-253 

-  8 


Tab  5    Antal  vindar  i  procent  samt  medelvindriktning  och 
luftmassans  medelrörelse  (1921  februari).  


Tab.  6. 


Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på  ^2  och  1  mete; 
djup  den  5,  15  och  25  februari  1921.  


station 


N 


NO 


0 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö   .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


3,6 
11,3 
1,2 
13,6 
25,3 
10,1 
2,4 
8,3 
7,7 
2,4 
12,5 
7,1 
8,3 
7,1 
10,1 


1,2 
1,2 
0,0 
1,8 
3,6 
1,8 
4,8 
3,0 

5,4 
9,6 
4,2 
10,2 
13,1, 
4,2 
8,9 


station 


Bjuröklubb  

V 

Holmö  Gadd  .... 

0 

SV 

v 

Svenska  Uögarue  .  . 

vsv 

Medel  vind- 
riktning 


0,0 
2,4 
10,7 
17,8 
0,7 
1,8 
13,7 
11,9 
16,1 
17,3 
8,9 
17,9 
21,4 
16,7 
25,0 


so 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


187 
31 
84 

108 
70 


0,0 
16,2 
1,2 
1,8 
13,1 
4,2 
1.8 
13,1 
10,1 
10,1 
20,9 
11,3 
J2,5 
8,0 
19.6 


SV 


0,0 

29,2 
7,1 

12,5 
8,9 

11,3 
3,0 
4,8 
1,8 
3,6 

11.9 
6,5 
4,2 
4,2 

6,0 


7,2 
20,8 
7,1 
4,2 
25,3 
1,2 
4,2 
17,3 
11,9 
6,0 
26,2 
8,9 
19,6 
8,2 
7,1 


station 


22,0 
11,5 
15,5 
6,0 
8,9 
5,4 
4,8 
19,6 
13,7 
14,9 
7,7 
5,4 
7,7 
8,2 
17,3 


NV 


Lugn- 
väder 


7,7 
4,2 
3,6 

14,9 
3,6 
7,1 
6,0 
6,5 

13.1 
3,0 
7,7 
8,9 
7,2 
6,5 
3,6 


Medelvind- 
riktning 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


SV 
SO 

oso 
vsv 
sso 


58.3 

3^2 
53,6 
27,4 
10,7 
57,1 
59,3 
15,5 
20,2 
33,2 

0,0 
23,8 

6,0 
36,9 

2,4 


Station  och  län 


Markslag 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


94 
62 
103 
62 
39 


Kiruna,  Norrbottens  .  . 
Öjebyn,  »         .  • 

Björkå  bruk,  Västernorrl 
Törsta,  Jämtlands .  .  . 
Gisselås,  »  ... 
Varpnäs,  Värmlands  .  . 
Uppsala,  Uppsala  .  . 
Ultnna,  2  em.,  »  .  • 
Experimentalfältet,  Sthlms 
Valinge  I,  Södermanlands 

j     II,  » 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs .  . 
Flahult  I,  Jönköpings 

.      II,  » 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Alnarp,         »       ■  • 


Sandbl.lcra 
Grus 
Lerjord 


Lera 

Vitmossej. 
Sandjord 

Mull,  lättlera 


D.  5 

D. 

15 

D. 

25 

V«  m 

1  m 

^/a  m 

1  m 

Vä  m 

1 1 

-2,3 

-  2,6 

-  0,6 

-  1,0 

-  1,6 
-2,0 
-f-  0,4 

-  1,8 

—  1,6 
-0,6 
-0,7 

-1,4 
-  1,2 
+  0,2 

-  1,4 
-1,8 

-  0,6 

-  0,3 

—  J 

-] 
+  c 

+  0,2 
+  0,7 
+  0,2 
+  0,1 
i-hl,7 
^+0,6 
-t-  1,0 

+  1,6 
+  2,2 
+  1,8 
+  1,5 
i +  2,9 
i +  1,6 
+  2,5 

-0,2 
+  0,5 
+  0,0 
-  0,6 
i +  1,2 
i -0,2 
+  0,7 

+  1,4 
+  2,0 
+  1,5 
+  1,2 
^+2,8 
^  +  1,2 
+  2,3 

-  0,6 
+  0,4 

-  0.3 
-1,3 
i +  0,9 
■i-0,6 

+  0,1 

+ 1 
+  ] 
+ 1 
+  ( 

i+S 
+  5 

+  1,7 
+  0,8 

+  3,4 
+  2,0 

+  1,6 
+  0,7 

+  3,3 
+  1,8 

+  1,3 
+  0,3 

+  i 

+  ] 

— 

+  3,5 

+  2,9 

cm:s  djup  i  Ultuna  (ler jon 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Tem 

1  .   .   .  . 
3  .  .  .  . 
5  .  .  .  . 
7  .  .  .  . 

-  1,0 

-  1,0 

-  0,8 

-  0,6 

9  .  .  . 
11  .  .  . 
13  .  .  . 
15   .  .  . 

-  1.2 

-  0,2 

-  0,9 
-2,0 

17  .  .  . 
19  .  .  . 
21  .  .  . 
23  .  .  . 

-  1,8 

-  1,8 

-  1,6 
-1,8 

25   .  .  . 
27   .  .  . 

-2 
-  1 

Solen  lyste  klart  i  medeltal  1,0  timme  pr  dag  i  Abisko  under  februari  m 
gistrcringar  iiv  CampbcU-Stokes'  instrument.) 


ånad  eller  21  %  av  längsta  möjliga  tid;  i  Flahult  2,8  timmar  eller  30  %.  (Enligt 


Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm  (1921  februari). 

(Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd.) 


D:itinn 

1 

2 

3  4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Summa 

0,4 

0,6 

0,5  1  0,3 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

0,2 

1,0 

1,6 

1,8 

1,8 

l,8|o,7 

0,3 

0,6 

0,4 

1,6 

1,2  0,5 

0,7 

0,3 

0,9 

1,2 

0,5 

1,1 

1,4 

23,3 

Stockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Böner.  210589 


STATENS    METEOROLOGISK-  H  Y  D  R  O  G  II  A  F  I  H  K  A    AN  S  T  A  1.  T 


MÅNADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDERLEK  OOII  VATTENTILf/JANG 


Årgång 


Del  I.  3. 


Mars  192: 


Väderleken  utmärktes  i  börjau  av  mars  av  treniie 
ovädercentra,  som  passerade  resp.  norra  Norrland  den  2, 
mellersta  Norrland  den  4  samt  södra  Götaland,  den  O, 
orsakande  hård  vind  till  storm  i  södra  Sveriges  farvat- 
ten, de  två  första  även  övergående  nederbörd  i  hela 
landet. 

Den  1 — 8  rörde  sig  en  kil  av  högt  lufttryck  åt 
öster  över  Skandinavien  medförande  kyla;  härunder 
förekom  det  starkaste  temperaturfallet  för  månaden, 
uppgående  till  5°  i  medeltal  för  hela  Sverige. 

Lufttrycksfördelningen  blev  därefter  den  9 — 17: 
högt  i  SO,  lågt  i  NV.  Under  denna  tid  rådde  tjocka 
med  svaga  vindar  flerstädes  på  Västkusten  och  Öster- 
sjön; i  nordvästra  Norrland  föll  snö  den  11  och  den  17. 

Härefter  blev  vädret  åter  oroligare.  Den  20  och 
den  22  drogo  ovädercentra  över  norra  Sverige  givande 
nederbörd  därstädes  och  den  27 — 29  först  i  riktning 
åt  SO  över  Svealand,  sedan  åt  N  över  Norrland  med 
snö  och  snöblandat  regn  över  hela  landet  samt  slut- 
ligen den  31  över  mellersta  Norrland  med  nederbörd 
där  och  i  östra  Svealand. 

Särskilt  förtjänar  den  regelbundet  utbildade  formen 
hos  oväderscentra  den  4  och  den  27 — 29  att  fram- 
hållas. 


Södra  Östernjön : 


Storm  blåste  på 


Skagerrack: 


d. 

frän 

vid 

max. 

3 

ssv 

Smögen 

29  sm 

kl. 

10  em. — mldn. 

4 

vsv- 

29  . 

midn. — 9  fm. 

4 

vsv 

34  » 

10  fm. — midn. 

4 

VSV; 

Klädesliolmen 

Beaufurt 

10 

8  fm.^ — midn. 

5 

V; 

> 

> 

10 

midn. — 2,20  em 

5 

VNV 

Smögen 

34  sm 

midn. — 5  fm. 

5 

VNV 

29  » 

5  fm. — 5  em. 

6 

ONO 

> 

20  > 

» 

4  em. 

16 

s 

> 

20  » 

2  fm. 

20 

SV 

> 

20  . 

1  fm. 

24 

vsv 

y 

21  » 

3  fm.— 9  fm. 

24 

vsv 

» 

24  » 

> 

2  em. — 5  em. 

28 

NV 

20  . 

> 

7  fm. 

30 

V 

31  * 

midn. — 7  fm. 

31 

v 

Klädesholmen 

Beaufort 

10 

midn. — 5  em. 

31 

v 

;  Smögen 

21  sm 

> 

11  fm. 

Kattegatt: 

(1. 

från 

vid 

max. 

4 

SV 

;  Vinga 

26  sm 

kl. 

6  fm.— 9  fm. 

4 

NNV;  > 

28  » 

9  em. — midn. 

5 

NV 

;  > 

28  . 

> 

midn. — 9  fm. 

5 

NV 

;  > 

26  » 

9  fm. — 1  em. 

7 

NNO;  Toreko  v 

21  . 

> 

5  fm.— 8  fm. 

31 

VNV;  Vinga 

20  > 

> 

7,30  fm. 

31 

VNV 

;  » 

23  » 

11  fm. 

d. 
2 
3 
4 
4 
5 

31 


från  vid 
SV;  Utlängan 
SV;  > 
SV; 

SV;  Ölids  s.  udde 

V;  Utlängan 
SV; 


max. 
20  sm 
24  . 
34  > 

Beaafort  10 

23  sm 

24  » 


8,30  fm.— midn. 
8  em. — 10  cm. 
midn. — 5  fm. 
8  fm. — 2  em. 


Norra  Östersjön : 


från  vid 
SV:  Härvili 


max. 
Beaufort  10 


Botienrikrn: 


kl. 


d. 

25 


från       vid  max. 
VNV;  Bjuröklubb     20  sm  kl.  5  em. 


Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  omkring 
7  mm  lägre  än  det  normala  i  nordliga  Norrland,  1  ä 
2,5  mm  därunder  i  Svealand  och  norra  Götaland,  men 
1  å  2  mm  över  det  normala  i  södra  Götaland. 

Viudriktuingen  var  övervägande  sydvästlig  i  Göta- 
land och  Svealand,  i  Norrland  mestadels  sydlig  eller 
västlig. 

Temperaturen  var  i  hela  landet,  betydligt  över 
normalvärdet,  4°  ä  5°  i  de  östra  och  3°  å  4°  i  de 
västra  delarna.  Högsta  temperaturen,  -f-15,5',  an- 
tecknades d.  25  i  Kalmar  och  lägsta,  —  31,5°,  d.  7 
i  Karesuando. 

Nederbörden  utgjordes  huvudsakligen  av  snö  i  norra 
och  regn  i  södra  Sverige.  Dess  mängd  var  i  de 
västra  delarna  av  landet  i  allmänhet  över,  men  i  de 
östra  under  normalmängden,  särskilt  i  Västmanland, 
Uppland  och  Södermanland.  I  västra  Götaland,  där 
nederbörden  varit  riklig,  har  den  dock  fallit  mycket 
ojämnt. 

Vatteutillgång^en  i  mars  avvek  mestadels  endast 
obetydligt  från  den  för  månaden  normala.  Dock  var 
den  i  regel  i  de  nordnorrländska  vattendragen  samt  i 
mellersta  och  södra  Sveriges  östra  vattendrag  mera 
avsevärt  lägre  än  normal,  och  endast  i  sydvästra  Sve- 
rige överstego  medelvattenstånden  mera  regelbundet 
de  normala.  Minimivattenstånden  voro  i  större  ut- 
sträckning lägre  än  de  normala,  maximivattenstånden 
åter  speciellt  i  södra  Norrland  och  mellersta  Sverige 
i  större  grad  normala  eller  högre  än  fallet  var  med 
medelvattenstånden.  De  norduorrländska  fjällälvarna 
avtogo  regelbundet  med  vattenstånd,  som  något  under- 
stego  de  normala.    Redan   de  mellannorrländska  vi- 
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sade  åter  stigande  vattenstånd  under  månadens  sista 
tredjedel,  varunder  vattenstånden  kommo  upp  över  de 
normala.  I  de  sydnorrländska  älvarna  samt  Dal-  och 
Klarälvarna  började  stigningen  redan  under  månadens 
förra  hälft,  och  vattenstånden  överstego  vid  dennas 
slut  ansenligt  de  normala.  Skogsälvarna  såväl  i  Norr- 
land som  i  mellersta  Sverige  stego  i  regel  sakta,  och 
de  sistnämnda  voro  vid  månadens  slut  högre  än  nor- 
malt. De  mellansvenska  slättvattendragen  och  de  syd- 
svenska vattendragen  stego  i  allmänhet  något  och 
uppnådde  eller  överstego,  utom  i  vissa  östsvenska  vat- 
tendrag, i  regel  vid  månadens  slut  de  för  denna  tid 
normala  vattenstånden. 

Yatleukraftsindiistrieiis  tillgång  på  vatten,  som  i 
början  av  månaden  var  mindre  god,  förbättrades  i 
mellersta  och  södra  Sverige  i  regel  betydligt  under 
månadens  lopp,  så  att  den  mot  slutet  var  god.  I 
övriga  landet  var  den  ofta  mindre  god  eller  dålig. 

Snötäcke  kvarlåg  i  större  delen  av  Norrland  och 
nordvästra  Svealand  under  hela  månaden,  dock  åstad- 
kom den  blida  väderleken  i  mitten  och  slutet  av  mars 
barmark  flerstädes  i  sydliga  och  östra  Norrland  samt 


i  förenämnda  del  av  Svealand.  I  det  övriga  Sverige 
var  marken  mestadels  bar,  med  undantag  av  måna- 
dens första  dagar. 

Lantbruket.  Enligt  rapporter  från  våra  observa- 
törer i  mellersta  och  södra  Sverige  står  höstsäden  i 
allmänhet  ovanligt  vacker,  ehuru  man  i  de  östra  trak- 
terna fruktar   att  fortsatt  torka  kan  inverka  skadligt. 

Norrsken  =  starkt,  "  =  svagt)  iakttogs  följande 
dagar: 

Distrikt    I  (69— 65"         nordlig  lat.)  d.  1,°  2-6,  7\  8=,  9\ 

10,  ir,  12-,  13,  142, 
15\  16—17,  18'\  19; 
22—25,  26\  27—29, 
30-;  31. 

II  (65°— 61  30'         »       '  )  d.  1,  3',  r)-7,  13  ,  14, 

15^  16',  19;  22;  24— 
26,  30. 

»      III  (61  30'— 58'30'      »       O  d.  1,  15,  23—24. 
»      IV  (58''30'-55''30'      >       >  )  d.  2,  7,  11-12,  15,  17, 

22,  25,  26;  27,  30. 

Åska  förekom  ganska  allmänt  i  Svealand  och  Göta- 
land d.  19  och  25 — 30,  dessutom  på  ett  och  annat 
ställe  i  Värmland  och  Västergötland  d.  4. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (Mars  1921.) 


Norrbottens  län.  Övre  Svartlå  (Nilsson).  D.  IG 
sågs  och  hördes  kråkan.  Holsvattnet  (Bergqvist).  D. 
17  kl.  7.20  fm.  hördes  ett  åskliknande  dån  i  väster 
omkr.  30  sek.  utan  avbrott,  regn  föll  samtidigt,  him- 
len var  jämnmulen,  dock  något  mörkare  i  väster,  ingen 
blixt  syntes.  D.  24—25  hård  västlig  storm,  d.  28— 
29  hård  östlig  och  d.  30  västlig,  alla  stormarna  åt- 
följda av  snöyra. 

Västerbottens  län.  Myrheden  (Andersson).  D.  22 
kråkan  synlig,  d.  25  lärkan,  isele  (Mattsson).  Sedan 
d.  15  lärkan  syn-  och  hörbar.  Snötäckets  djup  under 
vinterns  lopp  15,  på  moland  och  slätter  40  cm.  Is- 
täckets största  tjocklek  i  Ångermanälven  bärstädes 
är  fortfarande  62  cm.  (kärnis).  Juktfors  (Mattson). 
Snötäcket  ganska  hårt  och  nog  .bra  för  renarna,  som 
springa  var  som  helst.  En  del  flyttfåglar  ha  kommit 
åter  och  tyda  på  tidig  vår.  Ovanligt  litet  snö  här- 
uppe i  vinter.  Bäverträsk  (Robertsson).  Natten  d. 
24 — 25  stark  orkanliknande  storm. 

Jämtlands  län.  Rätau  (Malmqvist).  D.  13  syntes 
de  första  änderna  i  Rätansjön,  D.  24  nästan  full- 
komlig barmark.  Verkö  (Behm).  D.  26  hördes  lär- 
kan, d.  27  anlände  bergfink,  bofink  och  guldhämp- 
ling.    Sösjö  (Löwenadler).    Sjöisen  54  cm. 

Västernorrlands  län.  Kasa  (Eriksson).  Kråkan, 
som  här  är  flyttfågel,  visade  sig  d.  13,  staren  d.  16 
och  lärkan  d.  18.  Björkå  Bruk  (Ericsson).  Åkrarna 
i  söderläge  ovanligt  tidigt  snöfria.  Ångermanälven 
säkert  gångbar  vid  Undrom  Björkå,  dock  osäker  för 
körande  fläckvis,  inge  (Pettersson).  D.  18  stare  och 
lärka,  d.  27  bofink.  D.  29  började  dikena  vatten- 
fyllas. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  Istjock- 
leken  under  vintern  49  cm.  D.  13  hördes  lärkan  för 
första   gången.     Sjön   Bergvikens  is   är  dålig,  4  st. 


hästar  ha  kört  ned  d.  18;  stränderna  delvis  fria  från 
is.  Sälg^sjöuäs  (Redlund).  Skogskörslorna  måste  av- 
brytas å  alla  landsvägar  redan  första  veckan  av  må- 
naden, å  enbart  skogsvägar  fortgingo  de  till  mitten 
av  månaden.  Sjöarna  äro  vid  månadsskiftet  ej  längre 
farbara  och  ha  delvis  sköljt. 

Kopparbergs  län.  Lövmarken  (Gustavsson).  Isen 
börjar  redan  bryta  upp  på  sjöarna,  och  tjälen  har  gått 
ur  jorden  på  åker  och  slätt,  överborg  (Ek).  D.  10 
började  åkrarna  synas,  segt  att  köra  efter  landsvägarna. 
Stora  vattensamlingar  på  åkrarna  samt  issvall  till 
skada  för  rågarna.  D.  12  landsvägen  bar,  s.  d.  hör- 
des lärkan.  D.  15  åkrarna  bara  från  snö.  D.  28 
sköljde  Västerdalälven.  Transtrand  (Hederén).  D. 
15  snötäckets  tjocklek  38  cm.  Mor.a-Xoret  (Wick- 
man).  D.  13  åkrarna  delvis  bara;  slädföret  dåligt. 
D.  15  begagnas  hjulåkdon.  D.  16  hördes  lärkan  och 
marken  fullständigt  bar.  D.  20  Dalälven  delvis  isfri. 
D.  24  starar  synliga.  D.  27  slädföre  på  em.  IVy- 
hamniar  (Olausson).  D.  11  var  redan  lärkan  här, 
samtidigt  en  och  annan  stare  synlig.  Skattlösberg 
(Carlsson).  Föret  tog  slut  redan  d.  15.  I  följd  där- 
av ligga  massor  av  kol  och  timmer  kvar  i  skogarna. 
Omkr.  d.  15  ankommo  lärkor  och  starar.  Älvdalen 
(Persson).  D.  23  äro  mest  trafikerade  vägar  bara, 
samt  barfläckar  här  och  var  på  öppna  fältet  i  dalen. 
Vakerskogeu  (Johansson).  D.  12  började  dikena  vat- 
tenfyllas. D.  18  slut  på  föret.  D.  30  sjöarna  ofar- 
bara.    D.  31  marken  nästan  bar  på  slätterna. 

Värmlands  län.  Nytorp  (Olsson).  Isens  största 
tjocklek  under  vintern  30  cm.  Adolfsfors  (Lugn).  Sjön 
Hugn  rensade  d.  31.  Dalk.arlsjöbyttan  (Engström).  D. 
12  började  bäckar  och  diken  vattenfyllas.  Isens  tjock- 
lek under  vintern  30  cm.  Lekvattnet  (Olsson).  Isens 
tjocklek  under  vintern  50  cm.  Ulvcriid  (Magnusson). 


1  början  av  månaden  kom  Uråkan,  (J.  C  spelte  trasten, 
d.  11  8tare  och  liirka,  d.  20  morkulla. 

Örebro  län.  Spjntsjöfallet  (Anderson).  D.  loisen 
på  Spjuten  80  era.  Kurlskogra  (Hjorth).  Sjön  Möc- 
keln  isfri  d.  23.  Bäckedalon  (Ericsson).  D.  21  Tof- 
tea  isfri.  Aspa  Bruk.  Isens  största  tjocklek  under 
vintern  28  cm.  D.  25  gick  isen  bort  på  Vätterns 
fjärdar.  Kägrleholm  (Trolle).  D.  G  ankommo  bofink 
och  stare. 

Västmanlands  län.  Berushainmar  (Loriehs).  D. 
25  syntes  första  fjärilen  och  samma  dag  skjöljde  de 
större  sjöarna.  Jädersbnik  (Brohmd).  D.  1  snö- 
droppe utslagen  å  kalljord;  d.  19  blåsippor,  en  vecka 
tidigare  än  föreg.  år.  Lindsved  (Kiillberg).  D.  11 
kom  lärkan,  d.  19  staren  och  d.  27  bofinken.  Fa^ersta 
(Rabenius).  D.  12  isarna  ej  körbara.  Gisslarb» 
(Ericsson).  D.  5  bina  ute  på  rensningsflykt.  1).  11 
isen  borta  å  kärr  och  diken.  D.  26  tjälen  ur  åker 
och  mark,  som  ligger  öppen,  s.  d.  går  isen  upp  å 
traktens  sjöar.  Riddarhyttan  (Ljungberg).  D.  24 
isen  landlös,  täres  bort  under  de  följande  dagarna. 
Morgongåva  (Grane).    D.  29  sköljde  sjön  Axsjön. 

Uppsala  län.  finuilösa  (Svensson).  Trots  den 
ringa  nederbörden  har  höstsäden  stått  sig  väl.  D.  25 
blommade  blåsippor  och  hästhovar.  Sagån  rensade 
d.  20.  Starar  och  bofinkar  talrikt  representerade  vid 
månadens  slut  och  plöjning  allmänt  i  gång  vid  samma 
tid.  Örbyhus  (Carlson).  D.  31  Vendelsjön  isfri. 
Snön  fullständigt  borta  på  slätterna  och  endast  obe- 
tydligt med  snö  kvar  i  skogen.  Österby  (Sten).  D. 
25  islossning.  f4imo  (Bergström).  D.  30  Gimo  damm 
isfri.  Ultuna  (Timberg).  D.  1  lärkan,  d.  11  gräs- 
and, d.  21  bofink,  d.  25  stare,  d.  30  sothöna.  D.  21 
hassel  och  al,  d.  23  vårlöken,  d.  24  hästhoven,  d.  28 
blåsippan  och  d.  31  sälgen  i  blom.  Slädföret  slut  d. 
1,  f räthål  i  isen  på  Fyris  d.  9,  strömfåran  öppen  d. 
12  och  Fyris  helt  isfri  d.  22.  D.  31  en  skur  trind- 
snö  kl.  1  em.  Västanå  (Villner).  Dalälven  nedanför 
Älvkarleby  kraftverk  sköljde  d.  16  ända  till  havet. 
Havet  vid  Skutskär  och  Härnäs  isfritt  omkr.  d.  17. 
Blomning:  d.  3  hästhov,  d.  8  blåsippa,  d.  9  hassel, 
d.  23  sälg  och  d.  27  asp.  Flyttfåglar:  d.  3  kråka, 
d.  11  lärka,  d.  14  taltrast  och  tjäder,  d.  17  bofink 
och  orre,  d.  20  änder.  Nässelfjärilar  synliga  d.  13, 
tornbaggar  d.  17.    Bina  började  draga  d.  25. 

Stockholms  län.  N.  Järsjö  (Ekström).  D.  23 
Erken  delvis  isfri.  Vallstauiis  (Brännström).  D.  23, 
24  och  25  gick  isen  upp  på  Fysingen.  Harg  (Spor- 
ron). D.  9  hördes  lärkan.  Norsborg.  D.  26  Aspen 
och  d.  31  Bornsjön  isfria.  Hammarby  (Sandberg). 
D.  10  anlände  lärkan,  d.  18  staren.  D.  16  blom- 
made Tussilago  och  d.  30  blåsippa.  Första  båt:  från 
Stockholm  (isbrytare)  anlände  d.  12,  till  Uregrund 
passerade  Väddö  d.  25,  till  Norrtälje  gick  d.  26. 
All  snö  borta  vid  månadens  slut.  Svartsjö  (Läth). 
D.  1  hördes  lärkan.  Isens  största  tjocklek  under 
vintern  39  cm.  D.  3  fullt  utslagna  blåsippor.  D. 
4 — 5  NO  crkanlik  storm.  1).  6  färska  nässlor.  D. 
18  svartstarar  synliga,  huggormar  framme  och  häst- 
hovsört i  blom.  D.  20  all  snö  borta  på  slätt  och  i 
skog  —  och  sälg  i  blom.  D.  21  gräsand,  d.  22  tal- 
trast, d.  24  svan  och  d.  27  skogsduva.  Svartsjö  vik 
isfri.    D.   31   all   tjäle  ur  jorden  på  slätt.  Aluddeu 
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(Bengtason).  J).  24  går  en  person  över  hun  Sigtuna 
såg  —  Vallbyvik.  Den  25  rensas  Mälaren  nästan  full- 
ständigt. 

Södermanlands  län.  StrUngnäs  (ivarlssonj.  \).  1 
föret  slut.  I).  10  isen  ej  längre  körbar,  d.  17  ej 
gångbar,  d.  23  och  24  gick  sjön  ren  under  stark 
blåst.  D.  2  kom  lärkan,  d.  10  stararna.  D.  20  häst- 
hov, d.  25  blåsippa.  Under  senare  delen  av  månadon 
har  plöjning  kunnat  försiggå.  Ångbåtstrafiken  ännu 
ej  börjad.  Bie  (Helmer).  1).  25  tjälen  nr  marken. 
D.  26  närbelägna  sjöarna  Lundsjön,  Floden  och  .Tägern 
isfria.  D.  13  hästhov  och  blåsippor,  d.  15  hassel, 
vai-av  då  bina  indrogo  frömjöl,  d.  25  vitsippor.  U.  1 3 
starar,  d.  14  svan  och  bofink,  d.  15  vildgäss.  Höst- 
sädesfälten vackra  vid  månadens  slut.  Högsjö  (Elenius). 
På  grund  av  stark  västlig  storm  d.  24  i)ressades  isen 
i  Högsjön,  som  var  fullständigt  isfri  d.  25. 

Östergötlands  län.  Kolmårdssauatorict  (Häger- 
sten). Torsjön,  belägen  på  ett  avstånd  av  700  m,  gick 
upp  d.  28.  Sista  snön  smälte  bort  d.  27.  Kinna 
(Arsen).  D.  12  vildgäss;  12  st.  flögo  norrut  kl.  6,45 
em.;  snödropparna  fullt  utslagna  å  fritt  land.  D.  13 
änder  och  starar  komna.  D.  18  isen  delvis  landlös, 
d.  23  sjön  ren.  D.  26  började  gäddan  leka.  Klockarp 
(Swärm).  D.  1  kråkor  och  kajor  ankomna  i  mängd, 
d.  12  starar.  D.  15  blommade  blåsippor  och  d.  26 
vitsippor.  Isarna  gingo  upp  d.  24 — 29.  Samsala 
(Linder).  D.  3  slädföret  borta;  sjöarna  ännu  farbara. 
D.  14  isen  på  sjöarna  omkr.  35  cm  tjock.  D.  21  isen 
landlös  överallt;  d.  29  sjöarna  rena  från  is.  Tvärdala 
(Berzelius).  D.  25  Asplången  isfri.  Övre  Gräusö  (Sör- 
berg).  D.  5  ankommo  starar,  d.  15  tordyvlar  framme 
och  s.  d.  blåsippa  i  blom.  Islossning:  d.  19  Gränsö- 
viken  och  Finnfjärden,  d.  20  Korsfjärden  och  Dal- 
fjärden, d.  21  Lindesfjärden,  d.  22  Balken  och  d.  23 
Hålfjärden.  Kylcberg  (Ekström).  Sista  dagarna  i  må- 
naden  har  ytharvning  av  vårjorden  delvis  igångsatts. 

Skaraborgs  län.  Götlunda  (Wennerblad).  D.  1 
isen  från  Tidaån  34  cm,  därav  30  kärnis.  Från  d. 
11  började  de  flesta  liljeväxterna  m.  fl.  skjuta  upp. 
Från  d.  18  plöjdes.  D.  31  spir^aarter  lövade.  Blom- 
ning: d.  4  hassel,  d.  15  snödroppe,  d.  23  blåsippa 
och  d.  30  hästhov.  Domherrar  framme  de  flesta  da- 
garna, även  d.  31;  d.  11  kommo  lärkorna,  men  hördes 
ej  förrän  d.  13;  d.  20  sågos  2  svanor  flyga  mot  syd- 
ost, s.  d.  myggdans.  Remuiugstorp  (Lundgren).  D. 
21  gick  tjälen  ur  marken,  och  börjades  då  vårplöj- 
ningarna häromkring.  Rågarna  ovanligt  frodiga  och 
vackra.  Vaberget  (Boman.)  Isens  största  tjocklek 
under  vintern  omkr.  20  cm.  D.  20  började  isen  gå 
upp.  Edsvära  (Johansson).  D.  1  isens  tjocklek  25 
cm.  D.  3  starar,  d.  12  stora  flockar  av  tranor  på  väg 
mot  norr.  D.  24  hassel  och  sälg  i  full  blomning.  D. 
31.  Till  följd  av  månadens  blida  väder,  te  sig  vinter- 
säden  och  vallarna  synnerligen  lovande. 

Älvsborgs  län.  Bäckefors  (Magnusson).  D.  18 
kl.  2.52  em.  jordskakning.  Olovstorp  (Högrell).  D.  10 
kom  staren.  Blommor:  d.  11  hästhov,  d.  21  blåsippa, 
d.  22  vitsippa,  d.  26  Draba,  d.  31  vårlök.  Gräs  i 
livlig  grönska  mot  slutet  av  månaden.  Koberg  (Kris- 
tiansson). D.  16  Vandarydvattnet  isfritt.  Ingen  nämn- 
värd tjäle  finnes  i  jorden  sedan  d.  15.  D.  28  vägarna 
nära  nog  sommartorra.    Redan  d.  8  voro  skogsduvor 
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lilir  och  starar  d.  12.  Kölu  (Luthander).  Marken  bar 
under  hela  månaden,  D.  15  blommar  hassel,  d.  20 
blåsippor  och  snödroppar,  d.  25  vitsippor.  Ovanligt 
litet  vatten  i  vattendragen  efter  årstiden.  Hal)y  (Lars- 
son). D.  30  drog  ett  kort  men  hiiftigt  åskväder  över 
trakten,  blixten  slog  ned  i  kraftledningen  till  Borås, 
vilken  skadades  betydligt.  Riklig  vattentillgång  i  sjö- 
arna under  månaden.  Mörliö  (Carlsson).  D.  23  sjön 
Trehörning  isfri.  Häg-gårda  (Pettersson).  Största  is- 
tjocklek  i  Frisjön  omkr.  20  cm.  A'attentillgången  un- 
der månaden  riklig.  Öxnbäck  (Kållberg).  D.  11  bina 
ute,  d.  12  kommo  starar.  1).  18  Sävsjön  öppen  och 
d.  19  Öxasjön.  Lång:ared  (Alström).  D.  7—9  slädföre, 
som  flitigt  utnyttjades  för  virkeskörning.  D.  21  an- 
lände starar.  Blommor:  d.  20  hassel,  d.  25  hästhov 
och  blåsippa. 

Göteborgs  ocli  Bohus  län.    Nybygget,  Jousered 
(Bogren).   D.    6  snöade  oavbrutet  i  18  timmar;  snön 
lös;  snötäckets  tjocklek  omkring  38  cm.  Växthgheten 
omkr.   tre   veckor  tidigare  än  vanligt.    Samtliga  tidi- 
gare  vårblommor,   såsom    blåsippa,  hästhov,  vitsippa, 
vårlök  m.  fl.   bland  vilda   örter  samt  bland  odlade, 
jämte  lökväxterna,  Arabis  albida,  Viola  odorata,  Bellis 
perennis  och  andra  i  full  blomning  vid  månadens  slut. 
Svandal  (Karlsson).    D.  9  syntes  staren,  d.  13  vipan, 
d.  14  gässlingar  på  hassel  och  al,  d.  20  gässlingar  på 
sälg.    Simiuersröd   (Dahlberg).   D.  4  Ljungskilen  fri 
från  is.  D.  21  utslagna  Tussilago.    I  slutet  av  måna- 
den blommade  dessutom  blå-  och  vitsippa  samt  Gagea 
och  solöga.    Bofinken  har  visat  sig.    En  del  lantbru- 
kare ha  även  sått  in  klöverfrö  i  höstsäden.  Håveluud 
(Carlén).  D.  19  blevo  omkringliggande  sjöar  och  tjärn 
isfria.    Hiudäs   (Ericson).   Vattenhöjden  i  Nedsjöarna 
d.   1    245,   d.   15  267,  d.  31  282  cm.  Äspeliinden 
(Lind).   D.    17  Bullaresjön  isfri.  D.  13  ovanligt  gott 
väder,  så  att  bina  flögo.  D.  19  anlände  staren,  ärlan 
något  tidigare. 

Hallands  län.  Hökliiilt  (Hellström).  Blomning 
börjad:  d.  1  å  hästhov,  d.  4  hassel,  d.  18  blåsippa 
och  gråal,  d.  24  klibbal,  d.  25  asp.  D.  29  lövsprick- 
ning  å  krusbärs-  och  rosbuskar.  Flyttfåglar  komna: 
d.  3  tofsvipa,  d.  11  skogsduva,  d.  12  stare,  d.  26 
vildgäss  och  storspov.  Fjärilar  framme;  d.  11  gul, 
d.  18  brun.  D.  23  leka  grodorna.  D.  1  började  kol- 
trasten sjunga  vårsången,  d.  13  taltrasten.  Råg-  och 
vetefälten  äro  friska  och  frodiga.  Torpa  (Brehmer). 
D.  8  ankommo  starar.  D.  25  fullt  utslagna  blåsippor. 
D.  26  ankommo  rotgeln,  sångfågeln  (Luscinia  rubecula). 
Skogsodlingen  i  norra  Halland  började  d.  31.  Ramse- 
red  (Dahlquist).  Ingen  nämnvärd  tjäle  i  mars,  högst 
5 — 8  cm.  Ramsjön  isfri  d.  19;  full  flod  vid  månadens 
slut. 

Jönköpings  län.  Rudö  (Rydén).  D.  12  anlände 
svanar  till  Kävsjösjön.  D.  13  ormvråk  och  skogsduva, 
d.  19  stare,  d.  14  hassel  och  blåsippor.  D.  20  sjö- 
arna isfria.  Lanuaskedc  (Siebke).  Vetet  har  lidit  av 
temperaturväxlingen  och  ser  f.  n.  mindre  lovande  ut. 
Rågfälten  stå  bättre.  Tjälen  ännu  kvar  på  cn  del 
platser.  Vattentillgången  medelmåttig.  Ryd  (Johansson). 
Sjöar  gingo  upp:  d,  22  Svinsjön,  d.  23  Rydsjön.  Fla- 


hult  (Åkerberg).  Tjälen  ur  sandjorden  d.  23.  I  moss- 
jorden d.  31  10  ä  12  cm  mäktig  tjäle.  En  och  annan 
har  harvat  sina  mossodlingar  på  tjäle,  annars  intet 
vårbruk  påbörjat.  Rågfält  och  vallar  synnerligen  vackra. 
Flyttfåglar:   d.    1    lärka,   d.    11  vipa,  d.  16  trast,  d. 
19  stare  och  d.  20  skogsduva.  D.  21  hästhov  i  blom. 
Strandvallen  (Nyström).  D.  12  lärka,  d.  13  kaja,  fält- 
piplärka,  göktyta   och   bofink,  d.  17  stare  och  d.  29 
rödhake.    Botorp   (Bogeman).  Sjön  Noen  isfri  d.  24. 
Isens  största  tjocklek  under  vintern  25  cm.  Herrestad 
(Borg).  D.  25  sjön  Ralången  isfri.  Lilla  Hyltan  (Johns- 
son).  D.  22  Älvsjön  isfri.    Gödeberg  (Almqvist).  D. 
24  Sävsjön  isfri.    Dungen  (Pettersson).  Sjön  Bolmen 
sedan  d.   1  ej  körstark,  d.  7 — 12  ofarbar,  d.  13 — 14 
delvis   gåstark,   d.  18  isfri;  isens  tjocklek  i  medeltal 
13    cm.    En   flock   svan  or   syntes  flyga  norrut  d.  1. 
Försenad  plöjning  se'n  i  höstas  har  d.  30  åter  börjats. 
Högeniålen  (Johansson).   D.  24  stark  storm.  Sjöarna 
Glan  och  Stensjön  gingo  upp  d.  16 — 23.  D.  1  lärka, 
d.  18  morkulla,  d.  19  skogsduva.  Ulvalnilt  (Gustafs- 
son).   Myror  ute   d.    13,   vitsippor  utslagna  den  18. 
Sjöavekasjön  började  gå  upp  d.  23,  dagen  efter  isfri. 
Plöjning  påbörjade  d.  24.  Rågen  ser  vacker  och  lovande 
ut  vid  månadens  slut. 

Kronobergs  län.  Hult  (Svensson).  D.  19  blev 
Hults  sjö  isfri  och  d.  25  Madkroken.  D.  11  snö- 
droppar utslagna,  d.  28  crocus.  Bina  börjat  arbeta 
d.  20.  Höstsäden  ovanligt  frodig.  Lagan  (Werner). 
Påskliljor  utslagna  på  kalljord  påskdagen.  Snödrop- 
parna utblommade  med  stora  fröhus  vid  månadens 
slut.  D.  25  plockades  stenmurklor.  Rågarne  äro  vid 
månadens  slut  lika  långt  komna,  som  annars  sista 
dagarna  i  april.  Gårdsby  (Lundblad).  D.  14  hördes 
lärkan  och  staren,  d.  23  syntes  bofinken.  Lidliult 
(Karlberg).  Ingen  tjäle  i  jorden.  På  högland  jord 
kan  vårarbetet  börja  när  som  helst.  Höstrågen  står 
jämn  och  vacker.  Länsliult  (Andersson).  Vinter- 
rågarna anses  ej  hava  tagit  skada  under  barvintern. 
D.  27  vid  3-tiden  på  e.  m.  kom  en  stormby  med  snö 
från  sydväst,  som  under  2  minuter  var  ovanlig  att 
se.  Skeen  (Alm).  Knopparna  på  träden  mycket  stora 
och  krusbärsbuskar  mycket  utslagna. 

Kalmar  län.  Staviken  (Wessell).  Flyttfåglar  komna: 
d.  1  lärka,  kajor  och  starar,  d.  11  bofink  och  grön- 
siska,  d.  15  skogsduva,  d.  16  foro  svanor  norrut,  d. 
18  morkulla,  d.  19  änder  och  lom,  d.  25  taltrast,  d. 
30  gråmås.  D.  24  gick  tjälen  ur  marken;  dess  stör- 
sta djup  här,  30  cm.  Ogestad  (Liljenstolpe).  Blom- 
mor: d.  13  hassel,  d.  14  blåsippa,  d.  25  hästhov,  d. 
26  sälg,  d.  27  klibbal,  d.  28  vitsippa  samt  d.  30  asp. 
Lövsprickning:  d.  26  Lonicera  samt  d.  25  Spiraea. 
D.  29  började  vårarbetet  i  jorden.  D.  21  gräs  och 
klöverfrösådd.  Flyttfåglars  ankomst:  d.  1  vipa,  d.  4 
taltrast,  d.  12  stare,  d.  15  bofink,  d.  17  skogsduva, 
d.  22  morkulla  och  d.  24  sädesärla.  Första  ormen 
synlig  d.  11  och  fjärilen  d.  12.  Bina  börja  draga 
d.  18,  grodorna  framme  d.  31.  Sjöarna  bryta  upp  i 
land  d.  14,  Eneby  göl  isfri  d.  23,  Kyrksjön  och  Ric- 
kan  d.  24.  Holmbo  (Carlson).  D.  27  sjöarna  full- 
ständigt isfria,  då  även  tjälen  gick  ur  marken.  Höst- 
säden står  frodig  och  vacker  vid  månadens  slut.  Vår- 
sådd börjad  d.  30. 
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Kristianstads  län.  Oliistorp  (Bengtsson).  J).  10 
sjöarna  isfria.  D.  20  blåsippa,  d.  25  vitsippa.  Vår- 
bruk börjat  med  harvning  i  slutet  av  månaden.  Jor- 
den redan  torr.    Höstsäden  vacker. 

Malmöhus  län.  Hököi»iiis-e  (Björklund).  D.  4 
starar  synliga,  d.  9  vipor.  D.  14  vårarbetet  börjat. 
Hör  (Kagström).  På  grund  av  den  torra  och  blida 
väderleken,  som  rått  under  större  delen  av  månaden, 
har  vårarbetet  kunnat  taga  sin  början.  Råg-  och 
vetefälten  se  lovande  ut.  Trädknopparna  svälla  starkt 
och  prydnadsbuskar  börja  skjuta  blad.  Isen  på  mindre 
vattendrag  försvann  i  början  av  månaden. 


Blekinge  län.  Mariclund  (ErlandKon).  Angsluiis- 
iorbind(;]sen  Nättraby — Karlskrona  har  utan  avbrott 
kunnat  fortgå  hela  vintern. 

Gottlands  län.  Källiiii;,'»  (Klint).  \).  1  hördes 
lärkan  och  staren  synlig  på  sina  håll,  s.  d.  hassel- 
hängon,  mjuka,  delvis  i  blom.  D.  11  vipa,  d.  12 
bicn  i  fullt  arbete  i  crocnisblommor,  som  nu  äro  fnllt 
utslagna,  jämte  snödroppar,  d.  10  den  första  smör- 
blomman (Ficaria),  d.  19  blåsippor  oeh 'J'ussiIago,  s.  d. 
hördes  bofinken  och  d.  24  storspoven. 


Förteckning'  över  de  meteorologiska  stationerna  1921. 


(Forts,  från  sid.  12.) 

Idkerberget    Id 

UlTshyttan  tJn 

StjärnsuDd  Sd 

Solbacken    So 

Leknäs    Ls 

Grängesberg  Gb 

Skattrdsberg  Sk 

Nyhammar  Nr 

Hällsjön  Hs 

Lärnbo    Lo 

Lbvmarken  Lö 

Storhögen  Sli 

Fredriksberg    ....  Fr 

Tyngäjö  Ty 

Drafsen  Or 

l'äriiihnds  län. 

Likenäs    Ls 

Ekshärad  E 

Knon  Kn 

Malta  Ht 

Mana  Mn 

Fcirshult  Fo 

Amberg  A 

Dejefors  D 

Karlstail  K 

Siidra  Viggeu  ....  Vi 

Lekvattnet  Lt 

Lönnhöjden  Ln 

Rottnei'os  R 

Bäckebro  Bk 

Frykfors  Fr 

Varpnäs  V 

Blåbärskollen  ....  B 

Nytorp  Ny 

Läng  Lg 

Mässvik  M 

Gunnerud  G 

Lurö  Lf 

Högsäter  Hö 

Adolfsfors  A 

Norcborg  Ng 

Norra  Orrtorp  ....  O 

V.  Hungvik  Hk 

TJlverud  V 

Lenungsbammar  .  Lh 
Stömne   .  .  .  .  ^  .  .  St 

Bjömö   Bd 

Krakstad  Kd 

Djurskog    Dj 

Snarkil  (Norekäm)   .  No 

Spätterad  Sp 

Rotnäs  Et 

Xybråta  Nb 

Lindäs  Li 

Ängebäckstorp  ....  Än 

Laskeriid  La 

Lindtors  Lf 

Väse  Ve 

Nybrita  Na 

Kristinehamn  ....  Kh 

Liljendal  Ll 

Räramen   Rä 

GäLsbomshyttan  .  .  .  Gb 
Dalkarlsjöhyttan  ...  Da 

Malmbacka  Ma 

Motjärnshyttan   .  .  .  Mo 

Nordmark  N 

Pardi.\hyttiiu    .      .  .  Pa 


Filipstad  .... 

P 

Gammalkroppii  . 

.  .  Ga 

,  ,  H 

.  .  Em 

.  .  J 

Örebro  län, 

Surbytorp    Sö 

Bäckedalen  Bä 

Svarta  Så 

Hasselfors  Hf 

Törntorp   T 

Kronoberget  Kr 

Lekeberga  Lk 

Biseberga  R 

Boxboda    Bo 

Älpcsta    A 

Örebro  Ö 

Äsplunda  Al 

Sickelsju  SI 

Skrubby    Sb 

Segersjö  S 

Bångbro  B 

Guldsmedshvttan  .  .  Gs 
Spjiitsjöfallet    .  .  .  .  Sp 

Dalkarlsberg  D 

Kullatorp  K 

Käploholm  Km 

Hälla  Ha 

Kloten   Kn 

Aspa  Aa 

Askersund  A 

Hagaberg  Ax 

Åmmeberg  A 

Mariedam  M 

Gryt  Gr 

Grythyttehed    ....  G 

Blankafors  Bl 

Mosserud  Mr 

Kedjeåsen  Kj 

Karlskoga  Kg 

Degernäs  De 


VustmaiiJaniJs  län, 

Runhällen  Ru 

Lindsbro  Lo 

Riddarhyttan  .  .  .  .  R 
Bernshammar   ....  Bh 

Färna  Fn 

Glsslarbo  Go 

Jäders  Bruk     .  .  .  .  Jd 

Lisjö  L 

Lindsved  Ld 

Jämmertuua  .1 

Fagersta  F 

Kärrgruvan  K 

Kolbäck  Kb 

Mölntorp   M 

Alderstugan  A 

Hörnsjöfors  Hf 

Sätra  brunn  Sb 

Skultuna  Sk 

Västerås  V 

Norrby   N 

Tärna  Tä 

Tomta  T 

Skattmansö  S 


Morgongåva  Mo 

Hyvlinge  He 

Cjiiixdla  hin. 

Västacå  Vs 

Väsby  V  b 

Ströuisberg  S 

Björn  Bf 

Husby  H 

Gimo  G 

Gumlösa  Gu 

Säbyholm  Sm 

Örbyhus  Ö 

Drälinge  D 

Österby  Ös 

Vattholma  V 

Uppsala  U 

Fröiuna  F 

Ultuna  Ut 

Stock/iolms  Hin. 

Örskiir  Öf 

Bladåker  B 

Understen  U 

Harg  _  Hg 

Lund  ås  La 

Hammarby  (Väddö)   .  Vö 

N.  Järsjö  .J 

Rånäs  R 

Penningby  P 

Östanå  Ö 

Kårsta  K 

Svenska  Högurue  .  .  Sh 

Lillsved  Li 

Experiiiientalfältet .  .  E 

Skansen    Ss 

Aluddeu  (Sigtuna)  .  .  Sa 

Vallstimäs  Vs 

Vibynäs  Vb 

Norsborg  N 

Svartsjö  Sv 

Stockholm  S 

Farsta  F 

Grönskär  G£ 

Västerhanninge  .  .  .  Ve 

Hammar  H 

Nynäs  Ns 

Landsort  L 

Viad  VI 

Södertälje  SI 

Fagersjö  Fa 

Söderntanhtnds  län. 

St.  Sundby  St 

Eskilstuna  E 

Strängnäs  Sa 

Åkers  Styckebruk  .  .  As 

Mariefred  M 

Nygård  Ny 

Taxinge-Näsby  .  .  .  .  Ns 

Norrby  No 

Åda  A 

Oppeby  O 

Sulsta  S 

Höifsjö  Hö 

Barksäter  Ba 

Bie  B 

Högtorp  Ht 

Hcdenlunda  K 


Flcii  Fl 

S.ilbucka  Sij 

Nyköping;  

Al  borga  Äb 

Valinge  Va 

Tomta  (Koppartorp)  .  K 

Ostergiitlanäs  län, 

Knlbo  Ka 

Hult  Ht 

Kolmål  däsauatoi  iet    .  Ko 

Prästtorp  P 

Kyleberg  Kb 

Källsiad  K 

Olstorp    O 

Rinna  R 

Klockarp    Sk 

Västra  Eneby  .  .  .  .  E 

Ulrika  U 

Bjärka-Säby    Bs 

Linköping  L 

Tornby  Ty 

Grönkulla  G 

Grensholmen  Gh 

Samsala  S 

Finspång    F 

Göpperstad  Gd 

Tvärdala  T 

Övre  Gränsö  Gr 

Adelsnäs  A 

Häradsskär  Ht 

Skarnbonjs  län. 

Liudhult  L 

Vaberget  Vb 

Spethiilt   B 

Lilla  Flittercd  (Gustav 

Adolf)  Gf 

Domneberg   D 

Tolsgärden  T 

Giillspång  Gl 

Sjötorp  Sp 

Borhall  Bf 

Ramstorp  R 

Vad  Va 

Götlunda  G 

Otterstorp  O 

Klagstorp  Kl 

Skövde  Sd 

Katrinefors  K 

Remningstorp  .  .  .  .  Rp 

Hbnsäter  H 

Hjälmsäter  Hs 

Mariedal  Md 

Vedum  V 

Saleby  Sy 

Stommen  Edsvära  .  .  E 

Kilagården  Kg 

St.  Ekeberg  Eg 

Skara  S 

Traneberg  Tg 

Såtenäs  Sa 

Älvsborgs  län, 

Önnarp  Öp 

Ulricetinmn  U 

Axelfors  A 

Mörkö  M 

Tranemo  Tr 


Uddcbo  l/b 

Astafors  A 

Långared  Ld 

Borås  U 

Rydal  R 

Häggårda  Ha 

Öxabäck  Ö 

Haby  Hy 

Liiihult  Lt 

Hällercd  Hl 

Hulta  Hu 

(4räbbeshnlt  (i 

Köln  Kn 

Kärr  Kr 

Håvreström  Hm 

Bäckefors  Bf 

Vänersborg  V 

Hjulkvarn  Hj 

Koberg  K 

Kilanda  Ka 

Olofstorp  O 

Vårgårda  Vg 

Upplo  Uo 

Kvarnabo  Kv 

Öjared   .  .  ("ld 

Flöda  P 

Hulan  Hn 

Gnnnesbyii  (.fakobs- 
rud)  .T 

Göteborgs-  och  lioluislän. 

Vinga   Vt 

Hjärtnm  H 

EUesbo  E 

Jonsered  Jo 

Hindås   Ibero)  ....  I 

Göteborg  O 

Pater  N  öster    .  .  .  .  P 

Säby  Sä 

Bråttkärr  Br 

Mäscskär .......  Mf 

Simmersröd  Si 

Kristineberg  K 

Heden  He 

Hållö  Hö 

Väderöbod  V 

Svandal  SI 

Gissleröd  Gd 

Ursholmen  U 

Håvelnnd  Hf 

Strömstad  S 

Åspelnnden  Es 

Hallands  län. 

Knäred   K 

Hökhnlt  Hh 

Havraryd  Ha 

Kinnared  Kd 

Oskai-sstrbm  O 

Halmstad  H 

Tylön  T 

Ramsered  R 

Obbhnlt  (Fagcred)  .  .  F 

Katrineberg  Kg 

Mornps  Tängc  .  .  .  .  M 

Varberg  V 

G  rimeton  G 

Torpa  T« 

Nidingen  N 

Kyvik  Kv 
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Jönköpings  län. 

PlahuH  F 

Jönköping  .T 

Sjöafall  S] 

HnskTarna  Hq 

Strandvallen  Sv 

Lyckas  Ls 

Aranäs  Ar 

Knutstorp  Kp 

Lommaryd  Ld 

Herrestad  Hs 

Högemålen  H 

Nöteknlla  N 

Åpplehnlt  Å 

Botorp  Bt 

Askeryd  A 

Romanäs  Rs 

Rödjenäs  Rj 

Prästkulla  Pr 

Lannaskede    Le 

Götes  torp  G  t 

Nyabyberg  Ng 

Hässlcby  Hb 

Granshnlt  Gh 

Dragsnäs  D 

Skillmgaryd  Sk 

Västraby  Va 

Gbdeberg    G 

Ulvahult  U 

Kåreslätt  Kä 

Torallden  To 

Ryd  Ry 

Nydal  a  Ny 

Grankärr  Gr 

Lilla  Hyltan    .  .  .  .  L 

Tranhult  T 

KäTsjö  Kf 

Rudö  Rd 

Dungen  B 

Dalsland  Dd 

Bäck  Bk 


Kronobergs  län. 

Sävsjöström  Sm 

Grönåseu  G 

Lessebo  L 

Dångemäla  D 

Böket  (Fagerfors)  .  .  F 

Hult  H 

Söraby  (Tulagiird;  .  .  T 

Gärdsby  Gy 

Växjö  V 

Ane  bod  a  An 

Os  0-) 

Ekefors  Ef 

Hyltan  Hn 

Länshult  Lii 

Runkarp  R 

Bokelid  Bo 

Lagan  La 

Ljungby  Lj 

Lidbult  Lh 

Skeen  Sk 

Slrömsuäs  Sn 

Lilnghult  Lt 


Kalmar  län, 

Holnibo  H 

Västervik  V 

Gunnobo  Go 

Ogestad  O 

Vinimerby  Vy 

Björkliult  B 

Tovchult  T 

Vibo  Vi 

Ölands  norra  udde  .  .  Ön 

Krokshult  Kr 

Oskarshamn  (Fredriks- 
berg)   On 

Ungsberg  U 

Ryningsnäs  11 

uiankaström  B 

Emsfors  Hb 

Kiinramäla  Ka 

Statvikeu  St 

Sandbäckshult  ....  Sa 

Kapelludden  Ot 

Svartingstorp  .  .  .  .  Sp 

Kalmar  K 

Mörbylånga  M 

Aluji)  A 

(Mauds  Budra  lulile  .  .  03 
Vissefjärda  Va 


Stationsknrla 
1921 


E-     Ö.^Kf»    •SjL    „  1.8, -V       )  i). -WD 


M  y  *■  -r..  j-.t  ; 


12°   Creenw  W 
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Kristianstads  län. 

Grundsjön  G 

Lbnsboda    L 

Olastorp  01 

Trolle-Ljnngby    ...  TI 

Hönjarum  Hr 

Hörlinge  Hö 

Torscbro  T 

Kristianstad  K 

Tommarp  Tp 

Kronovall  Kl 

Tunbyholm  Th 

Sandhammaren   .  .  .  S 

Bollerup  B 

Klippan  Kn 

KopparmöUau  ....  Ko 

KoUeberga  Ka 

Liungaskog  Lg 

Hallands  Väderö    .  .  Hv 

Båstad  Bd 

Y.xcnhult  Y 


Malmöhus  län. 

Köpingo  Ko 

Ystad  Y 

Jordberga    J 

Trälleborg  T 

Falsterbo  F 

Hököpinge  He 

Malmö  M 

Svedala  Sv 

Alnarp    A 

Lund  L 

Övcdskloster    ....  Ok 

Hejdeholm  Hm 

Kävlinye  Kl 

Barsebäck  B 

Tr(dlenäs  Ts 

Källstorp  Kii 

Landskrona  La 

Kullen  K 

Knutstorp  Kp 

S  valö  v  S 

Ålmhult  E 

Höör  Ek 

Sjöholmen  Sj 


Blekinge  lä». 

Vedeby  V 

Kungsholmen  .  .  .  .  Kh 

Marielund  M 

Ronneby  R 

Ho  by  H 

Karlshamn  K 

Elleholiu  E 

Hanö  Hf 

Käraboda  Ka 

Jämshögsby  J 


Gotllands  län. 

Buttle  B 

KUUungc  Kg 

Roma  R 

Hemse  Hs 

Gottska  Sandön  ...  G 

Firö  F 

Östergara  O 

Hoburg  Hf 

Stora  Karlsö    ....  K 

Visby  V 

Tingstäde  T 


Rättelse. 

I  januarinumret 
sid.  4  rad  8  uppifnln 
stär:  bart,  läs:  bäst. 
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Tab.  1.    Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  fuktighet  samt  nederbördens  mängd  m.  m. 

(1921  mars). 


Lufttryck 
8  f.  m. 

Medelteniperatn 
Normala  =  medeltemperatnren 

r 

185  9- 

-1915 

Antal 

F  n  k  t  i  g  11  e  1 8- 
pr ocent 

Nederbörd 
mm 

Antal 

Station 

Nor- 

8  f.  m. 

2  e.  m. 

9  e.  m. 

Dygnet 

frost- 
dagar 

8 

f  Til 
1 .     Ill  . 

9 

e.  ni. 

Nor- 
nial 

Stör- 
sta  på 

ne- 
dcr- 
bördn" 
(lättar 

dagar 

1921 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

jriaxi- 
mum 

mini- 
mum 

2 

C.  iri. 

1921 

24 
tim- 
iimr 

med 
äKka 



ICn  rpmi  n  nrln 

750,1 

756,5 

— 

9,4 

— 

12,2 

— 

4,1 

— 

7,3 

— 

9,1 

11,9 

— 

8,3 

- 

11,1 

— 

1,5 

— 

15,2 

31 

86 

81 

85 

14,7 

6,8 

3,7 

15 

0 

£vXI1.9q  1  <A  US  t/ 11  • 

749,4 

755,3 

— 

6,5 

— 

10,3 

— 

4,6 

- 

8,5 

— 

6,1 

— 

9,5 

— 

7,4 

— 

9,5 

— 

3,0 

— 

9,2 

31 

87 

84 

85 

47,5 

77,6 

6,4 

18 

0 

K  )T*n nn 

IXII  Ullc»        >     .  > 

751,8 

756,3 

— 

7,G 

— 

10,5 

— 

3,7 

— 

6,4 

— 

6,9 

— 

10,6 

— 

6,5 

— 

9,6 

— 

2,5 

— 

11,3 

34.4 

17,3 

9.2 

12 

0 

filäl  1  i  va  ro 

\jldilll  v  al  u  <  • 

751,8 

757,1 

— 

6,3 

— 

10,3 

— 

1,5 

— 

4,5 

— 

5,1 

— 

9,2 

— 

4,8 

— 

8,6 

+ 

0,6 

12,2 

o  i 

83 

71 

84 

16,8 

22,8 

6.4 

9 

0 

JX,  VIA  IV  1  UK,  CL     •  • 

— 

7,7 

— 

10,6 

— 

1,6 

— 

4,5 

— 

5,4 

— 

9,1 

— 

5,4 

— 

8,8 

+ 

1,1 

— 

11,1 

ox 

60,3 

21,0 

8,7 

19 

0 

.Tnk  1r  Tn  ok 

750,2 

757,4 

— 

5,9 

— 

10,3 

— 

1,0 

— 

4,1 

— 

6,0 

— 

9,1 

— 

4,9 

— 

8,6 

— 

0.5 

— 

10,7 

31 

85 

68 

86 

33,5 

14,8 

7.2 

16 

0  ! 

TTanaran  d  a 

750,4 

757,2 

— 

4,7 

— 

9,3 

— 

1,2 

— 

5,2 

— 

3,4 

— 

8,6 

3,4 

8,1 

-1- 

0,2 

— 

0,8 

o  L 

89 

82 

88 

66,4 

26,5 

24,8 

11 

0  : 

Tärnaby 

— 

3,8 

— 

9,3 

+ 

0,2 

— 

3,8 

— 

3,2 

— 

8,6 

2,7 

7,8 

+ 

1,2 

7,0 

31 

85,5 

34,3 

15,0 

26 

0 

Piteå  .... 

750,8 

757,5 

— 

3,0 

— 

7,7 

+ 

1,5 

— 

2,6 

— 

3,3 

— 

6,8 

— 

1,7 

— 

6,2 

+ 

2,3 

6,1 

28 

85 

80 

84 

34,2 

22,6 

11,2 

11 

0 

Stenselc 

751,1 

757,7 

— 

4,8 

— 

10,0 

+ 

1,0 

— 

3,4 

3,6 

— 

8,0 

— 

3,1 

— 

7,7 

-t- 

1,3 

8,2 

91 

74 

88 

26,2 

18,1 

9,4 

16 

0 

XJnicä, 

751,6 

757,9 

],G 

6,6 

+ 

2,4 

1,9 

1,1 

6,r> 

— 

0,5 

— 

5,6 

+ 

3,0 

4,5 

85 

74 

87 

24,0 

33,4 

9,6 

10 

0 

Storlien 

752,2 

757,7 

— 

2,0 

- 

6,9 

0,6 

— 

3,4 

— 

1,7 

— 

6,0 

— 

1,5 

— 

5,6 

-1- 

1,0 

4,8 

28 

91 

88 

90 

43,0 

44,6 

7,5 

15 

0  1 

Östersund 

752,2 

758,1 

— 

0,G 

— 

6,5 

+ 

3,2 

— 

1,3 

+ 

0,3 

— 

5,1 

+ 

0,6 

— 

4,8 

-t- 

3,8 

2,7 

21 

77 

64 

74 

37,3 

26,7 

20,3 

14 

0 

Särnuäd.nd  . 

753,3 

758,3 

+ 

0,5 

— 

5,0 

+ 

4,3 

+ 

0,0 

+ 

1,1 

— 

3,9 

+ 

1,6 

— 

3,5 

-h 

5,3 

2,6 

•21 

83 

65 

80 

10,2 

37,2 

9.7 

2 

0 

^  •   

753,4 

758,7 

— 

2,J 

— 

6,9 

+ 

3,8 

— 

0,5 

— 

0,6 

— 

6,0 

— 

0,1 

— 

5,1 

-t- 

4,4 

5,8 

9fi 

80 

63 

83 

14,9 

22,4 

11,5 

2 

0 

Bj uråkcr  .  . 

754,0 

758,5 

0,1 

— 

5,4 

+ 

5,0 

+ 

0,3 

+ 

0,5 

— 

3,9 

+ 

1,2 

— 

3,5 

-f- 

6,8 

3,9 

78 

63 

84 

20,0 

23,6 

17,9 

4 

1 

Särna  .... 

754,3 

759,3 

— 

4,4 

— 

9,0 

+ 

3,0 

— 

0,7 

— 

1,7 

— 

6.0 

— 

1,5 

— 

5,8 

-t- 

3,4 

8,1 

26 

78 

72 

80 

9,3 

21,0 

1,5 

13 

0  ' 

Gävle  .  ,  .  . 

755,1 

758,8 

+ 

1,4 

— 

3,3 

+ 

6,3 

+ 

0,9 

+ 

2,8 

— 

2,8 

-1- 

3,0 

— 

2,2 

-1- 

7,0 

1,8 

17 

83 

64 

77 

7.8 

25,5 

4,7 

4 

! 

0  1 

Falan  .... 

755,4 

759,0 

+ 

0,6 

— 

4,7 

+ 

5,7 

+ 

0,9 

+ 

1,7 

— 

3,2 

+ 

2,2 

— 

2,8 

-1- 

6,5 

3,6 

75 

64 

78 

19,9 

27  2 

11,6 

10 

0 

Uppsala   .  .  . 

756,4 

758,9 

+ 

2,0 

- 

3,6 

+ 

6,8 

+ 

0,9 

+ 

2,9 

— 

2,8 

3,4 

— 

2,3 

-h 

7,6 

0,5 

LO 

81 

60 

75 

12,2 

31,4 

2,9 

13 

0 

Västerås  .  .  . 

756,3 

759,0 

+ 

1,8 

— 

3,2 

+ 

6,4 

+ 

1,6 

+ 

3,3 

— 

2,2 

+ 

3,4 

- 

1,7 

-i- 

7,5 

0,1 

xo 

82 

64 

75 

18,1 

38,7 

5.6 

1 

0 

Karlstad  .  .  . 

757,3 

759,2 

+ 

1,6 

— 

2,9 

+ 

5,7 

+ 

1,8 

+ 

3,0 

— 

1,4 

+ 

3,1 

— 

1,1 

+ 

6,4  ± 

0,0 

83 

66 

77 

8,4 

39,2 

4,3 

g 

0 

Stockholm 

756,8 

759,0 

+ 

2,6 

— 

2,4 

+ 

6,8 

+ 

1,0 

3,3 

— 

1,7 

+ 

3,9 

— 

1,3 

+ 

7,4 

-1- 

0,4 

in 

80 

64 

79 

6,4 

43,6 

2  3 

7 

0 

Örebro  .  .  .  . 

757,(i 

759,2 

+ 

0,0 

— 

2,6 

+ 

6,6 

+ 

1,6 

+ 

3,9 

- 

1,7 

+ 

4,2 

- 

1,3 

+ 

7,3 

+ 

0,5 

1 1 

IX 

79 

65 

80 

27,4 

32,6 

6.2 

10 

0 

Strömstad    .  . 

757,3 

759,1 

+ 

3,4 

— 

1,4 

+ 

5,9 

+ 

1,8 

+ 

4,1 

- 

0,4 

-t- 

4,3 

- 

0,2 

+■ 

6,6 

+ 

1,2 

a 
o 

88 

81 

89 

19,2 

42,4 

7,5 

9 

0 

Äskersand   .  . 

758,3 

759,2 

+ 

2,5 

— 

3,0 

+ 

7,3 

1,9 

+ 

2,5 

— 

1,9 

4- 

3,6 

- 

1,5 

+ 

8,6 

0,5 

XO 

85 

67 

93 

15  6 

40,5 

4.8 

10 

0 

1 

NvkÖDinff    .  . 

757,7 

759,2 

3,0 

- 

2,1 

+ 

7,2 

+ 

1,7 

+ 

3,6 

- 

1,4 

+ 

4,1 

- 

0,9 

+ 

7,7 

+ 

0,6 

1  n 

79 

64 

76 

9,5 

38,8 

5  5 

8 

0  ; 

Linköping  .  . 

758,4 

759,3 

+ 

2,7 

— 

1,7 

+ 

7,7 

+ 

2,3 

+ 

3,9 

- 

0,9 

-f- 

4,3 

0,5 

+ 

8,1 

+ 

0,3 

in 

81 

58 

75 

24,6 

28,3 

10  6 

14 

0 

Skara  .... 

758,2 

759,4 

+ 

2,3 

— 

2,1 

-t- 

6.4 

+ 

1,6 

+ 

2,9 

- 

1,4 

+ 

3,5 

- 

0,9 

+ 

7,5 

0,1 

in 

70 

68 

85 

35,9 

24  7 

13,4 

13 

0 

Vänersborg  .  . 

758,1 

759.3 

+ 

3,0 

— 

1,6 

+ 

6,1 

+ 

1,4 

+ 

3,9 

- 

0,9 

+ 

4,1 

— 

0,6 

+■ 

7,0 

+ 

0,6 

1  n 

iU 

oo 

71 

1  X 

84 

47,8 

20 

0 

Ulricehamn  .  . 

759,2 

759,4 

1,8 

3,0 

+ 

5,5 

+ 

1,6 

+ 

2,1 

- 

1,9 

+ 

2,6 

— 

1,5 

+ 

6,3 

0,1 

lU 

7'S 
1  o 

86 

73  3 

IS 

Xö 

0 

Jönköping    .  . 

759,1 

759,5 

+ 

2,7 

1,4 

+ 

7,2  + 

2,0 

+ 

4,1 

0,8 

+ 

4,3 

0,4 

+ 

7,9 

+ 

1,0 

c 

D 

83 

61 

78 

33,9 

2'»  1 

15.2 

9 

0 

Västervik 

759,0 

759,4 

+ 

3,2 

1,1 

+ 

8,0 

+ 

2,3 

+ 

4,3 

0,5 

+ 

4,7 

0,1 

+ 

8,8 

+ 

0,6 

11 

80 

60 

73 

31,6 

31  0 

17  8 

1/,» 

8 

0  1 

Borås  .... 

759,4 

7.59,4 

+ 

1,5 

2,2 

+ 

6,5 

+ 

2,9 

+ 

2,7 

1,4 

0,7 

+ 

7,5 

+ 

0,1 

o 
0 

qi 

U  X 

77 

90 

85  7 

l'^  1 

20 

f 

Göteborg  .  .  . 

759,0 

759,4 

+ 

3,7 

+ 

0,1 

+ 

6,6 

+ 

2,9 

+ 

4,8 

+ 

0,9 

+ 

T 

4,9 

-1- 

1,1 

-1- 

7,3 

+ 

1,9 

A 

■x 

81 
ox 

73 

81 

45,  r) 

52,7 

17,4 

18 

0 

Visby  .... 

759,4 

759,4 

3,6 

0,2 

+ 

5,8 

+ 

1,5 

4,1 

0,2 

+ 

4,3 

+ 

0,2 

-1- 

6,9 

+ 

1,0 

a 
D 

84 

73 

79 

31,2 

30,7 

11,8 

10 

'  1 

Växjö  .... 

760,5 

759,ti 

■1- 

2,7 

1,6 

+ 

7,0 

+ 

2,3 

+ 

3,8 

0.8 

+ 

4,1 

0,4 

-1- 

8,0 

-1- 

0,7 

n 

y 

88 

64 

82 

40,0 

33,2 

13.5 

15 

0 

Halrastiid    .  . 

760,3 

759,7 

+ 

4,1 

+ 

0,1 

+ 

7,4 

+ 

3,2 

+ 

5,1 

+ 

0.6 

+ 

5,3 

+ 

1,0 

-t- 

8,1 

-f- 

2,6 

o 

86 

72 

85 

36,0 

42,5 

13,5 

11 

0 

Kalmar    .  .  . 

760,  <i 

759,6 

+ 

3,5 

0,5 

+ 

6,5  i + 

2,3 

+ 

3,6 

+ 

0,0 

+ 

4,2 

+ 

0,4 

+ 

7,8 

+ 

1,2 

6 

85 

66 

83 

14,1 

28,8 

7,2 

8 

1 

Ronneby  .  .  . 



+ 

3,3 

+ 

0,1 

+ 

7,4 

+ 

3,5 

+ 

2,7 

0,3 

+ 

3,9 

-1- 

0,7 

+ 

8,4 

0,2 

15 

27,7 

33,7 

9,3 

9 

1 

Karlshamn  .  . 

761,2 

759,7 

+ 

3,8 

0,1 

+ 

6,3 

+ 

3,2 

+ 

4,0 

+ 

0,6 

4,3 

-1- 

1,0! -1- 

7.2 

+ 

1,3 

7 

83 

71 

83 

16,1 

32,5 

4,7 

10 

1 

Kristianstad  . 

761,4 

759,7 

■1- 

3,9 

+ 

0,2 

■t- 

7,8 

+ 

3,3 

+ 

4,6 

0,7 

+ 

5,1 

+ 

i,i!+ 

8,7 

+ 

0,9 

6 

88 

68 

87 

22,4 

30,8 

6,8 

10 

1 

Lnnd  .... 

761,8 

759,7 

+ 

3,4 

+ 

0,2 

+ 

7,8 

+ 

3,4 

+ 

4,2 

-1- 

0,2 

+ 

4,^ 

+ 

8,5 

f 

1,9 

3 

91 

69 

89 

21,5 

36,9 

7,6 

15 

0 

Malmö  .... 

761,9 

759,7 

+ 

3,9 

+ 

0,7 

+ 

7,5 

+ 

3,2 

+ 

5,0 

± 

0,0 

+ 

5,2 

+ 

1,01  + 

8,2 

+ 

2,6 

2 

87 

75 

82 

19,4 

32,5 

7,3 

1 

Ystad  .... 

761,9 

759,7 

+ 

3,6 1  + 

0,8 

4- 

5,6 

+ 

2,9 

4,1 

-1- 

1,0 

+ 

4,3 

+ 

1,4 

23,8 

»34,0. 

6,7 

13  t 

24 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (1021  mars). 

[Vindstyrl<an  räknas  från  O  (=  Ingnt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var.] 


J 


Gällivare 


Medel- 
temperatnr 


1921 


Nor- 
mal 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


-  3,6 

-  5,2 
-12,1 
-16,7 
-11,1 
-18,6 
-13,4 
-13,5 
-16,4 

9, 
5,3 
1,5 
0,1 
2,6 
0,1 
2,2 
1,6 

1,1 

3,5 
0,8 

1,1 

1,6 

1,8 
0,4 
0,1 
1,5 
5,7 
3,6 
1,9 
6,6 
6,8 


Temperatur 


Max. 


Min. 


-11,7 
-11,5 
-11,4 
-11,2 
-11,0 
-10,8 
-10,6 
-10,4 
-10,2 
-10,0 

-  9,8 

-  9,6 

-  9,4 

-  9,1 

-  8,9 

-  8,7 

-  8,4 

-  8,2 

-  7,9 

-  7,7 

-  7,5 

-  7,2 

-  6,9 

-  6,7 

-  6,5 

-  6,2 

-  6,0 

-  5,7 

-  5,5 

-  5,3 

-  5,0 


-  2,0 

-  1,0 

-  7,0 
-11,0 

-  9,0 
8,0 
5,0 
2,0 
5,0 
2,0 
1,0 
5,0 
8,0 
6,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,0 
1,5 
2,0 

±  0,0 
-I-  4,0 


Haparanda 


Medel- 
temperatur 


1921 


8,0 
4,0 
4,0 

4, 
1,0 
3,0 
0,0 


-  l,oi- 


7,0 
9,0 
16,0 
25,6 
15,0 
28,0 
29,0 
23,5 
■28,5 
•18,7 
■20,0 

■  3,0 

■  8,5 
•  8,5 

-  6,0 
-13,0 

-  2,5 

-  2,0 
-11,5 

-  2,0 

-  3.5 

-  3.0 

-  8',o 

-  9,0 

-  5,0 

-  6,5 
-17,0 
-10,0 

-  5,2 
-15,0 

20,0 


VSV  2 
VNV2 
-  O 
ONO  1 
NNV  2 
V 

NV 
V 
V 


1 

o 

•  o 

v  1 

VSV  3 
O 


s 
s 
v 
sv 

var 
V 


SV 

sv 

v 

sv 

v 

v 


-  o 

-  o 

N  O 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  I  Min. 


2,0 

-  2,4 
-12,4 

6 

-  6,3 
-10,9 
-16,8 
-19,1 
-12,6 

-  4,5 

-  3,1 
■f  0,2 

-  2,7 

-  2,6 

-  1,4 

-  3,3 
-1-  0,5 
+  2. 

-  0,8 
+  0,3 

-  0,2 

-  0,5 

-  0,6 

-  2,3 
+  2,0 

+  1,1 

-  5,1 
±  0,0 

-  0,5 

-  0,5 

-  0,4 


-10,9 
-10,8 
■10,7 
-10,5 
-10,4 
-10,2 
-10,0 

-  9,9 

-  9,7 

-  9,5 

-  9,3 

-  9.1 


^  5' 
S-S 

ö  c 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


-  8,3 

-  8,0 

-  7,8 

-  7,6 

-  7,4 

-  7,1 

-  6,9 

-  6,7 

-  6,4 

-  6,2 

-  6,0 

-  5,7 

-  5,5 

-  5,3 

-  5,0 

-  4,8 


+  1,0 

+  1,5 

-  6,0 

-  1,0 

-  1,0 

-  6,0 

-10,0 

-10,8 

-  6,8 

-  3,0 
1,0 
3,5 

1,'^ 

0,0 
0,0 
0,5 
3,5 
6,6 

2.0 

1,5 
2.0 

o;3 

3,5 
1,5 
6,0 
5,5 
1,0 
2,5 
2.0 
2.0 

2;o 


-  5,0 

-  6,5 
-16,0 
-15,0 

-  9,0 
-15,0 
-28,0 
-23,5 
-23,5 

-  7,0 

-11,5 

-  3,0 

-  7,0 

-  4,0 

-  4,5 

-  7,0 

-  6,0 

-  2,0 

-  5,0 

-  1,0 

-  2,0 

-  2,0 

-  3,5 

-  8,0 

-  4,0 

-  2,5 
-11,0 

-  5,0 

-  3.5 

3,0 


VSV  3 
VSV  3 
N  2 
SO  3 
NNV  3 
NNV  2 
SSO  1 

ssv  o 

SSO  2 
SSO 
SSO 

sv 

SSO 

ssv 
ssv 
ssv 

VSV  2 
v  3 
SO 

so 

N 

SSO 
VSV 
SSO 
VNV3 
V 
O 

OSO 
SSV 
ssv  2 


4,5|var  1 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


o 

."^  ö  o- 

to 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


1,4 

-  2,8 
8,9 

-  8,2 

-  9,7 
13,9 
16,7 

-17,8 
9,8 
5,7 

2,4 
1,5 
1,2 
0,5 
1,1 
1,5 
2,0 
0,8 
0,1 
1,7 
0,0 
1,0 
0,6 
2,0 
0,6 

-  0,5 

-  1,6 

-  1,5 

-  0,5 

-  1,0 

-  3,2 


-10,6 
•10,4 
-10,3 
-10.1 
-10,0 

-  9,8 

-  9,7 

-  9,6 

-  9,3 

-  9,1 

-  8,9 

-  8,7 

-  8,6 

-  8,3 

-  8,1 

-  7,9 

-  7,6 

-  7,4 

-  7,2 

-  6,9 

-  6,7 

-  6,4 

-  6,2 

-  5,9 

-  5, 

-  5,4 

-  5,2 

-  4,9 

-  4,7 

-  4,4 


0,5 
1.0 
6,0 
4,0 

6,0 

4,8 
4,0 
7,0 
3,0 
2,2 
2,0 
5,0 

5,2 
5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
5,0 
3,2 
0,5 
2,0 
4,0 
3,0 
4,0 
3,0 
2,5 
4,0 
0,6 
2,5 
2,0 


4,2 1 -I-  3,6 


-  5,0 

-  6,0 
-13,0 
-12,0 
-13,0 
-21,0 
-25,4 
-28,0 
-20,0 
-15,0 

-  6,6 

-  9,0 
-11,0 

-  4,0 

-  2,5 

-  5,0 

r  0,6 

-  5,0 

-  2.0 

-  6,0 

-  2.0 

-  2,0 

-  4,0 

-  0,5 

-  2,0 

-  5,0 

-  8,0 

-  3,0 

-  4,0 

-  4,0 

-11,0 


SSV  2 
VSV  2 
O  1 
ONO  2 
VNV3 
V 
V 

s 

O 

SSO 


sv 
s 

so 
s 

SSO 

sv 

var 
OSO 

o 
s 

ssv 
sv 
sv 
v 
v 
o 
o 

—  o 

VSV  o 
N  o 


Nor- 
mal 


S  ä  r  n  a 


Karlstad 


Stockholm 


1,3 
0,1 
3,9 
0,4 
3,8 
6,1 
7,3 
8,7 
3,9 
1,6 
3,6 

o  o 

o,o 
4 
3,3 
3,4 
4,2 
4,0 
1,81 

3,01 

1,6 

1,7 

3,1 

3,7 

4,8 

2,3 

0,9 

0,3 

1, 

0,4 

0,9 

0,5 


Temperatur 


Max.    Min.  I 


g.2.  <! 

CO    <r»-  B 
h-.  CD 

^a<3  OJ 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


7,0 

6,9 
6.8 
6,7 
6,6 
6,5 
6,4 
6,2 
6,1 
5,9 
5,8 
5,6 
5,5 
5,3 
5.1 
4,9 


4,81  + 
4,6 
4,4| 
4,2 

4,0 

3.8 

3,6 
3,4 
3,2 

3,0 

2,8 
2,6 
2,4 
2,2 
2.0 


4,0 

3,0 

2.0 

4^0 

1,0 

3,8 

4,0 

4,0 

0,0 

5,0 

6,7 

6,2 

8,0 

7,0 

6,3 

7,0 

6, 

8,0 

5,3 

3,2 

4,0 

5,8 

7,2 

7,0 

7,0 

5,0 

4,0 
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t),0 

4-    .'S  0 

+ 

1,5 

SSV 

1 

+ 

5,2 

+ 

1,2  SSV  1 

15 

3,2 

0,1 

+  6,8 

+ 

0,5 

SSV  1 

+  5,8 

0,7 

+ 

10,0 

+  3,o!s  1 

+ 

5.6 

+ 

0,7+10,5 

+ 

o.oiso  1 

+ 

2,6 
3,5 

+ 

0,1 

4-    7  0 

1,0 

sv 

0 

+ 

5,6 

± 

0,0  so  3 

16 

4,9 

+ 

0,0 

+  8,8 

+ 

0,2 

sv  1 

+  5/.' 

0,6 

+ 

10,5 

+  1.0 

sv  1 

+ 

6,7 

+ 

0,8! +  10,0 

+ 

3,5 

S  1 

+ 

+ 

0,2 

+  7,0 

+ 

0,0 

s 

1 

+ 

5,7 

z 

+  11,1 

+ 

2,0  S  1 

17 

+ 

7,3 

0,1 

+  11,6 

+ 

2,5 

SSV  2 

+  7,5 

0.4 

+ 

13,0 

+  1,0 

sv  1 

+ 

7,5 

+ 

0,9' -h  10  5 

+ 

4,o;SSV  1 

+ 

3,9 

+ 

0,3 

+  6,0 

+ 

2,0 

SSV 

1 

+ 

7,8 

+  13,5 

+ 

3.0  S  1 

18 

6.5 

+ 

0,2 

+  11,5 

+ 

2,5 

so  1 

+  8,2 

o;3 

+ 

13,0 

+  5,0 

so  1 

+ 

9,0 

+ 

1,1  +15,0 

+ 

6,0ISSO  1 

+ 

5,4 

+ 

0,4 

+ 10,0 

+ 

2,0 

SO 

0 

+ 

7,3 

+  13,6 

+ 

1.2 

so  1 

19 

4,5 

-1- 

0,3 

+  7,3 

+ 

0,8 

sv  2 

+  5,7 

0,2 

+ 

10,5 

+  2,0 

VSVl 

+ 

6,1 

+ 

1,2  +  9,0 

+ 

4,0 

sv  1 

+ 

5,8 

+ 

0,5 

+  J0,0 

+ 

1,0 

VSV 

0 

+ 

6,0 

+  9.5 

+ 

3.2  SSV  1 

JO 

4,6 

+ 

0,4 

+  5,9 

+ 

2,1 

SV  2 

+  4,0 

_ 

0,1 

+ 

6,5 

+  1,5 

sv  2 

+ 

5,3 

+ 

1,3 

+  7,0 

+ 

4,0 

sv  1 

+ 

4,0 

+ 

0,6 

+  6,0 

+ 

2,0 

sv 

1 

+ 

5,3 

+  8,0 

+ 

3,0  S  1 

21 

4,0 

+ 

0,5 

+  5,9 

-L. 

2,2 

VSV  1 

+  6,1 

+ 

0,1 

+ 

9,0 

+  3,0 

VSV  1 

+ 

6,0 

+ 

1,4,+  8,0 

+ 

4,0 

v  1 

+ 

6,4 

+ 

0,7 

+  11,0 

+ 

3,0 

v 

1 

+ 

6,0 

+  8.3 

+ 

4,i;v  1 

>2 

-h 

f^' 

+ 

0,6 

+  9,0 

+ 

2,4 

VSV  3 

+  7,1 

+ 

0,2 

+ 

9,6 

+  4,0 

sv  2 

+ 

6,5 

+ 

l,5l+  8,0 

4- 

0,0 

sv  2 

+ 

8,4 

+ 

0,9 

-12,0 

+ 

4,0 

VSV 

1 

+ 

6,5 

+  8,0 

4. 

4,2, SV  2 
3,8  VSV  1 

>3 

+ 

5,0 

+ 

0,7 

+  8,6 

+ 

2,2 

VSV  2 

+  6,6 

+ 

0,4 

+ 

10,3 

+  1,5 

VSV  2 

+ 

5,8 

4- 

1,7 

+  8,0 

+ 

3,0 

VSV  1 

+ 

6,7 

+ 

1,0 

+  12,5 

+ 

2,0 

sv 

1 

+ 

6,8 

+  9,0 

+ 

M 

+ 

6,5 

+ 

0,8 

+  8,8 

+ 

2,3 

SV  2 

+  8,4 

+ 

0.5 

+ 

10,5 

+  6,0 

sv  2 

+ 

7,6 

+ 

1,8 

+  9,0 

+ 

6,0 

sv  1 

+  10,4  4- 

1.1 

+  15,0 

+ 

4,5 

VSV 

4 

+ 

9,0 

+  12,6 

6.5  sv  2 

!5 

-r 

5,7 

+ 

0,9 

+  8,6 

+ 

3,8 

VSV  2 

+  8,4 

+ 

Oi7 

+  n3,5 

+  5,0 

VSV  2 

+ 

8,3 

+ 

2,0 

+  11.0 

+ 

6,0 

v  i 

+ 10,5 

+ 

1,2 

+  15,5 

+ 

7,5 

v 

2 

+ 

9,1 

+  12.0 

+ 

6,5 

VNV  1 

!6| 

+ 

4,4 

+ 

1,1 

+  6,0 

+ 

2,3 

V  1 

+  6,1 

+ 

0,8 

+ 

10,5 

+  3,0 

VSVO 

+ 

7,5 

+ 

2,1 

+  11,0 

+ 

4,0 

v  1 

+ 

5,7 

1,3 

+  11,0 

+ 

2,0 

VSV 

1 

+ 

7,0 

+  9,8 

4.6 

var  1 

?7l 

4,3 

1,2 

+  7,2 

+ 

1,2 

S  1 

+  4,3 

+ 

1,0 

+ 

8,5 

+  1,0 

sv  1 

+ 

5,2 

+ 

2,2 

+  7,0 

4- 

4,0 

VSV  2 

+ 

5,0 

+ 

1,5 

+  9,5 

+ 

2,0 

sv 

2 

+ 

4,6 

+  7,5 

4- 

2,0 

V  1 

[;8 

3,3 

+ 

1,3 

+  5,2 

+ 

1,1 

VSV  2 

+  2,7 
+  5,5 

+ 

1,1 

+ 

6,5 

+  0,0 

Y  2 

+ 

4,2 

+ 

2,4 

+  6,5 

+ 

2,0 
3,0 

VSV  3 

+ 

4,8 

+ 

1,6 

+  8,5 

+ 

1,5 

sv 

3 

+ 

4.3 

+  6,5 

+ 

1,2 

VSV  2 

!9 

+ 

■0,2 

+ 

1,4 

+  7,8 

+ 

0,41  SSV  2 

+ 

1,3 

+ 

7,5 

+  0,5 

SV  2 

+ 

6,5 

+ 

2,5 

+  8,5 

+ 

sv  2 

+ 

5,7 

+ 

1,7 

+  9,6 

+ 

2.0 

SSV 

5 

+ 

6,9 

+  8,5 

+ 

4,5 

SV  1 

6,5 

+ 

1,5 

+  9,0 

+ 

3,2  SS  V  1 

+  6,3 

+ 

1,4 

+ 

9,5 

+  4,0 

VSV  1 

+ 

7,0 

+ 

2,7 

+  9,0 

+ 

5,0 

SV  1 

+ 

7,4 

+ 

1,9 

+  12,0 

+ 

4;o 

SSV 

9 

+ 

6,8 

+  9,6 

+ 

4,5 

SSV  1 

il' 

+ 

5.2 

+ 

1,7 

+  6,5 

+ 

3,2SV  3 

+  6.1 

+ 

1,6 

+ 

10,5 

+  3,0 

VSV  2 

+ 

7,3 

+ 

2,8 

+  9,5 

+ 

5,c!VSV  3 

+ 

7,1 

+ 

2,0 

+  11,0 

+ 

3,5 

SV 

4 

+ 

7.3 

+  9.2 

+ 

5,0 

V  2 

Tab.  3.   Medel-,  maximi-  ocli  minimivattenstånd  (1921  mars). 


Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
»  vattenstånd 

Station 

Vattendrag 

Period 

Högsta 

s: 

1921 

La 

gsta 

Station 

Vattendrag 

Period 

Högsta 

Lägsta 

kända 

192111921 

o 

kända 

kända 

1921 

1921 

0  2 

1921 

kända 

cm 

cm 

S  B 

cm 

cm 

cm 

35 

cm 

är 

cm 

cm 

är 

år 

cm 

cm 

år 

Tnkkasjärvi  .  . 

Torncälv 

1900- 

-20 

1910 

266 

241 

237 

241 

234 

203 

1919 

Fäggeby  .   .  . 

Dalälven 

1911- 

-20 

1920 

222'  — 

111 

65 

1915 

i^ojakkala 

1910- 

-20 

1912 

248 

156 

155 

178 

153 

102 

1914 

Hammarby  .  . 

Dyltaån 

1910 

-20 

> 

196 

129 

101 

101 

71 

60 

1915, 17 

clödnpp    .   .  . 

Kalixälv 

1911- 

-20 

1920 

234 

219 

219 

218 

218 

203 

1916 

Forsbo  .... 

Sagån 

464 

379 

330 

301 

282 

235 

1913 

Pajerim   .  . 

L.  Lnleälv 

1910- 

-20 

1910 

148 

116 

102 

111 

96 

74 

1911, 16 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877-1920 

1886 

297 

81 

69 

i  i 

56 

15 

ItiSS 

Frängfors 

Lnleälv 

> 

1919 

301 

320 

275 

198 

215 

140 

1911, 16 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901 

-20 

1910 

469  405 

399 

4131  395 

372 

1915 

Vlvsby     .   .  . 

Piteälv 

192u 

95 

58 

56 

71 

53 

50 

1915 

Näsby  .... 

Ennnviken 

1911- 

-20 

1920 

558 

527 

450 

> 

tfyrheden .  .  . 

Byskeälv 

1900- 

-20 

1900 

110 

34 

31 

48 

2? 

28 

1909, 18 

N.  Täckhanimar 

Nyköpingsän 

1909 

-20 

94 

50 

48 

63 

47 

18 

> 

Arjeplog  .  .  . 

Hornavan 

1909- 

-20 

1910 

265 

251 

248 

251 

245 

241 

1916 

Källstad  .  .  . 

T åkern 

1913 

158 

82 

74 

94 

66 

37 

■fusfors   .   .  . 

Skellefteälv 

1900- 

-20 

1903 

199 

160 

160 

171 

158 

137 

1909 

Motala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

344,  309 

302 

309 

297 

274 

1888 

/ännäs  .... 

tlmeälv 

1901- 

-20 

1910 

280 

232 

224 

240 

216 

192 

1905 

Mjölarp   .   .  . 

Mjölarpsåu 

1909- 

-20 

1910 

70 

57 

43 

43 

32 

11 

1909 
1888 

■fyäker    .   .  . 

Öreälv 

1205- 

-20 

1906,18 

240 

192 

188 

204 

182 

163 

Norsholm    .  . 

Roxen 

1871- 

1920 

1884 

463  380 

355 

377 

341 

308 

Jaksjöstrand  . 
'"'orsmo    .   .  . 

Maksjön 

1909- 

-20 

19J0 

46 

19 

15 

24 

13 

8 

1909 

Järnforsen  .  . 

Em  ån 

1901- 

-20 

1910 

168 

103 

89 

92 

68 

16 

1909 

Angermanälven 

1910- 

-20 

1911 

330 

320 

240 

208 

200 

171 

1917, 18 

Mörrnni   .  .  . 

Mörrumsän 

1910- 

-20 

> 

233 

122 

110 

171 

89 

89 

1917 

5trömgnnd  .  . 

Strömsvattnet 

1909- 

-20 

1918 

135 

105 

95 

98 

92 

82 

1915 

Hönjebro  .   .  . 

Helgeån 

1900- 

-20 

114 

74 

68 

74 

62 

34 

1909 

)uved  .... 

Areälven 

1901- 

-20 

162 

100 

87 

87 

82 

57 

> 

Klippan   .   .  . 

Bälganeån 

1909- 

-20 

1911 

125 

89 

66 

64 

49 

29 

> 

tomsnnd  .  .  . 

Indalsälven 

1882-1920 

(1887. 
t96,98 

105 

54 

49 

53 

46 

5 

1885 

Skeen  .... 
Johansfors  .  . 

Bolniån 
Nissan 

1900- 

-20 

1910 
1920 

355 
372 

302 
328 

294 
307 

296 
298 

282 
289 

22S 
238 

> 
> 

iimdalsby  .  . 
.^orpshammar2 
ildänge    .  .  . 

Idsjön 

1910- 

-20 

1913 

49 

34 

33 

36 

33 

18 

1914 

Kila  

Atran 

1911- 

-20 

1912 

232 

142 

122 

119 

90 

70 

1916 

Ljungan 

1909- 

-20 

1920 

329 

213 

205 

227 

201 

179 

1909 

Asbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

1916 

148 

104 

82 

76 

64 

34 

1917 

Ljusnan 

leoo- 

-20 

1903 

265 

228 

206 

209 

191 

182 

1915 

Edebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910- 

-20 

1920 

221 

184 

110 

91 

73 

46 

1915 

>xberg .... 

Osterdalälven 

1910- 

-20 

1917,20 

252 

232 

225 

232 

220 

219 

1912  i 

Nordmark    .  . 

Ti  ms  älven 

1911- 

-20 

172  108 

58 

43 

25' 

18 

leksand  2  .  . 

> 

1900- 

-20 

1920 

1058 

1039 

1022 

1028 

1016 

998 

1909 

Åtorp  .... 

GiitlspängsälveD 

1909- 

-20 

> 

160 

102 

77 

68 

64 

38 

1909 

.'rtnstrand  .  . 

Västcrdalälven 

1901- 

-20 

1903 

190 

76 

29 

37 

6 

18 

1920 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809- 

1908 

1853 

526 

413 

409 

406!  407  i 

300 

1902 

Anm.    Feta  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursiva  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 
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26 


Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  mars). 


Flodområde 
och 
sjö 


1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleälv. 
Vaikijaur  .  .  . 

13.  Piteälv. 
Tj  äggelvas    .  . 
Jäknajaure  .  . 

20.  Skellefteälv. 
Sädvajaare  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

2S.  Umeälv. 
Sloruman  .   .  . 
Storjaktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan     .  . 

3S.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojm^jön  .  .  . 
Fläsjöu  .... 
Kvarnbergsvatt- 
l  net  


[ 

Sjö- 
areal 
km^^ 

Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m^ 

I 

1^ 

d.  28 
febr. 
1921 

d.31 
mars 
1921 

"  5'  5'! 

m 

83.8 

58  0 

i 

—  9,6 

23,1 

25,2 

22,9 

-  0,9 

61.2 

22,0 
1,6 

B.e' 

1,3 

—  5,0 
  0,1 

30,0 
242,9 

5  7 
63,2 

6,0 
48,6 

+  0,1 
-  5,4 

1,0 

1,0 

2,5 

+  0,6 

165,0 
28,0 
64.0 
32,5 

46,2 

3,2 
6,5 

41.2 

o,  4 

0,0 
6,5 

-  1,9 

-  0,2 

-  1,2 

±  0,0 

53,0 

20,7 

23,3 

+  1,0 

95,5 
78,2 
127,7 

18,1 
33,2 

12,4 
34,5 

-  2,1 
-1-  0,5 

67,5 

19,6 

24,3 

i  +  1,8 

Flodområde 
och 
sjö 


Magasinerad 
1  vattenmängd 
Sjö-  i    niill.  m» 
areal  — — T^TT 
d.  31 


km^  i  d.  28 
I  febr. 
;  1921 


mars 
1921 


E=  09 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torröa  .... 
St.  o.  L.  Eensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
nässjön o.  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  , 
Revsundssjön  . 

45.  Delångcrs- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljnsnan. 
Låssen  .  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Bergviken    .  . 

51.  Testehoän. 
Bosjön  .   .   .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  .  . 


148,6!  37,2,  53,5  +  6,1 


94.0 

48;4 


14,5 

15,5 

+  0,4 

60,8 

63,8 

+  1,1 

6,6 

7,7 

+  0,4 

Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km'^ 


Magasinerad 
vattenmiingd 
mill.  m^ 


d.28  d.31 
febr.  mars 
1921  1921 


p:  p 

,  e  09 

!  P 

"b  S' 

09  2. 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km« 


Magasinerad 

vattenmängd 

mill.  m° 

"a  3' 

d.28  1  d.31 

febr.  mars 

09  « 

1921  1  1921 

« 

55,o! 


20,7|  3,5,  3,7:  +  0,1 
45,51  41,9 1  30,9  -  4,1 
.50,5i  11,1      —  - 


52,0 

7,3 

11,1 

+ 

1,4 

9,0 

1,7 

2,0 

-1- 

0,1 

25,6 

8,4 

9,5 

+ 

0,4 

41,2 

35,8 

37,5 

+ 

0,0 

2,4 

0,5 

1,6 

+ 

0,4 

74,0 

68,8 

87,3 

6,9 

53.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Qresjön  0.  Skatt- 
ungen .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren- 
Norrström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .   .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen  .... 

67.  Vättern—  i 
Motalaström.  ' 
Unden    ....  I 
Nätaren     .  .  . 
Tåkern  .... 
Vättern  .  .   .  .  1 
Sömmen  ... 
Roxen  . 

83.  Bonnebyån.] 
Rottnen  ... 


•v| 

0.4 

0,1 

-  0,1 

32, 1| 
290,0 
61,7 

8,5 
87,0 
18,5 

19,3 
142,1 

61,1 

5,9 

1     i)A  ^ 

+  aU,6 
+ 15,9 

18,5 
493,0 
20,0 

8,7 
276,1 
8,2 

8,5 
340,2 
11,8 

-  0,1 
+  23,9 
+  1,3 

36,2 
6,8 

19,2 
0,7 

34,0 
2,9 

+  5,5 
+  0,8 

11,0 

5,8 

T,3 

+  0,6 

94,0 
11,2 
44,3 


18,8'  +  o,' 


16,9 

6,4, 

27,0!  34,ll  +  2,7 
899,0  816,6;  873,5  +21,2 
126,2  169,  Ii  183,0  +  5,2 
95,6    41,1  [  72,7;  +11,8 


34,5,  30,7:  36,6  +  2,2 


86.  Mörrums- 

ån. 

Asnon    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången  . 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
AUgunnen 
Bolmen     .  . 

103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  A- 
suuden   .  . 

108.  Vänern- 
Göta  älv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
kea  .... 
Glavsfj  orden 
Stora  Le  och 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183.5 


4,0 

38,0 

6,9 
146,8 


3,4 

33,3 

8,2 
152.3 


33.2     26.9:  35.2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
5568,0 
I  56,0 


46,9 
99,0 

115,2 
23,8 
35,6 


76,8 
133,8 


0,2 

1 
o, 

2 


.2 


+  11 
+  13 


141,6  + 

42,4'  ■ 
47, 


6737,3  6514,6 
46,51  55,4 


9 

6,. 
+  4,5 
-  83,1 
+  3.8 


Tab.  5.   Antal  vindar  i 
luftmassans 


procent  samt  medelvindriktning  och  Tab.  6. 
medelrörelse  (1921  mars).   


Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på  V2  och  1  meters 
djup  den  5,  15  och  25  mars  1921. 


station 


NO 


SO 


SV 


NV 


Lugn- 
väder 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 


3,8 
9,1 

1,1 
2,2 


Härnösand   4,3 


Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askcrsund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar 
Malmö  .  . 


1,6 
2,2 
2,2 
0,0 

1,1 
1,1 

2,2 
2.2 
0,5 
1,1 


2,2 
2,2 
2,7 
0,5 
0,0 
1,6 

0,0 

0,0 
3,3 
1,6 
2,0 

1,1 
3,8 
1,6 
3,3 


1,1 
2,7 
16,7 
0,5 
•)  o 

1.1 

2,2 
0,0 

1,1 

3,8 
0,6 

0,0 

2,2 
0,5 
1,1 


0,0 
21  6 

l'l 

15,1 
10,8 
0,5 
3,2 
3.2 
5,4 
1,6 
2,2 
8,6 
8,6 
1,6 
18.1 


4,3 
21,5 

12,4 
15,6 

23,0 
40,3 

9,6 
15,0 

7,0 

7,0 
17.7 
16,1 

9,7 
14,5 
23,4 


8,6 
17,7 
11,3 
23,1 
21,0 
11,8 
32,8 
43,0 
35,5 
37,6 
49,5 
37,6 
50,t» 
40,3 
20,4 


2S,o 

15,6 
18,6 
12,4 
14,0 
3,3 
15,0 
30,1 
29,0 
23,1 
22,6 
23,1 
18,3 
18,8 
23,4 


3.8 
5^4 
1.6 
24,2 
1,0 
9,7 
3,8 

1,1 

2.7 
7,0 
3,3 
0,5 

1,1 
3,8 
5,9 


station 


Medelvind- 
riktuing 


SV 
SSV 
VSV 

sv 
sv  t.  v 


Bjnröklubb  .... 
Holmö  Gadd   .  .  ■ 

Bremö  

Understen  .... 
Svenska  llögarne  . 

Solen  lyste  klart  i  medeltal  3,6  timme  pr  dag  i 
<'istreringar  av  Campbcll-Stokes'  instrument.) 


Medel- 11 
rörelse^ 
km  per,', 
dygn  I', 


Station 


Medelvind- 
riktning 


48.2 

4:3 
34,5 

6,4 
23,7 
30,1 
31,2 

5.4 
16,0 
17,2 

1,1 
10,8 

4,1 
18.4 

3;3 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


255 
300 
314 
310 
491 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .   .  . 
Väderöbod  . 


VSV 

sv  t.  v 
sv 

VSV 

sv  t.  v 


451 
439 
367 
349 
390 


Station  och  län 


Markslag 


Kiruna,  Norrbottens  ...  I  Pinnmo 
Öjebyn,  »         ...  jSnbl.m:ao.  1. 

Björicä  bruk,  Västernorrl.  .  Lerjord 
Törsta,  Jämtlands .   .  .   .  [ 
Gisselås,      »        .   .   .  .  ! 
Varpnäs,  Värmlands  .  .  .  ,Sandbl.lcra 
Upp.?ala,      Uppsala  ...  i  Grus 
Ultuna,  2  em.,  »      ■  ■   ■  [  Lerjord 
Experimentalfältet,  Sthims 
Yalinge  I,  Södermanlands 

»     II,  » 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs .  . 
Flahult  I,  Jönköpings 

»  II, 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Alnarp,        »       •  - 


Lera 

i  Yitmossej. 
!  Sandjord 

'Mull.lättlera 


D.  5 

D. 

15 

D. 

25 

V2  m 

1  m 

Vä  m 

1  m 

'/a  m 

1  m, 

-1,4 

-  1,7 

-  0,4 

-  1,2 
-1,4 

+  0,3 

-  1.4 

-  1.2 

-  0,6 

-1,1 
-  1,0 
+  0,2 

-0,8 
-  0,3 
-0,2 

-0,9 
-  0,2 

+  0,2 

+  0.0 
+  0,5 
-  0,1 
-0,1 

+  0,9 
+  1,6 

+  1,1 
+  0,7 

+  0,1 
+  0,5 
+  0,0 
"+  0,1 

+  0.9 
+  1,6 
-t-  0,9 
+  0,8 

+  0.4 
+  0,7 
+  0.6 
+  0,5 

+  0.9' 
+  1,6 
+  1,1 
+  0,9 

+  0,4 

+  1,9 

1. 

+  0,9 

+  1,8 

+  4,4 

+  3,4 

+  1.2 

+  0,3 

+  3,0 

+  1,4 

+  1,2 
+  0,5 

+  2,7 
+  1,4 

+  1,2 
+  2,8 

+  2;6 
+  2,2 

cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datam 

Temp. 

1  .   .   .  . 
3  .  .  .  . 
5  .  .   .  . 
7  .  .  .  . 

-  0.6 
+  0,6 

-  0,3 
-0,3 

9  .  .  . 
11  .  .  . 
13  .  .  . 
15   .  . 

+  0.0 
-0,2 

+  0,0 

+  0.1 

17    .   .  . 
19    .   .  . 
21   .  .  . 
23   .  .  . 

+  0,9 

+  1,1 
+  1,5 
+  2.2 

25   .  .  . 
27   .   .  . 
29   .  .  ■ 
31  .  .  . 

+  4,6 
+  3,2 
+  1,7 
+  3,5 

dag  i  Abisko  under  mars 


månad  eller  34  '.i  av  längsta  möjliga  tid:  i  Flahult  4,1  timmar  eller  35  %.    (Enligt  re 


Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm  (1921  mars). 

(Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd.) 


Datum 

1 

2 

3  i  4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  Summa 

mm    .  .  . 

2,0 

2,2 

3,2  1  2,5 

4,4 

1,3 

1,8 

1,' 

0,0 

0,7 

1,7 

l,-2 

1,4 

1,4 

1,8 

2,2 

1,9 

0,8 

2,2!  1,6  1,8|  1,9 

2,4 

4,6 

5,4 

3,1 

0,7 

3,2 

0,0 

4,1 

3,1 1  67,2 

.Stockholm  192i;  P.  A.  Norstedt  &  Sönor.  210.56a 


STATENS    M  E  T  E  O  R  O  L  O  Cl  T  S  K  -  H  Y  D  11  O  (I  R  A  F  1  S  K  A     ANS  T  A  L  T 


MiVNADSÖVEIlSIKT  ÖVER  VÄDERLEK  OCH  VATTENTI1.L(JAN(] 
Årgåug  3.    Del  1.4.  April  1921 


Vädcrlckeu  under  månadens  första  dagar  till  d.  4 
utmärktes  av  sydvästlig  vind  i  saraband  med  lågt  luft- 
tryck över  Nordhavet  och  högt  i  S.  Härunder  be- 
ströks Norrland  av  flera  regnväder  med  blåst,  medan 
i  S.  Sverige  rådde  uppehållsväder  samt  flerstädes 
tjocka  i  Götalands  farvatten. 

D.  4  och  O  passerades  även  S.  Sverige  av  mindre 
regnväder,  efterföljda  av  nordlig  vind. 

D.  7 — 11  låg  ett  högtryck  med  svaga  vindar  över 
mellersta  Skandinavien;  nordostlig,  senare  ostlig  vind 
rådde  i  Svea-  och  Götalands  farvatten  samt  västlig 
vind  i  N.  Norrland.  Härunder  föll  nederbörd  en- 
dast i  NV.  Lappland  samt  d.  8  i  sydligaste  Skåne. 

D.  12  passerades  N.  Lappland  av  ett  oväderscentrum, 
efter  vilket  kallare  luft  inkom  över  NV.  Skandinavien. 
Vid  gränsen  mellan  denna  och  den  framförliggande 
varmare  utbildades  d.  1 3 — 15  flera  smärre  oväderscentra, 
vilka  gåvo  regn  och  blåst  i  södra  och  mell.  Sverige. 
D.   16   hade  det  sista  av  dessa  dragit  bort  mot  NO. 

Natten  17 — 18  nåddes  östra  Götaland  av  ett  från 
SSO  inkommande  kraftigt  oväderscentrum.  Under 
passagen  över  östra  Svealand  d.  18 — 19  .rådde  på 
dess  framsida  nordlig  storm,  (snöstorm  i  de  höglän- 
tare  delarna  av  östra  Göta-  och  Svealand  samt  syd- 
östra Norrland), varefter  ovädret  hastigt  försvagades  och 
försvann.  Därefter  rådde  svaga,  övervägande  sydliga 
vindar  och  svalt  väder  till  d.  23,  då  ett  mindre  ovä- 
der passerade  södra  Östersjön  från  O,  medförande 
nordostlig  vind  i  Svea-  och  Götalands  farvatten. 

Den  nordostliga  vinden  söderut  ihöll  till  måna- 
dens slut,  åtföljd  av  stigande  värme  och  uppklarnande 
även  i  S.  Sverige  d.  25.  Härvid  rådde  svag  vind  i 
Norrland  samt  högt  lufttryck:  först  i  Finland,  senare 
i  mell.  Sverige,  och  lågt  i  söder. 

D.  28  och  30  inbröt  med  nordlig  vind  kall  luft 
från  Ishavet  över  norra  Norrland,  medförande  något 
regn  därstädes  samt  starka  avkylningar,  av  vilka  den 
förra  nådde  södra  Sverige  d.  29. 


d 

13 

19 


Storm  blåste  på 

från  vid 

V ;  Smögen 
VSV; 


N; 


Skngerrack: 
max. 
20  sm 
24  . 
20  . 
2-2  . 
20  » 

Södra  Östersjön : 


d.       frän  vid 

15      SSV;  Smygehuk 


max. 

25  sm 


kl.  11  em. — midn. 

>  mido. — 3  fm. 

>  12  midd. — 7  em. 
»   4—10,30  fm. 

>  1  em. 


kl.  midn. — 9  fm. 


Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  omkring 
2  mm  högre  än  det  normala  i  nordligaste  Norrland 
och  3  å  4  mm  högre  i  övriga  delen  av  landet. 

Viiidriktuingeii  var  mycket  växlande,  i  norra  Sverige 
dock  övervägande  sydväst  och  i  södra  Sverige  ostnordost. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela 
landet   över   normalvärdet,   4°  k  5°i    nordöstra  Norr- 


land, 3'  ii  4°  i  Svealand  samt  2'  a  3"  i  Götaland 
och  sydvästra  Norrland.  Högsta  temperaturen,  +2:>\ 
antecknades  d.  28  i  Askersund  och  lägsta,  —  19',  d. 
1  i  Karesuando. 

Ncder)>ördou  utgjordes  mestadels  av  snö  i  Norr- 
land, regn  eller  snöblandat  regn  i  övriga  delen  av  lan- 
det varjämte  hagel,  i  samband  med  åskväder  d.  IG — 17, 
fallit  nästan  över  hela  landet.  Nederbördens  mängd 
var  för  landet  i  sin  helhet  2 G  mm  eller  något  mera 
än  normal,  men  till  följd  av  dess  ojämna  fördelning 
uppkom  brist  i  södra  och  västra  Sverige,  sålunda  i 
Skåne  och  Blekinge,  Halland,  Bohuslän,  Dalsland  och 
Värmland.  Mesta  nederbörden,  omkring  52  mm,  föll 
i  Niirke  och  Västmanland,  omkring  10  mm  i  västra 
Värmland,  västra  Bohuslän  och  sydöstra  delen  av  Skåne. 

Snötäcke  kvarlåg  på  enstaka  ställen  i  Lappland  och 
Jämtland  under  hela  månaden,  men  på  övriga  platser 
i  Norrland  var  marken  mestadels  bar  vid  månadens 
mitt.  I  Svealands  nordvästra  delar  var  snötäcke  till 
omkring  första  veckan  i  månaden,  eljest  var  marken 
bar  eller  nästan  bar.  I  resten  av  Svealand  och  i 
Götaland  var  marken  bar  under  hela  april,  utom  för 
någon  dag  i  mitten  av  månaden,  då  ett  så  gott  som 
över  hela  landet  inträffat  rikligt  snöfall  åstadkom  ett 
ganska   tjockt  snötäcke,  särskilt   på  höglänta  trakter. 

Vatteutillg^ång-en  i  april  var  genomsnittligt  i  de 
norrländska  äbarna  samt  i  de  mellansvenska  fjäll- 
älvarna normal  eller  högre,  däremot  lägre  än  normal 
i  övriga  mellan-  och  sydsvenska  vattendrag,  därvid  i 
de  sistnämnda  ofta  medelvattenstånden  voro  för  måna- 
den exceptionellt  låga.  Detta  var  exempelvis  fallet 
i  Mörrumsån,  Helgeån  och  skånska  floder.  Maximi- 
vattenstånden  förhöllo  sig  på  samma  sätt,  medan  mi- 
nimivattenstånden  nästan  överallt  voro  lägre  än  de 
normala  utom  i  en  del  sydnorrländska  och  mellan- 
svenska fjällälvar.  I  Torneälv  vid  Jukkasjäi-\'i  bör- 
jade vattnet  att  stiga  d.  22,  efter  vilken  tidpunkt  vat- 
tenståndet översteg  det  för  årstiden  normala.  Skellefte- 
älven  vid  Kusfors  steg  från  d.  11  och  det  tidiga  vår- 
flödet nådde  ett  första  maximum  d.  29.  Faxälven 
vid  Strömsund  steg  redan  från  månadens  början,  med 
vattenstånd  över  de  normala  och  detsamma  var  fallet 
med  Indalsälven  vid  Bomsund.  Ljusnan  vid  Edänge 
steg  från  månadens  början,  hade  ett  första  kulmen 
d.  15  föll  därpå  samt  steg  åter  efter  d.  26.  Utom 
några  dagar  omkring  d.  24,  översteg  vattnet  det  nor- 
mala. I  Dalälven  vid  Älvkarleö  steg  vattnet  sakta 
hela  månaden  med  vattenstånd,  som  voro  högre  än 
de  normala  ända  till  månadens  slut.  Klarälven  vid 
Dejefors  hade  maxima  d.  8  och  IG  samt  befann  sig 
i  stigande  vid  månadens  slut.  Efter  d.  20  voro  vat- 
tenstånden emellertid  lägre  än  de  normala.  Byskeälv 
vid  Myrheden  steg  till  d.  18,  föll  därpå.  Vatten- 
stånden överstego  de  normala  från  d.  5  till  månadens 
slut.  Gullspångsälven  vid  Atorp  varierade  endast  obe- 
tydligt med  vattenstånd,  som  efter  d.  11  voro  lägre 
än   de   normala.    Även   Fyrisån  höll  sig  vid  ungefär 
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samma  nivå  hela  månaden,  med  vattenstånd  betyd- 
ligt nnder  de  normala  och  detsamma  gällde  Emån. 
Helgeån  och  Nissan  föllo  sakta,  med  vattenstånd  betyd- 
ligt under  de  normala. 

Vatteukraftsiiulustrieiis  tillgång  på  vatten  var  i 
mellersta  och  norra  Sverige  god  eller  riklig,  medan 
den  vid  en  del  platser  i  södra  Sverige  speciellt  i  de 
östra  delarna  var  minde  god. 

Flottningen  kom  ovanligt  tidigt  igång  överallt  och 
på  grund  av  den  ringa  vårfloden  hann  trafiken  till 
och  med  att  fullbordas  i  vissa  smärre  flottleder  i 
mellersta  och  södra  Sverige,  där  man  till  följd  av 
regleringsbestämmelser  ej  brukar  kunna  flotta  under 
själva  vårflodens  kulmen. 

Lantbruket.  Vårarbetet  har  på  många  ställen  i 
mellersta   och   södra   Sverige   hunnit   avslutas  under 


månadens  lopp,  men  på  grund  av  ringa  nederbörd  i 
västra  Götaland  har  arbetet  hindrats.  Såsom  bevis 
på  den  tidiga  våren  kan  omnämnas,  att  första  råg- 
axet plockades  d.  27  april,  3  veckor  före  Eriks-dagen, 
på  några  ställen  i  södra  Sverige. 

Norrsken  =  starkt,  "  =  svagt)  iakttogs  följande 
dagar : 

Distrikt    I  (69—65°         nordlig  lat.)  d.  1,  2^       4,  5-,  6-, 

7,  8■^  92,  10^  13-,  U-, 
15°,  16,  IT,  22\ 
).       II  (.65'— 6r30'         »       >  )  d.  3,  4,  5—9,  15^,  17^ 
»     III  (6r30'— 58'30'      »       »  )  d.  7—9. 

IV  (58°30'— 55"30'      >       >  )  d.  6—9,  15\  17  ,  24; 

25°,  26°,  28,  29. 

Åska  förekom  i  nästan  hela  landet  d.  16,  25  och 
26;  i  Hallands,  Jönköpings  och  Kronobergs  län  d.  29. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (April  1921.) 


Norrbottens  län.  Norra  Bergnäs  (Granberg).  D. 
23  hitkom  gråärlan.  Kopparåscn  (Hammarbäck).^  D. 
27  första  sädesärlan  synlig.  D.  28  begynner  vårflo- 
den. Övre  Svartbl.^  (Nilsson).  D.  11  kördes  med 
hjuldon.  D.  21  sjöfåglar  synliga,  d.  22  ärlor.  De- 
gerbäcken  (Söderström).  D.  24  tranor  och  ärlor 
komna,  llolsvattnet  (Bergqvist).  D.  30  kvarligger  is 
på  Holsvattnet.  Boden  (Alm).  D.  8  marken  bar  på 
slätten.  Lövsprickning;  d.  21  hägg,  d.  25  björk. 
Jukkasjärvi  (Henriksson).  D.  24  gräsand,  d.  25  sä- 
desärla.  Allejanr  (Lindfors).  Nätterna  d.  11 — 13 
stark  skare,  mycket  stark  d.  13— 20.  D.  1  kråkan 
här,  d.  2  sädesärla.  Högsöu  (Johansson).  Snösmält- 
ning under  månadens  förra  hälft.  D.  12  vägarna  far- 
bara  för  hjuldon.  Jokkmokk  (Ahlfort).  D.  9  anlände 
bofinken  och  gulsparven. 

Västerbottens  län.  Myrheden  (Andersson).  D.  6 
bofinken  synlig,  d.  17  tranan  här,  d.  19  sädesärlan 
och  d.  22  sjöfåglar.  Byskeälven  ren  från  is  d.  28. 
Blott  litet  vatten  i  både  större  och  mindre  älvar. 
Hägg.ås  (Mikaelsson).  D.  11  kommo  tranor  och  vild- 
gäss samt  d.  16  ringärlan.  Bjnråker  (Andersson). 
D.  13  på  slätt  fullständigt  bar  mark,  i  skog  delvis 
snö.  Diilliden  (Lundmark).  Isens  tjocklek  under  vin- 
tern omkr.  55  cm.;  tjälens  tjocklek  35  —  50  cm.  D. 
13  började  islossning  i  bäckar  och  floder.  TjuUräsk 
(Johanson).  Bar  mark  utorh  i  skogen.  Ovanlig  tidig 
vår.  Brattby  (Lindström).  I  slutet  av  månaden  gick 
isen  på  Ume  älv.  Tärnaby  (Nteselius).  Sista  veckan 
av  månaden  var  isen  å  Gäutajaure  omkr.  60  cm., 
men  därav  ofarbar  issörja  omkr.  30^  cm.  D.  24  å 
stenpartier  utsprucken  Arabis  alpine.  Åsele  (Mattson). 
D.  22  här  och  var  smärre  vakar  i  älven.  D.  27  båt- 
trafiken oförhindrad  över  älven  vid  norra  färjstället 
härstädes;  d.  28  rensar  älven,  så  att  på  aftonen  åter- 
står endast  något  landis  i  vikar  och  bukter.  Jlaksjö 
strand  (Sjödin).  D.  14  trana,  d.  16  änder  av  alla 
slag,  d.  17  ringärla.  Lågt  vattenstånd.  Blaikliden 
(Anundson).  Marken  övervägande  bar;  tjälen  ganska 
djup  omkr.  68  cm.  Stensele  (Mörtseli).  1).  1  isens 
tjocklek  40  cm.;  d.  4  vakar  på  älven.  D.  23  sädes- 
ärla, rödstjärt  och  rödvingetrast.  D.  27  övervägande 
bar  mark  i  skog. 

Jämtlands  län.  Rätan  (Malmqvist).  D.  3  anlände 
stare  och  d.  5  lärka.  Klövsjö  (Sahlén).  D.  23  Rö- 
janån  fri  från  is,  d.  29  började  islossningen  på  Klöv- 
sjön. D.  30.  Tjälen  har  gått  ur  jorden  (40  cm.). 
Munsvatlnet  (Jönsson).     1).   25—26   började  dikena 


vattenfyllas.  Linsäll  (Lövgren).  U.  11  syntes  starar. 
D.  30  gick  isen  upp  på  Linsällsjön.  Sveg  (Hedin). 
D.  7  anlände  stare  och  d.  16 — 17  blev  Ljusnan  isfri. 
Högen  (Ekendal).  T).  10  Gänån  isfri,  d.  19  Sexån 
och  d.  25  Ellån.  Älgli.allen  (Mårtensson).  Isens 
tjocidek  under  vinten  67  cm.;  tjälen  som  varit  ganska 
djup  sitter  ännu  kvar  i  marken.  Åska  hördes  första 
gången  d.  26,  mycket  ovanligt  för  årstiden.  Kolåsen 
(Vilhelmsson).    D.  27  isen  på  sjön  Äcklingen  85  cm. 

Västernorrlands  län.  Mnltrå  (Persson).  D.  10 
gick  Ångermanälven  upp  här.  Högbränna  (Lundberg). 
D.  20  Gide  älv  isfri.  Björken  började  löva  vid  må- 
nadens slut.  Granberget  (Bergström).  D.  7  trana, 
d.  22  ringärla.  Oxsjö  (Berglund).  D.  29  Oxsjön  isfri. 
Sidsjö  (Jonsson).  D.  25  Sidsjön  isfri.  Lagfors  (Pet- 
tersson). D.  30  islossning  i  Laxsjön  börjad.  Rossön 
(Skoglund).  D.  30  Bodumsjön  delvis  isfri,  inge 
(Pettersson).  D.  6  marken  bar  på  slätt.  D.  28 
Ångesjön  isfri.  Kasa  (Eriksson).  D.  2  observerades 
gräsänder,  d.  11  tranor.  D.  26  björksprickning  börjad. 
Björkå  brnk  (Ericson).  D.  12  Ångermanälven  isfri. 
Isarna  på  smärre  skogssjöar  kvarliggande  till  sista 
veckan.  Lövträdens  knoppar  ovanligt  stora,  mygg- 
svärm  redan   omkr.   d.    24.    Vårbruket   ej  påbörjat. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  Sjön 
Bergviken  isfri  d.  12—14.  Natten  d.  17—18  stark 
storm  med  snö,  kraft-  och  telefonledningarna  rampo- 
nerade. D.  28  björkens  löv  delvis  utslagna.  Sälg- 
sjönäs  (Redlund).  D.  2  sköljde  Sälgsjön.  D.  14 
starkt  snöfall,  d.  15  slädföre.  Norrsnndet  (Lindbom). 
Natten  d.  3—4  avkastade  Hamrångefjärden  sitt  istäcke. 
D.  23  drogo  tranorna  mot  norden.  D.  28  tog  löv- 
sprickningen  ovanlig  fart.  Ströms  bruk  (Steinmetz). 
D.  3  gräsand  kommen  och  d.  18  sädesärla.  Steuegård 
(Lindham).  D.  3  bröt  isen  å  Ljusne  älv  upp.  Bjnr- 
åker (Könnander).  D.  5  hästhov  utslagen,  d.  24  vit- 
sippa. D.  10  skatungar.  D.  12  Tjärnen  isfri,  d.  21 
Norra  Dellen  till  största  delen;  ångbåten  har  börjat  gå. 
Gävle  (Åberg).    D.  26  sjöfarten  på  Gävle  öppnad. 

Kopparbergs  län.  Mora-Noret  (Wickman).  D.  5 
Siljan  isfri,  d.  7  Österdalälven,  d.  12  Orsasjön  och 
d.  15  Saxviken.  D.  19  sädesärlan  synlig,  d.  30  bo- 
finkar. D.  19  plockades  vitsippor;  d.  25  grönska  krus- 
bärsbuske och  syren;  d.  28  björken.  Tyngsjö  (Lundin). 
U.  1  staren,  d.  4  tranan,  d.  22  kommo  gässen.  Kvar- 
sjön  och  Tyngsjön  sköljde  d.  9—10  (vilket  ej  hänt  i 
mannaminne),  Kvin  d.  12,  Grundräracn  och  Upprämen 
d.  20.    Finstbögst  (Kax).    D.  25  Tungsen  isfri;  isens 
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tjocklek  uiidcr  \ intern  omkr.  45  cm.  Tjälen  i  miirkcn 
omkr.  15  cm.  Östiuivik  (Rudcn).  D.  20  sköljde 
Oresjöti.  Nyhaiiiiiiar  (Olausson).  Såsom  något  för 
den  orten  ovanligt  må  nämnas:  sjöarne  isfria  de  för- 
sta dagarna  i  månaden;  d.  28  vårsådd  och  lövet  ut- 
sprucket å  de  flesta  lövträd.  Vårfloden  var  mycket 
svag  så  att  vattendragen  ej  blcvo  fyllda,  men  genom 
nederbörden  i  mitten  av  månaden  blev  bristen  fullt 
avhjälpt.  Lövmarkcu  (Gustavsson).  Sjöarnc  Saxen 
och  Stora  Norn,  blevo  isfria  d.  3.  Östni  Nor- 
nas (Andersson).  D,  29  Kansjiiu  isfri  och  d.  <)0 
Noran.  Yakerskog:cji  (Johansson).  D.  10  Vakern 
isfri.  D.  10  vitsippor.  D.  11  siidesärlan.  Jolianuis- 
lioliii  (Larsson).  Bar  mark  hela  månaden  och  väder- 
leken ovanligt  vacker.  D.  S  plockades  fullt  utslagna 
blåsippor.  Tjälen  ur  marken,  så  att  plöjning  kunnat 
försiggå  luider  senare  hälften  av  månaden.  D.  5 
Örklingen  isfri  och  d.  20  Venjanssjön.  Rågen  vac- 
ker. Vattnet  i  sjöar  sjunkit  betydligt  till  men  för 
flottuingeu.  Överbor^  (Ek).  D.  15  föll  mycket  snö. 
D.  20 — 23  kalla  nätter.  Vårarbeten  påbörjats  sista 
dagarna  i  månaden.  lUvsjö  (Jönsson).  Kälån  isfri  och 
flottniug  börjad  d.  2G.  Röundaleu  (Danielsson).  D.  12 
sköljde  Klockarnässjöu.  Isens  största  tjocklek  48  varav 
26  cm.  snöis  (uppmätt  i  februari).  T järnv.illen  (Myr- 
holm). D.  6  änder,  d.  7  taltrast,  d.  12  tranor  och 
d.  17  sädesärla.  D.  27  började  flottningsarbetet  med 
ovanligt  lite  vatten. 

Värmlands  län.  Lek  vattnet  (Olsson).  D.  19  Lek- 
vattensjön  isfri  och  sädesärla  synlig.  Nytorp  (Olsson). 
D.  2  sjön  Värmeln  isfri.  D.  25  lövsprickning.  Horu- 
kiilleii  (Sundberg).  D.  1  plockades  de  första  blåsipporna; 
knoppar  på  s>Tén  och  svart  vinbärsbuske.  D.  3  gick  Ös- 
tersjön upp  och  d.  f)  Daglösen.  D.  5,  9  och  12  utfördes 
plöjning.  Redan  omkr.  d.  9  var  tjälen  ur  marken  samt 
har  varierat  mellan  20 — 40  cm.  V.  Huiigvik  (Enoksson). 
Vattenståndet  i  Glavsfjorden  24  cm  lägre  än  vid  må- 
nadens början.  Krakstad  (Johannesson).  Höstsäden 
ser  lovande  ut.  D.  25  började  vårarbetet  här,  myc- 
ket torrt  i  jorden.  Pardixliyttau  (Johansson).  Omkr. 
d.  4 — 5  blev  Alstern  isfri,  d.  6  Lungen,  detta  anses 
ganska  tidigt  efter  årstiden.  Eintfalla  (Carlsson). 
Lövsprickning:  d.  25  krusbär  och  vinbär,  d.  27  björk, 
rönn  och  al.  Södra  Vig:g'cu  (Sy versson).  D.  3  älven 
klar  för  is,  d.  24  sjöarna  och  d.  27  en  del  tjärn. 
Grodorna  lägga  rom  d.  25. 

Örebro  län.  Käsfleliolm  (Lindroth).  D.  1.  Stora 
skaror  av  l)ergfiiikar  (Fringilla  montifrigilla)  uppehålla 
sig  på  öu.  D.  8  ha  morkullorna  lagt  ägg.  Spjiitsjö- 
fallct  (Andersson).  D.  1  plockades  blåsippor,  d.  G 
vitsippor.  D.  2.  Spjuten  isfri.  D.  11  sädesärla.  D. 
13  löv  på  krusbärsbuskar  och  d.  28  lärkträd  fullt 
gröna  samt  vårarbetet  i  full  gång. 

Västmanlands  län.  Gisslsirbo  (Ericsson).  D.  8. 
De  första  vildgässen  s>uliga,  på  flykt  mot  norr.  d.  9 
husärlan  ankommen.  D.  27  vårsådd.  Faf,'crsta  (Ra- 
benius).  D.  2  Stora  och  lilla  Aspcn  isfria.  Jäders 
bnik  (Broluud).  D.  13  påbörjades  vårsådden.  Natten 
d.  18 — 19  inträffade  starkt  snöfall,  som  ramponerade 
kraft  och  telefonledningar.  Liudsved  (Källberg).  D. 
18  sädesärla,  d.  23  vildgäss  på  flyttning  norrut.  Vår- 
sådd allmänt  börjad  d.  23  och  fortgått  till  månadens 
slut,  delvis  avslutad  på  en  del  gårdar. 

Uppsala  län.  Västauå  (Willner),  D.  1  började 
vårarbetet  med  jorden.  D.  8  började  flottningen  i 
kanalen  till  Skutskär.  D.  11  gick  Djupsjön  upp. 
Blomning:  d.  4  vitsippa,  d.  IG  styvmoi-sblomma,  d. 
21   poppel   och   alm,   d.   27  kabbeleka  och  gullviva. 


Blad:  d.  10  krusljärsbuske,  d.  23  hägg,  d.  28  rönn 
och  syren.  l^Myttfåglar :  d.  1  skogsduva,  d.  11  trana, 
d.  12  sädesärla,  d.  13  morkulla,  d.  17  glada.  Kål- 
fjärilar syntes  d.  2.  (Jrodorna  kväkte  d.  0.  Stark 
storm  och  snöyra  d.  18.  Eörsta  blaiiklaxen  för  året 
fångades  d.  22.  Sådd  av  vårråg  d.  30.  Frötiiiia 
(Swärd).  D.  1  Eunbosjön  isfri  och  s.  d.  torixiyvcl 
framme,  d.  8  sädesärla.  Blomning:  d.  10  asp,  d.  13 
alm,  d.  2G  oxlägg,  d.  28  lönn.  I/övsprickning:  d.  21 
hägg,  (1.  23  röd  vinbärsbuske,  d.  25  björk  och  syrén- 
d.  27  kastanje  och  rönn,  d.  29  lönn.  Ultuiia  (Tim- 
berg).  D.  5  vårbruket  börjat  i  trakten,  d.  11  i)å 
Ultuna.  D.  G  Pulsatilla  vulgaris,  d.  28  bigarråträd  i 
blom.  D.  21  svart  och  vit  flugsiiapparc  anländ.  I). 
29  igelkottar  ute.  dliiinlösa  (Svensson).  13  frost  nät, 
ter  under  månaden.  1).  5  gräsfrösådd,  d.  11  ärtså<ld, 
d.  18  havresådd.  En  och  annan  gård  slutsätt,  vilket 
torde  vara  rekord  för  nu  levande  generation  jordbrukare 
kring  Mälardalen.  Örbyluis.  D.  5.  Slottsdammen  isfri. 

Stockholms  län.  N.  Jiirsjö  (Ekström).  D.  2 
Erken  isfri.  Svartsjö  (Läth).  D.  2  vårarbetet  med 
förharvning  börjat.  D.  3  leka  gädda  och  ismört.  D. 
G  sådd  börjad  till  grönfoder.  D.  7  vitsippa  i  blom, 
d.  IG  gullviva.  D.  8  börja  bina  draga  och  d.  20 
tornbaggen  framme.  D.  28  potatissättning  påbörjad. 
D.  30  vårsådden  i  det  närmaste  avslutad.  Haininar- 
by  (Sandberg).  D.  13 — 19  kall  och  ruskig  väderlek, 
nyttig  för  jorden.     D.  21  anlände  sädesärlan. 

Södermanlands  län.  Eskilstiiua  (Björkman). 
Blomning:  d.  4  sälg,  d.  5  vitsippa,  d.  7  asp,  d.  21 
gullviva,  d.  22  röda  vinbär,  d.  30  slån.  Löv:  d.  11  hägg, 
d.  2G  björk,  d.  29  kastanje  och  d.  30  lind.  Strängnäs 
(Karlsson).  A"id  månadens  slut  slånbär  och  bigarrå  i  full 
blom  samt  vårsådden  på  den  fastare  jorden  fullbordad. 
Åkerjorden  i  hög  grad  lättbrukad.  Den  förstsådda  sä- 
den vackert  uppkommen.  Höstsäden  och  gräset  frodas. 
Älberga  (Gei-jer).    D.  8  tog  vårbruket  sin  början. 

Östergötlands  län.  Övre  Gränsö  (Sörberg).  D.  5 
ankom  sädesärla.  D.  15  vårarbetet  och  sådd  av  vår- 
säd börjat.  Löv:  d.  2G  krusbär,  syren  och  äppelträd 
(^Sävstaholm),  d.  30  björk  och  hägg.  D.  30  körsbär 
(bigarrå)  i  blom.  Tvärdala  (Berzelius).  Vårsmältnin- 
gen i  år  var  här  på  orten  nästan  omärkbar  till  följd 
av  ringa  nederbörd.  Oöpperstad  (Svensson).  D.  1 
Primula  veris  började  blomningen.  D.  13  ankom 
sädesärlan.  Klockarp  (Swärm).  D.  22  passerade  vild- 
gäss mot  norr.    D.  27  började  lövskogen  grönska. 

Skaraborgs  län.  Saleby  (Ekström).  D.  27  vår- 
arbetet i  full  gång.  D.  28  körsbärsblommor  utslagna. 
(Trötluuda  (Wennerblad).  Gott  vagnväglag  månadens 
förra  hälft  och  sista  tredjedel,  då  dammet  rök  på  vä- 
garna. Vårarbete  hela  månaden,  vårsäd  uppkommen 
d.  30.  Lövsprickning:  d.  11  svarta  vinbär,  d.  17 
lärkträd,  d.  2()  björk,  redan  den  27  björkskogen  grön, 
d.  29  bok,  vid  d.  30  flertalet  träd.  Blomning:  d.  10 
vitsippa,  d.  18  lönn,  d.  26  Viola  odorata,  Caltha  pa- 
lustris,  Primula  och  söta  körsbär,  d.  30  vinbär.  D. 
12  myror  på  vandring,  d.  13 — 14  domherrar  framme, 
d.  23  nässelfjäril  och  humla,  d.  26  citronfjäril,  d.  27 
hagtornsfjäril,  d.  29  geting.  Lilla  Flittered  (Puke). 
Gräsvallar  samt  råg  och  veteåkrar  mycket  långt  komna  i 
utveckling.  Råggärdena  mycket  vackra  och  lova  en 
mycket  rik  skörd.  Remuiugrstorp  (Lundgren).  D.  25 
började  sådd  och  potatissättning.  D.  29  körsbärsblom 
fullt  utsprucket,  och  björkarna  fullt  lövade.  Edsvära 
(Johansson).  D.  20  sädesärlan  kommen,  D.  27  vår- 
arbetet i  allmänhet  tagit  sin  början. 
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Älvsborgs  län.  Köln  (Luthander).  D.  5  sälg  i 
blom,  d.  10  alm.  D.  20  visade  sig  sädesärlan.  Löv- 
sprickning  pågår  liksom  ock  vårsådd  vid  månadens 
slut.  Ovanligt  lite  vatten  i  vattendragen.  Olovstorp 
(Högrell).  U.  5  sågs  arian.  D.  7  styvmorsviol  ut- 
sprucken, d.  18  maskros  och  d.  24  kabbelek.  Häg- 
gård.a  (Pettersson).  Vattentillgången  i  Frisjön  god 
under  månaden.  Haby  (Larsson).  Vattentillgången 
god.  L.  Brsickc  (Andersson).  D.  7  tordyvel,  d.  8 
hattmurkla,  d.  13  kålfjäril.  D.  20  sädesärla.  D.  25 
vicker  sådd.  D.  26  löv  på  björk,  d.  29  på  al.  D. 
17.  Gädda  nappat  å  svirvel  i  Fursjön.  Låugarcd 
(Ahlström).  D.  19  kom  sä  mycket  snö  att  släde  an- 
vändes. Vårarbetet  i  full  gång  i  slutet  av  månaden. 
Blommor:  d.  5  krokus,  d.  10  vitsippa.  Löv:  d.  17 
rönnspirea  utslaget;  björk  och  hägg  gröna  vid  måna- 
dens slut.  DlriceliJviiin  (Nordlund).  Vårarbetet  del- 
vis påbörjat  d.  10.  Vårsådd  avslutad  d.  30.  D.  3 
tordyvel,  d.  9.  gul  fjäril,  d.  10  husärla,  d.  11  skogs- 
duva, d.  29  flugsnappare.  Lövsprickning:  d.  7  hägg, 
d.  18  krusbärsbuske,  d.  22  röda  vinbär,  d.  24  rönn,  d.  26 
björk,  d.  27  klibbal,  d.  28  körsbärsträd  och  d.  30  apel. 

Göteborgs  och  Bohuslän.  Kristiueberg.  (Öster- 
gren). Slånbuskarna  började  på  soliga  ställen  blomma 
d.  15,  och  även  päron-  och  körsbärsträd  stodo  i  blom- 
ning under  månadens  sista  dagar.  Gullmarfjordens 
yttre  del  isfri  hela  vintern.  Tjälen  mycket  obetydlig 
och  redan  borta  i  början  av  mars.  I  jorden  kvar- 
glömda potatisknölar  ha  ock  övervintrat  oskadda  och 
gro  nu  på  våren.  Svandal  (Karlsson).  D.  7  ärlan, 
d.  8  humlan  och  tornbaggen,  d.  11  stenskvättan.  Löv: 
d.  27  sälg  och  hassel,  d.  28  björk  och  rönn,  d.  30 
kastanje  och  alm.  Blommor:  d.  18  blåsippa,  d.  20 
gullviva,  d.  30  körsbärsträd  och  krusbärsbuskar.  Vår- 
arbetet påbörjades  d.  20;  åkerjorden  särdeles  torr  och 
lättarbetad.  Så  tidig  vår  ha  vi  inte  haft  här  på  orten 
sedan  1901.  Äspeliiudeu  (Lind).  Månaden  ovanligt 
torr  med  sol  om  dagarna  och  frost  om  nätterna.  Vår- 
arbetet börjat  d.  15.  Sådd  månadens  sista  dagar. 
Heden  (Olsson).  D.  23  potatissättning.  Jonsered  (Bo- 
gren). Ingen  frostnatt  under  månaden.  Vid  månadens 
slut  lövsprickningen  i  full  gång.  D.  27  fullt  utslagna 
blommor  å  körsbär,  plommon  och  päronträd.  Ellesbo 
(Uahlmark).  D.  21  mycket  stark  stormby  fr.  NO  åt- 
följd' av  en  ovanligt  stark  hagelskur.  Haglen  nära 
1  cm.  i  diam.  Ovädret  över  på  8  min.  Åskan  gick 
före  och  efter  detsamma. 

Hallands  län.  Hökliult  (Mellström).  D.  1  vår- 
arbetet börjat,  d.  2  sådd  av  grönfodersäd  på  ett  och 
annat  ställe;  vårarbetet  fortgått  oavbrutet  hela  månaden, 
omkr.  d.  9  potatissättning  börjad.  Blomning:  d.  4 
vitsippa,  d.  5  sälg,  d.  9  pensé,  d.  20  backvippa,  d.  22 
maskros  och  kärrviol,  d.  24  kalvleka,  d.  27  vitbok, 
d.  28  päron,  d.  29  gullviva  och  d.  30  rödpors.  Löv- 
sprickning: d.  10  röda  vinbär,  d.  16  hästkastanje,  d.  18 
gråal,  hassel,  syrén,  lärkträd  och  hägg,  d.  21  rönn  och 
alm,  d.  24  björk,  d.  26  apel  och  bok,  d.  27  lind.  Flytt- 
fåglar komna:  d.  9  ejder,  d.  11  sädesärla.  Humlor 
framme  d.  3,  nyckelpigor  d.  5.  Lövskogen  står  fullt 
grön  vid  månadens  slut.  Råg,  vete  och  gräsvallar  äro 
frodiga.  Torpa  (Brchmer).  D.  1  framkom  tordyvel. 
J).  2  hästhov  och  vitsippa  i  blom.  D.  7  vårarbetet 
börjat.  D.  8  ])otatissättning,  d.  18  havresådd.  Ramscrcd 
(Dahl(iuist).  Vattenståndet  i  llamsjön  normalt  vid  må- 
nad(!iis  slut.     D.  30  björk  och  bok  nästan  fullövadc. 

Jönköpings  län.  Flalnilt  (Åkerberg).  D.  14 
tjälen  ur  mossjorden.  Vårbruket  allmänt  påbörja, 
sista  veckan  av  månaden.    Flyttfåglar:  d.  9  sädesärlat 


d.  20  trana.  Humlan  ute  d.  9.  Lövsprickning:  d. 
28  rönn  och  hägg,  d.  29  al  och  d.  30  björk.  Hessle- 
by  (Ottoson).  D.  3  isen  borta  på  Åsjöarna.  D.  6 
sädesärlor  synliga.  Våren  ovanligt  tidig.  Körsbärs-, 
vin-  och  krusbärsbuskar  i  full  blomning.  Hägg  och 
björk  gröna  vid  månadens  slut.  Högeniålcn  (Johans- 
son). D.  3  sädesärla  anländ.  Vildgäss  syntes  flyga 
norrut  d.  10.  Granshiilt.  (Johansson).  D.  10  skedde 
redan  sådd  av  vårsäd.  D.  25  träden  gröna.  Ulvalnilt 
(Gustafsson).  D.  2  siidesärla.  D.  28  vårarbetet 
börjat. 

Kronobergs  län.  Hult  (Svensson).  Höstsäd  och  gräs- 
vallar ovanligt  frodiga.  Fruktträden  tycks  blomma  särde- 
les rikligt  i  år.  Sådd  endast  obetydligt  verkställd  ännu. 
Löven  fullt  utslagna  på  krusbärs-  och  vinbärsbuskar  samt 
hägg;  ovanligt  tidigt.    Lidliult  (Karlberg).    D.  6  tog 
vårarbetet  sin  början  under  gynnsamt  väder.  Lövträden 
slogo  ut  under  sista  veckan  av  månaden.  Lagau  (Werner). 
Björk   fullt  utslagen  vid  månadens  slut,  rönn  i  blom 
och   fruktträden   blomknoppade.    D.  25  sparris  skör- 
dad  på   kalljord;   rabarberstjälkar   nära   en  fot  långa 
vid    månadens    slut.     Länshiilt   (Andersson).  Ehuru 
79   år  kan  jag  ej  påminna  mig  någon  så  tidig  vår. 
D.    8    vårråg   sådd   står  grön  nu  vid  månadens  slut. 
Korn-,    havre-   och  potatissättning  verkställd;  allt  ser 
lovande  ut.     Skeou  (Alm).     Vårarbetet  här  i  full 
gång,    men   en    väldig   vårtorka    och  stark  östanvind 
nästan  dagligen.   Nattfroster  och  solsken  om  dagarna. 
Kalmar  län.   Holiubo  (Carlson).    Vårsådd,  trädgårds- 
sådd och  något  potatissättning  under  månadens  lopp. 
Höstsäden   är    nästan    utgången    på    mossjord,  men 
på   höglänt   är   den   vacker.    I   mitten   av  månaden 
kommo  stora  massor  av  vildgäss.    D.  25 — 28  lövades 
björkskogen   och   d.  30  körsbärsträd  i  blom.  Mörby- 
långa   (Medelius).    Under   månadens   sista  vecka  har 
all  vegetation  utvecklat  sig  till  full  vår  med  fullt  ut- 
slaget lövverk  och  fruktblommor  såväl  i  vildmark  som 
trädgårdar;  två  ä  tre  veckor  tidigare  än  vanligt. 

Kristianstads  län.  Olastorp  (Bengtsson).  En  så 
tidig  vår  kan  ingen  minnas  här.  Det  mesta  sått  på 
fastjorden  och  mycket  på  mossarna.  Jorden  starkt  ut- 
torkad. Blomning:  d.  3  sälg,  d.  10  harsyra,  d.  13 
kärrviol,  d.  26  gökört  och  maskros,  d.  27  smultron, 
d.  28  blåbär  och  d.  30  kalvleka.  Lövsprickning:  d. 
25  björk,  d.  26  rönn,  hassel  och  avenbok,  d.  27  bok, 
d.  30  plommon  och  päronträden  delvis  i  blom.  D.  30 
hördes  göken.  Houjariini  (Jansson).  D.  26  slån  och 
körsbärsträd  i  blom.  Björk  och  bok  fullt  utslagna.  Potatis- 
sådden avslutad  och  sådd  av  havre  och  vårsäd  pågår. 

Malmöhus  län.  Hör  (Hagström).  Vårarbetet  av- 
slutades i  mitten  av  månaden  och  har  pågått  under 
gynnsam  väderlek.  På  grund  av  den  blida  väder- 
leken under  månaden,  har  växtligheten  kommit  ena- 
stående långt  för  årstiden.  Lövsprickningen  började 
i  mitten  av  månaden  och  företer  en  frisk  och  kraftig 
grönska.  D.  27  började  plommon-  och  körsbärsträden 
blomma.  Äppel-  och  päronträden  se  ut  att  giva  en  god 
skörd,  dock  är  blomsättningen  å  vinteräppelträden  min- 
dre. Råg-,  vete-  och  klövervallar  se  lovande  ut.  Flytt- 
fåglar:   d.  11  trana,  d.  12  sädesärla  och  stenskvätta. 

Gottlands  län.  Källnnge  (Klint).  D.  2:  jorden 
reder  sig  i  trädgården,  man  kan  börja  så  de  tidigaste 
köksväxtcrna.  D.  4  börjar  vårbruket.  Blomning:  d. 
14  gullvivor,  d.  21  första  maskrosen,  d.  24  kejsar- 
krona, d.  28  krusbärsbuske  och  morell,  d.  29  lönn. 
Lövsprickning:  d.  24  kastanje,  d.  26  björk,  syrén  och 
en  del  andra  buskar.  Trädgårdsarbeten  i  full  gång 
sista  veckan  av  månaden. 
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Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  april  1921. 
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M 
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Fuktighets- 
])  r  0  c  c  n  t 

] 

Nederbörd 
mm 
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m. 
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m. 
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m. 
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mum 

Mini- 
mum 
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1 

2 

c.  ni. 

9 

Ii.  III. 

Nor- 
mal 
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sta  på' 

ne- 

dcr- 
börd»- 
d  aga  r 

dagar 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

i  >J4>i 

24  1 
tim- 
mar 

med 
äKka 

Karesuando  .  . 

761,3 

760,2 

+ 

0,6 

4,8 

+  3,2 

0,7 

0,1 

_ 

5,9 

4- 

0,7 



4,6 

4-  5,7 



4,8 

26 

76 

69 

80 

18,4 

8,3 

11,8 

9 

0 

Riksgräuscn 

761,3 

759,5 

0,5 1 

5,0 

4-  1,2 



2,8 

_ 

0,2 

_ 

4,8 



0,1 



4,5 

4-  3,2 



3,5 

24 

83 

79 

85 

155,8 

58,2 

54,3 

20 

0 

Kiruna    .  .  . 

1 

762,1 

760,1» 

+ 

0,0 

3,(! 

4-  3,4 

0,7 

_ 

0,1 

5,3 

4- 

0,7 



3,9 

4-  4,0 



3,5 

24 

— ■ 

— 

— 

15,3 

29,1 

7,3 

12 

0 

Gällivare  .  .  . 

762,1 

760,2 

+ 

1,7 

2,8 

4-  6,3 

4- 

1,6 

4- 

3,1 



2,9 

4- 

3,1 



2,1 

4  8,2 



3,2 

23 

84 

68 

7» 

7,2 

21,9 

3,7 

4 

0 

Kvikkjokk  .  . 

— 1 

— 

+ 

1,7 

2,8 

4-  6,0 

4- 

2,1 

4- 

2,7 

_ 

2,2 

4- 

2,9 



1,6 

4-  8,7 



3,8 

23 

— 

9,6 

19,0 

9,0 

2 

0 

Jokkmokk  .  . 

761,8 

760,2 

-t- 

3,3 

_ 

1,5 

+  6,7 

4- 

2,2 

4- 

1,3 



2,4 

4- 

2,9 



1,3 

4-  7.3 



3,6 

26 

67 

60 

78 

13,1 

16,3 

6,9 

9 

0 

Haparanda  .  . 

762,1 

760,1 

+ 

3,1 

2,3 

4-  5,7 

4- 

1,4 

4- 

1,4 

_ 

2,4 

4- 

2,7 



1,7 

4-  6,8 

_ 

l,e 

21 

75 

69 

86 

35,8 

26,6 

14,2 

5 

0 

Tärnaby  .  .  . 

— 

— 

+ 

0,9 

1,9 

4-  5,0 

4- 

2,6 

0,1 

_ 

2,6 

4- 

1,1 



1,5 

4-  6,0 

__ 

4,0 

25 

• — ' 

— 

— 

19,9 

23,4 

4,8 

12 

0 

Piteå  .... 

762,8 

760,2 

+ 

4,5 

_ 

0,5 

4  8,3 

4- 

3,7 

■ 

3,3 

1,1 

4- 

4,5 



0,1 

4-  9,3 



0,7 

18 

83 

61 

80 

18,3 

22,1 

11,8 

4 

0 

Stenselc   .  .  . 

763,t> 

760,2 

+ 

2,9 

_ 

1,6 

4-  6,5 

4- 

2,4 

4- 

2,0 

 , 

1,3 

4- 

3,1 



0,8 

+  7,2 



2,7 

26 

77 

59 

81 

15,2 

19,9 

7,2 

10 

0 

Ilnicå  .... 

763,7 

760,4 

+ 

5,1 

-1- 

0,4 

+  8,7 

f 

3,2 

4- 

3,6 



1,2 

4- 

5,0 

4 

0,1 

4-  9,5 

_ 

0,5 

16 

70 

60 

82 

21,6 

27,4 

6,3 

5 

1 

Storlien   .  .  . 

764,3 

760,1 

+ 

1,8 

1,3 

4-  4,0 

4- 

0,8 

4- 

0,1 



2,4 

4- 

1,5 



1,4 

4-  4,6 



4,4 

26 

86 

82 

91 

39,7 

40,0 

17,5 

9 

0 

Östersund    .  . 

764,5 

760,5 

+ 

2,4 



0,1 

+  8,0 

4- 

4,5 

4- 

3,1 

4- 

0,1 

4- 

3,7 

4- 

0,8 

4-  8,8 



1,4 

19 

76 

59 

75 

17,8 

24,0 

8,8 

9 

0 

Härnösand  .  . 

763,G 

760,5 

+ 

6,0 

4- 

0,6 

4  8,4 

4- 

4,6 

4- 

3,7 

4- 

0,5 

4- 

5,3 

f 

1,3 

4-  9,8 



0,3 

14 

68 

60 

80 

35,6 

25,0 

18,5 

4 

0 

Sveg  

764,0 

760,  Ii 

+ 

4,2 

4- 

1,0 

+  8,9 

4- 

4,8 

4- 

2,5 

0,3 

4- 

4,2 

4- 

1,1 

4-  9,4 

3,4 

26 

73 

52 

83 

21,0 

17,5 

6,8 

7 

0 

Bjuråker  .  .  . 

764,3 

760,5 

+ 

4,4 

4- 

1,1 

+  11,0 

4- 

5,9 

4- 

4,2 

4- 

0,6 

4- 

5,4 

4- 

1,5 

+  12,2 



0,3 

14 

80 

54 

81 

15,0 

20,4 

12,6 

4 

0 

Särna  .... 

764,3 

761,0 

-1- 

1,4 

0,9 

4-  8,4 

4- 

4,4 

4- 

2,1 

+ 

0.0 

4- 

2,9 

4- 

0,4 

+  9,3 

3,7 

27 

74 

54 

75 

14,7 

20,6 

8,7 

12 

0 

Gävle  ... 

764,4 

760,5 

5,6 

4- 

2,5 

4-  9,0 

4- 

5,7 

4- 

4,6 

4- 

1,5 

4- 

5,7 

4- 

2,6 

4-  10,5 

4- 

0,3 

11 

80 

66 

81 

41,7 

26,7 

16,7 

8 

0 

Falun  .... 

764,0 

760,7 

+ 

6,0 

4- 

1,8 

+  10,8 

4- 

6,6 

4- 

6,0 

4- 

1,9 

4- 

6,8 

4- 

2,6 

+  11,7 

0,9 

20 

69 

51 

74 

.35,8 

28,0 

12,0 

7 

0 

Uppsala   .  .  . 

764,1 

760,5 

+ 

6,5 

4- 

2,6 

4-  11,8 

4- 

6,8 

4- 

5,6 

4- 

1,9 

4- 

7,0 

4- 

3,0 

4-  12,9 

4- 

1,3 

11 

74 

50 

76 

39,4 

28,1 

13,4 

9 

2 

Västerås  .  .  . 

764,2 

760,6 

+ 

5,6 

4- 

2,« 

4-  11,3 

4- 

7,6 

4- 

6,6 

4- 

2,7 

4- 

7,1 

+ 

3,5 

4-  13,1 

4- 

1,9 

7 

75 

50 

75 

51,4 

34,7 

25,8 

8 

0 

Karlstad  .  .  . 

764,2 

760,7 

4- 

6,1 

4- 

2,614-  11,0 

4- 

7,4 

4- 

7,4 

+ 

3,4 

4- 

7,5 

+ 

3,8 

4-  12,3 

4- 

2,9 

2 

73 

54 

71 

31,3 

40,9 

15,3 

10 

0 

Stockholm  .  . 

763,9 

760,5 

4- 

6,8 

+ 

3,0 

+  10,5 

4- 

6,4 

4- 

5,7 

+ 

2,5 

4- 

6,9 

+ 

3,3 

4-  11,5 

4- 

2,0 

5 

72 

54 

75 

31,8 

34,8 

18,2 

0 

Örebro  .... 

764,7 

760,0 

+ 

6,3 

3,1 

4-  10,9 

4- 

7,3 

4- 

7,5 

+ 

3,1 

+ 

7,6 

+ 

3,8 

4-  12,0 

4- 

2,9 

5 

73 

58 

73 

45,4 

34,8 

21,7 

8 

0 

Strömstad    .  . 

764,2 

760,5 

4- 

8,6 

4- 

4,8 

4-  11,8 

4- 

7,0 

4- 

8,3 

+ 

4,3 

+ 

9,0 

+ 

4,9 

4-  12,7 

4- 

3,2 

3 

69 

58 

74 

1,9 

37,9 

1,3 

3 

0 

Äskersund   .  . 

764,.^ 

760,6 

4- 

6,6 

4- 

2,6 

+  12,4 

4- 

7,0 

4- 

5,0 

4- 

2,6 

4- 

7,1 

+ 

3,5 

4-  13,5 

4- 

1,4 

12 

72 

51 

82 

46,7 

35,5 

27,1 

12 

0 

Nyköping    .  . 

764,4 

760,6 

4- 

6,8 

4- 

3,1 

+  10,5 

4- 

6,7 

4- 

6,1 

4- 

2,6 

4- 

7,1 

4- 

3,5 

+  11,5 

4- 

2,5 

3 

72 

58 

73 

33,4 

32,4 

24,8 

7 

0 

Linköping  .  . 

764,0 

760,6 

4- 

5,9 

4- 

3,4 

+  11,3 

4- 

8,0 

4- 

6,5 

4- 

3,7 

4- 

7,1 

4- 

4,3 

4-  12,1 

+ 

2,7 

0 

77 

54 

74 

35,4 

30,2 

18,5 

11 

0 

Skara  .... 

763,8 

760,7 

4- 

6,0 

4- 

3,2 

4-  10,8 

4- 

7,2 

4- 

5,8 

4- 

3,2 

4- 

6,7 

4- 

3,9 

+  12,7 

+ 

1,8 

8 

78 

57 

81 

34,1 

28,1 

7,2 

9 

0 

Vänersborg  .  . 

764,1 

760,6 

-f 

6,8 

+ 

3,5 

4-  9,3 

4- 

6,1 

4- 

7,0 

+ 

3,4 

4- 

7,3 

+ 

3,9 

f  10,8 

2,9 

•1 

75 

60 

75 

42,7 

43,7 

19,0 

11 

1 

1  Ulricehamn  .  . 

763,8 

760,6 

4- 

5,0 

4-  10,8 

4- 

5,0 

+ 

6,0 

4-  11,9 

+ 

1,'.' 

7 

80 

56 

79 

46,5 

47,0 

14,5 

13 

0 

j  Jönköping    .  . 

764,2 

760,6 

4- 

4,0 

4- 

3,1 

4-  8,3 

4- 

6,3 

4- 

6,0 

4- 

3,4 

4- 

6,0 

4- 

3,8 

4-  10,3 

+ 

2,3 

1 

80 

67 

77 

27,3 

26,5 

10,6 

10 

0 

Västervik    .  . 

1  764,1 

760,!) 

+ 

6,6 

4- 

3,7 

+  9,6 

4- 

(5,8 

4- 

5,4 

4- 

3,2 

+ 

6,5 

4- 

4,0 

4-  10,6 

+ 

2,0 

5 

77 

61 

80 

33,9 

31,7 

24,5 

8 

0 

1 

1  Borås  .... 

764,3 

760,5 

4- 

5,8 

i 

4- 

3,6 

4-  11,9 

4- 

8,6 

4- 

5,6 

4- 

2,9i4- 

6,7 

4- 

4,1 

+  12,7 

+ 

1,8 

8 

83 

57 

81 

45,2 

55,7 

15,0 

11 

1 

Göteborg  .  .  . 

764,0 

760,5 

4- 

7,1 

4,7 

4-  11,8 

4- 

8,1 

4- 

9,0 

4- 

5,314- 

8,8 

+ 

.5,5 

4-  12,7 

4- 

4,7 

0 

73 

53 

68 

19,7 

41,3 

11,7 

8 

1 

Visby  .... 

763,8 

760,6 

+ 

7,0 

;  4- 

3,7 

+  8,7 

4- 

5,6 

4- 

5,6 

4- 

2,9 

4- 

6,6 

i  + 

3,7 

4-  10,1 

]4- 

2,8 

0 

79 

68 

83 

27,6 

23,7 

18,9 

6 

0 

Växjö  .... 

764,0 

760,6 

+ 

6,3 

4- 

3,6 

4-  11,1 

4- 

7,9 

4- 

6,5 

+ 

3,5 

4- 

7,2 

4- 

4,3 

4-  11,9 

4- 

2,6 

3 

77 

51 

73 

26,5 

31,4 

12,1 

11 

0 

[  Halmstad    .  . 

763,8 

760,4 

4- 

8,0 

4,8 

4-  12,3 

4- 

8,5 

4- 

8,2 

4- 

4,9 

4- 

8,8 

4- 

5,4 

4-  13,0 

4- 

4,2 

0 

74 

53 

72 

15,8 

36,4 

5,8 

6 

0 

i  Kalmar    .  .  . 

764,0 

760,< 

4- 

6,2 

!  + 

4,0 

4-  8,8 

w 

6,(i 

4- 

6,1 

4- 

3,7 

4- 

6,6 

4- 

4,3 

4-  10,3 

4- 

3,1 

2 

78 

66 

81 

27,9 

31,2 

18,3 

6 

0 

I  Ronneby  .  .  . 

4- 

8,2 

4- 

5,2 

4-  12,1 

4- 

8,6 

4- 

5,6 

4- 

3,2 

4- 

7,6 

+ 

4,9 

+  13,5 

4- 

2,2 

7 

14,6 

34  ,5 

6,5 

9 

0 

1  Karlshamn  .  . 

764,1 

760,fi 

4- 

6,8 

4- 

4,8 

4-  ]0,8 

4- 

7,9 

4- 

7,0 

4- 

4,3 

4- 

7,6 

4- 

5,1 

4-  11,7 

'4- 

3,7 

1 

76 

58 

73 

18,8 

32,8 

4,7 

11 

0 

Kristianstad  . 

764,2 

760,.^ 

f 

8,0 

4- 

4,7 

f  11,4 

4- 

8,4 

4- 

6,7 

4- 

4,5 

4- 

8,0 

4- 

5,3 

+  12,8 

4- 

2,2 

5 

77 

59 

79 

23,8 

34,6 

10,6 

11 

0 

Lund  .... 

764,1 

760,4 

4- 

7,1 

4- 

4,7 

4-  11,5 

4- 

8,7 

4- 

6,6 

4- 

4,4 

4- 

7,6 

4- 

5,2 

4-  12,8 

f 

3,6 

1 

79 

1  59 

80 

24,4 

36,4 

6,0 

15 

0 

1  Malmö  .... 

764,1 

760,4 

4- 

7,1 

4- 

4,8 

4-  11,0  4- 

8,3 

+ 

7,2 

4- 

5,0 

4- 

7,8 

4- 

5,5 

4-  12,4 

4- 

3,8 

0 

76 

i  58 

77 

15,5 

30,0 

1 

j  b,l 

0 

0 

1  Ystad  .... 

764,2 

760,5 

4- 

7,5 

4- 

4,9 

4-  9,9 

14- 

7,3 

1- 

6,7 

;4- 

4,3 

4- 

7,5 

+ 

5,0 

1 
1 

9.5 

'  30.0 

1 

0 

32 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (1921  april). 

[ViDdstyrlian  räknas  från  O  (=  Ingnt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var.] 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Gällivare 


Medel- 
temperatur 


+ 


2,9 
3,2 
4,4 
2,2 
1,9 

1,' 
0,9 
4,5 
4,6 
3,6 
2,0 
0,1 
0,4 

-  0,1 

-  0,7 

-  0,6 

-  0,1 
1,0 

1,1 

1,8 
3,7 
4,3 
3,7 
6,7 
9,4 


+  11,9 
+ 12,0 
+  5,8 
+  4,5 
+  G,2 


4,8 
4,6 
4,4 
4,2 
3,9 
3,7 
3,5 
3,3 
3,1 
2,9 
2,8 
2,6 
2,4 
2,2 
2,0 
1,9 

1, 
1, 

1,4 
1 

1,1 

0,9 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 


Temperatur 


Max.  Min 


4,6 
7,0 

7,0 
6,0 
2,0 1 
3,0 
5,0 
8,5 

+  10,0 

+  7,0' 
7,0| 
4,0 
4,0 
6,0 
4,01 
3,0 ! 

6,o! 

6,0 1 
+  2,2 
+  6,0 
+  11,5 
+  11,5 
+  12,oJ 
+  13,01 
+  19,0 1 

+  19,0! 

+  19,0 
+  13,6 
+  10,0 
+  9,0 


'<  K.  ra 

t^tjq  CO 


II  a  p  a  r  a  n  d 


Mcdel- 
teuiperatnr 


1921 


+- 


10,0 
4,0 
2,0 
1,0 
4,5 
9,0 
14,0 
1,5 
1,5 
0,0 

-  1,-^ 

-  7,0 

-  3.0 

-  7,5 

-  5,5 

-  4,0 

-  8,0 

-  5,0 

-  3,0 

-  2 

-  3,0 

-  3,0 

-  3,8 

-  2,8 

-  3,0 
+  1,0 
+  2,0 
+  1,5 

-  2,0 
+  3,0 


S  1 
SV  3 
VSV  4 
O 

V  3 
NV  1 
VSV  2 
VNV  1 

V  1 

V  2 
NV  1 
S  2 

V  3 
VSV  1 

-  O 
VNV  1 

-  O 

-  O 
ONO  1 
S  O 

V  O 
SV  1 
SSO  1 
v  O 

-  O 

v  o 
v 

NV  o 
NV  1 
VNVl 


3,8 
0,2 
3,1 
1,9 
0,8 
0,8 
1,4 
4,7 
2,8 
3,9 
3,6 
1,4 
0,6 
0,6 
0,8 
0,3 
0,2 
1 

1,9 
3,3 
3,8 
1 

2.6 


+ 
+ 
+ 

+ 

+  10,6  + 
+  9,21  + 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min 


7,1 
5,7 
2,3 
6,5 


4,6 

4.4 

4,1 

3,9 

3,7 

3,5 

3,3 

3,1 

2,9 

2,7 

2,5 

2,3 

2,1 

1,9 

1 

1 

1,3 
1,2 

1,0 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 

0,0 

0,7 
0,9 


2,0 
3,0 
6,0 
3,0 
2,5 
4,5 
1,5 


+  11,0 
7,0 
5,1 
9,0 
3,5 
3,5 
2,5 
4,5 
3.0 
2^0 
5,5 
4,0 
7.0 
6. 
5,0 
6,0 
+  16,0 
+  18,5 
+  16,0 
+ 12.5 
+  13,5 
+  6,5 
+  12,0 


& 

w 

1= 

H,  s  c 

1^09 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


7,0 
8,5 
1,0 
1,0 
0,5 
6,5 
7,5 

0,0 

2,5 
2,5 
0,5 
2,5 
2,1 
4,0 
5,0 
1,5 
3,0 
4,0 
0,6 
1.0 
0,5 
0,5 


N  2 
SSV  3 
VSV  3 
S  4 
SV  3 
NNV  2 
SSV  2 
VNV  2 
SV  1 
VSV  2 
NV  2 
SO  2 
SV  2 
SSV  1 
ONO  2 
SV  3 
SO 
NO 
SO 
var 
NNO  2 
VSV  1 

1 


1,0  S 

2,5!  SS  v 
2,5  N 
3,0 
2,5 
0,5 
1,5 
0,5 


SSV 

s 

var 
var 
var 


1,0 
4,6 
4,9 
3,5: 
1,2 
2,3 
0,1 
4,2 
4,0 
4,4 
3,2 
2,3 
0,2 
1,8 
0,4 
0,8 
1,3 
0,4 
0,6 
0,7 
0,1 
0,8 
3,7 
6,8 
8,) 
9,2 
9,8 
6,8 
6,2 
7,3 


3,9 
3,7 
3,4 
3,2 
2,9 
2,7 
2,5 
2,2 
2,0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,1 
0,9 
0,7 
0,5 
0,3 
0,1 
0.1 
0^2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,1 
1,3 
1,5 
1 

1,8 

2,0 


2,0 
7,0 
8,0 
6,0 
2.0 
2,2 
5,2 
9,0 


+  10,5 
8,2 
6,0 
5,5 
3,0 
2,0 
2,5 
2,5 
7,0 
4,5 
1.4 
3,0 
2,5 

5,0 
9,0 
+  13,0 
+  17,5 
+ 19,0 
+  18,0 
+ 12,0 
+  10,0 
+  12,0 


5,0 
0,2 
3,0 


CD   ert-  g 

H  B  B 

PH  09  Cfl 


var  1 
VSV  2 
SV  1 
1,5!V  O 

-  5,oiVSV  2 

-  8,0  NV 
-10,0  SSV 


2,5 
4,0 
1,0 
0,5 
3,0 
2.2 
7,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,5 
2,0 
2.0 
1,6 
8,0 
1.0 
2,0 

1,2 
1,0 
0,2 
0,2 
1,0 
3,0 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


VNV  O 
SV 
VSV 

v 


s 
v 
v 

O 

v 
v 

NO 
N 

NO 

S 

S 


SSV  o 

o 
s 

sv 
v 

NV 

v 


0,5 
6,.S 
5,7 
4,0 
0,7 
0,8 
1,8 
5,1 
5,5 
4,0 
3,4 
5,4 

1,1 

0,6 
1,7 
0,5 
0,1 

0,9;  + 
0,1!  + 

0,7 
1,5 
2,6 
4,5 
6,5 


Temperatur 


Max.  Min. 


,  2.  <l 


VI  P.  ra 
>i  B  B 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


Ii  c  B 


9,3 
+ 10,6 
+  9,6 
+  9,4 
+  5,6 
+  7,0 


1 

1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0.4 
0.2 
0.1 
0,1 
0,3 
0,5 
0,6 
0,8 
1,0 
1,1 
1,8 
1,5 
1,6 

1,8 
1,9 
2,1 
2,2 
2.3 
2,5 
2,6 
2,8 
2,9 
3,1 


+  4,5 
+  11,0 
+  10,0 
+  9,0 
+  4,8 
+  5,0  - 
+  7,5'- 
+  10,3  + 
+  13,0 
+  11,0 
7,0 
9,6 
5,2 
3,0 
3,0 
5,2 
6,5 
6,0 
2.0 
4,0 
4,6 
6,0 
8,2 
+  12,6 
+  18,0 
+  18,2 
+ 19,0 
+  16,0 
+  10,0 
+  14,0 


5,0 
1,0 
2,0 
0,0 
4,0 
2,4 
5,0 


SSV  1 

V  1 

so  1 

var  2 

V  2 
NNV  2 

-  O 
2,3  N 
2,0  SSV 
2,0  NNV  O 
2,0  VNV  1 
1,5!SSV  1 
1,o{NV  2 
5.0  S  I 


6,0 
4,0 
6,0 
5,0 


N  2 
VNV  2 
SV  o 
N 


1,0!N 


2,2 
1,2 
3,0 
0,0 
0,0 

0,2 
4,0 
1,5 
1,8 
1,6 
0,2 


O 
3 
1 
2 
2 
2 
O 
O 

-  O 
VSV  O 
N 

NNV  2 
NV  1 


NNO 
SO 
SSO 
SSO 

s 

SO 


2,7 
5,8 
5,6 
4,7 
2.8 
2;6 
1,6 
5,4 
5,2 
6,3 
6,2 
6,1 
4,5 
1.9 
-  0,3 
+  1,9 
1,8 
3,4 
1,8 
2,9 

3,0 
3, 
5,0 
7,1 
9,1 
9,8 

+  12,9 
+  13,0 
+  6,2 
+  9,9 


0,9 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
0,1 

0,0 

0,2 
0,3 
0,5 
0,6 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 

1,7 
1,8 
1,9 
2,1 
2,2 
2,4 
2,5 


+  7,0 
+  12,0 
+  ^9,0 
+  6,5 
+  7,8 
+  7,5 
+  6,5 
+  12,5 
+  11,0 

+  15,0 

^il2,5 


-t 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
f 
+ 
+ 
+ 

+  10.0 
+  13,0 
2,61  +  13,0 
2,81+16,0 
2,9  +20,0 
3,1+20,5 
3,21+  9,5 
3,4+16,0 


9,5 
7,5 
6,0 
2,0 
5,5 
6,5 
7,0 
4,0 
6,0 
7,0 
7,5 


2,0 
1,0 

0,0 

3,0 
2,0 
1,0 
4,5 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

2,0 
3,0 
4,0 
5,5 
5.0 

o;o 

0,0 
0,0 

1,0 

3,0 

1,0 
0,0 
4,5 

2,0 
3,0 
5,0 
3,2 
1,0 


N  1 
SSV  2 
SSO  2 
S  2 
SV 
NO 

s 

var 
S 
S 
V 

s 

VSV  i 
sv  2 
N  1 
SSV  1 
var  1 
NO  3 
NO  2 
SSO  2 
VNV  1 
SSO  2 
SSV  2 
NO  1 
NNO  1 
NO  2 
var  1 
NO  2 
SO  1 

v  1 


Karlstad 


Stockholm 


Askersund 


Göteborg 


1 

+ 

2.5 

2.0 

+  .5,0 

1,0 

VNV  2 

+  5,8 

+ 

+ 

5,1 

2,3 

+ 12,0 

4,0 

SV 

2 

+  7,7 

+ 

3! 

+ 

5,3 

2,1 

+ 10,5 

± 

0,0 

S 

2 

+  7,1 

+ 

4 

+ 

2,9 

1,9 

+  5,5 

+ 

0,8 

SSV 

0 

+  (i,0 

+ 

5 

+ 

0,4 

1,' 

+  6,5 

5,0 

SV 

2 

+  5,8 

+ 

6 

0,1 

1,5 

+  4,0 

4,0 

NV 

2 

+  5,0 

+ 

7 

+ 

0,4 

1,2 

+  9,0 

7,0 

N 

0 

+  5,9 

+ 

8 

+ 

3,0 

1,0 

+  11,5 

3,0 

N 

1 

+  7,3 

4- 

9 

+ 

3,5 

0,8 

+  15,0 

5,0 

SV 

0 

+  6,7 

+ 

10 

+ 

3.5 

0,6 

+  13,5 

4,0 

v 

0 

+  6,(1 

+ 

11 

+ 

2,2 

0.4 

+  9,5 

4,0 

N 

0 

+  6,7 

+ 

12 

+ 

2,4 

0,2 

+  8,4 

4,0 

VNV  1 

+  7,9 

+ 

13 

1,1 

+ 

0,0 

+  1,0 

3,1 

ONO  1 

+  6,7 

+ 

14 

3,7 

+ 

0,2 

+  3,0 

13.0 

SV 

1 

+  3,2 

+ 

15 

0,8 

+ 

0,4 

+  4,0 

4,3 

NNO  2 

+  2,9 

+ 

16 

1,0 

+ 

0,6 

+  8,0 

9,5 

V 

1 

+  3,8 

+ 

17 

1,4 

+ 

0,8 

+  3,1 

6,5 

0 

+  4,2 

+ 

18 

0,2 

+ 

1,0 

+  5,2 

7,0 

N 

•> 

+  4,6 1  + 

19 

0,6 

-t- 

1,2 

+  1,5 

4,0 

N 

4 

+  2,9 

+ 

20 

+ 

0,9 

+ 

1,3 

+  3,0 

1,0 

N 

1 

f  4,0 

+ 

21 

+ 

0,5 

+ 

1,5 

+  4,5 

2,5 

S 

1 

+  4,7 

+ 

22 

+ 

1,3 

+ 

1,7 

+  6,0 

5,0 

s 

2 

+  5,2 

+ 

23 

+ 

3,1 

+ 

1,0 

+  7,5 

2,0 

s 

+  8,1 

+ 

24 

+ 

4,6 

+ 

2,1 

+  13,5 

4,0 

s 

0 

+ 12,5 

+ 

26 

+ 

8,0 

+ 

2,2 

+  19,5 

5,0 

so 

1 

+  14,3 

+ 

26 

+ 

7,9 

+ 

2,4 

+  17,5 

1,0 

s 

1 

+  16,2 

+ 

27 

+ 

9,2 

+ 

2,6 

+  20,0 

2,0 

so 

(J 

+  16,2 

+ 

28 

+ 10,7 

+ 

2,7 

+  19,5 

+ 

3,0 

N 

0 

+  15,4 

+ 

29 

+ 

7,7 

+ 

2,9 

+  15,0 

1.0 

NNO  2 

+  12,3 

+ 

80 

+ 

8,6 

+ 

3,1 

+  16,5 

2,5 

NNO  0 

+  10,3 

+ 

31 

1 

1,3 

+  10,0 

+ 

1,0 

1,4 

+ 16,0 

+ 

2,0 

1,6 

+  10,0 

+ 

5,0 

1,8 

+  9,0 

+ 

4,0 

1,9 

+  11,0 

+ 

0,0 

2,1 

+  9,0 

+ 

2,0 

2,3 

+  12,0 

0,5 

2,5 

+  13,0 

+ 

0,0 

2,6 

+ 12,0 

+ 

2,0 

2,8 

+  13,0 

+ 

0,0 

3,0 

+  13,0 

+ 

0,5 

3,2 

+  14,0 

+ 

1,5 

3,3 

+  9,0 

+ 

5,0 

3,5 

+  5,5 

+• 

0,0 

3,7 

+  7,0 

± 

0,0 

3,9 

+  6,5 

+ 

1,0 

4,1 

+  8,0 

+ 

1.5 

4,2 

+  9,0 

1,0 

4,4 

+  6,5 

0,5 

4,6 

+  6,5 

+ 

1,0 

4,8 

+  8,0 

+ 

2,0 

4,9 

+  8,5 

+ 

3,0 

5,) 

+  13,0 

+ 

1,0 

5,3 

+  19,0 

+ 

7.0 

5,5 

+  20,5 

+ 

«,5 

5,7 

+  21,6 

+ 

9,5 

5,8 

+22,0 

+  10,0 

6,0 

+  23,0 

+ 

8,5 

6,2 

+  17,0 

+ 

8.5 

6,4 

+  17,0 

+ 

3,0 

VNV  1 

+ 

4,1'  + 

0,9 

+  9,0 

+ 

1,0  NV  1 

SV 

1 

+ 

8,5 

+ 

1,1 

+  15,0 

+ 

0,5;  VSV  1 

SSV 

2 

+ 

9,2 

+ 

1,2 

+  14,0 

+ 

5,0SV  1 

s 

2 

+ 

6,2 

+ 

1,4 

+  12,0 

+ 

3,0S  1 

v 

1 

+ 

4,1 

+ 

1,6 

+  8,0 

4- 

0,0  VNVl 

N 

t) 
*J 

+ 

3,2 

+ 

1,7 

+  7,0 

± 

0,0N  2 

NO 

0 

+ 

3,7 

+ 

1,9 

+  8.0 

1,0  NNO  2 

N 

1 

+ 

4,3 

+ 

2,1 

+  8,5 

2,0NO  2 

0 

1 

+ 

5,2 

+ 

2,2 

+  11,0 

l.ONO  1 

0 

+ 

7,2 

+ 

2,4 

+  15,0 

0,5 

v  0 

0 

+ 

8,8 
9,8 

+ 

2,7 

+  14.5 

+ 

3,0 

SV  1 

s 

0 

+ 

+ 

2,8 

+  15,0 

+ 

4,0 

SV  1 

sv 

2 

+ 

7,6 

+ 

2,9 

+  10,0 

+ 

5,0 

sv  2 

ONO 

1 

+ 

4,1 

+ 

3,1 

+  8.0 

+ 

1,0 

var  1 

var 

2 

+ 

2.9 

+ 

3,3 

4-  6,0 

+ 

1,0 

SSV  1 

s 

1 

+ 

4;4 

+ 

3,4 

+  9,0 

1,0 

S  1 

s 

1 

+ 

5,0 

+ 

3,6 

+  9,0 

+ 

0,0  |S  1 

NNV  2 

+ 

2,0 

+ 

3,8 

+  5,0 

+ 

0,0 

N  3 

NV 

2 

+ 

2,5 

+ 

3,9 

+  3,5 

+ 

0,0 

SV  1 

NNVO 

+ 

4,4 

+ 

4,1 

+  8,0 

+ 

1,0 

S  1 

oso 

1 

+ 

5,2 

+ 

4,3 

+  9,0 

+ 

1,0 

so  1 

s 

0 

+ 

5,4 

+ 

4,4 

+  11,0 

+ 

0,0 

S  1 

0 

+ 

6,7 

+ 

4,0 

+  10,0 

X 

0,5 

0  1 

0 

2 

+ 

9,7 

4,8 

+  14,0 

+ 

5,0 

ONO  ] 

0 

1 

+  12,5 

+ 

4,9 

+  18,5 

+ 

5,0 

ONO  1 

0 

J 

+ 12,8 

+ 

5,1 

+  17,5 

8,0 

ONO  ] 

0 

1 

+  14,0 

+ 

5,3 

+  18,5 

+ 

8,5 

ONO  1 

NV 

0 

+  15,1 

+ 

5,4 

+  21,0 

+ 

8,0 

ONO  1 

NNO  2 

+ 

8,7 

+ 

5,6 

+ 15,0 

+ 

5,0 

NNO  2 

0 

+ 

8,2 

+ 

5,8 

+  15,0 

+ 

0,5 

NO  1 

+  5,6 

+ 

0,8 

+  12,0 

+  8,3 

+ 

1,0 

+  16,5 

+ 

4  9,3 

+ 

1,2 

+  14,0 

+ 

+  4,9 

+ 

1,4 

+  8,0 

+ 

f  5.7 

+ 

1,5 

+  12,0 

+  4,6|  + 

1,7 

+  9,5 

+ 

+  5,6 

+ 

1,9 

+  13,0 

+  5,7 

+ 

2,1 

+ 12,0 

+  7,5 

+ 

2,3 

+  17,0 

+ 

+  6,1 

+ 

2,4 

+  16,0 

+  7,7 

+ 

2,6 

+  17,0 

+  8,6 

+ 

2,8 

+ 16,5 

+  7,3 

+ 

3,0 

+  8,5 

+ 

+  4,6 

+ 

3,2 

+  9,5 

+ 

+  1,7 

+ 

3,4 

+  5,0 

+  3,8 

+ 

3,5 

+  9,0 

+  4,0 

+ 

3,7 

+  9,0 

+ 

+  2,8 

+ 

3,9 

+  7,5 

+  1.9 

+ 

4,1 

+  3,5 

+ 

+  4,8 

+ 

4,3 

+  10,5!  + 

+  3,9 

+ 

4,5 

+  8,5 

+ 

+  4.6 

+ 

4,6 

+  10,21  + 

+  7,9 

+ 

4,8 

+ 15,5 

+  11,0 

+ 

5,0 

+  17,0 

4- 

+  13,4 

+ 

5,2 

+  22,0 

+ 

+  14,6 

+ 

5,4 

+  23,0 

+ 

+  14,5 

+ 

5.6 

+  23,0 

+ 

+  14,7 

-L 

5,8 

+  25,0 

+ 

+  12,0 

+ 

5,.4 

+ 17,0 

+ 

+ 10,4 

-i- 

6,1 

+ 18,0 

1,0 
0,5 
6,5 
3,0 
0,5 
2,0 
1,5 
3.0 

i;o 
2,0 
1,0 
1,0 
6,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,0 


NV 
SSV 
V 

SSV 
NV 
NV 
NNO 
NO 
O 

s 
s 

SSV 

v 
so 
sv 
sv 
sv 

2,0iNO 
0,oiVNV3 
1,5|SV 
1,5  SO 

s 

so 
o 
o 
o 
o 
o 

ONO  2 
OSO  1 


6,4 
8,2 
7,5 
6,9 
6,4 
6,8 
6,7 
6,7 
9,7 


+  10,3 


1,0 

2,0 
5,0 
5,0 
7,0 
6,5 
4,0 
8,0 
1,0 


9,0 
7,4 
7,2 
5,5 

5,0 

5,7 
5,5 
5,6 
5,2 
6,2 
5,5 
6,2 
9,1 
+  13,3 
+  15,1 
+  16,3 
+  16,3 
+  15,2 
+  15,6 
+  12,1 


3.2  +  9,5 

3.3  +10,5 
3,5  +11,0 


3 
3,8^ 
4,0 
4,2 
4,3 
4,5 
4,6 
4,8 

5,0 
5,1 
5,3 
5,5 
5,6 
5,8 
6,0 
6,1 
6,3 
6,5 
6,6 
6,8 
6,9 

7,1 

7,3 
7,4 
7,6 
7,7 
7,9 


+  8.5 
+  9,0 
+  9,0 
+  12,5 
+  11,0 
+  16,0 
+  16,5 
+  13,5 

+ 10,0 


8,0 
9,0 
9,0 
7,5 
8,0 


+  10,0 
+  8,0 
+  10,0 
+  8,0 
+  9,5 
-1  14,5 
+  18,6 
+  20,0 
+  24.0 
4  23,0 
+  21,0 
+  20,5 
+  16,5 


4,0 
5,0 
5,5 
5,0 
3,5 
5,0 
1,0 
0,5 
3,5 
4,5 
5.0 
4,0 
6,0 
3,0 
0,5 
4,0 
2,6 
1.0 
2,5 

3,0 
3,0 


+  10,0 
+  10,5 
+  9,5 

+  8,0 

+  11,5 
+  5,5 


N  1 

v  o 

VSV  1 
SV  2 
NV  1 
NO  2 
NO  1 
ONO  2 
ONO  1 
O  O 
var  1 
VSV  2 

V  3 
VSV  2 

V  2 
VSV  3 
SV 
NO 
NV 
O 
O 


2,0  sv 
3,5 
7,0 


1 
1 

2 
1 

O 
O 

NNO  1 
O  1 
O  1 
O  1 
ONO  1 
O  1 
O  1 
ONO  1 


Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  (1921  april). 


V 

i  s  b 

y 

Väx 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

Vindens 
riktning 
och  styrka 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

Vindens 
riktning 
och  styrka 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

1921 

Nor- 
1  mal 

Max. 

j  Min. 

1 

+  3,9 

4, 

1  8 

+  5,8 

+ 

2,3 

VNVl 

6  8 

+ 

1,8 

+  11,5 

+ 

2,5 

VNV  2 

2 

+  6,6 

_L 
r 

1  9 

+  12,-> 

+ 

1,5 

SV  1 

+ 

7^9 

+ 

1,9 

+ 14,5 

+ 

3,0 

SV  1 

3 

+  7,7 

J_ 

20 

+  13,7 

+ 

2,2 

sv  2 

+ 

7,7 

+ 

2.1 

H5,0 

+ 

1,5 

VSV  1 

4 

+  7,8 

_i_ 
I 

2  2 
2  3 

+  12,8 

+ 

3,0 

SSV  2 

+ 

7,1 

2  f-. 

+  11,5 

+ 

4.0 

VSV  1 

5 

+  3,6 

4. 

r 

+  5,3 

+ 

2,ti 

V  1 

+ 

5,3 

+ 

2,4 

+  9,5 

+ 

0,0 

NV  1 

6 

+  3,7 

4_ 

2*4 

+  5,3 

+ 

2,3 

N  2 

+ 

3,7 

2^6 

+  8,5 

+ 

1,0 

N  1 

7 

+  3,8 

4. 

2  5 

+  4,8 

+ 

2,4INN0  3 

+ 

5,0 

-)- 

2^8 

+  9,6 

l'o 

N  2 

8 

+  4,2 

+ 

2> 

+  7,7 

+ 

0,9 

ONO  2 

+ 

4,5 

+ 

3jo 

+  7.5 

+ 

2,0 

NO  2 

9 

+  5,7 

+ 

2,8 

+  11,3 

+ 

1,6 

0  1 

+ 

6,5 

+ 

3,1 

+  11,5 

+ 

2,0 

ONO  1 

10 

+  4,5 

+ 

2,9 

+  7,3 

+ 

0,3 

var  1 

+ 

7,3 

+ 

3,3 

+ 12,0 

3.0 

0  1 

11 

+  7,8 

+ 

3.1 

+  12,0 

+ 

3,1 

SSV  1 

+ 

8,5 

+ 

3,5 

+  14,5 

+ 

0,5 

S  1 

12 

+  8,3 

+ 

3,2 

+  13,4 

+ 

4,0 

sv  2 

+ 

8,7 

+ 

3.7 

+  1.5,5 

+ 

2,0 

VSV  2 

13 

+  7,9 

+ 

3,3 

+  10,0 

+ 

5,1 

VSV  3 

+ 

8,5 

+ 

3;8 

+  13,0 

+ 

5,5 

VSV  2 

14 

+  6,6 

+ 

3,5 

+  9,1 

+ 

4,9 

SV  2 

+ 

4,6 

+ 

4,0 

+  7,5 

+ 

2,0 

SSV  2 

15 

+  4,5 

+ 

3,6 

+  G,4 

+ 

1,9 

SV  2 

+ 

3,0 

+ 

4,2 

+  7,5 

+ 

0,0 

V  1 

16 

+  5,0 

+ 

3,7 

+  8,1 

+ 

1,0 

SSV  2 

+ 

4,4 

+ 

4.4 

+  8,5 

+ 

0,5 

SV  2 

17 

+  5,1 

+ 

3,9 

+  8,5 

+ 

1.4 

OSO  1 

+ 

3,2 

+ 

4^6 

+  7,5 

1,0 

var  1 

18 

+  1,9 

+ 

4,0 

+   4,0:  + 

o!o 

NNO  3 

+ 

2,3 

+ 

4,7 

+  4,5 

+ 

0,5 

NN  V  2 

19 

+  3,7 

+ 

4,1 

+  7,ll  + 

0,0 

SV  3 

+ 

3,9 

+ 

4,9 

+  6,5 

+ 

0,5 

VSV  2 

20 

+  4,8 

+ 

4,3 

+  8,1 

+ 

1,1 

S  1 

+ 

4,5 

+ 

5,1 

+  7,5 

+ 

1,5 

S  1 

21 

+  3,7 

+ 

4,4 

+  7,3 

+ 

0,1 

var  1 

+ 

5,4 

+ 

5,3 

+  8,7 

+ 

2,0 

S  1 

22 

+  5,2 

+ 

4,5 

+  7,7 

+ 

0,4 

V  1 

+ 

6,0 

+ 

5,5 

+  10,5 

+ 

2,5 

sv  1 

23 

+  6.3 

+ 

4,6 

+  10.5 

+ 

1,1 

ONO  1 

+ 

6,0 

+ 

5,0 

+  9,5 

0.5 

NO  2 

24 

+  13,2 

+ 

4,8 

+  18,0 

+ 

6,7 

SO  1 

+  11,7 

+ 

5,8 

+  17,0 

+ 

5,5 

NO  2 

25 

+  14,0 

+ 

4,9 

+  19,5 

+ 

8,9 

0  2 

+  12,9 

+ 

6,0 

+  18,0 

+ 

8,5 

ONO  2 

26+15.5 

+ 

5,0 

+  20,8 

+ 

8,7 

0  1 

+  14,3 

+ 

6,2 

+  20,0 

+ 

8,0 

ONO  2 

27 

+  11,4 

+ 

5,2 

+  16,-3 

+ 

6,0 

ONO  2 

+  13,3 

+ 

6,3 

+  18,5 

+ 

8,0 

NO  2 

28 

+  8,9 

+ 

5,3 

+  11,4 

+ 

4,9 

NNO  1 

+  11,8 

+ 

6,5 

+  17,6 

+ 

4,5 

ONO  1 

29  h-  7,3 

+ 

5,5 

+  12,5  + 

4,2 

NNO  3 

+ 12,3 

+ 

6,6 

+  19,5 

+ 

5,5 

0  1 

30 
31 

+  4,5 

+ 

5,6;+  5,4 

+ 

3,3 

NNO  1 

f 

8,9 

+ 

6,9 

+  14,0 

+ 

2,5 

NO  1 

Halmstad 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


S5 


Max. 


Min. 


8,3 
7,4 
8,1 
7,2 

6,6 
6,1 
6,5 
6,6 
8,6 
9,2 
9,7 
6,8 
8,1 
6,3 
6,2 
6,6 
4,.s 
6,1 
6.6 

;'>,'■• 

5,9 
6,6 
8,1 


+  12,8 
+  1.5,1 
+  16,4 
+  16,0 
+  12,9 
+  14,6 
+  11,7 


3,0 
3,2 
3,3 
.3,5 
3,7 
3,8 
4,0 
4,2 
4,3 
4.5 
4,7 
4,8 
5,0 
5,2 
5,4 
.5,5 
5,7 
5,9 
6,0 
6,2 
6,4 
6,6 
6,7 
6,9 
7,1 
7,2 
7,4 
7,6 
7,7 
7,9 


+  11.0 

+  9,0 
+  13,0 
+  10,0 
+ 10,0 
+  8,5! 
+  12,01 
+  11,0 
+  14,0 
+  15,0 
+  15,0 
+  12,0 
+  11,0 
+  9,0 
+  9,0 

+ 

+  8,0 
+  10  0 
+  9,0 
+  9,0 
+  10,0 
+  11,0 
+  13,0 
+  17,5 
+  20,5 
+  22,0 
+  21,5 
+  19,0 
+  21,5 
+  17,5 


+  5,0 

+  6,0 

+  3,0 

+•  5,0 

+  3,0 

+  3,0 

+  0,5 

+  1,0 

+  3,0 

+  4,0 

+  3,5 

+  0,0 

+  6,5 

+  4,5 

+  1,0 

+  4,0 

+  0,0 

+  1,0 

+  4,0 

+  3,0 

+  2,0 

+  2,0 

+  1,0 

+  7,5 
+  11,0 
+  11,0 
+  10,0 

+  7,0 

+  7,0 

+  5,0 


NV  1 
VSV  1 
SV 

v 

VNV  1 
NNO  1 
NO  1 
NO  1 
O  2 
SO  1 
var  1 
var  1 
SV  1 
SV  1 
VNVl 
SV  2 
NNO  1 
NNO  1 
V  1 
VNV  1 
S  1 


1 
1 
1 
1 

ONO  1 
ONO  1 
NNO  1 
ONO  1 
O  1 


Kalmar 


Medel- 
temperatur 


Temperatur  2. 2.  < 


1921 


Nor- 
mal 


Max. 


^  c  Cl, 

>1  S  B 


Min. 


+  7,7  + 

+  5,4  + 

+  6,2  + 

+  5,8  + 

+  6 

+  4,5 

+  5,1 

+  4,3 

+  4,3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


5,1 
6,9 
9,2 

9,3 
7,0 
5,7 
+  .5,8 
+  3,7 
+  1,8 
+  .5,5 
.5,2 
6,5 


+ 

+ 

+  5,4 


5,8 
8,8 
+  10,1 
+  10,1 
+  10,0 
+  10,9 
+  9,3 
+  6,7 


2,2 
2,3 
2,5 
2,6 
2,7 
2,9 
3,0 
3,2 
3,3 
3,5 
3,6 
3,8 
3,9 

4,1 
4,2 
4,4 
4,5 


+  13,0  + 
+  8,6  + 

+  10,0j  + 

+  7,0  + 
+  I2,o!  + 


8,5  + 
8,0  + 
6,0  + 
6,0  + 

8,0 '  + 

+  13,0;  + 

+<14,0'  + 
+ 12,0 1  + 
+  ll,0i  + 
+  10,5|  + 
+  10,0 
+  9,5 
4,7i+  4,0 
4,8! +  10,0 
5,0 :+  8,0 
'  +10,0 
-10,5 
+  8,5 
+  12,0 
+  13,5 
+  12,0 
+  13,0 
+  16,5 
+ 12,5 
+  10,5 


5,1 

.5,3 
5,4 
5,6 
5,7 
5,9 
6,0 
6,2 
6,3 
6,5 


3,5  var  1 

2,0  SSV  1 
3,5  SSV  2 
4,0  SSV  2 
1,0  NV 
2,5  NNO  2 
0,5  NNO  4 
3,0  NNO  3 
3,0  NNO  2 
2,0  NO 
1,0  S 
4,0  SSV 
6,0  SV 
5,0  SV 
2,0  VSV 
2,0'SV 
1,0  O 

0,5  NN  V  3 
O.oSV  3 
3,0  S  2 
3,0  S  1 
0,0  SO  o 
1,0  NNO  3 
5,0  N 

8,o:no 

8,0 'NNO 
7,0N 
4,0  NO 
6,0|N 

3.0  NNO  2 


Malmö 


Medcl- 
tcmperator 


Temperatar 


1921 


iNor-' 
mal 


Max.  Min. 


>t  a  s 

93 


8,2 
7,5 
7.8 

7,7 
6,3 
6,4 

6,2 
6,5 

7,0 

8,5 
9,3 

8,5' 

8,0' 

5,91 

5,51 

.5,9; 

4,8 

5,1 

6,5 

6,4' 

5,6 

7.0' 
7.3 


+ 10.0 
+  10,8 

+  13,2, 
+  13,5 1 

+  12,3 1 
+  11,41 
+  8.5' 


+  11,2  + 
+  9,8  + 
'  + 1.5,0  + 
+  11,0  + 

+  9,0  + 
+  9,l|  + 
+  12,2  + 
+  11,8  + 
,  +  11,5!  + 
+  14,5:  + 
+  14,6'  + 
+  14,4  + 
+  12,3  + 

9,0 
8,9 
9,8 
7,8 
7,5 
9,8 
9,2 
9,2 
+  12,6  + 
+  11.0  + 
+  13,0  + 
+  14,0  + 
+  19,0  + 
+  20,0  + 
+  2(1,0  + 
+  20,1  + 
+  14,5  + 


5,9  VNV  2 
6,2  V 
2,2  SO 
.5,4SV 
3,6 1 V 
4,6'NV 
0,1  NNO  3 

2.1  ONO  2 
2,8' O 
3,9  O 
3.6  NO 
1,8  NV 

5.2  SSO 
3,5  .SSO  2 
2,0  VSV  2 
.3,0  SSV 

2.4  var 

1.5  N 
.3,5  SV 
3,0  SSV 
1,0  SSV 

1.6  SSO 
0,2  O 
6,6  SO 
8,0  0 

8.0  O 

8.1  O 
6,8  O 
3,8  var 

4.2  OSO  1 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  (1921  april). 


Station 


Vattendrag 


Maximi- 
vattenstånd 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Period 


Högsta 
kända 


år  cm 


1921 
em 


1921 
cm 


o 


Minimi- 
vattenstånd 


1921 
cm 


Lägsta 
kända 


år 


Station 


Vattendrag 


Period 


Maximi- 
vattenstånd 


Högsta 
kända 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Minimi- 
vattenstånd 


1921  1921  2  2  1921 

'   rtrtt       r»T»-»      "  3  /»nr» 


år 


Lägsta 
kända 

m  år 


Jukkasjärvi . 
Vojakkala 
Rödupp  .  . 
Pajerim  .  . 
Trångfors 
Ålvsby  .  . 
Myrheden .  . 
Arjeplog  .  . 
Kusfors  .  . 
Vännäs  .  .  . 
Nyåker  .  . 
Maksjöstraud 
Forsmo  .  . 
Strömsund  . 
Du  ved  .  .  . 
Bomsund  .  . 
Gimdalsby  . 
Torpshammar 
Edänge  .  . 
Oxberg  .  .  . 
Leksand  2  . 
Transtrand  . 
Fäggeby  .  . 


Torncälv 
> 

Kalixälv 
L.  Luleälv 
Luleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavau 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Mak  sjön 
Angermanälven 
Ströms  vattnet 
Äreälven 
Indalsälven 
Idsjön 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 
> 

Västerdalälven 
Dalälven 


1900—20 

1910-  20 

1911—  20 
1910—20 


j  1900—20 
.  1909-20 
I  1900-20 
!  1901—20 
t  1905—20 
I  1909-20 
1910—20 
1909—20 
1901—20 
:  1882-1920 
!  1910-20 

1909—  20 
1900—20 

1910—  20 

1900—  20 

1901—  20 

1911—  20 


1910 
1912 
1913 
1912 

1913,11 
1913 
1901 
1910 
1914 
1913 
1912 
1914 

1914,20 
1914 


1913 

19*14 
1910 


258 
300 
336 
175 
300 
230 
160 
259 
261 
400 
465 
111 
375 
166 
231 
252 
91 
408 
404 
368 
1920  1199 


1914 
1911 


318 
374 


255 
272 
43Ö 
164 
235 
192 

94 
248 
270 
290 
300 

77 
270 
147 
220 
146 

56 
296 
356 
.337 
1113 
242 
236 


235 
193 
252 
117 
210 
85 
70 
244 
187 
259 
234 
29 
217 
118 
13Ö 
89 
44 
249 
264 
258 


236 
182 
220 
110 
180 
80 
53 
247 
176 
251 
240 
24 
209 
100 
106 
65 
38 
254 
243 
249 


1076 104 


105 
215 


81 
179 


231 
157 

217 
96 

195 
58 
34 


196 
100 
202 
67 
110 
33 
22 


243  23S 


160 


135 


216  202 


194 
13 


148 
4 


180  1,55 


105 
100 
54 
34 
209 
226 


80 
72 
.fl 
17 
179 
181 


219  205 


1041 
39 
188 


997 
21 
62 


1919 
1914 
1916 
1911 
1915 


1916, 17 
1915 
1905 

1909 
1917 
1915 
1919 
1885 
1914 
1909 
1915 
1912 
1909 

1915 


Hammarby  .  . 
Forsbo  .... 
Nedre  Uppsala 
Övre  Stockholm 
Näsby  .... 
N.  Täckhammar 
Källstad  . 
Motala  .  . 
Mjölar  p  . 
Norsholm 
Järnforsen 
Mörrum 
Hönjebro 
Klippan 
Skeen  . 
Johansfor: 
Kila  .  . 
Asbro  . 
Edebäck 
Nordmark 
Åtorp  .  . 
Sjötorp 


Dyltaån 
Sagån 

Fyrisån 

Mälaren 
Runnviken 
Nyköpingsån 

Tåkern 

Vättern 
Mjölarpsäu 

Itoxen 

Emån 
Mörrumsån 

Helgeån 
Bälganeån 

Bolmån 

Nissan 

Ätran 

Viskan 
Klarälven 
Timsälven 
Gullspångsälveii 

Vänern 


1910—20 


1871-1920 
1901—20 
1911—20 
1909—20 


1916  235  131 

1919  483  382 
1881  275  85 
1904  490  413 
1916  612  543 

>  124  54 

1913  148  88 
1876-1920  1884.99  342  312 

1909—  201  1919  99.  68 
1871-1920!  1904  502  — 
1901—20 1     >  250  m 

1910—  20    1910  215  1:?9 
1904  121  6S 

1920  [140  67 
»  350  301 

1900  395  312 

1920  212  140 

1919  130  98 

1910—  20    1910  398  256 

1911—  20  1920  170  (JO 
1909—201  1910  196  109 
1809-1908     »  519  410 


1900—20 
1909—20 

1900—20 
1911—20 
1909—20 


120  139 

288  311 
75  124 

408  429 

537  541 
51  70 
85  103 

303  312 
59  56 
—  '402 
SS  127 

m  175 
67  80 
51  64 

287  301 

289  315 
110  129 

69  80 
173  167 
48  75 
96  96 
407  408 


105!  65 
248  225 
68  15 
403  376 
530  465 

49  21 
80  !  48 

m  279 
52  19 
—  312 
76,  40 

116  92 

50  52 
39  36 

274  243 
276  262 
92  73 
54 


130 
34 
71 


406  i297 


1917 
1914 
1888 
1915 


1888 
1909 
1888 
1909 
1917 

1915 
1917 

1919 
1917 
1915 


1902 


Anm.    Feta  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Knrsicn  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 
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Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  april). 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.  31 
mars 
1921 


d.30 
april 
1921 


1.  Torneulv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleälv 
Vaikijaure    .  . 

13.  Pifeälv. 
Tj  äggelvas    .  . 
Jäknajanre  .  . 

20.  Skellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavau  .   .  . 

21.  Bnreälv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Stornnian  .   .  . 
Storjuktaii    .  . 
Storvindelu  .  . 
Storlaisan     .  . 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjöu 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

net  


322,3 

23,1 

61,2 
6,6 

30,0 
242,9 

7,5 

165,0 
28,0 
G4,0 
32,5 


53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 


58,0 ! 

! 

22,9 

8,6 
1,3' 

I 

6,0 ' 
48,6  i 


41,2 
3,4 
0,0 
6,5 


23,3 
12,4 
25,5 
24,3 


67,7 
21,0 


26,9 
4,4 


10,5 
55,9 


"b  5' 

cnj  CO 


+  3,7 


-  0.7 


+  7,1 
+  1,2 


2,51  6,9 


29,4 
17,9 


40,8 
73,5 
65,1 
35,8 


1, 
2,8 


+  2, 
+  11,3 
+  4,4 


+  6,8 

+  23,6 
+  12,4 
+  15,3 

+  4,4 


Flodområde 
cell 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  ni' 


d.  31 
mars 
1921 


d.  30 
april 
1921 


s  5: 


B  (W 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  .  ,  .  , 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .   .  . 

42.  Ljungan. 

Fotingen,  Län- 
nässjön o  Klöv- 
sjön   

Holmsjön 

Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låssen  .  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Bergviken    .  . 

51.  Testehoån. 
Bosjön  .   .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  .  . 


148,6 

94,0 
48,4 
152,0 
418,0 
55,0 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 

74,0 


53,5 


15,6 
63,8 
76,2 
7,7 


3,7 
30,9 


11,4 

2,0 

9,5 
37,5 

1,6 

87,3 


115,9 


19,4 
126,2 
224,0 

42,4 


21,5 
44,6 


21,.S 

14,7 

20,0 
39,1 

2,5 

102,1 


+  24,1 

+  20,7 
+  1,5 
+  24,1 
+  57,0 
+  13,4 


6,9 
5,3 


+  3,8 

+  4,9 
+  4,1 

+  0,6 

+  0,3 
+  5,7 


53.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön — Skatt- 
ungen .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren— 
No7-r  ström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .   .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen  .... 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Unden    .  . 

Nätaren 

Tåkern  .  . 

Vättern  .  . 

Sömmen  . 

Roxen  . 

82.  Ronnebyån 
Rottnen    .  .  . 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.31 
mars 
1921 


d.30 
april 
1921 


-BB 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


32.1 
290.0 
61,7 


18,5 
493,0 
20,0 


36,2 
6,8 

11,0 


0,1 

19,3 
142,1 
61,1 


8,5 
340,2 
11.8 


34,0 
2,9 

7,3 


94,0  18,8 

11.2  9,0 

44.3  34,1 
1899,0  873,5 

126,2  183,0 


95,6 


34,5 


72,7 
36,6 


28,6 
356,7 
75,9 


9,4 
369,8 
11,8 


33,3 
2,0 


22,6 
9,6 

36,8 
816,6 
196,9 

61,2 


+  3,6 
+  82,8 
f  5,7 


+  0,3 
+  11,4 
±  0,0 


-  0,3 

-  0,3 


+  1,5 
+  0,2 
+  1,0 
-22,0 
+  5,4 
-  4,4 


39,0  +  0,9 


86.  Mörrums- 

ån. 

Äsncn    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
AUgunnen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
sunden   .  . 
108.  Vänern — 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  med 
Foxen    .  . 
Torrvarpen  . 
Ullvättern  . 
Hornborgasjön 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54 
28,2 
5568,0 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 

Magasinets 
ändring 
sm' 

d.31 
mars 
1921 

1 

d,  30 
april 
1921 

3,4 

2,9 

-  0,2 

33,3 

27,4 

-  ii,3 

8,2 

7,6 

-  0,2 

152.3 

135,8 

-  6,4 

35,2 

29,2 

-  2,3 

76,8 

77,9 

+  0,4 

133,8 

118,4 

-  5,9 

141,6 

149,9 

+  3,2 

42,4 

45,4 

+  1,2 

47,7 

44,4 

-  1,3 

14,1 

9,0 

-  2,0 

6514,6 

6570,2 

+  21,5 

i  55,4 

44,8 

-  4,1 

Tab.  5.   Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse 

(1921  april). 


Station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


N 


1,1 
18,3 

3,9 
14,4 
15,6 
22,2 

7,8 
12,8 

3,9 

0,6 

11,1 

10,6 
3,9 

18,3 
5,5 


NO 


1,1 

7,2 
1,7 
2,8 
11,7 
2,8 
7,2 
15,6 
12,2 
15,0 
15,5 
23,9 
20,2 
20,6 
10,0 


Medelvind- 
riktning 


Bjuröklnbb   SV  96 

Holmö  Gadd   ....  SSO  146 

Bremö   VSV  113 

Understen   NO  90 

Svenska  Uögarne  .  .  SV  34 

Solen  lyste  klart  i  medeltal  5,4  timmar 
gistreringar  åv  Campl)c]l-Stoke's  instrnnient.) 


1,1 
3,9 
8,3 
0,0 
7,8 

1,1 

12,2 

13*9 
15,6 
23,3 
15,6 

3,9 
15,5 

2,2 
22,8 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


SO 


2,2 
2,2 

1,1 
10,8 
2,2 
3,3 
3,3 
7,8 

11,1 

0,6 
7,2 
7,2 
6,7 
2,8 
14,4 


5,6 

28,9 
7,2 
13,3 
27,2 
12,8 
9,4 
13,9 
8,3 

1,1 

12,2 
10,6 
5,6 
13,4 
12,8 


SV 


8,3 
22,2 
10,6 

6,7 

10,0 

11,7 
7,8 
18,2 
12,8 
10,6 
25,6 
15,4 
15,4 
15,4 
3,9 


station 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .   .  . 
Väderöbod  . 


26,2 

7,8 
24,4 

4,4 
5,6 

1,1 

3,9 

5,0 
12,2 
20,0 

5,6 
10,6 
13,3 

5,0 
21,1 


NV 


10,0 
5,0 
6.1 

17,8 
2,2 
3,9 
7,2 
2,8 
6.1 
4i4 
7,2 
7,8 
9,4 
5,6 
1,7 


Medelvind- 
riktning 


ONO 
NO 
VNV 
NNV 
NNV 


Lngn- 
väder 


44.4 
4> 
36,7 
30,0 
17,7 
41,1 
41,2 
10,0 
17,8 
24,4 
0,0 
10,0 
10,0 
16,7 
7,8 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


62 
77 
61 
130 
72 


Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm. 

djup. 


på  V  2  och  1  meters 


station  och  län 


Kiruna,  Norrbottens  . 
Öjebyn,  » 
Björkå  bruk.  Västernorr 
Törsta,  Jämtlands  .  . 
Gisselås,      »        .  . 
Varpnäs,  Värmlands  . 
Uppsala,     Uppsala  . 
Ultuna,  2  em.,  » 
Experimentalfältet,  Sth 
Valinge  I,  Södermanlands 

»     II,  » 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs  .  . 
Flahult  I,  Jönköpings 

»      II,  » 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Alnarp,  kl.  12  c.  m.  Malmöh 

Jordtemperatur  kl.  2 


Markslag 


Pinnmo 
Lerjord 


Sandbl.lcra 
Grus 
Lerjord 

Mosand 
Lätt  lera 
Lera 

Vitmossej. 
Sandjord 

Mull,  lättlera 


D.  5 


Vs  m    1  m 


0,5 


+  0,1 


4,2 
4,0 
3,9 
4,0 
4,5 
3,8 
5,4 


2,6 
4.9 


-  0,6 

+  0,3 


2,8 
3,8 

5,9 


D.  15 


Va  m    1  m 


-  0,2 


f  0,1 

+  5,0 

+  5,5 

+  5,0 

+  5,6 

+  5,4 

+  5,2 

+  6,1 


+  3,8 
+  5,3 


-0,1 
+  0,4 


+  3,8 

+  4,6 

+  3,6 

+  4,5 

+  4,6 

+  4,2 

+  5,1 


+  3,4 
+  4,4 

+  6,7 


D.  25 


Va  m    1  m 


+  0,1 


±  0,0 

+  5,8 
+  5,8 
+  5,6 
+  5,2 
+  6,1 
+  6,0 
+  6,4 


+  3,9 
+  5,3 

+  7,6 


+  0,1 
+  0,4 


+  4,0 

+  4,8 

+  4,0 

+  4,6 

+  4.8 

+  4,6 

+  5,2 


+  3,8 
+  4,3 

+  7,1 


+ 

cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

2  .   .   .  . 
4  !  !  !  '. 
6  .  .  .  . 
8  .  .  .  . 

+  5,0 
+  5,8 
+  4,2 
+  5,1 

10   .   .  . 
12   .  .  . 
14   .  .  . 
16   .  .  . 

+  6.0 
+  6,7 
+  5,0 
+  6,4 

18  .  .  . 
20   .  .  . 
22   .  .  . 
24   .  .  . 

+  4,2 
+  4,1 
+  5,0 
+  6,2 

26   .  .  . 

28  .  .  . 
30  .  .  • 

+  11,0 
+  13,0 
+  10,2 

l)r  dag  i  AUsko  under  april  månad  eller  39  "Å  av  längsta  möjlig: 


tid;  i  Flahult  6,0  timmar  eller  42  %.    (Enligt  re- 


Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    •  •  • 

3,4 

2,9 

2,5 

1,9 

1,0 

1,« 

2,4 

4,2 

1,8 

2,8 

3,8 

4,6 

1,5  1  0,8 

1,0  2,1 

1,5 

0,5 

0.7 

1,4 

1,2 

2,2 

2,6|  2,8 

3,9 

3,7 

3,7 

4.2 

3.7 

2,6 

72,4 

Stockholm  1921.  P,  A.  Norstedt  &  Söner.  210D69 


STATENS   METEOROLOGISK- HYDROGRAFISKA  ANSTALT 


MANADSOVERSIKT  O  VER  VÄDERLEK  OCH  VATTENTILLGÅNG 
Årgång  3.    Del  L  5.  Maj  1921 


Väderleken  under  maj  månad  fick  sin  Icaraktär 
huvudsakligen  av  följande  sju  icke  särdeles  kraftiga 
oväderseentra,  som  från  trakten  mellan  Island  och 
Irland  rörde  sig  över  norra  Skandinavien,  vilket  hade 
till  följd,  att  vädret  var  ostadigt  i  västra  Göta-  och 
Svealand  och  Norrland,  men  mestadels  stadigt  i  det 
övriga  Sverige. 

Det  d.  1 — 4  gav  övergående  regn,  delvis  blandat 
med  snö,  under  den  1- — 3  i  Norrland  och  Svealand 
samt  den  4  i  Svea-  och  Götaland ; 

det  d.  7 — 10  orsakade  till  en  början  regn  i  västra 
Sverige,  men  den  10  skurar  över  hela  Svealand  och  Norr- 
land ;  blåst  förekom  under  denna  tid  runt  hela  kusten ; 

det  d.  14 — 15  orsakade  nederbörd  i  Norrland,  del- 
vis med  åska;  temperaturen  föll  i  medeltal  8  grader 
vid  dess  övergång; 

det  d.  17 — 20  och  d.  22  gåvo  regn  i  västra  Norr- 
land  och   skurar  på   spridda  ställen  i  södra  Sverige; 

det  d.  24—29  gav  regn  varje  dag  i  västra  Norr- 
land, den  27  och  28  i  hela  västra  Sverige  samt  den 
29  flerstädes.  D.  28  var  landet  till  hela  sin  längd 
delat  i  tvenne  hälfter  i  avseende  på  temperaturen, 
därvid  den  västra  hade  6  å  7  grader  svalare  än  den  östra; 

oväderscentret  d.  30  slutligen  orsakade  blåst  i  svenska 
farvattnen  samt  regn  i  Dalarna  och  västra  Norrland. 

Storm  blåste  på  Skagerack: 
d.    frän       vid  max. 
2    VSV    Smögen  20  sm  kl.    1  em. 

7  S  .   23   >    >     2  » 

8  S         »   23   .    >    12  md. 

31      S         »   23   »>    10  fm. 

Bottenviken : 
d.     från          vid  max. 
23     NV     Bjuröklubb  20,.5  sm  kl.  9  fm. 

Lufttrycket  var  1  nordvästra  Norrland  omkring  3  mm, 
men  i  övriga  Norrland  omkring  2  mm  under  det  nor- 
mala för  månaden.  I  västra  Svealand  och  Götaland 
var  det  omkring  0,5  mm  och  i  de  östra  delarna  om- 
kring 1,5  mm  över  normalvärdet. 

Yindriktiiiug^en  var  övervägande  sydlig  till  västlig 
i  hela  landet,  utom  i  sydvästra  delen,  där  den  var 
mellan  syd  och  ost. 

Temperatureu  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela 
landet  över  den  normala;  4°  däröver  i  vissa  delar  av 
Norrbottens  län  samt  i  östra  Svealand  och  på  Gott- 
land,  2  ä  3'  däröver  i  hela  västra  Sverige. 

Nederbördeu  utgjordes  huvudsakligen  av  regn,  ehuru 
i  början  av  maj  även  snö  föll  i  norra  Sverige.  Neder- 


bördens mängd  var  normal  eller  däröver  i  västra  delen 
av  Norrland,  i  Värmlands  och  i  Götelx)rgs  och  Bohus 
län,  eljest  mindre  än  normal,  sålunda  omkring  IG  % 
av  den  normala  i  Västerbottens,  Västemorrlands,  Kop- 
parbergs, Älvsborgs  och  Hallands  län,  50  %  i  Gävle- 
borgs, Örebro,  Uppsala,  Skaraborgs,  Jönköpings  och 
Malmöhus  län,  35  %  i  Västmanlands,  Stockholms, 
Södermanlands,  Östergötlands,  Kronobergs,  Kristian- 
stads och  Blekinge  län  samt  15  %  i  Kalmar  och  Gott- 
lands  län.  I  hela  landet  var  nederbörden  omkring 
30  mm  eller  80  %  av  normalmängden. 

Vattentillgångeu  i  maj  var  genomsnittligt  i  de  norr- 
ländska fjällälvarna  över  det  normala,  men  överallt 
annorstädes  lägre  än  medelvärdet.  Exceptionellt  låga 
månadsmedia  inträffade  bl.  a.  i  Västerdalälven,  Mä- 
laren, Emån,  Rönneån  och  Nissan.  Maximivatten- 
stånden  överstego  endast  undantagsvis  det  normala  i 
ett  fåtal  fjällälvar  och  var  så  i  några  vattendrag  ab- 
normt lågt  t.  ex.  i  Piteälv,  Daläven,  Mälaren,  Emån, 
Mörrumsån,  Helgeån,  Rönneån,  Bolmån,  Ätran,  Viskan, 
Timsälven  och  Klarälven.  Minimivattenstånden  voro 
i  Norrland  över  det  normala  med  undantag  för  öre- 
älv och  Ljungan,  men  i  det  övriga  landet  lägre  och 
i  följande  vattendrag  t.  o.  m.  exceptionellt  låga:  öre- 
älv, Sagån,  Mälaren,  Emån,  Mörrumsån,  Helgeån, 
Rönneån,  Bolmen  och  Nissan.  Som  synes  har  Syd- 
sverige varit  svårt  utsatt  för  torkan.  Beträffande  vatten- 
ståndsväxlingarnas förlopp  märkes  följande  i  fjäll- 
älvarna. I  Torneälv  vid  Jukkasjärvi  fortsatte  vår- 
flodens stigning  till  d.  23,  varefter  en  kort  sänkning 
och  så  åter  stigning.  Vattenståndet  var  hela  tiden 
över  det  normala.  I  Skellefteälv  vid  Kusfors  var 
vattenståndet  i  stort  sett  i  sjunkande  med  kort- 
variga stigningar  och  understeg  det  normala  redan 
fr.  o.  m.  d.  5.  I  Strömsvattnet  vid  Strömsund  fort- 
satte stigandet  hela  månaden  på  en  nivå  över  det 
normala.  Detsamma  var  även  förhållandet  i  Gesunds- 
sjön  vid  Bomsund,  men  här  inträffade  vändpunkten 
d.  23.  I  Ljusnan  vid  Edänge  utmärktes  stigandet  av 
tvenne  toppar  d.  2  och  16,  varefter  sänkning  inträdde. 
Det  normala  underskreds  redan  d.  6.  I  Dalälven  vid 
övre  Älvkarleö  höll  sig  vattenståndet  hela  månaden 
avsevärt  under  det  normala  på  en  i  huvudsak  konstant 
nivå,  mot  slutet  med  tendens  till  sjunkning.  I  Klar- 
älven vid  Edebäck  var  förloppet  överensstämmande 
med  Dalälvens,  ehuru  sänkningen  fr.  o.  m.  d.  20 
var  mera  påtaglig.  Skogsälvarnas  karakteristika  voro 
dessa:  I  Byskeälv  vid  Myrheden  kulminerade  vår- 
floden redan  d.  9,  varefter  normalvattenståndet  under- 
skreds d.  15.    I  GuUspångsälven  vid  Åtorp  var  vatten- 
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ståndet  i  sjunkande  hela  månaden  och  under  det  nor- 
mala. I  fråga  om  slättfloderna,  nämligen  Fyrisån  vid 
Nedre  Uppsala,  Nyköpingsån  vid  Nedre  Täckhammar, 
Emån  vid  Järnforsen,  Helgeån  vid  Hönjebro  och 
Nissan  vid  Johansfors,  gäller  detsamma  som  för  GuU- 
spångsälven. 

Vsvttenkraftindustriens  tillgång  på  vatten  var  i  de 
större  floderna  tillfredsställande,  men  flerstädes  i  de 
mindre  vattendragen  för  ringa.  Särskilt  Mellan-  och 
Sydsverige  var  i  detta  avseende  hemsökt. 

Flottningen  har  redan  fått  vidkännas  svårigheter 
på  grund  av  det  låga  vattenståndet,  men  islossningen 
har  ur  flottningssynpunkt  varit  gynnsam  med  ringa  ska- 
degörelse. 


Snötäcke  kvarlåg  i  skog  i  nordliga  och  inre  Norr- 
land till  omkring  d.  10  maj,  eljest  var  marken  i 
allmänhet  bar.  I  Svealands  nordvästra  fjälltrakter  låg 
dock  snö  till  månadens  början.  I  övriga  Sverige  var 
marken  bar  under  hela  månaden. 

Lantbruket.  Den  svåra  torka,  sam  varit  rådande  i 
maj,  har  flerstädes  i  inre  och  östra  delarna  av  Sverige 
ytterst  menligt  inverkat  på  vallar  och  vårsäd,  varemot 
höstsäden  rett  sig  jämförelsevis  bra. 

Norrsken  iakttogs  ingen  gång  under  maj  månad  i 
nordliga  delen  av  Norrland,  svagt  i  södra  Norrland 
d.  7  och  12—14,  men  ovanligt  starkt  i  det  övriga 
Sverige  d.  13  och  14  samt  svagt  d.  15 — 19. 

Äska  förekom  över  hela  landet  d.  10—12,  18—19 
och  28—30. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (Maj  1921.) 


Norrbottens  län.  Björkliden  (Vikman).  D.  31 
Torneträsk  delvis  isfritt.  Stormyrheden  (Johanson). 
Sjön  Sling  gick  upp  natten  d.  13—14,  Auktsjaure  natten 
(j,  10 — 17.  Kornbrodden  på  de  flesta  ställen  ännu  ej  upp- 
kommen. Lappträsk  (Viklund).  D.  9  Koipijärvi  och  Eo- 
tisjärvi  isfria.  D.  19  hördes  göken.  Vårsådd  d.  19 — 31. 
AUejaur  (Lindfors).  Tranan  kom  i  början  av  må- 
naden. Första  svalan  syntes  d.  13,  d.  24 — 25  tal- 
rikare. Gulärlan  syntes  första  gången  d.  20.  Sådd 
av  potatis,  havre  och  rovor  d.  20 — 31.  D.  27  hördes 
göken.  Jukkasjärvi  (Henriksson).  D.  1  första  hussvalan. 

17 — 31  kornsådd,  d.  21 — 31  potatissättning,  llols- 
Tattnet  (Bergqvist).  D.  9  Holsvattnet  isfritt.  D.  23 
svalan,  d.  25  göken.  Hedberget  (Rehnberg).  D.  10—20 
har  vårbruket  pågått.  Gällivare  (Olsson).  D.  2  starkt  snö- 
fall (blötsnö).  Stort  linjeras  inom  Gällivare  och  trakten 
omkring.  Samtl.  riks-  och  telegrafledningar  brutna. 
D.  2  sädesärlor,  d.  12  starar  och  svalor.  Kiruna 
(Wellner)  D.  21  Lilla  Lombolo  isfri,  d.  28  Luossa- 
järvi  delvis  isfri.  Apua  (Uusitalo).  D.  9  lövsprick- 
ning.  D.  17  sådd  av  korn  börjad.  D.  20  syntes 
svalorna  första  gången,  d.  21  hördes  göken.  D.  20 — 25 
försvinner  tjälen.  D.  27  började  potatissättn.  Norra 
Bergnäs  (Granberg).  D.  13  började  sådd  och  potatis- 
sättning. D.  22  gick  Saddajaure  upp.  Karesuando 
(Lidström).  D.  17—19  islossning  i  älven.  D.  27  löv- 
sprickningens  början  på  björk. 

Västerbottens  län.  Malå  (Björzén).  D.  11  Malå- 
träsk  isfritt.  D.  22  kommo  svalorna.  Granås  (Ström- 
kvist). D.  13  gick  Bergvattensjön  upp.  Isens  största 
tjocklek  62  cm.  Omkring  d.  4  lövsprickning,  d.  12 
såddens  början.  D.  1 — 12  kommo  flyttfåglarne. 
Joliannisbcrg  (From).  D.  14  isrev  i  Malån,  d.  15  i 
Vårbosjöarna,  slut  d.  17 ;  isens  tjocklek  60  —  65  cm;  tjä- 
len 50  cm.  Häggås  (Mikaelsson).  D.  10  kom  svalan, 
d.  16  göken.  D.  11  såddens  början.  D.  16  insjöar  öppna. 
Ulvoberg  (Kristoffersson).  D.  24  kornsådd.  Bergvattnet 
(Persson).  D.  13 — 18  vårsådden.  Maksjöstrand  (Sjö- 
din). D.  9  svalan  synlig,  d.  17  hördes  göken.  D.  31  vår- 
sådden färdig.  Kroksjö  (Karlsson).  Svår  torka  för  åker 
och  äng.    Isarna  gingo  upp  d.  10—12  på  smärre  sjöar 


och  tjärnar.  Isens  tjocklek  c:a  50  cm.  Blaikliden 
(Anundson).  Allt  såuingsarbete  imdanstökat  d.  31. 
D.  17 — 25  korn-  och  havresådd;  potatissättning  d.  28 — 
31.    Svalan  d.  25. 

Jämtlands  län.  Älgliallen  (Mårtenson).  D.  13 
Stormyrtjärn  isfri,  d.  14  Kärrnässjön,  d.  17  Öjärssjön 
och  d.  18  öravattnet.  Omkring  d.  18  tjälen  ur  mar- 
ken. D.  27  hägg  i  blom.  D.  30  vårarbetet  avslutat. 
Ljnsuedal  (Grönqvist).  D.  16  blev  sjön  Sorren  isfri. 
Sveg  (Hedin).  D.  14  började  lövsprickning  å  björk, 
d.  17  vårbruket.  Mnnsv.attnet  (Jonsson).  D.  18  blev 
Munsvattnet  rent  för  is.  D.  15  kommo  svalorna. 
Ljnugdalen  (Halfvarsson).  D.  9  beckasiner  synliga,  d. 
10  stenskvätta,  d.  20  svala,  d.  24  gulärla.  D.  10  löv- 
sprickning börjad. 

Västernorrlands  län.  Högbränna  (Lundberg). 
D.  10  hördes  göken  och  började  vårarbetet.  Inge 
(Pettersson).  D.  7  svalor,  d.  19  göken  hörd.  D.  9 
vårbruket  börjat.  Kasa  (Eriksson).  D.  11  ladusvala, 
d.  18  gök.  Björkå  bruk  (Ericson).  D.  10  första 
svalan.  D.  12  hägg  i  blom.  Första  göken  hördes  d. 
18.  Första  liljekonvaljen  d.  25.  Vårsådd  påbörjad  omkr. 
d.  20.  D.  31  var  den  först  sådda  vårsäden  uppe  om  ock 
gles  på  grund  av  torka.  Granberget  (Bergström).  D. 
9  svala,  d.  13  sädesärla.  D.  11  gick  Granbergstjärnen 
upp,  d.  14  Tåsjön.    Kornsådd  avslutad  d.  25. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  D.  8 
hördes  göken.  Vårbruket  avslutat.  Vårfloden,  som 
i  år  varit  ovanligt  låg,  173  cm.,  är  nu  över.  Bjur- 
åker  (Rönnander).  D.  4  allmän  lövsprickning.  D. 
13  nästan  alla  vårblommor  utslagna  och  vårarbetet 
börjat,   d.   28    avslutat.     Hövallarna    lida   av  torka. 

Kopparbergs  län.  Mora-Noret  (Wickman).  D.  8 
svalor.  D.  19  björkarna  fullövade.  D.  22  äppleträd  i 
blom,  d.  26  syrén.  Yakerskogen  (Johansson).  D.  11 
göken.  D.  15  vårsådden  avslutad.  Jobannisholm  (Lars- 
son).Rågen  i  ax  d.  28.  Storsätern  (Heed).  D.  26 
blommade  Azalea  å  Långfjället.  Ulvsjö  (Jönsson).  D. 
8  Ulvsjön  isfri.D.  9  svalan  d.  16  göken.  Flötningen 
(Berg).  D.  12  starar,  d.  13  svalor.  D.  15  Flötnings- 
sjön  isfri.    Överborg  (Ek).    liågfiilt  och  vallar  se  lo- 
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vande  ut.  SkatUösbcrg  (Carlsson).  D.  'å — 5  åstadkom 
frosten  mindre  skador  å  klöverplantorna.  Vårsådden 
avslutad  omkr.  d,  20.  Tjärnvallen  (Myrholm).  D.  G 
göken,  d.  12  svalan.  D.  25  häggen  i  blom.  Storbron 
(Ilccd).  En  del  vattendrag  kunna  ej  slutflotta. 

Värmlands  län.  Lekvattnet  (Olsson).  Gök  och 
svala  d.  8.  Lönnhöjden  (Jansson).  D.  8  svalan,  d. 
10  göken.  D.  20  rågen  i  ax.  Nytorp  (Olsson).  Göken 
d.  6.  Hornknllou  (Sundberg).  D.  5  göken.  Södra  Vig- 
gen (Sy versson).  D.  8  lövskogen  grön.  D.  11  svalor, 
d.  12  göken.  D.  11  började  vårsådden.  Ullveriid 
(Magnusson).  Ploganden  gjord  till  d.  15,  en  del  säd 
redan  uppe.  D.  23  axbildning  på  råg.  Forshult  (Bratt- 
lund).   D.  8  göken,  d.  11  svalan. 

Örebro  län.  Spjutsjöfallet  (Andersson).  D.  3 
vete-  och  d.  4  havresådd  samt  tidig  potatis,  d.  12  sattes 
ärtor  och  bönor,  d.  21  såddes  rov-  och  rotfrö.  D.  9 
göken,  d.  11  svalan.  Blommor:  d.  12  körsbärs-  och 
äppelträd,  d.  24  syréu,  d.  26  oxel.  D.  11  släpptes  korna 
i  vall,  d.  27  hästarna.  D.  18  ax  på  rågen,  stråen  125 
cm.    D.  29  potatiskälen  uppe. 

Västmanlands  län.  Jäders  bruk  (Brolund).  Nat- 
ten d.  3 — 4  frost,  tidigt  utvecklade  fruktträdsblom 
och  rotfruktsplantor  skadade.  Gisslarbo  (Ericsson).  D. 
17  rågax.  D.  18  kornknarren.  D.  22  syren  utslagen. 
Lisjö  (Bergström).  D.  4  göken.  Blomning:  d.  8  hägg, 
d.  11  päron-,  d.  15  äppelträd,  d.  18  syrén.  Såning  av 
vårsäd  avslutad  d.  13,  potatissättning  d.  14  och  17. 
Rågax  d.  15.    Bina  svärma  d.  26. 

Uppsala  län.  Ultuna  (Timberg).  D.  13  gök  och 
kornknarr,  d.  14  svala,  feiumlösa  (Svensson).  D.  7 
slutade  vårsädessådden.  D.  18  potatissättning.  D.  15 
råg  i  ax.  Hård  jordsrågen  i  blom  d.  31.  För  frodiga 
lösjordsrågar  och  för  trädans  skötsel  har  månadens  torka 
varit  idealisk;  men  all  annan  växtlighet  suckar  efter  regn. 
Frötuna  (Svvärdh).  D.  3  göken  D.  22  rågen  i  ax.  Löv- 
sprickning:  d.  1  alm  och  rödbok,  d.  2  lind,  d.  5  äpple- 
träd, d.  13  ek,  d.  14  asp  och  d.  20  ask.  Blomning 
börjad:  d.  1  kalvleka,  d.  2  körsbärsträd,  d.  4  narcisser, 
d.  5  slånbuske  och  röda  vinbär,  d.  6  hägg,  d.  12  äpple- 
träd, d.  16  liljekonvalje,  d.  18  tjärblommor,  d.  20  sy- 
rén, d.  23  prästkrage  och  kastanj,  d.  24  rönn,  d.  26 
lingon  och  d.  29  råg.  Västanå  (Willner).  Vallarna  totalt 
uppbrända,  höstsäden  vitnar  utan  fruktsättning.  Löv:  d. 
1  alm  och  körsbär,  d.  2  björk  och  vinbärsbuske,  d.  8 
gråal  och  klibbal,  d.  11  lönn  och  lind,  d.  12  kastan- 
je  och  asp,  d.  14  ek  och  d.  24  ask.  Blommor:  d.  5 
smultron  och  blåbär,  d.  10  vinbär,  d.  11  hägg  och 
björk,  d.  15  liljekonvalje  och  äpple,  d.  16  syrén,  d. 
17  harlänge  och  stenbräcka,  d.  23  lingon  och  linnea, 
d.  28  hästkastanje.  Flyttfåglar:  d.  1  stenskvätta,  d. 
9  svala,  d.  10  gök,  d.  21  tornsvala.  Sådd:  d.  2  bland- 
säd, d,  3  havre,  d.  6  vete,  d.  7  korn.  D.  16  råg  i 
ax.  D.  12  potatissättuing  allmän.  D.  27  ax  å  höst- 
vete och  vårråg,  den  senare  på  sina  ställen  endast 
några  tum  lång. 

Stockholms  län.  Svartsjö  (Läth).  Vårsäden  bör- 
jar gulna,  vallarna  nedvissnade,  rotfruktfrö  gro  ej  i 
torkan.  Det  enda,  som  ser  lovande  ut,  är  höstrågen. 
Kårsta  (Sundell).  D.  7  göken.  D.  15  rågen  i  ax,  d. 
27  i  blom.  Norr-Järsjö  (Ekström).  D.  9  göken,  d.  15 
svalan.  Aludden  (Bengtsson).  Torkan  skadar  vallarna, 
särskilt  gräsen.    Höstsäden  utmärkt  vacker. 


Södermanlands  län.  Kskilntuna  (Björkman). 
Lövsprickning:  d.  8  ek,  d.  18  ask.  Blommor:  d.  10 
liljekonvalje  och  äppleträd,  d.  15  syren,  d.  17  rönn 
och  d.  28  blåklint.  Älborga  (Geijcr).  D.  3  havren 
frostskadad.    StrilngiiilH  (Karlsson).    Rågen  i  ax  d.  17. 

Östergötlands  län.  Övre  Oräiisö  (Sörbcrg).  D.  2 
göken.  Blommor:  d.  7  liljekonvalje  d.l6  syrén.  D. 
11  råg  i  ax.  D.  22  tornsvalan.  Vallar,  betesmarker 
och  vårsäd  lida  av  torka  d.  15 — 31.  Klockarp  (Swärm). 
D.  4  göken.  Blomning:  d.  10  körsbär,  d.  17  päron,  d. 
19  äpple.  D.  20  rågen  i  ax.  Prä«ttorp  (Alberg).  D.  9 
hördes  göken  och  d.  11  kornknarr  samt  svalor  syntes. 
Giöpperstad  (Svensson).  D.  3 — 4  frostskador  å  frukt- 
blommor, kornbrådd  och  andra  ömtåliga  växter.  D.  29 
rägblomningen  börjad.    Askträden  lövades  d.  27. 

Skaraborgs  län.  Götlnnda  (Wennerblad),  Löv- 
sprickning: d.  1  ek,  d.  16  ask.  Blomning:  d.  1  Tar- 
axacum,  röda  vinbär,  d.  5  päronträd,  d.  7  svarta  vin- 
bär, d.  8  cardamine,  alchcmilla,  d.  9  smultron,  d.  12 
äppleträd,  d.  15  Chelidonium  majus,  d.  16  Carum 
carvi,  cercfolium  saxifraga,  d.  22  Veronica  chamsdrys, 
Myosotis  palustris,  Rlantago  lanceolata,  d.  2?)  oxel, 
d.  25  hallon,  Ranunculus  arvis,  Gcum  rivale,  Plantago 
media,  kastanj,  Viscaria,  Lotus  corniculatus.  D.  4  frost- 
skada å  boklöv.  D.  11  svalan,  d.  14  tornsvalan  och 
iofjärilen.  Edsvära  (Johansson).  D.  8  kom  svalan, 
d.  10  hördes  göken.  D.  12  började  rågen  gå  i  ax. 
Remningstorp  (Lundgren).  D.  17  gick  rågen  i  ax  och 
d.  30  började  den  blomma. 

Älvsborgs  län.  Köln  (Luthander).  D.  9  hördes 
göken.  D.  18  rågax  utslagna.  All  skörd  ser  f.  u. 
lovande  ut.  Olovstorp  (Högrell).  D.  1  råg  i  ax.  D. 
9  hördes  göken,  d.  13  göktytan,  d.  14  svärmade  bien. 
Blommor:  d.  14  syrén,  d.  23  tjärblomma.  Långarcd 
(Ahlström).  Vårarbetet  mestadels  färdigt  i  mitten  av 
månaden.  D.  9  hördes  göken.  Löv:  d.  1  bok,  d.  5 
alm  och  lönn,  d.  14  ek,  d.  27  ask.  Blommor:  d.  4 
maskros  och  åkerviol,  d.  5  gökört,  d.  8  sötblomstcr 
och  daggkåpa,  d.  12  blomsterlyra,  svärdslilja  och  körs- 
bärsträd, d.  13  hägg,  d.  14  pingstlilja,  d.  15  päron- 
träd, d.  17  apel  och  plommon,  d.  22  liljekonvalje, 
skogsstjärna  och  midsommarblomster,  d.  25  syrén  och 
caragana,  d.  28  oxel.  Häggårda  (Pettersson).  Vallar 
och  säd  i  stort  behov  av  regn  vid  månaders  slut. 
L.  Bräcke  (Andersson).  Vårarbetet  avslutat,  utom  rov- 
sådden.  Tranemo  (Molander).  D.  6  vin-  och  krusbärs- 
blom frostskadade.    D.  9  gök  och  d.  11  svalor. 

Göteborgs  och  Bohuslän.  Gisleröd  (Alström). 
Frost  i  orten  på  morgonen  d.  1  och  2  med  is  på 
mindre  vatten;  även  frost  d.  23.  Sinimersröd  (Dahl- 
berg). D.  11  rågax;  d.  31  mogna  smultron.  Äspe- 
luuden  (Lind).  Vårarbetet  avslutat  omlcr.  d.  19.  Rov- 
sådd  månadens  sista  dagar.  Säby  (Nilsson).  Vår- 
arbetet avslutat  omkr.  d.  14. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  D.  26—28 
brändes  gräset  helt  ned  på  svag  jord  och  vissnade  även  på 
bättre  jord,  där  det  förut  var  ovanligt  frodigt.  Rågarna, 
ävensom  vetet,  äro  vackra  å  traktens  mulljordar,  å 
synnerligen  svag  jord  syntes  rågarna  blekna  något 
under  torkperioden.  Av  samma  orsak  hämmades  nog 
vårsäden  något  i  groning  och  växt,  men  torde  ej  ha 
tagit  synnerlig  skada.  Regnet,  20  mm  d.  29  och  30, 
var  efterlängtat  och  välgörande.    Blomning  börjad: 
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d,  1  vitgran  och  vanlig  gran,  d.  2  björk,  d.  3  hägg 
och  körsbär,  d.  8  apel  och  hästkastanj,  d.  9  smultron 
och  pingstlilja  d.  10  konvalje,  d.  12  harris,  d.  13  syren, 
d.  15  lingon  och  ek,  d.  18  tall,  d.  23  vit  näckros, 
d.  25  rönn,  d.  28  olvon.  Lövsprickning:  d.  1  asp, 
d.  3  körsbär,  d.  5  ek  och  ask.  Flyttfåglar  komna: 
d.  7  ladusvala,  d.  9  gök,  d.  14  hussvala,  d.  29  torn- 
svala. Vårarbetet  i  allmänhet  avslutat  d.  18.  Ramsered 
(Dahlquist).  Vårarbetet  avslutat  omkr.  d.  12.  Rågen 
gick  i  ax  d.  21,  står  vacker  och  färdig  att  blomma  vid 
månadens  slut.    Vattenståndet  i  Ramsjön  mycket  lågt. 

Jönköpings  län.  Flahnlt  (Åkerberg).  D.  14  vår- 
arbetet avslutat.  Växtligheten  lovande,  men  börjar  av- 
tyna i  brist  på  regn.  Jordloppor  härja  svårt  i  rov- 
fälten.  Flyttfåglar:  d.  9  gök,  d.  25  hussvala  och  d. 
31  tornsvala.  Lövsprickning:  d.  11  alm,  d.  15  lind, 
d.  23  ek  och  d.  25  ask.  D.  13  nyckelpigan  framme. 
Prästkulla  (Ågren).  D.  9  lät  göken  höra  sig,  d.  12 
anlände  svalorna.  D.  21  rågax  synliga  och  vårbruket 
i  huvudsak  avslutat.  D.  10  körsbär  och  plommon  i 
blom,  d.  18  äpple.  Grödan  vid  månadens  slut  i  det 
hela  vacker,  fast  en  del  vallar  lidit  av  torkan.  Lanna- 
skede  (Siebke).  Frost  och  torka  ha  delvis  menligt 
inverkat  på  gräsväxten.  Vårbruket  avslutat.  Grransliult 
(Johansson).  Som  det  föll  ringa  nederbörd  under  både 
april  och  maj  har  torkan  gjort  stor  skada  särskilt  å 
vallar  och  beten,  vilka  till  stor  del  tagit  obotlig  skada. 
Högemålen  (Johansson).  D.  9  hördes  göken  första 
gången,  d.  10  kom  svalan.  D.  23  rågen  i  ax.  Götes- 
torp  (Peterson).  D.  13  vårbruket  avslutat.  Kävsjö 
(Landegren).  På  grund  av  den  ringa  nederbörden 
under  månaden  har  gräset  och  rågen  hämmats  i  väx- 
ten. Vårsäden,  som  ännu  ej  hunnit  långt,  rätt  vacker. 
Ulvahult  (Gustafsson).  Vårarbetet  avslutat  omkr.  d. 
21.  Klövervallarna  börja  vissna  ner,  till  följd  av 
torkan.  Strandvallen  (Nystöm).  Flyttfåglar  komna: 
d.  4  lövsångaren  och  hussvalan,  d.  5  svarthuvade 
sångaren,  d.  8  göken,  buskskvättan  och  svart  o.  vit 
flugsnappare,  d.  17  trädgårdssångaren. 

Kronobergs  län.  Gårdsby  (Lundblad).  D.  1  björk 
och  boklöv  utslagna.  D.  17  blommade  liljekonvaljen. 
D.  6  hördes  göken,  d.  8  syntes  vipan,  d.  13  svalan. 
D.  16  gick  rågen  i  ax.  Lagan  (Werner).  Frostnät- 
terna i  början  av  månaden  synes  icke  ha  skadat  rå- 
garna, men  tillsammans  med  torkan  nästan  förstört 
gräsväxten,  särskilt  på  odlad  jord.  Hnlt  (Svensson). 
Till  följd  av  den  ringa  nederbörden  och  starka  värmen 
har  höskörden  tagit  stor  skada.  Den  sist  sådda  säden 
är  av  brist  på  fuktighet  ojämnt  uppkommen.  Höst- 
säden fortfarande  vacker.  All  växtlighet  fjorton  dagar 
eller  tre  veckor  tidigare  än  vanligt.  Skecn  (Alm). 
D.  28  kom  det  efterlängtade  regnet;  det  var  otill- 
räckligt, men  det  var  i  hög  tid,  att  det  kom  så  myc- 
ket. Rågarna  på  den  styva  jorden,  äro  alldeles  ovan- 
ligt bra,  även  på  sandjorden  där  inte  frosten  varit 
för  svår;  vårsäden  står  ännu  vacker,  den  som  kommit 
upp  ordentligt.  Sämst  med  betet  å  gräset,  som  frost 
och  torka  gått  illa  åt.  Lidliult  (Karlberg).  Den  in- 
tensiva torkan  har  betydligt  nedsatt  växligheten  å  vallar 


och  rågfält  med  lättare  jordlager;  rågen  gick  i  ax  un- 
der sista  veckan.  Länsluilt  (Andersson).  Vårtorkan 
har  skadat  klövervall  betydligt,  delvis  vintersäden,  vår- 
säden har  stått  sig  bra  på  bättre  mulljord,  men  på 
sandjord  ser  det  ledsamt  ut.  Ljungby  (Hjelmqvist). 
Klövern   och   gräsvallarna  ha  lidit  mycket  av  torkan. 

Kalmar  län.  Holmbo  (Carlson).  D.  2  hördes  göken. 
Starka  frostnätter  i  början  av  månaden,  ej  nämnvärd 
skada.  Rågen  står  hög  och  vacker.  Klövervallar, 
vårsäd  och  rotfrukter  lida  av  torkan.  Ogcstad  (Lil- 
jenstolpe).    Blommor:  d.  6  stenbräcka,  d.  9  hägg,  d. 

11  vattenklöver  och  äppleträd,  d.  12  narciss,  d.  15 
hästkastanje,  d.  16  syrén,  d.  20  lingon,  liljekonvalje 
och  tjärblomma,  d.  21  rönn,  d.  26  bullerblomster,  d. 
28  olvonbuske,  d.  29  blåklint  samt  prästkrage  och  d. 
30  vit  näckros.    Lövsprickning:  d.  28  asp  och  ek,  d. 

12  ask.  D.  11  sådd  av  2-rad.  korn,  d.  9  rotfrukter. 
D.  14  höstråg  i  ax,  d.  28  i  blom.  Flyttfåglar:  D.  1 
gök,  d.  10  gulärla  och  kornknarr,  d.  11  hussvala, 
samt  d.  13  tornsvala.  Torkan  gör  sig  mycket  känn- 
bar för  vallar  och  rotfrukter.  Även  vårsäden,  som 
ännu  står  ganska  jämn,  behöver  snar  hjälp. 

Kristianstads  län.  Olastorp  (Bengtsson).  D.  15 
ax  på  höstråg,  d.  3  på  vårråg.  Blomning:  d.  13 
äpple,  d.  14  lingon,  d.  16  syrén,  d.  19  rönn.  Gräs- 
vallarna ytterst  dåliga.  Hönjaruni  (Jansson).  Klöver- 
och  gräsvallarna  ha  lidit  svårt  av  den  långvariga  tor- 
kan. Vinterrågen  har  av  torkan  drivits  i  för  tidig 
blomning.  Hörlinge  (Nilsson).  D.  31  visade  sig  vid 
solnedgången  ett  rödaktigt  sken,  som  sträckte  sig 
uppåt  och  åt  sidorna  längs  horisonten.  Det  var  myc- 
ket starkt  purpur  och  vid  kanterna  skimrade  det  i 
violett.  Iakttogs  över  en  halv  timma,  varefter  det 
övergick  i  ett  gult  lysande  sken,  vilket  även  iakttogs 
ganska  länge,  under  tiden  blevo  de  uppåt  himlen  svä- 
vande molnen  färgade  röda  i  kanterna.  Fenomenet 
iakttogs  en  timmas  tid_._ 

Malmöhus  län.  Övedskloster  (Madsen).  D.  6 
svala,  d.  9  näktergal,  d.  10  gök.  Hör  (Hagström). 
D.  1 — 27  ingen  nederbörd.  Gräs-  och  klövervallar 
ha  lidit  betydligt  av  torka  och  värme,  säden  och  rot- 
frukterna däremot  icke  nämnvärt.  Rågen  i  ax  början 
av  månaden.   Göken  och  svalan  anlände  omkr.  d.  8. 

Gottlands  län.  Henise  (Haldin).  Torkan  börjar 
göra  sig  gällande,  gallring  av  betorna  har  påbörjats. 
D.  31  fann  jag  å  en  sidlänt  löväng  61  st.  blommande 
fanerogamer,  61  olika  arter,  gräs  och  träd  ej  medräk- 
nade, på  en  yta  av  några  få  kvadratmeter.  Källunge 
(Klint).  D.  4  svalan  synlig  och  göken  hörd,  d.  8 
kornknarren.  D.  6  päronträd  i  blom,  d.  12  äpple- 
träd. D.  15  rågen  i  ax,  kastanjen  börjar  blomma, 
askarna  slå  ut.  D.  30  blommar  rågen ;  halmen  någor- 
lunda normalt  utvecklad,  ehuru  ej  så  lång  som  van- 
ligt, en  följd  av  den  intensiva  torkan.  Fodervallarna 
på  fast  mark  börja  tvina  av  brist  på  regn.  Vetet  re- 
der sig  ännu,  men  synes  stanna  i  växten;  de  nedre  bla- 
den börja  gulna  på  torrare  jordar.  Vårsäden,  som  såd- 
des under  gynnsamma  förhållanden,  står  sig  ännu, 
liksom  betorna. 
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Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  maj  1921. 
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+- 

14,5 

,1. 

+  10,1 

»1  9 

J_ 

10  « 
iu,o 

-i- 

6,3 

+  16,4 

_L 

1  i 

1 » 

10 

62 

50 

65 

32,5 

41,0 

7,0 

8 

0 

Bjaråker  .  .  . 

760,0 

760,4 

-t- 

11,8 

-r 

7  \ 

+ 

16,0 

1  1  ft 
11, D 

+  10,3 

+ 

^  s 

J,o 

11,5 

+ 

7,0 

-1-  18,4 

1 

3 

68 

53 

71 

20,2 

42,0 

7,1 

6 

0 

Särna  .... 

758,6 

760,5 

+ 

8,5 

+ 

0,0 

13,3 

+  7,4 

-|- 

Pi  8 

+ 

8,4 

+ 

6,2 

+  14,9 

1 

T- 

1  0 

11 

66 

51 

73 

47,9 

44,6 

7,1 

15 

2 

Gävle  .... 

760,8 

760,5 

12.4 

1 

Oji3 

+ 

16,2 

1 

lin 

-1-  11,8 

1 

T 

7  1 

4,1 

1 

12,4 

+ 

7,9 

4-  19,2 

1 

0,4 

4 

65 

46 

63 

12,5 

41,2 

5,9 

7 

1 

Falnn  .... 

761,1 

760,4 

+ 

12,8 

R  9 
O, i 

-1- 

16,4 

+ 

1 9  1 

-1-  11,8 

+ 

8  n 
o,u 

+ 

12,6 

+ 

8,6 

+  17,4 

1 

-T 

4  n 
4,U 

5 

58 

43 

66 

37,3 

47,7 

17,2 

10 

2 

Uppsala   .  .  . 

761,2 

760,4 

13,8 

1 

+ 

17,9 

1  9  Q 

-1-  11,4 

t 

7  ti 

4  ,0 

t 

12,9 

+ 

8,6 

+  19,3 

1 

tj,0 

2 

60 

42 

64 

21,7 

43,8 

5,1 

9 

2 

Västerås  .  .  . 

761,2 

760,5 

-(- 

12  6 

"h 

+ 

17,6 

1 

m  8 

xO,ö 

+  12,4 

r 

S  7 
0,/ 

1 

i- 

13,1 

+ 

9,3 

+  19,5 

1 

7  5/ 

1 

62 

39 

62 

15,1 

40,8 

9,0 

4 

0 

Karlstad  .  .  . 

760,8 

760,5 

+ 

11,2 

1. 

O,/ 

+ 

15,6 

i_ 

+  11,6 

+ 

9,2 

11,9 

+ 

9,6 

-1-  16,9 

o, o 

0 

69 

51 

69 

41,3 

48,3 

15,5 

11 

0 

Stockholm  .  . 

761,5 

760,5 

+ 

14,0 

4- 

-1- 

17,2 

12  1 
1^,1 

+  11,3 

+ 

7,6 

12,9 

+ 

8,6 

+  18,2 

t 

4  ,0 

0 

55 

46 

69 

9,8 

39,5 

4,4 

6 

0 

Örebro  .... 

761,6 

760,6 

-1- 

12,8 

"h 

+ 

17,2 

"t" 

iO,0 

+  12,6 

+ 

9,1 

-|- 

13,1 

+ 

9,7 

+  18,2 

+ 

D,  4 

3 

62 

45 

66 

23,3 

46,6 

9,3 

11 

3 

Strömstad    .  . 

760,4 

760,6 

+ 

12,4 

-1- 

14,0 

+ 

19  1 

+  11,6 

+ 

9,7 

+ 

12,0 

+  10,2 

+  15,2 

7  9 

2 

74 

66 

79 

64,3 

48,4 

17.7 

16 

1 

Askersund   .  . 

761,7 

760,6 

+ 

13,9 

_L 

8  7 

+ 

18,6 

+ 

1^  fi 
lo,u 

+  10,7 

+ 

8,5 

1 

12,7 

+ 

9,1 

+  20,2 

1 

3 

58 

43 

76 

19,9 

50,4 

3,9 

11 

1 

Nyköping    .  . 

761,8 

760,6 

+ 

13,1 

] 

-1- 

16,0 

+ 

l.i,3 

+  10,6 

+ 

7,8 

+ 

12,0 

+ 

8,7 

+  17,2 

+ 

fi  n 

0 

64 

54 

74 

12,3 

43,3 

3,4 

9 

1 

Linköping  .  . 

761,3 

760,7 

+ 

12,4 

+ 

+ 

18,0 

+ 

1  4  fl 
14,0 

+  12,7 

+ 

9,3 

13,3 

+ 

9,9 

+  19,1 

+ 

0,8 

1 

62 

41 

64 

23,5 

39,6 

10,5 

11 

1 

Skara  .... 

761,0 

760,7 

+ 

12,1 

1 

Q  9 

15,9 

+ 

19  Q 
i*i9 

+  10,4 

+ 

8,4 

11,5  + 

9,1 

+  18,4 

-1- 

0,1) 

2 

68 

53 

75 

28,8 

46,1 

9,9 

11 

0 

Vänersborg  .  . 

760,7 

760,7 

13,5 

+ 

17,0 

+ 

15,8 

+ 

1  1 

+  12,3 

+ 

9,0 

+ 

12,9 

+ 

9,2 

+  16,8 

+ 

o, b 

1 

63 

54 

67 

46,4 

53,7 

15,5 

12 

0 

Ulricehamn  .  . 

760,9 

760,8 

+ 

11,0 

4- 

-t- 

16,8 

+ 

14,3 

+  9,7 

+ 

7,4 

+ 

11,1 

8,6 

+  17,8 

+ 

0,8 

2 

67 

48 

72 

34,9 

58,2 

13,1 

11 

0 

Jönköping    .  . 

761,5 

760,8 

+ 

12,4 

8,1 

+ 

16,1 

+ 

11  3 

+  12,3 

+ 

8,5 

T 

12,7 

+ 

8,8 

-1-  17,8 

1 

6  4 

1 

60 

43 

63 

29,1 

39,8 

10,9 

6 

1 

Västervik    .  . 

761,4 

760,8 

+ 

13,9 

+ 

9,4 

16,7 

-t- 

12,0 

+  11,2 

+ 

8,2 

-1- 

12,7 

+ 

9,0 

+  18,1 

+ 

6,6 

1 

60 

48 

72 

5,9 

38,5 

4,7 

3 

0 

Borås  .... 

761,5 

760,8 

-1- 

12,  i 

+ 

10,2 

+ 

16,5 

+ 

14,0 

+  10,3 

+ 

7,9 

+ 

11,5 

+ 

9,3 

+  18,3 

+ 

4,0 

5 

76 

56 

77 

47,3 

58,4 

13,5 

10 

0 

Göteborg  .  .  . 

761.1 

760,8 

+ 

12,2 

+ 

10,1 

-1- 

15,7 

+ 

13,2 

+  13,1 

+  10,4 

+ 

13,1 

+  10,6 

-1-  17,1 

+ 

9,0 

0 

68 

53 

62 

28,9 

50,4 

14,7 

9 

0 

Visby  .... 

762,3 

760,9 

+ 

13,1 

+ 

8,4 

-1- 

14,6 

+ 

10,4 

-1-  10,9 

-1- 

7,3 

+ 

12,0 

+ 

8,1 

+  16,4 

+ 

7,2 

0 

65 

60 

72 

5,6 

27,4 

5,5 

2 

1 

Växjö  .... 

76L9 

761,0 

12,4 

9,8 

-1- 

17,6 

+ 

13,7 

-1-  12,5 

+ 

9,0 

+ 

13,0 

+ 

9,7 

+  18,4 

+ 

6,5 

0 

63 

41 

61 

13,8 

44,3 

8,2 

5 

1 

Halmstad    .  . 

761,6 

761,0 

-1- 

14,4 

10,5 

-1- 

16,5 

+ 

14,0 

+  12,6 

+  10,1 

+ 

13,5 

+  10,6 

+  17,5 

+ 

7,3 

1 

62 

54 

69 

39,4 

48,2 

16,5 

6 

0 

Kalmar    .  .  . 

762,6 

761,1 

+ 

12  4 

9,3 

-V 

14,9,+ 

11,7 

+  12,0 

-l- 

8,5 

-1- 

12,4 

+ 

9,1 

+  17,3 

-t- 

8,0 

0 

71 

60 

74 

6,4 

33,0 

5,5 

3 

2 

Ronneby  .  .  . 

+ 

14,8 

11,3 

+ 

17,3 

+ 

14,2 

+  9,3 

+ 

7,4 

+ 

11,9 

+ 

9,3 

-1-  19,0 

+ 

3,9 

5 

13,7 

34,5 

11,4 

4 

2 

Karlshamn  .  . 

762,3 

761,2 

+ 

11,5 

+ 

10,2 

+ 

15,3 

+ 

13,0 

-1-  11,8 

+ 

9,2 

+ 

12,0 

+ 

9,9 

-1-  16,7 

-1- 

6,0 

1 

74 

64 

71 

10,8 

33,0 

10,2 

2 

0 

Kristianstad  . 

762,5 

761,2 

f 

13,6 

+ 

10,2 

+ 

17,1 

+ 

13,7 

+  11,5 

9,5 

+ 

12,7 

+  10,1 

+  18,3 

+ 

5,9 

1 

70 

53 

78 

12,7 

37,1 

7,4 

9 

1 

Land  .... 

762,1 

761,2 

+ 

13,1 

10,4 

+ 

17,7 

+ 

14,2 

+  11,8 

+ 

9,3 

-1- 

12,9 

+  10,1 

-f-  19,4 

+ 

7,6 

0 

70 

49 

71 

19,5 

39,8 

10,5 

5 

0 

Malmö  .... 

762,0 

761,2 

+ 

12,8 

+ 

10,2 

+ 

16,7 

+ 

13,2 

+  12,5 

+ 

9,8 

+ 

13,1 

+  10,4 

+  18,3 

+ 

7,8 

0 

68 

50 

67 

20,9 

37,0 

11,3 

5 

0 

YsUd  .... 

762,2 

761,4 

+ 

12,6 

+ 

10,1 

+ 

14,5 

+ 

13,2 

-1-  12,0 

+ 

8,7 

+ 

12,4 

-1- 

9,5 

15,li 

33,0 

11,0 

5 

4 

40 

Tab.  2.  Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  maj  1921. 


G  ä  1  1  i  v 


Medel- 
temperatnr 


1931 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Mia 


Haparanda 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min 


2.<i 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


t..  » 

H  13  B 
t>T^IJ<5  to 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


^  ro 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


,2.<J 


Min 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


4,4 
1,5 
2,4 
0,4 
2,7 
3,3 
3,2 

5,0 
3,0 
4,7 
8,3 
6,8 
6,4 
8,8 
7,8 
8,0 
4-10,9 
+  12,3 
+  11,5 
+  10,3 
6,8 
7 

4,2 
5,6 
8,1 
+  13,4 
+  16,7 
+  17,4 
+  16,2 
+  8,2 
+  10,9 


0,5 
0,6 
0,8 
1,0 

1,1 

1,3 

1,5 

1,7 

1,9 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

3, 

4,0 

4,2 

4,5 

4,7 

5,0 

5,2 
5,5 
5,8 

6,0 

6,3 
6,6 
6,8 
7,1 


7,5 
4,0 
8,0 
7,0 
9,5 
+  12,0 
+  7,0 
+  12,0 
+  7,0 
+  11,0 
+  14,0 

+  10,0 

+  11,0 
+  14,0 
+  12,5 
+  12,5 
+  18,7 
+  18,0 
+  17,0 
+  15,0 
+  11,0 
+ 12,5 
+  »8,4 
+  9,0 
+  13,0 
+  20,5 
+  24,0 
+  23,0 
+  22,0 
+  15,0 
+  16,0 


+  2,4 

-  1,0 

-  2,5 

-  9,0 

-  3.0 
8,0 
2,8 
3,5 
0,5 
4,2 
2,5 
3,0 
0,0 
4,3 
4,0 
3,0 
1,5 

5,0 
7,0 
5,8 
4,0 
0,0 
0,5 
0,8 
2,0 
1,5 

9,0 

+  11,0 
+  11,0 

+  4,0 

-  1,5 


VNV  2 
NNO  1 
V 

SV 

v 


1 
1 
1 

s  o 
v  1 

S  1 

N  O 

-  O 

-  O 

-  O 

vsv  o 

VSV  1 
VNV  1 
VNV  3 
NO  O 
S  2 
S  1 

-  O 
VNV  2 
SV  2 
VNV  4 
VSV  2 
NV 

S 

SSV 

s 
s 
v 

,s 


S  ä  r  n  a 


5,7 
5,2 
1,2 
1,0 
2,9 
4,8 
2,4 
4,3 
3,6 
7,4 
7,1 
5,1 
5,2 
7,5 
6,3 
8,1 
9,3 
9,3 
7,1 
7,9 
7,6 
7,1 
8,6 
5,7 
9,2 
+  11,4 
+  11,9 
+  14,0 
+  13,9 
+  9,5 
+  10,7 


1,1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

3,0 

3,2 
3,4 
3,6 
3,9 
4,1 
4,3 
4,5 
4,8 
5,0 
5,3 
5,5 
5,8 
6,0 
6,3 
6,6 
6,8 
7,1 
7,4 
7,6 
7,9 


+  10,0 
+  9,0 
+  5,0 
+  5,0 
+  8,5 
+  11.5 
+  7,0 
+  6,0 
+  6,0 
+  12,5 
+  12,0 
+  10,0 
+  8.0 
+  14,0 
+  9,0 
+  10.0 
+  15;o 
+  16,0 
+  8,5 
+  9.0 
+  13,0 
+  10,0 
+  12,0 
+  8,5 
+  14,0 
+  19,0 
+  16,0 
+  22,0 
+  17,5 
+  14,0 
+  15,0 


0,0 

SV 

1 

+ 

5,3 

+ 

2,2 

+  8,5 

2,5 

VNVl 

0,4 

+ 

2,4 

+  4,0 

1,0 

s 

1 

0,9 

+ 

2,5 

+  3,5 

3,0 

SSV 

2 

+ 

1,1 

+ 

2,7 

+  6,0 

2,0 

SSV 

1 

+ 

2,8 

+ 

2,9 

+  7,5 

1,5 

s 

1 

+ 

2,7 

+ 

3,1 

+  7,0 

2,5 

SSV 

1 

+ 

4.0 

+ 

3,2 

+  8,0 
+  14,0 

1,0 

SSO 

3 

+ 

9,1 

+ 

3,4 

2,5 

VSV 

2 

+ 

7,6 

+ 

3,6 

+  13,0 

2,0 

N 

1 

+ 

4,7 

+ 

3,8 

+  8,0 

4,0 

NNO 

2 

+ 

6,9 

+ 

4,0 

+  11,0 

1,5 

var 

1 

+ 

6,9 

+ 

4,2 

+  Ifi.i 

2,5 

SSV 

2 

+ 

8,0 

+ 

4,4 

+  13,0 

4,0 

sv 

2 

+ 

8,0 

+ 

4,6 

+  11,5 

3,5 

s 

1 

+ 

8,1 

+ 

4,8 

+ 12,0 

5,0 

NV 

1 

+ 

6,6 

9,8 

+ 

5,0 

+  11,0 

4,0 

NV 

2 

+ 

+ 

5,2 

+  15,0 

3,5 

SSO 

2 

+  12,1 

+ 

5,4 

+  16,0 

5,5 

SSO 

1 

-1- 

8,8 

+ 

5,6 

+  13,0 

6,0 

s 

2 

+  10,7 

+ 

5,8 

+  16,2 

4,0 

VSV 

2 

+ 

6,8 

+ 

6,0 

+  12,4 

2,5 

SSV 

2 

+ 

6,5 

+ 

6,3 

+  10,0 

6,0 

v 

3 

+ 

5,7 

+ 

6,5 

+  8,0 

1,0 

sv 

1 

+ 

6,3 

+ 

6,7 

+  11,2 

4,0 

VSV 

2 

+ 

8,4 

+ 

7,0 

+  11,0 

7,0 

s 

1 

+  15,8 

+ 

7,2 

+  21,0 

8,0 

SSV 

2 

+  17,7 

+ 

7,4 

+  22,0 

8,0 

SSV 

2 

+ 16,3 

+ 

7,7 

+  21,0 

9,0 

s 

1 

+  13,0 

+ 

7,9 

+  19,0 

6,0 

SSV 

3 

+ 

8,4 

+ 

8,1 

+  11,5 

4,0  S 

2 

+  11,9 

+ 

8,4 

+  17,0 

2,0 
3,0 
8,0 
4,5 
4,0 
3,0 
1,0 
2,5 

4,6 
1,0 
3,0 
0,5 
1,0 

5,0 
5,0 
3,0 
2,0 
8,0 
2.3 
1,0 
4,2 
1,0 
4,6 
1,0 
4,0 
5,0 


VSV  1 
VNVl 
S 

VSV 

v 
o 

sv 

SSV 
VSV  1 
ONO  o 

o 

NV 
SSV 

v 
v 
v 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 13.0 
+  10,0 
+  9,3 
+  5,0 
+  2,4 


SSV 
O 
SO 

v 

VSV  1 

v 

SSV 
VSV 
SO 
S 

s 

SSV 
VNV  1 
S  3 


Karlstad 


Stockholm 


7,1 
1,7 
0,8 
2,6 
1,7 
1,2 
4,0 
+  10,1 
+  10,3 
+  8,3 
+  8,5 
+  8,4 
+ 11,2 
+  11,9 
+  9,0 
+  6,4 
+  10,6 
+  10, 
+  10,0 
+  11,9 
+  6,5 
+  10,1 
+  5,9 
+  9,5 
+  11,5 
+  17,9 
+  16,4 
+  16,5 
+  10,9 
+  9,3 


+  13,8|  + 


3,2 
3,3 
3,5 
3,6 
3,8 
3,9 
4,1 
4,3 
4,4 
4,6 
4,7 
4,9 
5,1 
5.3 
5,4 
5,6 
5,8 

6,0 

6,2 
6,4 
6,6 
6,8 

7,0 

7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8.1 
8,3 
8,5 
8,7 


+  12,8 

6,0 

4,8 
8,0 
7,0 
7,0 
9,2 
+  12,6 
+  16,0 
+  13,6 
+  13,0 
+  13,5 
+  17,0 
+  15,4 
+  15,4 
+  11,0 
+  18,0 
+  16,4 
+  17,6 
+  17,2 
+  11,3 

+  18,0 
+  9,0 
+  18,4 
+  18,0 
+  24,5 
+  22,0 
+  22,5 
+  14.3 

+i4;2 

+  17,4 


1,5 
0,5 
4,0 
2,5 
4,0 
2,2 


-  3,5  SSO 


NNV2 
N  2 
NV  2 
NV  2 
NO  2 
N  1 


4,6 
7,8 
2,5 
5,5 
3,2 
3,0 
8,0 
4,4 
2,0 
1,2 
6,5 
3,0 
6,5 
4,5 
2,0 
3,5 
2,7 
5,0 
8,8 
+ 12,0 
+  12,0 
+  7,0 
+  5,0 
+  8,5 


SSV 
V 

oso 

SO 
NNVl 
var 
ONO  2 
var  2 
NNV2 
SO  2 
S 

s 

SSV 
NNV3 
var 
NNV3 
VSV 

s 
s 

SSV 

so 
sv 

var 
SSO 


+  11,4 
4,8 
4,7 
3,7 
4,2 
4,4 
5,7 
7 

8,9 
6,8 
8,2 

7,6 
8,8 
+  10,3 
+  12.9 


9.1 


8,3 
8,4 
9,8 
+  11,0 
+  11,0 
+  9,6 
+  11,0 
+  10,9 
+  12,5 
+  11,8 
+  11,8 
+  12,2 
+  11,3 
+  11,6 


3,5 
3,7 
3,8 
4,0 

4,1 
4,3 
4,5 
4,6 
4,8 
5,3 
5,1 
5,3 
5,5 
5,7 
5,9 
6,1 
6,3 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,2 
7,5 
7,7 
7,9 
8,1 
8,3 
8,5 
8,7 
8,9 
9,2 


+  18,2 

+  9,0 
+  9,0 
+  10,0 
+  9,0 
+  8,0 
+  10,0 
+  11,0 
+  14,0 
+  11,6 
+il0,9 
^il3,5 
+  12,5 
+  19,0 
+  19,5 
+  14,5 
+  14,6 
+  13,0 
+  11,0 
+  15,0 

+  15,0 

+  17,5 
+  »14,0 
+  15,0 
+  15,5 
+  18,0 
+  15,0 
+  17,5 
+  18,0 
+  16,0,+ 
+  15,5  + 


5,0 
2,0 
0,0 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
1,0 

6,0 
5,0 
0.0 

i;o 

7,0 

4,6 

7,0 

0,5 
2,0 
2,0 
8,0 
3,6 

8,0 
6,5 
5,0 
7,0 
8,0 


VNV  1 
NV 
SV 
SSV 
SSO 

s 
s 
s 
s 

NO 

SSV  o 
SSV  I 
var  3 
SO  1 
SV  2 
NNV2 
OSO 
SSV 

s 

SSV 
NV 
var 
V 
SV 

v 


s 
s 
s 

var  g, 
SSV  2' 

s  s 


Askersund 


Göteborg 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 


7,6 
0,9 
0,7 
0,5 
1,5 
1,9 
3,4 
8,8 
7,8 
5,6 
6,7 
7,9 
+  11,0 
+  12,7 
+  12,3 
7,2 

9,1 
8,9 
8,3 
8,9 
8,0 
+  12,9 
+  7,9 
+  12,5 
+  14,5 
+  16,1 
+  14,0 
+  13,5 
+  8,2 
+  8,4 


31+10,7 


3,2 

3,4 
3,6 
3,8 
3,9 
4,1 
4,8 
4,5 
4,7 
4,9 
5,1 
5,3 
5,5 
5,7 
5,9 
6,1 
6,3 
6,6 
6, 


+  17,0 

+  5,4 
+  5,0 
+  7,0 
+  5,5 
+  10,5 
+  7,6 
+  12,6 
+il4,0 
+  12,0 
+  14,1 
+  16,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  16, 
+  15,0 
+  17,1 
+  14,0 
+ 16,0 


7,0' +  14,0 


7,2 
7,4 
7,7 
7,9 
8,2 
8,4 
8,7 
8,9 
9,1 


+  16,0 
+  23,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  22,0 
+  24,5 
+  21,6 
+  20,5 
+ 12,0 


9,4+1.5,0 
9,6|  +  15,5 


± 

0,0 

N  1 

+  12,0 

1,0 

NNO  1 

+  7,4 

9,0 

NNV2 

+  4,4 

9,0 

SSO  1 

+  6,1 

4,5 

S  0 

+  5,6 

2,0 

NV  1 

+  6,9 

2,0 

S  2 

+  7,2 

+ 

2,0 

S  2 

+  12,9 

1,0 

S  2 

+  11,9 

+ 

0,0 

NV  0 

+  9,8 

+ 

0,5 

NNO  0 

+  9,0 

+ 

2,0 

NNV  1 

+  9,9 

4,0 

SSV  2 

+  11,8 

+ 

6,0 

var  3 

+  13,7 

-!- 

8,5 

SV  3 

+  14,5 

+ 

3,0 

NNV  2 

+  13,6 

1,0 

S  2 

+  13,8 

+ 

3,0 

S  2 

+ 12,3 

+ 

2,6 

SV  1 

+  11,9 

+ 

2,0 

SSV  2 

+  12,3 

0,6 

NV  2 

+  13,0 

1,0 

SV  2 

+  13,4 

+ 

0,0 

N  1 

+  14,1 

+ 

3,0 

SSV  3 

+  13,9 

+ 

7,5 

SV  0 

+  15,6 

+ 

7,0 

SV  1 

+  18,6 

+ 

0,5 

S  2 

+  18,6 

+ 

5,0 

S  2 

+  15,2 

+ 

6,0 

SSV  2 

+  11,7 

+ 

5,0 

SV  2 

+ 12,3 

+ 

6,0 

SSV  3 

+ 15,6 

6,6 
6,8 
6,9 
7,1 
7,3 
7,6 
7,7 
7,9 
8,1 
8,3 
8,5 
8,7 
8,9 
9,3 
9,3 
9,5 
9,7 
9,9 
+  10,1 
+  10,4 
+  10,6 
+  10,8 
+  11,0 
+  11,2 
+  11,4 
+  11,6 
+  11,8 
+ 12,0 
+ 12,2 
+  12,4 
+  12,6 


+  18,0 
+ 13,5 
+  9,0 
+  10,0 
+  9,5 
+  10,5 
+  10,5 
+  19,0 
+  17,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  16,6 
+  18,0 
+ 19,0 
+  21,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  16,0 
+  15,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  20,0 
+  19,0 
+  20,6 
+  26,0 
4-25,0 
+  20,5 
+ 15,0 
+ 15,6 
+  19,6 


5,ojVNV  1 


3,4 
1,0 
0,5 
3,0 
3,0 
2,5 
7,0 
8,0 
6,5 
3,0 
4,5 
4,0 
8,0 
+  i9,0 
+  10,0 
+  6,0 
+  9,6 
+  10,0 


SSO 

NO 

S 

SSV 

s 

SSV 
SSO 

s 


7,0 
7,0 
8.5 
8,0 
7.0 
+  11^0 
+  9,5 
+  10,0 
+  10,0 
+  9,5 
+  8.5 
+  12,0 


V 
SV 

s 
s 

NV 
SO 

o 

SSV 
SSV 
VSV  2 
VSV 
VSV 
SSV 

sv 
so 
so 

SSV 

sv 

VSV  2 
SSO  2 


10,2 
+  11,6 
3,8 
6,1 
6,8 
7,9 
8,6 
+  11,3 
+  14,8 
+  15,8 
+  10,1 
+  10,9 
+  12,1 
+  14,9 
+  15,0 
+  13,0 
+  12,2 
+ 12,4 
+  14,9 
+  15,6 
+  13,3 
+  15,7 
+  13,8 
+  13,9 
+  17,0 
+  18,9 
+  17,9 
+  17,3 
+  14,0 
+  13,8 
+  15,7 


5,9 
6,1 
6,3 
6,4 
6,6 
6,8 
6,9 

7,1 
7,3 
7,5 
7,6 
7,8 
8,0 
8,2 
8,4 
8,5 


8,9 
9,1 
9,3 
9,5 
9,7 
9,9 
+  10,1 
+  10,3 
+  10,5 
+  10,7 
+  10,9 
+  11,0 
+  11,2 
+  11,4 


+  16,5 
+  17,5 
+  9,0 
+ 12,0 
+  12,0 
+  13,0 
+  14,0 
+  16,5 
+  19,5 

+  21,0 
+  15,0 
+  15,0 
+  18,0 
+  21,5 
+  22,5 
+  18.0 
+  18,0 
+  17,0 
+  20,0 
+  21,0 
+  18,6 
+  22,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  22.5 
+  25,5 
+  24,0 
+  21,5 
+  18,0 
+  18, 
+  20,0 


4,0 
5,0 
2,0 
0,0 

1,5 
2,0 
2,5 
6,0 
7,5 
+  11,0 
7,6 
7,0 
6,0 
8,0 
9,0 
8,0 
6,0 
6,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  10,0 
+  7,0 
+  11,0 
+  7,0 
+  12,0 
+  12,0 
+  10,5 
+  13,0 
+  11,5 
+  9,0 


NO  O 
VSV  1 
N  1 
OSO  1 
SV  O 

sv  1 

SSV  2 
S 
S 

SO  1 
NV  1 
NNO  O 
SSV 

sv 

SSV  1 
VNV  2 
OSO  1 

so 
s 

sv  1 

VSV  1 
SSV 
var 

S 

sv 

s 

SSO 

so 
sv 

SSV 


+  11,6 
+  11,0 
+  4,1 


+  6,2 
+  5,8 
+  6,3 
+  7,7 
+  13,5 
+  12,4 
+  10,8 
+  12,2 
+  10,8 
+  13.5 

+i3;7 

+  14,6 
+  12,6 
+  12,9 
+  14,1 
+  14,2 
+  13,4 
+  13,1 
+  15,2 

+  15,0 
+  15,1 
+  16,8 
+  17,8 
+  19,9 
+  17,0 

+  10,8 
+ 12,0 
+  17,6 


6,3 
6,5 
6,7 
6,9 
7,1 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8,0 
8,2 

8,4 
8,6 
8,8 
8,9 
9,1 
9,3 
9,5 


+  21,0 

+ 

1,0 

0 

1 

+  18,0 

+ 

3,0 

V 

3 

+  12,0 

-f 

1,0 

N 

1 

+  14,0 

3,0 

SSV 

2 

+  12,0 

+ 

1,0 

sv 

2 

+  13,6 

1,0 

sv 

2 

+  14,0 

2,0 

s 

3 

+  20,5 

+ 

7,0 

s 

3 

+  19,6 

+ 

6,5 

s 

1 

+  16,0 

+ 

8,4 

v 

1 

+  19,6 

+ 

2,0 

VNVO 

+  17,0 

+ 

6,0 

v 

2 

+  22,0 

+ 

3,5 

sv 

1 

+  22,0 

+ 

3,0 

sv 

2 

+  25,0 

+ 

6,0 

SSV 

2 

+  20,0 

+ 

7,0 

VNV  2 

+  21,0 

+ 

1,0 

SSO 

3 

+  21,0 

+ 

7,0 

s 

2 

+  20,0 

+ 

9,0 

SSO 

1 

+  20,0 

+ 

4,0 

SSV 

2 

+  21,0 

+ 

6,0 

v 

2 

+  23,0 

+ 

6,0 

SSV 

2 

+  24,0 

+ 

6,0 

NNO 

2 

+  23,0 

+ 

7,0 

SV 

2 

+  24,0 

+  11,0 

sv 

2 

+  29,0 

+ 

5,6 

s 

1 

+  28,6 

+  10,0 

so 

3 

t  +25,0 

+  12,0 

SSO 

2 

,  + 16,5 

+ 

6,0 

SSV 

1 

i  +19,6 

+ 

7,0 

SSV 

2 

)  +24,5 

+ 

7,0 

SSV 

3 

+  12,2 

+  10,0 


[Vindstyrkan  räknas  från  O  (=  lugnt)  till  6  (=  orkan). 


+  10,0  SSO  2 
Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var.] 


6,6 
6,6 
7,3 
6,9 
8,1 
+  14,7 
+  13,7 
+  12,8 
+  11,5 
+  11,8 
+  13,0 
+  14,4 
+  16,2 
+  13,3 
+  14,1 
+  13,8 
+  12,8 
+  13,3 
+  13,1 
+  13,4 
+  16,2 
+  16,1 
+  17,2 
+ 19,5 
+  19,6 
+  15,2 
+  12,4 
+  13,6 
+  17,2 


+  8,1 
+  8,2 
+  8,4 
+  8,6 
+  8,7 
+  8,9 
+  9,1 
+  9,2 
+  9,4 
+  9,6 
+  9,7 
+  9,9 
+  10,1 
+  10,2 
+  10,4 
+  10,6 
+  10,7 
+  10,9 
+  11,1 
+  11,3 
+  11,4 
+  11,6 
+  11,8 
+  11,9 
+  12,1 
+  12,3 
+  12,6 
+  12,6 
+  12,8 
+  13,0 
+  13,1 


+  19,0 
+  12,8 
+  10,6 
+  10,0 
+  10,5 

+  9,0 
+  10,5 
+  19,5 
+  17,0 
+  16,0 
+  17,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  18,0 
+  21,6 
+  18,0 
+  19,0 
+  17,0 
+  15,6 
+  17,0 
+  17,6 
+  17,6 
+  23,0 
+  19,0 
+  22,0 
+  26,0 
+  23,5 
+  18,5 
+  15,6 
+  16,0 
+  21,0 


5,6 
8,8 
3,0 
3,6 
4,5 
3,0 
3,6 
8,0 
+  10,6 
+  10,5 
+  7,0 
+  7,5 
+  6,6 

+  9,0 

+  10,0 
+  9,0 
+  9,0 
+  11,0 
+  11,6 
+  11,0 
+  10,6 
+  9,0 
+ 10,0  ONO 
+  11,6 
+  11,0 
+  12,0 
+  16,0 
+  14,0 
+  10,6 
-^10,6 
+  12,5 


NV  i; 

V 

NO  1; 
VSV  1 

V 

V  2 
SSV  2 
SSV  3 
SV  !■ 
—  O 
VNVl 

V  O 
VSV  O 
SV  I 
SSV  1 
v  2 
SSV  1 

so  o 

NV  1 

V  1 

v  1 

VNV  2 
1 

VSV  2 
SV  1 
S  2 
S  1 

V  o 

VSV  2 
SV  2 
SV  3 


4] 

Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  maj  1921. 


Visby 


Medel- 
temporatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


<ij  ti! 


V  ä  X  j 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


^5.§ 

(7^09  t» 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


J921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


Kalmar 


Mcdcl- 
tomperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatnr 


Max.  Min. 


ii  a  a 

^09  <* 


Malm 


Medel-     m  . 
lemperator'  Temperatur 

 I 

1921  Max.  I  Min. 


o 

g. 

pr'J9  <e 


5,7 
9,3 
6,2  + 
4,21  + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  11,8 
+  15,2 
+  14,G 

+ 

+  i),6 
+  9,9 
+ 13,5 
+ 13,5 
+  12,0 
+  11,3 
+  12,3 
+  15,5 
+  14,4 
+  12,3 
+  15,1 
+  12.0 
+  11,7 
+  15,1 
+  16.5 
+  18,2 
+  16,5 
+  14,6 
+  14,2 
-1-16,8 


5,7 
5,9 

6,0 
6,1 
6,3 
6,4 
6,fi 
6, 
6,9 
7,1 
7.2 
7\å 
7,5 
7,7 
7,8 

8,0 
8,1 
8,3 
8,5 
8,7 
8,8 
9,0 
9,2 
9,4 
9,5 
9,7 
9,9 
+  10,1 
+  10,3 
+  10,4 
+  10,G 


+  8,0 

+  14,6 
+  9,5 
+  5.4 

+  9,7 

+10, 
+  11,8 
+  15,1 
+  21,0 
+  22,3 
+  13,8 
+  12,8 
+  12,8 
+  19,0 
+  18,8 
+  18,0 
+  15,8 
-117,1 
+  20,8 
+  18,4 
+  14,8 
+  19,2 
+  16.0 
+  15,2 
+  20,8 
+  20.7 
+  24,4 
+  21,2 
+  21,0 
+  18,2 
+  21,9 


+  2,2 

+  3,7 

+  3,2 

+  1,6 

+  2,3 

+  4,1 

+  3,9 

+  G.9 

+  8,4 

+  9,6 

+  5,5 

+  5,3 

+  5,9 

+  7,7 

+  8,5 

+  8,2 

+  4,0 

+  5,6 

+  8,5 
+  11,2 
+  10,1 

+  8,3 

+  9,0 

+  5,6 
+  7,0 
+  12,2 
+  11,3 
+  11,9 
+  11,9 

+  10,0 

+  10,3 


var  1 
sv  2 
VNV2 
NN  V  1 
SV  2 
VSV  1 

sv  1 

SSV  2 
SSV  1 
VSV  1 
NNO  1 
NNV  1 


SÖ 
SV 

sv 
v 
o 

SSV  I 
SSV  1 
VSV  1 
v  2 
SSV  2 
var  2. 
SSV  1 

sv  1 
SSV  1 
S  1 
S  2 
SSV  2 
SV  2 
SSO  2 


+ 10,2 
+ 10,0 
6,7 
5,3 
7.2 
6,8 
7,9 
+  11,8 
+  14,1 
+  13,1 
+  12,3 
+  13,0 
+  13,2 
+  14,9 
+  13,5 
+  14,5 

+  12,0 

+  13,5 
+  15,0 
+ 15,3 
+  13,0 
+  14,8 
+  14,3 
+  14,1 
+ 16,2 
+  17,3 
+  18,4 
+  16,1 
+  ll,f 
+  13,7 
+  17,0 


+  7,1 

+  7.2 

+  7.4 

+  7,6 

+  7,8 

+  7,9 

+  8.1 

+  8,3 

+  8,6 

+  8,7 

+  8,8 

+  9,0 

+  9,2 
+  9,4, 
+  9,6 
+  9.7 
+  9,9 
+  10,1 
+  10,3 
+  10,5 
+  10,6 
+  10,8 
+  11,0 
+  11,2 
+  11,4 
+  11,5 
+  11,7 
+  11,9 
+  12,1 
+ 12,2 
+  12,4 


+  17,0 

+  16,5 

+  n,o 

+  8,5 
+  12,5 
+  11,5 
+  11,5 
+  16,2 
+  20,5 
+  16,5 
+ 18,5 
+  18,5 
+  18,7 
+  21,5 
+  20,5 
+  21,5 
+  17,5 
+  18,5 
+  19,0 
+  22,0 
+  18,0 
+  21,6 
+  21,5 
+  20,0 
+  2.5,5 
+  24,0 
+  24,0 
+  20,5 
+  16,5 
+  18,0 
+  21,5 


1,5 
3,5 
4,5 
0,0 
2,0 
0,5 
1,0 

7,0 
7,5 
+  10,5 
+  5,5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


8,0 
4,0 
6,5 
6,0 
7,0 
6,5 
6,5 
+  10,0 
+  10,5 
+ 
+ 


8,0 
5,5 
-  9.0 
+  7,0 
+  4,5 
+  8,0 
+  11,5 

+  13,0 
+  8,0 
+  8,5 
+  11,0 


var  1 
VSV  1 
VNV  1 
SSO  2 
SV  1 

sv  1 

S  2 
S  2 
SSV  1 
var  1 
O 

N  1 
S  1 
1 
1 

NV  2 
OSO  2 
SO  2 
SO  1 
NV  1 
VNV  2 
VSV  1 
var  2 
SSV  2 
SSV  1 
S  2 
SO  3 
S  2 
VNVl 
SSV  2 
SSV  2 


+  9,8 
+  10,1 


8,1 
7,5 
8,1 
6,9 
9,0 
+  13,9 
+  14,0 
+  12,1 
+ 12,8 
+  12,1 
+  13,9 
+  14,1 
+  14,8 
+ 13,6 
+ 14,4 
+  15,0 
+  13.9 
+  12,8 
+  12,7 
+  12,3 
+  14,6 
+ 15,4 
+  16,2 
+  19,1 
+  19,8 
+  14,7 
+  13,3 
+  14,7 
+  18,1 


+  8,1 

2 
,4 
6 
8 
9 
1 
3 
4 
6 
8 
9 
1 
3 
5 
6 
8 
O 
2 
3 
5 


+  8, 

+  8 

+  8. 

+  8, 

+  8: 

4-  9: 
+  9, 
+  9 
+  9 
+  9 
+  9, 
+  10 
+  10 
+  10 
+  10 

4-10 

+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  12, 
+  12 
+  12 
+  12 
+  12 
+  12 
+  13 
+  13, 


+ 15.0 
+  13,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  12,0 
+ 10,0 
+  12,0 
+ 18,5 
+  18,0 
+  15,0 
+  18,0 
+  16,5 
+ 19,5 
+  19,0 
+  20,0 
+  17,0 
+  20,0 
+  20,6 
+  19,0 
+  17,5 
+  16,0 
+  16,0 
+  19,0 
+  20,5 
+  21,0 
+  25,5 
+  25,5 
+  19,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  22,0 


2,0 
.5,0 
6,0 
1,5 
4,5 
1.0 
3,0 
8,5 
+  10,6 
+ 10,0 
+  5,0 


5,0 
.5,0 
6,0 
6,0 
9,5 
9,0 
9,6 
10,8 
4,5 
9,5 


NNV  1 
SV  2 
VN  V  1 
VSV  1 
VSV  2 
VSV  2 
SSO  1 
SSO  1 

sv  1 

VNV  1 
var  1 
NV 
SSV 
SSV 

s 

NV 

SSO 

so 

VNVl 

SV  o 
v  1 


4,01V 


7,0 
9,5 
7,0 
+  11,0 
+  13,0 
+  12,0 
+  11,0 
+  10,0 
13,0 


NNV  1 
SSV 
SSV 
SSO 

so 

sv 

sv 

s 

s 


8,6 
8,6 
9,3 
5,7 
7,4 
8,8 
8,2 


+  10,8 
+  11,5 
+  14,1 
+  21,4 
+  12,8 
+ 12,5 
+  12,6 
+ 12,7 
+  13,7 
+  11,2 

+  13,0 
+  14,8 
+  14,3 
+  15,4 
+  15,0 
+ 14,4 
+  13,3 
+  13,9 
+  16,0 

+  17,7 
+ 16,2 
+  14,2 
+  14,6 
+  16,3 


6,6 
6,8 
6,9 

7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,9 
8,0 
8,2 
8,4 
8,5 
8,7 
8,9 
9,0 
9,2 
9,4 
9,6 
9,8 
9,9 


+■10,1 
+  10,3 
+  10,5 
+  10,7 
+  10,9 

+  11,1 

+ 11,3 
+  11,4 
+  11,6 
+  11,8 


+  15,0 
+ 12,0 
+ 15,0 
+  9,5 
+  11,0 
+  1.5,0 
+  11,5 
+  1.5,0 
+ 15,0 
+  17,5 
+ 15,5 
+ 18,0 
+ 18,0 
+  17,0 
+  19,0 
+  19,0 
+  15,0 
+  J8,0 
+  19,5 
+  18,0 
+  22,0 
-^19,5 
+  20,5 
+  18,5 
+ 19,5 
+  22,5 
+  23,5 
+  19,5 
+  20,0 
+  18,5 
+  21,0 


2,0 
5,0 
6,0 
0,0 
4,0 
3,0 
3,0 
8,0 
9,0 
8,0 
'J,5' 

7,0, 
6,5; 
9,0 
8,0 
8,0 
8,0, 
8,5 


var  2 
SSV  2 
var  1 
var  2 
SSV  1 
V 


SV 

s 
s 

sv 

NO 
O 


SO  O 
SSV  1 
SSV  1 
SO  1 
ONO  1 
OSO  1 


+  10,0 

+  10,0 
+ 10,0 
+  9,0 
+  9,5 
+  9,0 
+  7,0 
+  10,5 
+  13,0 
+ 13.0 
+  10,5 
+  10,0 
+  13,0 


SSV  2 
SSV  2 

s  o 


7,7 
9,4 
7,6 

8,0 
8,8 
8,2 
+  10,0 
+  13,1 
+  14,2 
+  12,3 
+  12,6 
+ 12,0 
+  12,8 
+  12,4 
+  15,1 
+  12,0 
+  12,8 
+  16,1 
+  15,2 
+  14,4 
+  13,3 
+  13,0 

+  1.3,6 
+  14,7 
+  16,4 
+  18,5 
+  19,7 

+  15,0 
+  13,1 
+  14,9 
+  19.2 


,  + 13,0, 
1  +  13,5  i 

!  +  lo,5; 
j+12,1' 

+  12,9 
+ 13,5 
+ 18,2 
1+17,5 
+  16,8 
+  17,8 
■  + 15,5 
!  +  20,8 
i  +  20,5 
1  +  23.0 

i +  16,0! 
+  20,5 
+  22.0 
+  20,1 
+  19,1 1 
+ 16,6 
+  19,1 
+  18,6 
+  21,3 
+  25,0 
+  24,5 
+  25,5 
+  19,2 
+  17,5 
+  20,2 
+  25,2 


8,8 


+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+  ll',0 
+  10,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


5,2 
5,2 
5,2 
4,0 

4,0  SSO 
SSO 
var 
N 


1,2  var  1 
3.5  SV  2 
NV  2 
V  1 
VNVl 
VSV  ] 

1 

2 
1 
1 
1 
1 


7.0  N 
9,0N 


6,0 
4,9 
4,2 

7,3 

5,S 


SSV  1 
SSO  1 
SSO  1 
NNV  3 
OSO  2 


9,8  SSO  2 
+  11,6SV  1 
+  9,2  var  1 


+  10,7 
+  5,8 


VNV  3 
VNV  1 
1 


+  6,8  NV 
+  10,2, SSO 
+  6,2  SO 
+  11,0  SO 
+ 15,0  SO 
+ 12,0  var 
+  9,8  SSV 
+  9,0  SSV 
+ 12,8  SSO  1 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  maj  1921. 


Station 

Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenständ 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Station 

Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

Normalt 
cm 



1921 
cm 

Lägsta 
kända 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

Normalt 
cm 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

är 

cm 

cm 

är 

är 

cm 

cm 

år 

Jukkasjärvi  .  . 

Torneälv 

1900- 

-20 

1903 

438 

401 

322 

278 

257 

196 

1919 

Hammarby  .  . 

Dyltaåu 

1910- 

-20 

1916 

236 

128 

105 

134 

74 

64 

1912 

Vojakkala  . 

> 

1910- 

-20 

1920 

458 

364 

291 

270 

257 

98 

1917 

Forsbo  .... 

Sagån 

1919 

389 

270 

236 

256 

209 

211 

1913 

Rödnpp    .  .  . 

Kalixälv 

1911- 

-20 

» 

586 

423 

370 

344 

340 

200 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1871- 

1920 

1888 

305 

75 

65 

128 

50 

38 

1887 

Pajerim   .  .  . 

L.  Luleälv 

1910- 

-20 

> 

410 

242 

176 

167 

187 

80 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901- 

-20 

1904 

534 

ål3 

404 

452 

390 

395 

1902 

Trångfors 

Luleälv 

> 

» 

533 

380 

292 

308 

260 

110 

19*15 

Näsby  .... 

Runnviken 

1911- 

-20 

1916 

605 

533 

509 

517 

486 

477 

1918 

Alvsby     .  .  . 

Piteälv 

580 

223 

198 

240 

151 

18 

1917 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsän 

1909- 

-20 

124 

54 

50 

79 

41 

38 

1915 

Myrheden  .  .  . 

Byskeälv 

1900- 

-20 

1901 

230 

110 

85 

101 

66 

32 

1909, 17 

Källstad  .  .  . 

Tåkern 

1916,17 

140 

88 

72 

103 

58 

46 

> 

Arjeplog  .  .  . 

Hornavan 

1909- 

-20 

1920 

380 

346 

287 

271 

250 

236 

1917 

Motala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

1881.1904  345 

3e>9 

306 

319 

303 

285 

1887,88.02 

Knsfors   .   .  . 

Skellefteälv 

1900- 

-20 

19J7 

460 

262 

224 

259 

203 

130 

Mjölarp   .  .  . 

Mjölarpsån 

1909- 

-20 

1917 

106 

64 

50 

52 

35 

18 

1918 

Vännäs  .... 

IJmeälv 

1901- 

-20 

1920 

719 

486 

367 

376 

292 

216 

L905, 09 

Norsholm    .  . 

Eoxen 

1871- 

1920 

1877 

502 

364 

356 

411 

3413 

324 

1887 

^Jyåker    .  .  . 

Öreälv 

1905- 

-20 

1906 

550 

335 

255 

333 

175 

182 

1909 

Järnforsen   .  . 

Emån 

1901- 

-20 

1917 

222 

81 

55 

108 

30 

40 

1913 

Maksjöstraud  . 

Maksjön 

1909- 

-20 

1920 

262 

202 

170 

122 

86 

3 

Mörrum    .   .  . 

Mörrumsån 

1910- 

-20 

1920 

208 

120 

93 

162 

66 

108 

Forsmo    .   .  . 

Angermanälven 

1910- 

-20 

763 

450 

389 

398 

280 

151 

1917 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeän 

1900- 

-20 

1920 

108 

52 

42 

71 

32 

40 

1913. 18 

Strömsund  .  . 

Strömsvattnet 

1909- 

-20 

1910 

336 

291 

234 

183 

153 

81 

Klippan   .  .  . 

Bälganeån 

1909- 

-20 

> 

140 

41 

31 

49 

24 

26 

1916, 18 

Ouved  .... 

Äreälven 

1901- 

-20 

1903 

294 

280 

243 

198 

218 

75 

1909 

Skeen  .... 

Bolmän 

> 

362 

272 

256 

292 

244 

257 

1913, 18 

Bomsnnd  .  .  . 

Indalsälven 

1882-1920 

1889 

495 

412 

313 

228 

159 

20 

1885 

Johansfors  .  . 

Nissan 

1900- 

-20 

> 

372 

280 

256 

291 

242 

242 

1912, 18 

Jimdalsby  .  . 

Idsjön 

1910- 

-20 

1916 

160 

72 

64 

83 

56 

33 

1914 

Kila  

Ätran 

1911- 

-20 

> 

200 

87 

67 

99 

51 

49 

1918 

rorpshammar2 

Ljungan 

1909- 

-20 

621 

392 

342 

397 

295 

185 

1909 

Åsbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

124 

54 

45 

63 

37 

30 

idänge    .  .  . 

Ljusnan 

1900- 

-20 

1906 

620 

398 

358 

385 

310 

215 

1917 

Edebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910- 

-20 

19*16 

594 

250 

212 

288 

162 

78 

1917 

)xberg  .... 

Österdalälvcn 

1910- 

-20 

1916 

452 

■336 

295 

330 

254 

215 

Nordmark   .  . 

Timsälven 

1911- 

-20 

1920 

150 

42 

31 

45 

18 

17 

1919 

ieksand  2  .  . 

> 

1900- 

-20 

1395 

1169 

1155 

1193 

1120 

10]  0 

1909 

Åtorp  .... 

GuUspångsälven 

1909- 

-20 

1916 

178 

90 

73 

103 

60 

44 

Transtrand  .  . 

Västerdalälven 

1901- 

-20 

> 

602 

212 

126 

239 

61 

31 

1917 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809- 

1908 

1831 

584 

410 

407 

426 

404 

300 

1902 

''äsrgeby  ,  .  . 

Dalälven 

1911- 

-20 

> 

676 

268 

252 

356 

224 

134 

Anm.    Fet.l  silfror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursivn  siffror  auglva  lägre  vattenstånd  äu  hittills  lägsta  kända. 
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Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  maj). 


Flodområde 
och 
sjö 

Sjö- 
areal 
Km 

Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 

d.  30 
april 
1921 

d.31 

maj 
1921 

"  C3  b' 

a<3  CD 

1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

322,3 

67,7 

393,2 

+  121,.') 

Vaikijanre    .  . 

23,1 

21,0 

35,3 

+  5,3  i 

lo.  XlltUiV. 

Tj  äggelvas   .  . 
Jäknajaure  .  . 

61,2 
6,6 

26,9 
4,4 

6,8 

•  +  0,9 

30.  Skellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  . 

30,0 
242  Q 

10,5 
55,9 

65,1 
293,9 

+  20,4 
+  88,9 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

7,5 

6,9 

6,1 

-  0,3 

28.  Umeälv. 
Sloruman  .  .  . 
Storjuktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

61,0 
10,4 
29,4 
17,9 

541,2 
37,G 

144,0 
77,0 

+  179,3 
+  10,1 
+  42,8 
+  22,1 

38.  Ångermnn- 

äiven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjöu 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 

37,G 
73,5 
65,1 
35,8 

144,2 
189,1 
99,6 
126,2 

+  39,8 

+  43,2 
+  32,4 
+  12,9 

+  33,8 

Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.  30 
april 
1921 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

iO.  Indalsälven. 
Torrön  .  .  • 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
nässjöu  o.  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  . 
Revsnudssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låsseu  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

5L  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön   .  . 


148,6 

94,0 
48,4 
152,0 
448,0 
55,0 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 

74,0 


d.  31 
maj 
1921 


"  5"  5' 


115,9 


19,4 
126,2 
224,0 

42,4 


21,5 
44,6 
22,7 


21,3 

14,7 
20,0 
39,1 

2,5 

102,1 


329,9 


29,5 
345,0 

84,7 


26,7 
107,4 
32,8 


22,9 

15,8 
39,2 
44,9 

0,9 


+  79,9 

+  50,2 
+  3,8 
+  81,7 

+  15,8 


+  1,9 
+  23,4 
+  3,8 


+  0,6 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


0,4 
7,2 
2,2 


-  0,6 


55.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön — Skatt- 
ungen .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren- 
Norrström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .  .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen  .... 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Unden    .  . 

Nätaren 

Tåkern  .  . 

Vättern  .  . 

Sömmen  . 

Roxen    .  . 

82.  Ronnehxjån. 
Rottnen    .  .  . 


2,7 

32.1 
290,0 
61,7 


18,5 
493,0 
20,0 


36,2 
6,8 

11,0 


94,0 
11,2 
44,3 
1  899,0 
126,2 
95,6 

34,5 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.30 
npril 
1921 


d.31 
maj 
1921 


™  C-  P 

0  2  2, 
"5"  p 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m^ 


d.30 
april 
1921 


28,6 
356,7 
75,9 


9,4 
369,8 
11,8 


33,3 
2,0 


6,9 


22,6 
9,6 

36,8 
816,6 
196,9 

61,2 

39,0 


17,8 
475,6 
72,8 


6,7 
340,2 
7,2 


31,5 
0,8 

5,2 


16,9 

23,5 
930,5 
188,0 

44,0 

35,2 


-  4,2 
+  44,4 

-  1,2 


-  1,0 
-11,0 

-  1, 


0,7 
0.4 


-  0,6 


-  2,1 

-  5,0 
+  42,6 

-  3,3 

-  6,4 


1,4 


86.  Mörrums- 

ån. 

Åsnen    .  .  . 

87.  Slcräboån. 
Raslängen 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
AUgnnnen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asundcn  jäm- 
te Yttre  Å- 
sunden   .  . 

108.  Vänern— 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  med 
Foxen    .  . 
Torrvarpen  . 
Ullvättern  . 
Hornborgasjön 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 
4,7 
42,2 

14,1 

183,5 

33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
28,2 
5568,0 
56.0 


d.  31 
maj 
1921 


gul» 
"b  S 


2,9 

2,2 

0,8 

27,4 

19,4 

-  3,0 

7,6 

5,5 

-  0,8 

135,8 

88.1 

-  17,8 

29,2 


77,9 
118,4 

149,9 
45,4 
44,4 
9,0 
6570,2 
44,8 


19,9 


73,8 
95,0 


40,1 
32,8 
6,8 
6403,2 
26.3 


3.5 


-  1,5 

-  8,7 


-  2,0 

-  4,6 

-  0,8 

-  63,4 

-  6,9 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på       och  1  m:s  djup, 


station 

N 

NO 

0 

so 

S 

sv 

V 

NV 

Lugn- 
väder 

Gällivare  .... 

3,2 

2,2 

0,0 

1,6 

17,7 

8,6 

23,1 

7,0 

36.6 

Haparanda  .... 
Stensele  

7,0 
0,0 

3,2 
1,1 

0,0 

5,4 

5,9 

1,1 

35,4 
21,0 

30,2 
8,1 

10,8 
25,3 

3,2 
4,8 

4> 
33,2 

Östersund  .... 

18,8 

l,t 

2,7 

17,7 

16,1 

11,3 

3,8 

14,5 

14,0 

Härnösand  .... 

6,5 

3,8 

1,1 

1,6 

45,0 

9,7 

7,6 

8,6 

16,1 

Särna   

9,7 

2,7 

0,0 

0,5 

30,1 

24,2 

0,0 

8,1 

24,7 

Karlstad  .... 

0,5 

3,2 

2,2 

11,9 

24,2 

22,5 

5,4 

5,4 

24,7 

Stockholm  .... 

6,5 

3,8 

1,6 

12,9 

30,6 

15,6 

7,0 

3,8 

18,2 

Askersund  .... 

2,2 

1,1 

2,2 

8,6 

27,4 

19,2 

10,8 

3,8 

24,7 

Göteborg  

0,5 

2,2 

0,5 

4,3 

10,2 

18,2 

30,2 

7.1 

26,8 

Visby  

Växjö  

Halmstad  .... 

8,2 

4,3 

4,3 

5,4 

18,2 

39,7 

12,9 

5;9 

1,1 

3,2 

2,2 

3,8 

17,2 

23,7 

20,4 

10,8 

6,5 

12,7 

4,2 

1,1 

2,2 

14.0 

12,9 

28,0 

14,5 

11,3 

11,8 

Kalmar  

4,3 

9,1 

2,2 

3,8 

37,2 

17,7 

5,4 

1,1 

19,2 

Malmö  

4,9 

7,0 

3,8 

22,0 

15,6 

7,0 

18,8 

13,4 

7,6 

Medel- 

Medel- 

Station 

Medelvind- 
riktning 

rörelse 
km  per 

Station 

Medelvind- 
riktning 

rörelse 
km  per 

dygn 

dygn 

Bjuröklnbb  .... 

ssv 

316 

ssv 

136 

Holmö  Gadd   .  .  . 

ssv 

340 

Kungsholmen  .  .  . 

216 

sv 

308 

so 

98 
200 

Understen  .... 

so 

262 

sv 

Svenska  Uögarne  . 

st.  v 

218 

Väderöbod  . 

svt.s 

406 

station  och  län 


Kiruna,  Norrbottens  .  . 
Öjebyn,  »  .  . 
Björkå  bruk,  Västernorrl 
Törsta,  Jämtlands .  .  . 
Gisseläs,  j  ... 
Varpnäs,  Värmlands  .  . 
Uppsala,  Uppsala  .  . 
Ultuna,  2  em.,  »  .  . 
Experimentalfältet,  Sthlms 
Valinge  I,  Södermanlands 

"     11?  * 
Tornby,  Östergötlands  . 
Skara,  Skaraborgs .  .  . 
Flahult  I,  Jönköpings  . 

>  II, 
Svalöv,  Malmöhus  .  .  . 
Alnarp,  kl.  2  e.  m.  Malmöh 

Jordtemperatur  kl 


Markslag 


Pinnmo 
Sdbl.m:ao.l. 

Lerjord 
Stenbl.lättl. 

Sandbl.lera 
Grus 
Lerjord 
Lera  resp.  s. 
Mosand 
Lättlera 
Lera 


Vitmossej. 
Sandjord 

Mull,  lättlera 
2  em.  på 


D.  5 


V2  m    1  m 


+  0,1 


±  0,0 

+  8,0 

+  8,9 

^  +  7,5 

+  6,7 

+  7,2 

+  7,4 

+  8,0 


+  5,7 
+  7,1 


+  0,8 


±  0,0 

+  6,2 

+  7,2 
i +  6,0 

+  6,4 

+  6,5 

+  6,3 

+  6,8 


+  4,4 

+  6,2 


D.  15 


^/a  m     1  m 


D.  25 


*/s  m    1  m 


+  0,2 


'  r  1,4 

+  9,2 
+  10,9 
i +10,5 
+  10,4 
+  10,0 
+  11,0 
+  11,6 


+  6,7 
+  9,2 


+  0,3 


+  0,2 

+  6,9 

+  8,5 

i +  7,8 

+  7,9 

+  7,7 

+  8,6 

+  7,8 


+  5,0 
+  7,0 


+  0,5 


+  5,3 

+  11,3 
+  12,8 
i  +  12,5 
+  12,1 
+  10,7 
+  12,4 
+  13,5 


+  8,2 
+  10,6 


+  0,4 


+  3,6 

+  8,4 
+  10,0 
^  +9,2 
+  9,9 
+  8,6 
+  10,0 
+  9,7 


+  5,8 
+  8,4 


+  9,6  +8,5   +11,2  +9,8  +12,8+11,2 

20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

2  .  .  .  . 

+  10,9 

10  ...  . 

+  13,6 

18  ...  . 

+  13,8 

26   .  .  . 

+  17,8 

4  .  .  .  . 

+  9,8 

12  ...  . 

+  12,5 

20  ...  . 

+  14,8 

28  .  .  . 

+  18,3 

6  .  .  .  . 

+  8,6 

14  ...  . 

+  13,6 

22  ...  . 

+  14,8 

30  .  .  • 

+  15,0 

8  .  .  .  . 

+  10,0 

16  ...  . 

+  13,6 

24  ...  . 

+ 15,4 

Solen  lyste  klart  i  medeltal  7,3  timmar  pr  dag  i  Abisko  under  april  månad  eller 


1  D.  10. 

39  %  av  längsta  möjli 


tid;  i  Flahult  9,9  timmar  eller  60  %.    (Enligt  re- 


gistreringar av  Campbell-Stokes'  instrument.) 

Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .  .  . 

3,9 

4,6  0,5 

2,1 

2,7 

5,5 

4,6 

5,4 

3,1 

3,5!  1,1  1  1,8 

2,7 

5,9 

.5,8 

3,8 

3,7 

4,8 

5,0 

4,4 

4,0  7,0 

4,5 

7,3 

6,9 

7,1 

6,3 

3,7 

2,2 

5,4 

5,6 

134,9 
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MMADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDEUI.EK  0011  VATTENTILLGÅNG 
Årgåug  3.    Del  L  6.  Juni  1921 


Väderleken.  Dea  torra  väderleken  under  föregå- 
ende maj  månad  fortfor  till  omkring  d.  10  juni,  då 
ett  från  väster  kommande  oväderscentrum  passerade 
södra  Skandinavien,  därvid  en  kraftig  temperatur- 
sänkning och  nederbörd  inträffade.  D.  15  passerade 
ett  nytt  oväderscentrum  från  väster  de  nordliga  de- 
larna av  Skandinavien.  Efterhand  utbildade  sig  över 
nordöstra  Europa  ett  lågtrycksområde,  vilket  orsakade 
nordliga  till  västliga  vindar  och  nederbörd  över  vårt 
land.  Det  låga  lufttrycket  kvarlåg  över  nordöstra 
Europa  under  resten  av  månaden,  medförande  stark 
nedgång  i  temperaturen  jämte  nederbörd,  synnerligast 
i  östra  delarna  av  vårt  land. 


Storm  blåste  på  Skagerack: 


d. 

från 

vid 

max. 

18 

N 

25,5  sm  kl.       4  em. 

19 

N 

22,5   »     >    5—6  » 

21 

N 

23      .     >        9  fm. 

Kattegatt: 

d. 

från 

vid 

max. 

18 

NNV 

Vinga 

 26,0 

sm  kl.  4  fm.  och  7  fm. 

18 

NNV 

 20,0 

»     >  12  midd.  o.  4  em. 

21 

N 

Vinga  . 

 22,0 

»     »    5  fm. 

Lnfttrycket  var  i  nordöstra  Norrland  omkring  4 
mm,  men  i  övriga  Norrland  2  ä  3  mm  under  det 
för  månaden  normala.  I  östra  Svealand  och  Göta- 
land var  det  omkring  2  mm  och  i  de  västra  delarna 
omkring  1,5  mm  under  normalvärdet. 

Vindriktningen  var  övervägande  nordlig  till  västlig 
i  hela  landet. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela 
landet  under  den  normala,  utom  i  nordöstra  delen  av 
Norrbottens  län,  Kalmar  län  och  Gottlands  län,  på 
vilka  ställen  den  var  omkring  0,5°  däröver.  I  västra 
delen  av  Jämtlands  län  var  månadens  medeltempera- 
tur 4°  under  normalvärdet.  Högsta  temperaturen, 
+  30°,  observerades  i  Askersund  d.  4  och  lägsta 
—  3,5',  i  Sveg  d.  6. 

Nederbörden  utgjordes  huvudsakligen  av  regn,  ehuru 
snö  även  fallit  på  sina  ställen  i  norra  Svealand  och 
hagel  i  samband  med  åska  förekommit  d.  5,  20  och 


27  på  enstaka  ställen  i  landet.  Nederbördens  mängd 
har  för  landet  i  sin  helhet  varit  70  mm  eller  .155  % 
högre  än  den  normala,  men  fördelningen  var  mycket 
ojämn.  Sålunda  föll  i  Norrland  och  östra  delen  av 
Svealand  omkring  dubbla  normalmängder,  varemot  i 
östra  Svealand  fallit  omkring  normal,  men  i  Götaland 
och  synnerligast  i  Kalmar,  Kronobergs,  Blekinge  och 
Gottlands  län,  i  allmänhet  mindre  än  normal.  Största 
nederbördsmängd,  i  medeltal  113  mm,  föll  i  Gävle- 
borgs län,  därnäst  mellan  75  mm  och  90  mm  i  hela 
Norrland  och  östra  Svealand,  i  västra  Svealand  65 
mm,  i  södra  Götaland  med  undantag  av  Gottland  50 
mm,  på  Gottland  25  mm,  i  västra  Götaland  60  och 
i  östra  Götaland  40  ä  50  mm. 

Lantbruket.  Den  i  maj  och  början  av  juni  ihål- 
lande torkan  åstadkom  flerstädes  i  de  södra  delarna 
av  landet  stor  skada  å  klöver-  och  gräsvallar.  Ehuru 
den  senare  inträffade  gynnsamma  väderleken  i  sin 
mån  hindrat  missväxt  torde  höskörden  i  allmänhet 
knappast  bliva  medelmåttig.  Utsikterna  för  bröd- 
sädesskörden, såväl  höst-  som  vårsäd,  äro  synnerligen 
lovande. 

Norrsken  iakttogs  d,  7,  8  och  18  på  ett  och  annat 
ställe  i  södra  Sverige. 

Åska  förekom  över  hela  landet  d.  9  och  10,  d.  14 
i  Götaland,  d.  15  i  Svealand,  d.  20  i  Svealand  och 
Götaland,  d.  26  i  nordvästra  Svealand  och  östra  Norr- 
land samt  d.  27 — -29  i  östra  Svealand  och  Göta- 
land. 

Vattentillgången  i  juni  var  i  hela  landet  genomsnittligt 
under  det  normala  med  undantag  för  Luleälv  (Trång- 
fors),  Hornavan  (Arjeplog),  Umeälv  (Vännäs),  Ströms 
Vattudal  (Strömsund)  och  Gesundssjön  (Bomsund). 
Medelvattenståndet  var  t.  o.  m.  abnormt  lågt  på  plat- 
ser t.  ex.  i  Ljusnan  (Edänge),  Siljan  (Leksand),  Väs- 
terdalälven (Transtrand),  Dalälven  (Fäggeby),  Mälaren 
(Stockholm),  Nyköpingsån  (Täckhammar),  Tåkern 
(Källstad),  Emån  (Järnforsen),  Mörrumsån  (Mörrum), 
Helgeån  (Hönjebro),  Bolmån  (Skeen),  Ätran  (Kila) 
och  Klarälven  (Edebäck).  Ingenstädes  överskredo 
medelvattenstånden  de  för  månaden  högsta  kända 
normalvärdena. 
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Maximivattenstånden  voro  likaledes  i  regel  avsevärt 
lägre  än  de  hittills  högsta  kända.  Oväsentliga  undan- 
tag bildade  Luleälv  (Trångfors),  Skellefteälv  (Kusfors), 
Ströms  Vattudal  (Strömsund)  och  Sagån  (Forsbo). 

Minimivattenstånden  gingo  även  i  torkans  tecken 
med  undantag  för  Lilla  Luleälv  (Pajerim),  Luleälv 
(Trångfors),  Hornavan  (Arjeplog),  Umeälv  (Vännäs), 
Malgomajsjön  (Maksjöstrand),  Ängermanälven  (Fors- 
mo).  Ströms  Vattudal  (Strömsund),  Gesundssjön  (Bom- 
sund) och  Dyltaån  (Hammarby).  Extjeptionella  låg- 
vattenstånd inträffade  i  Byskeälv  (Myrheden),  Skel- 
lefteälv (Kusfors),  Siljan  (Leksand),  Västerdalälven 
(Transtrand),  Dalälven  (Fäggeby),  Sagån  (Forsbo), 
Fyrisån  (Uppsala),  Mälaren  (Stockholm),  Nyköpingsån 
(Täckhammar),  Tåkern  (Källstad),  Mörrumsån  (Mör- 
rum),  Helgeån  (Hönjebro),  Bolmån  (Skeen)  och  Klar- 
älven (Edebäck). 

Ifråga  om  vattenståndsväxlingarnas  förlopp  märkes 
följande  i  fjällälvarna.  I  Skellefteälv  (Kusfors)  började 
fjällfloden  d.  G,  passerade  normalvattenståndet  d.  18 
och  hade  vid  månadsskiftet  ännu  ej  kulminerat.  I 
Strömsvattnet  (Strömsund)  höll  sig  den  kombinerade 
vår-  och  fjällflodsnivån  till  d.  15,  då  fallet  började, 
varvid  dagsmedium  underskreds  den  26.  I  Gesunds- 
sjön (Bomsund)  inträffade  sänkningen  d.  6  och  un- 
derskreds normalvattenståndet  redan  d.  16.  I  Ljus- 
nan (Edänge)  höll  sig  vattenståndet  hela  tiden  under 
det   normala    med   sjunkande   till   d.  12,  då  en  till- 


fällig stigning  till  d.  15  inträffade.  I  Dalälven  (Älv- 
karleö)  höll  sig  vattenståndet  tämligen  oförändrat  lågt 
under  det  normala.  I  Klarälven  (Dejefors)  var  ten- 
densen likaledes  i  fallande  med  ständiga  dygnsväxlingar 
och  hela  tiden  betydligt  lägre  än  normalt. 

I  skogs-  och  slättälvarna  ställde  sig  förhållandena 
sålunda,  varvid  märkes,  att  växlingarna  överallt  lågo 
under  normalvattenståndet.  I  Byskeälv  (Myrheden) 
pågick  sjunkningen  till  den  10,  då  stigning  började. 
I  Gullspångsälven  (Åtorp)  var  det  sakta  fallande  till 
d.  26,  då  höjning  inträffade. 

I  Fyrisån  (Uppsala)  fortsatte  torkan  till  d.  19,  då 
en  sakta  ökning  i  vattenståndet  begynte.  I  Nykö- 
pingsån (Täckhammar)  var  det  sakta  fallande  till  den 
11,  varefter  stillestånd.  1  Emån  (Järnforsen)  har 
praktiskt  taget  jämvikt  ägt  rum  med  obetydliga  väx- 
lingar d.  2,  12  och  21.  I  Helgeån  (Hönjebro)  ägde 
en  långsam  sänkning  rum  med  en  obetydlig  stigning 
för  tiden  d.  15 — 25.  I  Nissan  (Johansfors)  har  lika- 
ledes i  stort  sätt  rått  konstant  vattenstånd. 

Yattenkrartiiidiistrieus  tillgång  på  vatten  var  under 
juni  i  flertalet  floder  mindre  god  och  i  de  smärre 
dålig. 

Flottningcn  har  i  de  större  norrländska  älvarna  i 
regel  gynnats  av  lämpliga  vattenstånd,  men  i  bivat- 
tendragen  har  torkan  hindrat  slutflottningen. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (Juni  1921.) 


Norrbottens  län.  Stordalen  (Falkner).  D.  1  Tor- 
neträsk isfri.  D.  18  nyfallen  snö  å  närbelägna  fjäll. 
D.  24  häggen  i  blom.  Holsvattnet  (Bergqvist).  Natten 
d.  16 — 17  frös  potatis  och  kornåkrar  på  en  del  ställen. 
Natten  d.  27 — 28  frost  på  sänka  ställen.  Kopparåsen 
(Hammarbäck).  Den  8  göken.  D.  9  börja  björkarna 
grönska.  D.  24.  övre  hälften  av  fjället  Låktojokko 
vitklätt  av  nyfallen  snö.  D.  25  hördes  göken  hela 
dagen.  Hedberget  (Rehnberg).  Natten  d.  16 — 17 
potatisblasten  något  skadad;  hjortronblommor  delvis 
förstörda. 

Västerbottens  län.  Åsele  (Mattsson).  Månaden 
har  i  genomsnitt  utmärkt  sig  som  synnerlig  blåsig  och 
sval,  vilket  även  visas  å  lövskogens  årsskott,  vilka 
förete  en  barkbrun  färgton.  Däremot  har  den  upp- 
spirade årsgrödan  icke  tagit  någon  skada.  Myrheden 
(Andersson),  D.  11  rönn  i  blom.  Natten  d.  16  —  17 
frös  potatisblast  samt  alla  soiters  ömtåliga  växter. 
Iliigg&s  (Mikaelsson).  D.  30  syntes  på  kornåkern  de 
första  spåren  av  ax.  Malå  (Björzén).  D.  17  frost  å 
frostlänta  ställen.  Aborrberg  (Jansson).  Natten  till 
d.  25  —  2°.o.  Sjöliden  (Långberg).  Kall  nordvästlig 
vind  nästan  hela  månaden.  D.  18  syntes  fjälltop- 
parna betäckta  med  snö,  som  kvarlåg  omkring  ett 
dygn.  Tjulträsk  (Johansson).  Västlig  kall  blåst  med 
nederbörd  större  delen  av  månaden.  Snö  ofta  synlig 
i  högfjällen,  särskilt  i  väster  mot  gränsen. 

Jämtlands  län.  Storfjaten  (Olofsson).  D.  17  kl. 
7 — 11    em.   stark  snöstorm.     Ljusnedal  (Grönqvist). 


Blåsig  väderlek,  väst  och  nord,  nästan  hela  månaden 
Norrböie  (Pettersson).  Senare  hälften  av  månaden 
kall,  mestadels  västlig  vind.  Rätan  (Malmqvist).  D.  1 
Calta  palustris  i  full  blom.  Skörden  lovade  gott,  men 
avstannad  till  följd  av  den  kyliga  temperaturen  under 
månaden. 

Västern orrlan ds  län.  Ånge  (Pettersson).  D.  6 
rovplantorna  skadade  av  frost. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  D.  5  storm, 
hela  dygnet.  Sälgsjönäs  (Redlund).  Höskörden  påbör- 
jad sista  dagarna  i  månaden,  vilket  är  det  tidigaste  på 
omkr.  20  år  och  kanske  ännu  längre.  Katrineberg  (Eriks- 
son). Den  18  marken  snötäckt  på  morgonen.  Bjur- 
åker  (Könnander).  Hövallarua,  som  i  början  av  må- 
naden ledo  av  torkan,  ha  nu  repat  sig,  så  att  det 
synes  bliva  rätt  god  höskörd. 

Kopparbergs  län.  Ulvsjö  (Jönsson).  I  månadens 
början  torka,  så  att  vallarna  blevo  bruna,  och  när  det 
kom  nederbörd  blev  det  kallt  och  stormigt,  så  att  gräs- 
växten hämmades  betydligt.  Överborg  (Ek).  Stark 
torka  i  början  av  månaden,  varför  vallarna  togo  skada. 
D.  10  rågen  i  blom.  Älvdalen  (Persson).  Natten  d. 
5 — 6  frös  sädesbrodden  och  ömtåligare  växter  på  vissa 
ställen.  D.  17  till  18  storm  från  NV,  så  att  träd 
brötos  och  föllo  på  kraftledningar.  Tjärnvallen  (Myr- 
holm). D.  10  frös  smörblommor  och  vallmo.  Grnnd- 
forseu  (Persson).  D.  18.  Fjällen  i  vinterskrud  till 
kl.  10  fm. 

Värmlands  län.   Ulveriid  (Magnusson).  Blomknopp 
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på  potatisriset  och  kornet  uppe  i  slutet  av  månaden. 
Höskörden  fullt  medelmåttig.  Rågen  grann  och  även 
havren.  Södra  Vigrgen  (Syversson).  I  början  av  må- 
naden frös  potatisplantorna.  Höskörden  lider  av  tor- 
kan, men  vårsäden  har  stått  sig  någorlunda.  Liljeudftl 
(Häger).  Natten  d.  5 — G  nedfröso  potatisblastcn.  Natten 
d.  13—14  fröso  potatis,  bönor  och  delvis  ärter. 

Örebro  län.  Spjiitsjöfallet  (Andersson).  D.  1 
rågen  i  blom.  Regnet  före  midsommar  avhjälpte  den 
hotande  vattenbristen.  Slåttern  börjad  på  sina  ställen 
14  dagar  tidigare  än  vanligt.  Rågen  ser  lovande  iit, 
uppmätta  strån  244  cm.  D.  15  plockades  smultron. 
D.    BO   jordgubbar   mogna  och  blom  på  potatiskålen. 

Västmanlands  län.  Jädcrs  bruk  (Brolund).  Rot- 
frukterna svårt  härjade  av  jordloppor,  vårföre  omsådd 
flerstädes  måst  företagas.  Gisslarbo  (Ericsson).  D.  17 
smultron  mogna.  Norrby  (Höijer).  D.  2  börja  vete- 
axen framkomma. 

Uppsala  län.  Västauå  (Willner).  Den  långa  ödes- 
digra torkan,  som  hotade  att  alldeles  förstöra  växtlig- 
heten, avlöstes  äntligen  d.  10  med  regn  visserligen 
sparsamt  men  sedermera  rikligare,  vilket  betydligt  för- 
bättrat skördeutsikterna;  höskörden  torde  dock  under 
alla  omständigheter  bliva  klen.  Blommor:  d.  2  tjär- 
blomma,  d.  6  prästkrage,  d.  7  blåklint,  d.  12  vete 
(höst),  d.  22  älggräs,  d.  24  gul  näckros,  d.  25  vit 
näckros  och  vattenklöver.  D.  3  vårråg  i  ax  (finger- 
lång).  D.  13  smultron  mogna.  Månaden  har  känne- 
tecknats av  10  klara,  7  halvklara  och  13  mulna  dagar. 
C!nmIÖ!>a  (Svensson).  Rågblommen  fullbordad  i  utom- 
ordentlig gynnsam  väderlek.  Vetet  började  blomma 
i  mitten  av  månaden.  D.  20  började  slåttern  å 
hårdvall.  Trädorna  i  allmänhet  färdiga  vid  måna- 
dens slut.  Månadens  nederbörd  har  givit  fullstän- 
dig rotblöta.  Ultima  (Timberg).  D.  19  vetet  till 
stor  del  omkullslaget.  Frötuna  (Swärdh).  Blommor: 
d.  5  blåklint,  d.  7  rågen,  d.  10  vetet  och  d.  16  älg- 
gräs. D.  8  ax  på  vete.  Natten  d.  13 — 14  skadades 
ormbunkar  och  potatis  av  frost. 

Stockholms  län.  Hammarby  (Sandberg).  Det 
myckna  regnet  i  mitten  av  månaden  har  väsentligt 
förbättrat  skördeutsikterna.  Till  och  med  vallarna  ha 
repat  sig.  Svartsjö  (Läth).  D.  14 — 16  skarpa  frost- 
nätter. D.  18  kom  det  mycket  efterlängtade  regnet, 
på  något  över  tre  dygn  regnade  det  50.6  mm.  D. 
28  påbörjades  höskörden,  andra  årets  vallar  se  ut  att 
lämna  medelskörd.  Aluddeu  (Bengtsson).  D.  1  blom- 
mar rågen,  d.  6  skjuter  timotejvallen  ax,  d.  8  vetet, 
d.  16  förstsådda  kornet.  D.  21  slås  timotejvallen, 
4  års. 

Södermanlands  län.  Sträiiguäs  (Karlsson).  D.  10 
kom  äntligen  det  efterlängtade  regnet,  vallarna  började 
frodas,  vårsäden  repade  sig  delvis  och  rotfrukterna 
började  växa.  D.  27  slogs  gräset,  som  torde  lämna 
en  god  skörd,  åtminstone  kvalitativt.  D.  4  rågen  i 
blom,  d.  7  vetet  i  ax  och  d.  10  i  blom.  Eskilstiiua 
(Björkman).    D.  26  stark  västlig  storm. 

Östergötlands  län.  Övre  Gränsö  (Sörberg).  D.  4 
smultron  mogna  och  Linnea  i  blom.  Betesmarker, 
vallar  och  vårsäd  svårt  härjade  av  hetta  och  torka. 

Skaraborgs  län.  Götlunda  (Wennerblad).  Blom- 
ning: d.  12  prästkrage,  lingon,  blåklint,  Geranium 
sylvalicum,   Stellaria   graminea,  Sedum  acre,  Trichera 


arvensia,  Achillea  millofolium,  Kpilobium  angustifolium, 
Lychnis  Flos  (Juciili,  Laftiyrus,  Lotus,  Orabus  rn.fl.;  d.  24 
Agrostemma  CJithago;  d.  26  Brunclia  vuigaris;  d.  27 
Fumaria  officinalis;  d.  29  Potentilla  Formentilla  och 
ljung.  Kart  av  äpple,  vinbär  och  hallon,  ej  krusbär 
eller  plommon.  EdHvära  (.Johansson).  D.  1  började 
rågen  blomma.    D.  30  hiiskörden  delvis  påbörjad. 

Älvsborgs  län.  Haby  (Larsson).  CJod  vattentill- 
gång under  månaden.  Ilöbärgningen  pågår  vid  måna- 
dens slut.  Olovstorp  (llögrell).  D.  7  blommar  vild- 
ros. Linliult  (Jönsson).  D.  2  höstrågen  i  blom.  D. 
30  potatisen  i  blom  och  börjar  havren  att  gå  i  ax. 
L.  Bräcke  (Andersson).  D.  3  rovsådd;  d.  4  smultron 
mogna;  d.  27  tidig  slätter;  d.  28  havreax;  d.  30  Pe- 
luskelblom.  Öiiiiarp  (Jönsson).  Skörden  betydligt  ska- 
dad av  torka  och  frost.  Slåttern  börjad  d.  30.  Ilä)*- 
gårda  (Pettersson).  Höskörden  synes  i  år  bli  dålig 
på  sandjord  och  mossodlingar  i  orten.  Vattentill- 
gången i  Frisjön  tillfredsställande  vid  månadens  slut. 
Ulriccliamn  (Nordlund).  D.  6  stark  frost,  på  sidlänta 
ställen  skada  på  uppkommen  potatis  samt  delvis  klö- 
vervallar och  vårsäd.  D.  26  havren  i  ax.  D.  30  mogna 
blåbär  och  hallon. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Svaudal  (Karlsson). 
Blommor:  d.  4  rödklöver,  d.  6  blåklint,  d.  11  vit- 
klöver, d.  28  acklejor,  d.  29  rosenbuske.  D.  25  bör- 
jade slåttern.  Äspelundeu  (Lind).  Höskörden  påbörjad 
månadens  sista  dagar  under  utmärkt  bärgningsväder. 
Till  följd  av  torkan  ser  vårsäden  på  sina  ställen  skral 
ut.  Kristiueberg  (Hj.  Östergren  o.  H.  Henriksson). 
D.  8  omkring  11.30  em.  iakttog  vakten  Henriksson 
liksom  en  susning  i  luften  och  ljusstrimmor  i  NO, 
vilket  han  ansåg  vara  norrsken. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  D.  2  klöver- 
skörden börjad  på  hög  jord,  där  den  då  var  betydligt 
skadad  av  torkan.  Kvarstående  gräs  repade  sig  dock 
betydligt  efter  regnperioden  d.  10 — 11  och  d.  15 — 21, 
så  att  höskörden  i  allmänhet  blev  ganska  god  och 
avslutades  d.  27;  det  mesta  står  i  stackar  vid  måna- 
dens slut.  Rågarna  äro  mycket  vackra  och  torde  i 
allmänhet  bli  färdiga  till  skörd  i  mitten  av  juli.  Vete 
och  vårsäd  se  även  lovande  ut,  ävensom  potatis  och 
andra  rotfrukter.  D.  3  ax  på  vårråg,  d.  5  på  höstvete,  d. 
25  på  2-radskorn  och  vippa  på  havre.  Blommor:  d.  1 
svärdslilja,  d.  3  gul  näckros,  d.  8  fläder,  d.  9  natt- 
viol, d.  18  höstvete,  d.  23  åkerärter,  d.  26  storbladig 
lind,  d.  30  älggräs.  Mogen  frukt:  d.  20  smultron,  d. 
28  blåbär.  Ramsered  (Dahlquist).  D.  5  potatis  frost- 
skadad.  D.  4  hallon,  smultron  och  lingon  i  blom. 
Slåttern  å  vallarna  börjad;  skörden  något  under  medel- 
måttan. Vattenståndet  i  Ramsjön  mycket  lågt;  bäc- 
kar och  en  del  brunnar  även  torra  vid  månadens  slut. 

Jönköpings  län.  Dragsnäs  (Sundström).  D.  1 
rågen  i  blom.  D.  9  mogna  smultron.  D.  15  på 
aftonen  nordvästra  himlavalvet  betäckt  av  moln,  som 
skimrade  i  färger  från  kopparrött  till  mörkaste  violett. 
En  praktfull  syn.  Flahult  (Åkerberg).  D.  6,  7  och 
17  nattfroster,  då  rovor  och  potatis  svårt  skadades. 
Höslåttern  allmänt  påbörjad  sista  veckan  av  månaden. 
Växtligheten  lider  svårt  av  torkan.  Kuiitstorp  (Wol- 
lentz).  Slåttern  påbörjad.  Vallarna  giva  bättre  resul- 
tat än  väntat.  Ängsslåttern  mycket  god.  Rotfrukterna, 
som  nu  äro  gallrade,  stå  mycket  vackra  och  lovar  gott 
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utbyte.  Vårsäden  står  mycket  vacker.  Dungen  (Peter- 
son). Höslåttern  börjad  i  slutet  av  månaden.  Vallarna 
i  allmänhet  dåliga  på  grund  av  frost  och  torka.  Brun- 
nar börjar  utsina  på  flera  platser;  lågt  vattenstånd  i 
Bolmen.  Granshult  (Johansson).  D.  5 — 7  en  del 
växter  frostskadade.  Höskörden,  börjad  i  slutet  av 
månaden,  är  under  medelmåttan. 

Kronobergs  län.  Lidliult  (Karlberg).  Höskörden 
tog  sin  början  i  månadens  slut.  Skörderesultatet  blir 
bättre  än  man  väntat,  dock  naturligtvis  allt  beroende 
på  kultur  och  vallarnas  beskaffenhet.  I  stort  sett  kan 
höskörden  här  i  så  väl  kvantitativt  som  kvalitativt 
hänseende  bliva  medelmåttig.  Vårsäden  går  nu  ur 
sina  baljor.  Blåbär  och  lingon  komma  att  giva  god 
skörd.  Hult  (Svensson).  Höskörd  pågår  som  bäst,  på 
vallar  nära  missväxt,  på  sidlänt  mark  medelskörd. 
Säd  och  rotfrukter  lova  god  skörd,  blott  tillräckligt 
regn  kommer  med  det  snaraste.  Lagan  (Werner).  Trots 
den  jämförelsevis  ringa  nederbörden  under  månaden 
har  utsikten  för  skörden  förbättrats;  höskörden  dock 
fullkomligt  felslagen.  Länsliult  (Andersson).  Ehuru- 
väl  vi  haft  15  dagar  med  nederbörd  under  månaden 
har  ej  blivit  rotblöta  och  gräsvallarna  lämna  ej  halv 
skörd.  Vårsäd  och  potatis  se  lovande  ut.  Ingen 
frostnatt.  Skeen  (Alm).  Grödan  här  är  utmärkt  bra. 
Rågen  är  väl  matad  och  stora  ax.  Endast  gräsvallarna 
på  den  torra  jorden  ha  slagit  fel. 

Kalmar  län.  Ogestad  (Liljenstolpe).  D.  2  gul  näck- 
ros, d.  9,  Linnea  och  åkerärter,  d.  11  älggräs.  D.  10 
ax  på  höstvete,  d.  15  i  blom.  D.  21  ax  på  2-rad. 
korn.    D.  16  vippa  på  havre. 


Kristianstads  län.  Tunbyholm  (Mårtensson).  D. 
5  på  em.  vid  5-tiden  orkanliknande  storm.  Olastorp 
(Bengtsson).  D.  6  mogna  smultron,  d.  13  blåbär,  d. 
20  jordgubbar,  d.  29  vinbär  och  hallon.  Grödan  vacker 
vid  månadens  slut  med  undantag  för  vallarna,  som 
äro  mycket  dåliga. 

Malmöhus  län.  Hör  (Hagström).  Råg-  och  vete- 
fälten se  lovande  ut;  vårsäden  har  lidit  av  torka  och 
köld,  men  se  ut  att  giva  någorlunda  god  skörd.  Gräs- 
och  klöverskörden,  som  tog  sin  början  första  dagarna 
av  månaden,  har  varit  mindre  givande.  Rotfrukterna 
äro  långt  komna  i  växten  och  se  lovande  ut.  Sommar- 
äppelskörden medelmåttig,  men  vinterfrukten  mindre; 
god  päronskörd.    Hittills  ingen  skada  av  insekter. 

Gottlands  län.  Hemse  (Haldin).  Under  början 
av  månaden  gjorde  nattfroster  åtskillig  skada  på  grö- 
dan. Kälhmge  (Klint).  D.  10.  Fastmarksvallarna, 
som  lidit  av  den  långa  torkan,  börja  avmejas  på  sina 
håll.  D.  28  börjar  myrfodret  skördas.  Molnbildningen 
torsdagen  d.  23  var  särdeles  vacker  och  intressant: 
man  kunde  tydligt  se  över  ön,  något  öster  om  dess 
mittlinje,  ett  starkt  begränsat,  tämligen  brett  bälte  av 
högre  stackmolm.  Det  märkvärdiga  var  att  de,  jag 
iakttog  dem  från  en  ganska  hög  utsiktspunkt,  tycktes 
skarpt  begränsa  sig  även  i  längdriktningen  norr-söder 
ungefär  från  Slite  i  norr  och  Romatrakten  i  söder. 
Sammanhängde  fenomenet  med  den  gamla  erfarenheten 
av  större  årlig  regrmängd  just  över  samma  trakt  på 
Gottland? 
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Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  juni  1921. 


station 

Lufttryck 
8  f.  m. 

M  e 

Normala  =  m 

delte 
e  d  c  1 1  c  m 

m  p  0  r  a  t  n 

pcratnron 

r 

1859 

-1915 

Antal 
frost- 
dagar 

Fuktighots- 
procent 

N  c  d  c  r  1)  ö  r  d 
mm 

Antal 

1921 

Nor- 
malt 

8  f.  m. 

2  e.  m. 

9  e.  m. 

Dygnet 

Maxi- 
mum 

Mini- 
mum 

8 

f.  111. 

2 

c.  m. 

! 

9 
e.  m. 

1921 

Nor- 
mal 

Stör- 
sta pä 
24 
tim- 
mar 

D6- 

dcr- 
bördH- 
dagai 

L 

dagar 

med 
ånka 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

Karesuando  .  . 

755,3 

759,6 

+  10,0 

+  9,3 

+  12,5 

+  11,9 

+  8,8 

+  7,8 

4-  9,6 

4-  8,8 

4-  14,1 

4- 

5,5 

3 

66 

58 

69 

o7,6 

1  o  if 

lo,4 

16 

0 

Riksgränsen  . 

755,9 

759,9 

+  5,7 

+  6,4 

+  7,0 

+ 

7,8 

+  5,2 

4-  6,2 

4-  5,6 

4-  6,4 

4-  9,3 

4- 

2,3 

4 

oo 
00 

77 

8b 

141,9 

0O,7 

o  1  n 

21,3 

25 

0 

Kiruna    .  .  . 

755,4 

759,6 

+  8,0 

+  8,7 

+  10,3 

+ 

11,0 

4-  7,2 

+  7,7 

4-  7,8 

4-  8,4 

4-  11,8 

4- 

4,1 

2 

03,1 

4.5,1 

1  o  0 

18 

0 

Gällivare  .  .  . 

755,6 

759,6 

-1-  9,6 

+  10,1 

+  12,4 

+ 

13,7 

+  10,7 

4-  10,6 

4-  10,4 

4-  10,9 

+  14,8 

4- 

5,0 

1 

77 

57 

62 

46,9 

00,5 

0,9 

12 

0 

Kvikkjokk  .  . 

+  8,1 

+  9,0 

+  12,2 

+ 

14,1 

+  9,0 

4-  10,2 

4-  9,0 

4-  10,3 

4-  14,4 

4- 

3,2 

5 

or  ci 

85,2 

36,8 

19,0 

14 

0 

Jokkmokk  .  . 

755,4 

759,6 

+  11,8 

+  12,1 

+  12,9 

+ 

14,6 

+  9,6 

4-  10,9 

4-  10,4 

4-  11,7 

4-  15,6 

4- 

5,2 

1 

62 

61 

85,9 

OK.  /• 

o5,6 

17,1 

17 

1 

Haparanda  .  . 

755,8 

759,5 

-1-  12,7 

-1-  11,8 

+  14.4 

+ 

14,3 

+  11,4 

4-  11,0 

4-  12,2 

4-  11,7 

4-  16,5 

4- 

8,2 

0 

68 

62 

74 

27,3 

34,1 

8,3 

11 

0 

Tärnaby  .  .  . 

4-  6,7 

+  9,4 

+  9,1 

+ 

13,0 

+  6,2 

f  8,4 

+  6,7 

4-  9,2 

4-  11,2 

4- 

3,0 

1 

100,5 

41,1 

19,7 

21 

0 

Piteå  .... 

755,8 

759,5 

f  13,4 

+  12,8 

+  14,9 

+ 

16,3 

+  12,1 

4-  11,9 

4-  12,7 

4-  12,7 

4-  16,3 

4- 

8,0 

0 

64 

55 

67 

ss,6 

32,6 

15,4 

8 

0 

Stensele  .  .  . 

757,3 

759,4 

+  9,0 

+  11,8 

+  11,4 

+ 

13,9 

+  8,4 

+  11,2 

4-  8,9 

4-  11,6 

4-  12,2 

4- 

5,0 

0 

67 

59 

■70 

72 

100,2 

42,1 

32,0 

19 

1 

Umeå  .... 

756,5 

759,7 

+  12,2 

+  13,6 

-1-  14,3 

f 

15,1 

+  11,4 

4-  11,1 

4-  11,9 

4  12,2 

+  15,3 

4- 

7,5 

0 

70 

61 

75 

68,1 

42,7 

23,8 

13 

0 

Storlien   .  .  . 

759,4 

760,0 

+  5,3 

+  8,4 

-1-  7,2 

+ 

11,2 

+  4,4 

4-  8,4 

4-  4,8 

4-  8,7 

4-  8,8 

4- 

1,5 

6 

86 

81 

90 

202,7 

69,6 

26,0 

1  29 

1 

0 

Ostersnnd    .  . 

758,6 

759,6 

-1-  7,9 

+  11,3 

-1-  11,6 

-1- 

15,4 

+  8,5 

4-  11,2 

4-  8,7 

+  11,7 

4-  13,0 

4- 

5,4 

0 

76 

61 

73 

62,5 

51,3 

15,6 

15 

0 

Härnösand  .  . 

756,9 

759,7 

+  12,0 

4-  12,3 

-h  14,3 

+ 

15,4 

-t-  11,2 

4-  11,6 

4-  11,5 

f  12,2 

4-  15,6 

4- 

3,3 

0 

67 

59 

73 

60,0 

42,5 

9,0 

16 

1 

Sveg  

758,0 

759,6 

-1-  11,4 

+  13,3 

+  14,1 

+ 

16,2 

+  10,7 

4-  11,9 

4-  11,0 

4-  12,7 

4-  15,8 

4- 

4,8 

2 

58 

50 

66 

52,2 

52,0 

22,6 

8 

1 

Bjuråkcr  .  .  . 

757,5 

759,6 

-1-  12,3 

+  13,8 

+  15,4 

+ 

17,3 

-h  11,5 

4-  11,9 

+  12,2 

4-  12,9 

+  17,8 

-j- 

7,6 

0 

68 

58 

76 

122,6 

45,6 

21,8 

17 

2 

Särna  .... 

/oo,l 

759,5 

-1-  9,5 

+  11,6 

+  14,1 

+ 

15,9 

-1-  9,4 

+  12,5 

4-  9,8 

4-  12,6 

4-  15,7 

-t- 

3,0 

2 

60 

46 

64 

b  a, G 

60,9 

44,0 

12 

3 

Gävle  .... 

757,9 

759,6 

+  12,2 

+  13,9 

+  14,3 

+ 

16,5 

+  12,7 

4-  12,8 

4-  12,5 

4-  13,5 

4-  18,8 

4- 

7,3 

0 

68 

63 

72 

76,8 

43,9 

18,3 

15 

0 

Falun  .... 

757,6 

759,6 

+  13,5 

-1-  14,2 

+  16,2 

+ 

18,1 

+  13,5 

+  14,3 

4-  13,5 

4-  14,6 

4-  17,9 

4- 

6,4 

0 

63 

56 

74 

114,6 

54,1 

26,2 

17 

2 

Uppsala   .  .  . 

757,8 

759,7 

+  13,8 

+  14,8 

+  17,0 

+ 

18,4 

+  13,1 

4-  13,1 

4-  13,6 

4-  14,1 

4-  19,3 

4- 

7,6 

0 

65 

56 

72 

87,8 

48,6 

30,0 

16 

2 

Västerås  .  .  . 

/0/,9 

+  13,1 

+  14,7 

+  17,0 

+ 

19,2 

+  14,0 

+  14,4 

4-  13,7 

4-  15,0 

4-  19,9 

4- 

8,7 

0 

65 

53 

68 

61,6 

49,6 

15,0 

12 

0 

Karlstad  .  .  . 

758,7 

'7Xft  Cl 

7o9,8 

-1-  13,1 

+  14,3 

+  17,0 

+ 

18,8 

+  14,4 

4-  15,0 

4-  14,2 

+  15,2 

4-  19,0 

4- 

8,9 

0 

63 

50 

67 

46,7 

45,1 

21,5 

13 

1 

Stockholm  .  . 

/Ö7,6 

759,8 

+  13,6 

+  14,9 

-1-  16,2 

-t- 

17,6 

4-  13,1 

4-  13,2 

4-  13,6 

4-  14,1 

+  18,214- 

9,4 

0 

64 

55 

70 

95,7 

40,1 

22,9 

16 

0 

Örebro  .... 

/Oö,5 

/oy,8 

+  13,6 

+  15,1 

+  17,0 

+ 

18,6 

+  14,0 

4-  14,4 

4-  14,1 

4-  15,0 

4-  18,6  4- 

9,2 

0 

67 

57 

70 

71,1 

55,6 

12,5 

17 

2 

Strömstad    .  . 

/oy,4 

709,9 

+  15,1 

+  15,6 

+  16,4 

+ 

17,0 

+  14,4 

4-  14,8 

+  14,3 

4-  15,1 

4-  18,1 

+ 

8,2 

0 

66 

60 

73 

23,1 

45,4 

5,7 

8 

1 

Askersund   .  . 

/Oo,5 

7oy,9 

-1-  15,5 

+  14,0 

+  17,8 

+ 

18,6 

4-  12,6 

4-  13,8 

4-  13,8 

4-  14,3 

+  20,1 

+ 

7,5 

0 

62 

56 

78 

98,3 

60,3 

28,6 

16 

3 

Nyköping    .  . 

<0ö,3 

7o9,9 

+  14,1 

+  14,8 

+  16,7 

-1- 

17,7 

4-  13,2 

4-  13,7 

4-  13,7 

4-  14,4 

4-  18,5 

+ 

8,0 

0 

66 

55 

70 

53,0 

45,0 

10,3 

12 

0 

Linköping  .  . 

/Oö,l 

7o9,9 

-1-  13,4 

+  14,9 

+  17,2 

-f- 

19,1 

4-  13,9 

4-  14,7 

4-  14,0 

+  15,2 

19,2 

4- 

9,1 

0 

69 

52 

67 

59,1 

51,0 

10,8 

15 

2 

Skara  .... 

lW,i 

+  13,2 

+  14,2 

+  16.6 

+ 

17,9 

4-  12,5 

4-  13,2 

+  12,9 

4  13,8 

4-  19,6 

4- 

6,7 

0 

72 

56 

81 

70,3 

57,9 

21,7 

15 

1 

Vänersborg  .  . 

760,1 

+  15,2 

+  14,9 

+  17,2 

-1- 

16,8 

+  14,5 

+  14,3 

4-  14,6 

4-  14,6 

4-  18,5 

4- 

8,4 

0 

63 

51 

65 

46,6 

57,4 

17,0 

12 

0 

Ulricehamn  .  . 

700,5 

760,1 

+  12,7 

— 

+  17,2 

4-  11,4 

— 

+  12,4 

— 

4-  19,6 

+ 

7,6 

0 

74 

55 

76 

56,1 

63,2 

24,9 

13 

2 

Jönköping    .  . 

/Oo,5 

7oU,2 

+  13,1 

+  13,7 

+  15,3 

+ 

16,4 

4-  13,5 

4-  13,7 

4-  13,4 

4-  14,0 

4-  18,1 

4- 

8,9 

0 

68 

57 

68 

41,8 

50,7 

5,8 

14 

1 

Västervik    .  . 

/Oo,2 

7bO,0 

+  15,4 

+  14,7 

+  17,4 

+ 

17,2 

4-  13,1 

4-  13,6 

4-  14,2 

4-  14,2 

4-  19,0 

4- 

9,6 

0 

63 

55 

73 

53,2 

48,4 

24,5 

16 

3 

Borås  .... 

7oo,9 

760,2 

+  13,8 

+  15,2 

+  17,3 

-1- 

18,9 

4-  12,8 

4-  12,6 

4-  13,3 

+  13,8 

4-  19,0 

+ 

7.0 

0 

72 

57 

76 

77,0 

65,2 

34,2 

17 

2 

Göteborg  .  .  . 

+  13,7 

+  14,8 

+  16,9 

+ 

17,7 

4-  14,6 

4-  15,1 

+  14,5 

+  15,2 

4-  18,5 

+  10,5 

0 

67 

53 

60 

58,3 

54,9 

21,5 

14 

0 

Visby  .... 

758,6 

760,1 

+  14,4 

+  13,5 

+  15,0 

+ 

15,5 

4-  13,6 

+  12,6 

4-  13,8 

4-  13,2 

+  17,4 

4-  10,0 

0 

70 

64 

70 

23,3 

31,4 

7,5 

13 

0 

Växjö  .... 

758,9 

760,5 

+  14,1 

+  14,9 

-f-  17,6 

+ 

18,4 

4-  14,1 

4  13,9 

4-  14,4 

4-  14,6 

4-  19,3 

4- 

9,0 

0 

66 

50 

65 

30,8 

53,6 

8,2 

17 

1 

Halmstad    .  . 

759,4 

760,6 

+  15,9 

+  15,3 

+  17,9 

+ 

18,3 

4-  14,3 

4-  14,8 

4-  14,9 

4-  15,2 

4-  19,1 

4- 

9,7 

0 

63 

58 

72 

47,4 

58,1 

15,2 

10 

0 

Kalmar    .  .  . 

758,9 

760,5 

+  14,5 

+  14,6 

+  17,2 

+ 

16,9 

4-  14,3 

4-  13,7 

4-  14,5 

+  14,4 

4-  20,0 

4- 

9,8 

0 

68 

56 

69 

50,3 

37,1 

12,0 

14 

2 

Ronneby  .  .  . 

+  16,4 

+  16,3 

+  19,5 

+ 

18,6 

+  12,3 

4-  12,3 

+  14,1 

4-  13,9 

4-  21,3 

4- 

6,5 

0 

47,1 

39,5 

7,5 

18 

4 

Karlshamn  .  . 

759,0 

760,8 

+  14,3 

+  15,1 

-t-  17,5 

+ 

17,8 

4-  13,8 

4-  14,0 

4-  14,3 

4-  14,6 

4-  18,9 

4- 

9,7 

0 

71 

58 

77 

30,0 

48,4 

7,7 

17 

4 

Kristianstad  . 

759,6 

760,8 

+  15,6 

+  15,1 

+  18,8 

+ 

18,4 

4-  13,7 

-(-  14,5 

+  14,6 

+  14,8 

4-  20,1 

+ 

8,0 

0 

68 

52 

76 

21,8 

42,9 

4,2 

14 

2 

Lund  .... 

760,1 

760,9 

+  14,1 

-1-  15,0 

-1-  17,9 

+ 

18,4 

4-  13,7 

4-  13,9 

4-  14,2 

4-  14,5 

4-  20,1 

4- 

9,9 

0 

72 

56 

72 

64,3 

53,7 

11,7 

13 

1 

Malmö  .... 

760,2 

760,9 

+  13,8 

+  14,6 

+  17,2 

+ 

17,5 

4  14,6 

4-  14,5 

+  14,6 

4-  14,7 

4-  19,0 

4-  10,5 

0 

68  1 

55 

66 

42,8 

45,  o; 

14,7 

10 

0 

Ystad  .... 

760,  l| 

761,0 

+  14,5 

+  14,81 

+  16,1 

+ 

17,0 

+  13,3 

4-  13,6 

+  13,7 

4-  14,1 

94,3 

1 

36,0 

15 

4 

48 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  juni  1921. 


G  ä  1 

1  i  v 

a  I 

e 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

Vind 
riktn 
och  st- 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

i  D  B 

g- 3,  w 

J 

-i  10,0 

j- 17  n 

+  11,0 

VSV  6 

2 

1  1 1  <) 
+  11,^ 

J-   7  7 
-r 

-ir  J-0,U 

+ 

6,0 

VSV  2 

3 

1      7  Q 

4-19  0 

+ 

7,0 

V  4 

1-  0,1 

a.  8  9 

-u   Q  0 

+ 

2,0 

V  ^ 

5 

r      /I  Q 

+  0,0 

4- 1  n  0 

i-  1U,0 

+ 

0,0 

ICNTV  9 

g 

+     O, O 

+  O," 

-1-  1  1  0 

1,0 

v  1 

V  -L 

j_  1  n  4 

+  1U,4 

+ 

A  f; 

4,0 

WV  ^ 
ny  o 

g 

L  1  /I 

j-99  0 

+ 

2,0 

o  \J 

9 

+  1*,' 

-i-  Q  fl 

"T  C/jO 

+  21,0 

+ 

8,0 

SSV  1 
oo  v  X 

10 

-1.  1  1  S 

X   Q  8 

-T     t/, o 

+  15,0 

+ 

7  0 

S^iV  1 
o  o  v  X 

1  \ 

+  12,4 

+  10,1 

+  15,0 

+ 

9!o 

SSO  2 

12 

+  11,9 

+  10,3 

+  17,0 

+ 

9,0 

SSV  2 

13 

+  9,'3 

+  10,6 

+  12,5 

+ 

5,5 

NO  1 

14 

+  10,6 

+  10,8 

+  15,0 

+ 

4,5 

SV  1 

15 

+  10,3 

+  11,0 

+  16,0 

+ 

6,0 

VSV  2 

16 

+  8,0 

+  11,2 

+  11,0 

+ 

4,5 

V  1 

17 

+  7,9 

+  11,5 

+  13,5 

+ 

1,0 

sv  1 

18 

+  5,3 

+  11,7 

+  8,5 

+ 

1,0 

-  0 

19 

+  8,5 

+  11,9 

+  13,5 

+ 

1,0 

NNO  2 

20 

+  8.5 

+  12,1 

+  14,0 

+ 

1,0 

0  1 

21 

+  9,9 

+  12,3 

+  12,5 

+ 

5'o 

S  1 

22 

+  11,4 

+  12,4 

+  16,0 

+ 

5,5 

SSV  2 

23 

+  11,4 

-t- 12.6 

+  15,0 

+ 

9,0 

NO  ] 

24 

+  9,9 

+  12,7 

+ 15,0 

+ 

4,0 

N  1 

25 

+  12,5 

+  12,9 

+  18,0 

+ 

4,5 

-  0 

26 

+  11,7 

+  13,1 

+  17,0 

+ 

9,0 

VSV  1 

27 

+  10,9 

+  13,2 

+  14,0 

+ 

8,0 

var  1 

28 

+  11,6 

+  13,3 

+  16,0i  + 

4,0 

SV  1 

29 

+  10,6 

+  13,4 

+  15,0 

+ 

4,5 

NNO  1 

30 

+  14,2 

-hl  3,5 1+20,0 

+ 

8,0 

NO  2 

S 

ä  r  n 

a 

+  9,9 

+ 18,0 

6,5 

2 

I   1  Q  0 

+  10,1 

+  21,0 

: 

1,0 

o  v  i 

3 

A_  ^  A  a 
-r  14,0 

+ 10,3 

+  21,5 

+ 

4,0 

v  1 
v  1 

_1_  1  /I  T 

+  10,6 

+  25,0 

+ 

1.5 

v&r  1 

5 

+  7,1 

+  10,8 

+il7,0 

+ 

2,0 

ill><  V  ^ 

g 

+  o,» 

1  1  1  c 

+  11,6 

+  11,0 

+  15,0 

+ 

2,0 

l>  IN  V 

+  11,3 

+  18,5 

+ 

4,5 

IN  iN  V  Ä 

g 

1  1  c  /I 
+  lb,4 

+  11,5 

+  24,1 

+ 

5,0 

V\TV  1 
V  i>l  V  1 

g 

+  14,2 

+  11,7 

+  22,5 

+ 

7,0 

o  V 

10 

+  1U,5 

+  11,9 

+  14,0 

+ 

7.0 

MO  0 
iSKJ  V 

1 1 

+  5,9 

+  12,1 

+  9,6 

+ 

3,0 

NNV  2 

12 

4-7  3 

+  12,3 

+  11,0 

+ 

3,0 

N  2 

13 

■1-  6,2 

+  12,5 

+  10,0 

+ 

3,5 

N  2 

1 A 

+  7,6 

+  12,7 

+  16,0 

3,0 

var  2 

1 5 

+  8,0 

+  12,8 

+  16,0 

0.5 

NV  2 

1  fl 

+  8,8 

+  13,0 

+  15,5 

+ 

1,5 

NNV  2 

1 7 

+  8,5 

+  13,1 

+  15,0 

+ 

3,5 

VNV2 

18 

+  5,1 

+ 13,3 

+  8,0 

+ 

2,0 

N  4 

19 

+  7,6 

+  13,4 

+ 12,0 

3,0 

NN  V  3 

20 

+  6,0 

+  13,0 

+  11,5 

± 

0,0 

NNV  3 

21 

+  5,8 

+ 13,7 

+  9,0 

+ 

2,0 

NNV  3 

22 

+  8,5 

+  13,8 

+  12,5 

+ 

4,0 

NNV  2 

23 

+  12,3 

+  13,9 

+  1^,5 

+ 

3,6 

SV  1 

24 

+  11,5 

+ 14,0 

+  17,0 

+ 

8,0 

NNV  2 

25 

+ 13,4 

-t- 14,0 

+  22.5 

+ 

2,0 

NV  0 

26 

+  11,2 

+  14,1 

+ 18,0 

+ 

6,0 
3,0 

NO  2 

27 

+  7,7 

+  14,2 

+ 13,0 

+ 

NNO  2 

28 

+  7,4 

+ 14,2 

+ 13,0 
+ 12,0 

+ 

0,0 

NV  1 

2  fl 

+  7,9 

+ 14,3 

+ 

2,0 

NV  3 

3C 

+  8,3 

^  14,3 

+  12,6 

+ 

3,5 

NV  3 

Haparanda 


Medel- 
temperatur 


1921 


+  11,1 
+  11,8 
+  12,2 
+  9,6 
+  7,8 
+  7,1 
+  11,6 
+  13,5 
+  12,6 
+  11,9 
+ 13,5 
+  13,6 
+  11,8 
+  11,4 
+  11,1 
+  11,0 
+  11,2 
+  16,3 
+  13,5 
+  11 
+  12,0 
+  13,7 
+  11,6 
+  12,1 
+  14,5 
f  18,2 
+  13,2 
+ 12,9 
+  14,7 
+  13,0 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


8,2 

8,4 


9,0 
9,2 
9,5 
9,8 

1-10,0 

+  10,3 
+  10,5 
+  10,8 
+  11,0 
+  11,3 
+  11,5 
+  11, 
+  12,0 
+  12,2 
+  12,4 
+  12,6 
+ 12,8 
+  13,0 
+  13,2 
+  13,4 
+  13,6 
+  13,7 
+  13,9 

+  14,0 

+  14,2 
+ 14,3 
+  14,4 


+  13,5 
+  16,0 
+  17,0 
+  14,0' 
+  12,0 
+  11.5 
+  15,0 
+  18,0 
+  15,5 
+  16,0 
+ 18,5 
+  16,0 
+  17,0 
+  15,0 
+  15,0 
+  17,5 
+  15. 
+  23,0 
+  16,0 
+  17,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  20,5 
+  16,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  19.0 
+  16,7 


9,5 
7,5 
9,0 
6,0 
4,0 
2,0 
4,5 
8,0 
7,0 


+  10,0 
+  8,0 
+  11.5 


9,0 
8, 
9,0 
7,5 
5,0 
+ 10,5 
+  11,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


9,0 
8,5 
8,5 
9,5 
8,5 
7,0 
9,0 
+  11,5 
+  5,5 
+  9,5 
+  11,0 


S-  5  p- 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


SV  2 
SV  1 
v  3 
VNV  2 
NNV  3 
var  2 
S  2 
NNV  1 
SSV  1 
S  1 
^ar  1 
S  1 
SSO  1 
S  1 
S  3 
V  2 
SSV  1 
var 
N 
S 

SV 
SO 
SSV  1 
VNV  1 
OSO  1 
SSV  1 
S  1 
SSV  1 
iN  3 
IN  3 


+  12,2 
+  10,4 
8,5 
6,2 
5.2 
6,2 
9,5 
+  14,8 
+  12,4 
+  10,2 
f  10,0 

7,9 
5,9 
9,2 
8,4 
6,6 
7,6 
5,2 
7,8 
5,9 
7,7 
8,8 
8,2 
8,1 
9,4 
9,5 
7,6 
7,8 
+  10,4 
+  14,3 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


8,6 
8,9 
9,1 
9,3 
9,6 
9,8 
+  10,0 
+  10,3 
+  10,5 
+  10,7 
+ 10,9 
+  11,1 
+  11,3 
+  11,5 
+  11,7 
+  11,9 
+  12,1 
+  12 
+  12,5 
+  12,6 
+  12,8 
+  12,9 
+  13,1 
+  13,2 
+  13,3 
+  13,4 
+  13,5 
+  13,6 
+  13,7 
+  13,8 


+  17,0 
+  16,0 
+  11,0 
+  10,0 
+  9,0 
+  8,5 

+  13,0 
+  20,0 
+  19,0 
+ 12,5 
+  11,6 

+  10,0 

+  8,0 
+ 13,0 

+  11,0 
+  9,0 
+  12,0 

+  7,2 

+  12,0 
+  7,0 
+  12,0 
+  12.0 
+  11,5 
+  12,0 
+ 15,5 
+  14,0 
+  11,2 
+  10,5 

+  14,0 
+  17,0 


9,2 
5,5 
7,0 
3,5 
3,0 
1,0 
7,0 
6,0 
8,0 
8.0 
9,3 
6,8 
3,0 
4,0 
7,0 
2,5 
4,0 
2,0 
5,0 
4.0 
5,0 
4,0 
5,0 
2,0 
1,5 


sv  2 
VSV  2 

V  4 

V  3 
VNV  3 
VSV  2 
VNV  3 

VSV  o 

NNO  1 
O 
OSO 
var 
V 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


SV 
SV 

v 

s 

NV  2 
VNV  2 
VNV  1 

so  1 

SV  1 
NV  1 
VNVl 
VNV  O 
7,9  [var 
4,5  VSV  2 


2,0 
5,0 
8,0 


VNV  1 
VNV  3 
N 


+ 13,6 
+  12,9 
+  9,5 
+  8,0 
+  5,8 
+  6,5 
+  10,7 
+  15,5 
+  13,0 
+  10,8 
6,5 
6,5 
6,3 
9,8 
7,8 
7,3 
7,8 
5, 
6,9 
5,4 
5,9 
7,6 
+  10,6 
+  9,4 
+  11,8 
+  9,5 


7,6 
7,9 
9,0 
9,3 


8.9 
9,1 
9,4 
9,6 
9,8 

+ 10,0 

+  10,2 
+  10,4 
+  10,6 
+  10,8 
+  11,0 
+  11,2 
+  11,4 
+  11,6 
+  11,8 
+  12,0 
+  12,1 
+ 12,3 
+  12,5 
+  12,6 
+  12,' 
+  12,9 
+ 13,0 
+  13,1 
+  13,2 
+  13,3 
+  13,4 
+  13,5 
+  13,6 
+  13,7 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  19,0 
+  21,0 
+ 13,5 
+  11,0 
+  8,0 
+  9.2 
+  13,8 
+  23,0 
+  18,0 
+  14,0 
+  11,0 
+  10,0 
+  10,0 
+  15,0 
+  12.0 
+  10,6 
+  13,2 
+  9,0 
+  11,0 
+  8,0 
+  8,0 
+  11,1 
+  17,0 
+  12,0 
+  18,0 
+  14,1 
+ 12,0 
+  11,0 
+  12,0 
+  13,5 


"  a.<i 

CO  B 


9,5 
6,0 
6,8 
6,6 
4,5 
2,5 
8,0 
7,5 
9,8 
8,2 
4,8 
4,4 
3,0 
3,5 
5,6 
4,2 
4,3 
2,5 
4,0 
3,0 
4,5 
5,0 
5,0 
8,2 
4,5 
6,8 
4,0 
4,5 
6,5 
5,3 


H  ä  r  n  ö 


Medel- 
temperatur 


1921 


V 

SV  2 
NV  4 
NV  2 
NNV  4 
VNV  3 
NV  3 
SO  O 
VNV  1 
NO  1 
NV  2 
NNV  2 
NNV  4 
var  2 
VNV  3 
NV  3 
var  2 
N  4 
NNV  3 
NNV  3 
NV  3 
NV  3 
VNVl 
NV  2 
NNV  1 
NV  3 
NV  3 
NV  3 
NV  4 
NV  3 


Karlstad 


+  14,8 
+  16,3 
+  17,3 
+  18,9 
+  13,1 
+  13,0 
+  17,8 
+  19,0 
+  18,3 
+  14,7 
+  13,0 
+  11,7 
+  12,1 
+ 13.1 
+ 16,2 
+  13,3 
+  16,0 
+  9,3 
+  10,1 
+  9,6 
+  9,0 
+  11,8 
+  12,2 
+  15,5 
+ 16,9 
+ 16,4 
-I  13,0 
+  13 
+  14,1 
+ 12,3 


+  12,8 
+  13,0 
+  13,2 
+  13,4 
+  13,6 
+  13,8 

+  14,0 

+ 14,2 
+  14,4 
+  14,6 
+  14,7 
+  14,9 
+  15,0 
+  15,2 
+  15,3 
+ 15,5 
+  15,6 
+  15,7 
+  15,9 
+  16,0 
+  16,1 
+  16,2 
+  J6,3 
+  16,4 
+  16,5 
+  16,6 
+  16,7 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,9 


+  19,0 
+  22,0 
+  23,0 
+  25,0 
f  19,5 
+  21,0 
+  26,0 
+  24,5 
+  23,0 
+  19,0 
+  17.0 
+  15,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  21,5 
+ 17,5 
+  22,0 
+  15,5 
+  14,0 
+  14,0 
+ 12,5 
+  16,5 
+  16,5 
+  20,0 
+  23,0 
+  21,0 
+  17,0 
+  17,6 
+  19,0 
+  15,0 


+  9.0 
+  8,5 
+  9,0 
+  10,5 
+  5,0 
-t-  5,0 
+  8,0 
+  12,5 
+  11,5 
+  12,5 
+  11,0 
+  8,5 

+  7.0 

+  7,5 
+  12,0 
+  9,0 
+  11,0 


5,0 
4,0 
7,0 
6,0 
7,0 
7,5 

+  11,0 

+  10,0 

+ 13,0 
+  12,0 
+ 10,0 
+  9,5 
+  8,0 


S  1 

S  1 

s  o 

S  1 
NNO  3 
var  3 
NV  ] 
SSO  1 
SSO  1 
o  2 

V  1 
NNV  2 
NV  2 
OSO  2 
VSV  2 
NV  2 

V  3 
NNV  4 
NNO  3 
NNO  1 
N 

NV 

SV  3 
SV  1 
S  2 
VSV  2 
N  2 
VNV  2 
NNV  9 
NNV  3 


Stockholm 


Askersund 


+  18,2 
+  18,8 
+  18,8 
+  18,1 
+  12,7 
+  10,3 
+  16,0 
+  16,1 
+  18,4 
+  15,6 
+  13,7 
+  12,6 
+  8,9 
+  12,3 
+  12.4 
+  11,7 
+  15,1 
+  8,9 
+  8,4 
+  9,8 
+  9, 
+  11,4 
+  14,5 
+  15,3 
+  14,9 
+  19,1 
+  12, 
+  12, 
+  13.2 
+  12, 


+  11,6 
+  11,8 
+  12,0 
+  12,2 
+  12,4 
+  12,6 
+  12,8 

+  18,0 
+  13,1 
+  13.3 
+  13,5 
+  13,7 
+  13,8 
+  14,0 
+  14,2 
+  14.3 
+  14,5 
+  14,6 
+  14,8 
+  14,9 
+  15,1 
+  15,2 
+ 15,3 
+  15,4 
+  15,6 
+  15,7 
+  15,8 
+ 15,9 
+  16,0 
+  16,1 


+  23.0 
+  25,0 
+  26,0 
+  22,5 
+il7,0 
+  15,0 
+  21,5 
+  21,5 
+  24,0 
+  19,0 
+ 17,0 
+  16,0 
+  12,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  20,0 
+  15,5 
+  9,5 
+  11,0 
+  13,0 
+ 15,0 
+  19,0 
+  20,0 
+  21,0 
+  25,0 
-f  19,5 
+  17,0 
+  16.5 
+  14,0 


+  13,0 
+  13,0 
+  14,0 
+  18,0 
+  10,5 
+  5,5 
+  10,0 
+  11,0 

+  12,0 
+  13,0 

+  11,5 

+  9,0 

+  5,5 
+  5,5 
+  9,0 
+  8.6 
+  8,0 
+  6,0 
+  6,0 
+  8,0 
+  6,5 
+  8,0 
+  8,0 
+  10,0 
+  10,5 
+  11,0 
+  9,0 
+  8,0 
+  9,0 
+ 10,0 


VNV  2 
var  1 
SSV  1 
SO  2 
NNO  3 
N  2 
VSV  2 
NO  1 
S  1 
S  1 
S  2 
SSV  1 
NV  2 
V  1 
SV  1 
NNV  2 
SSV  1 
NNV  2 
SSV  1 
S  1 
S  1 
ONO  1 
VSV  1 
var  1 
N  2 
VNV  1 
NO  1 
NNV  1 
NV  1 
NV  3 


+  17,0 
+  18,3 
+  18,7 
+  19,9 
+  13,8 
+  12,3 
+  17,2 

+  18,0 

+  19,6 
+  13,7 
+  11,8 
+  11,4 
+ 12,0 
+  12, 
+  12,3 
+  12,0 
+  14,8 
+  7,9 
+  8,7 
+  '  9,8 
+  10,9 
+  10,8 
+ 12,4 
+  16,6 
+  16,8 
+  17,4 
+  11,9 
+  13,2 
+ 13,6 
+  12,0 


+  13,: 


1  +24,0 

+ 

9,0 

i  +27,0 

+ 

6,6 

1  +26,5 

+ 

8,0 

■  +30,0 

+  8,5 

+  10,0 

i  +19,2 

)  +18,0 

+ 

4,5 

2  +25,0 

+ 

7,5 

3  +!'25,0 

+ 

9,0 

5  +28,0 

+ 

9,0 

7  +19,0 

+  11,0 

i  + 14,0 

+  10,0 

9  +16,0 

+ 

8.0 

1  +18,6 

+ 

3  +19,4 

+ 

2,0 

4  +18,0 

+  10,0 

5  +18,0 

+ 

6,0 

7  +22,5 

+ 

4,0 

8  +15,0 

+ 

5,0 

9  +12,0 

+ 

4,0 

0  +14,0 

+ 

8,0 

1  +17,5 

+ 

6,0 

3  +17,0 

+ 

7,0 

4  +18,5 

+ 

4,0 

5  +23,0 

+ 

9,5 

5  +25,0 

+ 

8,0 

6  +24,0 

+  12,5 

7  +16,0 

+ 

7,0 

8  +18,6 

+ 

8,0 

9  +18,5 

+ 

7,5 

9  +15,0 

+ 

7,0 

2 

30  1 

V 
SV 
NO 

NNV  3 
V 

SSV 

sv 

SSO 

sv 
sv 

NV 

s 

s 

NV 
V 

VNV  3 
N 
SV 
var 
NV 

VSV  2 
V 

sv 
v 

NV 
V 

NV 
VNV? 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


!£.  i+  B 


+  14,9 
+  12,6 
+  14,6 
+  10,7 
+  9,4 
+  9,7 
+  15,3 
+  13,1 
+  13,3 
+  12,6 

+  11,1 

+  11,2 
+  8,3 
+  11,4 
+  11,0 
+  9,9 
+  10,9 
+  7,6 
+  10,8 
+  7,5 
+  7,9 
+  9,8 
+  11,9 
+  12,6 

+  12,0 
+  12,9 
+  10,8 
+  12, 
+  14,3 
+  12,4 


+  9,4 
-f  9,6 
+  9,8 
+  10,0 
+  10,2 
+ 10,4 
+  10,7 
+  10,9 
+  11,1 
+  11,3 
+  11,5 
+  11,7 
+  11,9 
+  12,1 
+  12,3 
1-12,4 
+  12,6 
+ 1 2,8 
+  13,0 
+  13,1 
+  13,3 
+  13,5 
+  13,6 
+  13,8 
+  13,9 
+  14,0 
+  14,2 
+  14,3 
+  14,4 
1  +  14,6 


+  21,3 

+  19,0 
+  20,0 
+  17,5 
+  13,0 
+  13,0 
+  19,5 
+  18,5 
+  16,5 
+  17,6 
+  13,5 
+  13,0 
+  »11,4 
+.15,5 
-'12, 
+»14,0 
+  15,6 
+  11,6 
+ 15,0 
+  10,0 

+  11,0 
+  12,6 
+  17,5 
+  19,5 
+'15,3 
+  18,0 
+  16,0 

+a7,o 

+  18,0 
+  15,5 


9,0 

6,0 
5,0 
7,0 
6,0 
3,0 
9,0 
8,0 
5,0 
8,0 
9,5 
9,0 
4,3 
6,0 
8,0 
5,0 
4,0 
4,5 
7, 

5,5 
2,5 


sv 

O 

VNV  3 
var  2 
NNV  3 
NV  3 
NV 
var 
SSV 
SO 
SSO 
SSO 
NV 
SV 
VSV 
VNV  3 
S  2 
NNV  41 
NNV  21 
NNV  2i 
:var  2[ 
6,o|var  2 
4,51SV  2 
6,0  NV  il 
6,5  VNV  2' 
8,0  ONO  2 


3,5 
5,5 
8,5 
8,5 


NNV  3 
NV  1 
NNVd 
N  2 


Göteborg 


.1 


+  17,5 
+  17.2 
+  18,9 
+  18.8 
+  16,6 
+  12,2 
+  16,2 
+  17,9 
+  17,8 
+  13,4 
+  12,7 
+  12,4 
+  14,5 
+  13,9 
+  14,9 
+  14,1 
+  14,2 
+  10,6 
+  9,6 
+  12,0 
+  10,3 

+  11, 
+  11,9 
+  1.5.2 
+  17,0 
+  16,3 
+ 14,5 
+ 13,8 
+  14,9 
+  14,3 


+  13,3 
+ 13,6 
+  13,6 
+ 13,8 
+  13,9 
+  14,1 
+  14,2 
+  14,4 
+  14.5 
+  14,7 
+  14,8 
+  14,9 
+  15.1 

+i5;2 

+  15,3 
+  15,4 
+  15,6 
+  15,6 
+ 15,7 
+  15,8 
+  15,9 
-1-16,0 
+  16,1 
+  16,2 
+•  16,3 
+  16,3 
+  16,4 
+ 16,5 
+ 16,5 
+  16,0 


+  21,0 
+  22.0 
+  25,0 
+  24,0 
+  20,0 
+  15,2 
+  21,0 
+  24,0 
+  23,0 
+  17,0 
+  15,0 
+  17,0 
+  19,0 
+  17,5 
+  19,0 
+  16,5 
+  18,0 
+  14,0 
+  13,5 
+  15,0 
+ 15,5 
+  15,5 
+  15,5 
+  19,0 
+  22,0 
+  22,0 
+  17,0 
+  15,5 
+  20,0 
+ 16,5 


+  13,0 
+  11,0 
+ 13,0 
+  12,0 
+  12,5 
+  8,5 
+  10,0 
+  11,0 
+ 14,5 
+ill,0 

+  10,0 
+  10,0 

+  10,5 
+  9,0 
+  10,5 
+  11,0 
+  11,5 
7,0 
4,0 
9,0 
6,0 

7,6 
7,5 
+  11,0 
+  13,5 
+  13,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  12,0 
+  11,5 


NO  B 
NNVl 

v  o 
v  O 

NO  2| 
NNO  1 
VSV  1 

v  o 
v  o 

SSV  2 1 

V  3 
NV  1 
-  O 
NNO  1 

V  1 
S  1 
VNV  2 
NNV  3 
NNO  1 
VSV  2 
NV  2 
NNVl 

V  O 
VSV  1 
VSV  1 

v  1 

VNVl 
NNVl 
NO  1 
NV  1 


[Vindstyrkan  räknas  från  O  (=  lugnt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var.] 
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Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  ocli  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  juni  1921. 


v 

i  s  b 

y 

V  ä  X  j  8 

H  a 

1  m  B 

t  a  d 

K 

a  1  m 

a  r 

H  a  1  m  5 

Medcl- 
temperatar 

Temperatur 

o 

re,   <rt-  a 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

o 

5" 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

o 

03    c*  ö 

Medel- 
temperatur 

Temperatur 

h 

c' 

Medcl- 
tcmperatnr 

Temperatur 

o 

Ä  3  O- 

f/J  e-»- 

p. 

•S'  1="  s- 

Ci. 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

tv 

n  O  a 

[Ij-Cjq  w 

p 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Miu. 

ra 
<= 

VI 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

>-J  [3  B 

t>roq  Of 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

•-»  B 
a 

o 

a 

w 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 

Min. 

■ts  —  n 
n  P  (S 

1 

+ 17,4 

+ 10,8 

+  20,8 

+  liä.3 

var  1 

+  lo,5 

+  1^,6 

+  «o,5 

+  1U,5 

VNV  1 

+  io,5 

+  lo,  3 

+  22,5 

+  1(1,0  NV  1 

+  18,0 

+  12,0 

j  0/1  fl 

+  24,0 

+  11,5 

NO 

1 

1    1  U  G 

+  lö,8 

1  OQ  Å 

+  2o,4 

+ 1.5,0 

var  1 

2 

+  16,C 

+ 11,0 

+  18,8 

+ 14,3 

N  2 

■    1  A  1- 

+ 19,7 

+ 12,8 

1  ^A  n 
+  24,0 

+  Io,5 

NO 

2 

t  1  o  i> 

f  iy,2 

+  lo,5 

+  24,0 

+ 1.3,0  NNV  1 

+  18,2 

+ 12,2 

I  OO 

4  22,0 

+ 1.5.5 

NO 

2 

1    Ofi  A 

+  2U,i! 

1  OT  (i 

+  1.5,0  NO  1 

8 

+  18,5 

+  11,2 

■  A 

+  ^-i,0 

+ 11,9 

NV  1 

+  20,9 

+  1*,9 

+  ^/,0 

+  lo,0 

NNV  1 

+  iJ,8 

1   1  Q  *j 

+  lo,o 

1  O/f  K 

-t  24,0 

1    1  ^>  Cl 

1  1  '>  /i 

\T  \T  A/  1 

JN  JN  V  1 

+ 19,4 

+  12,4 

1  or,  fl 
+  2i_),0 

+ 13,5 

NO 

i. 

1  Oft  l\ 

+  2U,0 

1  07  /, 

+  2/,0 

+  14,2  var  2 

4 

+ 18,5 

+  11,3 

+  5id,5 

+ 1<,0 

VSV  1 

+  20,1 

+  13,1 

+  26,0 

1    1  o  A 

+  1*5,0 

SO 

1 

]  o  1  o 
+  /il, 2 

+  lo,8 

+  2o,() 

tiU  1 

+  19,1 

+  12,6 

1   O/l  F. 

+  24,5 

+  14,5 

0 

1 

+  2lj,o 

4-  2b,0 

+ 13,4  0  2 

5 

+ 12,8 

+ 11,5 

+ 17.4 

+  8,3 

VNV4 

+ 15,7 

+ 13,3 

+  24,0 

1     1  O  A 

+  l3,0 

NNO  i! 

+  lo, 2 

1   1  /I  /i 

+  14,0 

+  24,0 

+  10, U 

iNJN  V  1 

+ 13,6 

+  12,7 

+  l",i) 

+  10,5 

NNO  2 

+  10,8 

+  22,0 

+  13,0  0  1 

6 

+  9,6 

+ 11,< 

+  10,8 

+  7,5 

NV  2 

+ 12,2 

+  1.0,4 

1    1  T  A 

+  1  /,o 

+  6,0 

N 

2 

1  1  ^>  fl 
+  i-i,!) 

+  14,1 

1    1  "7  A 

+  1  /,o 

+  8,0 

NV  2 

+ 12,4 

+  ia,9 

1    1  k  /l 

+  lo, t) 

+  6,5 

OSO 

1 

+  l.i,8 

1   1  7  R 

+  l/,5 

+  9,3  N  3 

7 

+  14,3 

+  11,9 
+  12,1 

+  <sO,0 

+  8,8 

SV  1 

+ 16,2 

1    1  o  A 

+  lo,6 

1  OO 
+  2^,0 

+  0,0 

SV 

1 

1  1  r.  1 
+  lU.  1 

+  14, .3 

r    .)  1  /i 

+  21,0 

+  5,0 

VSV  1 

-■-]6,4 

+  13,1 

1    O/l  A 

+  24,0 

+  7,0 

SV 

1 

4  lo, .5 

1   o  1  A 

+  21,0 

+  8,6' V  2 

8 

+  jr),o 

+  19,0 

1    1  A  1 

+ 10,1 

v  1 

1  1  (i  '> 

+  lv,ö 

+  lo,' 

+  ^0,0 

+  .',0 

var 

1 

I  1  *7  o 
+ 1  /,o 

+  14,4 

4  23,0 

+  8,0 

VSV  1 

+  18,7 
+  18,7 

+  13,3 

+  25,0 

+ 12,0 

(J 

1 

1  1  c  f 
+  Jo,'j 

+*22,(j 

+ 10,1 

var  1 

9 

+ 17,/ 

+  12,2 

+  22,5 

1    1  1  o 

+ 11,8 

SSV  2 

f  lo,b 

+  13.9 

+  /4,5 

1    1  O  A 

+  1*,0 

S 

2 

+  18,4 

+  14, t) 

1    O^  A 

4  2;),0 

1  Of  t 
+  2U,5 

+ 10,0 

SSO  1 

+ 13,6 

i  O/I  n 

+  24,  ;> 

+ 15,0 
+ 12,0 

SSO 

2 

_i  1  7  'I 
+  1 

1  ,'Ofi  1 
+  *2U,i 

+  1J,9:S0  8 

0 

+  14,3 

+  12,4 

+  17,5 

1   1  1  n 

+ 11,9 

1 

+  14,6 

1    1  ^  A 

+ 14,0 

+  iy,ö 

+  1^,0 

SV 

2 

+  14,5 

,   'lA  r 
+  14,/ 

+  11,0 

VSV  2 

+  14,8 

+  13,6 

+  lo,f) 

SSV 

4 

4  l.J,4 

+  10,2  SV  b 

1 

+  ±4,1 

+ 12,6 

+  16,9 

1   1  1  o 

+ 11,8 

SSV  3 

1    1  t  A 

+  11,9 

+ 14,2 

1  1  R  o 

+  lo, i 

+  IV.O 

sv 

2 

1  1  O  u 

1    1  /I  ö 

+  14, ö 

1  ICA 

+  11,0 

VSV  2 

+  14,2 

+  13,8 

+  1^,5 

+  12,0 

sv 

3 

1    1  'i  A 

+  i.},0 

+  17,4 

+  11,0, VSV  2 

2 

+  12,3 
+  12,1 

+  12,7 

+  16,5 

+  9,2 

SV  2 

+ 10,8 

+ 14,3 

+ 14,5 

+  0,5 

sv 

2 

+  lo,4 

+ 1.5,0 

1  1  A  f; 
+  10,0 

+  10,5 

V  3 

+  11,7 

+  14,0 

1   1  C  R 

+  16,5 

+  9,5 

v 

1 

i    1  0  .T 

+  12,2 

+ 15,5 

4  9,3' VNV  3 

3 

+  12,9 

+  16,7 

+  9,8 

NNO  2 

+  11,3 

+  14,4 

+ 1.5,0 

+  7,5 

NV 

1 

+  12,9 

+  15,1 

+  15,5 

+  11,0 

V  1 

+  11,0 

+  14,1 

+ 13,0 

+  7,0 

VSV 

1 

4  12,5 

— 

+i5;7 

+  8,r;VSV  1 

4 

+  12,4 

+  13,1 

+  15,0 

+  7,9 

NV  1 

+ 12,3 

+ 14,6 

+ 16,0 

+  8,0 

var 

1 

+  13,2 

+  15  2 

+  17,5 
+ 17,0 

+  7,0 

var  1 

+ 12,6 

+  14,3 

+ 18,0 

+  8,0 

so 

1 

+ 12,0 

+  16,7 

+  6,8  NO  1 

5 

+  13^0 

+ 13,2 

+  15,5 

+  9,5 

SV  2 

+  11^7 

+  14,7 

+  13'5 

+  9^0 

SSV 

1 

+  13,8 

+  15,3 

+  10,5 

VSV  1 

+ 12,4 

+ 14,5 

+ 15,0 

+  8,5 

SSV 

2 

4  13,1 

+  hia 

+  8,8  SV  2 

6 

T  12,1 

+  13,4 

+  13,3 
+  19,6 

+  11,2 

NNV3 

+  13,2 

+  14.8 

+  18,0 

+  7,5 

NNO  2 

+  13,9 

+  15,4 
+  15,5 

+ 10,0 

+  8,0 

NNV  1 

+  13,9i  +  14,6 

+ 18,5 

+  9,5 

NV 

2 

4  14,8 

+  18,2 

+ 12,2  NNO  2 

7 

+  16,6 

+  13,6 

+  10,1 

SV  2 

+  14,0 

+  14,9 

+  20,5 

+  4,5 

SV 

2 

+  13,5 

+  18,5 

+  4,0 

V  2 

+  16,2: +  14,8 

+  2.3,0 

+  8,0 

VSV  2 

4  15,3 

+  20,1 

+  11,0  VNV  2 

8 

+  10,8 

+  13,7 

+il9,6 

+  6,9 

NV  3 

+  9,0 

+  15,0 

+'15,4 

+  i6,2 

NV 

3 

+  9,9 

+  15,6 

+  15,0 

+  8,0 

NV  2 

+  10,4 

+ 14,9 

+  17,5 

+  7,0  VNV  2 

+  11,3 

+  16,1 

+  9,2  NNV  5 

9 

+  9,4 

+  13,8 

+  11.3 

+  6,2 

NNV  1 

+  8,0 

+  15,2 

+  11,0 

+  4,5 

var 

1 

+  9,9 

+  15,7 

+  15,0 

+  5,0 
+  10,0 

NNV  1 

+  9,7 

+  15,0 

+  13,5 

+  5,5  IN 

1 

+  9,8 

+  11,5 

+  6,0  VNV  3 

0 

+  12,0 
+  11,2 

+  14,0 

+  15,0 

+  6,0 

VSV  2 

+  10,8 

+  15,:J 

+  15,5 

+  7,0 

SV 

2 

+  12,7 

+  15,8 

+  16,0 

V  3 

+  11,0 

+  15,2 

+  16,5 

+  5,0iSV 

3 

+  11,5 

+  15,5 

+  9,5  VNV  3 

1 

+  14,1 

+  14,7 

+  8,1 

Söv  z 

+  9,3 

+  15,4 

+  12,5 

+  5,5 

V 

2 

+  9,6 

+ 1.5,9 

+ 12,5 

+  6,0 

NNV  2 

+  10,6 

+  1.5,3 

+  15,0 

+  6,0  SV 

2 

+  9,7 

+  12,0 

+  6,0iVNV3 

2 

+  11,6 

+  14,3 

+  15,1 

+  6,2 

NV  1 

+  11,1 

+  15.5 

+  14,5 

+  5,0 

N 

1 

+  12,5 

■^16,0 

+  16,0 

+  7,5 

VNVl 

+  12,7 

+  15,4 

+  17,5 

+  7,0|ONO  1 

+  12,5 

+  16,9 

+  8.5  NV  2 

3 

+  13,2 

+  14,4 

+  15,5 

+  9,4 

V  NV  1 

+  11,7 

+  15,5 

+  16,5 

+  5,5 

VSV  1 

+  12,7 

+  16,1 

+  16,0 

+  7.0 

SV  1 

+  14,6 

+  15,5 

+  21,0 

+  7,o:v 

1 

+  12,1 

4  14,8 

+  9.5 

var  2 

4 

+  13,5 

+  14,5 

+  16,1 

+  9,1 

NV  1 

+  15,8 

+  15,6 

+  20,0 

+  10,5 

VNVl 

+  14,1 

+  16,2 

+ 17,0 

+  11,0 

v  1 

+  14,9 

+ 15,7 

+  20,0 

+  9,0iSSO 

1 

+  14,0 

+  18,5 

+  10,5  VNV  2 

5 

+  14,3 

+  14,6' +  16,5 

+  11,9 

NV  2 

+ 18,2 

+  15,7 

+  24,5 

+  11,0 

N 

1 

+ 16,11 

+  16,3 

+  21,0 

+  9,0 

VSV  1 

+  16,9 

+  15,8 

+  22,0 

+  12,0 

var 

2 

+  17,2 

+  21,5 

+  12,1  NV  1 

6 

+  17,9 

+  14,7 

+  23,7 

+  12,3 

VSV  1 

+  18,4 

+  15,8 

+  23,5 

+  13,0 

VSV  1 

4  18,2 

+  16,3 

+  22,0 

+  13,0 

sv  1 

+  20,7 

+  15,9 

+  285 

+  i3,o:sv 

2 

+  18,3 

+  24,0 

4  13,1  SSV  1 

7 

+  17,2 
+  12,0 

+  14,9 

+  23,8 

+  13,5 

v  2 

4-16.2 

+  15,9 

+  21,5 

+  13,0 

sv 

1 

+  14,9 

+  16,4 

+  19,0 

+  13,0 

v  1 

+  17,9 

+ 16,0 

+  25,5 

+  15,0|SSV 

2 

+ 14,3 

+  18,0 

+  12,0  VNV  3 

8 

+  15,0 

+  14,9 

+  9,8 

VNV  2 

+  13,6 

+  15,9 

+ 17,5 

+  10,0 

VNV  1 

+  15,2 

+  16,5 

+  18,0 

+  13,0 

VNV  2 

+ 12,5 

+  16,1 

+  17,5 

+  9.5^ v 

2 

+ 12,6 

+ 18,0 
+  19,0 

+  9.5  VNV  4 

9 

+  13,4 

+  15,1 

+  15,0 

+  11,0 

VNV2 

+ 13,0 

+  16,0 

+  18,0 

+  9,0 

NV 

1 

+  14,6 

+  16,5 

+  19,0 

+  10,0 

V  1 

+  13,5 

+  16,1 

+  17,5 

+  9,5 

var 

1 

+  13,9 

+  9,1 

VNV  2 

0 

+  13,2 

+ 15,2 

+  15,0 

+  12,2 

NV  3 

+  13,6 

+  16,0 

+  19,5 

+  8,0 

NV 

2 

+  15,5 

+  16,0 

+  19,0 

+  11,0 

NV  1 

+  15,5 

+  16,2 

+  22,0 

+  8,0 

NNV  2 

+  15,7 

+  19,6 

412,1 

VNV  2 

Tab.  3.  Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  juni  1921. 


Station 


Vattendrag 


Period 

Maximi- 
vattenständ 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Station 

Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
ständ 

Minimi- 
vattenstånd 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 

cm 

SJ 
o 

o  <-! 

BB 
p 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

"  °. 

3  = 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

år 

cm 

cm 

är 

år 

cm 

cm 

är 

1900- 

-20 

1907 

463 

384 

261 

1909 

Hammarby  .  . 

Dyltaån 

1910 

-20 

1919 

122 

74 

68 

77 

63 

49 

1913 

1910- 

-20 

1917 

451 

321 

256 

272 

211 

197 

1919 

Forsbo  .... 

Sagån 

1912 

316'  263 

223  227 

2J0 

204 

1913, 14 

1911- 

-20 

570 

416 

367 

375 

308 

287 

1915 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877- 

1920 

1890 

200 

52 

43 

91 

34 

38 

1887 

1910- 

-20 

1920 

498 

310 

281 

284 

242 

153 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901- 

-20 

1904 

523,  403 

388  \m 

377 

388 

1914 

> 

1917 

630 

550 

483 

447 

390 

220 

1914 

Näsby-  .... 

Rnnnviken 

1911- 

-20 

1916 

509;  485 

475  480 

470 

455 

> 

» 

500 

345 

286 

311 

212 

168 

1918 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909 

-20 

1916.17 

105 

42 

33 

63 

29 

35 

> 

1900- 

-20 

> 

192 

80 

68 

93 

32 

40 

1901 

Källstad  .  .  . 

Tåkern 

1917 

116 

56 

51 

87 

38 

55 

1909- 

-20 

1920 

403 

379 

370 

354 

352 

244 

1909 

Motala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

1877.78.81 

345  3t.9 

306 

322 

303 

292 

1^7 

1900- 

-20 

430 

386 

279 

305 

196 

200 

Mjölarp    .   .  . 

Mjölarpsåu 

1909- 

-20 

1912 

70 

34 

23 

33 

17 

6 

1918 

1901- 

-20 

1907 

786 

576 

553 

552 

494 

345 

1915 

Norsholm     .  . 

Rosen 

1871- 

1920 

1877 

474  345 

339  393 

334 

312 

1887 

1905- 

-20 

1909 

520 

265 

210 

241 

175 

161 

1914 

Järnforsen   .  . 

Emån 

1901- 

-20 

1904 

122 

37 

27 

64 

20 

9 

1918 

1909- 

-20 

1920 

259 

202 

188 

189 

165 

78 

1909 

Mörrum    .   .  . 

Mörrumsän 

1910- 

-20 

1920 

185  10,1 

8,7 

120 

72 

81 

1913 

1910- 

-20 

1916 

631 

436 

430 

457 

420 

354 

1911, 12 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeån 

1900- 

-20 

1920 

88 

32 

26 

51 

18 

26 

1914, 18 

1909- 

-20 

1920 

337 

296 

284 

269 

258 

138 

1909 

Klippan   .  .  . 

Bälgaueån 

1909- 

-20 

1912 

100 

36 

29 

38 

23 

17 

1915 

1901- 

-20 

1903 

303 

243 

230 

233 

210 

171 

1901 

Skeen  .... 

Bolmån 

1920 

335  2U 

235 

264 

229 

234 

1918 

1882-1920 

99,1903 

535 

403 

363 

362 

310 

198 

1909 

Jobansfors  .  . 

Nissan 

1900 

-20 

1912 

366  245 

236 

261 

226 

206 

1914 

1910- 

-20 

1916 

134 

72 

69 

78 

66 

50 

1915 

Kila  

Ätran 

1911- 

-20 

> 

162 

50 

42 

66 

36 

34 

> 

1909- 

-20 

598 

368 

350 

399 

342 

303 

> 

Asbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

> 

123 

41 

35 

45 

27 

20 

1917 

1900- 

-20 

1909 

615 

330 

298 

344 

266 

260 

Edebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910- 

-20 

1916 

347 

168 

150 

201 

119 

127 

1919 

1910- 

-20 

1917 

354 

280 

254 

268 

240 

232 

19*14 

Nordmark   .  . 

Timsälven 

1911- 

-20 

1912 

92 

34 

22 

26 

11 

7 

1915 

1900- 

-20 

1916 

1366 

1220 

1108 

1129 

1915 

Åtorp  .... 

buUspaDKsalven  19U9- 

-20 

1909 

161 

71 

62 

64 

40 

32 

1914 

1901- 

-20 

1909 

462 

163 

82 

147 

43 

65 

1914 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809- 

1908 

1824 

555  405 

399 

443 

395 

324 

190 

1911- 

-20 

1916 

478 

220 

205 

286 

ISS 

193 

> 

ukkasjärvi  . 
'ojakkala  . 
lödnpp 
'ajerim    .  . 
"rångfors 
.Ivsby     .  . 
lyrheden  .  . 
rjeplog  .  . 
^nsfors  .  . 
ännäs    .  . 
yåker    .  . 
iaksjöstraud 
orsmo    .  . 
trömsnnd  . 
uved  .  .  . 
omsand  .  . 
imdalsby  . 
orpshammar2 
dänge    .  . 
xberg  .  . 
eksand  2  , 
raudätrand 
iggeby  .  . 


Torncälv 
> 

Kalixälv 
L.  Luleälv 
Lnleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Maksjön 
Ängermanälven 
Strömsvattnet 
Åreälven 
Indalsälven 
Gimån 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 
> 

Västerdalälven 
Dalälven 


Anm.    Feta  sififror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursiva  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 
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Tab.  4.  I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  juni). 


Flodområde 

Sjö- 
areal 
km'' 

Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 

Magasinets 
ändring 
sm^ 

och 
sjö 

d.  31 
maj 
1921 

d.30 
jnni 
1921 

1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

332,3 

393,2 

509,2 

+  44,8 

9.  Luleälv. 
Vaikijaure    .  . 

23,1 

35,3 

42,6 

4-^8 

13.  Piteälv. 
Tj  äggelvas   .  . 
Jäknajanre  .  . 

61,2 
6,6 

107,7 
6,8 

122,4 

7  8 

+  5,7 
+  0,4 

20.  Skellefteälv. 
Sädvajanre  .  . 
Horuavan  .  .  . 

30,0 
242,9 

65,1 
293,9 

45,3 
340,1 

-  7,6 
+  17,8 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

7,5 

6,1 

4,3 

—  0,/ 

28.  Umeälv. 
Stornman  .  .  . 
Storjuktaa    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

541,2 

0(  ,i> 
144,0 
77,0 

513,2 
58,8 

-10,8 

-  1,4 

-  7,0 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjöa 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjöu  .... 
Kvarnbergsvatt- 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 

144,2 
189,1 
99,6 
126,2 

94,9 
157,6 

85,1 

-19,0 

-12,2 
-  4,2 

-15,9 

Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Maskas  i  nerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.  31 
maj 
1921 


d.30 
juni 
1921 


B    "-I  00 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km» 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.31 
maj 
1921 


d.30 
juni 
1921 


P  I"! 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km» 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 

d.31 
maj 
1921 

d.  30 
jnni 
1921 

2,2 

1,3 

19,4 

13,6 

5,5 
88,1 

3,8 
58,7 

21,6 

17,9 

73,8 
95,0 

72,7 
66,4 

162,4 
40,1 
32,3 
6403,2 
26,8 

162,4 
31,2 
25,8 
5846,4 
17,4 

B  3 


_  B 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

iO.  Indalsälven. 
Torrön  . 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 

Fotingen,  Län- 
nässjön o  Klöv- 
sjön   

Holmsjön     .  . 

Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dcllen  . 

48.  Ljusnan. 
Låsseii  .  . 
Storsjön  . 
Bergviken  . 

51.  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


148,6 

94,0 
48,4 
152,0 
448,0 
55,0 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 
74,0 


329,9 


29,6 
345,0 
940,8 

84,7 


26,7 
107,4 
32,8 


15,8 
39,2 
44,9 

0,9 

82,9 


280,9 


20,8 
266,0 
824,3 

50,6 


15,9 
100,1 
28,3 


23,4 

9,2 
37,9 

1,4 
90,3 


-18,8 

-31,2 
-  3,4 
-30,5 
-44,9 
-13,2 


4,2 
2,8 
1,7 


+  0,2 

-  2,5 

-  2,7 

+  0,2 

+  2,9 


5  3.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön — Skatt- 
nngen  .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren — 
Norrström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .   .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen    .  .  .  . 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Unden  . 

Nätaren 

Tåkern  . 

Vättern  . 

Sömmen 

Roxen  . 

82.  Ronnebyån 
Rottnen    .  .  . 


2,7 

32,1 
290,0 
61,7 


18,5 
493,0 
20,0 


36,2 
6,8 

11,0 


94,0 
11,2 
44,3 
1  899,0 
126,2 
95,6 

34,5 


17,8 
475,6 
72,8 


6,7 
340,2 
10.6 


31,5 
0.8 


5,2 


16,9 
5,5 

23,6 
930,5 
188,0 

44,0 

35.2 


15,4 
342,2 
60,5 


6,7 
295,8 
9,8 


35,1 
1,3 

3,3 


15,0 

14,6 
873,5 
167,8 

32,6 


30,7 


-  0,7 

-  0,7 
-51,5 

-  4,7 


+  0,0 
-17,1 

-  0,3 


+  1,4 
+  0,2 

-  0.7 


-  0^ 

-  3,4 
—22,0 

-  7,8 

-  4,4 

-  I, 


86.  Mörrums- 

ån. 

Asnen    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunneu 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
sunden   .  . 

108.  Vänern — 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjordcn 
Stora  Le  med 

Foxen  . 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 


33,2 


58,6 
102,1 


-  0,3 

-  2,3 

-  0,7 

-  11,8 

-  1,4 


-  0,4 

-  11,0 

+  0,0 

-  3,4 

-  2,6 
-214^ 

-  3,4 


Tab.  5. 


Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på  V2  och  1  m:s  djup. 


station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


N 


5,6 
16,1 
2,2 
22,2 
16,7 
26,1 
22,2 
21,7 
3,9 
5,0 
20,0 
16,1 
3,9 
8,3 
7,8 


NO 


12,2 
1,7 

0,0 
3,3 
3,3 
7,2 
6,2 
3,3 
5,6 

11,1 

3,3 
6,7 
5,6 
11,7 
10,0 


Station 


Bjuröklnbb  .  .  . 
Holmö  Gadd   .  . 

Bremö  

Understen  .  .  . 
Svenska  Högarne 

Solen  lyste  klart 


Medelvind- 
riktning 


NNV 
SV  t.  V 
VNV 
NNO 
NV 


O 


2,2 
1,7 
6,1 
0,0 
3,3 
0,0 
3,3 
2,8 
1,7 
2,8 
2,2 

1,1 

0,6 
7,8 
7,2 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


22 
206 
235 
112 

72 


so 


2,2 
13,9 
2,8 

1,1 

5,0 

1,1 

3,3 
7,8 
5,6 

1,1 

2,2 
3,9 
3,9 
6,7 
5,0 


16,1 
22,2 
6,7 
3,9 
15,6 
5,5 
13,8 
20,0 
8,9 
2,2 

10,0 
6,7 
0,0 

13,8 
7,8 


sv 


13,9 
20,7 
7,2 
3,8 
8,3 
7,8 
9,4 
U,7 
11,0 
5,6 
29,6 
26,1 
18,2 
27,8 
10,0 


station 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


17,8 
7,8 
49,5 

10,0 
7,2 
2,2 
11,7 
11,1 

30,0 
24,0 
12,2 
11,1 
31,7 
6,6 
24,4 


NV 


8,9 
8,2 
17,2 
49,5 
30,6 
33,4 
15,0 
17,2 
15,6 
13,9 
19,4 
17,2 
20,6 
7,8 
26,7 


Medelvind- 
riktning 


V 
Vt.  S 
VNV 
NV 
NV 


Lagn- 

väder 


21,1 
7,8 
17,8 
6,7 
10,0 
16,7 
15,6 
4,4 
17,8 
34,3 

1,1 

11,1 

15,5 

10,0 

1,1 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


194 
278 
326 
340 
167 


Station  och  län 


Markslag 


Kiruna,  Norrbottens  .  . 
Öjehyn,  »  .  . 
Björkå  bruk,  Västernorrl 
Törsta,  Jämtlands .  .  . 
Gisseläs,  >  ... 
Varpnäs,  Värmlands  .  . 
Uppsala,  Uppsala  .  . 
Ultuna,  2  em.,  >  .  . 
Experimentalfället,  Sthlms 
Valinge  I,  Södermanlands 

»     II,  » 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs .  . 
Flahnlt  I,  Jönköpings 

>     II,  > 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Alnarp,  kl.  2  e.  m.  Malmöh 


Pinnmo 
Sdbl.m:ao.l 

Lerjord 
Stenbl.Iättl. 

Sandbl.  lera 
Grus 
Lerjord 
Lera  resp.  s. 
Mosand 
Lättlera 
Lera 


Vitmossej. 
Sandjord 


Jordtemperatur  kL 


Mull,  lättlera 

2  em 


D.  5 


Vs  m    1  m 


+  4,1 


+  8,4 

+  12,5 
+  15,3 
+  15,7 
+  14,9 
+  12,3 
+  14,6 
+  16,5 


+  9,6 
+  12,3 

+  15,0 


+  4,1 


+  6,6 

+  9,5 
+  11,6 
+  11,3 
+  11,9 
+  9,6 
+  12,2 
+  11,4 


+  6,7 
+  9,4 

+  13,3 


D.  15 


'/g  m    1  m 


+  4,8 


+  12,8 
+  13,6 
+  13,4 
+  13,1 
+  11,6 
+  13,4 
+  14,4 


+  10,3 
+  11,6 

+  14,7 


D.  25 


*/s  m     1  m 


+  4,8 


+  7,2 

+  10,4 
+  12,1 
+  12,0 
+  12,4 
+  9,9 
+  12,2 
+  12,0 


+  7,5 
+  10,1 

+ 13,7 


+  6,0 


+  9,0 

+  12,1 
+  12,5 
+  13,0 
+  13,9 
+  11,8 
+  13,2 
+ 14,0 


+  10,2 
+  11,3 

+  14,4 


+  6,0 


+  7,2.; 

+ 10,7' 

+  ii,i; 

+  11,2 
+  11,8 
+  10,0 
+  11,6 
+  11,8 


+  7,9 
+  9,6 

+  13,4 


20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

1  .  .  .  . 
3  .  .  .  . 
5  .  .  .  . 
7  .  .  .  . 

+  18,1 
+  20,0 
+  18,2 
+  17,0 

9  .  .  .  . 
11  ...  . 
13  ...  . 
15.  .  .  . 

+  20.4 
+  14,8 
+  13,6 
+  13,2 

17  ...  . 
19  ...  . 
21  ...  . 
23  ...  . 

+  14,4 
+  11,2 
+  12,0 
+  14,4 

25  .  .  . 
27  .  .  . 
29  .  .  • 

+  16,4 
+  15,8 
+  14,8 

Abisko  5,9  timmar  pr  dag  eller  26  %  av  längsta  möjliga  tid;  i  Flahult  7,9  timmar  eller  44  %.  (Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes'  instrument; 

Tab.  7.   Avdunstning  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .  .  . 

5,0 

6,8 

■6,6 

8,6 

6,4  5,6 

5,8 

5,0 

5,8 

2,1 

3,0 

2,5 

3,2 

2,8 

3,9 

4,0  1  4,0 

0,2 

0.2 

0,8 

2,0 

2,1 

3,9 

4,0 

4,7 

3,9 

2,6 

3,9 

3,9]  1,2 

114,4 

Stockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Böner.  210569 
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MÅNADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDERLEK  OCH  VATTENTIIJ/JÄNG 
Årgång  3.    Del  1.  7.  Juli  1921 


Vilderlelieu  under  juli  karaktäriseras  av  tvenne  skilda 
väderlekstyper,  den  ena  anticyklonisk  med  högt  luft- 
trj'ck  över  västra  och  sydvästra  Europa,  varav  kraf- 
tiga utlöpare  sträckte  sig  över  Skandinavien  till  om- 
kring d.  19,  då  en  cyklonisk  väderlekstyp  gjorde  sig 
gällande  över  norra  Europa,  med  lägsta  lufttrycket  i 
trakten  av  Island  eller  i  Skandinavien. 


Storm  blåste  på  Skagerack: 


(1. 

från 

vid 

max. 

11 

NV 

Smögen 

21,5  m/sek. 

kl.  8—12  era. 

12 

NNV 

» 

21 

> 

12-6  fm. 

21 

NV 

20,5  > 

5—8  fm. 

/lo 

V 

> 

22,5  > 

> 

4—7  em. 

24 

V 

21 

> 

3—10  em. 

25 

V 

> 

22  > 

3- -8  fm. 

11 

v 

Klädesholmen 

Beaufort  10 

förnatten. 

12 

NV 

;  > 

10 

efternatten. 

20 

VNV 

;  > 

>  10 

förnatten. 

21 

NV 

> 

11 

kl.  7,30  em. 

23 

V 

11 

y 

8  förnatten. 

24 

V 

» 

.  11 

> 

2,40  em. — midn. 

25 

v 

;  » 

»  10 

midn. — 8  fm. 

Kattegatt: 

d. 

frän 

vid 

max. 

24 

VNV 

Vinga 

20-22  m/sek. 

kl. 

4,30  em. — midn. 

12 

NV 

Hälsingborg 

Beaufort  10 

1  fm. 

21 

NV 

> 

10 

11— 11,.'50  fm. 

Södra 

Östersjön: 

d. 

från 

..  vid 

max. 

21 

VNV 

Östratorp 

20  m/sek. 

kl. 

12—2  em. 

Norra  Östersjön: 

d. 

från 

vid 

max. 

12 

NV 

Visby 

Beaufort  10 

kl. 

5-9  fm. 

12 

VNV; 

Oxelösund 

10 

3  em. 

13 

VNV 

10 

11  fm. 

24 

V 

> 

>  10 

i 

10,.S0  em. 

Bottenviken: 

d. 

från 

vid 

max. 

15 

NNV 

Bjuröklubb 

Beaufort  11 

kl. 

1,30—9  fm., 

G — 8  em. 

10  em. — midn. 

14 

N; 

» 

10 

> 

12  midn. — 

1,30  fm. 

12 

NV 

Bremö 

10 

> 

11,15  fm. 

Lufttrycket  var  under  juli  månad  1  å  2  mm  över 
det   normala   i  sydvästra  Götaland,  1  å  2  mm  under 

7 — 210569.    Stntens  meteorologisk-hijdrogvofisha  anstalt,  Arsbof:  I. 


det  normala  i  norra  Norrland,  eljest  i  stort  sett  nor- 
malt. 

Vindriktningen  var  i  norra  och  mellersta  Sverige 
övervägande  nordlig  eller  västlig,  i  södra  väst  eller  syd- 
väst. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  över 
den  normala  blott  i  inre  Götaland,  eljest  därunder. 
I  norra  Jämtlands  och  Västernorrlands  län  var  om- 
kring 2°,  i  övriga  Norrland  och  i  Svealand  omkring  1,5^ 
samt  i  Götalands  kustområde  omkring  0,5'  Uigre  tem- 
peratur än  vanligt;  i  inre  Götaland  däremot  omkring 
0,5°  högre  än  normalt.  Till  följd  av  nordliga  vindar 
har  temperaturen  under  nätterna  varit  låg  och  frost- 
nätter hava  även  uppträtt  i  början  och  mitten  av 
månaden,  dock  utan  att  medföra  nämnvärd  skada. 

Nederbörden  utgjordes  av  regn  samt  på  några  stäl- 
len även  av  hagel  i  samband  med  åskväder.  Neder- 
bördens mängd  var  i  hela  Norrland  och  i  nordöstra 
Svealand  större  än  den  normala,  men  eljest  under 
normalmängden.  Omkring  100  mm  ha  fallit  i  Jämt- 
lands och  Kopparbergs  län,  85  mm  i  Västernorrlands 
och  Gävleborgs  län,  80  mm  i  Västerbottens,  Västman- 
lands och  Uppsala  län,  70  mm  i  Norrbottens  och 
Stockholms  län,  60  mm  i  Värmlands  och  Söderman- 
lands län,  50  mm  i  Örebro  län,  40  mm  i  Malmöhus 
län,  30  mm  i  Östergötlands,  Hallands  och  Kristianstads 
län,  20  mm  i  Götalands  övriga  län.  För  landet  i  sin 
helhet  utgjorde  nederbördsmängden  omkring  66  mm 
eller  93  %'  av  den  normala,  som  är  68,7  mm. 

^  Vattentillgångren  i  juli  var  med  mycket  få  undantag, 
såsom  Torneälv  och  övre  Indalsälven,  lägre  än  normalt. 
Exceptionellt  låga  månadsmedia  inträffade  bl.  a.  i 
Lilla  Luleälv,  Västerdalälven  och  Klarälven  samt  i 
sydligaste  Sverige  mellan  Emån  och  Viskan.  Maximi- 
vattenstånden  överstego  endast  undantagsvis  det  nor- 
mala och  voro  i  flera  vattendrag  exceptionellt  låga, 
exempelvis  i  Luleälv,  Byskeälv,  Skellefteälv,  Nyköpings- 
ån,  sjön  Tåkern,  i  sydligaste  Sverige  ävensom  i  Klar- 
älven. Minimivattenstånden  voro  i  Norrland  ungefär- 
ligen normala,  från  Ljungan  söderut  däremot  lägre  än 
medelvärdet.  Exceptionellt  låga  minimivattenstånd 
inträffade  bl.  a.  i  Västerdalälven,  Emån,  Mörrumsåu, 
Helgeån  och  Lagan  vid  Skeen.  Även  under  denna 
månad  har  sålunda  Sydsverige  varit  svårt  utsatt  för 
torkan.    Beträffande  vattenståndsväxlingarnas  förlopp 
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märkes  följande.  Vattenståndet  i  Luleälv  vid  Trång- 
fors, som  hela  månaden  var  lägre  än  det  normala, 
höll  sig  först  oförändrat,  började  d.  14  att  hastigt 
falla,  men  visar  de  sista  dagarna  en  liten  stigning.  I 
Skelleiteälv  vid  Kusfors  var  vattenståndet  till  d.  10 
högre,  men  därefter  lägre  än  normalt,  med  tämligen 
jämn  sänkning  hela  månaden.  I  Vindelälven  vid 
Degerfors  var  vattenståndet  hela  månaden  lägre  än 
normalt,  sjunkande  till  d.  24  och  därefter  någon 
höjning.  Vattenståndet  i  Strömsvattnet  var  lägre  än 
normalt  och  sjunkande  till  d.  23,  då  vattenståndet 
började  stiga  för  att  d.  28  uppnå  och  därefter  över- 
stiga den  normala  höjden.  Samma  var  även  förhål- 
landet i  Gesundssjön,  där  emellertid  medelhöjden 
överskreds  redan  d.  26,  samt  i  Ljusnan  vid  Edänge, 
där  dock  vändpunkten  inträffade  d.  21  och  den  nor- 
mala höjden  överskreds  d.  25.  I  Dalälven  vid  övre 
Älvkarleö  var  vattenståndet  hela  månaden  c:a  0,5  m. 
lägre  än  normalt.  I  Klarälven  vid  Edebäck  var  vat- 
tenståndet efter  en  obetydlig  höjning  första  dagarna 
sjunkande  till  d.  21,  då  en  hastig  stigning  inträffade, 
varefter  vattenståndet  från  d.  27  sakta  föll,  och  var 
vattenståndet  hela  månaden  lägre  än  normalt.  Beträf- 
fande skogsälvarna  märkes  följande.  I  Byskeälv  vid 
Myrheden  steg  vattenståndet  något  i  början  av  måna- 
den och  överskred  den  normala  höjden  ett  par  dagar, 
men  sjönk  därefter  under  normala  läget.  Gullspångs- 
älven  vid  Åtorp  var  i  stort  sett  fallande  och  under 
normal  höjd  hela  månaden.  Beträffande  vattenstån- 
det i  slättfloderna  märkes,  att  detsamma  i  Fyrisån  vid 


Nedre  Uppsala  och  i  Nyköpingsån  vid  Nedre  Täck- 
hammar höll  sig  på  nästan  oförändrad  höjd  samt  i 
Emån  vid  Järnforsen,  Helgeån  vid  Hönjebro  och  Nissan 
vid  Johansfors  var  sakta  fallande,  och  var  vattenstån- 
det vid  nämnda  ställen  hela  månaden  avsevärt  under 
normal  höjd. 

Vatfenkraftsiudiistriens  tillgång  på  vatten  har  i  all- 
mänhet i  mellersta  Sverige  varit  mindre  god  och  i 
sydligaste  delen  av  landet  mycket  dålig. 

Floltning^en  har  i  åtskilliga  vattendrag  avslutats,  i 
några  på  grund  av  vattenbrist.  På  sina  håll  har  flott- 
ningen  försvårats  av  ihållande  hård  blåst. 

Lantbruket.  Den  torra  väderleken  i  södra  Sverige 
har  menligt  inverkat  på  vårsäd  och  vallar,  varemot 
vintersäden  stått  sig  bättre,  än  man  vågade  hoppas  i 
början  av  månaden.  Den  vid  månadens  slut  i  denna 
del  av  landet  flerstädes  avslutade  rågskörden  har  såväl 
kvantitativt  som  kvalitativt  lämnat  ett  gott  resultat. 
I  norra  delarna  av  landet  har  höskörden  utfallit  mycket 
god;  även  skörden  i  övrigt  förefaller  bliva  god. 

Åska  hördes  i  så  gott  som  hela  Sverige  den  29  och 
30;  i  flertalet  län  jämväl  den  4,  11—12,  19  och  26—27. 

Svagt  norrsken  iakttogs  i  Karlshamn  (distrikt  IV) 
den  12. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (Juli  1921.) 


Norrbottens  län.  Tuonatjviken  (Johansson).  D. 
6,  12,  13  och  14  västlig  storm  under  dagen.  Deg-er- 
bäcken  (Söderström).  D.  7  kornet  i  ax.  D.  11  bör- 
jade slåttern.  Apua  (Uusitalo).  D.  5  axbildning.  D. 
15  höbärgning.  Morjärv  (Ohlsson).  D.  17  skadades 
potatisblasten  av  frost  på  en  del  ställen. 

Västerbottens  län.  Myrheden  (Andersson).  Natten 
D.  14 — 15  och  17 — 18  potatisblasten  skadad  av  frost. 

Jämtlands  län.  Storfjäten  (Olofsson).  Nätterna 
d.  6—7,  14—15  och  21 — 22  frös  potatisriset.  Kol- 
åsen (Vilhelmsson).  Regn  och  kall  blåst  nästan 
hela  månaden. 

Gävleborgs  län.  Bjnråker  (Rönnander).  D.  7 
— 26  slåttern;  höskörden  rätt  god.  Ett  gynnsamt 
bärgningsväder  har  gjort  att  intet  hö  blivit  skadat. 
Åkrarna  mycket  lovande.  Ovanligt  litet  fågel  i  sko- 
gen. Bergvik  (Johansson).  Vattenståndet  har  varit 
ganska  lågt  under  månaden,  men  sista  dagarna  ökat 
med  42  cm.  Höskörden  god,  delvis  avslutad.  Stene- 
gård  (Lindham).  D.  3  kornet  i  ax,  d.  17  havren. 
D.  11  började  höskörden,  ej  fullt  avslutad  vid  må- 
nadens slut;  skörden  riklig.  Ovanligt  lågt  vattenstånd 
i  Ljusne  älv  samt  övriga  vattendrag  och  sjöar.  D.  23 
ökades  vattenståndet. 

Kopparbergs  län.  Tyngsjö  (Lundin).  Höskör- 
den, under  medelmåttan,  mestadels  inbärgad.  Vårsäd 


och  potatis  se  lovande  ut.  Överborg  (Ek).  Ovanligt 
litet  vatten  i  Västerdalälven.  Slåttern  pågår  sedan  d. 
6  till  månadens  slut,  då  ungefär  halva  skörden  är  in- 
bärgad. Storsätern  (Heed).  D.  8  omkr.  10  f.  m.  var 
en  man  sysselsatt  med  att  lägga  ned  nät  i  en  tjärn 
1  km  härifrån.  Under  det  han  höll  på  härmed,  fick 
han  höra  en  knall  som  av  ett  dynamitskott.  Då  han 
reste  sig  upp  för  att  se  efter  vad  det  var,  såg  han 
något  uppstiga  ur  myren  likt  ett  hopvikt  lakan  och 
försvinna  i  luften.  Storliögen  (Kristiansson).  Hö- 
skörden ej  hälften  så  mycket  som  efter  det  normala 
föregående  år;  vallarna  ha  lidit  av  torka,  nattköld 
och  stormväder.  Vårsådd  och  potatis  se  mera  lovan- 
de ut. 

Värmlands  län.  Lekvattnet  (Olsson).  Tempera- 
turen ej  synnerligen  hög  under  månaden,  nätterna 
rätt  kalla.  Dåligt  fruktår  här  på  orten.  Höskörden 
börjad  under  gynnsamt  väder.  Spetteryd  (Aijlon). 
D.  13  frös  potatisblasten  på  en  del  ställen.  Södra 
Viggen  (Syversson).  Höskörden  medelmåttig.  Ulve- 
rud  (Magnusson).  God  höskörd,  ingen  återväxt  på 
vallarna  till  följd  av  torkan.  Vattenbrist  är  rådande. 
Rågen  är  inbärgad;  havren  är  även  bra,  men  en  del 
brådmogen.  Potatisriset  nedvissnat,  där  det  varit  ler- 
jord och  skarpa  sandkullar,  men  potatisen  lovar  god 
skörd. 


Örebro  län.  Spjutsjöfallct  (Andersson).  D.  4 — 
20  höbärgning  under  fint  väder.  D.  7  havre  i  ax,  d. 
10  vete,  varå  syntes  blom  d.  18.  D.  23  upptogs  po- 
tatis. D.  30  skars  rågen  här.  Rovsådden  felslagen. 
Bäckar  och  källor  torra.  Vattenbrist.  Grythyttehed 
(Wallin).    Den  13  frost  på  lägre  ställen. 

Västmanlands  län.  Jiiders  bruk  (Broluiid).  Till- 
gången å  vatten  för  kraftverkens  behov  har  under 
månaden  varit  dålig  i  Arbogaån.  Natten  d.  17 — 18 
skadades  potatisblasten  lindrigt  av  frost  på  enstaka 
ställen.  Kågen  är  vid  månadens  slut  skuren,  och  bärg- 
ningen pågår.  Norrby  (Höijer).  D.  1  och  2  började 
korn  och  havre  gå  i  ax  samt  åkerärter  blomma.  Omkr. 
d.  2  tog  slåttern  sin  början.  D.  25  började  rågskör- 
den. 

Uppsala  län.  lUtiina  (Timberg).  D.  23  kl.  2,30 — 
5  e.  m.  storm.  Gumlösa  (Svensson).  Omkr.  d.  20 
höet  inbärgat,  till  mängden  något  över  medelmåttan 
samt  till  beskaffenheten  utmärkt.  D.  25  började  råg- 
bärgningen, vilket  torde  vara  ovanligt  tidigt  för  Mälar- 
dalens förhållanden.  Yästauå  (Willner).  Vattenståndet 
rätt  lågt  i  Dalälven.  Kraftverket  ej  i  full  drift  på 
grund  därav.  Blommor:  d.  3  åkerärter,  d.  5  vårråg 
och  slåtterblomma,  d.  20  ljung  och  potatis.  D.  3 
vippa  på  havre,  d.  5  korn  i  ax.  Frukt:  d.  5  vinbär, 
d.  6  hallon,  d.  7  blåbär  och  körsbär,  d.  10  hjortron. 
D.  6  började  plogniug  av  älvängarna.  D.  7 — 21  hård- 
vallshö.  D.  26  skörd  av  höstråg.  Från  djurvärlden: 
Svalornas  ungar  flygfärdiga  d.  10,  förra  året  d.  20. 
Månaden  har  kännetecknats  av  14  klara,  11  halvklara 
och  6  mulna  dagar. 

Stockholms  län.  Svartsjö  (Läth).  D.  19  hö- 
skörden avslutad.  D.  25  råg,  d.  28  veteskörd  påbörjad. 
Såväl  höst-  som  vårsäd  nedslagen  till  marken  av  de 
starka  regnskurarna,  och  kommer  stråfodret  att  taga 
avsevärd  skada.  Kårsta  (Sundeli).  Höskörd  börjad 
d.  4,  medelgod,  rågskörd  d.  25,  god.  Hammarby 
(Sandberg).  Det  mesta  av  höskörden  är  inne  vid 
månadens  slut.    D.  27  började  rågen  skäras. 

Södermanlands  län.  Sträuguäs  (Karlsson).  D.  19. 
höskörden  inbärgad;  d.  25  skars  rågen. 

Östergötlands  län.  Övre  Giränsö  (Sörberg).  Den 
under  föregående  månad  rådande  torkan  och  hettan 
fortfor  även  under  denna  månad  till  d.  21,  då  ett  väl- 
görande regn  räddade  potatisen.  Brunnar  och  vatten- 
samlingar fullständigt  uttorkade,  svår  vattenbrist.  D.  18 
mejas  råg,  brådmogen  och  med  ringa  kärna.  Lövbärande 
träd  fälla  löven.  Prästtorp  (Alberg).  Rågen  skuren, 
men  ej  inbärgad  vid  månadens  slut.  Vårsäden  har 
ännu  ej  tagit  så  stor  skada  av  torkan  på  djup  jord, 
men  på  grund  jord  vissnar  den  ned.  Rotfrukterna  torde 
slå  fel.    Vattenbristen  mycket  kännbar. 

Skaraborgs  län.  Götlunda  (Wennerblad).  Blom- 
ning: d.  2  Chelidonium  majus,  Senecio  vulgaris,  Euphor- 
bia  helioscopia,  d.  3  Campanula  rotundifolia,  Spirtea 
ulmaria,  Dianthus  deltoides  m.  fl.,  d.  7  Lampsana  com- 
munis,  d.  9  Leontodon  autumnale,  d.  10  Thymus 
serpyllum,  d.  12  Stellaria  media,  d.  17  Tanacetum 
vulgäre  och  Circium  lanceolatum.  Mognad:  d.  4  svarta 
vinbär,  d.  11  hallon  och  blåbär,  obetydlig  mängd.  D. 
2 — 20  klöverskörd.  D.  25  rågskörd  börjad,  fortgår. 
Edsvära  (Johansson).  D.  6 — 18  höskörd,  kvantiteten 
synnerligen  god.    D.  22  börjades  rågskörden,  och  en 


stor  del  därav  är  nu  vid  månadens  slut  väl  inbärgad. 
Till  följd  av  den  starka  torkan  är  vattenståndet  i  åar 
och  bäckar  mycket  lågt.  Säden  på  höglänt  mark  är 
till  stor  del  nedbränd,  llcmninjjstorp  (Lundtjren). 
D.  25  började  rågen  skäras,  blir  i  år  ovanligt  riklig 
och  välbärgad. 

Älvsborgs  län.  UIrlc(5liamii  (Nordlund).  Till  följe 
den  ringa  nederbörden  under  månaden  råder  allmän 
vattenbrist.  Björkar,  en  stor  del,  stå  gula  och  röda, 
delvis  avlövade.  Betesmarker  och  klövorvallar  inge 
en  sorglig  anblick.  D.  20  började  rågskörden  och  är 
av  bästa  beskaffenhet.  S  Bräckc  (Andersson).  Råg- 
skörden börjades  ganska  allmänt  d.  15,  men,  då  detta 
med  skäl  ansågs  tidigt,  börjades  densamma  å  Ålder- 
domshemmet först  d.  28.  Med  tanke  på  den  stränga 
torkan  är  skörden  jämförelsevis  bra.  Ett  undantag 
från  regeln  är,  att  potatisen  lidit  svårt  trots  trägen 
hackning.  Vattenståndet  är  ovanligt  lågt  i  alla  sjöar, 
och  de  flesta  kvarnar  ha  inställt  siktningen,  så  att 
endast  sammalning  förekommer.  Olovstorp  (Högrell). 
D.  31  torkan  skadlig  för  fälten.  Haby  (Larsson).  Svår 
torka  under  månaden.  En  del  brunnar  uttorkade. 
Ingen  återväxt  på  gräsvallar.  Höstsäden  skördad  och 
vårsäden  börjar  mogna.  Rydal  (Andersson).  Höskörd, 
god,  d.  30  ]uni — 16  juli.  Rågskörd,  mycket  god,  d. 
19 — 31.  Havre  och  vårvete  delvis  brådmognat  genom 
den  starka  hettan.  Tidig  potatis  nedvissnad.  Köln 
(Lutander).  Till  följd  av  den  ringa  nederbörden  bråd- 
mognar  vårsäden  och  rotfrukterna  vissna  ned  på  många 
ställen.  Natten  d.  13 — 14  frös  potatiskålen  på  sidlänta 
marker.  Vallarna  stå  brunbrända  och  kreaturen  måste 
redan  fodras  inne.  Allmän  vattenbrist.  Oxabäck  (Kåll- 
berg).  Torkan  svår  under  månaden;  björkarna  gulna 
och  fälla  löven;  frukten  å  äpplen,  körsbär,  plommon 
är  förintad,  inga  blåbär  eller  lingon  i  skogsmarker,  ej 
heller  hallon.  Vatten  i  brunnar  ha  sinat  ut;  vatten- 
dragen mellan  sjöar:  Klarsjön — Sävsjön,  Stockakärr — 
öxasjön,  öxasjön — Sävsjön  äro  torra  (det  sista  har  ej 
inträffat  sedan  1868).  Ingen  återväxt  å  vallar,  dock 
står  sig  vårsäden  rätt  bra,  brådmognar  likväl  å  sandiga 
torra  åkrar. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Svandal  (Karlsson). 
Natten  d.  12 — 13  frös  potatisblasten.  Blommor:  d.  14 
vita  ärter,  d.  16  vårvete,  d.  20  potatis.  Klent  med 
skogsbär  enär  blommorna  skadades  av  frost.  D.  26 
rågskörden  påbörjad.  Äspelunden  (Lind).  D.  25  hö- 
bärgningen  avslutad  under  gynnsamma  bärgningsför- 
hållanden, skörden  över  medelmåttan  med  god  kvalité. 
Rågskörden,  medelmåttig,  påbörjad  månadens  sista  dagar. 
Ovanligt  lågt  vattenstånd  i  Bullaresjön  till  följd  av 
torkan.  Kvarnar,  som  drivas  med  vatten,  ha  ej  kunnat 
användas  till  följd  av  vattenbristen. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  Stark  torka 
under  solsken  och  ofta  stark  blåst  intill  d.  22,  varav 
vårsäd  och  rotfrukter  farit  illa.  Regnet  d.  22 — 24, 
tillhopa  23,5  mm,  bättrade  upp  västligheten  något, 
tidig  potatis  och  vårsäd  på  torra  sandjordar  kunde 
dock  icke  räddas.  Somliga  kvällar  i  månadens  början 
var  det  stark  rodnad  i  norr  någon  timme  efter  solens 
nedgång.  Jag  vet  inte,  om  det  skall  kallas  norrsken. 
Björkamas  löv  började  gulna  och  falla  av  omkr.  d. 
17,  och  d.  21  var  stark  lövfällning  å  björk  och  äppel- 
träd.   D.  13  började  skörd  av  höstråg  och  vid  måna- 
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dens  slut  är  nästan  all  höstråg  skuren  och  en  del  väl 
inbärgad.  D.  2  hallon  och  röda  vinbär  mogna,  d.  5 
körsbär.  Ramsjö  (Dahlquist).  D.  20  började  rågskör- 
den häromkring  och  rågen  i  allmänhet  mycket  bra. 
Även  vårsäden  har  stått  sig  ovanligt  bra.  Potatisen 
en  del  vissnad  och  även  frostskadad.  Bäckar,  åar 
och  brunnar  utsinade  och  brist  på  vatten  råder  över- 
allt.   Vattenståndet  i  Ramsjön  det  lägsta  någon  minns. 

Jönköpings  län.  Lanuaskede  (Siebke).  Det  regn, 
som  fallit  i  juli,  var  välgörande,  men  ej  tillräckligt. 
Höskörden  välbärgad,  men  kvantitativt  liten.  Råg- 
skörden pågår.  Betet  har  repat  sig,  och  vårsäden  står 
bra  på  god  jord,  men  mycket  kort  på  magrare  åkrar. 
Flalmlt  (Åkerberg).  D.  3,  10,  11  och  12  röd  sol- 
nedgång. Svår  torka  under  hela  månaden.  På  lättare 
jordar  står  säden  brådmogen ;  rotfruktsblasten  vissnar; 
beten  och  vallar  äro  brunbrända.  Vattenståndet  i 
sjöar  och  bäckar  sjunker  för  varje  dag;  källor  sina. 
D.  22  började  rågskörd.  Ulvahult  (Gustafsson).  D. 
4  kl.  5 — 5,3  kom  det  hagel  stora  som  hasselnötter, 
slog  sönder  rovkål  och  potatisblast.  Höskörden,  medel- 
måttig, avslutades  omkr.  d.  20.  Gräs  och  klöverval- 
lar nästan  brunbrända  och  jorden  alldeles  uttorkad. 
Gransliult  (Johansson).  Under  månaden  har  värmen 
varit  mycket  stark.  Höskörden  slutades  första  dagarna 
i  månaden,  resultatet  blev  något  bättre  än  man  väntat. 
Vårsäden  har  tagit  skada  av  torkan  och  synes  bliva 
medelmåttig;  den  har  börjat  ljusna  till  skörd.  Rågen 
skuren  och  en  del  bärgad  i  slutet  av  månaden.  Vatt- 
net i  en  del  brunnar  och  källor  har  tagit  slut,  även 
är  vattentillgången  knapp  i  en  del  vattendrag  och 
åar,  varför  en  del  mindre  kvarnar  sakna  drivkraft. 
Prästkiilla  (Ågren).  Torkan  under  större  delen  av 
månaden  skadade  växtligheten.  D.  20  avslutades  slåt- 
tern  och  rågskörden  börjades,  som  vid  månadens  slut 
är  till  största  delen  inbärgad  med  gott  resultat. 

Kronobergs  län.  Lidlmlt  (Karlberg).  Höskörden 
inbärgades  under  månadens  första  hälft;  knappast 
en  droppe  regn  föll  under  tiden;  resultatet  å  hö- 
skörden under  medelmåttan.  Rågskörden  i  det  när- 
maste avslutad  vid  månadens  slut;  kvalitet  och  kvan- 
titet god.  Vattenståndet  mycket  lågt;  en  mängd  brun- 
nar och  många  vattendrag  äro  uttorkade.  Lagan  (Wer- 
ner). Torkan  har  på  de  torra  slätterna  här  gjort  sig 
mycket  kännbar.  Rågskylar  synliga  redan  d.  15. 
S.  k.  augustipäron  fullmogna  d.  20 — 25.  Lessebo 
(Carleson).  D.  18  kl.  10,4.5  e.  m.  var  en  meteor  synlig 
mkr.  30  sek.  i  riktning  SSO — N  starkt  lysande  gul- 


vitt sken.  D.  27  rågen  skuren;  d.  28  havreskörden 
bärgad.  Björkarna  gulna  på  höglänta  marker.  Hult 
(Svensson).  Källor  och  brunnar  uttorkade;  stor  vatten- 
brist råder.  Vallar  och  ängar  brunbrända.  Skeen 
(Alm).  Månaden  mycket  torr.  Vattenståndet  i  Bolm- 
ån  har  sjunkit  från  128  till  105  cm.  Rågen  räddad 
undan  torkan,  men  havre  och  potatis  lida  alldeles 
ovanligt.  Betet  för  djuren  i  hagar  och  marker  näs- 
tan slut. 

Kalmar  län.  Ogestad  (Liljenstolpe).  Blommor: 
d.  2  ljung,  d.  4  slåtterblomma.  Frukt:  d.  4  körsbär, 
d.  7  röd  vinbärsbuske.  Skörd:  d.  16  höstråg,  d.  25 
ärter,  d.  29  höstvete,  d.  30  havre.  D.  26  kl.  11  e.  m. 
antände  blixten,  genom  nedslag  i  en  gran,  skogen  vid 
torpet  Göltorp  under  Boda  i  NV  delen  av  socknen. 
Omkr.  ^/i  hektar  skog  avbrändes.  Krokshnlt  (Peters- 
son). Stark  torka  råder  här;  gräsvallarna  äro  för- 
brända, likaså  vårsäden  på  sandjord;  träden  stå  kala 
på  höjderna.  Stor  vattenbrist,  vattenkvarnarna  äro 
avstannade. 

Kristianstads  län.  Olastorp  (Bengtsson).  Svår 
vattenbrist  i  slutet  av  månaden.  Mosspotatis  delvis 
frusen  natten  d.  13  — 14;  som  egendomligt  kan  näm- 
nas, att  potatisen  i  trakten  invid  den  stora  branden 
i  Loshult  skadats  av  frost  t.  o.  m.  på  fast  åkerjord 
just  samma  natt,  som  branden  rasade  svårast  och  då 
luften  var  så  tjock  av  rök,  att  man  knappast  kunde 
se  10  m  framför  sig,  medan  den  här  1  mil  från 
branden  blott  skadats  på  en  del  mossar.  D.  20  råg- 
skörd börjad,  havreskörd  färdig  att  börja.  Grödan 
vacker  trots  den  intensiva  torkan. 

Malmöhus  län.  Höör  (Hagström).  Rågskörden  tog 
sin  början  första  dagarna  av  månaden  och  pågår  un- 
der gynnsamt  bärgningsväder;  ser  ut,  på  de  flesta 
platser,  att  giva  en  god  skörd.  En  stark  torka  i  för- 
ening med  en  tropisk  värme  till  d.  21,  åstadkom  stor 
skada,  särskilt  å  rotfrukterna,  som  dock  efter  regnet 
åter  betydligt  repat  sig. 

Gottlands  län.  Källiiuge  (Klint).  D.  3.  Stadig 
barometer  med  typisk  molnbildning  över  Gottland, 
på  morgonen  börja  enstaka  stackmoln  samla  sig  till 
ett  allt  längre  bälte,  som  fram  på  f.  m.  synes  sträcka 
sig  över  öns  längdriktning  vmgefär  mitt  emellan  strän- 
derna; vid  4-tiden  på  e.  m.  är  molnbältet  nästan  helt 
försvunnet.  Här  på  platsen  rådde  svag  ostlig  vind. 
D.  30.  Rågen  redan  skördad  och  även  tröskad  på 
sina  håll.    Vetet  börjar  skördas  i  dagarna. 


Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  juli  1921. 


station 

Lufttryck 
8  f.  m. 

M  e  d  e  1  t  c 
Normala  =  medeltem 

ni  p  0  r  a  t  n 
poraturen 

r 

1859 

—1915 

Antal 
frost- 
dagar 

Fuktighets- 
procent 

Nederbörd 
mm 

A  n  l  a  1 

1921 

Nor- 
malt 

8  f.  m. 

2  e.  m. 

9  e.  m. 

Dygnet 

Maxi- 
mum 

1  Mini- 
mum 

8 
t:  ni. 

2 

e.  m. 

9 

e.  m. 

Nor- 
mal 

Stör- 
sta pä 

24 
I  tim- 
i  mar 

ne- 

dcr- 
Ijördn- 
(lagar 

dagar 
med 
åKka 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

Earesaando  .  . 

70d,/ 

<0<,9 

+  11,8 

+  12,6 

+  15,1  L  15,4 

-1-  10,3 

+  11,1 

+  11,4 

+  12,1 

+  17,1 

+  6,9 

0 

67 

58 

75 

81,4 

73,8 

25,7 

17 

0 

Riksgränsen  . 

(Ob,9 

7&ö,2 

-t-  8,6 

+  9,5 

+  10,2  +  11,9 

+  8,5 

+  9,8 

+  8,6 

+  10,0 

+  12,1 

+  5,3 

0 

85 

75 

82 

94,4 

77,8 

27,2 

21 

1 

Kirana    .  .  . 

/0D,8 

•7^7  Q 
iO/,8 

-1-  10,8 

+  11,9 

+  13,2 

+  14,3 

+  9,8 

+  10,5 

+  10,5 

+  11,3 

+  14,6 

+  5,9 

0 

'  " 

— 

— 

91,4 

74,8 

19,7 

0 

Gällivare  .  .  . 

700,  i 

7;^7  1 

+  11,7 

+  13,2 

-f-  14,9 

-1-  16,6 

+  13,4 

+  13,4 

+  12,7 

+  13,7 

+  18,5 

+  7,0 

0 

66 

58 

60 

46,4 

79,5 

1 

lo,3 

13 

0 

Kvikkjokk  .  . 

+  12,1 

t  12,1 

+  15,7 

-1-  16,9 

-1-  11,6 

+  12,7 

+  12,1 

+  13,1 

+  18,3 

+  5,8 

0 

— 

— 

— 

73,4 

68,1 

22,7 

12 

1 

Jokkmokk  .  . 

Tf^i*  ty 

7r^7  - 
101, t 

-t-  13,6 

+  15,0 

-t-  15,7 

+  17,1 

+  12,5 

+  13,5 

+  13,1 

+  14,2 

+  17,6 

+  7,9 

0 

65 

55 

70 

50,4 

74,9 

11,2 

13 

0 

Haparanda  .  . 

/ÖO,b 

7rt7  - 

iOl,l 

-1-  14,0 

+  15,2 

-t-  16.0 

+  17,8 

-f-  12,5 

+  14,3 

-1-  13,3 

+  15,0 

+  17,4 

+  8,9 

0 

67 

60 

79 

78,7 

55,4 

29,4 

16 

1 

Tärnaby  .  .  . 

+  10,0 

-f-  12,4 

+  13,1 

+  16,1 

-1-  9,0 

+  10,8 

+  9,9 

+  11,5 

+  14,7 

+  6,4 

0 

— 

— 

— 

64,3 

64,3 

11,4 

17 

0 

Piteå  .... 

7OD,0 

7\7  T 
101,4 

+  14,6 

+  15,7 

+  16,9 

+  19,0 

+  13,9 

+  14,8 

+  14,4 

+  15,6 

+  18,3 

+  9,7 

0 

63 

57 

73 

47,9 

48,4 

19,1 

8 

0 

Stensele  .  .  . 

7?^*?  .> 
40i,l 

71^7  K 

+  12,4 

+  14,4 

-1-  15,0 

+  16,4 

+  11,5 

+  13,3 

+  12,0 

+  13,8 

+  15,7 

+  7,4 

0 

67 

57 

71 

89,1 

67,9 

22,7 

16 

0  . 

Umeå  .... 

<0/,5 

7R7  T 
101,7 

+  14,3 

+  16,3 

+  16,3 

f  17,9 

+  13,0 

+  13,7 

+  13,6 

+  14,9 

+  17,7 

+  8,3 

0 

69 

62 

80 

70,5 

48,8 

20,1 

13 

1 

Storlien   .  .  . 

/0Ö,9 

7P.Q  A 

7Oo,0 

+  8,5 

+  11,3 

+  11,1 

+  13,6 

-1-  7,9 

+  9,9 

+  8,3 

+  10,5 

+  9,2 

+  4,2 

0 

80 

73 

88 

151,2 

112,3 

20,5 

20 

1 

Östersund    .  . 

758,3 

757,6 

+  10,3 

+  13,5 

+  13,6 

+  17,5 

-1-  11,3 

+  13,2 

-t-  11,2 

+  13,7 

+  15,4 

+  7,8 

0 

77 

65 

75 

95,4 

59,9 

19,1 

15 

1 

Härnösand  .  . 

/Oi,l 

757,  ( 

+  13,9 

-t-  15,3 

+  15,6 

-T  18,4 

+  12,3 

+  14,5 

+  13,0 

f  15,1 

+  17,3 

+  8,4 

0 

71 

67 

81 

92,8 

60,8 

27,6 

15 

1 

Sveg  

7K7  - 
40  4,4 

+  13,7 

+  14,9 

+  16,4 

+  17,9 

+  12,8 

+  13,3 

+  13,1 

+  14,2 

+  18,2 

+  5,8 

1 

Gl 

51 

69 

107,2 

72,6 

40,4 

11 

2 

Bjuråker  .  .  . 

757,5 

757,6 

-f  14,2 

+  16,2 

+  17,5 

+  19,6 

+  12,9 

+  14,3 

-1-  13,8 

+  15,4 

+  19,8 

+  9,3 

0 

76 

68 

82 

51,4 

60,2 

12,4 

12 

2 

Särna  .... 

iOi,y 

707,6 

+  11,4 

+  13,0 

+  17,9 

+  17,5 

+  11,8 

-1-  13,7 

+  12,2 

+  13,9 

+  17,9 

+  4,0 

7 

67 

52 

73 

91,2 

81,6 

32,0 

12 

4  i 

Gävle  .... 

70/, 9 

7X7  T 
104,4 

+  14,1 

+  16,2 

+  17,2 

+  19,0 

+  14,1 

-1-  15,2 

-1-  14,1 

+  15,8 

+  20,0 

+  7,9 

0 

68 

60 

76 

104,9 

60,2 

39,1 

14 

4 

Falun  .... 

104,0 

7X7  " 
404,4 

+  15,6 

+  16,1 

+  18,6 

+  19,9 

-1-  14,9 

+  15,8 

+  15,1 

+  16,3 

+  19,8 

+  7,5 

0 

67 

58 

76 

96,1 

71,0 

28,1 

12 

4 

Uppsala   .  .  . 

7o7,9 

7X7  o 

707,8 

-f-  15,4 

+  16,8 

+  19,3 

-1-  20,5 

-1-  14,2 

+  15,3 

+  15,1 

+  16,4 

+  20,9 

+  8,8 

0 

69 

55 

73 

66,6 

69,5 

25,5 

12 

2 

Västerås  .  .  . 

/Oo,3 

7X7  n 

707,9 

+  14,8 

+  1G,7 

+  19,3 

+  21,1 

-1-  15,7 

+  16,3 

+  15,7 

+  17,0 

+  21,8 

+  10,1 

0 

70 

49 

69 

75,3 

68,4 

29,7 

12 

4 

Karlstad  .  .  . 

/0O,9 

7X7  o 

7o7,8 

+  15,5 

+  16,2 

+  20,2 

-f-  20,4 

+  17,0 

+  16,9 

-t-  16,8 

+  17,1 

+  21,9 

+  11,4 

0 

64 

45 

63 

32,7 

79,1 

11,0 

5 

3 

■Stockholm  .  . 

IOi,l 

7XQ  A 

708,0 

+  15,2 

+  17,1 

-1-  18,4 

+  19,9 

-(■  14,5 

-1-  15,8 

+  15,1 

+  16,6 

+  19,7 

+  10,5 

0 

69 

56 

74 

83,4 

66,8 

19,8 

15 

1 

Örebro  .... 

/Oo,9 

7XQ  A 

+  15,3 

-1-  16,6 

+  19,9 

+  20,4 

-l-il4,0 

-t-  16,1 

+  ''16,0 

+  16,7 

+  21,1 

+  11,1 

« 

68 

52 

— 

41,0 

74,1 

10,5 

10 

3 

■Strömstad    .  . 

i  öv,  6 

7Xä  A 

+  17,8 

+  17,5 

+  18,0 

+  18,9 

+  16,6 

-1-  16,7 

+  16,6 

+  16,9 

+  20,2 

+  11,6 

0 

66 

66 

74 

14,7 

63,1 

9,2 

3 

1 

Askersand  .  . 

/oy,i 

7XQ  1 

708, 1 

+  16,9 

+  15,9 

+  21,6 

+  20,1 

+  15,0 

+  15,5 

+  16,3 

+  16,2 

+  23,1 

+  9,5 

0 

63 

45 

70 

29,6 

77,1 

13,2 

6 

3 

Nyköping    .  . 

liU,'d 

7XQ  o 

708,2 

+  15,8 

+  16,9 

+  19,3 

+  20,1 

+  15,0 

+  15,9 

+  15,7 

+  16,C 

+  20,2 

+  11,0 

0 

68 

55 

73 

42,1 

64,5 

9,3 

10 

2 

Linköping  .  . 

/o8,< 

7XQ  o 

+  15,5 

+  16,7 

+  20,1 

+  20,9 

+  17,1 

+  16,5 

+  16,8 

+  17,1 

+  21,9 

+  11,1 

0 

66 

47 

60 

43,9 

74,2 

23,8 

8 

2 

Skara  .... 

<oy,2 

7XW  Å 

+  15,7 

+  16,0 

+  19,9 

+  19,5 

+  14,9 

+  14,9 

+  15,5 

+  15,7 

+  22,8 

+  9,1 

0 

68 

50 

73 

20,0 

73,1 

16,7 

7 

1 

Vänersborg  .  . 

<oy,2 

7XÖ  Q 

+  17,6 

+  16,8 

+  20,2 

+  18,8 

+  16,7 

+  16,0 

+  17,1 

+  16,3 

+  21,0 

+  11,3 

0 

61 

48 

64 

15,3 

74,0 

13,3 

3 

1 

Ulricehamn  .  . 

70y,5 

7XQ  1 

708,4 

+  15,1 

-1-  15,6 

-f-  21,3 

4-  20,1 

-1-  14,1 

-1-  13,7 

+  15,5 

+  15,0 

+  22,5 

+  10,4 

0 

69 

44 

68 

24,9 

83,3 

19,5 

4 

1 

Jönköping   .  . 

709,4 

7XQ  c 

708,5 

-1-  16,4 

+  16,1 

+  19,6 

-t-  18,9 

+  16,9 

+  15,8 

+  16,9 

+  16,1 

+  21,6 

+  11,8 

0 

59 

50 

58 

17,7 

67,1 

13,1 

6 

1 

Västervik    .  . 

7F^Ö  o 

7XÖ  K 
(08,5 

+  17,3 

+  16,0 

-I-  20,8 

-1-  19,9 

+  16,2 

+  16,1 

+  17,0 

+  16,7 

+  22,4 

+  12,0 

0 

63 

50 

68 

17,1 

64,4 

6,8 

10 

2 

Jjoräs  .... 

7PLO  '7 

7XÖ  a 
708,  fa 

16,8 

+  16,5 

-1-  20,7 

+  20,6 

+  15,6 

+  14,4  [-1-  16,2 

+  15,7 

+  22,5 

+  8,8 

0 

72 

57 

80 

30,5 

93,2 

26,5 

5 

0 

Göteborg  .  .  . 

7Cfi  1 

/oU,l 

7XQ  e 

+  15,9 

-1-  16,6 

+  18,9 

-1-  19,2 

+  16,7 

+  16,7 

+  16,6  +  16,8 

+  20,2 

+  13,3 

0 

68 

54 

66 

20,2 

71,8 

19,2 

4 

1 

Visby  .... 

759,2 

758,6 

+  15,9 

-1-  16,5 

+  17,6 

-1-  18,3 

-1-  15,3 

+  15,5 

+  15,7 

+  16,0 

+  18,8 

1    1  o  - 
+  12,0 

0 

75 

66 

74 

30,8 

50,1 

12,7 

8 

1 

Växjö  .... 

760,0 

758,9 

+  16,3 

+  16,4 

+  21,4 

+  19,9 

-1-  16,9 

-H  15,6 

+  17,2 

+  16,3 

+  22,4 

+  11,5 

0 

76 

57 

76 

14,6 

69,8 

5,6 

8 

2 

uaimstaa    .  . 

760,8 

759,1 

+  18,2  -t-  17,0 

+  20,0 

+  19,8 

-1-  16,8 

+  16,5 

+  17,3 

+  16,9 

+  20,9 

+  11,8 

0 

66 

59 

73 

38,1' 

87,8 

15,5 

6 

1 

Kalmar 

759,7 

759,0 

+  17,1 

+  17,1 

-1-  20,8 

+  19,6 

+  17,1 

+  16,4 

+  17,5 

+  16,8 

+  22,9 

+  12,6 

0 

67 

51 

66 

10,7 

58,0 

4,2 

7 

2 

Ronneby  .  .  . 

-1-  18,2 

+  17,9 

-1-  21,1 

+  20,6 

-t-  15,1 

+  14,6 

+  16,5 

+  16,2 

+  23,5 

+  9,0 

0 

19,2 

56,2 

6,3 

5 

1 

Earlshamn  .  . 

760,8 

759,3 

-f-  16,2 

+  16,9 

+  19,5 

+  19,9 

+  16,3 

+  16,1 

+  16,5 

+  16,7 

+  21,3 

+  11,5 

0 

72 

61 

74 

21,2 

55,9 

7,0 

5 

1 

Kristianstad  . 

760,7 

759,4 

+  17,9 

+  16,8 

+  21,3 

+  20,2 

-t-  16,2 

+  16,0 

+  17,1 

+  16,7 

+  22,8 

+  10,5 

0 

70 

56 

77 

20,8 

67,2 

6,6 

6 

4 

Lund  .... 

761,5 

759,5 

+  16,4 

-f-  16,7 

+  21,0 

+  20,1 

-t-  16,2 

+  15,7 

+  16,8 

+  16,4 

+  23,1 

+  11,6 

0 

78 

57 

75 

42,5 

70,6 

17,9 

11 

1 

Malmö  .... 

761,3 

+  16,2 

+  17,6 

+  20,4 

+  20,3 

16,8 

-1-  17,1 

+  17,0  +  17,5 

+  22,3 

+  12,3 

0 

73 

55 

70 

41,6, 

23,8 

6 

0 

Ystad  .... 

761,5 

759,5 

+  16,0 

+  16,6 

+  17,7 

+  19,0 

+-  15,8 

+  15,7 

+  15,9  +  16,2 

0 

24,8 

-1 

13,0  i 

9 

1  1 

56 


Tab.  2.  Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  juli  1921. 


10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19' 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Gällivare 


Medel- 
temperatnr 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


4  17,9 
+  18,6 
+  18,4 
+  12,2 
+  7,5 
+  9,8 
+  11,2 
+  11,8 
+  11,7 
+  10,8 

+  11, 

+  9,4 
+  7,6 
+  10,6 
+  9,4 
+  11,5 
+  13,5 
+  17,6 
+  13,2 
+  14.0 
+  14,2 
+  16,4 
+  14,3 
+  11,4 
+  15,9 
+  17,7 
+  12,8 
+  13,5 
+  14,3 
+  10,1 
+  10,5 


+  13,6 
+  13,7 
+  13,8 
+  13,9 
+  13,9 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  13,9 
+ 13,9 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,5 
+  13,5 
+  13,4 
+  13,3 
+ 13,2 
+  13,1 
+  13,0 
+  12,9 


+  25,0 
+  27,6^ 
+  26,0 
+  20,1 
+  9,0 
+  13,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  14,5 
+  16,0 
+  18,0 
+  12,0 
+  11,0 
+  16,0 
+  15,0 
+  16,0 
+  21,0 
+  27,0 
+  21,0 
+  21,0 
+  20,0 
+  23,0 
+  23,0 
+  15,0 
+  22,0 
+  23,5 
+  20,0 
+  18,0 
+  21,0 
+  15,2 
+  13,0 


Min. 


+  9,3  NO 


o 


+  10,0 

+  10,0 


9,0 
6,0 
5,5 
4,9 
7,5 

+  10,0 

+  4,5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


o 


5,9 
6,0 
5,0 
5,0 
2,5 
6,6 
7,5 
3,5 
9,0 
3,2 
7,0 
+  10,0 
+  5,0 
+  5,0 
+  10,0 
+  9,5 
+  10,0 
+  8,5 
+  6,8 
+  6,5 
+  8,9 


-  o 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2' 


Haparand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


O 

NNO 
N 
rar 
SV 
V 

v 

NV 
N 

NNO  4 
NNO 
NNO 
NN  V  1 
O 

vsv 
so 
sv 
s 
v 
so 
o 

NO 

SSV  1 
var  3 
V 

NV 
O 
N 


+  13,9 

+ 14,0 
+  15,8 
+  15,8 
+  14,2 
+  11,5 
+  11,7 
+  13,9 
+  15,0 
+  13,4 
+  13,2 
+  10,7 
+  8,8 
+  11,3 
+  11,3 
+  12,5 
+  10,1 
+  12,9 
+  11,9 
+  13,8 
+  13,4 
+  15,2 
+  15,0 
+  15,5 
+  15,3 
+  15,2 
+  12,6 
+  14,5 
+  14,6 
+  12,1 
+  12,1 


S  ä  r  n  a 


14,5 
+  14,6 
+  14,7 
+  14,8 
+  14,9 
+  15,0 
+  15,0 
1-15,1 
+  15,1 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+ 15,2 
+  15,1 
+  15,1 
+  15,0 
+  15,0 
+  14,9 
+  14,8 
+  14,8 
+  14, 
+  14,6 
+  14,6 


Temperatur 


Max.  Min 


+  20,0 
+  18,5 
+  21,0 
+  20,0 
+  17.5 
+ 14,0 
+  16,5 
+  17,5 
+  20,0 
+ 18,5 
+  17,0 
+  12,5 
+  10,1 
+  14,0 
+  ]6,0 
+  17,0 
+  15,0 
+  17,5 
+  15,0 
+  19,0 
+  19,0 
+  21,0 
+  21,5 
+  20,0 
+  21,0 
+  20,5 
+  15,0 
+  18,5 
+  20,0 
+  13,5 
+  13,7 


i-j  B  » 


+  8,0 
+  9,6 
+  11,0 

+ 13,0 

+ 12,0 
+  9,5 
+  6,0 
+  10,0 
+  12,0 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


7,0 
8,0 
9,5 
7,0 
9,0 
5,5 
8,0 
6,0 
5,0 
+  10,0 
+  7,0 
+  5,0 
+  9,0 
+  7,0 

+  11,0 

+  12,0 
+  9,0 
+  11.0 
+  9,5 
+  9,0 
+  9,0 
+  10,5 


NNV2 

+  15,4 

SV 

2 

+  17,6 

SSV 

1 

+  16,6 

s 

2 

+  11,2 

sv 

2 

+  9,0 

NV 

2 

+  9,8 

NV 

2 

+  11,1 

SSV 

2 

+  13,9 

v 

3 

+  11,7 

vsv 

2 

+  10,6 

sv 

1 

+  12,1 

N 

4 

+  8,0 

N 

4 

+  8,3 

N 

3 

+  10,4 

NNV2 

+  10,5 

N 

2 

+  11,9 

NNO 

2 

+  13,3 

V 

1 

+  14,0 

NO 

1 

+  14,5 

var 

1 

+  11,2 

var 

1 

+  11,3 

0 

1 

+  11,9 

SO 

2 

+  10,3 

NO 

3 

+  11,2 

NNO 

2 

+  13,2 

SSV 

2 

+  14,1 

s 

2 

+  12,5 

vsv 

2 

+  11,4 

vsv 

2 

+  11,2 

so 

2 

+  10,1 

NO 

2 

+  10,8 

+  13,9 
+  13,9 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,1 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  13,9 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,5 
+  13,5 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,2 
+  13,2 
+ 13,1 
+  13,0 


+  20,0 
+  2L,3 
+  22,0 
+  15,7 
+  12,2 
+  13,0 
+  16,0 
+  17,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+ 12,0 
+  11,5 
+ 15,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  17,0' 
+  21,0 
+  20,0 
+  15.0 
+  15,0 
+ 16,0 
+  12,0 
+  12,5 
+  18,0 
+  18,5 
+  16,0 
+  14,0 
+  15,0 
+  12,4 
+  14,0 


<5 
5' 

'<S  P.  ct. 

H  e  ö 


+  6,0 

+  10,0 

+  11,0 
8,5 
5,0 
6,0 
4,5 
9,5 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  10.0 
+  7,5 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


8,0 
7,0 
4,5 
6,0 
4.5 
7,0 
8,0 
0,0 

7,0 
8,0 
6,0 

7,5 

9,0 
9,0 


+  11,0 

+  7,0 


NV 
NV 
NV 
V 
V 

v 

v 

sv 
v 
v 

vsv  o 

NV  3 
VNV3 
NV  2 
VNV2 
V  1 
NNO  O 
-  O 
O  1 
OSO  O 
S 
O 

o 

ONO  1 
var 
S 


+  10,9  V  1 


8,0 
+  4,0 
+  9,0 
+  8,0 


V 
V 

var 
V 


+  14,5 
+  14,6 
+  12,4 
+  8,8 
+  8,0 
+  9,6 
+  12,2 
+  15,9 
+  11,8 
+  11,9 
+  11,6 
+  7,8 
+  7,5 
+  7,8 
+  10,9 
+  13,5 
+  14,5 
+  16,1 
+  15,9 
+  11,1 
+  7,9 
+  9,5 
+  9,7 
+  10,2 
+  9,1 
+  12,9 
+  13,1 
+  10,9 
+  11,7 
+  10,6 
+  10,1 


Temperatur 


Max.  Min. 


o 

^  CO 


+  13,7 
+  13,8 
+  13,9 
+  13,9 
+ 13,9 
+  14,0 
+ 14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  14.0 
+  14,0 
+  13,9 
+  13,9 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,8 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,6 
+  13,5 
+  13,5 
+  14,4 
+  13,3 
+  13,3 
+ 13,2 
+  13,2 


+  21,0 
+  20,2 
+ 18,5 
+  12,1 
+  10,0 
+  12,8 
+  18,0 
+  24,0 
+  14,8 
+  15,0 
+  14,8 
+  10,2 
+  10,3 
+  10,4 
+  16,5 
+  19,0 
+  20.5 
+  23,2 
+  21,0 
+  14,4 
+  10,6 
+  13,2 
+  10,6 
+  12,0 
+  12,8 
+  16,6 
+  16,5 
+  13,8 
+  16,0 
+  14,0 
+  13,6 


8,0 
9,0 
8,0 
6,2 
5,7 
7,0 
6,5 
8,0 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


+  10,0 
+  9,0 
+  10,0 
6,4 
5,3 
6,0 
5,8 
8,0 
8,2 
8,5 
+  12,0 
+  10,0 


7,0 
6,5 
9,0 
8,0 
6,0 
5,5 


+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  10,4 
+  9,5 

+  7,0 
+  8,0 
+  8,0 


VNV2 
NV  1 
NNV2 
NV  3 
VNV3 
NNV4 
N  1 
SSV  1 
VNV3 
Ivar  1 
var 

NNV4 
NNV4 
NNV  4 
NV 
NNV  1 
NNO  1 
-  O 
NV  2 
S 

NNV  2 
var  1 
ONO  1 
NV 

NNV  4 
SSO  2 
var 
NV 
SO 
NV 
NV 


Nor- 
mal 


Temperatur  g.  2. 


Max.    Min.  I  s> 


1-1  B  a 


+  12,9 
+  12,6 
+  14,0 
+ 14,2 
+  12,0 
+  12,8 
+  12,8 
+  14,6 
+  15,9 
+  13,8 
+ 13,2 
+  12,5 
+  11,7 
+  11,8 
+  12,4 
+  13,4 
+  12,3 
+  12,0 
+  13,1 
+  11,4 
+  12,2 
+  13,2 
+  12,1 
+  12,2 
+  13,0 
+  14,7 
+  16,2 
+  12,7 
+  12,6 
+  12,7 
+  13,9 


+  14,6 
+  14,7 
+  14,8 
+  14,9 
+  14,9 

+  15,0 
+  15,1 
+  15,1 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,3 
+  15,8 
+  15,3 
+  15,3| 
f  15,3' 
+  15,4' 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,1 
+  15,0 
+  15,0 


+a6,5 
+  17,5 
+  19,5 
+  19,0 
+  16,0 
+  17,0 
+  17,5 
+  20,5 
+  19,5 
+  18,0 
+  16,0 
+  15,5 
+  16,0 
+  19,5 
+  17,0 
+ 19,0 
1  +  16,5 
+  17,0 
+  18,0 
+  15,0 
+  16,0 
+  16,5 
+  13,0 
+  14,5 
+  17,5 
+  19,0 
+  21,0 
+  18,0 
+  17,0 
+ 15,0 
1  +  19,0 


+  10,5 
5,0 
7,0 
7,5 
8,5 
8,0 
6,5 
7,0 
+  13,0 

+  10,0 

+  11,0 

8,5 

6,0 
6,5 
8,0 
6,0 
9,0 
3,0 
7,0 
9,0 
7,0 

+  10,5 
+  11,0 


O 

sv 

var  1 
N  1 
VNV2 
N 

var 
SV 
NV 

V 

s 

NNV  4 
NV 
NV 
var 

SSV 

o 

S 

NO  2 
NO  1 
NNO  O 
SSV  2 
O  2 


+ 10,0  NV  1 
+  9,5iNNVl 


+  8,5 
+  13,5 
+  7,0 
+  5,5 
+  11,0 
+  9,0 


S 

SV 
NO  1 
SO  1 

SSV  2 
,NNV2 


Karlstad 


1 

+  13,6 

+  14,3 

+  19,0 

+ 

6,5 

NV 

0 

2 

+  15,2 

+  14,4 

+  21,0 

+  10,0 

S 

1 

3 

+  15,4 

+  14,4 

+  22,0 

+ 

6,0 

NV 

1 

4 

+  11,8 

+  14,4 

+ 19,0 

+ 

5,0 

NNV  1 

5 

+  8,5 

+  14,4 

+  13,0|  + 

4,0 

NNV  3 

6 

+  9,8 

+  14,4 

+  15,0  + 

3,5 

NNV  2 

^ 

+  12,3 

+  14,3 

+  23,0 

2,5 

var 

1 

8 

+  15,9 

+  14,3 

+  25,0 

+ 

2,5 

SV 

1 

9 

+  15,4 

+  14,3 

+  21,0 

+  10,0 

NV 

2 

10 

+  14,8 

+  14,3- 

+  20,0 

+ 

8,0 

NNV  2 

11 

+  11,2 

+  14,2 

+  16,2 

+ 

7,0 

NV 

1 

12 

+  7,8 

+  14,2 

+  11,5 

+ 

6,0 

NNV  4 

13 

+  7,0 

+  14,2 

+  10,6 

+ 

2,5 

NNV  4 

14 

+  7,9 

+  14,1 

+ 13,0 

+ 

3,6 

NNV  4 

15 

+  10,1 

+  14,1 

+  20,0 

2,0 

SV 

0 

16 

+  12,6 

+  14,0 

+  22.2 

4,0 

SV 

0 

17 

+  14,7 

+  14,0 

+  22,5 

+ 

2,5 

var 

2 

18 

+  15,5 

+  13,9 

+  25,5 

0,5 

var 

1 

19 

+  17,9 

+  13,8 

+  23,5 

+ 10,0 

NV 

1 

20 

+  12,1 

+  13,8 

+  18,0 

+ 10,0 

SO 

1 

21 

+  6,9 

+  13,7 

+  10,2 

+ 

5,0 

NO 

2 

22 

+  9,4 

+  13,7 

+  16,2 

+ 

1,0 

var 

1 

28 

+  9,5 

+  13,6 

+  14,0 

+ 

6,0 

N 

0 

24 

+  7,2 

+  13,5 

+  14,0 

—i 

2,0 

SV 

0 

25|+  9,1 

+  13,6 

+  15,1 

+ 

1,0 

NV 

2 

261  +  11,1 

+  13,4 

+  17,0 

1,0 

S 

2 

27 

+  13.5 

+  13,3 

+  18,0 

+  10,0 

SSV 

o 

28!  +11,8 

+  13,3 

+  17,8 

+ 

4,0 

NV 

0 

29'  +  12,2 

+ 13,2 
-t- 13,2 
+  13,1 

+  17,4 

+ 

6,0 

s 

1 

80 

+ 10,3 

+  16,5 

+ 

7,0 

NV 

2 

81 

1+  9,6 

+  16,5 

1,5 

NV 

1 

+  15,7 
+  18,4 
+  18,6 
+  18,6 

+  13.0 

+i4;2 

+  17,3 
+  17,4 
+  18,5 
+  21,3 
+  19,5 


+  17,0 
+  17,0 
+  17,1 
+  17,1 
+  17,1 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 


+  15,l|  +  17,2 
+  12,81  +  17,2 


+  14,8 
+  14,9 
+  17,5 
+  18,8 
+  16,5 
+  20,2 
+  18,4 
+ 15,2 
+  14,3 
+  16,2 
+ 15,6 
+  16,6 
+ 18,3 
+ 16,0 
+  16,3 
+  17,3 
+  17,2 
+ 14,9 


+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,1 
+  17,1 
+  17,1 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,7 
+  16,7 


+  19,5 
+  23,0 
+  24,5 
+  25,0 
+  17,5 
+  19,0 
+  23,5 
+  24,0 
+  25,0 
+  27.0 
+  23,5 
+  19,2 
+  17,0 
+  20,5 
+  20,5 
+  23,5 
+  24,5 
+  21,5 
+  30,0 
+  22,5 
+ 18,5 
+  18,5 
+  21,0 
+  21,0 
+  22,0 
+  23,0 
+  20,2 
+  21,0 
+  22,6 
+  21,0 
+  19,0 


+  12,0 
+ 12,5 
+  12,0 
+  13,0 
+  10,0 
+■  8,0 
+ 10,0 
+  11,5 
+  8,6 
+  14,5 
+  14,5 
+ill,0 
+  8,0 

+  8,0 
+  9,0 
+  8,0 
+  12,0 
+  11,5 
+ 13,0 
+  16,0 
+  12,6 

+  12,0 

+il2,0 

+  '■  9,0 
+  11,5 
+  14,0 
+ 12,0 
+  11,5 
+  9,5 
+  15,0 
+  11,0 


Stockliolm 


NV  1 
var  1 
SV  1 
OSO  1 
ONO  3 
N  1 
var  1 
SV  2 
VNV2 
VSV  2 
VSV  3 
NNV  3 
NNV  3' 
NNV  3 
NNV  1 
S  O 
var  2 
1 

var  2 
var  2 
var  2 
S  1 
VSV  3 
VSV  3 
V  2 
SSV  2 
SV 
SV 
O 


s 


+ 13,0 
+  14,6 
+  15,6 
+  17,5 
+  12,1 
+  12.5 
+  15,2 
+  18,9 
+  17,2 
+  17,4 
+  18,6 
+  12,0 
+  11,8 
+  11,0 
+  13.0 
+  16,7 
+  14,9 
+  14,2 
+  17,9 
+  13,6 
+  13,3 
+  12,7 
+  15,0 
+  14,2 
+  15,7 

+  17,0 

+  17,5 
+  15,0 
+  17,5 
+  17,3 
+  15,5 


+  16,1 
+ 16,2 
+  16,3 
+  16,4 
+  16,4 
+  16,5 
+  16,5 
+  16,6 
+  16,6 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 
+  16.7 


+  16,8 
+ 16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+ 16,7 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 


Askersnnd 


G  ö  t  e  b  o  r 


+  15,0 

+  9,0 

N 

3 

+  20,0 

+  8,0 
+  10,0 

NO 

1 

+  21,0 

SO 

1 

+  24,0 

+  10,0 

SV 

0 

+  16,0 

+  10,0 

N 

1 

+  15,5 

+  7,5 

N 

1 

+  19,5 

+  11,0 

NO 

1 

+  25,0 

+  11,0 

VSV 

1 

+  21,5 

+  14,0 

NV 

2 

+  25,0 

+  12,0 

S 

1 

+  24,0 

-ul3,0 

sv 

2 

+  17,0 

+  8,0 

NV 

2 

+  17,0 

+  8,0 

NV 

2 

+  13,5 

+  7,5 

NV 

2 

+ 18,0 

+  9,0 

var 

1 

+  21,5 

+  11,0 

VSV 

1 

+  20,5 

+  11,0 

NNO 

2 

+  20,0 

+  7,0 

N 

1 

+  26,0 

+  11,0 

var 

1 

+  18,0 

+  11,0 

0 

1 

+  15,0 

+  11,0 

OSO 

2 

+  15,0 

+  10,0 

N 

1 

+  18,0 

+  11,0 

VSV 

2 

+  18,0 

+  11,0 

v 

3 

+  20,0 

+  11,0 

v 

3 

+  23,0 

+  11,0 

sv 

1 

+  21,0 

+  14,0 

vsv 

1 

+  20,0 

+  12,0 

vsv 

1 

+  21,5 

+  12,0 

OSO 

2 

+  21,0 

+  15,0 

var 

2 

+  21,0 

+  9,0 

VSV 

1 

+  14,9 
+  16,6 
+  19,0 
+  19,0 

+  12,4 
+  13,7 
+  17,3 
+  18,8 
+  19,1 
+  18.7 
+  19,8 
+  14,4 
+  12,7 
+  13,1 
+  14,9 
+  17,9 
+  18,6 
+  16,6 
+  19,6 
+  16,7 
+  13,8 
+-14,2 

+  15,0 
+  13,6 
+  15,3 
+  18,1 
+  16,3 
+  14,7 
+  17,6 
+  17,9 
+ 15,7 


+  16,0 
+  16,1 
+  16,1 
+  16,1 
+  16,2 
+  16,2 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 


+  20,5 
+  24,0 
+  27,5 
+  27,6 
+  18,0 
+  20,0 
+  24,5 
+  26,4 
+  26,5 
+  25,0 
+  26,0 


+  16,3' +19,5 
+  16,3] +  18,5 


+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,2 
+  16,2 
+  16,2 
+  16,1 
+  16,1 
+  16,0 
+  16,0 
+  15,9 
+  15,9 
+  15,8 


+  19,0 
+f22,8 
+  28,0 
+  27,0 
+  26,0 
+  30,0 
+  22,0 
+  17,0 
+  23,0 
+  19,0 
+  18,5 
+  21,0 
+  26,0 
+  21 
+  22,0 
+  24,0 
+  22,0 


11,0 

+  8,0 
+  8,0 
+  11,0 
+  10,0 
+  5,0 
+  6,0 
+  10,0 
+  13,0 
+  12,0 
+  12,0 
+  10,0 
+  6,0 
+  7,0 
+  5,0 
+  4,5 
+  10,0 
+  7,0 
+  7,6 
+  13,5 
+  12,4 
+  7,0 
+  12,5 
+  10,0 
+  11,0 
+  12,0 
+  13,0 
+  10,0 
+  6,0 
+  16,0 
+  7,0 


VNVl 

V  2 
VNVl 
VSV  1 
NO  3 
VNV  1 
SSO  1 
v  2 

V  2 

V  2 
VSV  4 
VNV  3 
VNV  3 
NNV  2 
NV  1 
S  1 
NNO  2 
ONO  1 

V  1 
O  2 
VSV  2 
S  2 
VSV  4 

V  4 

V  4 
VSV  3 

V  4 

V  2 
SSV  3 
SV  2 
SSV  3 


Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lugnt)  till  6 


+  15,8  +23,0 

(=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med:  var 


+  15,3 
+  16,1 
+  16,4 
+  15,7 
+  15,1 
+  15,7 
+  17,9 
+  16,7 
+  17,8 
+  18,8 
+  17,5 
+  15,6 
+  14,6 
+  15,6 
+  16,2 
+  17,6 
+  19,2 
+  19,8 
+  20,6 
+  18,6 
+  15,7 
+  14,4 
+  14,4 
+  13,9 
+  15,5 
+  18,5 
+  16,5 
+  15,8 
+  19,2 
+  16,6 
+  15,9 


+  16,6 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,7 
+  16,7 


+  18,6 
+  18,5 
+  20,0 
+  19,0 
+  19,0 
+  19,0 
+  21,6 
+  19,5 
+  22,0 
+  22,5 
+  22,0 
+  19,0 

+  17,6 
+  19,5 
+  20,5 
+  22,0 
+  25,5 
+  24,6 
+  25,0 
+  21,0 
+ 18,5 
+  15,5 
+  16,5 
+  16,0 
+  18,0 
+  22,5 
+  20,0 
+  19,5 
+  25,0 
+  20,1 
+ 18,5 


+  12,0 
+  14,0 
+  12,5 
+  12,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  13,6 
+  13,5 
+  14,0 
+  15,5 
+  15,0 
+  13,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  11,0 
+  13,6 
+  10,0 
+  14,0 
+  15,5 
+  17,0 
+  14,5 
+  12,5 
+  13,0 
+  12,6 
+  13,0 
+  15,5 
+  14,0 
+  13,0 
+  12,5 
+  15,0 
+  14,0 


-  O 

V  o 

N  1 
SV  O 
NO  O 
VSV  O 

V  O 
VSV  1 
v  1 
v  2 
VSV  3 

V  2 
NNV  2 
NNVl 
VSV  1 
SV  O 
VSV  O 
var  1 
VSVl 
VSV  1 

V  4 
VSV  1 
v  3 

V  4 

V  2 
SV  1 
VSV  1 

V  1 
S  1 
VSV  3 
SV  1 
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Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  juli  1921. 


Visby 


Medel- 
temperatar 


1921 


Nor- 
mal 


+  14,2 
+  13,4 
+  14,0 
+  15,2 
+  17,0 
+  13,5 
+  15,2 
+  17,4 

+  17,0 

+  16,9, 
+  1H,3' 
+  15,21 
+  14,2^ 
+  12,9 
+  14,1 
+  15,4 
+  15,9 
+  13.1 
+  17,7 
+  16,2 
+  14,9 
+  13,9 
+  15,3 
+  14,5 
+  15,3 
+  17,5 
+  19,9 
+  17,4 
29j  +18,6 
30+16,9 
31  +17,3 


+  15,3 
+  15,4 
+  15,4 
+  15,5 
+  15,6 
+  15,7 
+  15,7 
+  15,8 
+  15,9 
+  15,9 
+  16,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  16,1 
+ 16,1 
+  16,2 
+  16,2 

+  16,2; 
+  16,21 
+  16,2 1 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+ 16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,3 
+ 16,3 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  17,4 
+  14,0 
+  17,0 
+  17.5 
+  22,1 
+14,4 
+  18,7 
+  21,8 
+  20,2 
+  23,0 
+  23,8 
+  17,7 
+  16,0 
+  14,2 
+  15,9 

+iy,2 

+  18,6 
+  14,6 
+  22,9 
+  20,3 
+  17,2 
+  17,2 
+  17,2 
+  16,5 
+  17.3 
+  22;2 
+  21.1 
+  21,2 
+  23,4 
+  20,3 
+  21,0 


+  12,0 
+  12.7 

+  9,0 
+  10. 
+  12 
+  12 
+  10, 
+  11 
+  15. 

+  ia 

+il3, 

+ia 

+  13 

+  11 

+  12 
+  10 
+  14 
+  11 
+  11 
+  13. 
+  12 
+  11 
+  13 
+  12 
+  12 
+  12 
+  16 
+  14 
+  10 
+  11 
+  14 


NNV  2 
N 

var  1 
VSV  1 
var  2 
NNV2 
SV  1 
1 


SV 

v 
sv 

sv  2 
VNV  3 
NV  2 
NNV  3 
NV  2 
VNV  1 
NV  2 
N  2 
VSV  2 
OSO  2 
var  2 
NV  2 
VSV  3 
VSV  4 

V  3 
SV  3 
VSV  1 
SV  2 
SO  2 
SV  2 

V  2 


V  ä  X  j 


Medel- 
temperatur 


1921 


+  15.4 
+  1^2 


+  16 
+  17 
+  15. 
+  15 
+  17 
+  18 
+  18 
+  19 
+  20, 
+  15 
+  14 
+  14 
+  17 
+  17 
+  19 
+  17 
+  20 
+  20 
+  16 
+  14 
+  15,2 
+  12 
+  15 
+  19 
+  18 
+  17, 
+  20, 
+  16 
+  16 


Nor- 
mal 


I  ° 

Temperatur  |  g.  2 

pr 


Max. 


Min. 


+  16, 
+  16, 
+  16, 
+  16 
+  10, 
+  16, 
+  16 
+  16, 
+  16, 
+  16, 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16 
+  16: 
+  16 
+  16 
+  16 


+  18,5 
+  19,6 
+  22,5 
+  24,0 
+  20,5 
+  20,0 
+  22,5 
+  24,0 
+  25,0 
+  26.5 
+  26,5 
+  20,5 
+  18,5 
+  17,5 
+  24,0 
+  25,5 
+  26,5 
+  23,5 
+  27,5 
+  26,0 
+  22,0 
+ 19,0 
+  18,0 
+  15,5 
+  19,5 
+  25,5 
+  22,5 
+  23,5 
+  28,0 
+  20,5 
+  22,5 


+  11,5 
+  12,0 
+  8,5 
+  9,0 
+  12,0 
+  9,5 
+  11,5 
+  9,5 
+ 13,5 
+  11,5 
+  14,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  9,5 
+  9,0 
+  7,0 
+  10,5 
+  12.0 
+  12,0 

+  16,.5 
+  13,5 
+  10,5 
+  12,5 
+  10,5 
+  10,0 
+  12,5 
+  15,5 
+  12,5 
+  13,0 
+  14,0 
+ 10,5 


VNVl 
N  1 
SO  1 
VSV  1 

sv  1 

NNOl 
var  1 
SV  1 
VSV  2 
V  2 


var  2 
V  3 
N  2 
NV  1 
NV  1 
SSO  1 
var  1 
0N0  2 
VSV  1 
VSV  1 
v  3 
VNV  2 
VSV  3 
SV  2 
NV  2 
SSV  2 
VSV  1 
var  1 
SSO  2 
VSV  1 

sv  1 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Max. 


+ 15,0 
f  16,4 
+ 17,9 
+  16,0 
+  14,3 
+  15,7 
+  16,4 
+  16,6 
+  18,2 
+  20,0 
+  19,4 
+  15,9 
+  16,0 
+  14,8 
+  15,7 
+  16,7 
+  18,6 
+  18,9 
+  20,1 
+  20,3 
+  16,4 
+  15,2 
+  16,3 
+  13,7 
+  16,8 
+  19,0 
+  18,2 
+  17,2 
+  20,3 
+  16,3 
+  16,3 


^  16,6 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,9 
+  16,8 
+  16,8 


+  19. 

+  22 
+  22, 
+  21 
+  17 
+  20 
+  22 
+  21 
+  21 
+  23, 
+  22, 
+  19: 
+  20, 
+  19 
+  19 
+  22 
+  23 
+  24 
+  24 
+  23 
+  20. 
+  16, 
+  18 
+  17 
+  20. 
+  24' 
+  21 
+  22 
+  25: 
+  20: 
+  19: 


Min. 


I  p-l  ö  p 
t>ra<5  t* 


Kalmar 


Medel- 
temperatur 


Temperatur  '  g.  2.  <3 


1921 


+  7,0  VNVl 
+  8,0N  1 
+  11,0  NV  1 
+  11,0!VNV0 
+  11,01  VSV  2 

+  io,olsv  1 

+  7,0;  VSV  1 
+  8,0  VSV  1 
+  15,0  V 
+  15,oiV 
+  16,0  i  VSV  2 
+  13,0|VNV  3 
+  13,0'N 
+  7,0  VNV  2 
+  7,0  SV 
+  7,0SV 
+  9,0|SV 
+  11,0  var 


+  14,0 
+  17,0 
+  14.0 


SSO 


+  13,0 
+  15,0 
+  11,0 
+  13,0 
+  14,0 
+  15,5iSV 
+  11,0N 
+  13,5!SS0 
+  14,5jSV 
+  13,0!  VSV 


v 

VSV 
NV 


VSV 
VSV  3 
VSV  2 
VSV  2 


Nor- 
mal 


Max.  Min. 


'•1  "—o 

\A  v  ti 
9> 


+  15,9 
+  15,1 
+  15,9 
+  16,2 
+  16,4 
+  16,0 
+  16,0 
+  18,21 
+  20,6} 
+  21,7 
+  22,0 1 
+  16,2 
+  16,1 
+  15,3} 
+  16,6 
+  16,8 
+  19,7 
+  16,7 
+  18,2 
+  19,7 
+ 18,3 
+  16,9 
+ 17,0 
+  14,4 
+  16,8i 

+  17,3! 

+  20,3 
+  17,5 
+  20,1 
+  18,41 

+  17,9! 


+  16,3 
+  16,4 


+  19,5 
+ 18,0 


+  16,51+20,0 


+  16,5 
+ 16,6 
+ 16,6 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,8 
+  16,9 
+  16,9 
+ 16,9 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+ 17,0 
+ 17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  17,0 
+ 17,0 
+  17,0 

+  16,9 
+  16,9 

+  17,9 


+  20,0 
+  21,0 
+  19,5 
+  20,0 
+  »22,0 
+  30,5 
+  29,5 
+  29,5 
+  22,0 
+  22,0 
+  21,0 
+  22,0 
+  21,5 
+  28.0 
+  21,5 
+i24,5 
+  24,5 
+  24,0 
+  23,0 
+  22,0 
+ 19,0, 
+  23,0; 
+  21,0! 
+  25,5, 
+  20,5 
+  26,o: 
+  24,0i 
+  25,0! 


+ 13,0 
+  12,5 
+ 12,0 
+  11,5 
+  13,0 
+ 13,0 
+  11,5 

+  !l0,0 

+ilO,o 
+ 13,0 
+ 15.5 
+ 1.3,0 
+  11,5 

+ 10,0 

+  1<I,0 
+ 11,5 
+  12,0 
+  13,5 
+ 10,5 
+  16,0 
+ 1.5,0 
+  12,0 
+  14,0 
+  11.5 
+  10,0 
+  14,0 
+  16,5 
+  14,5 
+  15,0 
+  15,5 
+  11,0 


o  1 

O  1 

var  1 

SSV  2 
SO 

var  2 

var  2 

var  1 


V 
V 

VSV  2 
NV  3 
XNV  1 
NO  1 
OSO  1 
SV  1 
VNV  o 
NO  1 
SV  1 
NV  O 

V  2 
VSV  2 
VSV  4 

V  2 

V  3 
SSV  2 

V  1 
SSV  1 
SSO  1 
v  2 
SV  1 


Malmö 


temptLr  Ten-peratur 


1921 


|Nor- 
'  mal 


Max.  '  Min. 


•4  B  C! 


+  14,6 
+  13,9 
+  15,8 
+  16,1 
+ 14,7 
+  16,2 
+  16.0 
+  17,8 
+  18,1 
+  20,5 
+  20,6 
+  15,2 
+  14,7 
+  15,3 
+  17,2 
+  18,7 
+  18,9 
+  17.5 
+  18,7 

.r21,l 
+  15.8 

+  14;'< 
+  16,1 
+ 15,0 
+  15,6 
+  20,2 
+  18,3 
+  18,4 
+  21,2 
+  16,6 
+  15,3 


+  19,1 
+ 17,0 
+ 19,0 
+  20,4 
+  19,8 
+  21,0 
+  20,8 
+  24,6 
+  24,2 
1  +  25,9 
'  +  26,8 
+  21,0 
1  +  18,8 
+  20,0' 
+  2.3,7: 
+  26,8 
+  27,5j 
+  25,2| 
+  26,8 
+  27.3 
+  20,0 
+  17,2 

-19,1! 

+  18,o' 
+  19..';; 
I +  28,8 1 
+  22,9 
+  24,2 
+  27,0 
+  20,0 
f20,2 


+  10,4  VSV  1, 
+  7,.5iV  1 
+  13,5N  2 
+ 10,0  N  2 
+  ll,oiv  2 
+  12,8'NNV2 
+  12,8  XV  1 
+  8,7iVSV  1 
+  14,1NV  I 
+ 15,3  VNV  2 
+ 15,4  VSV  2; 
+  12,2  VNV  3 
+  ]1,5NV  2 
+  8,5NV  1 

+  13,0:  V  1 

+  14,11  VSV  O 
+  9,00 
+  10,5  SO 

+  io,o'sv 

+  16,4  var 
+  12,6:  NV 
+  12,5  V 
+  1.3,8  VSV  2 


+  12,4,  V 
+  11,0  SV 
+ 12,5  S 
+  15.5|VSV 
+  12,2  OSO 
+  16,0  S 
+  14,8|V 
+  11,2'S 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  juli  1921 


Station 


Vattendrag 


Torneälv 


Period 


Maximi- 
vattenstånd 


Högsta 
kända 


är 


1921 
cm 


1900- 
1910- 
1911- 
1910- 


1900—20 
1909-20 

1900-  20 

1901—  20 
1905—20 
1909-20 


Jnkkasjärvi  . 
Vojakkala  . 
Rödupp  •  . 
Pajerim  .  . 
Trångfors 
Ålvsby  .  . 
Myrheden  .  . 
Arjeplog  .  . 
Kusfors  .  . 
Vännäs  .  . 
Ny  åk  er  .  . 
Maksjöstrand 
Forsmo  .  . 
Strömsund  . 
Duved  .  .  . 
Bomsnnd  .  . 
Gimdalsby  . 
Torpshammar 
£dänge  .  . 
Dxberg  .  .  , 
Lieksand  2  . 
Trän  strand  . 
?äggeby  .  . 

Anm.    Feta  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända. 


Kalisälv 
L.  Luleälv 
Lule  älv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Maksjön 
Ängermanälven  '  1910 — 20 
Strömsvattnet  \  1909—20 
Åreälven 
Indalsälven 
Gimån 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 


Västerdalälven 
Dalälven 


1901—20 
1882-1920 
1910-20 

1909—  20 
1900—20 

1910—  20 

1900—  20 

1901—  20 

1911—  20 


1918 
1915 
1918 
1915 
1915,18 
1915 
1903 
1914 
1907 


1919 
1914 
1919 
1917 
1915 
1899 
1916 


1909 
1915 
1916 


500 
334 
502 
460 
680 
450 
180 
401 
469 
762 
380 
210 
461 
291 
257 
541 
100 
474 
454 
340 


302 
330 


271 

388 
27-6 
500 
318 

82 
364 
388 
526 
220 
163 
412 
255 
211 
305 

74 
343 
328 
265 


Medel- 
vatten- 
stånd 


1921 


230 
344 
243 
478 
253 

73 
349 
351 
450 
174 
145 
348 
225 
202 
258 

62 
328 
262 
238 


1259  1106  1187  lUb  i-Olé 


76 

184 1 


40 
159 


Minimi- 
vattenstånd 


1921 
cm 


409 
219 

360 
287 
503 
285 
80 
361 
.352 
487 
190 
156 
368 

229; 


188 
304 
204 
440 
198 
58 
337 
314 
410 
151 
130 
310 
206 


1951  192 


275 
69 
349 
294 
251 


95 
215 


234 
55 
312 
228 
221 


14 

138 


Lägsta 
kända 


337 
173 
276 
179 
370 
130 
46 
314 
209 
330 
146 
82 
226 
142 
123 
130 
50 
282 
231 
219: 
1073 
40 
119 


år 


Station 


1915 
1918 
1912 

1915 
1912 
1905 
1912 
1909 
1912 


1901, 12 
1883 
1911 
1912 
1914 


1911 
1914 


Hammarby  .  . 
Forsbo  .... 
Nedre  Uppsala 
Övre  Stockholm 
Näsby  .... 
N.  Täckhammar 
Källstad  . 
Motala  .  . 
jMjölarp  . 
Norsholm 
Järn  forsen 
Mörrnm  . 
Hönjebro  . 
Klippan  . 
Skeen  .  . 
Johansfors 
Kila  .  .  . 
Äsbro  .  . 
Edebäck  . 
Nordmark 
Åtorp  .  . 
Sjötorp 


Vattendrag 


Maximi- 
vattenstånd 


Period 


Högsta 
kända 


år 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Minimi- 
vattenstånd 


1921  1921  g  g  11921 
ti  \°B\  cm 


Lägsta 
känds 


år 


Dyltaän 
Sagån 
Fyrisån 
Mälaren 
Runnviken 
Nyköpingsän 
Tåkern 
Vättern 
Mjölarpsäu 
Roxen 
Emån 
Mörrumsän 

Helgeån 
Bälganeån 
Bolmån 
Nissan 
Ätran 
Viskan 
Klarälven 
Timsälven 
Gullspångsälven 
Vänern 


1910—  20 

1877-1920 
1901—20 

1911—  20 
1909—20 

1876-1920 

1909—  20 
1871-1920 
1901—20 

1910—  20 
1900—20 
1909—20 

1900—20 

1911—  20 

1909—  20 

1910—  20 

1911—  20 
1909—20 
1809-190^^ 


1910 

18it8 
1904 
1916 


1877 
1912 
1916 
1902 
1916 
1907 
1915 
1920 
1909 
1920 

1915 
1913 
1916 
1910 


149'  71 
333  322  236 
150  58  53 
'466  405  397 
514  471  468 

90  32  \  27 
100  5S'  36 
347  312  304 

66  18 
450  356 
102  28 
133  79 

69  22 
120  30 
289  2.32  22() 
343  230  217 
102|  56* 

98|  42 
331  119  106 
122  31  19 
114  60  51 
543  393  383 


61  7 


6 

327 
19 
64 
13 
23 


30 
33 


1 1 
233 
72 
411 
475 
47 
74 
323 
22 
377 
40 
96 
39 
38 
247 
251 
54 
44 
158 
31 
59 
443 


52  35 
200  202 

45  30 
390  377 
464  437 

22  I  20 

32  \  36 
294  288 
0>  5 
315  306 
3  5 

39  71 
6  14 

17  14 
205  '218 
204  201 

26  24 

24  18 

89' 

11 '  10 
41  22 

371  338 

I 


1914 


1887 
1914, 18- 
1887 
1918 
19  U  I 


1914, 17 
1917 
1914  I 
1917  I 
1914 

1911, 14 
1914  I 
1902  ' 


Kursii^a  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 


i 
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Tab.  4.  I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  juli). 


Flodområde 
ocn 
sjö 

Sjö- 
km« 

Magasinerad 
vattenmängd 
mill. 

Magasinets 
ändring 
sm* 

d.  80 
juni 
1921 

d.31 
juli 
1921 

1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

322,3 

509,2 

438,3 

-26,6 

9.  Luleälv. 
Vaikijaure    .  . 

23,1 

42,5 

40,2 

-  0,9 

13.  Piteälv. 
Tj  äggelvas   .  . 
Jäknajaure  .  . 

61,2 
6,6 

122,4 
7,8 

108,9 
6,1 

-  5,3 

-  0,6 

20.  Skellefteälv. 

OdU.  V  ct  1  diUl  C     •  • 

Hornavan  .  .  . 

30,0 
242^9 

49,2 
340,1 

47,1 
274,5 

-  0,8 
-24,5 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

7,5 

4,3 

3,4 

-  0,3 

28.  Umeälv. 
Storum  an  .   .  . 
Storjnktaa    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

513,2 
33,9 

167,7 
57,5 

31,G 
122,9 
51,3 

-  0,9 
-16,7 

-  2,3 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kaltsjön   .  .  . 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 

94,9 

161,4 
116,5 
98,3 

85,1 

99,G 

154,7 
90,7 
91,9 

86,4 

+  1,8 

-  2,5 

-  9,6 

-  2,4 

+  0,5 

Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km« 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 


d.  30 
juni 
1921 


Dragan,  Ströms 
vattndal  och 
Russfjärden  . 

åO.  Indalsälven. 
Torrön  .  .  . 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
nässjön o  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  .  . 
Revsundssjön  . 

4.5.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låssen  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

51.  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


148,6 

94,0 

48,4 
152,0 
448,0  824,3 

55,0  50,6 


270,7 

188,0 
20,8 
266,0 


20,7  15,9 
45,5  100,1 
50,5  28,3 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 
74,0 


9,2 
37,6 
37,9 

1.4 

90,3 


d.  31 
juli 
1921 


Oj  P 

»-J  CD 


233,3 

160,7 
17,9 
214,3 
627,2 
55,6 


20,1 
63,2 
30,8 


17,7 

10,5 
37,4 
49,4 

1,3 

94,0 


-14,0 

-10,2 

-  1,1 
-19,3 
-73,6 

+  1.9 


+  1,6 
-13,8 
+  0,9 


-  2,1 

+  0,5 

-  0,1 
+  4,3 

-  0,0 

+  1,4 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
kmä 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 


d.30 
juni 
1921 


53.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön — Skatt- 
ungen .... 
Siljan  .... 
Runn  .... 

61.  Mälaren- 
Norrström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .   .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxeu  o. 
Vefungen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen    .  .  .  . 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Unden  .... 

Nätaren    .  .  . 

Täkern  .... 

Vättern  .... 

Sömmen    .  .  . 

Roxen  .... 

82.  Ronnebyån. 
Rottnen    .  .  . 


2,7 

32.1 
290,0 
61,7 


18,5 
493,0 
20,0 


36,2 
6,8 

11,0 


94,0 
11,2 
44,3 
1899,0 
126,2 
95,6 

34,5 


1,1 

15,4 
342,2 
60,5 


6,7 
295,8 
9,8 


35,1 
1,3 

3,3 


15,0 
4,7 

14,6 
873,5 
167,8 

32,5 

30,7 


d.31 
juli 
1921 


(i:  ^ 

B  m 

"5"  p' 

0,  S_ 


1,4 

21,2 
275,5 
46,3 


5,6 
221,8 
7,0 


32,2 
2,3 

2,5 


0,0 
2,7 
12,0 
873,5 
148,9 
14,3 

22,4 


-1-  0,1 

+  2,2 
-24,9 
-  5,3 


-  0,4 
-27,6 

-  1,0 


1,1 
0,4 


0,3 


5,6 
0,7 
1,0 
0,0 

7,0 

6,8 
3,1 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km« 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 


d.30 
juni 
1921 


86.  Mörrums- 

ån. 
sncn    .  .  . 

87.  Skräboän. 
Raslån  gen 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunnen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
snnden   .  . 
108.  Vänern— 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  o. 

Foxen  . 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
5568,0 
56,0 


1,3 

13,5 

3,8 
58,7 

17,9 


72, 
66,4 

162,4 
31,2 
25,8 
5846,4 
17,4 


d.  31 
juli 
1921 


0,4 
8,0 

1,8 
29,1 

10,6 


60,4 
74,5 

143,0 
23,3 
17,0 
4510,1 
7,3 


ps:  p 

B     Hl  00 

"a  a 


0,3 

2,1 

0,7 
10,9 

2,7 


-  4,6 
-I-  3,0 

-  7,2 

-  2,9 

-  3,3 
-499,0 

-  3,8 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på      och  1  ni:s  djup. 


station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


15,2 
23,0 

4,8 
19,9 
14,5 
15,6 

9,2 
24,6 

1,6 

0,0 

16,1 

3,1 
2,1 
5,2 
4,8 


NO 


12,9 
12,4 

0,5 
2,7 

8,0 

3,8 
5,9 
2,2 
4,3 
3,1 
2,2 
8,6 
2,7 
10,8 
4,2 


Medelvind- 
riktning 


8,6 
4,8 
12,9 
1,6 
8,1 
1,6 
5,4 
5,4 
6,5 
2,2 
2,7 
3,3 
2,2 
2,7 
3,8 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


Bjuröklubb  .  .  . 
Holmö  Gndd   .  . 

Bremö  

Understen  .  .  . 
Svenska  Högarue 


VNV 
NNV 


255 
191 


SO 


4,8 
5,4 
1,6 
9,7 
2,2 
1,6 
0,5 
10,2 
2,2 
0,0 
5,9 
4,8 
1,0 
3,8 
9,7 


7,6 
13,4 
2,7 
7,5 
16,1 
10,8 
16,7 
8,1 
7,6 
2,2 
5,4 
6,5 
5,9 
15,2 
3,8 


SV 


10,2 
15,2 
4,8 
0,0 
6,5 
7,5 
16,1 
9,7 
8,6 
18,3 
30,1 
23,7 
29,0 
17,2 
17,2 


13,4 
15,6 
37,2 
4,8 
7,5 
1,6 

20,4 
19,9 
40,3 
42,5 
18,8 
22,0 
26,3 
24,2 
26,9 


NV 


5,9 
4,8 
10,8 
45,2 
13,4 
24,2 
8,6 
11,3 
9,6 
2.7 

17,7 
15,1 
15,6 
9,1 
19,9 


station 


Medelvind- 
riktning 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  .. 
Väderöbod  . 


Vt.  N 

vsv 

Vt.N 
VNV 
VSV 


Lagn- 
väder 


21.5 

5;4 
24,7 

8,6 
24,7 
33,3 

17,2 
8,6 
19,4 
29,0 
■  1,1 
12,9 
15,2 
11,8 
9,7 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


186 
334 
279 
372 
383 


Station  och  län 

Markslag 

D.  5 

D. 

15 

D.  25 

Vs  m 

1  m 

1/9  m 

1  m 

*/'a  m 

1  m 

Kiruna,  Norrbottens  .  .  . 

Pinnmo 

-t-  7,2 

+  7,1 

+  7,6 

+  7,5 

+  8,7 

+  8,4 

Öjebyn,         »  ... 
Björkå  bruk,  Västernorrl.  . 

Snbl.mrao.l. 

Lerjord 

+  10,5 

Törsta,  Jämtlands  .... 

Stenbl.lättl. 

+  10,4 

+  8,4 

r  9,8 

+  9,0 

+  8,4 

Gisseläs,      »  .... 

Varpnäs,  Värmlands  .  .  . 

Sandbl.lora 

+  14,5 

+  11,4 

+  15,2 

+  13,1 

+  15,5 

+ 13,9 

Uppsala,     Uppsala  .  .  . 
Ultuna,  2  em.,  j  ... 

Grus 

+  14,4 

+  11,8 

+  14,5 

+  12,6 

+  14,4 

+  12,8 

Lerjord 

+  14,7 

+  12,0 

+  14,7 

+  13,0 

+  13,8 

+  13,2 

Experimentalfältet,  Sthlms 

Lera  resp.  s. 

+  15,7 

+  13,2 

+  14,4 

+  13,9 

+  14,4 

+  13,9 

Valinge  I,  Södermanlands 

Mosand 

+  13,4 

+  10,8 

+  13,4 

+  11,5 

+  13,3 

+  11,6 

"  II, 

Lättlera 

+  14,9 

+  12,8 

+  14,7 

+  13,6 

+  14,4 

+  13,6 

Tornby,  Östergötlands  .  . 

Lera 

+  15,6 

+  12,3 

+  15,2 

+  13,0 

+  14,4 

+  13,2 

Skara,  Skaraborgs .... 

+ 12,2 

Flahult  I,  Jönköpings  .  . 

Vitmossej. 

+  11,3 

+  8,3 

+  12,0 

+  8,9 

+  9,3 

>  II, 

Sandjord 

+  13,7 

+  10,7 

+  14,3 

+  11,7 

+  14,4 

+  12,1 

Svalöv,  Malmöhus  .... 

Alnarp,       s  .... 

Mull,lättlera 

+  15,6 

+  14,6 

+  16,3 

+  15,3 

+  16,1 

+  15,4 

I 


Jordtemperatur  kl.  2  em.  på  20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord). 


Datum 

Temp. 

Datnm 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datnm 

Temp. 

1  .  .  .  . 

+  13,6 

9  .  .  .  . 

+  18.4 

17  ...  . 

+  17,2 

25   .  .  . 

+  14,0 

3  .  .  .  . 

+  17,2 

11  ...  . 

+  19,9 

19  ...  . 

+  17,2 

27   .  .  . 

+  15,8 

5  .  .  .  . 

+  15,3 

13  ...  . 

+  15,6 

21  ...  . 

+  15,9 

29   .  .  . 

+  16,9 

7  .  .  .  . 

+ 16,4 

15  ...  . 

+  15,2 

23  ...  . 

+  14,2 

31  .  .  . 

+  16,0 

Solen  lyste  klart  i  Abisko  7,3  timmar  pr  dag  eller  36  %  av  längsta  möjliga  tid;  i  Flahult  10,1  timmar  eller  58  %.  (Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes'  instrument.) 

Tab,  7.   Avdunstning  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Snmma 

mm    .  .  . 

5,8  1  4,0 

3,4 

4,0 

1,3 

3,4 

4,1 

6,5 

3,6 

4,8 

5,2 

2,5 

3,6 

4,8 

3,5 

4,9 

3,3 

4,1 

5,4 

1,4 

0,6|  0,9]  4,1 1  3,8 

8,1 

4,8  1  7,2 

4,4 

2,1 

4,9 

4,0 

124,5 

Btockholm  1921.  V.Å.  Norstedt  Si  Söner.  21056a 
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Årgång  3. 


MÅNADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDERLEK  OCH  VATTENTILEGANG 
Del  1.  8.  Augusti  1921 


Viulerlekeu.  Under  n^ånadens  första  dagar  till  d.  5 
rådde  vind  mellan  S  och  V  över  hela  landet,  som 
dänmder  passerades  av  några  smiirre  regnväder,  i  sam- 
band med  högt  lufttryck  i  söder  och  väster  och  lågt 
över  Nordhavet.  —  Natten  d.  3 — 4  inbröt  plötsligt 
kallare  luft  från  V,  medförande  åska  i  sydvästra 
Sverige. 

D.  G  inkom  från  VSV  ett  oväderscentrum  över 
södra  Sverige,  vilket  till  d.  7  hade  fördjupats  och  — 
med  centrum  nära  Umeå  (734  mm)  —  gav  västlig 
storm  i  Svea-  och  Götalands  farvatten  samt  blåst  mellan 
NO  och  NV  och  ymnigt  regn  i  Norrland  till  d.  9.  — 
Därefter  utjämnades  trycket,  regnområdet  upplöstes, 
blåsten  avtog  och  uppklarnande  inträdde  d.  10. 

D.  11  passerades  sydvästra  Götaland  från  SV  av 
ett  litet  oväder,  vilket  d.  12  låg  över  Skagerrack,  med- 
förande regn  och  sydostvind  i  Svea-  och  Götaland. 

D.  13  inkom  ett  nytt  regnväder  fr.  S,  först  endast 
med  svaga  vindar  runt  ett  lågtryck  över  södra  Öster- 
sjön. Detta  kvarlåg  till  d.  14,  medan  det  tillhörande 
regnområdet  utbredde  sig  över  hela  landet  utom  östra 
Svealand  och  norra  Norrland. 

D.  15  hade  centrum  förflyttats  till  Skagerrack  under 
samtidig  fördjupning,  tilltagande  blåst  och  allmänt 
regn  i  södra  och  mellersta  Sverige.  Därefter  drog 
ovädret  vidare  mot  N  för  att  upplösas  och  försvinna 
i  södra  Norrland  d.  17. 

D.  18  inträngde  en  liten  mängd  kallare  luft  från 
NV  i  Svealand,  vilket  medförde  något  regn  därstädes. 

D.  19 — 24  var  lufttrycket  högst  över  England  och 
Skandinavien;  därför  rådde  då  klart,  varmt  väder  och 
svaga  växlande  vindar  utom  i  nordvästra  Norrland, 
där  sydvästlig  vind  förhärskade  och  några  smärre  regn- 
väder passerade  d.  20,  21  och  24.  —  D.  20—21 
blåste  dessutom  frisk  till  hård  sydostvind  i  Skåne 
under  inflytande  av  ett  oväder  över  Frankrike  och 
Tyskland. 

D.  25 — 26  passerades  landet  av  ett  oväder,  som 
gav  allmänt  regn  och  sydvästlig  blåst,  efterföljd  av 
nordvästvind  och  uppklarnande  d.  26  på  em. 

Detta  oväder  följdes  omedelbart  av  ett  nytt,  krafti- 
gare, vilket  medförde  storm  och  regn  i  Svea-  och 
Götaland  d.  27  och  i  Norrland  d.  28,  varefter  upp- 
klarnande väder  och  avtagande  nordvästvind  inträdde 
d.  29. 

Gränsen  (fronten)  mellan  den  kalla  luft,  som  förts 
mot  S  på  baksidan  av  detta  oväderscentrum,  och  den 
förutvarande  varma  luften,  låg  d.  29  över  Tyskland 
och  Danmark.  Denna  front  gick  d.  29  åter  mot  N, 
varvid  ett  oväderscentrum  uppkom  över  Skagerack 
(748    mm    kl.  7  em),  som  medförde  allmän  åska,  då 


gränslinjen  passerade  Svealand.  Ovädcrscentret  rörde 
sig  därefter  mot  NO,  under  hastig  fördjupning  och 
tilltagande  blåst  i  alla  farvatten,  och  låg  d.  30  kl.  7 
cm.  vid  Härnösand  (738  mm)  för  att  nästa  dag  fort- 
sätta mot  NNO  och  samtidigt  utfyllas.  Härunder 
rådde  d.  30  nordostlig  till  nordvästlig  regnstorm  i 
Norrland  och  västra  Svealand  (delvis  ymnigt  snöglopp 
i  södra  Jämtland,  Hiirjedalen  och  Dalarne)  samt  söderut 
delvis  västlig  storm  med  regnskurar,  vilket  avtog  d.  31. 

Storm  blåste  på  Skagerrack: 


frän 

vid 

max. 

5 

SV; 

Smögen 

20  m/sek. 

kl. 

.5 

em. 

G 

VSV; 

T) 

20  > 

> 

10 

> 

G 

V; 

Klädesliolmen 

Beaufort  10 
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Lufttrycket  var  i  hela  landet  lägre  än  det  för  må- 
naden normala;  2  å  3  mm  i  Norrland  och  Svealand, 
1  ä  2  mm  i  Götaland. 

yindriktiiiugen  var  i  Norrland  och  Svealand  över- 
vägande sydlig,  i  Götaland  västlig. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  lägre  än 
den  normala  i  inre  och  västliga,  men  högre  i  östra 
Sverige.  O-grads-isotermen  följer  ganska  noga  Stock- 
holms meridian.  I  Haparanda  är  överskottet  mer  än 
1°,  i  Särna  underskottet  1,5°.  Högsta  temperaturen, 
-f  32°,  antecknades  i  Västervik  d.  3  och  lägsta,  — 4°, 
i  Särna  d.  29. 

Nederbörden  utgjordes  av  regn,  men  på  enstaka 
ställen  föll  även  hagel  och  snö.  Nederbördens  mängd 
var  ovanligt  riklig  i  västra  delarna  av  landet,  varemot 
de  östra  i  allmänhet  uppvisa  brist,  vilken  är  synner- 
ligen stor  i  Uppsala,  Stockholms,  Kalmar  och  Gott- 
lands  län.  Stora  dagsmängder  ha  fallit  i  de  inre  och 
västra  delarna  av  Norrland,  sålunda  d.  7  i  Granbergets 
by  (Västernorrlands  län)  84  mm,  d.  8  i  Duved  (Jämt- 
land) 52  mm  och  d.  30  i  Munsvattnet  (Jämtland)  80 
mm.  På  många  ställen  i  dessa  landsändar  utgjorde 
totalmängden  för  månaden  200  ä  300  mm,  ja,  i  förut 
nämnda  Granbergets  by  icke  mindre  än  345  mm, 
vilket  utgör  den  största  hittills  kända  regnmängd,  som 
i  vårt  land  antecknats  under  en  månad.  I  medeltal 
ha  omkring  150  mm  fallit  i  Norrbottens,  Västerbottens, 
Jämtlands,  Södra  Älvsborgs,  Hallands  och  Jönköpings 
län,  125  mm  i  Västernorrlands,  Kopparbergs,  Värm- 
lands, Örebro,  Skaraborgs,  Norra  Älvsborgs  och  Kro- 
nobergs län,  100  mm  i  Östergötlands,  Göteborgs  och 
Bohus,  Kristianstads,  Kronobergs  och  Malmöhus  län, 
80  mm  i  Gävleborgs,  Västmanlands  och  Blekinge  län, 
60  mm  i  Uppsala  och  Södermanlands  län,  40  mm  i 
Stockholms,  Norra  och  Södra  Kalmar  län  samt  endast 
21  mm  i  Gottlands  län.  För  landet  i  sin  helhet  var 
nederbördsmängden  130  mm  eller  160  %  av  den  nor- 
mala, som  är  78,5  mm. 

Snötäcke  kvarlåg  vid  månadens  slut  i  Norrlands 
och  nordvästra  Svealands  västra  fjälltrakter  efter  de 
rikliga  snöfallen  därstädes  d.  26,  28  och  30. 

Lantbruket.  Höstsäden  har  under  de  gynnsamma 
väderleksförhållandena  i  månadens  andra  hälft  i  stort 
sett  lyckligt  inbärgats  såväl  i  mellersta  som  södra 
Sverige,  och  efter  rapporterna  att  döma  är  resultatet 
gott.  I  slutet  av  månaden  uppfriskades  de  förtorkade 
vallarna  av  en  välbehövlig  rotblöta,  som  även  kom  den 
nysådda  säden  tillgodo  och  påskyndade  utvecklingen 
av  rotfruktslanden. 

Åska  har  förekommit  talrikt  i  Norrland  d.  14 — 15, 
i  Svealand  d.  3—4,  13—15  och  29—30  samt  i  Göta- 
land d.  3—4,  12  —  13,  25—26  och  29—30. 

Vattentillgången  karakteriserades  i  augusti  av  att 
Norrland  hade  överflöd  och  det  övriga  Sverige  under- 
skott. 

Månadsmedelvattenstånden  voro  sålunda  över  det 
normala  t.  ex.  i  Torneälv,  Kalixälv,  St.  och  L.  Lule- 
älv, Piteälv,  Byskeälv,  Skellefteälv,  Umeälv,  öreälv, 
Ängermanälven,  Faxälven,  Indalsälven,  Åreälven, 
Ljungan,  Gimån,  Ljusnan,  österdalälven  ovan  Siljan, 
Västerdalälven  och  Sagån.  Klarälven  var  normal,  men 
övriga  vattendrag  befunno  sig  lägre,  t.  ex.  Siljan,  Dal- 
älven, Dyltaån,  Fyrisån,  Mälaren,  Nyköpingsån,  Tåkern, 


Vättern,  Mjölarpsån,  Roxen,  Mörrumsån,  Helgeån, 
Bälganeån,  Bolmån,  Nissan,  Ätran,  Timsälven,  Gull- 
spångsälven  och  Vänern.  Exceptionellt  höga  medel- 
vattenstånd inträffade  i  Torneälv  vid  Vojakkala,  Kalix- 
älv vid  Rödupp,  Luleälv  vid  Trångfors,  Maksjön  vid 
Maksjöstrand,  Ängermanälven  vid  Forsmo  och  Åreälven 
vid  Duved.  Enastående  låga  månadsmedia  anteckna- 
des i  Mörrumsån  vid  Mörrum  och  Bolmån  vid  Skeen. 

Maximivattenstånden  uppvisade  samma  fördelning 
som  medelvattenstånden.  Extremer  inträffade  i  samma 
vattendrag  som  de  nyssnämnda. 

Minimivattenstånden  företedde  likaledes  i  huvudsak 
samma  egenskaper,  varvid  det  normala  underskreds  i 
bl.  a.  Mjölarpsån,  Mörrumsån,  Helgeån,  Nissan  och 
Viskan.  Ingeustiides  iakttogs  exceptionella  lågvatten- 
stånd. 

Vattentillgången  förbättrades  under  augusti  avsevärt 
i  Norrland,  men  var  fortfarande  dålig  i  det  övriga 
landet.  I  de  norrländska  huvudälvarna  inträffade 
därvid  det  anmärkningsvärda,  att  höstflödet  flerstädes 
var  starkare  än  vårfloden.  Angående  detaljförloppct 
må  följande  data  meddelas: 

I  Skellefteälv  vid  Kusfors  började  stigningen  d.  9 
och  fortgick  sedan  till  d.  29.  I  Strömsvattnet  vid 
Strömsund  fortgick  stigningen  från  juli  till  d.  17,  då 
fallandet  började  med  ny  vändpunkt  uppåt  d.  30.  I 
Gesundssjön  vid  Bomsund  steg  vattnet  med  ett  till- 
fälligt avbrott  d.  5 — 8  till  d.  20,  varefter  fallandet 
pågått.  I  Ljusneälv  vid  Edänge  var  sjunkandet  igång 
vid  månadens  början  till  d.  10,  varefter  höstfloden 
inträffade  med  topp  d.  20.  Därpå  följde  fallande  till 
d.  26,  varefter  stigning  äger  rum.  I  Dalälven  vid 
övre  Älvkarleö  voro  som  vanligt  vattenstånden  mycket 
växlande,  men  i  huvudsak  rådde  jämvikt  till  d.  20, 
varefter  stigningen  fortsatt.  I  Klarälven  vid  Edebäck 
hava  vi  likaledes  variationer,  men  man  konstaterar  en 
sakta  stigning  till  d.  19,  varefter  nedåt  till  d.  26,  då 
en  ny  flod  begynner.  Detta  om  f jälltloderna,  som 
vid  månadens  slut  alla  äro  över  det  normala. 

Skogs-  och  slättälvarnes  karakteristika  äro  följande: 
Byskeälv  vid  Myrheden  finna  vi  sakta  sjunkande  till 
d.  8,  varefter  stigning  med  passerande  av  normal- 
vattenståndet till  d.  21,  så  en  liten  sänkning  igen  till 
d.  26,  varpå  höjning  följer.  I  det  följande  omnämn- 
da vattendrag  • —  utom  Nissan  —  befinna  sig  alla 
under  medelvattenståndet,  nämligen  Gullspångsälven, 
Fyrisån,  Nyköpingsån,  Emån  och  Helgeån,  och  ut- 
märka sig  för  jämviktsläge  eller  en  svag  tendens  till 
stigning.  I  Nissan  vid  Johansfors  var  däremot  höj- 
ningen påtagligare,  i  synnerhet  tiden  d.  15  —  20,  då 
normalvattenståiidet  överskreds. 

Vattenkraftsindustrieu  har  i  Sydsverige  fortfarande 
haft  svårigheter  att  hålla  i  gång,  så  att  t.  o.  m.  drifts- 
inställelser måst  företagas.  I  övrigt  har  vattentillgången 
varit  god. 

Flottningen  har  i  allmänhet  avslutats,  men  i  en 
del  huvudälvar  måst  avbrytas  på  grund  av  högvatten- 
ståndet. 

Norrsken  iakttogs  följande  dagar:    Distrikt  I  d.  28 

1  Dalliden  och  d.  30  i  Karesuando.  Distrikt  H  d. 
12  i  Myskelåsen,  Multrå  och  Storfjäten;  d.  20  i  Multrå. 
Distrikt   Hl:    d.  7  och  10  i  Bräcke.    Distrikt  IV  d. 

2  och  23  i  Torpa. 
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Norrbottens  län.  Hedbcrg-ct  (llchabcrg).  D.  21 
— 27  kornskörd  och  god  sådan.  Svalan  ej  här  efter 
d.  30.  Bergfors  (Bergström).  Natten  d.  30 — 31  föll 
snö,  så  att  fjället  Nakerivara  var  snöbetäckt  ända  ner 
i  skogsgränsen.  Aapuii  (Uusitalo).  D.  15  började 
åkerbärgningen.  AUcjiiur  (Lindfors).  D.  24—31 
tlyttadc  svalorna.  Storinyrhedcu  (Johansson).  Rekord- 
artad nederbörd  under  månaden,  207,9  mm,  det 
högsta  som  hittills  förekommit.  Holsvattiiet  (Berg- 
qvist).  Natten  d.  29 — 30  skadades  en  del  potatis  ocli 
kornåkrar  av  frost.  Kvikkjokk  (Asplund).  D,  30 
skadades  potatiskåleu  av  frost. 

Västerbottens  län.  Uiigg'ås  (Mikaelson).  D.  27 
börjar  kornskörden,  kvantiteten  god,  kvaliteten  under 
medelmåttan,  skadad  av  det  ihållande  regnet.  Åar 
och  bäckar  översvämmade;  hö-  och  foderskörden  myc- 
ket förstörd.  D.  28  flyttade  svalorna.  Myrhedeu 
(Andersson).  D.  20  flyttade  svalorna.  Höslåttern 
avslutad  och  kornskörden  i  det  närmaste;  något  grön, 
men  bra  matad.  Stensele  (Mörtsell).  D.  18.  Hö- 
bergningen  till  stor  del  hindrad  och  försvårad  av 
regnet.  Skogs-  och  strandängar  under  vatten.  Högt 
vattenstånd  i  sjöar  och  älvar,  därav  dåligt  med  fisket. 
D.  21.  Rikligt  med  blåbär.  D.  24.  Kornskörden 
börjad.  Åkrarna  till  stor  del  liggande  och  regnska- 
dade.  Juktfors  (Mattson).  D.  22—30  kornskörd, 
D.  30  börjades  rågskörd. 

Jämtlands  län.  Munsvattnct  (Olsson).  Mjölk- 
fjället (Mellkofjäll)  på  norska  sidan  blev  snöbetäckt 
natten  d.  25 — 26  och  ävenså  Munsfjället  natten  d. 
28 — 29.  Kätan  (Malmqvist).  Natten  d.  26—27  frös 
all  potatisblast.  D.  30  föUo  stora  snöflingor  blandade 
med  regn.  Fjällen  voro  vita  av  snö,  som  kvarlåg  1 
å  2  dygn.  Norrbölc  (Petterson).  Mindre  bäckar  och 
åar  överfyllda  med  vatten. 

Västernorrlands  län.  Kasa  (Eriksson).  D.  15  vid 
5-tiden  e.  m.  gick  åska  mycket  hårt,  en  massa  elekt- 
riska ledningar,  telefoner,  gårdar  m.  m.  ramponerades, 
en  häst  dödades,  och  en  smedja  med  verkstad  upp- 
brändes. 

Gävleborgs  län.  Hergvik  (Johansson).  Tranor 
och  gäss  flytta  åt  södern,  tvenne  flockar  ha  varit  syn- 
liga d.  18  och  22.  Bjnråker  (Rönnander).  Ovanligt 
rik  kornskörd,  lång  halm  och  kraftiga  ax.  Gott  om 
sjöfågel.  Sälgsjönäs  (Redlund).  Havreskörden  på- 
börjad sista  dagarna  av  månaden.  Svalorna  i  stort 
sett  borta  redan  d.  25,  undantag  härifrån  utgöra  en 
del,  som  tydligen  lagt  en  andra  kull. 

Kopparbergs  län.  Maliiug  (Hedvall).  Älven, 
som  under  sommaren  varit  mycket  låg,  steg  på  grund 
av  den  ymniga  nederbörden  till  nästan  vårflod  i  slutet 
av  månaden.  Höskörden  under  sommaren  till  kvan- 
titeten mindre  än  vanligt,  men  till  kvalitén  utmärkt. 
Råg  och  kom  skuren  och  till  en  del  inbärgad.  Havre- 
skörden  ännu  grön  på  vissa  ställen.  Lövmarkcn 
(Gustavsson).  D.  25  rågen  inbärgad.  _  Havreskörden 
pågår  som  bäst  i  slutet  av  månaden.  Älvdalen  (Pers- 
son). Natten  d.  27—29  frös  potatisblastcn  i  toppen. 
Vakcrskogen  (Johansson).  Höskörden,  medelgod,  av- 
slutad  i   mitten  och  kornet  skuret  i  slutet  av  måna- 


don. Storliönfcii  (Kristiansson).  Skördearbetet  avslu 
tat  här  omkring  och  kornsådd,  som  här  mest  bruka.s 
är  vid  medelmåttan,  men  potatisen  är  i  förhållande 
sämre  genom  det  kyliga  och  regniga  vädret.  Tyngsji) 
(Lundin).  Skörd  av  våisäd  börjad.  Tranorna  draga 
söderut.  Stor«ätcrn  (Hecd).  D.  30.  Fjällen  snökläd- 
da med  meterdjupa  drivor. 

Värmlands  län.  Ulverud  (Magnusson).  Ingen 
frostskada  under  månaden,  llavreskörden  medelmåt- 
tig, till  största  delen  inne.  Vårvetet  grannt.  Pota- 
tisen lovar  god  skörd.  Rikligt  med  lingon;  blåbär 
ringa  och  äpplen  så  gott  som  inga.  Ovanligt  lågt 
vattenstånd.  Vattenbrist  för  kvarnar  och  kraftsta- 
tioner. Lekvattnet  (Olsson).  D.  23  syntes  gässen 
på  väg  söderut.  Hornkullcn  (Sundberg).  D.  6,  29 
och  30  syntes  flyttfåglar.  Omkr.  d.  25  flyttade  sva- 
lorna. Spetterud  (Aijlon).  D.  27  frost  å  potatis- 
bladen. Adolfsfors  (Lugn).  Natten  till  d.  1  sept. 
potatisblasten  svart. 

Örebro  län.  Blankafors  (Pettersson).  D.  31  snö- 
flingor synliga,  frost.  Spjntsjöfallet  (Andersson).  D. 
1,  körsbär  mogna,  skörden  rik.  D.  20  kördes  rågen 
in,  försenad  av  regnvädret,  som  avhjälpte  vatten- 
bristen. D.  23  havreskörd,  medelgod.  D.  29  såddes 
med  nya  rågen. 

Västmanlands  län.  Gisslarbo  (Ericsson).  PotatLs- 
blasten  synes  angripen  av  någon  sjukdom.  D.  27. 
Svalorna  synas  samlas  för  sin  avflyttning.  Jäders 
brnk  (Broluud).  Höstsådden,  som  påbörjades  i  mitten 
av  månaden,  försenades  av  regnet  d.  26  och  påföljan- 
de dagar,  men  är  dock  i  det  närmaste  avslutad  vid 
månadens  slut,  då  vårsäden  är  skuren  och  bärgningen 
därav  påbörjad. 

Uppsala  län.  Yästanå  (Willner).  D.  25  steg  vat- 
tenståndet i  Dalälven  hastigt,  ovanligt  högt  för  års- 
tiden; stigningen  var  omkr.  2  fot  på  några  dagar. 
D.  2  enbär  mogna,  d.  13  rönnbär.  D.  10  Rågskörd, 
höstsäd,  avslutad,  d.  15  höstvete,  d.  16  havre  och  d. 
18  korn.  D.  21  sådd  av  höstråg.  D.  21  började 
fångst  av  nejonögon.  D.  1 5  flyttade  göken.  Måna- 
den kännetecknades  av  14  mulna,  8  halvklara  och  9 
klara  dagar.  Lingonskörden  ovanligt  riklig.  Frötuna 
(Swärdh).  D.  2  började  skärning  av  vete,  d.  20  bland- 
säd. D.  18  lingon  mogna.  D.  25  såddes  råg  och 
d.  31  vete.  Natten  d.  28 — 29  stark  frost;  potatis- 
blast och  ömtåliga  trädgårdsväxter  skadade. 

Stockholms  län.  Hammarby  (Sandberg).  Råg 
och  vete  samt  en  del  av  vårsäden  äro  inbärgade  och 
av  god  beskaffenhet.  Rotfrukterna  synas  lämna  myc- 
ket god  skörd.  Nederbörden  i  slutet  av  månaden  var 
synnerligen  välgörande  för  sådden.  Svartsjö  (Läth). 
D.  4  skörd  av  havre,  d.  10 — 24  ärter.  D.  30  råg- 
sådd. 

Södermanlands  län.  Strängnäs  (Karlsson).  T).  1 
skars  vetet;  omkr.  d.  20  höstsäden  inbärgad,  riklig 
och  god.  Sådd  av  höstsäd  börjar  d.  24.  Vårsäden 
är  skuren  d.  1  september. 

Östergötlands  län.  Övre  Gränsö  (Sörberg).  D.  25 
skörd  av  stråsäd  avslutad.  Genom  av  torkan  störd 
ämnesomsättning  ha  en  del   fruktträd  blommat  för 
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andra  gången  under  månaden;  fullt  utbildade  frukter 
och  blommor  förekomma  samtidigt  på  samma  träd. 
D.  31  sträcka  flockar  av  vildgäss  åt  söder.  Prästtorp 
(Alberg).  Den  rika  nederbörden  under  månaden  har 
räddat  mera  av  årets  gröda,  än  man  vågat  hoppas. 
Trädgårdens  alster  och  rotfrukterna  i  allmänhet  ut- 
vecklas förvånansvärt.  Den  i  slutet  av  juli  skurna 
höstsäden  har  lyckligt  inbärgats  under  de  vackra 
dagarna  8 — 11  samt  18 — 25,  varunder  även  mycken 
vårsäd  inhöstades.     Vattentillgången  nu  riklig. 

Skaraborgs  län.  (Sötlunda  (VVennerblad).  D.  2 
sommarens  varmaste  dygn,  medelvärma  +  20,9°.  D. 
2 — -22,  veteskörd,  d.  6  havreskörd  börjad,  d.  9  full- 
bordades rågskörden.  Tornsvalan  sågs  senast  d.  18, 
svalor  ännu  vid  månadens  slut.  D.  31  rågsådd  och 
medelvärmen  endast  -f  8,i°.  Edsvära  (Johansson). 
D.  12  rågskörden  väl  inbärgad  och  av  synnerligen 
god  kvalité.  Vid  månadens  slut  är  en  stor  del  av 
vårsädesskörden  inbärgad,  kvantiteten  medelmåttig. 

Älvsborgs  län.  L.  Bräcke  (Andersson).  Havre- 
skörden har  pågått  under  hela  månaden  och  rågsådden 
mångenstädes  påbörjad.  Vattenståndet  är  trots  mycket 
regn  fortfarande  lågt.  Vårsäden  tycks  i  allmänhet 
ha  lidit  mest  av  torkan.  Rotfrukterna  se  ganska 
lovande  ut.  Haby  (Larsson).  Månadens  första  dagar 
mycket  torra,  alla  brunnar  och  bäckar  utsinade.  För 
kraftstationerna  Haby  och  Hulta  har  sjön  Folken 
sänkts  2,5  m.  och  öresjön  omkr.  1  m.  Sjöarna  nu 
något  i  stigande.  Hä^gårda  (Pettersson).  Återväxten 
på  vallarna  har  tagit  fart  genom  ett  välbehövligt  regn 
under  månaden.  Vattentillgången  i  Frisjön  mindre 
god.  Linhult  (Jönsson).  Skördearbetet  har  pågått 
under  hela  och  inbärgningen  under  sista  dagarna  av 
månaden. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Svandal  (Karlsson). 
Skörd  av  vårsäd  börjad  d.  8,  avslutad  i  det  närmaste 
vid  månadens  slut.  Oisleröd  (Alström).  Råg  och 
vete  väl  inbärgade  under  månaden  av  god  beskaffen- 
het. Efter  regnet  d.  2  och  6  började  betena  till- 
växa, liksom  efter  d.  15  och  16  rotfrukterna  och 
potatisen.  D.  29  på  kvällen  kl.  8  blev  ett  starkt 
åskväder  med  nedslag  i  ljus-  och  telefonledningarna. 
Det  föll  samtidigt  ett  häftigt  regn  med  utskärningar 
i  jorden.  Säby  (Nilsson).  Skörden  avslutades  sista 
dagarna  i  månaden  under  gynnsamt  bärgningsväder, 
över  medelmåttig  och  av  god  kvalité.  Rotfrukterna 
lova  god  skörd. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  Fastän  som- 
maren varit  torr,  har  dock  vattenståndet  vid  Lagans 
mynning  varit  något  högre  under  sensommaren  än 
vanligt  vid  den  tiden.  Månaden  stormig  och  våt  med 
138,4  mm  nederbörd.  Medeltalet  de  senaste  33  åren 
är  här  101,8.  Grödans  inbärgning  har  dock  gått  ut- 
märkt, tack  vare  blåsten,  som  fort  blåst  vätan  ur  tra- 
varna. Höstrågen  var  i  allmänhet  inbärgad  d.  8, 
höstvetet  d.  20  och  vårsäden  vid  månadens  slut. 
Det  är  högst  ovanligt,  att  all  sädesgrödan  blir  inbär- 
gad före  september.  Vårsäien  har  i  allmänhet  blivit 
bättre,  än  som  befarades  under  växttiden.  Råg  och 
veto  äro   utmärkta.    Äpplena   ha  skadats  mycket  av 


rönnbärsmal  och  äpplevecklaren.  Omkr.  d.  20  hade 
al-  och  björkskogen  återtagit  sin  gröna  färg,  sedan 
stormen  rivit  av  de  förtorkade  löven.  Omkr.  d.  22 
började  det  bli  rikligt  med  svamp;  tidiga  svampsor- 
ter ha  uteblivit.  Lingontillgången  medelmåttig.  D. 
14  flytta  tornsvalor,  d.  27  skogsduvor.  Synnerligen 
starkt  åskväder  med  slagregn  d.  29  på  e.  m. 

Jönköpings  län.  Pi-ästkulla  (Ågren).  Till  följd 
av  den  rikliga  nederbörden  ha  vallarne  blivit  gröna, 
så  att  bete  nu  finnes.  Rotfrukterna  se  lovande  ut. 
D.  8  börjades  havreskörden  och  är  i  det  närmaste 
avslutad  med  gott  resultat  på  sidländ  jord  och  dåligt 
på  torr  jord.  D.  31  sågos  flyttande  vildgäss.  Ulvabult 
(Gustafsson).  D.  20  rågen  inbärgad,  kvalitet  och 
kvantitet  god.  Havren  avmejad  vid  månadens  slut, 
förutom  å  mossar.  Askeryd  (Johansson).  Natten  d. 
31  aug.  skadades  potatisblasten  av  frost  på  sidlänt 
mark.  På  dagen  d.  31  sågs  en  flock  vildgäss  draga 
mot  söder.  Flahult  (Åkerberg).  Den  enorma  neder- 
börden har  avhjälpt  vattenbristen.  Höstsäden  och  en 
del  vårsäd  väl  inbärgad,  men  mycken  havre  står  ännu 
obärgad  på  mossjordarna.  Rotfrukterna  ha  repat  sig 
efter  regnet.  D.  28  sågos  de  första  tranorna  på  flytt- 
ning söderut,  vilket  är  tidigt.  Dungen  (Petersson). 
D.  15  småbäckar  fulla  av  vatten.  På  grund  av  den 
långa  regnperioden  börjar  säden  gro  på  skylarna.  En 
del  sent  mognad  råg  står  ännu  ute.  Vallarna  börja 
bli  gröna  och  lingonen  delvis  mogna.  D.  24  och  28 
• — 30  syntes  vildgäss  på  resa  mot  söder.  Största  de- 
len av  havren  väl  inbärgad. 

Kronobergs  län.  Ljungby  (Hjelmqvist).  Måna- 
dens rikliga  nederbörd  har  tillfört  de  utsinade  brun- 
narna vatten.  Hult  (Svensson).  Vårsäden  inbärgad, 
knapp  medelskörd.  Läusbult  (Andersson).  Augusti, 
regnmånad,  men  vattnet  har  ej  vidare  stigit  i  bäckar 
och  sjöar  till  följd  av  att  jorden  tagit  emot  det  mesta. 
Havren  på  kärrodlingar  är  utmärkt  givande,  såväl  halm 
som  kärna.  Lidhult  (Karlberg).  Den  gångna  måna- 
den har  haft  tvenne  väldiga  nederbördsperioder.  Ge- 
nom den  förra  fick  växtligheten  ny  fart;  de  förbrända 
vallarna  m.  m.  fingo  ny  grönska.  Den  senare  för- 
hindrade skörden  av  vårsäden.  Lingonskörd  medel- 
måttig. Skeeu  (Alm).  Grödan  till  största  delen  in- 
bärgad; skörderesultatet  över  förväntan  gott.  D.  30 
— 31  vildgäss  på  resa  söderut.  Första  frostnatten  d. 
31  aug. —  1  sept. 

Kalmar  län.  Holmbo  (Carlsson).  Mycket  lågt 
vattenstånd,  nästan  alla  källor  och  brunnar  utsinade. 
Frost  natten  d.  29—30  och  31—1.  Ogestad  (Lilj en- 
stolpe).  Flyttfåglars  flyttning  d.  14.  Sådd  av  höst- 
råg d.  28  samt  höst  vete  d.  31. 

Kristianstads  län.  Hörlinge  (Nilsson).  Till 
följe  den  under  månaden  rådande  regniga  väderleken 
har  en  stor  del  säd  tagit  skada  och  bärgningsarbetet 
mycket  försvårats. 

Malmöhus  län.  Höör  (Hagström).  Den  mesta  sä- 
den bärgad  under  tämligen  gynnsamt  väder  i  slutet 
av  månaden.  En  del  vårsäd  ännu  ute  å  skogsbygden. 
Grödan  god  och  fruktskörden  likaså,  även  rotfrukterna 
lova  god  skörd. 


Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  augusti  1921. 


station 

Lufttryck 
8  f.  m. 

Modeltcnipcratn 
Normala  =  medoltemperataren 

r 

185  9 

-1915 

Antal 
frost- 
dagar 

Fuktighets- 
procent 

Nederbörd 
mm 

Antal 

1921 

JNo^r- 
malt 

8  f.  m. 

2  e.  m. 

9  e.  m. 

Dygnet 

Maxi- 
mum 

Mini- 
mum 

8 
f.  III. 

C.  in. 

9 

C  in. 

1921 

1 

Nor- 

1113.1 

Stör- 

r>  t-cv  1/01 

24 
tim- 

ne- 
der- 

dagar 

dagar 
med 
åska 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

iNor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

Karesuando  .  . 

755,3 

758,6 

+  10,5 

+  10,0 

-1- 

13,5 

+ 

13,4 

+  10,3 

4-  y,8 

+  10,9 

+  10,0 

4-  15,2 

4-  7,8 

1 

86 

69 

86 

134,7 

62,1 

27,7 

23 

2 

Riksgränsen  . 

754,6 

757,9 

+  9,0 

+  8,4 

+ 

1U,3 

+ 

1U,8 

+  8,4 

+  8,9 

+   9  0 

+  12,2 

4-  5,0 

0 

89 

82 

90 

131,5 

67,1 

24,1 

24 

0 

Kiruna    .  .  . 

755,2 

758,2 

+  9,2 

+  9,5 

-1- 

11,8 

+ 

12,1 

+  9,0 

+  8,2 

+  9,5 

4-    9  2 

4-  13,0 

4-  G,6 

2 



_ 

222,1 

1  63,3 

41,4 

27 

0 

Gällivare  .  .  . 

755,0 

758,1 

+  10,7 

+  10,5 

+ 

13,8 

+ 

14,3 

+  11,3 

+  10,3 

+  11,5 

+  11,0 

4-  17,0 

4-  7,3 

1 

81 

72 

81 

213,8 

60,8 

25,8 

21 

0 

Kvikkjokk  .  . 

— 

758,0 

+  11,7 

-t-  10,3 

-1- 

13,4 

-1- 

14,/ 

+  9,3 

+  10,0 

+  10,7 

4-10  8 

4-  15,9 

4-  6,3 

3 





157,7 

82,3 

20,1 

22 

0 

Jokkmokk  .  . 

755,4 

757,9 

+  11,9 

+  11,9 

+ 

14,2 

+ 

14,8 

+  10,5 

-1-  10,3 

+  11,5 

4-115 

4-  23,9 

4-  7,6 

1 

84 

78 

93 

189,8 

66,1 

34,4 

22 

2 

Haparanda  .  . 

755,5 

757,9 

+  13,7 

+  12,8 

+ 

Ii). 9 

+ 

l0,5 

+  13,0 

+  11,9 

+  13,7 

4-  12,8 

4-  17,0 

4-  10,6 

0 

80 

69 

85 

106,0 

60,8 

20,6 

15 

0 

Tärnaby  .  .  . 

— 

— 

+  10,0 

+  10,5 

+ 

1  o  '7 

+ 

14,3 

+  8,9 

+  9.2 

4-  9,9 

4-  13,6 

4-  13,4 

4-  6,1 

1 

 . 

_ 

128,8 

84,0 

19,0 

27 

1 

Piteå,  .... 

755,0 

757,9 

+  14,2 

+  13,3 

16,2 

+ 

16,8 

+  13,4 

+  12,5 

+  14,1 

4-  13,5 

4-  17,0 

4-  10,1 

0 

78 

70 

82 

68,4 

58,5 

41,2 

15 

0 

Stcnsele   .  .  . 

755,1 

757,6 

+  11,2 

+  11,6 

+ 

10,4: 

+ 

14,4 

+  10,2 

+  10,4 

+  11,0 

4-  11,4 

4-  14,2 

4-  G,9 

0 

85 

76 

87 

211,3 

74,0 

45,0 

24 

1 

Umeå  .... 

755,3 

757,9 

+  13,5 

-1-  14,0 

+ 

f 

lb,2 

-1-  12  7 

+  11,5 

+  13,6 

4-  13,0 

4-  17,3 

+  9,2 

0 

83 

70 

89 

80,0 

76,1 

18,2 

17 

3 

Storlien   .  .  . 

755,2 

757,7 

+  9,1 

+  9,5 

+ 

11,1 

+ 

12,0 

+  8,0 

+  8,3 

+  8,8 

4-  9,2 

4-  12,4 

4-  4,9 

0 

81 

75 

84 

221,2 

137,4 

24,5 

22 

1 

Östersund    .  . 

755,3 

757,7 

+  10,5 

+  11,5 

-t- 

13,7 

-1- 

10,5 

+  10,7 

+  11,2 

+  11,1 

4-  12,0 

4-  14,8 

4-  7,9 

0 

85 

70 

85 

160,2 

85,7 

48,5 

19 

1 

Härnösand  .  . 

755,3 

757,8 

+  13,6 

+  13,7 

+ 

10,8 

-r 

lo,9 

+  12,6 

+  12,9 

+  13,4 

f  13,8 

4-  16,8 

4-  9,1 

0 

84 

77 

88 

81,4 

80,3 

28,8 

16 

3 

Sveg  

755,6 

757,8 

+  11,8 

+  12,2 

+ 

14,9 

+ 

lo, 2 

+  11,6 

+  10,7 

+  12,2 

4-  12,1 

4-  16,6 

4-  6,6 

1 

78 

65 

82 

148,5 

71,5 

21,6 

13 

0 

Bjuråkcr  .  .  . 

755,0 

757,8 

+  13,3 

+  13,8 

-I- 

lb,9 

+ 

17,9 

+  12,6 

+  12,4 

+  13,6 

4-  13,7 

4-  18,6 

4-  9,3 

0 

86 

72 

84 

79,3 

71,8 

17,0 

16 

0 

Särna  .... 

755,0 

757,8 

+  9,5 

+  10,6 

-1- 

14,0 

-t- 

Lo,7 

+  9,7 

+  11,3 

+  10,3 

4-  11,8 

4-  15,0 

4-  5,0 

2 

85 

67 

84 

142,7 

86,8 

21,1 

23 

0 

Gävle  .... 

755,9 

757,9 

+  13,8 

-t-  14,5 

+ 

17,2 

+ 

17,6 

+  13,7 

+  13,3 

+  14,3 

4-  14  4 

4-  18,7 

4-  10,0 

0 

79 

71 

81 

49,1 

72,0 

9,4 

15 

0 

Falun  .... 

755,3 

757,9 

+  13,8 

+  13,8 

+ 

17,2 

+ 

18,1 

+  13,2 

+  13,4 

+  14,0 

4-  14  3 

4-  18,2 

4-  7,9 

0  ■ 

81 

65 

85 

103,1 

81,3 

34,6 

17 

3 

Uppsala   .  .  . 

756,1 

758,1 

+  15,0 

+  14,8 

-1- 

lo,9 

+ 

1  Q  o 

lo,8 

-i-  13,9 

+  13,3 

+  15,1 

4-  14,6 

+  20,0 

4-  10,0 

0 

77 

61 

79 

51,3 

74,6 

19,5 

15 

3 

Västerås  .  .  . 

756,2 

758,2 

+  14,2 

+  14,8 

-1- 

lö,0 

+ 

19,5 

+  14,5 

+  14,2 

+  15,0 

4-  15,2 

4-  20,0 

4-  10,2 

0 

80 

60 

80 

72,4 

76,7 

22,0 

16 

1 

Karlstad  .  .  . 

756,0 

758,1 

+  13,6 

+  14,5 

+ 

1  C  Q 

-f- 

18,  < 

4-  14,4 

+  15,0 

+  14,5 

4-  15,4 

4-  18,3 

4-  11,0 

0 

82 

67 

79 

136,0 

83,5 

29,8 

17 

1 

Stockholm  .  . 

756,1 

758,2 

+  15,6 

+  15,3 

-1- 

1  Q  1 

+ 

18,3 

-t-  14,2 

+  14,4 

+  15  3 

4-15  3 

4-  19,1 

4-  11,6 

0 

76 

61 

78 

44,9 

72,7 

15,2 

16 

2 

Örebro  .... 

756,5 

758,2 

+  14,1 

-1-  14,8 

+ 

17,' 

-1- 

lo,6 

+  14,5 

+  14,1 

+  14,9 

+  15,0 

4-  18,9 

4-  10,6 

0 

80 

66 

82 

117,4 

82,4;  44,5 

18 

3 

Strömstad    .  . 

756,0 

757,9 

+  14,9 

+  16,1 

+ 

lb,8 

+ 

17,9 

+  15,2 

+  15,4 

+  15,3 

4-  16,0 

4-  18,0 

+  10,7 

0 

79 

71 

77 

96,2 

77,2 

19,4 

14 

0 

Askersund   .  . 

756,7 

758,3 

+  14,8 

+  14,2 

+ 

1  ö  A 

Io,4 

+ 

18,4 

+  13,1 

+  13,6 

+  14,6 

4-  14,5 

4-  19,9 

4-  9,5 

0 

76 

66 

88 

154,6 

84,3 

28,8 

19 

3 

Nyköping    .  . 

756,7 

758,4 

+  15,1 

+  15,2 

+ 

17,8 

+ 

lö,6 

+  14,1 

+  14,2 

+  14,9 

4-  15,2 

4-  18,9 

4-  11,1 

0 

76 

66 

83 

42,4 

69,7 

13,3 

13 

2 

Linköping  .  . 

756,6 

758,5 

+  14,0 

+  15,0 

+ 

1  Q  O 

+ 

19,2 

+  14,9 

+  14,0 

+  15,1 

4-  15,4 

4-  20,0 

+  10,9 

0 

80 

63 

75 

90,7 

70,2 

13,5 

19 

4 

Skara  .... 

756,4 

758,4 

+  13,4 

+  14,5 

+ 

17,9 

-t-  12,9 

+  13,2 

+  13,9 

4-  1 4  ■! 

r   i.  J,0 

4-  19,9 

4-  9,5 

0 

84 

65 

88 

126,9 

82,3 

21,8 

16 

2 

Vänersborg  .  . 

756,3 

758,4 

+  14,5 

+  15,2 

+ 

17,9 

+ 

L7,6 

+  14,8 

+  14,5 

+  15,1 

4-  15  2 

4-  18,5 

+  10,4 

0 

79 

61 

79 

92,3 

88,9 

18,8 

14 

1 

Ulricehamn  .  . 

756,4 

758,6 

+  12,6 

+  13,8 

-1- 

17,7 

+ 

L8,0 

+  12,5 

+  12,3 

-1-  13,4 

4-  10  4 

4-  19,1 

+  9,7 

0 

85 

65 

86 

156,7 

116,1 

21,7 

16 

7 

Jönköping    .  . 

756,8 

758,7 

+  14,0 

+  14,7 

17  3 

4- 
1 

17  8 

+  14,1 

+  14,2 

+  14,6 

4-  14,9 

4-  18,8 

4-  10,6 

0 

77 

65 

80 

156,7 

68,8 

36,5 

16 

4 

Västervik    .  . 

757,1 

758,8 

+  15,9 

+  15,5 

+ 

18,9 

-1- 

18,7 

+  14,5 

+  14,7 

-j-  i5,(j 

4-  15,6 

4-  20,3 

4-  11,1 

0 

76 

63 

81 

24,1 

65,3 

6,2 

14 

2 

Borås  .... 

— 

758,7 

+  14,8 

+ 

18,4 

+  11,9 

4-  13,9 

109,5 

Göteborg  .  .  . 

756,4 

758,6 

+  14,7 

-1-  15,4 

+ 

17,8 

+ 

18,2 

-t-  15,4 

+  15,5 

+  15,5 

4-  15,9 

4-  19,1 

4-  12,6 

0 

79 

65 

73 

121,5 

94,6 

22,7 

14 

1 

Visby  .... 

757,6 

758,9 

+  16,7 

+  15,8 

-1- 

18,1 

+ 

17,7 

+  1.5,2 

+  14,3 

+  16,1 

4-  15,6 

4-  19,3 

4-  12,7 

0 

73 

67 

74 

17,7 

61,6 

3,9 

8 

1 

0 

Växjö  .... 

757,8 

759,2 

f  14,1 

+  14,0 

+ 

18,4 

+ 

18,6 

-1-  14,1 

+  13,9 

+  14,8 

+  14,8 

4-  19,3 

4-  10,3 

0 

82 

62 

78 

102,4 

76,5 

25,1 

18 

3 

Halmstad    .  . 

757,4 

759,2 

+  15,8 

+  15,6 

+ 

18,6 

+  . 

18,7 

-1-  15,0 

+  15,3 

+  15,8 

4-  16,0 

4-  19,3 

4-  11,6 

0 

78 

64 

78 

138,2 

104,2 

21,8 

20 

2 

Kalmar    .  .  . 

757,9 

759,2 

+  15,5 

+  15,8 

+ 

18,4 

-1-  " 

18,7 

-1-  15,3 

-t-  15,4 

+  15,8 

+  16,1 

4-  19,9 

+  12,2 

0 

78 

61 

77 

27,6 

50,8 

14,5 

9 

2 

Ronneby  .  .  . 

+  16,2 

+  16,2 

+ 

19,5 

+  ] 

19,4 

4-  12,6 

+  13,5 

+  14,9 

4-  15,3 

4-  20,6 

4-  9,0 

0 

76,0 

69,4 

17,0 

12 

1 

Karlshamn  .  . 

753,0 

759,5 

+  14,4 

+  15,6 

+ 

17,1 

+  ] 

18,7 

+  14,0 

+  14,8 

+  14,6 

4-  15,0 

4-  18,2 

+  9,7 

0 

83 

75 

79 

66,0 

63,9 

19,3 

13 

1 

Kristianstad  . 

758,2 

759,5 

+  15,^ 

-1-  15,5 

+ 

18,4 

-1-  ] 

L9,l 

+  14,1 

f  14,7 

+  15,2 

4-  15,7 

4-  19,5 

4-  10,0 

0 

83 

67 

85 

90,3 

68,2 

19,8 

17 

6 

Lund  .... 

758,5 

759,6 

+  15,0 

+  15,5 

-1- 

19,1 

+  ] 

L8,9 

+  14,3 

+  14,3 

+  15,3 

4-  15,6  4-  20,4 

4-  11,6 

0 

84 

64 

82 

101,7 

72,4 

29,3 

18 

2 

Malmö  .... 

758,3 

759,6 

+  15,2 

-1-  15,6 

+ 

18,6 

-1-  1 

8,4 

+  15,1 

+  15,2 

+  15,7 

+  15,8 

4-  20,0 

4-  11,7 

0 

79 

64 

75 

60,5 

67,0 

21,7  1 

14 

0 

Ystad  .  .  .  .  1 

758,8 

759,4 

+  15,1 

+ 

+  ] 

L7,l 

-1-  ] 

.8,1 

f  14,4 

+  14,9 

+  15,1  -t-  15,7 

_ 

76,5 

63,0 

14,6  1 

18 

7 

64 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  ocli  medelstyrka  under  augusti  1921. 


G  ä  1  1  i 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  11,4 
+  13,8 
+  12,8 
f  11,2 
+  12,2 
+  14,0 
+  11,2 
+  11,4 
+  12,8 
+  14,3 
+  12,2 
+  15,6 
+  13,5 
+  13,9 
+  14,0 
+  13,5 
+  12,8 
+  10,4 
+  10,5 
+  11,8 
+  12,8 
+  9,4 

+11,1 

+  14,0 
+  14,0 
+  11,9 
8,3 
8,2 
8,5 
5,4 
7,2 


+  12,8| 

+  i<;,7| 

+  12,6 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,3 
+ 12,2 
+  12,1 
+  12,0 
+  11,9 
+  11,7 
+  11,6 
+  11,5 
+  11,4 
+  11,2 
+  11,1 
+  11,0 
+  10,9 
+  10,7 
+  10,6 
+ 10,5 
+  10,3 
+  10,2 
+  10,0 


9,9 
9,7 
9,6 
9,4 
9,3 
9,1 
8,9 


+  16,0 
+  20,0 
+  15,6 
+'15,0 
+il6,0 
+  19,0 
+  15,0 
+  13,0 
+  17,0 
+ 19,0 
+  15,5 
+  23,0 
+  20,0 
+  17,5 
+  19,0 
+  19,0 
+  18,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  17,5 
+  18,8 
+  20,0 
+  20,0 
+  17.5 
+  12,7 
+  13,0 
+  14,0 
+ 12,0 
+  11,0 


H  a  p 


d  a 


Medel- 
teiiiDcratur 


1921 


8,0 
9,0 
9,5 
7,0 
7,0 
7,5 
7,0 
+  10,0 
+  10,0 
+  9,0 
+  9,0 
+ 10,8 
+  10,0 
+  10,5 
+  10,5 
+  10,5 

+ 
+ 
+ 


9,0 
5,8 
1,5 

6,0 
9,0 
4,0 

1,5 

8,0 
9,0 
8,5 
5,0 

4,9 

5.0 

2io 
5,4 


NV  1 
O 


SO 

so 
v 

sv 

NO 

ONO  1 
O 
O 

NO  1 

—  O 
S  1 
S  2 

—  O 
S  3 
SSO  2 

V  2 
VSV 
VSV 

V  3 


N 
SV 

SV  2 
S  3 
SO  2 
var  1 
SO 
V 

ONO  1 
VNVl 


+  12,4 
+  14,6 
+  14,0 
+  14,4 
+  14,0 
+  13,1 
+  14,5 
+  14,1 
+  13,9 
+  14,8 
+ 13.2 
+  13,9 
+  15,7 
+  17,2 
+  18,7 
+  15,2 
+  14,4 
+  13,0 
1  +13,1 
+  13,8 
+  15,3 
+  10,3 
+  10,6 
+  14,4 
+ 15,5 
+  15,5 
+  14,0 
+  11,8 
+  11,7 
+  8,2 
+  10,4 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


+  14,5 
+  14,4 
+  14,3 
+  14,2 
+  14,1 
+  14,0 
+  13,9 
I- 13,8 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,5 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,2 
+  13,0 
+  12,9 
+  12,8 
+  12,6 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,2 
+  12,1 
+  11,9 
+  11,8 
+  11,6 
+  11,5 
+  11,3 
+  11,2 
+  11,0 
+  10,8 
+  10,7 


+  15,0 
+ 19,5 
+  17,0 
+  16,5 
+  17,5 
+  16,5 
+  17,5 
+  16,0 
+  17,0 
+  18,5 
+  15,0 
+  17,0 
+ 19,0 
+  21,5 
+  23,0 
+ 19,0 
+  16,0 
+  17.5 
+  17\b 
+  17,0 
+  18,5 
+  15,0 
+  15,5 
+  17,5 
+  18,0 
+  18,5 
+  17,5 
+  14,0 
+ 15,0 
+  J1,0 
+  13,0 


Min. 


+  10,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  11,0 
+ 12,0 
+  10,0 
+  12,0 
+  12,9 
+  12,0 
+  9,0 
+ 10,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  14,5 
+  14,0 
+ 13,0 
+  12.0 
+  11,0 
+  8,0 
+  9,0 
+  13,0 
+  7,0 
+  1,0 
+  11,0 
+  13,5 
+  13,0 
+  12,0 

+  10,0 

+  9,0 

+  3,5 
+  7,5 


S-  ? 


Medel- 
temperatur 


1921 


NO  1 
NV  1 
SSO  1 
ONO  2 
SV  2 
SSO  2 
ONO  3 
var  1 
SO  2 
var  2 
N  2 
SSV  2 
SO 

S  2 
SSO  2 
S  2 
SSV  2 
N 

S  1 
VSV  1 
VSV  3 
NNV 
SV  2 
SSV  3 
SSV  3 
SSO  3 
SO  3 

s 

VSV  2 
O 

SSO  2 


+  12,9 
+  13,9 
+ 15,2 
+  12,4 
+  11,6 
+  10,8 
+  11,9 
+  12,8 
+  11,9 
+  12,1 
+ 12,9 
+  13,8 
+  11,1 
+  12,8 
+  14,4 
+  12,0 
+  11,6 
+  8,3 
+  9,1 
+  11,9 
+  12, 
+  9, 
+  8,4 
+ 12,0 
+  11,9 
7,1 
7,8 
7,5 
6,3 
3,6 
5,3 


Nor- 
mal 


+  12,9 
+ 12,8 
+ 12,7 
+  12,7 
+  12,6 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,3 
+  12,2 
+  12,1 
+  12,0 
+  11,9 
+  11,8 
+  11,7 
+  11,6 
+  11.5 
+  11,4 
+  11,3 
+  11,2 
+  11,1 
+  10,9 
+  10,8 
+  10, 
+  10,6 
+  10,4 
+  10,3 
+  10,2 
+  10,0 
+  9,9 
+  9,8 
+  9,6 


Temperatur 


Max. 


Min. 


+  17,0 
+ 19.0 
+  20,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  14,0 
+  13,0 
+  15,0 
+ 13,0 
+  17,0 
+ 18,0 
+  18,5 
+ 13,2 
H  15,0 
+  17,0 
+ 15,0 
+  14,5 
+  12,0 
+  13,0 
+  15,0 
+  17,0 
+  14,0 
+  13,0 
+  17,0 
+  15,0 
+ 10,0 
+  12,0 
+  9,0 
+  10,0 
+  6,0 
+  7,2 


"  2.  <) 

■<l  ti.  a> 

f3 


+  5,0 
+  G,0 
+  12.0 
+  8,0 
+  4,0 
+  6,0 
+  11,0 
+  11,0 

+  11,4 

+  9,0 
+  4,0 
+  6,0 
+  10,0 
+'10,6 
+  12,0 
+  10,0 


v 

O 

s 

N 
SV 

o 

NO 
N 

var 

0 


9,5 
4.0 
3,0 
6,2 
8,0 
7,2 
8,0 
7,0 
8,0 
5,6 
4,0 
6,0 
3,5 
0,2 
2,0 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


S 
O 

var 
VNV2 
VSV  o 
VSV  1 

v 
v 
so 

SSV 

sv 
v 

var 
VSV 
VSV  2 
O  2 
VNV3 


+  13,4 

+  15,6 
+ 19,6 
+  13,3 
+  12,7 
+  13,1 
+  8,5 
+  7,3 
+  8,7 
+  9,8 
+  12,4 
+  12,8 
+  11,3 
+  11,5 
+  13,7 
+  11,4 
+ 10,6 
+  8,7 

+  11,1 

+ 13,5 
+  14,0 

+  13,7 
+  13,3 
+  15,0 
+  12,4 
6,9 
6,9 
8,1 
7,6 
4,1 
5,5 


+  13,1 
+  13,0 
+  13,0 
+ 12.9 
+  12,9 
+ 12,8 
+ 12,7 
+  12,7 
+  12,6 
+  12,5 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,3 
+  12,2 
+  12,2 
+  12,1 
+  12,0 
+  11,9 
+  11,8 
+  11,8 
+  11,7 
+  11,6 
+  11,5 
+  11,4 
+  11,3 
+  11.2 
+  11,1 
+  11,0 
+  10,9 
+  10,7 
+ 10,6 


Temperatur 


Max.  Min. 


+ 19,0 
+  20,5 
+  24.5 
+ 18,2 
+  18,0 
+  16,2 
+  12.2 
+  8,4 
+  10,5 
+ 12,0 
+  16,5 
+  17,0 
+  12,5 
+  12,2 
+  19,0 
+  12,8 
+ 13,6 
+ 12,7 
+ 14,8 
+  19,0 
+  19,4 
+  17,0 
+  16,4 
+  21,4 
+  15, 
+  11,0 
+  11,0 
+  11,2 
+  10,0 
+ 
+  8,0 


+  5,8 
+  9,5 
+  15,5 
+'10,4 
+  5,2 
+  10,5 
6,6 
5,0 
6,8 
8,0 
8,0 
8,8 
9,5 
+  11,2 
+  11,0 
+  10,4 
+  8,8 
+  6,2 
+  6, 
+ 10,0 
+  8,5 
+  10,0 
f  11,5 

+ 10,0 

+  10,8 
+  5,2 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


+ 


1,5 

6,0 
5,0 
0,4 
2,0 


VNV  1 
SO  2 
S  1 
SSV  1 
SSO  2 
SSO  1 
NV 
NV 
NV 
NV 
\W 
SO 

o 

N 

OSO  2 
OSO  1 
NNV 
VNV  1 
-  O 

SO  o 

NNVl 
NO 
SSO  1 
SSO  1 
SSV  2 
NV 
SO 

v 

VSV  1 
NN0  3 
N 


Nor- 
mal 


+  14,1 
+  14,7 
+  17,5 
+  16,6 
+ 14,3 
+  13,9 
+  13,5 
+  11,71 

+  13,0 

+  12,4 1 
+  12,8! 
+  13,5, 
+  14,0 
+  15,4 
+  14,1 
+  13,9 
+  14,0 
+  11,8 
+  11,9 
+  15,2 
+  15,9 
+  14,8 
+  12,5 
+ 14,3 
+  15,6 

+  11, 

+  10,2 
+  11,0 
+  9,3 
+  9,4 
+  8,5 


+  14,9 
+  14,9 
+  14,8 
+  14,8 
+  14,7 
+  14,6 
+  14,6 
+  14,5 
+  14,4 
+  14,4 
+  14,3 
+  14,2 
+  14,1 
+  14,0 
+  14,0 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,6! 
+  13,5 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,2 
+  13,1 
+  13,0 
+  12,9 
+  13,8 
+  12,6 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,3 


Temperatur 


Max.  Min 


+  18,5 

+  18,0 
+  21,5 
+  19,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  17,5 
+  14,5 
+  17,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  17,0 
+  15,5 
+  18,0 
+  16,0 
+  16,0 
+  17,5 
+  15,0 
+  17,0 
+ 19,5 
+  22,0 
+  19,0 
+  16,5 
+  19,0 
+  17,0 
+  15,5 

+  !l4,0 

+  16,0 
+  13,5 
+  11,5 
+  11,5 


+  8.5 
+  9,5 
+  13,5 
+  13,5 
+  8,5 


SSV 
O 

SSV 
SSO 

s 


+  12,0  var  ; 
+  11,0, VSV 


8,5 
7,0 
9,5 
5,5 
7,0 
+  11,0 
+ 12,5 
+  12,0 
+  12,0 
+  12,0 
+  7,0 
+  4,0 
+  11,0 
+  9,0 
+ 12,0 
+  9,0 
+  6,0 
+  14,0 
9.0 
5^0 
7,0 
5,0 
7,0 
5,0 


V 
VSV 
var 

S 

s 

ONO 

NO 

var 

SO 

SSV 

NV 

SSV 

s 
s 

ONO 
SO 

s 
s 

SSV 

s 

sv 

VSV 
NNO 
NV 


Karlstad 


1 

+  13,0 

+  13,0 

+  19,5 

+ 

4,0 

S 

1 

2 

+  13,1 

+ 13,0 

+  17,0 

+ 

5,5 

s 

1 

3 

+  18,7 

+  12,9 

+  23,0 

+  15,0 

s 

1 

4 

+  13,4 

+  12,8 

+ 17,2 

+  10,0 

s 

0 

5 

+  10,9 

+  12,7 

+  17,0 

+ 

2,0 

SSV 

2 

6 

+  11,5 

+ 12,6 

+  15,0 

+ 

9,0 

0 

7 

+  9,2 

+  12,6 

+  12,ol  + 

7,5 

NNV  4 

8 

+  7,5 

+  12,5 

+  10,5 

+ 

5,0 

NV 

2 

9 

+  7,9 

+ 12,5 

+  10,0 

+ 

5,0 

NV 

3 

10 

+  8,3 

+  12,4 

+ 13,0 

+ 

5,5 

NV 

0 

11 

+  9,6 

+  12,3 

+ 19,0 

± 

0,0 

SSV 

0 

12 

+  8,7 

+  12,2 

+  13,0 

+ 

2,0 

s 

1 

13 

+  10,2 

+  12,2 

+  11,0 

+ 

9,0 

VSV 

0 

14 

+  10,9 

+  12,1 

+ 12,8 

+ 

9,0 

NV 

1 

15 

+  11,9 

+  12,0 

+  15,0 

+  10,0 

0 

1 

16 

+  9,7 

+  11,9 

+  11,0 

+ 

7,0 

so 

1 

17 

+  11,6 

+  11,8 

+  16  0 

+ 

6,0 

NV 

1 

18 

+  8,5+11,7 

4  12,0 

-L.i  6,0 

SO 

0 

19 

+  11,0+11,6 

+ 18,0 

+ 

4,0 

SSO 

0 

20 

+  14,4 

+  11,5 

+  22,0 

+ 

5,0 

v 

2 

21 

+  13,3 

+  11,4 

+  21,0 

+ 

5,5 

s 

0 

22 

+  12,6 

+  11,3 

+  22,0 

+ 

5,0 

s 

0 

23 

+ 12,8 

+  11,2 

-t- 22.0 

+ 

2,0 

s 

1 

24 

+  14,2 

+  11,1 

+  21,0 

+ 

4,0 

SSV 

2 

25 

+  12,3 

+  11,0 

+ 15,0 

+ 

10,0 

SSV 

1 

26 

+  6,0 

+  10,8 

+  11,5 

+ 

3,0 

s 

0 

27 

+  4,3 

+  10,7 

+  8,0 

2,0 

SSO 

1 

28 

+  6,1 

+  10,6 

+ 12,5 

+ 

2,0 

NSV 

2 

29 

+  4,9 

+  10,4 

+ 12,0 

4,0 

NV 

0 

80 

+  3,3 

-1- 10,3 

+  6,0 

+ 

1,0 

NV 

2 

31 

+  5,1 

+  10,2 

+  9,0 

+ 

3,0 

NNV  3 

+  16,8 
+  18,9 
+  20,1 
+  14,7 
+  14,9 
+  14,5 
+  13.7 
+  13;5 
+ 13,4 
+  14,7 
+  15,5 
+  13 
+  13,9 
+  15,4 
+  14,6 
+  13,4 
+ 14,1 
+  16,8 
+  14,8 
+  15,2 
+  16,0 
+  16,4 
+  16,0 
+  17,0 
+  16,3 
+  13,2 
+  12,2 
+  12,6 
+  10,1 
+  9,4 
+  9,5 


+  16.6 
+  16,6 
+  16,5 
+  16,4 
+  16,4 
+  16,3 
+ 16,2 
+  16,2 
+  16,1 
+  16,0 
+  15,9 
+  15,9 
+  ]5,8 
+  15,7 
+  15,0 
+  15,5 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,0 
+  14,9 
+  14.8 
-1-14,7 
+  14,6 
+  14,5 
+  14,4 
+  14,2 
+  14,1 
+  14,0 
+  13,9 


+  21,0 
+  22,0 
+  23,0 
+  19,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  18,0 
+  18,5 
+  17,0 
+  18,0 
+  19,0 
+  17,0 
+  14,5 
+  17,0 
+ 17,0 
+  16,0 
+  17,5 
+  20,0 
+  20,0 
+  20,0 
+  22,0 
+  23.0 
+  2i;5 
+  22,0 
+  21.0 
+  16,5 
+ 15,5 
+  16,5 
+  15,0 
+  11,5 
+  14,0 


+  14,0 
+ 15,5 
+  18,0 
+  12,0 
+  12,0 
4  12,0 
+  10,0 
+  8,0 
+  11,0 
+ 12,0 
+  9,5 
+  11,0 
+ 13,2 
+  13,0 
+  13,0 

+  11,0 
+  11,5 

+  13,0 
+  10,5 
+  9,0 
+ 10,0 

+  11,0 
+  10,0 
+  11,0 
+  13,0 
+  11,5 
+  6,5 

+ 10,0 
+  5,0 

+  7,5 
+  6,0 


s 
s 

so 

SSV 
SSV 
VSV  1 
VNV  3 
V 
VSV 
NV 

s 

ONO 
NO 
NNVl 
ONO  3 
SSO  2 
SV  O 
O 


OSO 

s 
s 

OSO  o 
SSV  o 

s  o 

S  2 

v  o 

SSV  3 
SV  2 
SSO  1 
v  2 
NV  2 


Stockholm 


+  16.9 

+i9;2 

+  21,7 
+  17,8 
+  16,0 
+  16,0 
+  13,6 
+  13,5 
+  12,9 
+  14,1 
+  16,2 
+  14,6 
+  16,3 
+  17,2 
+  14,7 
+  14,6 
+  13,7 
+  14,7 
+ 13,5 
+  15,7 
+  16.6 
+  17,3 
+  17,9 
+  17,8 
+  17,4 
+  14.3 
+  12,6 
+  12,0 
+  12,9 
+  12 
+  9,4 


+  16.4 
+  16,4 
+  16,3 
+  16,3 
+  16,2 
+  16,1 
+  16,1 
+  16,0 
+  15,9 
+  15,9 
+ 15,8 
+ 15,7 
+  15,6 
+  15,6 
+  15,5 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,1 
+  14,9 
+  14,8 
+  14,7 
+  14,6 
+  14,5 
+  14,4 
+  14,2 
+  14,1 
+  14,0 
+ 13,9 

+  13; 


+  20,0 
+  23,0 
+  26,5 
+  23,0 
+  20,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  18,0 
+  16,0 
+ 16,0 
+  21,0 
+  16,0 
+ 19,0 
+  21.5 
+  17,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  20,0 
+ 18,0 
+  22,0 
+  22,0 
+  23,0 
+  23,0 
+  23,0 
+  22,0 
+ 18,0 
+  17,0 
+ 14,5 
+  17,0 

+  16,6 
+  11,0 


+  13,0 
+  15,0 
+  16,0 
+  14,0 
+ 12,0 
+  14,0 
+  12,0 
+  10,0 
+  9,0 
+  11,0 
+ 12,0 
+  12,5 
+  13,0 
+  13,0 
+  13,0 
+  12,5 
+  12,0 
+  10,0 
+  8,0 
+  10,0 

+  11,5 
+  10,5 
+  12,0 
+  13,0 
+  13,0 
+  11,0 
+  8,0 
+  10,0 
+  8,0 
+ 10,0 
+  7,0 


VSV 

v 

S 

v 

VSV 

s 

VSV 

v 
v 
v 

NV 
OSO 

so 

O 

SO 

s 

sv 

N 

o 
s 

SSV 

v 
s 
s 

s 

sv 
sv 
sv 
sv 
sv 

V 


A  s  k 


+ 17,2 
+  20,2 
+  19,9 
+ 13,4 
+ 15,2 
+  14,1 
+  12,5 
+  14,1 
+  13,4 
+  14,4 
+  17,0 
+  13,5 
+  13,4 
+ 15,6 
+  14,1 
+ 12,6 
+  13,9 
+  14,4 
+  13,9 
+  16,4 
+  17,8 
+  17,1 
+  17,3 
+  17,5 
+  17,5 
+ 12,5 
+  11,0 
+  10,9 
+  11,6 
+  9,8 

+  8,0 


+  15,7 
+ 15,7 
+  15,0 
+  15.5 
+  15,5 
+  15,4 

+ 15,3 

+ 15,2 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,0 
+  14.9 
+  14,9 1 
+  14,8 
+  14,7 
+  14,6 
+  14,5 
+ 14,4 
+  14,3 
+  14,2 
+  14,1 
+ 14,0 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,5 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,1 
+  13,0 


+  22,5 
+  26,0 
-h25,0 
+  17,0 
+  20,0 
+  19,0 
+  17,0 
+  19,0 
+  17,5 
+  19,0 
+  25,0 
+ 16,2 
+  15,0 
+  18,0 
+  17,0 
+  14,0 
+  21,0 
+  21,5 
+  21,0 
+  25,0 
+  26,0 
+  26,5 


Gröteborg 


+  12,0 

VNV 

3 

+ 17,2 

+ 16,7 

+  19,5 

+  15,0 

SO 

0 

+  22,4 

+  16,7 

+  28,5 

+  15,0 

0 

+  20.3 

+  16,0 

+  24,5 

+ 12,0 

VNV 

1 

+  16,2 

+ 16,6 

+  19,5 

+ 10,0 

VSV 

3 

+ 16,4 

+  16,6 

+  19,0 

+  10,0 

sv 

2 

+  15,7 

+  16,5 

+  18,0 

+  9,0 

v 

4 

+  14,6 

+  16,5 

+ 16,5 

+  9,0 

v 

3 

+  14,4 

+  16,4 

+  16,5 

+  9,0 

v 

2 

+  14,4 

+  16.4 

+  17,0 

+  9,5 

v 

') 
tj 

+  13,9 

+  16,3 

+  16,0 

+  7,0 

v 

1 

+ 15,6 

+  16,3 

+  21,0 

+  ii,oioso 

2 

+  15,7 

+  16,2 

+  18,0 

+ 10,0 

0 

+  14,3 

+  16,2 

+  16,0 

+  13,0 

var 

1 

+  14,0 

+  16,1 

+  16.0 

+  12,0 

OSO 

3 

+  14,3 

+  16,1 

+  16,0 

+  11,0 

SSO 

3 

+ 13,9 

+  16,0 

+ 16,0 

+ 10,0 

VSV 

1 

+  14,2 

+  15,9 

+  18,0 

+  7,0 

s 

1 

+  16,8 

+  15,9 

+  21,0 

+  8,0 

s 

1 

+  16,0 

+  15,8 

+  20,0 

+  7,5 

s 

2 

+  17,1 

+  15,7 

+  21,5 

+  11,0 

s 

1 

+  18  3 

+ 15,7 

+  25,0 

+  7,0 

sv 

0 

+  19,0 

+-15,6 

+  26,0 

+  7,5 

sv 

1 

+  18,7 

+  15,5 

+  25,5 

+  8,5 
+  10,0 

s 

1 

+  19,1 

+  15,4 

+  24,5 

sv 

2 

+ 15,8 

+ 15,3 

+  20,0 

+  10,0 

v 

2 

+  14,0 

+  15,2 

+ 16,0 

+  7,0 

sv 

3 

+  13,5 

+  15,1 

+  16,5 

+  9,0 

VSV 

1 

+ 12,9 

+  15,0 

+  15,5 

+  5,0 

s 

2 

+  12,8 

+  14,9 

+  15,0 

+  7,0 

v 

3 

+  11,9+14,8 

+  15,0 

+  4,0 

NV 

2 

+  11,0+14,7 

+ 13,5 

+  15,0] 
+  16,5] 
+  17,5 
+  13,5' 
+  14,0 
+  14,0 
+  13,0 
+  13,0 
+  12,5 
+ 12,0 
+  10,0 
+  12,5 
+  13,0 
+ 13,0 
+  12,6 
+  11,5 
+  11,5 
+  11,5 
+  13,0 

+  13,0 
+ 12,0 
+  12,5 
+  12,0 
+ 13,0 
+ 13,5 
+  12,0 
+  11,0 
+  11,0 

+  9,0 
+ 10,0 
+  8,5 


VSV' 

S 

V 

sv 
sv 

VSV 

VNV 

VNV 

VNV 

VNV 

O 

SO 

v 

NV 

SV 

V 

SV 

NV 

V 

sv 
o 

O 

NV 

VSV 

var 

VNV 

V 

V 

so 
v 

VSV 


Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lungt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med  »var». 
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Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  augusti  1921. 


Visby 


Medel- 
te]iii>e  ratar 


1921 


Nor- 
mal 


+  17,8 
+  20,1 
+  24,3 
+  22,1 
+  17,9 
+  16,5 
+  14,5 
+  15,3 
+  14,7 
+  15,2 
+  15,8 
+  17,0 
+  lH,i 
+  16,(i 
+  14,t; 
+  14,« 
+  14,5 
+  15,6 
+  14,7 
+  14,2 

+  16.0 

+  16,5 
+  16,2 
+  16,4 
+  16,4 
+  15,2 
+  14,0 
8' +  14.1 
9+13,4 
)|  +  13,9 
I !  + 12,2 


+  16,2 
+ 16,2 
+  16,2 
+ 16,2 
+ 16,2 
+  16,1 
+  16,1 
+  16.1 
+  16,0 
+ 16,0 
+ 15,9 
+  15.9 
+  15,9 
+ 15,8 
+  15,8 
+  15,7 
+  15,G 
+  15,f. 
+  15,5 
+  15,4 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,1 
+  15,0 
+  14,9 
+  14,8 
+  14,7 
+  14,(5 
H  14,5 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  20,1 
+  24,2 
+  30,.S 
+  29,3 
+  20,6 
+  17,3 
+  16,6 
+  17,9 
+  17,8 
+  17,3 
+  17,8 
+ 19,5 
+  25,0 
+  21,3 
+  17,0 
+  17.0 
+  17,1 
+  17,5 
+  18,9 
+  17,2 
+  20,9 
+  20.4 
+  19,2 
+  20,5 
+  20,9 
+  16,8 
+  15,4 
+  18,1 
+  15,9 
+  16,4 
+  13,8 


T  B  P 

$3 


v  ä  X  j 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  15,3 
+  15,5 
+  17,7 
+  16,4 
+  15,9 
+  15,0 
+  9,8 
+  12,5 
+  11,5 
+  12,8 
+ 13,2 
+  12,8 
+  14,2 1 
+  14,1 1 

+  12,8 
+  11,8 
+  12,5 
+  11,8 
+  12,5 
+  9,8 

+11,1 

+  11,2 
+  11,8 
+  11,5 
+  12,2 
+  12.7 
+  11,9 
+  11,4 
+  9,0 
+  11,9 
+  10,0 


VSV  1 

sv  1 

SSV  2 
VSV  2 
VSV  2 
SV  3 
VSV  4 
VSV  3 
V 

V  2 
VNV  1 
OSO 

■y  2 

j  var  2 
S  3 
ISV  3 
i  VSV  2 
VSV  1 
NN  V  2 
NNO  1 
var  1 
var  1 
NNVl 
S  1 
S  2 
VSV  1 
sv  3 
SV  3 
SV  1 
VSV  3 

V  3 


+  19,1 
+  22,2 
+  23,6 
+  17,1 
+  15,9 

+  15.6 

+  14,0 
+  13,5 
+  13,1 
+  13,7 
+  13,5 
+  14,6 
+  13,9 
+  12,2 
+ 12,3 
+  11,9 
+  13,8 

+  14,0 
+  16,3 
+  15,1 
+  14,9 
+  16.9 
+  17,1 
+  16,7 
+  16,5 
+  12,8 
+  11,5 
+  12.8 
+  12,3 
+  10,4 
+  10,0 


+ 15,9 
+  15,9 
+  15,8 
+  15,8 
+  15, 
+  15,6 
+  15,6 

+ 15, 
+ 15.5 

+  15,4 
+  15,3 
+ 15,2 
+ 15,2 
+  15,1 
+  15,0 
+  14,9 

+  14,8 
+  14,8 
+  14,7 
+  14,0 
+  14,5 
+  14,4 
+  14,3 
+  14,2 
+  14,1 
+  14,0 
+  13,9 
+ 13,8 
+  13.6 
+  13,5| 
+  13,4 


+  24,0 
+  28,5 
+  30,5 
+  22,2 
+  20,0 
+ 17,5 
+  17,5 
+  18,0 
+ 16,5 
+  17,5 
+  20,8 
+  17,5 
+  15,0 
+  13,2 
+  13.5 
+  13,0 
+  18,5 
+  21,0 
+  22,2 
+  21,6 
+  21,0 
+  22,0 
+  23,5 
+  23,5 
+  23,0 
+  17,u 
+  14,6 
+  17,5 
+  18,0 
+  14,5 
+  14,5 


+  14,0 

+  15,5 

+ 17,5 
+ 15,6 
+  12,0 
+  14,0 
+  11,0 
+ 10,5 
+  9,5 
+  10,5 
+  4,5 
+  10,5 
+  13,2 
+  11,0 
+  11,0 
+  10,5 
9,5 
7,5 
9,5 
9,5 
8,0 
-+10,5 

+  10,0 

+  8,5 
+  10.0 
+  10,5 
7,5 
8,5 
5,0 
7,5 
6,0 


o 

ti.  <v 
•i  a  a 

—  a<) 


II  a  I  ni  fj  t  a  d 


Medel- 
tcmpcratnr 


1921 


VSV  1 
S 

sso 
v 
sv 
sv 
v 

VSV  2 
VSV  3 
VSV  1 

sso 

var 
VNV  2 
V 

SSV 

sv 

V 

VNV  1 
SSV 

so 
so 
so 
s 

sso 
v 
sv 

VSV 

so 

VSV 

v 


2 


+  19,0 
+  21,9 
+  21,0 
+  16,7 
+  17,2 
+ 17,0 
+  15,8 
+ 15,2 
+  14,4 
+ 13,7 
+  14,8 
+  15,7 
+  14,4 
+  14,3 
+  13,8 

+  13,0 
+  14,9 
+  14,7 
+  15,1 
+  16,1 
+  16,1 
+  17,3 
+  17,3 
+  17,1 
+  17,8 
14,6 
+  14,3 
+  14,5 
+  13,4 
+  12,8 
+  11,4 


Nor- 
mal 


Temperatur  2-  2.  ^ 

W   r+  P 

M  S-  <» 
1   P  B 


Max. 


■>- 16,8 
+  16,8 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,6 
+  16,6 
+  16,5 
+  16,5 
+  16,4 
+  16,4 
+  16,3 
+ 16,3 
+  16,2 
+  16,1 
+  16,1 
+ 16,0 
+ 15,9 
+  15,9 
+ 15,8 
+  15,7 
+  15,6 
+ 15,5 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,2 
+  1.5,1 
+  15,0 

+  14,9 

+  14,8 
+  14,7 


+  21,5 
+  26,0 
+  25,0 
+  2(),o 
+  20,0 
+ 19,0 
+  18,0 
+  17,5 
+  17,0 
+  17,0 
+  21,0 
+ 18,0 
+ 16,0 
+  15,0 
+  15,0 
+ 14,5 
+  19,0 
+ 19,0 
+ 19,0 
+  21,5 
+  22,5 
+  23,0 
+  24,0 
+  23,5 
+  24,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  15,0 


Min. 


+ 15,0 
+  15,0 


Kalmar 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


SV 

s 


+  17,0iVNVl 
+  14.01  V  1 
+  14,0  SV  1 
+  15,8'SV  3 
+  13,5  [v  4 
+  13,0;  VSV  3 
+  11,0  VSV  4 
+  11,5V  2 
+  6,ol()SO  1 
+  12,0|SO  O 
+  12,oInV  1 
+  13,0  VSV  1 
+  12,5  SV  1 
+  12,0,' VSV  2 
+  11,0  SSO  ] 
+  10,0,' VSV  o 
+  8,0|SV  1 
+  10,0  SO  1 
+  9,0  ()  1 
+  11,0, SO  1 
+  11,0  OSO  O 
+  9,0 1  var 
+  11,0S 


+  12,0 
+  12,0 
+  12,0 
+  7,0 
+  10,5 
+  9,0 


V 

SV 

V 

SO 

VSV 

v 


+  19,7 
+  20,1 
+  21,3 
+ 19,9 
+ 17,6 
+  16,7 
+  16,0 
+  15,1 
+  14,4 
+ 15,3 
+  14,3 
+  16,6 
+ 16,2 
+ 13,6 
+  13,8 
+  13,8! 
+  14,5' 
+  ]6,0[ 
+  15,5 
+  15,9! 
+  16,2i 
+  1.^,1; 
+  17,6! 
+  17,5 
+  16,3 
+  14.8 
+  12,7 
+  15,0 
+  14,1 
+  13,3 
+  11,6 


+  16,9+24,5 


Min.  £ 


o 

r*  0  Cl, 

>i  a  B 


+  16,8 
+  16,8 
+  16,K 
+  16,7 
+  16,7 
+  16,7 


+  23,5 
+  25,5 
+  23,5 
+  2], O 
+  19,0 
+  20,5 


+  14,0  SSV  1 
+  17,5  SSV  2 


+  16,6  +  20,0 


+  16,6 
+  16,5 
'  +  16,5 
+  16,4 
+  10,4 
+  i6,3 
1+16 
+ 16,2 
+  16,1 
[  +  16,0 
+  16,0 
+ 15,9 
+  15,8 
+  15,7 
+  15,6 
+  15,5 
+  15,4 
+  15,3 
+  15,2 
+  15,1 
+  15,0 
+  14,9 
+  14,8 


+  18 
+  21,0 
+ 19,0 
+  20,0 
+  20,0 
+  16,0 
+  15,5 
+  15,5 
+  17,5 
+  19,5 
+ 19,0 
+  20,0 
+  20,5 
+  22,51 
+  23,0 
+  23,0 1 
+  22,0! 
+  20,0! 
+  16,0' 
+  20,01 
+  18,0 
+  17,0 
+  16,01 


!  +  18,0iS 
+  17,olv 

+  i3,o!sv 

+  14.5|SSV 
+  13,0!  V 
+  12,0  V 
+  10,0,  V 
+  11,0  v 
+ 

+  14,0:0 

+  13,o!NV 
+  12,0  V 
+ 12,5  S  3 
+  12,5  SSV  3 
+  11,5  SSV  1 
+  11,0  SSV  ] 
+  12,0  NNO  1 
+ 12,5  O  1 
+ 13,0  O  1 
+  14,00  1 
+  12,o|no  1 
+  12.o:ONO  1 
+ 10,0  j  var  1 
+ 12,0  v  1 
+  8,0, SV  3 
+  11,0'SV  2 
+  9,0  ONO  1 
+  10,0  VSV  3 
+  8,o;VNV2, 


Malm  ii 


Medel-     „  . 
IcmpcratDr'  Temperatur 


1921-Nor-lMax.lMin. 


fl9,l 
+  22,2 
+  20,6 
+  16,6 
+ 16,5 
+  16,8 
+  15,4 
+  14,3 
+  14,3 
+  13,3 
+  1.5,1 
+  16,2 
+  14,7 
+ 13,2 
+ 13,1 
+  13.3 
+  13,6 
+ 14,0 
+  15,8 
-rl5,l 

+ 16,6 

+  16,9 
+  17,7 
+  17,8 
+ 18,3 
+  14,7 
+  14,4 
+ 15,9 
+  17.2 
+  13,0, 
+  12,1 1 


+  25,2 
+  29,.-; 
+  25,5 
+  20,2 
+  19,4 

+  20,0 

+  18,5 
+  17,5 
+  18,0 
+  18,0 
+  20,0 

+  17,5 
+  •16,9 

+  14, 
.+14,6 

I  +  15,4 
+  20,4 
t +20,2 
i +22,2 
+  21,0 
+  21,0 
1+22,2 
+  24,2 
:+23,8 
'+23,6 
'  +  18,0 
+  18,0 
+  20,0 
+  21,0 
f'18,6 

^  16,0 


^  B  P. 

-i  a  o 

3> 


+ 14,0  VSV  1 
!  +  14,0  S.SO  ^ 

+  16,5  NV 

+  14,1  VSV  2 

+  I3,f;;vsv  2 
|  +  15,0|SV  2 

+  12,9  V 

+  12,0 1 V 

+  11,5  V 

+  ii,o'v 

+  9,0  OSO 
+  14,2;SV 
+  13,3  NV 
+  ll,c'V 
+  11,9;SV 
+  11.5|SSV 
+  7,2,  SO 
+  6,8lSV 
+  9,0  V 
+  10,00 
+  11,5  O 
+ 12,0  SO 
+  11,0  ISO 
+  12,00 
+  12,o'S 
+ 12,9  NV 
+  10,9  VSV  2 
+  12,4  var  3 
+  11,9  SO  2 
+  10,0  VNV  8 
+  8,2  VNV  3 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  augusti  1921. 


Station 


Vattendrag 


Period 


Maximi- 
vattenständ 


Högsta 
kända 


år 


1921 
cm 


Medel- 
vatten- 
stånd 


1921 
cm 


akkasjärvi .  . 

ojakkala  . 

ödnpp    ■  .  . 

ajerim  .  .  . 
rångfors 

Ivsby     .  .  . 

yrheden  .  .  . 

rjcplog  .  .  . 

nslors  .  .  . 

ännäs    .  .  . 

yåker    .  .  . 

aksjöstraud  . 

jrsmo    .  .  . 

Tömsund  .  . 

uved  .  .  .  . 

imsund  .  .  . 

imdalsby  .  . 
)rpshammar2 
länge 
;berg  .  . 
:ksand  2 
anstrand 
ggcby  . 


Torncälv 
> 

Kalixälv 
L.  Lnleälv 
Luleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Maksjön 
Ängermauälven 
Strömsvattnet 
Åreälven 
Indalsälven 
Gimån 
Ljungan 
Ljusnan 
Osterdalälvcn 
> 

Västerdalälven 
Dalälven 


1900—20 

1910-  20 

1911—  20 
1910—20 


1900—20 
1909-20 

1900-  20 

1901—  20 
1905—20 

1909—  20 

1910—  20 

1909—  20 
1901—20 
1882-1920 

1910-  20 

1909—  20 
1900—20 

1910—  20 

1900—  20 

1901—  20 

1911—  20 


1905 
1911 
1915 


1920 
1903 
1915 

1920 
1907 
1915 


1916 
1915 
1912 


1902 
192U 


470 
270 
465 
440 
670 
450 
130 
388 
432 
620 
452 
210 
452 
268 
262 
456 
97 
476 
500 
390 
1252 
467, 
448 


325 
498 

380 
570i 
380 
118 
369 
412 
599 
390 
227 
53G 
302 
227 
373 

13;{ 

433 
350 


Minimi- 
vattenstånd 


274 
410 

307 
507 
313 
77 
356 
338 
511 
271 
193 
4G5 
274 
209 
321 

y() 

371 
290 


326  i  278 
1146 1 1105 
250 ;  114 
242'  192 


379 
179 
308 
216 
427 
177 
67 
326 
317 
409 
191 
117 
286 
177 
169 
195 
62 
319 
289 
253 
1119 
101 
206 


1921 
cm 


Lägsta 
kända 


år 


195 

350 
220 
450 

197 
52 
339 
300 
416 
202 
161 
342 
237 
190 
262 
76 
342 
252 
244 
1086 
44 
156 


317 
135 
248 
137 
300 
76 
35 
295 
204 
295 
138 
69 
202 
115 
109 
91 
36 
224 
200 
205 
104(1 
27 
82 


1918 


1910 
1912 
1919 
1901 
1912 
1908 
1912 

1910 


1911 

1914 
1911 
1914 
1911 


Station 

Vattendrag 

Period 

j  Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Högsta  1 
kända  !1921 

1921 
cm 

Normalt 
cm 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

är 

cm| 

cm 

;  - 

Hammarby  .  . 

Dyltaåu 

1910 

-20 

1912 

134'  61 

56 

75 

52 

31 

1914 

iForsbo  .... 

Sagån 

1913 

415  279 

236 

233 

216 

200 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877-1920 

1898 

I8O1  61 

56 

66 

52 

27 

1911 

,Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901 

-20 

1903 

469  405 

398 

405 

394 

374 

1901 

iNäsby  .... 

Runnviken 

1911 

-20 

1913 

519  — 

473 

421 

1914 

[N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909 

-20 

1916 

90  27 

23 

38 

2Ö 

10 

> 

Källstad  .  .  . 

Täkern 

1031  40 

36 

66 

32 

24 

iMotala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

1877 

353  312 

303 

324 

294 

288 

1887 

Mjölarp    .  .  . 

Mjölarpsån 

1909 

-20 

1912 

91  19 

9 

18 

0 

1 

1911 

Norsholm    .  . 

Ivoxen 

1871- 

1920 

1879 

484  340 

321 

370 

314 

312 

1887 

Järnforsen   .  . 

Emån 

1901- 

-20 

1912 

193  — 

39 

— 

0 

1911 

Mörrnm   .  .  . 

Mörrnmsån 

1910 

-20 

> 

138  66 

52 

86 

43 

67 

1911. 19 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeän 

1900- 

-20 

92  26 

16 

36 

6 

8 

1911 

Klippan   .  .  . 

Bälganeån 

1909- 

-20 

19*19 

150  82 

37 

44 

20 

14 

1916 

Skeen  .... 

Bolmän 

1912 

30i3  27.5 

209 

239 

205 

202 

1911 

Johansfors  .  . 

Nissan 

1900- 

-20 

> 

388  296 

295 

260 

202 

208 

> 

Kila  

Ätran 

1911- 

-20 

178  76 

45 

58 

26 

26 

'Asbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

1920 

106  82 

45 

47 

21 

22 

19*16 

Edcbäck  .  .  . 

Klarälven 

1910- 

-20 

> 

437  22U 

152 

152 

106 

56 

1914 

[Nordmark   .  . 

Timsälven 

1911- 

-20 

> 

139  118 

29 

30 

15 

5 

1911 

Atorp  .... 

Gnllspångsälveir 

1909- 

-20 

123i  69  1 

52 

56 

38 

13 

1914 

jSjötorp    .  .  . 

Vänern  j 

1 

1809- 

1908 

1867 

540  374 

369 

436 

365 

1 

330 

1859 

Anm.    Feta  siffror  angiva  Lögrc  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Knrsirn  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittUls  lägsta  kända. 
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Tab.  4.  I  sjöar  mag-asinerad  vattenmäng"d  (1921  augusti). 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 


1.  Torneälv. 
Torneträek   .  . 

9.  Luleälc. 
Vaikijaure    .  . 

13.  Piteälv. 
Tjäggelvas   .  . 
Jäknajaure  .  . 

20.  Skellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

28.  Urneälv. 
Storunian  .  .  . 
Storjuktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan     .  . 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .  .  .  ■. 
Kvarnbergsvatt- 

net  


Magasinerad 
vatteumängd 
mill.  m' 


d.  31 
juli 
1921 


d.31 
aug. 
1921 


09  a 


322,3 

438,3 

448,0 

+  3,6 

23,1 

42,0 

49,4 

+  2,8 

61,2 
6,6 

108,9 
6,1 

106,5 
8,2 

—  0,9 
+  0,8 

30,0 
242,9 

47,1 
274,5 

39,6 
315,8 

-  2,8 
+  15,4 

7,5 

3,4 

3,4 

-  0,0 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

31,G 
122,9 
51,3 

47,5 

-  1,5 

53,0 

99,6 

97,0 

-  1,0 

95,6 
78,2 
127,7 

154,7 
82,1 
91,9 

175,7 
135,3 

+  7,8 

+  19,9 

67,5 

81,7 

76,9 

-  1,7 

Flodområde 
ock 
sjö 


Sjö- 
areal 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.  31 
juli 
1921 


d.  31 
aug. 
1921 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

W.  Indalsälven. 
Torrön  .  .  . 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
nässjön o  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  .  . 
Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låsseu  .  . 
Storsjön  . 
Bergviken 

51.  Testehoån. 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


148,6 

94.0 

M 
152,0 
448,0 
55,0 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 
74,0 


240,7 

160,7 
17,9 
214,3 
627,2 
55,6 


19,9 
63,2 
30,8 


17,7 

10,5 
37,4 
54,8 

1,3 
94,0 


292,7 
157,9 

17,4 

226,5 
810,9 
50,0 


23,4 
80,1 
5i,0 


17,2 


29, 
55,2 

1,0 

85,8 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 


Magasinerad 
vatteumängd 
mill.  m* 


d.31 
juli 
1921 


d.31 
aug. 
1921 


-BB 
09  a 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km* 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m^ 


d.31 
juli 
1921 


d.  31 
aug. 
1921 


to:  ^ 
55   Q.  SO 

p  2  ES 

09  o 


+  19,4 

-  1,0 

-  0,2 
+  4,5 
+  68,6 

-  2,1 


1,3 
6,3 
8,7 


-  0,2 


2,9 
0,1 

0,1 


3,1 


53.  Dalälven. 
Idresjön  .  .  . 
Oresjön — Skatt- 
ungen .... 
Siljan  .... 
Rnnn  .... 

61.  Mälaren — 
No7-r  ström. 

Öljaren  .... 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .  .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefongen)  .  . 

Dannemorasjön 

63.  Trosaån. 
Sillen  .... 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Unden  .... 

Nätaren    .  .  . 

Tåkern  .... 

Vättern  .... 

Sömmen    .  .  . 

Roxen  .... 

,82.  Monnehyån. 
Rottncn    .  .  . 


2,7 

1,4 

2,9 

+  0,6 

32.1 

21,2 

31,8 

+  4,0 

290,0 

275,5 

452,4 

+  66,0 

61,7 

46,3 

77  1 

14,1 

+  11,5 

18,5 

5,6 

5,9 

+  0,1 

493,0 

221,8 

221,8 

+  0,0 

20,0 

7,0 

9,4 

+  0,9 

36,2 

32,2 

35,1 

+  1,1 

6,8 

2,3 

1,9 

-  0,1 

11,0 

2,5 

94,0 

0,0 

7,5 

+  2,8 

11,2 

2,7 

44,3 

12,0 

15,6 

+  1,3 

1899,0 

873,5 

930,5 

+  21,3 

126,2 

148,9 

146,4 

-  0,9 

95,6 

14,3 

25,8 

+  4,3 

34,5 

22,4 

20,4 

-  0,7 

an. 
Asnen  . 


Raslån  gen 

96.  Eönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunuen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäni- 
te  Yttre  Å- 
sunden  .  . 
108.  V änern — 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  o. 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
5568,0 
56,0 


0,4 
8,0 

1,8 
29,4 

10,6 


60,4 
74,5 

143,0 
23.3 
17,0 
4510,1 
7,3 


0,3 

9,3 

2,3 
33,0 

12,3 


65,0 
93,9 


27,0 
18,1 
4343,0 
10,6 


-  0,0 

+  0,5 

+  0,2 

+  1,3 

+  0.6 


+  1,7 
+  7,2 


+  1,4 
+  0,4 
-  62,4 
+  1,2 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på  V2  och  1  m:s  djup. 


station 


Gällivare  .... 

3,2 

Haparanda  .... 

8,6 

Stensele  

1,1 

Östersund  .... 

10,3 

Härnösand  .... 

7,6 

Särna  

4,8 

Karlstad  .... 

1,1 

Stockholm  .... 

0,5 

Åskersund  .... 

0,0 

Göteborg  

0,5 

Visby  

5,4 

Växjö  

1,1 

Halmstad  .... 

2,2 

Kalmar  

2,7 

Malmö  

1,1 

station 


N 


NO 


8,6 
6,5 
4,3 
5,4 
5,9 
1,6 
4,8 
2,2 

0,0 
0,0 

2,7 

0,0 

1,1 

8,0 
1,6 


Medelvind- 
riktning 


^',1 
9,1 
23,0 
4,8 
8,8 
0,0 
5,9 
5,9 
3,2 
5,9 
1,6 

1,1 
2,8 
9,7 
10,2 


Bjuröklnbb  .... 

S 

Holmö  Gadd   .  .  . 

ssv 

Bremö  

sv 

Understen  .... 

s 

Svenska  Högarne  . 

sv 

Medel 
rörelse 
km  per 
dygn 


242 
216 
172 
225 
311 


SO 


6,5 
16,1 
0,5 
20,4 
7,5 
7,1 
6,6 
8,6 
6,5 
4,8 
10,8 
19,4 
15,1 
1,6 
9,7 


18,8 
24,7 
7,0 
8,6 
28,8 
1S.8 
15,1 
22,0 
14,5 
1,6 
9,1 
15,1 
2,6 
16,1 
14,5 


SV 


7,0 
18,8 

8,0 

7,5 
10,7 

8,6 
12,4 
18,8 

9,1 
20,4 
34,9 
23,7 
29,5 
21,0 
15,6 


station 


Hoburg    .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


16,7 
7,0 

19,4 
5,4 

10,0 

8,2 
12,4 
23,7 
28,5 
23,1 
27,4 
26,3 
21,5 
18,8 
19,4 


NV 


3,2 
4,8 
5,4 

20,4 
3,2 

17,2 
6,5 
3,8 
3,8 

14.5 
7,0 
5,8 
8,7 
7,0 

16,1 


Medelvind- 
riktning 


vsv 
vsv 
vsv 

VNV 
VSV 


Lugn- 
väder 


26.9 

4;4 

31,3 
17,2 
22,5 
38,7 
35,3 
14,5 
34,4 
29,2 
1,1 
7,6 
21,5 
15,1 
11,8 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


316 
336 
282 
362 
255 


Station  och  län 


Kiruna,  Norrbottens  .  . 
Öjebyn,  »         .  . 

Björkå  bruk,  Västernorrl 
Törsta,  Jämtlands .  .  . 
Gisselås,  »  ... 
Varpnäs,  Värmlands  .  . 
Uppsala,  Uppsala  .  . 
Ultnna,  2  em.,  »  .  . 
Experimentalfältet,  Sthlms 
Valinge  I,  Södermanlands 

»  II, 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs .  . 
Flahult  I,  Jönköpings 

>      II,  > 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Ålnarp,       >        .  . 


Markslag 


Pinnmo 
Snbl.m:ao.l. 

Lerjord 
Stenbl.lättl. 

Sandbl.  lera 
Grus 
Lerjord 
Lera  resp.  s 
Mosand 
Lättlera 
Lera 


Vitmossej. 
Sandjord 


D.  5 


1/2  m 


+  9,0 


+  12,8 

+  15,3 

+  16,8 
+  15,8 
+  16,9 
+  15,0 
+  16,0 


+  13,2 
+  15,6 

+  17,2 


1  m 


D.  15 


Vä  m     1  m 


D.  25 


Va  m 


1  m 


+  9,8 


+  10,0 

+  14,0 
+  13,8 
+  13,6 
+  14,8 
+  12,2 
+  14,4 


+  9,8 
+  12,4 

+  16,3 


+  9,3 


-hl0,8 

+  14,5 
+  15,2 
+  14,4 
+  15,6 
+  14,6 
+  14,9 


+  12,8 
+  13,4 

+  16,1 


+  8,9 


+  9,8 

+  13,4 
+  13,4 
+  18,4 
+  14,4 
+ 12,0 
+  13,8 


+  10,1 
+  12,2 

+  15,8 


+  7,6 
+  11,3 


+  11,8 

+  15,5 
+  16,0 
+  15,8 
+  15,0 
+  13,8 
+  14,8 


+  13,1 
+  14,4 

+  16,0 


+  8,7t 
+  10,81 


+  10,4; 

+  18,.; 

+  18,4 
+  18,8 
+  14,1 
+  12.J 
+  13,7 


+  10,3 
+  12,4 

+  15,4 


Mull,  lättlera 

Jordtemperatur  kl.   2  em.  på  20  em:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

2  .  .  .  . 

+  17,0 

10.  .  .  . 

+  13.7 

18  ...  . 

+ 15,2 

26   .  .  . 

+  16,3 

4  .  .  .  . 

+  19,4 

12  ...  . 

+  14,9 

20  ...  . 

+  16,7 

28   .  .  . 

+  13,3 

6  .  .  .  . 

+  15,6 

14  ...  . 

+  16,4 

22  ...  . 

+  17,0 

30  .  .  . 

+  18,7 

8  .  .  .  . 

+  14,3 

16.  .  .  . 

+  15,1 

24  ...  . 

+  18,6 

Solen  lyste  klart  i  Abisko  3,4  timmar  pr  dag  eller  22  %  av  längsta  möjliga  tid 

Tab.  7. 


i  Flahult  5,7  timmar  eller  38  ; 


(Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes'  instrument.) 

Avdunstning-  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  Instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .  .  . 

3,1  3,7 

5,7 

3,2 

4,0 

1,0 

3,0 

5,6 

4,3 

2,8 

3,1 

1,1 

0,9  1  1,9 

2,0 

3,2 

1,8 

2,3 

2,1  4,4 

4,8 

4,5 

4.7 

3,8 

4,9 

1,5 

3,1 

2,2 

1,7 

8,5 

2,8 

97,9 

Btockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Bönor.  210569 
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MÅNADSÖVERSIKT  ÖVER  VÄDEliLEK  0011  VATTENTILLGÅNG 
Årgång  3.    Del  I.  9.  September  1921 


Viulcrlekcu  under  september.  D.  3  passerades  mel- 
lersta Skandinavien  av  ett  ovädersceutrum  med  ostlig 
rörelse  medförande  regn,  som  började  i  västra  Göta- 
land natten  mellan  d.  1  och  2  och  sedan  drog  över 
hela  landet  —  hård  vind  rådde  samtidigt;  centret 
kvarlåg  t.  o.  m.  d.  5  i  södra  Finland  orsakande  hel- 
mulen  himmel  och  regnskurar  i  östra  Sverige,  utom 
längst  i  norr,  samt  ihållande  nordlig  blåst  på  Öster- 
sjön och  Bottniska  viken. 

Härefter  blev  lufttrycket  högt  i  södra,  lågt  i  norra 
Sverige.  D.  6,  7  och  8  övergingo  smärre  regnområ- 
den nordvästligaste  Norrland.  Dimma  förekom  i  västra 
Götaland  och  inre  Svealand  på  morgonen  d.  8  och  9. 
Området  av  högt  lufttryck  försvann  åt  SO,  samtidigt 
med  att  ett  ovädersceutrum  från  väster  d.  10  nådde 
Färöarna,  orsakande  sydvästlig  blåst  och  flera  regn- 
väder. Ett  första  regnområde  drog  över  södra  och 
mellersta  Sverige  natten  mot  d.  11  och  ett  andra 
upplöstes  i  mitten  av  mellersta  Sverige  d.  12  efter 
att  ha  givit  obetydlig  nederbörd.  Med  detta  oväders- 
centrum sammansmälte  över  Skandinavien  ett  annat 
d.  15,  varför  regn  föll  flerstädes  i  landet,  utom  längst 
i  norr,  under  tiden  d.  14  — 16. 

D.  17  klarnade  det,  då  ett  område  av  högt  luft- 
tryck kom  in  över  landet  (högsta  lufttrycket  779  mm. 
d.  18  i  trakten  av  Vänern)  där  det  kvarlåg  t.  o.  m. 
d.  20.  Härunder  rådde  uppehållsväder  och  över- 
vägande klar  himmel;  nederbörd  föll  blott  på  enstaka 
ställen  i  Norrlands  fjälltrakter. 

Under  tiden  d.  21 — 25  rörde  sig  ett  oväders- 
centrum långsamt  från  Island  över  norra  Skandina- 
vien till  trakten  av  Vita  havet,  varunder  högervri- 
dande hård  västlig  vind  blåste  över  hela  Sverige  och 
övergående  regn  föll  i  Norrland  d.  23  samt  snö  och 
regn  d.  24  och  25  i  dess  fjälltrakter. 

D.  28  slutligen  drog  ett  oväderscentrum  ånyo  över 
norra  Skandinavien  med  nederbörd  i  västra  och  norra 
Norrland  samt  blåst  över  hela  landet. 


Slonn  blåste  på  Skagerack: 


d. 
10 
11 

> 

15 


från  vid 

SSV;  Vinga 

VSV;  Smögen 

SSV;  Vinga 

V ;  Smögen 
VSV:  > 


max. 

20  m/sek. 
23  > 
20  > 

26  . 

27  > 


kl.  1,45  em. 
»  9 

>  1,45  > 

»     3  fm. 

>  10  em. 


22 

VSV; 

Smögen               26  m/sek. 

kl. 

10  em. 

23 

V; 

22  . 

» 

11 

23 

V; 

Klädcsholmen        Beaufort  10 

eCtertiatten 

25 

V; 

Smögen                 23  m/sek. 

kl. 

f)  fm. 

VNV; 

Klädcsholmen        Beaufort  11 

förnatten 

28 

V; 

Sniögcn                 2G  m/sek. 

kl. 

3  cm. 

Norra  Östersjön: 

d. 

från 

vid  max. 

28 

V; 

Oxelösund              Beaufort  10 

kl. 

6  em. 

Bottenhavet: 

d. 

frän 

vid  max. 

29 

V; 

Bremö                   Beaufort  10 

kl. 

2  em. 

Bottenviken: 

d. 

från 

vid  max. 

13 

N; 

Bjuröklnbb            22  m/sek. 

kl. 

7  fm. 

14 

N; 

)»                  22  > 

y 

1  em. 

23 

V; 

>                   Beaufort  10 

3 

Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  omkring 
1  mm  lägre  än  normalt  i  norra  och  omkring  2  mm 
högre  än  normalt  i  södra  Sverige. 

Tiudriktningeu  var  i  hela  landet  övervägande  väst- 
lig, dock  i  sydvästra  Norrland  och  nordvästra  Svea- 
land nordlig. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  under 
den  normala  utom  i  kustområdet  vid  Bottenviken, 
där  den  var  någon  tiondels  grad  över  normalvärdet. 
Södra  Götaland  uppvisar  omkring  1°  under  normal- 
temperaturen, likaså  nordvästra  Svealand  och  syd- 
västra Norrland,  eljest  var  avvikelsen  omkring  0,5'. 
Högsta  temperaturen,  +  25,2°,  antecknades  d.  10  i 
Hökhult  och  lägsta,  —  6, o,  d.  13  i  Särna,  d.  20  i 
Storlien  och  d.  30  i  Karesuando. 

Nederbörden  utgjordes  huvudsakligen  av  regn,  men 
i  Norrland  och  Svealands  fjälltrakter  föll  även  snö 
omkring  d.  4,  11 — 14  och  28 — 30,  varjämte  hagelbyar 
förekommo  i  sambaud  med  åskvädren  d.  10 — 15. 
Nederbörd  föll  huvudsakligen  i  första  hälften  av  måna- 
den, varemot  uppehållsväder  rådde  under  andra  hälften. 
Nederbördens   mängd  var  i  allmänhet  betvdliat  under 
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normalmängden  och  endast  i  Jämtlands  län  rådde 
överflöd,  i  det  medeltalet  uppgick  till  68  mm.  Om- 
kring 40  mm  föllo  i  "Västernorrlands  och  Malmöhus 
län,  35  mm  i  Kopparberg,  Älvsborgs,  Göteborgs  och 
Bohus  län,  Hallands  och  Kristianstads  län,  30  mm  i 
Norrbottens,  Västerbottens,  Värmlands,  Jönköpings  och 
Kronobergs  län,  20  mm  i  övriga  län,  utom  i  södra 
Kalmar  län,  där  minsta  mängden,  13  mm,  uppmättes. 
För  landet  i  sin  helhet  var  nederbördsmängden  35  mm 
eller  70  ^  av  normalmängden,  som  är  51  mm.  Neder- 
bördsbristen i  sydöstra  delarna  av  landet  är  mycket 
stor,  och  allmänt  klagas  över  utsinade  brunnar  och 
källor,  varför  vatten  måste  hämtas  från  avlägsna  sjöar. 

Snöläcke  låg  flerstädes  på  marken  i  inre  och  västra 
Norrland  d.  28 — 30.  I  nordvästra  Svealand  var  marken 
delvis  täckt  med  snö  d.  30. 

Lantbruket.  Den  under  slutet  av  september  in- 
träffade torra  väderleken  gynnade  i  hög  grad  bärg- 
ningen av  säd  och  rotfrukter,  men  inverkade  på  sina 
ställen  menligt  på  höstsädesfälten. 

Skördeiitsikterna  för  höstsäden  enligt  utförda  beräk- 
ningar angåvos  i  månadsöversikten  för  februari  tyda 
på  att  veteskörden  och  därmed  i  stort  sett  rågskörden 
borde  komma  att  något  överstiga  de  normala.  Det 
nu  publicerade  sammandraget  av  årsväxt-  och  skörde- 
rapporter för  september  visa,  att  denna  prognos  upp- 
fyllts på  ett  rätt  tillfredsställande  sätt,  i  det  att  för 
hela  riket  skördesiffran  för  höstvete  angives  till  3,9 
och  för  höstråg  till  3,6  (medelskörd  =  3).  De  verk- 
liga resultaten  synas  emellertid  i  regel  hava  blivit 
något  bättre  än  de  ur  de  meteorologiska  faktorerna  i 
februari  beräknade. 

Åska  förekom  rätt  talrikt  i  början  och  mitten  av 
månaden,  synnerligast  d.  11  och  12;  åska  och  korn- 
blixtar jämväl  d.  28. 

Vattentillgång-en  i  september  var  genomsnittligt  i 
de   norrländska   älvarna   samt   Dal-   och  Klarälvarna 


avsevärt  större  än  den  för  månaden  normala,  medan 
den  åter  i  det  övriga  landet  mer  eller  mindre  under- 
steg den  normala.  Medelvattenstånden  voro  i  Norr- 
land flerstädes  för  månaden  exceptionellt  höga,  såsom 
i  Torneälv,  Luleälv,  Skellefteälv,  öreälv,  Ångerman- 
älven,  Indalsälven  och  Ljungan,  medan  de  åter  i  södra 
och  sydöstra  Sverige  på  sina  ställen  voro  exceptionellt 
låga,  såsom  i  Mörrumsån.  Maximi-  och  minimivatten- 
stånden  förhöllo  sig  i  stort  sett  på  samma  sätt. 

De  norrländska  älvarna  befunne  sig  i  regel  i  fal- 
lande efter  ett  maximum  i  slutet  av  augusti  eller 
början  av  september.  I  nedre  Dalälven  inträffade 
maximet  d.  12  september.  I  Klarälven  förekom  utom 
ett  maximum  d.  7  ett  annat  mindre  utpräglat  d.  20. 
De  mellansvenska  och  sydsvenska  vattendragen  höUo 
sig  i  regel  med  smärre  fluktuationer  på  samma  nivå 
som  vid  månadens  början. 

Vattenkraftsindustrien  har  fortfarande  haft  riklig 
vattentillgång  i  Norrland,  men  i  mellersta  och  i  syn- 
nerhet i  södra  Sverige  hava  svårigheter  funnits  att 
erhålla  nödigt  driftvatten. 

Flottningcn,  som  i  huvudälvarne  flerstädes  måste 
avbrytas  i  augusti,  har  vid  sjunkande  vattenstånd  åter 
kommit  i  gång  och  i  regel  hunnit  avslutas  vid  måna- 
dens slut,  då  i  allmänhet  endast  skiljeställena  voro  i 
verksamhet. 

Norrsken  iakttogs  följande  dagar  C  =  starkt,  "  = 
svagt) : 

Distrikt  I  (69"— 65°  nord.  lat.)  d.  1—9,  18°,  20°, 
21°,  24—27,  28^,  29^  30. 

Distrikt  II  (65°— 61°  30'  nordl.  lat.)  d.  6—9,  13°, 
16°,  18°,  19°  20°,  22°,  25—27,  28^  29^,  30^. 

Distrikt  III  (61°  30'— 58°  30'  nordl.  lat.)  d.  7—8, 
27,  28^,  292,  30. 

Distrikt  IV  (58°  30'— 55°  30'  nordl.  lat.)  d.  7°,  12°, 
21°,  28. 

Norskenet  den  28  var  mycket  starkt  och  åtföljdes 
flerstädes  av  blixtrande. 


Meddelanden  från  observatörerna.  (September  1921.) 


Norrbottens  län.  Stordalen  (Falkner).  D.  2  en 
stor  del  av  träden  gulnade;  d.  8  började  lövfällningen. 
D.  24  nyfallen  snö  å  fjällen.  D.  30  is  på  mindre 
vattensamlingar.  Fagerheden  (Englund).  Vid  kvarn- 
tjärnen och  små  närliggande  sjöar  lade  sig  ett  tunnt 
istäcke  natten  mot  d.  1  okt.  Nautijaur  (Nordlund). 
Isen  lägger  sig  i  närbelägna  sjöar  natten  d.  30  sep- 
tember— 1  oktober. 

Västerbottens  län.  Iläggås  (Mikaelsson).  D.  19 
och  20  syntes  vildgäss  draga  till  söder.  Äsele  (Matts- 
son).     Potatisskörden,  som    i    allmänhet  avslutades 


omkr.  d.  20,  har  nog  lämnat  betydligt  under  medel- 
måttan och  kvalitén  mindre  god  än  föregående  år. 
En  del  s.  k.  röjningsslåtter,  belägen  på  lågt  liggande 
stränder  intill  vattendragen,  som  under  halva  augusti 
och  halva  september  legat  under  vatten,  har  delvis 
under  slutet  av  månaden  bärgats,  fast  med  i  hög  grad 
nedsatt  näringsvärde.  Träd,  helst  vackra  furor,  som 
lämnats  kvar  som  »fröträd»,  ligga  nu  överallt  i  sko- 
garna ikullvräkta  av  de  senaste  dagarnas  stormar. 
Blaikliden  (Anundson).  Vid  månadens  slut  kall  och 
blåsig  väderlek,  så  man  kan  säga,  att  vintern  redan 
inträtt;  allt  löv  bortfallet;  alla  sommarfåglar,  förutom 
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trasten,  ha  flyttat.  Skörden,  iia  grund  ;iv  del  inyckriii 
regnet,  ganska  dålig. 

Jämtlands  län.  Jliinsvattuct  (Olsson).  Snö  har 
visat  sig  på  närbeliigna  höjder  och  alla  fjäll  nätterna 
d.  23—24—25.  Ljusiiedal  (Grönqvist).  D.  28  kl. 
10  e.  m. — 29  10  c.  m.  en  så  våldsam  storm,  som  här 
ej  förekommit  under  de  senaste  30  åren.  Hustak  av 
skiffersten  och  cement  upprevos  delvis  och  blåste  ner 
på  marken,  likaså  tak  av  fastspikade  stora  järnplåtar 
revos  sönder  och  bortfördes  flera  meter  från  platsen. 
Staket  och  gärdesgårdar  kullblåstes,  växande  frisk  skog 
upprycktes  med  rötterna,  för  övrigt  så  förekom  ej 
någon  nämnvärd  skada.  Kolåscii  (Wilhelmsson).  Pota- 
tisskörden avslutad  d.  30.    Skörderesultatet  dåligt. 

Västernorrlands  län.  Björkå  Bruk  (Ericsson). 
Vårsädens  mognad  har  mycket  försenats  på  grund  av 
allt  för  riklig  nederbörd  under  växtperioden.  På 
många  ställen  avslutades  kornskörden  ej  förrän  första 
dagarna  av  månaden;  havreskörden  däremot  inföll  d. 
1 — 10;  sena  havresorter  likaså  ärter  voro  vid  skörden 
ojämnt  mogna,  vadan  kärnkvaliteten  ej  torde  bliva 
fullgod  i  allmänhet.  Den  rikliga  nederbörden  har 
befrämjat  vallarnas  återväxt,  så  att  den  anses  såsom 
den  bästa  på  många  år.  Potatisskörd,  påbörjad  omkr. 
d.  25,  ej  avslutad  vid  månadens  utgång. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  Natten 
d.  1 — 2  frost  delvis  på  potatisriset.  På  gi'und  av  det 
höga  vattenståndet  har  flottningen  varit  inställd  i  14 
dagar,  men  pågår  nu  med  två  skift.  Potatisen  är  in- 
bärgad, men  skörden  ringa.  Bjiiråker  (Rönnander). 
Mycket  gott  bete  på  hövallarna;  man  har  rätt  allmänt 
fått  skörda  för  andra  gången. 

Kopparbergs  län.  Storhögen  (Kristiansson).  Hela 
tiden  från  d.  18  till  månadens  slut  storm  och  nordan- 
vind. Maliiug  (Hedvall).  Månaden  utomordentligt 
gynnsam  för  skördens  inbärgande.  Vattenståndet  lågt 
i  älven.  Överborg  (Ek).  Natten  d.  1 — 2  frost,  så  is 
bildats  på  mindre  vattensamlingar.  Havren  skuren 
d.  18  och  inkörd  vid  månadens  slut.  Tyngsjö  (Lun- 
din). Potatisen  skördad ;  på  en  del  ställen  hårt  an- 
gripen av  röta.  Storbron  (Heed).  D.  25  dödades 
här  en  huggorm  innehållande  fullgångna  yngel. 

Värmlands  län.  Dalkarlsjöliyltan  (Engström). 
Flyttfåglarna:  d.  20  aug. — 26  sept.  Lekvattuet  (Ols- 
son). D.  1  frös  potatisblasten  allmänt,  även  på  högre 
belägna  ställen.  Gott  bärgningsväder  och  torr  väder- 
lek i  slutet  av  månaden.  Södra  Viggen  (Syversson). 
Potatisskörden  medelmåttig. 

Örebro  län.  Spjiitsjöfallet  (Andersson).  D.  1 
skars  och  d.  22  tröskades  vetet.  D.  13  börjades 
potatisskörd,  jämngod.  D.  15  tröskades  sista  havren. 
D.  26  upptogs  rötterna,  mycket  god  skörd  och  likaså 
äppleskörden.  Skördearbetet  avslutat  sista  dagarna  av 
månaden;  plöjning  pågår.  Mycket  kallt  om  nätterna. 
Natten  d.  29 — 30  frost.  Ingen  rönnbärslövfällning 
har  börjat. 


Västmanlands  län.   Oisslarbo  (Ericsson).   }).  20. 
En  flock  vildgäss,  försenade,  ])å  resa  mot  söder. 

Uppsala  län.  (jliimlösu  (Svensson).  Säden  inbär- 
gad under  gynnsammaste  omständigheter  i  mitten  av 
månaden.  På  grund  av  den  envisa  torkan  lider  höst- 
säden, som  kom  vackert  upp,  avbräck,  i  synnerhet 
rågen  på  hård  jord.  Många  lirunnar  äro  även  uttor- 
kade och  höstplöjning  är  nästan  omöjlig.  Ulliina 
(Timberg).  D.  12  kl.  7 — 7,30  e.  m.  syntes  ett  s.  k. 
månkors.  D.  30  syntes  en  stor  skara  vildgäss  på  väg 
söderut.  Astrar,  Dahlior,  t.  o.  m.  Tropa;olum  ofrusna 
vid  månadens  slut.  Eärgningsvädret  hela  månaden 
ypperligt.  Den  uppkomna  höstsäden  har  stannat  i 
växten  av  brist  på  regn.  Frötunn  (Swärdh).  D.  6 — 15 
skärning  av  2-radigt  korn  samt  blandsäd.  D.  20  var 
hela  sädesskörden  väl  inbärgad  och  mycket  god.  D.  15 
började  sådd  av  vete. 

Stockholms  län.  Svartsjö  (Läth).  D.  2  första 
frostnatten  för  hösten.  D.  5  potatisskörd  påbörjad. 
D.  10  havreskörd  avslutad.  Omkr.  d.  15  hussvala 
och  d.  28  stare  flyttat.  Haniinarhy  (Sandberg).  Må- 
naden har  gynnats  av  ett  enastående  bärgningsväder. 
Skörden  av  all  säd  samt  potatis  är  inhöstad,  lämnande 
synnerligen  god  avkastning  såväl  kvantitativt  som 
kvalitativt.  Kännbar  brist  på  vatten  i  brunnar.  D. 
13  syntes  en  flock  vildgäss  styra  kosan  söderut.  Al- 
udden  (Bengtsson).  |D.  14  vårsäden  skördad,  färdig. 
D.  15  börjas  höstplöjning.  D.  20  potatisupptagning 
börjad. 

Södermanlands  län.  Sträuguäs  (Karlsson).  D.  10 
höstsådden  slut.  Potatisen  upptagen  d.  25,  riklig  och 
god.  Den  nysådda  säden  vackert  uppkommen;  den 
lider  dock  nu  av  torka. 

Östergötlands  län.  Klockarp  (Swärm).  Säden 
väl  inbärgad  samt  på  flera  ställen  tröskad  och  resul- 
tatet gott.  D.  26  passerade  vildgäss  åt  södern.  Stor 
vattenbrist  råder.  Biiina  (Årsén).  D.  18  frost,  ny 
klöver  och  potatisblast  bränd.  Prästtorp  (Al berg). 
De  starka  nattfrosterna  i  slutet  av  månaden  torde  ej 
vållat  större  skada  på  grund  av  växtlighetens  tidiga 
utveckling  under  året.  För  sena  potatissorter  hade 
det  dock  varit  gott,  om  nattfrosterna  ännu  dröjt 
något.  Grödan  inbärgad  i  det  närmaste  vid  månadens 
slut.  Sista  dagarna  sågos  vildgässen  flyga  mot  söder. 
Övre  Gräusö  (Sörberg).  D.  1 — 3  stora  flockar  vildgäss 
sträcka  åt  söder.  Svår  vattenbrist.  Dricksvatten 
måste  hämtas  långa  vägar  ifrån.  Äppleträd  (Oranie) 
blomma  och  bära  samtidigt  frukter,  likaså  skogs- 
smultron och  vilda  törnrosbusken. 

Skaraborgs  län.  Götlunda  (Wennerblad).  D.  2 
gurkor,  bruna  bönor  och  ormbunkar  frusna,  potatis- 
blast delvis.  D.  7  flyttade  svalorna,  d.  14  ariorna; 
havreskörden  fullbordad,  utom  på  mossjorden.  D.  IS 
frös  övriga  potatisblasten  och  sensådd  havre;  höst- 
säden i  allmänhet  sådd.  Natten  d.  22 — 23  minim. 
-t-  11,4°,  stormigt  då  och  e.  m.,  likaså  d.  2S.  D. 
27  —  30  potatisskörd;  lövfällning  av  lönn  och  ask. 
Vattenbrist.  Edsvära  (Johansson).  D.  19  vårsäden 
allmänt    väl  inbärgad.    Såning  av  höstsäd  fullbordad. 
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Älvsborgs  län.  Bräcke  (Andersson).  Potatisen 
till  största  delen  upptagen  i  slutet  av  månaden,  revorna 
mångenstädes  påbörjade.  Höstplöjningen  i  full  gång. 
Rågen  vacker.  Rovskörden  medelmåttig;  potatisen 
under  medelmåttan.  Vattenståndet  fortfarande  lågt, 
till  stort  men  för  kvarnar  och  andra  allmännyttiga 
verk. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Gisleröd  (Alström). 
Den  senare  hälften  av  månaden  var  särdeles  gynnsam 
för  bärgningen  av  vårsäden,  som  kom  lika  välbärgad 
in  som  höstsäden  i  augusti,  och  för  upptagningen  av 
potatis,  vilken  dessutom  var  fri  från  »sjukan»  och  torde 
kunna  bevaras  frisk  över  vintern.  Även  sådden  av 
höstsäd  har  försiggått  under  gynnsam  väderlek.  Säby 
(Nilsson).  Potatisupptagningen  avslutad  i  slutet  av 
månaden  under  särdeles  lämplig  väderlek.  Skörden 
medelmåttig  utom  på  sandjordar,  där  den  varit  myc- 
ket ringa,  till  följd  av  den  intensiva  torkan  under 
växttiden. 

Hallands  län.  Hökhiilt  (Mellström).  D.  8—11 
gick  en  värmebölja  över  trakten  med  högsta  tempera- 
tur +  25,2°  d.  10  och  lägsta  nattemperatur  natten 
d.  9—10  +15,0".  Natten  d.  17—18  första  frost- 
natten. Omkr. .  d.  10  sådd  börjad  av  höstråg,  d.  14 
av  höstvete.  D.  19  potatisupptagning  börjad  allmänt; 
kvaliteten  god  och  kvantiteten  i  allmänhet  riklig,  syn- 
nerligast  där  de  sattes  tidigt.  Andra  skörden  å 
klövervallarna,  som  man  hoppats  på,  blev  ingenting  av, 
men  betet  har  varit  gott.  Lövfällning  börjad:  d.  16 
å  björk,  hästkastanj  och  lind,  d.  23  lönn,  d.  24  asp 
och  bok,  d.  26  rönn  och  d.  27  al.  Natten  d.  26—27 
skadades  potatisblast  och  dalior  av  frost.  Ramsercd 
(Dahlquist).  U.  28 — 29  flögo  grågäss  söderut.  Måna- 
den rätt  torr,  jorden  mycket  uttorkad  och  svår  att 
plöja.    Vattenståndet  i  Ramsjön  lägre. 

Jönköpings  län.  Ulvaliult  (Gustafsson).  D.  18 
potatisblasten  frusen.  Potatisplockningen  avslutad  vid 
månadens  slut;  skörden  god.  Flahult  (Åkerberg).  D. 
1,  18—21,  26 — 27  och  30  starka  frostnätter.  All 
säd  väl  slutbärgad  d.  10.  Sådden  av  vintersäden  av- 
slutad d.  15.  Den  tidigt  sådda  står  vacker,  den  sent 
sådda  växer  långsamt  till  följe  kylan.  Potatisskörden 
avslutad  och  är  såväl  till  kvalité  som  kvantitet  god. 
Industrien  lider  av  vattenbrist.  Graushnlt  (Johans- 
son). Skadfrost  d.  17 — 19.  Det  sista  av  vårsäden 
väl  inbärgat  under  månaden,  skörden  bättre  än  man 
vågat  hoppas  under  sommarens  torka.  Potatisskörden 
mycket  god.  Många  brunnar  stå  alltjämt  tomma. 
Vattenståndet  är  synnerligen  lågt  i  sjöar  och  vatten- 
drag, varför  en  del  vattenverk,  som  sällan  lida  av 
vattenbrist,  hålla  på  att  stanna.  Hässleby  (Ottosson). 
Mycket  torrt  och  vattenbrist  rådande  i  trakterna  här- 
omkring.   Prästknlla  (Ågren).    Gj^nnsamt  väder  hela 


månaden.  Höstsäden,  som  såddes  i  slutet  av  förra 
månaden  och  i  början  av  denna,  är  mycket  vacker. 
Potatisskörden  till  största  delen  avslutad  d.  30,  resul- 
tatet gott,  även  fruktskörden  någorlunda  bra.  Roma- 
näs (Göransson).  D.  18  första  frostnatten  i  höst; 
bönor,  gurkor  och  ömtåliga  växter  fröso  bort. 

Kronobergs  län.  Lagan  (Werner).  All  säden 
inbäi-gad  under  gynnsamma  omständigheter;  potatis 
och  rotfrukter  bättre,  än  sommaren  lovade.  Hult 
(Svensson).  Vattenbristen  fortfarande  högst  kännbar. 
Potatisen  till  större  delen  upptagen,  över  medelskörd. 
Höstsäden  särdeles  vacker.  Lidhult  (Karlberg).  Vår- 
säden inbärgad  i  början  av  månaden;  skörderesultatet 
över  medelmåttan.  Potatisskörden  gav  såväl  i  kvan- 
titativt som  kvalitativt  hänseende  en  mycket  god  skörd ; 
vattenståndet  lågt.  Länshult  (Andersson).  Vattenbristen 
stor.  Frostnätterna  under  månaden  ha  ej  varit  svåra 
förr  än  den  sista,  då  potatisblasten  helt  lades  på  mar- 
ken. Skceu  (Alm).  Månaden  torr,  men  till  stor  nytta 
för  rågsådd  och  rotfrukts  upptagning,  som  nu  är  i 
det  närmaste  avslutad.  Skörderesultatet  av  rotfrukter 
mycket  över  medelmåttan. 

Kalmar  län.  Holmbo  (Carlson).  Trots  den  starka 
torkan  har  säden  vaiit  vacker  och  är  välbärgad  samt 
tröskad;  potatisen  upplockad  och  rätt  bra.  Stor  vatten- 
brist råder  fortfarande.  D.  30.  Höstplöjning  pågår. 
Stora  skaror  av  vildgäss  ha  tågat  mot  söder  under 
månadens  lopp.  Ogestad  (Liljenstolpe).  Lövfällning : 
d.  21  asp,  d.  22  hägg,  d.  24  rönn,  d.  25  björk,  d. 
26  klibbal,  d.  27  syrén,  d.  28  körsbär,  d.  29  äppel- 
träd samt  d.  30  ek.  Kroksbiilt  (Pettersson).  Här 
råder  stark  torka,  brunnar  och  källor  uttorkade,  man 
får  anlita  sjöar  till  kreatur  och  husbehov.  Allting 
står  förtorkat,  höstrågen  kan  ej  gå  upp  på  mossjorden, 
kall  blåst  mesta  tiden.  Låiigared  (Alström).  Potatisen 
stor  och  god,  mestadels  upptagen  i  slutet  av  månaden. 
Rovor  och  kålrötter  även  mycket  stora. 

Kristianstads  län.  Ilönjaniin  (Janson).  Potatis- 
plockning  påbörjad  sista  veckan  i  månaden.  Marken 
vit  av  frost  de  sista  dagarna. 

Malmöhus  län.  Höör  (Hagström).  Skörden  väl 
bärgad.  Sådden  av  vintersäden  tog  sin  början  i  bör- 
jan av  månaden  och  nu  avslutad.  Potatisupptagning 
pågår  i  slutet  av  månaden  samt  kommer  i  allmänhet 
att  ränta  bra.  Av  flyttfåglarna  började  svalorna  lämna 
landet  omkr.  d.  3,  sädesärlan  omkr.  d.  15  och  rotgeln 
något  senare. 

Gottlands  län.  Källimge  (Klint).  D.  30.  Fort- 
farande torrt!  Askar,  kastanjer  m.  fl.  träd  gulnade 
och  delvis  avlövade.  Råg-  ocli  vetesådd  verkställda 
under  månaden;  rågen  vackert  uppkommen,  men  det 
senare   sådda   vetet  gror  trögt  i  den  fuktlösa  jorden. 


Rättelse.  I  mänadsöverBikten  för  augasti,  sist  pä  sidan  60,  står:  >d.  2  och  23  i  Torpas;  skall  vara  »d.  2  i  Torpa 
och  d.  23  i  Karlshamn.» 
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Tab.  1.   Medel-  ocli  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  september  1921. 


Lufttryck 
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mm 
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8  f . 

m. 

2  e. 

m. 

9  e. 

m. 
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f 

Mini-  ( 
mum 

8 
f.  m. 

2 
e.  m. 

9 

e.  m. 

i 

Nor-  * 
mal 

stör- 
ta på 

tim- 

r 

mar 

1 

der-  ' 
jörd»- 
lagar 

lagar 

med 
äKka 

Not-  - 
malt 

1921 

Nor- 
mal 

Nor- 
mal 

1  Q91 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

Karesuando  .  . 

754,9 

757,2 

+  4,7 

+  4,4 

+  7,0 

4-  8,0 

4-  3,9 

4-  3,8 

-1-    4  7 

4-  4,8 

4-  8,2 

6 

82 

71 

84 

31,1 

.33,4 

8,1 

16 

0 

Riksgränsen  . 

755,1 

756,7 

+  4,1 

+  3,2 

4-  4,9 

4-  4,9 

4-  3,5 

4-  3,8 

4-    4  0 

4-  3,8 

+  6,5 

7 

89 

84 

89 

13.5,5 

131,6 

21,7 

22 

0 

Kiruna    .  .  . 

755,2 

756,7 

+  4,3 

4-  4,3 

4-  6,4 

4-  6,9 

4-  3,3 

4-  3,7 

4-  4,5 

+  7,5 

T 

1,1) 

9 

84 

75 

90 

17,5 

50,7 

17,6 

14 

0 

Gällivare  .  .  . 

754,7 

757,4 

-1-  5,2 

4-  4,9 

4-  8,4 

4-  8,8 

4-  4,8 

4-  5,1 

4-  5,8 

4-  10,.3 

1 

+ 

9,  fl 

6 

81 

65 

79 

17,8 

44,9 

3,5 

11 

0 

Kvikkjokk  .  . 





+  5,G 

+  5,2 

4-  8,6 

4-  9,0 

4-  4,3 

4-  4,9 

4-  5,8 

4-  9,8 

I 

-r 

1 9 

10 

— 

— 

— 

29,0 

41,8 

4,4 

14 

0 

Jokkmokk  .  . 

755,3 

757,6 

+  6,5 

4-  5,8 

4-  9,4 

4-  9,5 

4-  5,1 

4-  5,2 

4-    6  2 

4-  10,2 

1 

7 

84 

75 

90 

21,6 

45,8 

4,3 

13 

1 

Haparanda  .  . 

754,7 

757,8 

+  7,5 

+  7,4 

4-  10,4 

4-  10,0 

+  7,1 

+  7,0 

4-    7  8 

+    7  7 

+  11,1 

_1_ 

4>l 

2 

80 

67 

83 

38,9 

56,9 

9,1 

13 

1 

Tärnaby  .  .  . 





+  5,0 

4-  5,8 

+  7,8 

4-  8,9 

4-  4,0 

4-  5,8 

4-  5,1 

+  6,2 

+  8,8 

1 

1,1) 

8 

— 

— 

— 

55,4 

48,5 

13,2 

19 

0 

Piteå  .... 

755,4 

757,9 

+  8,1 

4-  8,1 

4  11,2 

4-  11,7 

4-  7,7 

4-  7,9 

4-  8,5 

4-  8,7 

+  12,1 

4  f; 

1 

77 

67 

79 

16,0 

54,2 

4,0 

11 

0 

Stensele   .  .  . 

757,1 

757,8 

-1-  5,9 

4-  6,1 

4-  8,9 

4-  9,0 

+  5,1 

4-  5,9 

4-    6  1 

4-  6,7 

+  9,5 

-1- 

9,  1 

i 

9 

81 

68 

84 

22,5 

50,5 

4,4 

15 

0 

Umeå  .... 

756,3 

758,2 

+  8,1 

4-  8,5 

4-  11,6 

f  11,7 

4-  7,7 

4-  7,2 

4-  8,6 

4-  8,5 

4-  12,1 

+ 

5 

79 

69 

84 

17,1 

68,6 

4,9 

9 

0 

Storlien   .  .  . 

759,1 

758,0 

+  4,7 

+  G,0 

4-  7,5 

+  8,4 

+  4,3 

4-  5,2 

4-     5  1 

4-  6,1 

+  8,7 

i_ 

X 

1  9 

8 

89 

77 

88 

141,0 

93,8 

38,5 

18 

0 

Östersund    .  . 

758,7 

758,2 

-1-  6,4 

+  7,3 

4-  10,0 

4-  10,9 

4-  6,9 

+  7,5 

-U    7  3 

4-  8,1 

+  10,6 

4- 

4  1 

2 

84 

68 

82 

67,1 

50,3 

32,0 

11 

0 

Härnösand  .  . 

757,3 

758,4 

4-  8,3 

+  9,1 

+  12,3 

4-  12,7 

4-  8,1 

4-  9,0 

+    9  0 

f  9,7 

4-  12,9 

4_ 

4  2 

1 

80 

64 

81 

95,0 

68,5 

61,5 

10 

0 

Sveg  

759,2 

758,G 

4-  7,7 

4-  6,9 

+  11,7 

+  11,9 

+  7,3 

4-  6,3 

4-    8  3 

4-  7,6 

4-  12,6 

4_ 

3  2 

5 

73 

55 

78 

41,8 

44,2 

21,2 

11 

1 

Bjuråker  .  .  . 

758,5 

758,5 

+  8,6 

+  8,8 

4-  13,5 

4-  13,6 

4-  8,2 

4-  8,4 

+  9,4 

4-  9,6 

4-  14,6 

2 

81 

63 

85 

18,5 

44,1 

10,3 

4 

0 

Särna  .... 

759,2 

758,9 

+  4,8 

4-  5,9 

4-  10,8 

+  11,0 

4-  5,2 

4-  7,0 

+  6,2 

4-  7,5 

4-  11,5 

4- 

V,L> 

11 

83 

60 

82 

53,0 

56,3 

23,5 

9 

0 

Gävle  .... 

759,2 

758,9 

4-  9,0 

+  9,7 

4-  13,8 

4-  13,8 

+  8,9 

4-  9,3 

4-  9,9 

4-  10,4 

4-  14,7 

-t- 

1 

82 

60 

80 

13,3 

48,9 

7,0 

8 

1 

Falun  .... 

759,3 

758,9 

+  9,2 

4-  9,0 

+  13,5|  4-  13,6 

+  8,7 

4-  9,1 

4-  9,8 

4-  10,0 

4-  14,0 

r 

3  G 

4 

76 

60 

80 

23,9 

53,5 

14,9 

10 

0 

Uppsala   .  .  . 

759,5 

759,1 

+  9,6 

4-  9,9 

4-  13,9 

+  14,5 

4-  9,2 

4-  9,3 

+  10,2 

4-  10,5 

4-  14,9 

4- 

r>,« 

0 

81 

58 

80 

28,9 

49,3 

16,7 

11 

0 

Västerås  .  .  . 

760,0 

759,3 

4-  9,2 

4-  10,1 

4-  13,9 

+  14,8 

4-  9,8 

i-  10,0 

4-  10,4 

+  11,0 

4-  15,0 

1 

i 

t),.j 

0 

81 

58 

79 

21,2 

42,4 

10,6 

9 

0 

Karlstad  .  .  . 

760,9 

759,3 

4-  9,4 

+  10,2 

+  13,7 

4-  14,6 

4-  10,2 

+  10,9 

4-  10,G 

4-  11,4 

4-  14,4 

4- 

0 

78 

61 

81 

27,2 

54,7 

9,1 

11 

0 

Stockholm  .  . 

759,5 

759,4 

4-  10,1 

4-  10,9 

4-  14,0 

4-  14,1 

4-  10,2 

4-  10,6 

+  10,9 

4-  11,4 

4-  14,8 

1 

7  9 

0 

81 

58 

80 

16,8 

42,8 

4,9 

9 

0 

Örebro  .... 

760,9 

759,4 

14-  9,8 

+  10,0 

4-  14,4 

4-  14,3 

4-  10,2 

4-  10,0 

-f  10,9 

4-  10,9 

4-  15,0 

1 

6  7 
O)' 

0 

79 

58 

78 

10,0 

54,2 

4,2 

8 

0 

Strömstad    .  . 

762,3 

759,114-  11,G 

4-  11,7 

4-  13,7 

4-  14,4 

4-  11,7 

4-  11,9 

4-  12,1 

+  12,3 

4-  14,5 

4- 

7  d 

t  ,4: 

2 

74 

69 

76 

1  34,9 

61,3 

10,6 

10 

1 

Askersund   .  . 

761,1 

759,5 

4-  9,5 

+  9,9 

4-  15,0 

4-  14,5 

4-  8,6 

4-  9,8 

4-  10,2 

4-  10,8 

4-  16,2 

4- 

0)(> 

1  4 

81 

57 

87 

21,6 

58,5 

8,1 

11 

0 

Nyköping    .  . 

760,3 

759,5 

4-  10,3 

+  10,7 

4-  14,2 

+  14,7 

4-  9,8 

4-  10,6 

4-  i0,8 

+  11,3 

4-  14,8 

4- 

0,3 

0 

76 

58 

78 

13,3 

49,8 

4,9 

9 

0 

Linköping  .  . 

761,1 

759,G 

4-  9,7 

4-  10,7 

4-  13,9 

4-  15,1 

4-  10,3 

4-  10,8 

4-  10,8  4-  11,G 

4-  14,8 

4- 

6,5 

1 

80 

58 

76 

16,6 

50,5 

9,0 

i  « 

0 

Skara  .... 

761,6 

759,7 

4-  8,6 

+  10,3 

4-  13,7 

4-  14,1 

4-  8,4 

4-  9,7 

+  10,8  -f  10,8 

+  15,4 

4- 

4,7 

5 

87 

60 

86 

21,3 

59,1 

6,7 

i  10 

0 

Vänersborg  .  . 

761,8 

759,5 

+  10,4 

4-  10,9 

4-  14,7 

4-  14,2 

4-  10,8 

4-  11,0 

4-  11,5 

4-  11,6 

4-  15,2 

4- 

6,5 

0 

78 

56 

79 

30,2 

68,6 

7,3 

10 

0 

Ulricehamn  .  . 

762,2 

•^59,8 

4-  8,1 

+  9,7 

4-  13.6 

4-  14,4 

+  8,1 

4-  8,9 

4-  9,2 

+  10,3 

4-  14,9 

4- 

5,6 

2 

89 

64 

87 

40,2 

65,6 

11,1 

11 

0 

Jönköping    .  . 

761,9 

759,9 

4-  10,0 

+  10,7 

+  14,6 

4-  14,5 

4-  10,4 

+  10,6 

4-  11,1 

4-  11,4 

4-  15,4 

4- 

0 

78 

53 

76 

23,1 

51,7 

6,9 

9 

0 

Västervik    .  . 

761,2 

760,0 

+  11,1 

4-  11,4 

4-  15,0 

4-  15,1 

4-  10,8 

+  11,1 

+  11,7 

4-  12,f 

4-  16,0 

+ 

7,4 

0 

79 

59 

76 

21,4 

47,0 

6,5 

7 

1 

Borås  .... 

762,5 

759,9 

4-  8,2 

4-  10,2 

4-  14,3 

4-  15,1 

4-  8,2 

+  8,8 

4-  9,4 

4-  10,5 

4-  15,5 

+ 

4,C 

7 

91 

64 

90 

44,1 

79,4 

11,2 

10 

0 

Göteborg     .  . 

762,4 

759,7 

4-  10,8 

4-  11,9 

4-  14,2 

4-  15,0 

4-  11,1 

4-  12,2 

4-  11,7 

4-  12,7 

+  14,b 

4- 

7,E 

0 

79 

63 

73 

22,7 

80,1 

5,9 

8 

1 

Visby  .  .  .  . 

761,0 

759,s 

4-  ll,a 

+  12,4 

4-  13,2 

4-  14,-i 

4-  11,7 

+  11,7 

4-  12,1 

4-  12,4 

+  14,1 

14- 

9,c 

0 

78 

69 

76 

13,2 

44,4 

5,7 

9 

]  1 

Växjö  .  .  .  . 

762,7 

760,£ 

-1-  9,7 

4-  10,4 

4-  14,5 

4-  U,i 

4-  9,9 

4-  10,C 

4-  10,7 

4-  11,5 

4-  14,S 

4- 

6,1 

1 

84 

57 

82 

25,4 

56,0 

7,0 

9 

1 

0 

Halmstad    .  . 

763,i 

760,£ 

4-  10,£ 

4-  11,7 

4-  15,2 

4-  15,£ 

4-  11,2 

+  11,1 

+  11,£ 

4-  12,( 

>  4-  15,C 

4- 

7,J 

)  1 

81 

65 

82 

25,7 

1  71,7 

7,5 

,  9 

0 

Kalmar    .  .  . 

762,£ 

760,^ 

t  4-  11,1 

4-  12,( 

)  4-  15,2 

4-  15,S 

4-  11,E 

+  12,C 

4-  12,1 

+  12,; 

'  -1-  16,4 

4- 

7,; 

>  0 

77 

56 

76 

9,2 

40,5 

5,0 

1  _ 

1  0 

Ronneby  .  .  . 

-  4-  ll,f 

)  4-  12,( 

)  4-  15,7 

4-  16,( 

)  +  S,i 

!  4-  10,1 

'  +  11,( 

)  +  12,( 

)  4-  17,5 

4- 

4,1 

>  6 

1  _ 

16,7 

49,8 

7,4 

1 

0 

Karlshamn  .  . 

762,f 

760,; 

4-  10,f 

.  4-  n,i 

i  4-  35,1 

4-  15,J 

)  4-  10,5 

>  4-  IM 

i  4-  n,' 

i  4-  12,: 

i  4-  15,J 

>  + 

6,i 

1  0 

85 

65 

85 

17,1 

.  46,t 

7,7 

11 

0 

Kristianstad  . 

763,( 

)  760,' 

1  4-  lU 

t  4-  11,( 

5  4-  15,5 

!  4-  15,- 

I  +  10,£ 

)  4-  11,( 

5  +  n,i 

i  +  12,' 

t  4-  16,^ 

1  4- 

5, 

3  1 

84 

63 

88 

36,1 

41,1 

i  15,6 

10 

1 

Lund    .  .  .  . 

764,1 

760,' 

•  4-  11,1 

!  4-  12,( 

)  4-  15,4 

1  4-  15,' 

-  +  11,( 

)  4-  11,J 

)  +  ll,s 

)  4-  12,. 

)  4-  15,{ 

!  4- 

7, 

^  0 

85 

62 

88 

47,S 

1  57,1 

15,8 

13 

1 

Malmö  .  .  .  . 

764,( 

)  760," 

■  +  11,6  +  12,( 

i  +  15,1 

L  4-  15,' 

J  +  11,? 

i  +  12,( 

'  +  12,' 

t  4-  13,' 

1  4-  15,i 

8, 

i  0 

80 

62 

81 

37,s 

ä  53,( 

)  16,1 

10 

1 

Ystad  .  .  .  . 

764, 

1  760,! 

)  -1-  1),9|4-  12,' 

I  +  14,( 

!  4-  15,' 

2  4-  11,( 

i  4-  12,i 

2  +  12,. 

5  4-  13, 

)  - 

"i 

28,i 

j|  50,( 

>1  5,6 

14 

1 

72 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  september  1921. 


G  ä  1  1  i  v 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min 


+  6,5j  + 
+  7,31  + 
+  8,8  + 
f  8,4 
+  10,5 
+  9,1 
+  8,0 
+  10.1 
+  8,7 
+  7,4 
+  10,9 
+  7,4 
+  6,4 
3,8 


+  3,4 

+  2,9 

+  1,8 

+  4,7 

+  7,2 

+  6,8 

4  5,8 

+  8,4 

+  5,8 

+  4,2 

+  4,0 

+  2,2 

+  0,8 

+  4,2 

+  0,7 

-  0,2 


8,6 
8.4 
8,2 
8,0 
7,9 
7 


+  10,5  + 
+  10,5  i  + 
+  15,0'  + 
+  12,o'  + 
+  15,0;  + 
+  13,5i  + 
+ll,lt  + 

7.5  +16,81  + 

7.3  +18,0|  + 

7.1  + 13,8  + 
6,9  + 14,0  + 

6.7  +13,7  + 

6.4  +11,5 

6.2  +  9,0 
6,1  +  6,0 

5.8  +  6,8 

5.0  +  6,0 

5.3  +  8,0 

5.1  +12,0 

4.8  +13,0 

4.6  +14,0 

4.4  +13,0 
4,1  +10,0 

3.9  +  7,0 
8,6  +  6,6  + 
3,4  +  4,0  + 
3,1  +  3,5  - 
2,9  +10,0  - 
2,6  +  4,0  — 
2,4  +  2,6  - 


4.0 

4,0 
5,0 
3,5 
7,0 
6,0 
5,3 
4,5 
1,0 

1,1 

6,8 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,9 
0,0 
3,0 
2,5 
1,5 
3,0 
3,4 
2,0 
2,6 
0,0 
2,5 
1,0 
3.0 
3,0 


N  3 
ONO  1 
OSO  1 
NO  O 
N  O 
var  2 
var  2 
SV  1 

V  2 
VSV  1 
S  2 
SV  O 
NO  1 
NN0  3 
N  2 
NNO  2 
NNV  2 

V  2 

V  2 

V  1 

V  1 
VSV  2 
SV  4 
VNV3 
NV  3 
N  1 
VSV  1 
i5V  2 
NNV  2 
NNV  2 


S  ä 


Haparand 


Medel- 
temperatur 


1921 


+ 

+  9, 
+  9 
+  9 
+  10, 
+  7 
+  8, 
+  11 
+  9, 

+io: 

+  12 
+  11 
+  11 

+  9: 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


+ 10,5 
+  10,3 
+  10,2 
+  10,0 
9,8 
9,6 
9,4 
9,2 
9,0 
8,8 
8,6 
8,4 
8,2 
8,0 

7,8 
7,6 
7,4 
7,2 

7,0 
6,8 
6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

5,8 
5,6 
5,3 
5,1 

4,9 
4,7 


+  10,0 
+  18,0 
+  15,0 
+ 12,5 
+  13.0 

+  12:5 

+  11,5 
+  15,0 
+  14,5 
+ 14,0 
+  13.5 

+  18,0 
+  13,1 
+  11,5 
+  10,5 
+  8,0 
+  6,0 
+  11.5 

+  12:6 

+  13,3 

+  10,0 
+  12,0 
+  12,0 
+  11,5 
+  9,0 
+  5,5 
+  6,5 
+  10,0 
+  7,2 
+  4,5 


+  (5 
+  7 
+  3 
+  3 
+  8 
+  2 
+  2 
+  6 
+  6 
+  4, 
+  11 
+  11 
+  9 
7 


1 

3 

0,0 


NNO  2 
ONO  2 
NNO  2 
NNO  3 
var  2 
OSO  2 
SO 
rar 
VSV  2 
S 


S 

S 

SO 
NO 
N 
N 

NNV  3 
VNV2 
VNV2 
NV  1 
VNV  1 
SSV  3 
SV  4 
VNN3 
NV  3 
NNV  3 
VNV  2 
VSV  3 
VNV  3 
NNV  3 


K  a  r  1  s  t 


1 

+ 

4,2 

+  10,0 

+  11,0 

0,0 

NV 

1 

2 

+ 

4,6 

+ 

9,9 

+  8,0 

4,0 

SO 

1 

3 

+ 

4,9 

+ 

9,7 

+  8,0 

+ 

3,2 

NV 

2 

4 

+ 

5,9 

+ 

9,6 

+  8,0 

+ 

2,5 

NNV  1 

5 

+ 

7,8 

+ 

9,4 

+  14,0 

+ 

3,0 

NV 

0 

6 

+  10,0 

+ 

9,3 

+ 16.0 

+ 

2,0 

VSV  1 

? 

+  10,2 

+ 

9,1 

+  16,5 

+ 

6,0 

0 

0 

8 

+  10,5 

+ 

8,9 

+  19,0 

+ 

4,0 

0 

9 

+ 

9,6 

+ 

8,8 

+  17,0 

+ 

0,0 

0 

10 

+  11,7 

+ 

8,G 

+  18,0 

+ 

0,6 

sso 

2 

11 

+ 

9,9 

+ 

8,4 

+  14,6 

+ 

6,0 

SSV 

2 

12 

+ 

6,8 

+ 

8,2 

+  12,0 

+ 

2,5 

sv 

1 

13 

+ 

3,2 

+ 

8,1 

+  11,0 

6,0 

NV 

1 

14 

+ 

6,5 

+ 

7,9 

+  12,0 

+ 

2,0 

VNV  2 

16 

+ 

5,5 

+ 

v 

+  8,5 

+ 

1,0 

0 

16 

+ 

6,9 

+ 

7,5 

+  9,0 

+ 

5,0 

N 

3 

17 

+ 

8,7 

+ 

7,3 

+  8,0 

+ 

1,0 

NV 

2 

18 

+ 

3,2 

+ 

7,1 

+  11,0 

5,0 

VNVO 

19 

+ 

3,4 

+ 

7,0 

+  11,6 

2,0 

0 

20 

+ 

4,4 

+ 

6,8 

+  14,4 

6,0 

SV 

1 

21 

+ 

7,0 

+ 

6,6 

+  14,0 

2,0 

sv 

1 

22 

+ 

7,6 

+ 

6,4 

+  11,2 

+ 

1,0 

SSV 

2 

23 

+ 

8,7 

+ 

6,2 

+  14.0 

+ 

3,0 

sv 

2 

24 

+ 

4,9 

+ 

6,0 

+  12,0 

3,0 
3,0 

NV 

2 

25 

+ 

2,2 

+ 

5,8 

+  5,0 

NV 

3 

26 

+ 

4,6 
3,8 

+ 

5,6 

+  9,0 

+ 

0,5 

NV 

2 

27 

+ 

+ 

.5,4 

+  10,0 

4,0 

0 

28 

+ 

6,2 

+ 

5,2 

+  13,0 

+ 

1,0 

var 

3 

29 

+ 

3,0 

+ 

5,0 

+  5,6 

+ 

1,0 

NV 

4 

30 

+ 

1,2 

4,8 

+  5,0 

1,6 

NV 

2 

81 

+  8,7 
+ 11,3 
+  11,4 
+  10,4 
+  12,5 
+  12,3 
+  13.7 
+  13;i 
+  13,4 
+  16,0 
+  12,4 
+  12,5 
+  9,0 
+  10,4 
+  11,0 
+  9,5 
+  7,6 
+  7,0 
+  8,0 
+  8,2 
+  10,7 
+  12,7 
+  13,3 
+  10,8 
+  7,4 
+  7,1 
+  8,0 
+ 12,8 
+  7,6 
+  5,5 


+  13,7 
+  13,6 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,2 

+  13,0 
+  12,8 
+ 12,7 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,2 
+  12,1 
+  11,9 
+  11,7 
+  11,5 
+  11,4 
-1-11,2 
+  11,0 
+  10.9 

+  io;7 

+  10,5 
+  10.8 
+  10,1 
+  10,0 
9,8 
9,6 
9,4 
9.2 
9 

8,9 


+  13,5 

+  13,0 
+  15,0 
+  13,0 
+-17,0 
+  16,0 
+  17,2 
+  16,0 
+  17,0 
+  21,5 
+  16,4 
+  16,0 
+ 12,0 
+  15,0 
+  14,0 
+  11,8 
+  11,6 
+  12,0 
+  13,6 
+  14,0 
+  14,0 
+  17,0 
+  15,0 
+  14,0 
+  12.2 
+  13,0 
+  12,0 
+  17,0 
+  12,6 
+  9,5 


3,0 
6,5 
9,0 
6,5 
8.0 
7,0 
9,0 
9,0 


+  10,0 
+  9,0 
+  10,0 
+  10,0 


5,0 
4,5 
7,5 
8,0 
5,0 
1,6 
4,5 
2,0 
5,0 
7,6 
+  12,0 
8,0 
3,5 
1,0 
3,0 
9,0 
5,0 
1.0 


VSV  O 
S  2 
VNV  2 
VNV  3 
NV  1 
SV  1 
VSV  O 
—  O 
SSV 

so 

VSV 
VSV 

s 

VNV  1 
VNV  1 
NV 

N  2 
NNV  1 
V  O 
VSV  1 

s 

VSV  2 

VSV 

VSV 

NV 

NV 

SSV 

v 

NV 
VNVl 


Stensele 


Medel- 
temperatur 


1921 


6.6 

5,5 
6,7 
7,8 
9,0 
9,1 
7,2 
+  11,0 
7,5 
9,8 
9,5 
6,5 
6,9 
6,7 
5,3 
4,9 


+  4,1 
4,6 
6,4 
4,0 
5,1 
9,2 
6.4 
4,2 

3,0 

3,8 
2,2 
4,9 

1,9 
0,6 


Nor- 
mal 


9,6 
9,3 
9,1 
9,0 
8,8 
8,6 
8,4 
8,3 
8,1 
7,9 
7,7 
7,5 
7,3 
7,1 
6,9 
6.7 
6,6 
6,3 

6,0 

5,8 
5,6 
5,4 
5,2 
4,9 
4,7 
4,5 
4,3 
4,1 
3,8 
3,6 


Temperatur 


Max.  Min 


+  10,0 
+  9,4 
+  8.0 
+  11,0 
+  12,0 
+  11,0 
+  11,0 
+ 15,2 
+  12,0 
+  14,0 
+  15,0 
+  10,4 
+  12,0 
+ 10,4 


7,0 
7,0 
7,2 
7,0 

9,6 

+  10,oj- 
+  11,5  - 
+  12,0 
+  10,0 
+  6,2 
+  5,0 
+  7,0 
+  5,2 
+  10,0 
+  4,5 
+  4,0 


4,0 
2,0 
5.0 
5,2 
3,5 
8,0 
2,0 
5,0 
3,8 
1,6 
4,2 
3,0 
0,2 
4,2 


(T! 


_  -  B 
H  a  t3 


V 
0 

ONO 
N 
N 
SO 


3,0  S  O 


4,0 
1,8 
1.0 
3,0 
1,0 
2,0 
4,0 
4.8 
2,5 
1,4 
1,0 

3,0 
0,1 
1,5 
1,8 


SV 
v  1 

s  o 

VSV  1 
VSV  1 
NNO  1 
N  3 


NNVl 
N 
V 
V 


VSV  3 

V  4 

V  3 

V  3 
VNVl 
S  O 
SSV  3 

V  4 

V  2 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


+  5,8 
+  6,0 
+  8,1 
+  8,8 
+  10,1 

+  11,2 
+  10,8 
+  13,6 
+  10,8 
+  13.9 
+  11,6 
+  7,5 
+  6,4 
+  7,2 
+  5,1 
+  6,3 
+  4,8 
+  5,1 
+  6,6 
+  5,2 
+  7,6 
+  10,9 
+  7,5 
+  4,1 
+  3,0 
+  5,5 
+  5.9 
+  6,3 
+  3,3 
+  2,2 


+  10,6 
+  10,4 
+  10,2 
+  10.1 
9,9 
9,8 
9,6 
9,6 
9,3 
9,2 

9,0 

8,8 
8,7 
8,5 
8,3 
8,1 
8,0 

7,8 
7,6 
7,4 
7,2 
7,0 
6,8 
6,6 
6,4 
6.2 
6,1 
5,9 
5,7 
5,5 


Temperatur 


Max.  Min 


+  9,0 
+  10,0 
+  9.0 
+  11,6 
+  13,0 
+  14,8 
+  13,0 
+  18,6 
+  16,4 
+  17,0 
+  15,6 
+  11,4 
+  11,0 

+  10,0 
+  8,0 
+  9,0 
+  7,5 
+  7,1 
+  9,4 

+  10,0 

+  12,4 

+  15,0 
+  10,6 
+  6,0 
+  4,5 
+  9,0 
+  9,2 
+  11,8 
+  4,8 
+  4,0 


3,7 
0,6 
7,0 
6,8 
7,0 
8,0 
7,5 
8,0 
7,0 
8,5 
8,0 

4,4 
2,0 
5,0 
1,0 
2,5 

3,0 
3,0 
5,0 
0,5 
2,0 
7,0 
5,5 
2,8 
1,8 

3,0 
0,1 
2,3 
1,5 
1,0 


CD    (Tt-  P 

H  B  o 

^(W  CO 


NV 

so 

NO 
NO 

N 

SSV  1 

—  o 

—  o 

—  o 

sso  2 
SSV  1 
VNV  2 
NNO  1 
NV  3 
NNO  1 
N  2 
N  3 
NV  3 
NNV  2 
VSV  o 

s  o 

SSV  2 
VNV  4 
V  4 
NV 
NV 
SV 
var 
N 

NNV  2 


Stockliol 


+  9,4 
+  11,9 
+  13,3 
+  10,1 
+  11,5 

+  13,0 

+  14,6 
+  15,9 
+ 16,6 
+  16,5 
+  13,5 
+  12,8 
+  11,0 
+  10,0 
9,6 
9,4 

7,1 
8,0 
8,2 
+  10,0 
+  10.8 
+  12,7 
+  13,6 
+  11,3 
+  7,4 
+  6.7 
+  7,3 
+  11,4 
+  7,7 

+  6,8 


+  13.6 

+ 13;5 

+  13, 
+  13,2 
+  13,1 
+  12,9 
4  12,8 
+ 12,6 
+  12,5 
+  12,3 
+  12,2 
+  12,0 
+  11,8 
+  11,7 
+  11,5 
+  11,4 
+  11,2 
+  11,0 
+ 10,9 
+  10,7 
+  10,5 
+  10,4 
+  10,2 
+  10,0 
+  9,8 
+  9,7 
+  9,5 
+  9,3 
+  9,1 
+  9.0 


3  +17 


+  13.0 
+  16,0 
'  o 
+  12,0 
+  16,0 
+  17,0 
+  18,0 
+  21,0 
+  22,5 
+  22,0 
+  17,0 
+  17,0 
+  16,0 
+  15.0 
+  11,0 
+  12,1 
+  10,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  16,0 
+  14,5 
+  16,6 
+  17,0 
+  15,0 
+  10,0 
+  10,5 
+  11,0 
+  15,5 
+  12,0 
+  10,0 


+  5, 
+  6, 
+  10 
+  8 
+  7, 
+  9 
+  11 
+  10 
+  12 

+  12: 
+  11 

+  9 

+  8, 

+  5, 

+  8, 

+  7, 


+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+  10 
+  9, 
+  5: 
+  3: 
+  3, 
+  7, 
+ 
+  2, 


VNV  1 
SSV 
SV 
NV 
N 
N 

NV 
V 
SV 
S  1 
VSV  1 
SSV  1 
VSV  1 

v  1 
ONO  1 

v 

N 

NV 
N 

NV 
SV 
VSV  1 
VSV  3 

V  2 
VNV  3 
NV  2 
VNV  1 
VSV  2 

V  3 
NV  2 


Askersund 


+  8,4 
+  10,2 
+  12,0 
+  10,4 
+  11,8 
+  13,4 
+  15,1 
+  14,6 
+  15,4 
+  16,4 
+  13,0 
+  12,3 
+  8,2 
+  10,1 
+  11,1 
+  10,7 


8,6 
6,5 
8,2 
6,7 
8,5 


+  12,1 
+  13,1 
+  11,1 
+  6,8 
+  5,8 
+  6,3 
+  11,9 
+  7,6 
+  4,1 


+  12,9 
+  12,8 
+  12,6 
+  12.6 
+  12,4 
+  12,2 
+  12,1 
+  12,0 
+  11,8 
+  11,7 
+  11,5 
+  11.4 
+  11,2 

+11,1 

+  10,9 
+  10,8 
+  10,6 
+  10,4 
+  10,3 
+  10,1 
+  9,9 
+  9,8 
+  9,6 
+  9,4 
+  9,3 
+  9,1 
+  8,9 
+  8,8 
+  8,6 
+  8,4 


+  16 
+  15 
-^15 
+  15 
+  16, 
+  17, 
+  20 
+  21, 
+  24 
+  25 
+  18 
+  17, 
+  12 
+il6 
+  14 
+  15 
+  13 
+  16 
+  18, 
+  16 
+  16 
+  18, 
+  16 
+  15: 
+  13: 
+  13 
+  13, 
+  16, 
+  12: 
+  11 


±  0,0 
o 

o 


+  2 

+  9 

+  5: 

+  6 
+  10 
+  11 
+  10 

+  9, 

+  7 

+  9, 

+  9 

+  e: 

+  5, 

+  8: 
+ 

+  5, 

-  1 
+  1 

-  1 
+  2, 
+  4, 
+11 

+  8, 

+  1 

-  4 

-  ] 
+  6, 
+  3 
+  0,0 


V  1 
SSV  2 

V  2 
NV 
N 


V 
V 

v 
s 
s 
v 
v 

SV 
VNV  2 

V  3 
V 

N  2 
NV  1 
VNVO 
SV 
VSV  1 
v  3 

V  4 
VNV  3 
NV  2 
NV  2 
V 

V  3 
VNV  2 

V  1 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


+  9,0 

+  7,7 
+  10,4 
+  11,3 
+  11,8 
+  10,1 
4  11,8 
+  13,5 
+  12,6 
+  13,8 
+  12,9 
+  10,6 
6,3 
9,3 
7,6 
7,1 
6,2 
6,9 
8,6 
5,8 
8,0 
+  10,6 
+  10,6 
7,6 
5,7 
6,2 
5,4 
7,7 
6,0 
4,7 


Nor- 
mal 


+  12,1 
4  12,0 
+  11,8 
+  11,7 
+  11,6 
+  11,4 
+  11,2 
-hll,l 
+  10,9 
+  10,8 
+  10,6 
+  10,4 
+  10,2 
+  10,1 


9,9 
9,7 
9,6 
9,3 
9,2 
9,0 
8,8 
8,6 
8,4 
8,2 

8,0 

7,8 
7,6 

7,4 
7,2 

7,0 


Temperatur 


Max.  Min. 


+  14,0 

+  12,5 
+  11,2 
+  13,5 
+  13,5 
+  13,5 
+  15,5 
+  18,5 
+  18,0 
+  17,0 
+  15,5 
+il4,5 
+  12,0 
+  15,0 
+  11,0 
+  9,6 
+  9,0 
+  11,0 
+  14,0 
+  12,0 
+  14,5 
+  17,0 
+U5,0 
+  11,5 
+  9,5 

+  10,0 

+  9,5 

+  13,0 
+  8,5 
+  8,5 


5,0 
0,5 
7,0 
9,0 
9,5 
5,0 
5,0 

8,5 
7,0 
7,5 


+  10,6 
8,0 
1,0 
3,0 
5,0 
2.5 
3,5 
0,5 
4,0 
0,0 
1,5 

3,0 
5,0 
4.6 
2,6 
1,5 
2,0 
3,6 
2,0 
1,0 


NV  2 
O  1 
ONO  2 
NNO  2 
N  2 
S  1 
VNVl 
SV  1 
NNO  O 
S  2 
S  2 
S  2 
-  O 
NV  2 
NV  1 
NNV  1 
NNV  2 
VNVl 
NV  1 
NNVl 
NNV  1 
S  2 

V  3 

V  3 

V  3 
NV  2 
S  1 
VSV  1 
VNV  3 
NNV  2 


G  ö  t  e  b 


o  r  g 


+  11,9 
+  12,5 
+  12,4 
4  12,0 
+  12,5 
+  11,6 
+  13,3 
+  14,3 
+  16,1 
+  18,0 
+  14,8 
+  12,4 
+  10,4 
+  11,3 
+  12,0 
+  10,9 
+  10,4 
+  7,9 
+  8,7 
+  9,2 
+  10.8 
+  13,0 
+  12,6 
+  11,8 
+  11,4 
+  7,4 
4  8,5 
+  12,4 
+  9,7 
+  5,1 


+  14,6 
+  14,6 
+  14,4 
+  14,3 
+  14,2 
+  14,0 

+  13,9 
+  13,8 
+  13,6 
+  13.5 
+  13,4 
+  13,2 
+  13,1 
+  13,0 
+  12,8 
+ 12,7 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,2 
+  12.1 
+  11,9 
-1-11,8 
+  11,6 
+  11.6 
+  11,3 
+  11,1 
+  11,0 
+  10,8 
+ 10,7 
+  10,5 


+  14,5 
+  15,0 
+  14,5 
+  14,0 
+  16,5 
+  15,0 
+ 15,5 
+  17,1 
+  21,5 
+  24,6 
+  17,0 
+  14,0 
+ 13,0 
+  14,0 
+  14,0 
+  12,0 
+  13,5 
+  12,0 
+ 13,5 
+  14,2 
+  15,5 
+  16.0 
+  14,6 
+ 13,2 
+  13,0 
+  12,0 
+  13,5 
+  14,0 
+ 12,0 
+  9,0 


+  8,0 
+  9,6 
+  9,0 


VNVl 
O 

NV 
+  10,0  NV 


+  8,5 
+  7,0 
+  8,5 
+  10,5 
+  8,5 
+  14,0 
+  12,5 
+  9,5 
+  7,5 
+  9,0 
+  8,0 
+  10,0 


N 

SV 

SV 

so 
sso 
sv 
v 

VSV 

v 

sv 

NV 


7,0  NO 


3,0 
4,0 
5,0 
4,5 


+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+  10,5 
9,5 
9,6 
9,6 
3,0 
2,0 

+  n,o 
+  8,3 
+  1,0 


2 
2 

VNVO 
-  O 
SV  O 
SV  1 
v  1 
VSV  3 
VNV  3 
NV  2 
N 
V 
V 
N 

VSV  o 


Vindstyrkan  rälrnas  från  O  (=  lungt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med  »var». 


1?> 

Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  september  1021. 


Visby 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


Växjö 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


o 

"  .r- 


-löd 

S5 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


Min. 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur  g,  2. . 


S  Cl. 


Max.  Min. 


Malmö 


Medel-     m  . 
temperatur  Temperatur 


1921  Max.  I  Min. 

mal 


•<j  C-  ffl 
^  B  B 
W«  o» 


1  +ll,<i 

■2! +12,0 
3! +13,5 
4+12,4 
V  +  12,1 
'  +12,7 

7  +13,6 

8  +14,8 

9  +16,1 
+  17,6 
+  14,5 
+  14,0 
+  11,2 
+  11,9 
+  12 

+  11,9 
-I-  9,9 
+  8,1 
+  9,1 
+  9,1 
+  11,5 
+  12,8 
+  13,5 
+  12,0 
+  10,5 
+  9,4 
+  8,4 
+  10,6 

29  +10,3 

30  +  8,5 


+  14,4 
+  14,3 
+ 14,2 
+  14,0 
+  13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,6 
+  13,4 
+  13,3 
+  13,2 
+  13,0 


+  14,0 
+  14,3 
+  15,5 
+  13,8 
+  13,3 
+14,2 
+  15,0 
+  18,1 
+  20,0 
+  22, 
+  16.9 
+  16, 


+  9,8  V 
+  6,5  SV 
+ 10,3  VSV 
+  10,6  VNV  3 
+  10,8  N 
+  10,3|VNV  1 
+  11,5|NV 
+  ll,2lSV 
+  ll,8lSV 
+il0,8!SSV 
+  11,5  SV 


+  12,9+13,3 


+  12,7 
+ 12,6 
+  12,4 
+  12,3 
+  12,1 
+  12,0 
+  11,8 
+  11.7 
+  11,5 
+  11,4 
+  11,2 
+  11.1 
+  10,9 
+  10,7 
+  10,6 
+  10,4 
+  10,3 


+  13,7 
+  14,8 
+  13.8 

+11,1 

+  10,1 
+  10,9 
+  11,4 
+  14,5 
+  15,8 
+  15,0 
+  13,8 
+  12,2 
+  10,7 
+  10,6 
+  12,6 
+  12,6 
+  10,3 


+  11,9 
+  8,9 
+  8,9 
+  8,2 

+  10,0 


8,4  N 


5,9 
5,4 
5,0 
8,4 
8,8 
+  12,0 

+  10,0 

9,4 
7,8 
6,3 

6,0 

8,2 
6.7 


1 
1 

2 
2 
3 

SV  2 
VSV  2 

V  3 
VSV  2 

V  2 


N 

NNV2 
SSV  1 
VSV  2 
VSV  2 
VSV  2 
VNV  3 
NV  2 
NV  2 
N  2 
VSV  3 
VNV  3 
NV  2 


+  9,8 
+  11,5 
+  11,7 
+  11,2 
+ 12,0 
+  14,2 
+  14,1 
+  15,4 
+  15.0 
+  ll!,8 
+  12, 
+ 12,6 
+  9,5 
+  10,6 
+  12,1 
9,8 
8.9 
6, 
7,3 
8,0 
8,9 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
f 

+  10,7 
+  13,2 
+  10,5 
+  8,2 
+  7,2 
+  7,3 
+  10,2 
+  8,7 
+  4,7 


+  13,3 
+  13,2 
+  13,0 
+  12,9 
+  12,8 
+  12,6 
+  12,5 
+  12,4 
+  12,2 
+  12,1 

+  11,9 
+  11,8 

+  11,'! 
+  11.5 
+  11,3 
+  11,2 
+  11,0 
+  10,9 
+  10,7 
+  10,6 
+  10,4 
+  10,3 
+  10,1 
9,9 
9,8 
9,6 
9,5 
9,3 
9,1 
9,0 


+ 16,0 
+  15,5 
+  15,5 
+  15,8 
+ 15,6 
+ 18,0 
+  16,0 
+  21,0 
+  22,0 
+  22,0 
+  15.5 
+  16,0 
+  12,5 
+  15,5 
+  15,0 
+  13,0 
+  12,5 
+  11,5 
+  13,0 
+  13,0 
+  15,5 
+  14,6 
+  16,5 
+  13,5 
+  12,0 
+  11,5 
+  13,01 
+  12,2 
+  12,5 
+  10,6 


2,5 
5,5 
8,5 
7,0 
6,0 


SV  1 
SSO  1 
SV  2 
V  1 
NNO  1 
SSV  1 
1 


+  11,0 
+  12,0 
+  10.0 
+  8,0 
+ 12,0 
+  10,0  SSV 
+  8,5isV 
+  7,0|SV 
+  5,5  V 
7,5!  VSV 
8,0iVSV  2 
6,5|nNO  2 


NV 
SV  O 
SSV  O 
SSO  1 

1 

2 
v 

1 


1,5 

0,5 
1,0 
2,5 
4,0 


+il0,5 
+  8,8 
+  5,0 
3,5 


0,0 1 N 
5,5 


+  ^6,2 
-  0.5 


N 

NV 
SSO  1 
S  1 
VSV  1 
v  3 
VNV  3 
VNV  1 
N  1 
1 

V  2 
VNV  1 

NV  1 


+  11,5 

)-  13,9 
+  13,4 
+  12,8 

+  11,3 
+  11,9 
+  15,4 
+  13,9 
+  15.1 
+  18,3 


.^14,6 
+  14,4 
+  14,3 

+  14,2 
+  14.1 
+ 13,9 
+  13,8 
+  13,7 
+  13,5 
+  13,4 


+  13,9|  +  13,2 
+  14,3  +13,1 
+ 12,2  + 13,0 
+  11,7  +12,8 
+ 13,5  + 12,7 
+  11,6  +12,5 
+  10,7  +12,4 
+  7,9  -  ■ 
+  7,2 
+  8,8 

+  11,0 
+  11,3 
+  14,0 
+  12,7 
+  11,7 
4  8,9 
+  7,6 
+  11,6 


+  12,2 
+  12,1 
+  11,9 
+  11,8 
+  11,6 
+  11,5 
+  11,3 
+  11,2 
+  11,0 
+  10,9 
,  +10,7 
+  10,0  +10,6 
+  4,3  +10,4 


+  15,0 
+  18,0 
+ 15,5 
+  15,0 
+ 16,0 
+ 17,0 
+  18,0 
+ 18,0 
+  20,5 
+  22,5 
+  18,0 
+  17,0 
+  14,5 
+  15,0 
+  16,5 
+  14,0 
+ 15,0 
+  13,0 
+  14,0 
+  15,0 
+  16,5 
+  15,0 
+  16,0 
+  15,0 
+  14,0 
+  13,5 
+  13,5 
+  13,0 
+ 13,0 
+  11,0 


+  7,5 
+  8,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  4,0 
+  4,0 
+ 13,0 
+  8,5! 

+  7,0 

+14,0: 

+  11,0' 

+  11,0! 

+  10,0' 
+  9,0: 
+  9,0' 

+  10,0 


6.0 
3,0 
0,5 
2,0 
5,0 
4,0 


VSV  1 
S  1 
v  3 
VNV  2 
NN  V  1 
SSO  1 
v  1 
v  o 
sv  o 

S  1 

sv  1 

VSV  1 
VSV  2 
VSV  1 
VSV  2 
v  2 
N  1 
SV  0 
var  1 
SSV  o 


s 


sv  1 


+  12,5' 
+  11,0 
+  10.0' 


6,0 
1,0 

8,ol 
8,0 1 
1,0; 


NNV  1 
VSV  1 
v  1 
NV  1 


+  12,1 

+  12,H 

+  13,4 

+  12,K 

+ 12,6 
+  14,9 
+  16,1 
+  15,8 
+ 15,9 
+  15,9 
+  14,9 
+ 14,0 
+  11,4 
+  12,3 
+  13,8 
+  10,8 
+  9,9 
+  8,3 
+  9,3 
+  9,6 
-rlO,- 
+  12,4 
+  15,9 1 
+  12,2, 

+  9,5! 

+  8,2 
+  8,3 

+  11,11 
+  9,7; 

+  7,5 


+  14,7 
+  14 
+  14 
+  14 
+  14 
+  14 
+  13 
+  13 

+  13: 

+  13 

+  ia 

+  13 

+  ia 
+  ia 
+  12, 

+  12: 
+  12 
+  12 
+  12, 
+  12 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  11 
+  10, 
+  10 
+  10, 


+  i8,o: 

+  16,5l 
+  17,5' 
+ 19,5 
+ 16,5 
+  17,5 
+  21.0 

+  19,5 

+ 19.0 
+ 18,0 
+ 18,5 
+  16,5 
+ 15,0 
+  18,5 
+  18,0 
+  14,0 
+  12,5 
+ 13,0 
+  14,5 
+  14,5 
+  15,0 
+ 19,5 
+  20,0: 
+  16,5, 
+  14,5 
+  14,5 
+  13,0 
+  13,0 
+  14,0 
+ 13,5 


+  u,0 
+  6,0 
+  11,0 
+  7.5 

+  7,0 
+ 12,0 
+  12,0 
+  11,0 
f  12,5 
+ 13,0 
+ 12.0 

+ii;5 


VSV  1 
S  1 
VNV  3 


9,0 
5.5 

9,0 
9,0 
6,5 
3,5 
3,0 
2,5 
5,0 
6.0 
+  12,0, 
9,0! 
5.5 

3,0: 

2,5' 
6,0 
6,0 
2,0 


V  1 
NO  1 
NV  1 

|nv  1 
sv  1 
sv  1 

S  2 
VSV  2 
SV  2 
SV  2 

V  2 

V  2 
VNV  2 
,'N  1 
ONO  1 
N  1 
var  1 
SV  1 
VSV  1 
v  3 

V  3 
VNV  1 
N  1 
var  1 

V  2 
NV  1 
NNVl 


+  11,0, 
+  15,3 
+  13,31 
+  13,41 
+  13,l! 
+  13,4! 
-f  1.5,7 
+  15,0 
+  1G.6 
+  17,8' 
+ 13,9 
+ 14,4 

+  11,3' 
+  11,7; 

+ 13,9 

4  11,5' 
+  11,1; 

+  8,8' 
+  7,7, 
+  8,4' 
+  10,5 
+  12,1 
+  15,6 
+  12,5 
+  11,9 

+  11,0: 

+  8^: 

+  11,5! 
+  10,61 
+  5,6 1 


1  +  1.5,5 
+ 19,8 
+  16.4 
+ 15,5 
I  + 16,0 
1  + 16,5 
I  + 18,9 
i +20,0 
'+23,2 
+  22,2 
+  16,6 

+  17,8 

+  14,0 
+ 13,8 
+ 16,2 
+  13,8 
+ 14,0 
+  14,0 
+ 13,  o  i 
+  14,1 
+ 16,0 
+  16,0 
+  18,6 
+ 15,0 
+  14,2 
+ 12,9 
+  14,0 
+  13,1 
+ 12,2 
-11,1 


+  5,0,  VSV  2 
+  9,5ls  1 
+  10,6 1 V  3 
+  10,3iV  2 
+  9,8'NN0  2 
+  8,8  var  1 
+  12,2|VNV1 
+  10,2  V  1 
+  9.0  S  1 


+  13,7 
+  12,0 
+  11,8 

+  8,0 'V 
+  10,0'SV 


S  2 
VSV  2 
SSV  1 
2 
2 


+ii,o:vsv  2 


9,0  v 
9,0  N 
5,0  SO 
2,0!  v 

2,0  OSO 
3,8  SSO 
+  4,8  NV 
+  12,8  V 
+  10.5  VNV  3 
+  9,1  VNV  3 
+  9.0  NNO  2 
+  1,8,  NO  1 
+  8,8  V  2 
+  9.0|VNV3 
+  1,8  i  var  O 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  september  1921. 


Station 

Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Station 

Vattendrag 

Period 

Maximi- 
vattenstånd 

Medel- 
vatten- 
stånd 

Minimi- 
vattenstånd 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

Normalt 
cm 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

Normalt 
om 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

är 

cm 

cm 

år 

år 

cm 

cm 

Jukkasjärvi .  . 

Torneälv 

1900—20 

1903 

410 

340 

291 

1913 

Hammarby  .  . 

Dyltaåu 

1910—20 

1920 

157 

55 

52 

76 

48 

31 

1914 

Vojakkala  . 

> 

1910-20 

1919 

300 

322 

257 

176 

209 

123 

1916 

Forsbo  .... 

Sagån 

1912 

370 

236 

222 

233 

202 

200 

> 

ödnpp    .   .  . 

Kalixälv 

1911—20 

368 

450 

358 

287 

298 

226 

1913 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877-1920 

1898 

150 

56 

51 

66 

47 

28 

> 

Pajerim  .  .  . 

L.  Luleälv 

1910—20 

19'l7 

242 

313 

244 

164 

186 

119 

1910 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901—20 

1903 

481 

400 

396 

409 

392 

372 

> 

Trångfors    .  . 

Luleälv 

> 

1911 

440 

520 

436 

346 

350 

270 

» 

Näsby  .... 

Runnviken 

1911—20 

1913 

526 

448 

441 

478 

435 

413 

> 

Ålvsby     .  .  . 

Piteälv 

> 

1915 

280 

418 

272 

135 

170 

48 

> 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909—20 

1916 

72 

24 

21 

35 

19 

5 

> 

Myrheden  .  .  . 

Byskeälv 

1900—20 

1803 

116 

124 

95 

60 

68 

30 

Källstad  .  .  . 

Täkern 

1913,16 

103 

40 

33 

65 

24 

10 

Arjeplog  .  .  . 

Hornavan 

1909—20 

1909 

357 

356 

339 

3  LO 

322 

280 

Motala  .... 

Vättern 

1876-1920 

1877 

356 

309 

304 

320 

297 

283 

1887 

Kusfors  .   .  . 

Skellefteälv 

1900-20 

1905 

415 

436 

359 

277 

308 

201 

> 

Mjölarp   .  .  . 

Mjölarpsån 

1909—20 

1912 

88 

23 

22 

16 

20 

0 

1911 

Vännäs    .  .  . 

Dmeälv 

1901—20 

1907 

610 

584 

486 

370 

393 

254 

> 

Norsholm    .  . 

lloxen 

1871-1920 

1879 

441 

866 

311 

1887 

Nyäker    .  .  . 

Öreälv 

1905—20 

1905 

362 

415 

300 

200 

175 

140 

Järnforsen   .  . 

Emån 

1901—20 

1912 

191 

20 

15 

45 

9 

0 

1911 

Mak  Sjöstrand  . 

Maksjön 

1909—20 

1909 

195 

111 

50 

Mörrum    .  .  . 

Mörrumsån 

1910—20 

186 

51 

42 

90 

28 

39 

1918 

Forsmo    .  .  . 

Angermanälven 

1910—20 

1918 

433 

492 

420 

263 

340 

184 

1911 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeån 

1900—20 

92 

22 

16 

42 

10 

0 

1911 

Strömsund  .  . 

Strömsvattnet 

1909—20 

1909 

242 

275 

241 

162 

203 

93 

1910 

Klippan   .  .  . 

Bälgaueån 

1909—20 

19*16 

120 

73 

46 

49 

34 

16 

> 

Duved  .... 

Areälven 

1901—20 

> 

250 

224 

204 

171 

184 

100 

> 

Skeen  .... 

Bolmån 

1912 

309 

213 

211 

241 

209 

193 

> 

Bomsand  .  .  . 

Indalsälven 

1882-1920 

346 

424 

337 

177 

245 

49 

Johansfors  .  . 

Nissan 

1900—20 

1903 

368 

270 

256 

269 

236 

200 

Giradalsby  .  . 

Gimån 

1910-20 

1918 

88 

158 

134 

56 

104 

28 

> 

Kila  

Ätran 

1911—20 

1919 

174 

77 

54 

67 

42 

21 

1914 

Torpshammar  2 

Ljungan 

1909—20 

1909 

471 

518 

450 

303 

353 

213 

1911 

Asbro  .... 

Viskan 

1909—20 

1918 

112 

71 

52 

56 

38 

22 

1911 

Edänge    .  .  . 

Ljusnan 

1900—20 

1902 

550 

283 

206 

1914 

Edebäck  .   .  . 

Klarälven 

1910—20 

1920 

302 

251 

192 

140 

142 

48 

1914 

Oxberg  .... 

Österdalälven 

1910—20 

1917 

337 

344 

288 

250 

244 

207 

1911 

Nordmark    .  . 

Timsälven 

1911—20 

1918 

98 

70 

36 

31 

17 

0 

> 

Leksand  2  .  . 

> 

1900—20 

1912 

1257 

1201 

1182 

1122 

1152 

1024 

1914 

Åtorp  .... 

GuUspångsälveu 

1909—20 

1920 

106 

58 

51 

59 

47 

13 

> 

Transtrand  .  . 

Västerdalälven 

1901—20 

1902 

585 

254 

137 

100 

73 

26 

1911 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809-190S 

1917 

534 

368 

362 

429 

356 

321 

1859 

Fäggeby  .  .  . 

Dalälven 

1911—20 

1912 

387 

322 

281 

206 

232 

77 

1914 

Anm.    Feta  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursiva  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 
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Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1921  september). 


Flodområde 
och 
sjö 


1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleälv. 
Vaikijaure    .  . 

13.  Pifeälv. 
Tj  äggelvas    .  . 
Jäknajanre  .  . 

.20.  SJcellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Biireälv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Storunian  .   .  . 
Storj  aktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan     .  . 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgoniajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojnisjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

net  


Sjö- 
areal 
km" 


ilagasinorad 
vatteumängd 
mill.  in* 


d.  31 
aug. 
1921 


322,3 

23,1 

61,2 
6,6 

30,0 
242,9 

7,5 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 


448,0 

49,4 

106,5 
8,2 

39,6 
315,8 

3,4 

511,5 
52,1 

159,4 
47,5 


97,0 

175,7 
135,3 
173,7 

76.9 


d.30 
sept. 
1Ö21 


•-J  to 


315,9 


33,9 
233.2 


2,7 

318,4 
33,3 

113,3 
36.1 


78,4 

128,0 
85,2 
141,7 

61,4 


-51,0 


-  2,2 
-31,9 

-  0,3 

-74,5 

-  7,3 
-17,8 

-  4,4 


-  7,2 

-18,4 
-19,3 
-12,3 

-  6.0 


Flodområde 
och 
sjö 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Enssfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  .... 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .  .  . 

42.  Ljungan. 

Fotingen,  Län- 
nässjön o.  Klöv- 
sjön   

Holnisjön  .  .  . 

Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låssen  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

51.  Testehoån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


Sjö- 
areal 
km2 


148,6 
94.0 

48;4 

152,0 
448,0 
55,0 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,6 
41,2 

2,4 
74,0 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.  31 
aug. 
1921 


d.  30 

sept. 
1921 


292,7 

157,9 
17,4 
226,5 
810,9 
50.0 


23,4 
80,1 
54,0 


17,2 

10,9 
29,7 
55,2 

1,0 

85,8 


197,6 

156,0 
18,9 
165,7 
703,4 
'  33.0 


16,4 
75,5 
48.0 


27,0 

9,1 
23,3 
45,7 

0,8 

80,7 


-36,7 

-  0,7 
+  0,6 
-23,5 
-41,5 

-  6.6 


2,7 
2.4 


-I-  3,8 

-  0,7 

-  2,5 

-  3,7 

-  0,1 

-  2,0 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.31 
aug. 
1921 


d.  30 
sept. 
1921 


53.  Dalälven. 

Idresjön    .  .  . 

2,7 

2,9 

— 

0,6 

Oresjön — Skatt- 

ungen .... 

32.1 

31,8 

14,4 

— 

6,7 

Siljan  .... 

290,0 

452,4 

484,3 

+ 

12,3 

Runn  .... 

61,7 

77,1 

74,7 

— 

1,0 

01.   JML  mill  til  

lyOit  bil  Olll. 

Öljaren  .... 

18,5 

5,9 

5,6 

0,1 

Hjälmaren    .  . 

493,0 

221,8 

162,7 

— 

22,8 

Väringen  .  .  . 

20,0 

9,4 

5,0 

— 

1,7 

Södra  Barken 

(m.  Saxen  o. 

Vefungen)  .  . 

36,2 

35,1 

36,6 

+ 

0,6 

Dannemorasjön 

6,8 

1,9 

1,7 

0,1 

63.  Trosaån. 

Sillen  .... 

11,0 

1,6 

1,3 

0,1 

67.  Vättern— 

Motalaström. 

Unden  .... 

94,0 

16,9 

5,6 

4,4 

Nätaren    .  .  . 

11,2 

Täkern  .... 

44,3 

15,5 

8,4 

2,7 

Vättern  .... 

1899,0 

930,5 

759,6 

66,0 

Sömmen    .  .  . 

126,2 

146,4 

137,6 

3,4 

Roxen  .... 

95,6 

25,8 

20,1 

2,2 

82.  Ronnebyån. 

Rottnen    .  .  . 

34,5 

20,4 

17,9 

1.0 

g   t-i  m_ 

"  5'  5' 

09  2. 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km* 


Mag.isinerad 
vattenniäugd 
mill.  m^ 

d.30 
sept. 
1921 


d.31 
aug. 
1921 


86.  Mörrums- 

ån. 

Asnon    .  .  . 

87.  SJcrähoän. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunnen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asundeu  jäm- 
te Yttre  Å- 
sunden   .  . 
108.  Vänern — 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfj  orden 
Stora  Le  o. 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33.2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
5568,0 
56.0 


0,3 

9,3 

2,3 
33,0 

12,3 


65,0 
93,9 

151,3 
27,0 
18,1 
4343,0 
10,6 


B    H  M 

"  p'  o' 

31  2. 


0,1 

6,3 

1,7 

38,6 

12,3 


66,8 
95,0 


40.8 

19,2 
3897,6 
9,5 


-  0,1 

-  1,2 

-  0,2 
+  2,1 

-t-  0.0 


-I-  0,7 
+  0,4 


-1-  5,3 
+  0,4 
-171,9 
-  0,4 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på      och  1  m:3  djup. 


station 


NO 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


Bjnröklnbb  .  .  . 
Holmö  Gadd   .  . 

Bremö  

Understen  .  .  . 
Svenska  Ilögarnc 

Solen  lyste  klart 


17,2 
24,0 
8,9 
22,2 
11,0 
5,0 
5,5 
15,0 
4,4 
3,9 
12,2 
8,9 

1,1 

8,8 
6,7 


8,9 
8,9 

1,1 

6,7 
5,6 
1,7 

0,0 

2,8 

0,0 
5,0 
3,8 
3,3 
6,7 
6,2 
5,6 


Medel  vind- 
riktning 


V  t.  N 
VNV 
VNV 
VNV 


3,3 
4,4 
7,2 
1,7 
1,7 

1,1 
0,0 
1,0 
0,0 

1,1 

0,6 

0,0 
1,1 

0,5 
2,8 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


292 
336 
283 
331 


SO 


4,4 
2,2 

1,1 

5,0 
2,8 
4,4 
3,3 

0,0 

0,0 
2,2 
0,6 
4,5 
2,8 

1,1 

9,4 


6, 
16, 

5, 

7, 
14 

5, 

9, 

6, 

6, 

1, 

4, 

7,2 

6,1 
11,7 

8,3 


SV 


7,8 
11,7 
6,1 
7,8 
3,9 
13,9 
15,0 
23,3 
4,4 
16,0 
28,3 
20,0 
22,8 
16,7 
8,9 


Station 


Hoburg  .  .  . 
Kungsholmen  . 
Falsterbo  .  .  . 
Vinga  .... 
Väderöbod  .  . 


21,1 

14,4 
35,5 

7,8 
18,3 

4,4 
17,7 
26,7 
38,9 
21,7 
29,4 

21,7 

32,7 
25,0 
33.3 


NV 


11,7 
16,7 

7,2 
18,3 
15,6 
26,7 
18,9 
15,6 
15,6 
12,8 
21,2 
12,2 

5,6 
14,4 
18,3 


Medelvind- 
riktning 


Lagn- 
väder 


18,9 

1,0 
27,9 
23,3 
26,7 
37,8 
30,0 

8,9 
30,0 
35,0 

0,0 
22,2 
21,1 
15,6 

6,7 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


V  t.  N 

V  t.  N 
V 

V  t.  N 

V  t.  S 


338 
348 
293 
360 
379 


Station  och  län 

Markslag 

D.  5 

D. 

15 

D.  25 

Va  m 

1  m 

Va  m 

1  m 

Va  m 

1  m 

Kiruna,  Norrbottens  .  .  . 

Pinnmo 

+  6,8 

+  6,8 

+  6,3 

+  6,4 

+  4,1 

+  5,0 

Öjebyn,          »  ... 

Sdbl.m:ao.l. 

+  9,6 

+  9,4 

+  8,8 

+  9,1 

+  7,2 

+  7,7 

Björkå  bruk,  Västernorrl.  . 

Lerjord 

Törsta,  Jämtlands  .... 

Stenbl.lättl. 

+  8,6 

+  8,8 

1-  9,2 

+  9,2 

+  7,2 

+  8,0 

Gisselås,      >  .... 

Torvjord 

Varpnäs,  Värmlands .  .  . 

Sandbl.  lera 

-1-11,3 

+  11,9 

+-11,3 

+  11,7 

+  9,8 

+  10,3 

Uppsala,     Uppsala  .  .  . 

Grus 

+  13,1 

+  12,6 

+  13,2 

+  12,4 

+  11,2 

+  11,2 

Ultana,  2  em.,  »  ... 

Lerjord 

-1-12,0 

+  12,7 

+  12,1 

+  12,6 

+  10,6 

+  11,4 

Experimentalfältet,  Sthlms 

Lera  resp.  s. 

4-12,1 

+  12,9 

+  12,0 

+  13,0 

+  10,5 

+  11,7 

Valinge  I,  Södermanlands 

Mosand 

-1-11,6 

+  11,4 

+  11,7 

+  11,1 

+  10,2 

+  10.4 

»     II,  5 

Lättlera 

-F  12,2 

+  12,4 

+  12,1 

+  12.2 

+  10,5 

+  11,0 

Tornby,  Östergötlands  .  . 

Lera 

+  11,9 

+  12,0 

+  11,8 

+ii;9 

+  10,8 

+  10,9 

Skara,  Skaraborgs  .... 

+  11,9 

+  J0,3 

+  10,7 

+  10,0 

Flahult  I,  Jönköpings  .  . 

Vitmossej. 

+  11,9 

+  10,4 

>  II, 

Sandjord 

+ 11,5 

+ 11,3 

+  11,2 

+  11,3 

+  10,2 

+  10,0 

Svalöv,  Malmöhus  .... 

Alnarp,       »  .... 

Mull,  lättlera 

+  15,4 

+  15,0 

+  14,8 

+  14,4 

+  13,2 

+  13,1 

Jordtemperatur  kl.   2  em.  på  20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord). 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

i  .  .  .  . 

+  10.8 

9  .  .  .  . 

+  14.5 

17  ...  . 

+  10.1 

25  .  .  . 

+  9,0 

3.  .  .  . 

+  12,8 

11  ...  . 

+  13,8 

19  ...  . 

+  9,9 

27  .  .  . 

+  9,6 

5  .  .  .  . 

+  11,2 

+  12,6 

21  ...  . 

+  10,8 

29  .  .  . 

+  9,4 

7  .  .  .  . 

+  13,8 

15  ...  . 

+  11,4 

23  ...  . 

+  12,0 

i  Abisko  3,0  timmar  pr  dag  oller  25  9^  av  längsta  möjliga  tid;  i  Flahult  5,8  timmar  eller  46      (Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes' instrument.) 

Tab.  7.  Avdunstning  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Summa 

mm    .  .  . 

3,6 

2,4 

2,2  1  2,6 

0,5  1,8 

0,9 

2,2 

o,\ 

3,8 

2,7 

2,8 

2,7 

3,1 

1,2 

1,0 

1,8 

2,4 

1,4  3,3 

3,3 

3.1 

6,3 

6,9 

5,0  2,6 

2,7 

3,3 

5,9 

3,8 

88,4 

Stockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Söner.  2105G9 
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MÅNADSÖVKKSIKT  ÖVKII  VÄDKKLK.K  Odll  VyVTTKNTIIJ/IÄNd 

Årgång-  3.    Dol  F.  10.  ^> 


rade  Jiimlland,  av  ott  orkanartat  inflödo  av  kall  luli 
med  liagelbyar  på  Västkusten;  sin  största  utbredninu 
och  styrka  nådde  denna  storm  dock  först  d.  1 — 2  nov. 


SI  orm  blåste 


Sknyerack: 


Viidcrlekeii  under  oktober  utmärktes  av  trenne  syn- 
nerligen kraftiga  oväderscentra,  varav  det  första  ])as- 
serade  mellersta  Sverige  d.  3—4,  det  andra  södra 
Götaland  d.  23 — 24  och  det  tredje  Norrland  d.  31 
okt. — 1  nov.  Samtliga  orsakade  storm,  delvis  orkan,  i 
södra  och  mellersta  Sveriges  farvatten.  Dessutom  över- 
gicks  Norrland  av  oväderscentra  d.  14  och  21,  vilka 
medförde  hård  vind  till  storm  inom  samma  farvatten. 

I  övrigt  rådde  nästan  oavbrutet  vind  mellan  sydväst 
och  nordväst,  varvid  snö-  eller  regnväder  med  någon 
blåst  passerade:  hela  landet  d.  7  —  8,  14,  25  och  27; 
Norrland  d.  1,  6,  16,  18—1!);  Norrland,  Svealand 
och  Gottland  d.  10 — 11  samt  sydvästra  Götaland  d. 
28  och  d.  20,  medan  eljest  rådde  uppehållsväder 
samt  ofta  tjocka  och  för  årstiden  hög  temperatur  i 
södra  Sverige  under  inflytande  av  den  ständiga  till- 
förseln av  varm,  fuktig  luft  från  SV. 

Ovädret  d.  3 — 4  bildades  d.  2  över  Skottland,  in- 
kom över  Jämtland  d.  3  och  gav  nederbörd  i  hela 
landet  utom  norra  Lappland.  1).  4  kl.  8  fm.  hade 
trycket  i  centrum  nått  sitt  lägsta  belopp  (c:a  730  mm 
i  inre  Finland).  Det  efterföljdes  av  en  häftig  in- 
strömning av  kall  luft  från  N,  vilken  nådde  Stock- 
holmstrakten d.  4  vid  ^;2  2-tiden  på  natten  som  en 
stormby,  och  sedermera  gav  nordlig  svår  storm  längs 
ostkusten  från  Gottland  till  norra  Kvarken. 

D.  18  fanns  en  skarp  gräns  över  Jämtland  mellan 

0-gradig  luft  över  norra  Norrland  och  luft  av  -f  8" 
å  +12°  temperatur  söder  därom.  Vid  den  varma 
luftens  glidning  upp  över  den  kalla,  utan  nämnvärd 
förflyttning   av   gränsytan,  alstrades  det  ymniga  snö- 

och  regnvädret  över  Norrland  d.  18 — 19. 

Oväderscentra   d.  14   och    21    passerade  Lappland 

resp.  Jämtland,  gåvo  nederbörd  i  nästan  hela  landet 

och  efterföljdete  av  kall  luft  från  nordväst,  men  voro 

eljest  svagare  än  det  av  d.  4. 

Ovädret   d.    23    bildades   d.  21    över   Irland  i  en 

gräns  mellan  luft  av  7°  och  13\    Barometerståndet  i 

centrum  i  mm  var  d.  21  kl.  7  em.  något  under  760 

(västra  Irland),  d.  23  kl.  8  fm.  753  (inre  Irland),  kl. 

7  em.  745  (v.  Nordsjön),  d.  23  kl.  7  em.  728  (Skåne), 

d.  24  kl.  8  fm.  under  740  (sydöstra  Östersjön).  Denna 

lufttrycksminskning    stod    i   närmaste   samband  med 

utvecklingen  av  stormvirveln,  vilken  d.  23  kl.  7  em. 

hade  nått  sin  största  utbredning  och  styrka  med  ost- 
lig  storm   till   orkan   och   snö  i  norra  Götaland  och 

sydvästlig  regnstorm  i  södra.  Snöstormen  nådde  se- 
dermera  norrut  ungefär  till  en  linje  södra  Värmland 

—  norra  Hälsingland. 

Ovädret  d.  31  okt. — 1  nov.  inkom  från  Island  och 

förstärktes  under  natten  d.  31 — 1,  då  centrum  passé-        ^rppgiftor  från  Utlängan.  Sandhamn  och  Rönnskär  saknas. i 

10 — 210569.    Stötens  meteorologisk-hydrogrnjisk-a  anstalt,  Ai-sbok  l.  1921. 
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25 

SV 

y 

23.5   >         .    8  fm. 

31 

V 

24      >         »11  och  12  em. 

14 

V 

Klädesholmen 

Hoaufort  11  >    3  em. 

23 

ONO 

11  .  10  fm.— 2  cm. 

31 

VSV 

j       11  >  natten''  lo — '  ii. 

K  att  eg  att: 

d. 

frän 

vid 

max. 

14 

NV 

Ving-a 

20  m  sek.    kl.  4  em. 

21 

V 

i> 

20                   12  midd.  0.4  cm. 

23 

N 

33     >         >    9  eni. — midn. 

14 

NV 

Morups  Tånge 

Beaufort  10  >  10—12  em. 

23 

NO 

Torekov 

22  m/sek.     .  10  em. 

24 

NNO 

> 

25     ■>         ■>    4 — S  fm. 

14 
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d. 
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23 
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25 
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23 
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23 

s 
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N 
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NO 
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NO 
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NV 
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22 
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NV 
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14 

SV 

>       10  ■>    7.iri— 9.10  fm. 

23-24  ONO 

>       10  s  natten  23—24. 

Bottenviken : 

d. 
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4 

N 
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17 

NV 
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22 

N 
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Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  under  nor- 
malvärdet i  nordöstra,  mea  däröver  i  sydvästra  delen 
av  landet.  I  Haparanda  var  det  3,8  mm  under  medel- 
talet, i  Ystad  3,1  mm  däröver. 

Viudriktningcn  var  i  Norrland  övervägande  västlig, 
eljest  SV  t.  V. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  1°  ä  2° 
under  normalvärdet  i  nordöstra  Norrland,  1,5°  ä  2' 
däröver  i  Götaland.  Omkring  d.  20  började  i  hela 
landet  en  betydlig  temperatursänkning,  som  med  smärre 
avbrott  fortfor  till  månadens  slut. 

Nederbörden  utgjordes  under  månadens  förra  hälft 
huvudsakligen  av  regn,  under  den  senare  av  snö.  Dess 
mängd  var  ganska  växlande,  dock  i  allmänhet  över- 
stigande den  normala,  i  flera  län,  såsom  Jämtlands 
och  Kalmar  län,  icke  obetydligt.  Omkring  90  mm 
föllo  i  Jämtlands  län,  70  mm  i  Västerbottens,  Väster- 
norrlands, Södra  Älvsborgs,  Hallands,  Kronobergs  och 
Kalmar  län,  60  mm  i  Norra  Älvsborgs,  Jönköpings 
och  Blekinge  län,  50  mm  i  Norrbottens,  Kristianstads 
och  Malmöhus  län,  40  mm  i  Värmlands,  Örebro, 
Uppsala,  Östergötlands.  Skaraborgs,  Göteborgs  och  Bo- 
hus samt  Gottlands  län,  30  mm  i  Gävleborgs,  Koppar- 
bergs, Västmanlands,  Stockholms  och  Södermanlands 
län.  D.  24  uppmättes  flerstädes  ovanliga  dagsmängder, 
såsom  i  Holmbo  87,8  mm  och  i  Sandbäckshult  85,3 
mm  (N.  Kalmar  län).  För  landet  i  sin  helhet  var 
nederbördsmängden  55  mm  eller  105  %  av  den  nor- 
mala, som  är  52,5  mm. 

Snötäcke.  I  nästan  hela  Norrland  var  marken  snö- 
täckt d.  20 — 31,  i  västra  Svealand  och  i  Götalands 
högländta  trakter  d.  23 — 29.  Dess  tjocklek  vid  må- 
nadens slut  var  i  inre  Norrland  omkring  15  cm. 

Lantbruket.  Höstplöjningen  har  flerstädes  i  södra 
Sverige  kunnat  återupptagas,  tack  vare  den  i  slutet 
av  månaden  fallna  nederbörden,  vilken  även  kommit 
höstsäden  tillgodo. 

Åska  hördes  d.  7  i  Degerbäcken  (Norrbottens  län), 
i  Kasa  (Västernorrlands  län)  och  i  Kristineberg  (Göte- 
borgs och  Bohus  län);  i  södra  Sverige  förekom  åska 
rätt  rikligt  d.  19—23. 

Vattentill^ång-en  var  under  oktober  i  de  norrländska 
älvarna  över  den  för  månaden  normala,  i  Sydsverige 
däremot  mycket  ringa.  Exceptionellt  högt  medelvatten- 
stånd rådde  under  oktober  i  Åre  älv  (Indalsälven)  och 
Gimån  (Ljungan),  betydligt  över  vanligt  medelvatten- 
stånd i  flera  av  mellersta  Norrlands  övriga  större  älvar, 
Pite   älv,   Ångermanälven,   Indalsälven   och  Ljungan, 


under  det  de  nordligaste  stora  älvarna,  t.  ex.  Lule  och 
Torne  älvar,  börjat  återgå  till  normala  förhållanden. 
Sådana  hava  redan  inträtt  i  de  flesta  smärre  skogs- 
älvarna, och  på  sina  håll,  exempelvis  i  Gide  älv,  un- 
dersteg oktober  månads  vattenståndsmedium  det  nor- 
mala. I  Ljusnan,  Dalälven  och  Klarälven  har  må- 
nadsmediet hållit  sig  något  över  normalt  medelvatten- 
stånd, med  undantag  för  Västerdalälven,  där  det  varit 
lägre.  Söder  om  Dal-  och  Klarälvarra  förekom  intet 
medelvattenstånd  över  normalt  månadsmedium,  utan 
var  detsamma  överallt  mycket  lägre.  I  Emån  har  det 
förut  lägsta  kända  medelvattenståndet  för  oktober  un- 
derskridits. 

Maximivattenståndet  översteg  i  Gimån  det  förut 
högsta  kända  oktobermaximet.  Al  i nimi vattenstånden 
i  Motalaström  vid  Norsholm  samt  i  Emån  och  Mör- 
rumsån  understego  de  förut  kända  exceptionella  låg- 
vattenstånden för  månaden.  I  stort  förhöUo  sig  maximi- 
och  minimivattenstånden  som  månadsmedia.  Fluktua- 
tionerna hava  i  mellersta  Norrland  samt  i  de  syd- 
västra vattendragen  varit  relativt  stora,  beroende  på 
nederbörd  vid  mitten  och  slutet  av  oktober,  men  i 
landets  övriga  delar  obetydliga.  I  Strömsvattnet  (Ån- 
germanälven) samt  i  Gesundssjön  (Indalsälven)  förekom 
ett  maximum  omkring  den  25,  i  Klarälven  den  17 
och  i  Nissan  den  24  oktober. 

Vattenkraftsindustrien  i  södra  Sverige  och  delvis  i 
Svealand  har  haft  utomordentliga  svårigheter  att  hålla 
igång  på  grund  av  vattenbristen.  Kraftverken  hava 
sålunda  ofta  fått  stå  ända  till  flera  dygn  pr  vecka  för 
att  sedan  endast  kunna  drivas  några  timmar.  I  Norr- 
land, framförallt  i  huvudvattendragen,  hava  däremot 
förhållandena  varit  tillfredsställande. 

Flottningen  har  endast  fortgått  i  huvudälvarna  i 
Norrland,  Dalarna  och  Värmland  och  i  allmänhet  slut- 
förts under  gynnsamma  förhållanden. 

Norrsken  iakttogs  följande  dagar  (^  =  starkt,  '  = 
svagt) : 

Distrikt  I  (69°— 65'  nord.  lat.)  d.  1—3,  4^,  5^,  6, 
7°,  82,  92,  10,  112,  12—15,  18—20,  21^,  22—23, 
242,  25°,  262,  272,  282,  292,  30°,  31°. 

Distrikt  II  (65°— 61°  30'  nordl.  lat.)  d.  2,  4—7,  82, 
9,  11—12,  21°,  22,  23°,  24°,  25°,  26°,  27',  28—30,  31°. 

Distrikt  III  (61°  30'— 58°  30'  nordl.  lat.)  d.  1°,  3°, 
4—7,  82,  9,  10°,  11,  12°,  13°,  14°,  19°,  20°,  21,  22, 
23°,  25°  26°,  28,  29°,  31°. 

Distrikt  IV  (58°  30'— 55°  30'  nordl.  lat.)  d.  4,  52,  6, 
7,  32,  92,  10,  11,  20°,  21°. 


Meddelanden  från  observatörerna.    (Oktober  1921.) 


Norrbottens  län.  Stormyrheden  (Johansson).  Nat- 
ten d.  21 — 22  frös  Auktsjaursjön  och  natten  d.  22 — 
23  Slingsjön.  Porjus  (Lundberg).  Natten  d.  23  —  24 
lade  isen  sig  i  närbelägna  älv.  Karesuando  (Lidström). 
D.  4  Muonio  älv  delvis  isbelagd.  Morjärv  (Sundberg). 
D.  23  insjöar  isbelagda  och  d.  24  älven  isbelagd; 
isens  tjocklek  5  cm.  Luvos  (Bergqvist).  Karatssjön 
isbelades  d.  25.  Norra  Bergnäs  (Granberg).  Sodda- 
jaur  tillfrös  d.  23. 

Västerbottens  län.  (iranås  (Strömkvist).  Natten 
d.  24 — 25  tillfrös  Bergvattensjön.  Kroksjö  (Karlsson). 


D.  22 — 23  fröso  sjöar  och  små  vattendrag,  så  man 
kunde  färdas  på  isen.  Till  följd  av  den  starka  stor- 
men sista  dagarna  av  månaden  har  snön  blåst  bort  på 
slätterna,  så  det  är  knappast  15  cm  på  slätt,  däremot 
30  i  skog.  Talliden  (Persson).  Natten  d.  16 — 17 
oikanliknande  storm,  isele  (Mattsson).  D.  23.  Grunda 
sjöar  och  grunda  vikar  i  älven  tillfröso  under  natten; 
issörpa  på  vattnet  d.  24  och  25  samt  d.  29;  hel  is- 
bildning i  älven,  som  flyter  med  strömmen;  kl.  10, no 
fm.  stannar  istäcket;  vakar  här  och  var.  D.  31.  Strax 
nedom   norra  färjstället  är  isen  så  stark,  att  den  bär 
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gå  på  över  älven.  Vatteiistundet  har  hela  månaden 
hållit  sig  tämligen  konstant  högt,  jämfört  med  oktober 
månad  förra  året.  D.  1  —  4,  i  år,  var  vattenståndet 
1,49  meter,  d.  2ö — 24  1,8a  och  den  31  1,69  m.  Den 
1 — 3  okt  förra  året  var  vattenståndet  1,21  och  d.  31 
0,86  m.  Myrheden  (Andersson).  D.  22.  Stark  storm, 
mycket  skog  och  telegrafstolpar  kullblåsta.  D.  24.  En 
del  mindre  sjöar  och  älvar  isbelagda.  tlröuliden  (An- 
dersson). Natten  d.  16 — 17  rasade  svår  orkanliknande 
storm,  mycken  kullblåst  skog  samt  skada  å  telefon- 
och  kraftledningar.  Johanuisberg  (From).  Natten  d. 
21 — 22  isbelades  Verbosjöarna.  Siksjö  (Nilsson).  D. 
22  tillfrös  Siksjön.  Vallträsk  (Sundin).  Natten  till 
d.  23  fullständigt  istäcke  å  insjön  Vallträsket,  d.  24 
isen  gångbar.  Tiirnaby  (Nffselius).  D.  29  isbelades 
Gäutajaurs  västra  del.  Tjiilträsk  (Johanson).  Lilla 
Tjulträsk  tillfrös  d.  19—22  och  Stora  Tjulträsk  bör- 
jade isläggas  d.  22.  Gautsträsksjön  är  redan  frusen, 
men  ej  Stora  Tjulträsk. 

Jämtlands  län.  Älghallen  (Mårtensson).  Natten 
d.  16 — 17  orkanliknande  storm.  Isbelagda  sjöar:  d. 
21 — 22  Stormyrtjärn  och  Öravattnet,  d.  24 — 25  Öjar- 
sjön,  d.  30—31  Kärrnäs-sjön  delvis.  Ljusnedal  (Grön- 
qvist).  D.  23.  Tvenne  stora  och  mycket  skarpt  ly- 
sande cirklar  kring  solen.  D.  27  tillfrös  mindre  sjöar 
och  s.  k.  tjärnar.  Munsvattnet  (Olsson).  D.  21 — 22 
Munsvattnet  isbelagt.  Ovanligt  hård  storm  har  gått 
fram  över  skog  och  mark,  träden  ligga  nedblåsta  i  skogen. 

Västernorrlands  län.  Granberget  (Bergström). 
D.  29  isbelades  Karbäcken  och  Granbergstjärnen. 
Högbräuna  (Lundberg).  Tjäle  i  marken  sedan  d.  21. 
D.  29  Kärrsjö  isbelagd  och  d.  30  Kantsjö. 

Gävleborgs  län.  Bergvik  (Johansson).  D.  3 — 4 
föll  första  snön,  men  försvann  vid  middagstid.  D. 
15  avslutades  flottningen.  Mindre  tjärnar  isbelagda 
med  1  cm  is. 

Kopparbergs  län.  Malung  (Hedvall).  D.  24  is- 
belades vikar  och  smärre  vattendrag.  Ovanligt  lågt 
vattenstånd.  Tjärnvallen  (Myrholm).  Marken  ännu 
fullständigt  bar.  Tjärnar  och  sjöar  tillfrusna,  dock  äro 
rinnande  vatten  ännu  öppna.  Skattlösberg  (Carlsson). 
D.  29  isbelades  grunda  sjöar,  men  gingo  åter  upp  d. 
31.  Ulvsjö  (Jönsson).  D.  24.  Kölån  och  Ulvsjön 
isbelagda. 

Värmlands  län.  Lekvattnet  (Olsson).  I  allmänhet 
mycket  mild  väderlek  under  månaden,  men  mera  blå- 
sig än  vanligt  brukar  vara.  Ulverud  (Magnusson). 
Vattenverken  stå  ganska  allmänt  av  brist  på  vatten. 
Hornkullen  (Sundberg).  Natten  d.  22—23  frös  ett 
skogstjärn  här,  kallat  Kvarntjärn. 

Örebro  län.  Spjutsjöfallet  (Andersson).  Krea- 
turen ha  betat  ute  hela  månaden  till  d.  23  då  myc- 
ket kallt.  Natten  till  d.  24  kom  första  snön,  som 
låg  kvar  till  d.  28. 

Västmanlands  län.  Jäders  bruk  (Brolund).  D.  23 
kl.  2  e.  m.  föll  första  snön.  Natten  d.  23 — 24  stark 
snöstorm,  som  ramponerade  telegraf-  och  telefonled- 
ningarna. Gisslarbo  (Ericsson).  Vattenståndet  ovan- 
ligt lågt  i  om  kringliggande  sjöar  och  vattendrag.  En 
del  källor  uttorkade.  Plöjning  av  vall  å  hårdare  ler- 
jordar, svårarbetat. 

Uppsala  län.  Gumlösa  (Svensson).  Månadens  ne- 
derbörd har  hållit  höstsäden  vid  liv,  men  brunnarna  äro 
lika  torra.  Höstplöjningen  hårlock  något  underlättats 
genom  nederbörden.    Orbyhus.    D.  25.  Slottsdammen 


samt  större  delen  av  Vendelsjön  isbelagda.  Frötuna 
(Swärdh).  Kovor  upptogos  d.  1  och  6.  Väntaiiå  (Will- 
ner).  Månaden  har  haft  att  bjuda  på  on  utomordent- 
ligt vacker  väderlek  med  vissa  dagar  ända  till  +17  — 
19°  i  skuggan.  Nederbörden  betydligt  under  den 
normala.  Vattenståndet  i  Dalälven  dock  rätt  högt. 
Ingen  vattenbrist  i  brunnarna.  Bofinken,  den  sista 
av  flyttfåglarna,  gjorde  resan  åt  söder  omkr.  d.  3. 
Ärter  i  blom  för  andra  gången  d.  8.  Astrar,  lövkojor, 
ringblommor  och  andra  odlade  sensomniarhlommor  i 
full  ski'ud  vid  månadens  slut.  Lövfällningen  så  gott 
som  fullbordad  vid  månadens  utgång.  Höstsäden  mycket 
frodig   Stark  tjäle  innan  snön  faller  högligcn  ön.-kvärd. 

Stockholms  län.  S  vari  sjö  (Läth).  D.  7  potatis- 
skörden avslutad,  som  lämnade  en  både  rik  och  god 
skörd.  D.  8  foderbetsskörden  påbörjad.  D.  8 — 20  all 
lövfällning.  D.  22  orkanlik  storm.  D.  24  första  snön, 
4  cm  djup.  D.  29  .Svartsjövik  helt  isbelagd  första 
gången  för  hösten.  Hammarby  (Sandberg).  D.  20  kl. 
2  em.  nordlig   storm;   d.  21   7  fm.  sydvästlig  storm. 

Södermanlands  län.  Taxingc-Käsby  (Arvidsson). 
Under  första  hälften  av  månaden  plockades  fullt 
mogna  smultron  och  midsommarblomster.  Strängnäs 
(Karlsson).  Månaden  ovanligt  torr;  brunnar  och  källor 
sina.    Höstplöjning  på  lerjord  nästan  omöjlig. 

Östergötlands  län.  Övre  Gränsö  (Sörberg).  Löv- 
fällning: d.  12  syrén,  björk,  äppleträd,  d.  23  ek.  Den 
svåra  torkan  och  vattenbristen  fortfor  till  d.  24,  då 
källor  och  brunnar  fylldes  och  höstplöjning  kunde 
företagas.  Våldsam  NO  storm  med  blixtar  natten  till 
d.  24.  Tvärdala  (Berzelius).  Natten  till  d.  24  in- 
träffade ett  oväder  med  den  mest  ödeläggande  skogs- 
åverkan, som  förekommit  på  20-tal  år.  I  ungskogs- 
bestånd av  gran  förstördes  stora  områden  på  denna 
ort.  En  oändlig  massa  grantoppar  ligga  avslitna  och 
strödda  kring  stympade  träd.  Prästtorp  (Alberg). 
Till  följd  av  nederbörden  i  slutet  av  månaden  har  det 
allra  närmaste  behovet  blivit  tillgodosett.  Åkerjorden 
har  kunnat  plöjas,  vattentillgången  i  källor  och  brun- 
nar har  något  ökats  och  kvarnarna  vid  de  mindre 
vattendragen  hava  kunnat  hållas  i  gång.  Höstsädes- 
fälten stå  mycket  vackra.  Kyleberg  (Ekström).  D.  23 
ONO  orkan  med  blöt  snö,  vilken  på  natten  frös  på 
telefon-  och  kraftledningar  och  förorsakade  stor  för- 
ödelse i  dessa. 

Skaraborgs  län.  Renuiiugstorp  (Lundgren).  D. 
23  och  inpå  natten  d.  24  gick  häröver  en  orkan- 
liknande snöstorm,  sopande  med  sig  telefon-  och  elek- 
triska ledningar  på  långa  sträckor:  i  skogarna  vräktes 
en  massa  träd  och  avbröts  en  mängd  toppar,  på  grund 
av  snöns  tyngd.  Götluuda  (Wennerblad).  Under 
månadens  förra  hälft  ännu  mycket  bloiumor.  Torkan 
försvårat  eller  omöjliggjort  plöjningen.  Lövfällningen 
pågått  sakta;  snöstormen  d.  23  fullbordat  den.  D.  14, 
21  och  24  hård  blåst.  Till  d.  22  kreaturen  på  bete. 
Myggdans  iaktogs  d.  9,  13,  15  och  26.  Talgoxen 
framme  d.  14,  domherrar  och  talgoxe  d.  28.  Myror 
ute  d.  19.  Edsvära  (Johansson).  D.  23—24  ovan- 
ligt stark  snöstorm,  förorsakande  stora  skador. 

Älvsborgs  län.  Bäckefors  (Magnusson).  D. 
23—  24  rasade  mycket  stark  snöstorm,  ramponerade 
telefon  och  elektriska  ledningar.  Långared  (Alström). 
Natten  d.  23 — 24  stark  storm  med  snöyra.  Den  24 
voro  drivorna  120  cm  höga.  Stor  skada  å  telegraf- 
telefon- och  elektriska  ledningar.     Olofstorp  (Högrell). 
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Stormen  den  23  åstadkom  sådan  förödelse,  att  här  ej 
erhölls  elektriskt  ljus  förrän  d.  28,  och  telefon  ej 
blivit  brukbar  i  hela  Olofstorps  by  vid  månadens 
slut.  L.  Bräcke  (Andersson).  Svår  vattenbrist  råder 
fortfarande,  vilket  icke  allenast  försvårar  målning  av 
säd  utan  ända  hittills  omöjliggjort  plöjning  av  vallarna. 
Stormen  d.  23  försänkte  hela  trakten  i  mörker  tills 
d.  27.  Häg-gårda  (Pettersson).  Snöstormen  d.  23 — 24 
raserade  kraftlinjen  Häggårda — Borås,  vars  stolpar  ut- 
göras av  kraftiga  järnkonstruktioner,  på  en  sträcka  av 
omkr.  1,6  km.  Vattentillgången  i  Fri  sjön  dålig. 
Koberg  (Kristiansson).  Det  oerhörda,  oväntade  storm- 
vädret d.  23  ramponerade  helt  och  hållet  telefon-, 
telegraf-  och  kraftledningar  och  skogen  undergick  stor 
förödelse.  Äldre  personer  påstå,  att  så  mycken  skog 
icke  på  en  gång  blivit  omkull  vräkt  på  60  år.  Kreatu- 
ren kunde  ännu  beta  ute  till  d.  22.  Talgoxen  visade 
sig  d.  20. 

Göteborgs   och    Bohus  län.     Nybygget  Jouse- 

red  (Bogren).  D.  23  marken  första  gången  snötäckt. 
Draba  verna  funnen  i  blom  under  månaden.  Säby 
(Nilsson).  D.  i  kl.  11  e.  m.  gick  en  cyklon  över 
trakten.  Å  träden  befintlig  frukt  blåste  ned  samt 
tegelpannor  å  taken  m.  m.  .äppelträden  ha  i  de  flesta 
trädgårdar  givit  mycket  ringa  eller  nästan  ingen  frukt. 
Päronträden  hava  däremot  lämnat  nöjaktig  avkastning. 
Plöjning  av  den  styva  jorden  har  ej  kunnat  verkställas 
förr  än  i  slutet  av  månaden,  och  å  den  hårdaste  ler- 
jorden samt  vallar  icke  ens  då.  EUesbo  (Dahlmark). 
D.  23.  Söndagsmorgonen  ingick  med  cn  rasande 
ostlig  snöstorm  vid  O'.  Snö  och  storm  fortsatte  hela 
dagen  och  blev  till  slut  orkanlik.  Stora  skador  vållades 
på  park  och  skog.  Tvenne  flaggstänger  blåste  ned 
och  en  elektrisk  ledningsstolpe  gick  samma  väg.  I 
skogen  ligger  ])å  sina  ställen  träd  vid  träd. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  D.  22 
höstens  torkperiod  slut,  den  har  varit  kännbar  i  många 
brunnar  och  synnerligast  vattenkraftverken  ha  lidit  av 
vattenbrist.  För  jordbruket  har  dock  vädret  varit  ut- 
märkt; rotfrukternas  upptagning  har  kunnat  pågå  oav- 
brutet och  fulla  lass  ha  kunnat  lassas  i  åkern  för 
sockerbetornas  forsling.  Sand-  och  mulljordar  ha  kun- 
nat plöjas  obehindrat,  men  lerjordarna  ha  varit  hårda. 
Sockerbetornas  avkastning  12  å  18  tusen  kg  pr  tunn- 
land, på  de  flesta  ställen  kanske  närmast  det  lägsta 
talet.  I  månadens  mitt  togos  betes-kreaturen  in.  Betet 
skadades  ej  av  frost,  utan  har  kunnat  helt  utnyttjas. 
Stark  västlig  storm  d.  22,  lika  stark  östlig  d.  23, 
nordlig  d.  24  och  västsydväst  d.  25;  under  de  dagar- 
ne, eller  mest  nätterna,  häftiga  barometervariationer, 
såsom  mellan  kl.  8  e.  m.  d.  22 — 8  e.  m.  d.  23  föll 
barometern  från  758  mm  till  734  mm  och  steg  däi-- 
efter  följande  24  t.  till  765  mm.  Rainsered  (Dahl- 
iiuist).    Vattenståndet  i  Ramsjön  högt. 

Jönköpings  län.  Gransluilt  (Johansson).  Genom 
den  hastiga  nederbörden  i  slutet  av  månaden,  har 
vattenbristen  blivit  något  sä  när  avhjäljjt,  såväl  i  brun- 
nar, som  i  vattendrag,  där  kraften  utnjttjas.  Dalslund 
(Andersson).  Det  starka  oväder,  som  rådde  d.  23 — 24 
förorsakade  stora  skador  å  telefon-  och  elektriska  led- 
ningar. Skogen  blev  svårt  skadad,  värst  kronoskogen, 
där  på  en  del  ställen  ett  50-tal  stora  träd  ligga  i  ett 
snärje.     Flahiilt  (Åkerberg).     Till  d.  21  hög  tempe- 


ratur med  ringa  nederbörd.  På  e.  m.  denna  dag  kom 
en  häftig  och  kall  regnskur  som  förspel  till  den  kyla 
med  snö,  som  sedan  blev  rådande  till  månadens  slut. 
Snönederbörden  den  största,  som  fallit  här  någon  ok- 
tober, sedan  observationerna  börjat.  Den  18  rotfrukts- 
upptagningen slut.  Höstplöjningen  till  största  delen 
undangjord.  D.  23—24  hård  snöstorm  med  massor 
av  kull  vräkt  skog,  och  ramponerade  tak  och  telefon- 
ledningar. D.  28  svan  på  flyttning  söderut.  Uiingeu 
(Pettersson).  Vid  månadens  slut  höstkörningen  i  det 
närmaste  slut.  Rågarna  i  allmännhet  gröna  och  fina. 
Vattentillgången  bättre.  Flera  flockar  svanar  senaste 
dagarna  synliga  på  resa  söderut. 

Kronobergs  län.  Lidliiilt  (Karlberg).  Väderle- 
ken mycket  gynnsam  för  lantbruket  under  hela  må- 
naden; höstrågen  uppkommen,  står  överallt  jämn  och 
vacker.  Lövträden  fällde  sina  löv  under  månadens 
sista  vecka.  Vattenståndet  i  insjöar  var  mycket  lågt 
under  månadens  fiirsta  hälft,  har  nu  fått  en  liten  höj- 
ning. Länshiilt  (Andersson).  Först  i  månaden  hade 
vi  is  i  vattenhoen  till  8  mm.  tjocklek,  sedan  gott 
väder  till  d.  23  och  24,  då  stormen  tillförde  oss  väl- 
behövligt regn  i  vattenbristen,  och  snö  för  en  dag.  I 
mitten  av  månaden  var  här  ett  päronträd  i  full  blom- 
ning, så  ock  vitsippor.  En  vit  törnrosbuske  hade  5 
svällande  knoppar.  Ljuiigby  (Hjelmqvist).  Lagans 
vattenstånd  har  under  månaden  ej  nämnvärt  ökats, 
alltjämt  otillräckligt  för  den  elektriska  drifkraften. 

Kalmar  län.  Holmbo  (Carlson).  Nederbörden, 
som  föll  d.  23 — 24,  fyllde  källorna  med  vatten.  Väl- 
diga stormar  i  slutet  av  månaden.  Mönsterås  (Lind- 
ström). D.  23 — 24  nordlig  stark  storm  med  regn. 
Ängarne  översvämmade  av  det  höga  sjövattnet  till  d. 
25  på  morgonen. 

Kristianstads  län.  Ljiingaskog  (Hamfelt).  D.  23 
stark  blåst  och  hela  natten  till  d.  24  storm. 

Malmöhus  län.  Höör  (Hagström).  På  grund  av 
den  ringa  nederbörden  i  september  och  förra  delen 
av  oktober  har  överallt  rått  vattenbrist.  Brunnar  och 
mindre  bäckar  uttorkade.  Gynnsamt  väder  för  betupp- 
tagningen  har  varit  rådande,  varför  denna  har  i  slutet 
av  månaden  avslutats  (en  månad  tidigare  än  under 
föregående  år).  Betskörden  riklig.  Vintersådden  vacker 
och  frodig.  Natten  d.  22 — 23  stark  storm.  Av  flytt- 
fåglar lärkor  och  starar  ännu  kvar. 

Gottlands  län.  Källimge  (Klint).  D.  23.  Om- 
slag i  vädret.  Förut  västliga  vindar  vecka  efter  vecka 
med  föga  eller  ingen  nederbörd;  i  dag  ostlig  vind 
från  morgonen,  alltmer  tilltagande  i  styrka  fram  på 
middagen,  tills  den  vid  3 — 4  tiden  på  e.  m.  nådde 
sin  kulmen  med  snöblandat  regn.  Vid  7-tiden  på 
kvällen  avstannade  blåsten  helt  plötsligt  och  neder- 
börden upphörde.  Vid  9 — 10  tiden  samma  kväll 
syntes  talrika  ljudlösa  blixtar  norrut  (ungefär  en  i 
varje  minut).  Följande  morgon  upjimättes  nära  24 
mm  regn,  den  största  mängd  på  ett  dygn  sedan  åra- 
tal. D.  31.  Efter  den  sista  veckans  dagliga  neder- 
börd har  höstsäden  repat  sig  bra  och  ser  rätt  lovande 
>it.  Höstplöjningen,  hittills  förhindrad  av  den  hårda 
marken,  har  nu  allmänt  börjat  och  bedrives  med  iver. 
De  många  uttorkade  brunnarna  ha  dock  ej  hittills 
fått  vatten. 
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Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  oktober  1921. 
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Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  ocli  medelstyrka  under  oktober  1921. 


G  ä  1  1  i  v  a  r 
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temperatur 
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Nor- 
mal 
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^  ti.  ™ 
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3,4 

-1- 

3,1 

1 

+  0,0 

-  9,0 

SSV  1 

2 

1  

0,5 

+ 

1,9 

+  4,0 

-  3,5 

—  0 

3 

_ 

4,2 

1.6 

+  1,0 

-10,0 

S  0 

4 



3,0 

+ 

1,4 

+  2,0 

-  9,5 

N  1 

5 



1,0 

+ 

1,1 

+  4,0 

-  6,5 

VNV  1 

6 



1,1 

+ 

0,9 

+  2,0 

-  5.5 

-  0 

7 

+ 

1,3 

+  0,6 

+  3,0 

-  o;2 

—  0 

8 

-1- 

3,7 

-1- 

0,4 

+  8,5 

+  1,0 

VNVl 

9 

+ 

1,5 

+ 

0,1 

+  7,5 

-  2,0 

V  0 

JO 

+ 

2,2 

0,1 

+  6,0 

-  4,0 

SO  1 

11 

-1- 

3,3;  — 

0,4 

+  7,0 

+  1.0 

VNV  2 

12 

+ 

5,1 

0,7 

+  11,0 

+  3,0 

—  0 

13 

+ 

3,5  - 

0,9 

+  8,0 

±  0,0 

V  1 

14 

+ 

3,0 

1,2 

+  4,0 

+  0,6 

VNV  2 

15 

2,3 

1,4 

+  1,0 

-  4,2 

NV  1 

16 

0,5 

1,6 

+  4,0 

-  7,5 

SO  1 

17 

+ 

1,8 

1,9 

+  4,0 

—  1,2 

VNV  3 

18 

-t- 

1,7 

2,1 

+  6,5 

—  1,0 

VNV  4 

19 

3,1 

2,4 

+  0,0 

—  6,2 

VSV  0 

20 

4,1!- 

2,6 

—  2,0 

—  5,8 

—  0 

21 
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2,9 

+  3,5 

—  10,0 

—  0 

22 
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—  6,2 
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23 
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—  4,0 
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24 

9,3 
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—  0 

25 
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26 
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28 
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30 

-12,6 

5,0 

-  7,5 

-16,0 

V  1 

31 
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+ 
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+ 
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+ 
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+  8,6 
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+ 
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+ 
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—  0 
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15 
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22 
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23 
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N  2 

24 
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25 
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26 
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27 
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3,0 
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29 
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30 
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+  6,8 

+ 

6,5 

+  10,0 

+  3,0 

NO  Oj 

3,9 

+  8,0 

2,0 

sv 

2 

+  7,6 

+ 

6,3 

+  10,0 

+  4,5 

VNV  1 

3,7 

+  8,5 

1,0 

NV 

1 

+  8,0 

+ 

6,2 

+  9,5 

+  6,5 

V  1! 

3,6 

+  3,0 

3,0 

NO 

2 

+  5,5 

+ 

6,1 

+  8,5 

+  3,2 

NO  Ol 

3,4 

+  1,8 

2,0 

N 

1 

+  3.5 

+ 

5,9 

+  4,0 

+  ■  0,5 

NNV  1! 

3,3 

+  11,0 

2,0 

V 

4 

+  9,0 

+ 

5,8 

+  12,0 

+  3,0|VSV  3j 

Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lugnt)  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind 


betecknas  med  »var». 


I 


81 


Tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  oktober  1921. 


Visby 


Medcl- 
temperatar 


1921 


Nor- 
mal 


Max.  Min. 


c  o 


V  ä  X  j 


Medel- 
temperatur 


'rciiipcratur 


1921 


Nor- 
mal 


Max.  i  Min. 


^  a  0 


-1-10,2 

+  10,1 

+ 12,1 

-1-11,1 

+ 

9,9 

+  12^3 

+  12,<: 

+ 

9]>< 

+ 16,3 

+  8,9 

+ 

9^6 

+  13,5 

+  7,2 

+ 

9,5 

+  8.8 

+  10.2 

+ 

9,3 

-fl  2^5 

+  11.2 

+ 

9^2 

+  14,4 

+  10,5 

+ 

9,0 

+ 12,3 

+  9,1 

+ 

8,8 

+  10^8 

+  8,8 

+ 

8,7 

+  12,1 

+  10,7 

+ 

8,5 

+ 12.9 

+  8,2 

+ 

8,4 

+  10,4 

+  10,8 

+ 

8,2 

+  11,8 

+  11,5 

+ 

8,1 

+  12.8 

+  9,4 

+ 

7,9 

+ii;i 

+  11,0 

+ 

'i 

+  12.5 

+  10,0 

+ 

1,6 

+  12,9 

+  11,8 

+ 

7,5 

+  14,4 

+  13,2 

+ 

7,4 

+  15,8 

+  12,1 

+ 

7,2 

+  15,7 

+  9,0 

+ 

7.1 

+  10,8 

+  7,91  + 

6,9 

+  9,2 

+  5,7 

+ 

6,8 

+  7,5 

+  4,6 

+ 

6,0 

+  7,0 

+  3,9 

+ 

6,5 

+  7,0 

+  6,6 

+ 

6,4 

+  7,6 

+  5,5 

+ 

6,2 

+  7,7 

+  6,2 

+ 

6,1 

+  8,1 

+  5,0 

+ 

6,0 

+  6,8 

4  3,3 

+ 

5,8 

+  6,8 

+  6,1 

+ 

5,7 

+  9,4 

6,9 
9,4 
8,2 
6,8 
5,7 
6,2 
7,!' 
5,4 
7,2 
4,8 
8,5 
4,3 
9,2 
9, 
7,8 
9,1 
7,1 
7,2 
+  10,0 

+  10,0 

+  6,1 
-t-  7,0 
3,1 
2,2 

0,3 
4,8 
2,3 
2,3 
3,4 

1.1 

0,1 


sv  3 
VSV  2 
SS  V  o 
NV  4 

V  2 
VSV  2 
SV  2 
VSV  2 

V  1 
S  1 

V  2 
SV  1 
SV  1 
SV  3 
V^NV  2 

V  2 
var  1 
SV  2 
SV  3 
SV  2 
VSV  3 
VNV4 

0  3 
NNO  4 
VSV  2 
NV  3 
S  1 
NNV2 
var  1 

1  NN  V  3 
:SV  2 


+  6,8  + 
+  8,4:  + 
+  11,0  + 
+  7,0,  + 
+  4,8|  + 
+  7,61  + 
+  9,31  + 
+  11,31  + 
+  8.8|  + 
+  8,7  + 
+  12,8  + 
+  10,5;  + 


+  10,0!  4- 
+  9,0!  + 
+  11,4!  + 
+  11.9'  + 
+  12.3:  + 
+  13,0'  + 
+  10,9!  + 
+  7,4  + 
5,11  + 
5,2  + 

1,'  + 

1,2 

3,0 
6,0 

3,8 
1,3 
1,7 
7,3 


8,8 
8,6 
S,5 
8,3 
8,1 
8,0 

7,8 

7,7 
7,5 
7,3 
7,2 
7.0 

6,8! 

6.7| 
6,5 
6,3 
6,2 
6,0 

5,9 
5,7 
5.5 
5,4 
5,2 
5,0 
4,9 
4,7 
4,6 
4,4 
4,3 
4,1 
4,0 


+  12,5 
+  13,5 
+  16,2 
+  14,5 
+  11,7, 
+  13,7 
+  15,0! 
+  14,5 
+  12,5, 
+  15,0 
+  17.0 
+  13,5 
+  13,5 
+  13,0 
+  ii,o: 
+  14,5' 
+  13,u; 
+ 13,7. 

+  18,0; 

+  15,0 

+  11,0: 
9,0 

8,2i 

6,0 1 
5,ol 
6,7 1 
8,8; 
9.0 
4,0 
5,0 1 


Tab.  3. 


+  10,5 

Medel 


1,0 
4,5 
3,0 
4,0 
2,0 
1,0 
3,5 
8.5 
5,5 
1,0 
8,5 

8,0 
9,0 
8,5 
6,0 
8,5 
+  10,5 
+  11,0 
+  7,5 
+  7,0 
+  4,5 
+  2,0 
+  1,5 

+  0,0 

-  3,5 

-  1,0 
+  2,0 
+  0,5 

-  2,5 
+  0,5 
+  0,0 


SV  1 
SV  1 
SS  v  2 
NN  V  2 
SV  1 
sv  1 
SSO  1 
NV  2 
NV  1 
SV  1 
SV  1 
S  1 


SSV  1 
VSV  2 
V  1 
NV  1 
V 
SV 

sv 
v 
sv 
v 


1 
1 
1 
i 

2 
1 

OSO  2 
N  4 
VSV  1 

sv  1 

SSV  1 
VNV  1 
SV  1 
NNV  1 
V  2 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


Temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Max.  '  Min. 


Is;  5. 


+  8,5: 
\  7,81 
+  11,0 
+  7,0 
+  6,3 
+  7,5 
+  11,2 
+  11,4 
+  8,9 
+  11,6 
+  11,8 
+ 12,4 
+  11,8 
+  11,8 
+  11,4 
+  12,1 
+  12,5 
+  11,5 
+  12,5 
+  11,1 
+  10,3 


--10,3 
+  10,1 
+  10,0 

9,M 

9,7 
9,5 
9,4 
9,2 
9,0 
8,9 


7,8 

5,3 
2,4 
4,6 
5,7 
9,1 
6,9 
4,9 

3,2 


8,6 
8,4 
8,3 

8,1 
8,0 
7,8 
7,7 
7,5 
7,3 
7,2 
7,0 
6,9 
6,7 
6,6 
6,4 
6,3 
6,1 
5,9 
5,8 
5,6 


+  J2,5i 
4  14,0, 
+  15,0' 
+  14,0 

+  i;'.,o 

+ 14,0 
+ 16,0 
+  14,0 
+ 13,5 
+ 1.5,0 
+ 14,5 
+  14,0 
+  13,0 
+ 13,0 
+  13,0 
+  14,0 
J-13,2 
+  13,0 
+  16,0 
+  14,0 
+  13,0 
+  10,5 
+  9,0 
+  5,5 
+  10,0 
+  10,0 
+  11,0 
+  10,0 

+  8,0 

+  5,5 
+  11,0 


-  o, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+  9 
+  3 
+  H 
+  8 
+  11 
+  10 

+  io: 

+  9, 
+  10 

+  11 

+  10 
+  8, 
+  8, 
+  8,0 
+  ^5 
+  2, 


SSV  ] 

SV  ti 

SSV  1 

NV  1 

var  1 

var  1 

SSO  1 

V  2 

V  o 
so  u 

SSV  1 

sv  1 
v  1 
VSV  2 
v  2 
VSV  1 

v  1 
sv  1 

SSV  1 

v  1 
SV  2 

v 

o  3 
NÖ  3 
SSV  2 
var  1 
VSV  1 
VNV  1 
NNV  1 
NN  V  1 
VSV  3 


Kalmar 


Medel- 
temperatur 


Tumperatar  '  g.  2.  < 


1921 


Nor- 
mal 


Max.  Min. 


+  8,5 
+  9,!1 
+  11,3 
+  8,5 
+  7,2 
+  9,4 
+  10,3 
+  12,9 
+  9,1 
+  9,0 
+ 12,3 
+ 10,6 
+  11,2 
+  11,8 
+  10,4 
+  13,3 
+  13,6 
+ 12,9 

+  11,7. 

+  12,81 


+  10,3 
+  10 
+  10 

+ 


8,5 
7,4 
7,4 
4,4 
1,9 
5,4 
6,6 
5,6 
3,5 
2,7 
8,5 


+  14.5 
+  16,5 
+  14,0 

+  15,0, 

+  13,5 
+  16,5 
+  13,51 
+  17,0 

+15.0! 
+ 13,0! 

+  17,0 
+  13,ol 
+  14,0 
+  15,0' 
+  14,0 
+  18,5! 
+  17,0: 
+  17,5 
+  14,5 
+  17,0 
+  13,0 
+  11,0 
+  10,5 
+  8,5 

+  6,0 
+  9,5 
+  9,0 
+  10,5 
+  6,0 
+  7,0 
t  13,5 


1,5 
4,5 
7,0 
5.0 
1,0 
4,0 
6,5 
+ 10,0 
3,5 
3,0 
9.0 
9,0 
8,5 
9.5 
7,0 
+ 10,0 
+  10,5 

+  10,0 
8,0 
9,5 
5,0 
5,0 
3,5 
2,4 
-  3,0 
2 

3,0 
2,5 
0,0 
0,0 

0.5 


VSV  2 
VSV  ] 
SSV  2 
NV  2 
VSV  1 
SV  1 
SV  2 

V  2 
SV  1 
SV  1 
VSV  2 
S») 
SV 
VSV  3 
VNV 
VNV  2 

V  1 
SV  2 
SSV  2 
VSV  2 
VSV  3 

V  2 
OSO  3 
NNO  5 
VSV  2 
NV  1 
SSO  1 
NV  1 
SO  1 
N  1 
VSV  3 


tcmperatar  Temperatar 


1921  Max. 
mal 


Min. 


-1  B  S 


+  6,71 
+  8,61 
+  12,0. 
+  9,3' 
+  6.6 
+  7.3 

+ii;i 

+  12,1 
+ 10.5 
+  11,81 
+  12,5! 
+  12,3: 
+  12,7i 
+  11,51 
+  11,0| 

+  12,3 1 
+  12,8 1 

+  10,7' 
+  13,4' 

-r  12,-/ 


9,9 
7.9 
8^4 
3,7 
4,1 
7,5i 
9,9 
8,5, 
6,5 
4,4 
9.8 


;  +  12,5 
I  + 15,8[ 
'  + 15,5! 
+  14,3, 

+-11,8 
+  13,21 
+  15,0 
+  14,2 
+  14,0 
+ 16,0 
+ 17,0 
+  14,0 
+ 14,6 
,  + 14,2 
.  +  12,8 
+  15,0 
+  14,2j 
+  13,8] 
+  17,o| 
+  1.5,1 
+  12,8 
+  9,8 
^  11,2 
+  7,5 
+  9,8 
+ 10,2 
+  11,2 
+  10,5 
+  10,0 
+  6.2 
+ 12.(1 


0,9  aso  o 
1,0  SSV  1 

5,0'SHV  2 
6,0  NNV  3 
2,0HHV  1 

l,l:S.SO  1 

4,liSS0  2 
+  10,0  VNV  2 
+  8,0'NV  1: 
+  7,olSO  1 
+  8,5iSV  1 
+  9,8  SSV  11 
+  10,0  SS  V  11 
+  9,2  VSV  3 
+  9,0  VNV 3 
+  9,81  VSV  1 
+  10,8  VSV  1 

8.3  SSV  Ii 
8,5!SSV  11 

9.4  v  1 
7,0  V  Ij 
6,2  VNV  Ii 
4,2iSV  2! 
1,0. NNO  4i 

-  2,8  VSV  1! 

+  2,0  NV  11 

+  7,8  V  1; 

+  6.8  VNV  2' 

+  4.0  VNV  2 

+  1,1  NNO  1 ' 

+  5,0  VSV  2 


maximi-  och  minimivattenstånd  under  oktober  1921. 


Station 


Maximi- 
vattenständ 


Medel- 
vatten- 
ständ 


Vattendrag 


Period 


Högsta 
kända 


år 


1900- 

-20 

1903 

1910- 

-20 

1919 

1911- 

-20 

1911 

1910- 

-20 

1911,19 

1917 

1900- 

-20 

1909 

1909- 

-20 

1900- 

-20 

1901- 

-20 

1918 

1905- 

-20 

1917 

190y- 

-20 

1918 

1910- 

-20 

1909- 

-20 

1901- 

-20 

1914 

1882- 

1920 

1893 

1910 

-20 

1918 

1909- 

-20 

1900- 

-20 

1909 

1910- 

-20 

1916 

1900 

-20 

1909 

1901- 

-20 

1911- 

-20 

19*18 

1921 1 1921 

cm  I  cm 


Minimi- 
vattenstånd 


o  1 11921 


Lägsta 
kända 


år 


Station 


Vattendrag 


Maximi- 
vattenstånd 


Period 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Minimi- 
vattenstånd 


Högsta 
1  kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

o  = 

5  =' 

1 

1921 
cm 

Lägsta 
kända 

år 

cm 

cm 

år 

1912 

116 

60 

56 

73 

52 

29 

1914 

1915 

375 

252 

225 

237 

210 

200 

1885 

231 

55 

48 

67 

40 

25 

liMjl 

1903 

472 

401 

393 

403 

388 

371 

1912 

548 

433 

425 

4ö0 

420 

404 

iyi4 

> 

65 

22 

18 

34 

17 

3 

> 

> 

123 

36 

28 

66 

20 

10 

1883 

350 

303 

292 

316 

279 

276 

1887 

,  1912 

78 

20 

17 

19 

14 

1 

1917 

Il883,85,'l 

431 

323 

314 

363 

29fi 

303 

1887 

\    1912  1 

1903 

138 

27 

15 

53 

9 

10 

1919 

1912 

182 

ÖQ 

36 

98 

27 

46 

1913 

1903 

97 

38 

14 

44 

10 

411906,11 

1916 

130 

81 

45 

55 

27 

24 

1930 

,  19J2 

298 

232 

212 

245 

204 

196 

1911 

1  1909 

363 

300 

250 

276 

222 

210 

1915 

1918 

174 

80 

48 

80 

'.39 

24 

1914 

1917 

130 

61 

47 

62 

32 

23 

\  > 

249 

162 

139 

122 

126 

49 

!  ' 

116 

32 

31 

16 

0 

1909 

173 

69 

54 

61 

45 

11 

1860 

543 

356 

34G 

424 

384 

318 

1859 

ukkasjärvi  . 
.^oj  ak  k  al  a  . 
lödapp  . 
'ajerim   .  . 
!'rångfors  . 
vlvsby     .  . 
lyrh^en  .  . 
irjeplog  .  . 
Cnsfors   .  . 
'än näs    .  . 
ryaker    .  . 
lakäjöstraud 
"orsmo    .  . 
itrömsnnd  . 
)uved  .   .  . 
iomsnnil  .  . 
limilnlsby 
rorpshamraar2 
Cdänge 
)xberg  .  . 
jeksand  2 
Pranstrand 
'^äggeby 


Torneälv 
> 

Kalixälv 
L.  Luleälv 
Luleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
I  Skellefteälv 
'  Umeälv 
Öreälv 
Maksjön 
Angermanälven 
Strnmsvattnet 
Areälven 
Indalsälven 
Gimån 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 
» 

Västerdalälven 
Dalälven 


362:  - 
292  219 
3611  — 
2331  180 
400  350 
225:  170 
1061  68 
3231  322 
3341  307 
458,  410 
3251  230 
172]  — 
426 !  372 
242  245 
249'  236 
348  321 
86  103 
376  379 
378'  296 
300  i  254 
1212  1153 
245,  102 
3221  228 


196 

163 
331 
149 
61 
319 
278 
3941 
2001 

354 1 
227^ 
2261 
288i 
92 
3481 
2851 
247 
1124 
71 
197 


313  — 
17li  163 
265'  — 
148,  1.50 
307'  310 
114  130 
60 1  54 
3031  317 


106  - 

266!  332 

165  203! 

166  215 
172  242 

50  86 

281  328 

269!  268 

240!  240 

nooiioo 

88!  481 

181  1741 


t 

27511915,18 

! 

!Hammarby  .  . 

Dyltaån 

1910- 

-20 

79 

1913 

|Porsbo  .... 

Sagån 

218 

1916 

Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877- 

1920 

881 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901- 

-20 

240 

1915 

Näsby  .... 

Runnviken 

1911- 

-20 

38' 

1913 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909- 

-20 

28 

1910 

Källstad  .  .  . 

Tåkern 

27S, 

> 

jMotala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

182! 

Mjölarp    .   .  . 

Mjölarpsåu 

1909- 

-20 

250 

iNorsholm     .  . 

Roxen 

L871- 

1920 

142' 

> 

52! 

> 

jJärnforsen   .  . 

Em  än 

1901- 

-20 

162! 

iMörrum    .   .  . 

Mörrumsån 

1910 

-20 

93 1 

1  Hönjebro  .  .  . 

Helgeån 

1900- 

-20 

120' 

1920 

iKlippan   .  .  . 

Bälganeån 

1909- 

-20 

38i 

1884 

ISkeea  .... 

Bolmån 

25' 

1910 

Ijohansfors  .  . 

Nissan 

1900- 

-20 

184. 

jKila  

Ätran 

1911- 

-20 

2<)6 

1914 

'Äsbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

2081 

» 

Edebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910 

-20 

1016, 

Nordmark   .  . 

Timsälven 

1911- 

-20 

30' 

1911 

lÅtorp  .... 

GullspängsälveD 

1909 

-20 

711 

1914 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809- 

1908 

Anm.    Feta  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Knrsiva  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittiUs  lägsta  kända. 


Tab.  4.   I  sjöar  mag-asinerad  vattenmängd  (1921  oktober). 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 


Magasinerad 
vatteumängd 
mill.  in''' 


d.  30 
sept. 
1921 


d.31 
okt. 
1921 


S  ^1 
B  2  S 

(W  CD 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
I  areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 

■d.31 
okt. 
1921 


d.  30 

sept. 
1921 


B  M 

"  5'  5'! 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^* 


Magasinerad 
vattenmiingd 
mill.  m' 

d.30  d.31 
sept.  i  okt. 
1921  1 1921 


'  5"  b' 

05  Q 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km* 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 

d.30  i  d.31 
sept.  okt. 
1921  1  1921 


1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleälv. 
Vaikijaure    .  . 

13.  Piteälv. 
Tjäggelvas    .  . 
Jäknajaure  .  . 

20.  Skellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Storum  au  .   .  . 
Storjuktan    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

3<9.  Ångerman- 
älven. 

Kultsjön   .  .  . 

Malgomajsjöu 
(med  Maksjön) 

Vojmsjön  .  .  . 

Flåsjön  .... 

Kvarn  bergs  vatt- 
net   


322,3 

23,1 

61,2 
6,6 

30,0 
242,9 

7,5 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 

53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 


315,9  [  257,8  i 
41,11  34,4| 


-21,7 
-  2,5 


71  ,o; 
5,9 

33,9 
233,2 

2,7 


3,9'  -  0,7 
223,51  -  3,6 

3,8'  +  0,4 


318,4  415.8  -f36,4 

33,3^  36,1  +  1,0 

113,3,  — 

36,1    31,2 i  -  1, 


78,4    75,8  -  1.0 


128,0 
85,2 1 


85,2!  +  0,0 


121,3;  90,7:  -11,4 
61,4;  81,0;  +  7,3 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  .  .  . 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Hotagen    .   .  . 

42.  Ljungan. 
Fotingen,  Län- 
nässjön o.  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  . 
Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låsseu  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

51.  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


14S,6i  197,6 1  251,1  i  +20,0 


94,0  156,0 
48,4 1  18,9 
152,01  165,7 
448,0'  703,4 
55,0!  33,0 


20,7, 
45,6 
50,.-) 


16,4 
75,5 
48,0 


52,0 !  27,0 


9,0 
25,6 
41,2l 

2,4 

74,0' 


9,1  { 
23,3} 
45,7! 


21.8!  +  1,1 
258,4!  +34,6 
743,7  i  +15,0 

43,4;  +  3,9 


18,0  +  0,6 
115,1!  +14,8 
39,4  -  3,2 


23,4 1  -  1,3 

9,8!  +  0,3 
14,8  -  3,2 


0,8  j  0,(; 
80,7!  75,5, 


0,1 
1,9 


53.  Dalälven. 

IdresjÖn    .  .  , 

1  A 

2,2 

+ 

0,3 

Oresjön — Skatt- 

1 

14,4 

b,  / 

2,9 

CMijan  .... 

OQfl  A 

-iyu.o 

484,3 

Q 1  cl  A 

diy,o 

61,7 

Runii  .... 

1  T 

01, t 

1 A  - 

X/I  0 

04,3 

7,6 

61.  Mälaren — 

Norrström. 

18,5 

5.6 

6,3 

+ 

0,3 

ti  1  ö  1  Til  0  yöT, 

löO,  J 

_ 

1  1  A 

11, Ui 

Väringen  .   .  . 

20,0 

5,0 

3,0 

0,7' 

Södra  Barken 

'  1 

(m.  Saxen  0. 

Vefungen)  .  . 

36,2 

36,6 

34,0 

0,9, 

Dannemorasjön 

6,8 

1,7 

1,3 

0,1, 

63.  Trosaån. 

Sillen  .... 

11,0 

1,3 

l,t 

0,li 

67.  Vättern— 

Motalaström. 

Unden  .... 

94,0 

5,6 

0,9 

1,8 

Nätaren    .  .  . 

11,2 

2,9 

2,4 

0,2 

Tåkern  .... 

44,3 

8,4 

13,7 

+ 

2,0 

Vättern  .... 

1899,0 

759,6 

702,6 

2], 3 

Sömmen    .  .  . 

126,2 

137,6 

]30,0 

2,8 

Roxen  .... 

95,6 

20,1 

13,4 

2,5 

82.  Ronnehyån. 

Rottnen    .  .  . 

34,5 

17,9 

19,3 

+ 

o,,^i 

!!.S'6.  MörruDis- 
ån. 

Asnen    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunnen 
Bolmen     .  . 
103.  Ätran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
sanden   .  . 
108.  Vänern — 

Göta  älv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  o. 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjöru    .  . 


151,2 
4,7 
42,2 
14,1 

33,2 


58,6 
102,1 


0,1 
6.3 


38,51 


0,3 
8,41 

2,4! 

42,2' 


+  0,1 

+  0,81 


+  0,3 
+  1,4 


12,3 1     14,9  +  1,0 


66,8! 

95,0: 


54,.5  - 
88.8  - 


4,6 
2,3 


138,8  124,91 
23,3  40.81 
54,8  19,2! 
5568,0  3897,6 1 
56,0      9.5 1 


35,4 1 

iMi 
2839,7 
13,4! 


-  2,0 

-  1,B 

-395,0 
+  1,5 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på  V 2  och  1  m:s  djup. 


station 


NO 


so 


SV 


NV  ^^r- 
vader 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


8,1 
22,6 
2,2 
14,5 
10,2 
8,1 
3,8 
12,9 
0,0 
1,6 
5,9 
4,3 
1,6 
5,4 
5,9 


1,6 
5,4 
0,0 
2,2 
1,0 
1,6 
4,8 
3,8 
7,5 
G,5 
3,8 
2,1 
9.8 

2,1 
3,8 


Medelvind- 
riktning 


Bjuröklubb  ....  — 

Holmö  Gadd    ...  — 

Bremö   VNV 

Understen    ....  VNV 

Svenska  Högarne  .  — 

Solen  lyste  klart  i  Abisko  1,7 


3,2 
7,0 
17,2 
5,9 
0,5 

0,0 

0,5 
0,0 
3,3 
4,3 
5,4 
2,2 
0,5 
4,3 
0,0 


4,8 
3,2 
2,7 
8,1 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
1,1 
1,0 

1,1 

7,5 
1,6 
8,1 


4,3 
19,4 
6,5 
8,1 
16,1 
7,0 
5.9 
7,0 
4,3 
4,8 
3,2 
12,9 
4,8 
10,8 
13,4 


1,1 

8,0 
7,0 
7,0 
4,3 
12,4 
10,7 
28,0 

16,7 
14,0 
41,0 
26,3 
22,0 
26,0 
23,1 


Medel- 
rörelse 
km  per! 
dygn  i 


310 
237 


Station 


20,0 
10,2 
24,2 
15,6 
20,0 
3,8 
25,3 
26,3 
31,6 
27,0 
25,7 
23,7 
28,0 
24,0 
24,2 


9,6 
17,7 

8,1 
26,9 
16,1 

8,1 

7,0 
14,5 

9,7 

7.4 
14,0 
14,5 

8,6 
14,0 
15,0 


Medelvind- 
riktning 


47,3 
6,5 
32,1 
11,7 
28,0 
59,0 
42,0 
7,5 
25,8 
33,3 
0,0 
12,9 
17,2 

6,5 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


Station  och  län 

Markslag 

D.  5 

D. 

15 

D.  25 

V 

i  m 

1  m 

v. 

m 

1 

m 

1 

m 

Kiruna,  Norrbottens  .  .  . 

Pinnmo 

+ 

•2,2 

+  3,5 

+ 

l,r 

+ 

2,7 

+ 

J,o 

+ 

2,0 

Öjebyn,          »  ... 

Sdbl.m:ao.l. 

+ 

4,5 

+  5,1 

+ 

4,3 

+ 

5,1 

+ 

2,1 

+ 

3,8 

Björkå  bruk,  Västernorrl.  . 

Lerjord 

Törsta,  Jämtlands  .... 

Stenbl.lättl. 

+ 

5,4 

+  6,8 

1- 

5,2 

+ 

6,2 

+ 

3,8 

+ 

5,2 

Gisselås,      »  .... 

+ 

4,6 

+  5,4 

+ 

4,2 

+ 

4,8 

+ 

3,6 

+ 

4.4 

Varpnäs,  Värmlands  .  .  . 

Sandbl.lcra 

+ 

8,0 

+  9,1 

+ 

8,5 

+ 

8,7 

+ 

5,4 

+ 

7,5 

Uppsala,      Uppsala  .  .  . 

Grus 

+ 

9,2 

+  10,0 

+ 

8,6 

+ 

9,3 

+ 

6,6 

+ 

8,6 

Ultuna,  2  em.,  »  ... 

Lerjord 

+ 

8,7 

+  10,3 

+ 

8,6 

+ 

9,6 

+ 

5,6 

+ 

8,8 

Experimentalfältet,  Sthlms 

Lera  resp.s. 

+ 

8,9 

+  10,1 

+ 

8,9 

+ 

9,9 

+ 

5,9 

+ 

9,7 

Valinge  I,  Södermanlands 

Mosand 

+ 

9,2 

+  9,6 

+ 

8,0 

-1 

9,0 

+ 

6.1 

+ 

8.G 

»  II, 

Lättlera 

+ 

9,1 

+  9,7 

+ 

8,9 

+ 

9,0 

+ 

6,2 

+ 

8,1 

Tornby,  Östergötlands  .  . 

Lera 

+ 

K' 

+  9,8 

+ 

8,9 

+ 

9,4 

+ 

5,8 

+ 

8,9 

Skara,  Skaraborgs .... 

Flahult  I,  Jönköpings  .  . 

Vitmossej. 

+ 

9,8 

+  9,6 

+ 

9,6 

+ 

9,2 

+ 

9,0 

+ 

9,0 

.  II, 

Sandjord 

+ 

8,7 

+  9,i 

+ 

9,1 

+ 

8,8 

+ 

6,4 

+ 

8,3 

Svalöv,  Malmöhus  .... 

+ 

9,2 

+  10,2 

+  10,4 

+  10,4 

+ 

8,0 

+ 

9,6 

Alnarp,       »  .... 

Mull,  lättlera 

Ölvingstorp,  Kalmar  .  .  . 

+  10,5 

+  10,3 

+ 

9,2 

+  10,2 

Hoburg  .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


V 

vsv 
v 

VNV 


325 
165 
320 
329 


Jordtemperatur  kl.   2  em.  på  20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord). 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

1  .  .  .  . 

+  7,4 

9  .  .  .  . 

+  8,8 

17  ...  . 

+  9,0 

25   .  .  . 

+  2,0, 

3  .  .  .  . 

+  9,5 

11  ...  . 

+  6.7 

19  ...  . 

+ 10,2 

27   .  .  . 

+  2,5 

5  .  .  .  . 

+  6,1 

13  ...  . 

+  8,8 

21  ...  . 

+  5,6 

29   .  .  . 

+  2,3 

7  .  .  .  . 

+  8,6 

15  ...  . 

+  7,0 

23  ...  . 

+  3,4 

31   .  .  . 

+  1,6 

timmar  pr  dag  eller  22  ?^  av  längsta  möjliga  tid;  i  FZa/ntZ^  3,2  timmar  eller  31      (Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes'  instrument.) 


Tab.  7.   Avdunstning  1  Stockholm,  mätt  med  Wilds  Instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datnm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  13 

14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .   .  . 

2,9 

2,1 

6,1 

2,6 

4,0 

2,4 

1,8 

2,2 

0,5 

1,0  1  1,0 

1 

3,11  2,6 

4,2 

2,8 

2,4 

3,6 

1 

2,6  5,6 

3.5 

1,8 

1  1 
0,8  !  0,9  2,2 

1,2 

1,1 

0,8 

1 

0,8]  1,6 

73,1 

Stockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Söner.  'il0ä(>9 
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Vii«lei-lekeii  utmärktes  i  början  av  novcmlicr  av 
trenne  oväderscentra. 

Det  första,  som  var  synnerligen  kraftigt,  låg  d.  1 
kl.  8  fm.  över  Jämtland  (Östersund  722.4  mm.)  och 
rörde  sig  under  fördjupning  ;it  öster  (Vasa  714.0  mm. 
kl.  7  em.)   samt   nådde   trakten  av  "Vita  havet  d.  3. 

Under  dessa  dagar  blåste  hård  vind  till  orkan  i 
våra  farvatten,  vilken  började  såsom  sydvästlig,  slu- 
tade såsom  nordlig  (starkast  på  Skagerrack,  Smögcn 
39  m  pr.  sek.).  Regn  och  hagelskurar  förekommo  i 
södra,  snöbyar  i  norra  Sverige;  även  åska  rapportera- 
des från  enstaka  ställen. 

Det  andra  oväderscentret  syntes  d.  3  väster  om 
Skottland  med  rörelse  åt  sydost  över  Götaland,  or- 
sakande snöfall  d.  4  på  eftermiddagen  i  västligaste 
Götaland  och  småningom  under  d.  5  i  hela  södra 
Sverige  samt  sydostlig  storm  på  norra  och  mellersta 
Östersjön. 

D.  6  befann  sig  detta  centrum  över  Finska  viken, 
under  det  att  ett  nytt  centrum,  det  tredje  för  måna- 
den, låg  på  södra  Östersjön  och  d.  8  i  Estland.  Detta 
medförde  snöblandat  regn  i  Skåne  och  Blekinge  samt 
nordostlig  hård  vind  till  storm  på  Östersjön. 

Ett  område  av  högt  lufttryck  rörde  sig  under  tiden 
d.  8 — 12  från  Irland  över  södra  Sverige  till  Fin- 
land. Härunder  rådde  tjocka  i  mellersta  Sverige  d. 
10  och  11;  ostlig  hård  vind  på  södra  Östersjön  d.  11 
och  12;  snöblandat  regn  eller  snö  i  södra  och  mel- 
lersta Sverige  d.  12 — 13. 

Från  och  med  d.  14  till  månadens  slut  rådde  högt 
lufttryck  över  Skandinavien  och  nådde  d.  20  790  mm. 
i  Haparanda  och  Gällivare.  Vädret  var  under  denna 
tid  mycket  stadigt,  och  utmärktes  av  svag  övervägande 
sydostlig  vind  med  obetydlig  nederbörd  vid  upprepade 
tillfällen  särskilt  på  syd-  och  ostkusten,  ävensom  mor- 
gondimma både  vid  kusterna  och  inuti  landet.  Ett 
oväderscentrum  som  härunder  (d.  24)  rörde  sig  norr 
om  Norge  gav  snö  i  nordöstra  Norrland  samt  orsakade 
kraftig  temperaturstegring  i  Norrland  (i  Piteå  från 
—  22.4  gr.  d.  23  kl.  8  fm.  till  —  2.0  gr.  d.  24 
kl.  8  fm.). 


Storm  blåste  på 


från 
V 
V 

NV 

NV 


vid 

Klädesholmen 
Sm  ögen 


Klädesholmen 


Skagerrack: 
max. 
Beaufort  12  kl. 
31  m/sek.  > 
39  > 

Beaufort  11  » 


4.40  em. 
5  fm. 
4  . 


från  vid 
NV  Vinga 
VNV    Toreko  v 


Kattegatt: 
max. 

35  m  sek. 
29  . 


(1 . 

från 

vid 

max. 

1 

NV 

Hälsingborg 

Beaufort  12 

B.;iO  om. 

V 

Mornps  Tång<! 
> 

i  11 

> 

7.30  fm. 

NV 

10 

> 

IN  IN  v 

1  orelvov 

2.)  m/sek. 

> 

NV 

Hälsingborg 

Beaufort  1 1 

1 

NV 

A'inga 

33  m'sek. 

midnatt. 

Södra 

Oslersjöii : 

d. 

frän 

vid 

max. 

1 

VNV 

Skanör 

23  m  sek. 

kl. 

5  cm. 

VNV 

()stratorp 

28  . 

4  . 

SV 

Ölands  s.  udde 

Beaufort  10 

> 

9  fm. 

sv 

ytlängan 

36  m/sck. 

) 

12  ■■i»  fm. 

> 

NV 

Ölands  s.  udde 

Beaufort  10 

10.3  0 

JN  V 

Skanör 

22. .T  m/sek. 

under  natten. 

2 

VNV 

Östratorp 

30 

i 

12  midnatt. 

3 

NV 

Utlängan 

24 

7 

12.45  > 

0 

V  ö  V 

Östratorp 

20 

> 

V 

Utlängan 

25 

6 

0 

Östratorp 

24 

6  em. 

ONO 

Utlängan 

25 

1..30  em. 

7 

NNO 

> 

25  » 

11  fm. 

» 

oso 

Sandhammaren 

Beaufort  10 

1  > 

a 

NO 

Ostratorp 

20  m/sek. 

> 

12  midnatt. 

11 

ONO 

20  > 

2..30  cm. 

Norra 

Östersjön : 

d. 

från 

vid 

max. 

1 

N 

Sandhamn 

Beaufort  10  kl. 

10  fm. 

V 

Ölands  n.  udde 

20.7  m  sek. 

> 

12.4.5  em. 

V 

Visby 

Beaufort  10 

> 

10.30  fm. 

NN  V 

Oxelösund 

>  10 

» 

10 

2 

NNV 

Sandhamn 

10 

8  em. 

> 

NV 

Härvik 

10 

7  fm. 

> 

NNV 

Visby 

10 

> 

5  . 

3 

NNV 

Oxelösund 

10 

> 

4  em. 

5 

NO 

Sandhamn 

10 

10  fm. 

6 

0 

Oxelösund 

10 

10.30  fm. 

Bottenhavet: 

d. 

från 

vid 

max. 

1 

NV 

Bremö 

Beaufort  10  kl. 

1.30  em. 

2 

N 

12 

> 

7  fm. 

Bottenviken : 

d. 

från 

vid 

max. 

1 

NNO 

Bjuröklubb 

Beaufort  10  kl. 

12  midnatt. 

2 

N 

11 

3 

2  fm. 

2 

NNV 

11 

t 

1  . 

kl.  12.30  em. 
»  12  midnatt. 


Lufttrycket  var  i  hela  landet  ovanligt  högt  och  i 
medeltal  för  månaden  omkring  9  mm  över  det  nor- 
mala i  Norrland,  7.5  mm  i  Svealand  och  6.0  mm  i 
Götaland. 

Viudriktuiugcu  var  mycket  växlande  i  norra  Sve- 
rige, men  i  södra  övervägande  ostlig. 

Teinperatiireu  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela  lan- 
det betydligt  under  normalvärdet,  omkring  3..'i  i  Norr- 
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land,  2.a°  i  Svealand  och  3.o'  i  Götaland.  En  kraftig 
köldperiod  inträdde  d.  2—9,  varunder  de  lägsta  tem- 
peraturerna för  månaden  antecknades,  sålunda  d.  9  i 
Flahult  —  22.6°,  i  Ultuna  —  19.6°,  i  Uppsala  —  15.8° 
och  i  Södertälje  —  13.5°.  Lägsta  temperaturen,  —  29.6°, 
antecknades  d.  9  och  10  i  Jokkmokk  och  högsta  + 
11.8°,  d.  1  i  Valinge  (Södermanland). 

Nederbörden  utgjordes  huvudsakligen  av  snö  eller 
snöblandat  regn  '  och  d.  1  även  av  hagel.  Uppehålls- 
väder rådde  mestadels  i  Norra  Sverige  d.  3 — 11  och 
22 — 30  samt  i  södra  Sverige  d.  6  —  10  och  23  —  30. 
Nederbördens  mängd  var  i  hela  landet  under  normal- 
mängdeu  utom  i  Östergötlands  och  Norra  Kalmar  län, 
där  den  var  något  högre.  Största  mängden,  57  mm, 
föll  i  Norra  Kalmar  län  och  minsta,  15  mm,  i  Väst- 
manlands län.  Omkring  40  mm  föllo  i  Östergötlands, 
Norra  Älvsborgs,  Kristianstads,  Malmöhus,  Blekinge 
och  Gottlands  län,  30  mm  i  Norrbottens,  Stockholms, 
Södermanlands,  Skaraborgs,  Södra  Älvsborgs,  Göteborgs 
och  Bohus  län,  Jönköpings,  Kronobergs  och  Södra 
Kalmar  län,  20  mm  i  Västerbottens,  Västernorrlands, 
Värmlands,  Örebro,  Uppsala  och  Hallands  län,  15  mm 
i  Jämtlands,  Gävleborgs  och  Kopparbergs  län.  För 
landet  i  sin  helhet  var  nederbördsmängden  25  mm 
eller  69  %  av  den  normala,  som  är  35.8  mm. 

Snötäcke  kvarlåg  i  större  delen  av  Norrland  under 
hela  månaden,  men  flerstädes  i  sydöstra  delen  endast 
från  omkring  d.  5.  De  iure_  delarna  av  Svealand  och 
Götaland  hade  i  allmänhet  snötäcke  från  omkring  d.  6, 
men  i  de  östra  och  västra  delarna  endast  under  några 
dagar  i  mitten  av  månaden.  För  övrigt  låg  snötäcket 
mycket  ojämnt  på  grund  av  stormvädret  i  månadens 
början.  Snöns  tjocklek  var  mycket  växlande  och  upp- 
nådde på  några  ställen  i  västra  Norrland  omkring  50 
cm:s  medeltjocklek,  i  inre  Norrland  omkring  20  cm, 
i  östra  Norrland  10  ä  15  cm  och  i  inre  Svealand 
och  Götaland  omkring  15  cm. 

Lantbruket.  Höstplöjningen  har  på  sina  ställen  i 
mellersta  delarna  av  landet  försvårats  eller  omöjlig- 
gjorts på  grund  av  den  starka  frosten  i  månadens 
början.    Höstsäden  torde  i  stort  sett  hava  rett  sig  bra. 

Vattentillgången  är  i  avtagande  och  söder  om 
Ljungan  under  den  normala. 

Beträffande  ?MedeZvattenståndet  var  detta  exceptio- 
nellt högt  i  Torneälv  (Vojakkala),  Luleälv  (Trångfors), 
Piteälv  (Älvsby),  Strömsvattnet  (Strömsund),  Åreälven 
(Duved),  Indalsälven  (Bomsund)  och  Gimån  (Gim- 
dalsby).  Abnormt  lågt  medelvattenstånd  inträffade  i 
Roxen  (Norsholm)  och  Mörrumsån  (Mörrum). 

ilteimivatteustånden  företedde  samma  förhållanden 
som  medelvattenstånden  med  undantag  för  Luleälv, 
Äreälven  och  Roxen.    Däremot  inträffade  exceptionellt 


maximum  även  i  Umeälv  (Vännäs);  exceptionellt  lågt 
var  högvattenståndet  i  Emån  (Järnforsen),  Helgeån 
(Hönjebro),  Bolmån  (Skeen)  och  Viskan  (Åsbro). 

il/inimivattenstånden  voro  av  samma  karaktär  som 
medelvattenstånden  ifråga  om  gränsvärden  med  un- 
dantag för  Torneälv  (Vojakkala). 

Ifråga  om  vattenståndets  dagliga  förändring  märkes, 
att  Skellefteälv  vid  Kusfors  höll  sig  hela  månaden 
20  ä  30  cm  över  det  normala  och  befann  sig  i  sjun- 
kande med  undantag  för  tillfälliga  isdämningar.  Ströms- 
vattnet, som  i  början  av  månaden  låg  70  cm  över 
dagsmediet,  var  vid  slutet  av  november  nere  i  25  cm 
över  medelvärdet.  Gesundssjön  (Indalsälven)  började 
november  med  125  cm  över  det  normala  för  att  vid 
månadsskiftet  stanna  vid  70  cm.  Ljusnan  (Edänge) 
passerade  under  medelvärdet  redan  i  månadens  början 
för  att  sedan  befinna  sig  i  jämvikt  och  vid  normal- 
läge vid  ingången  av  december.  Dalälven  (övre  Älv- 
karleö)  befinner  sig  hela  månaden  i  sjunkande  under 
det  normala.  Klarälven  (Nedre  Dejefors)  visar  i  stort 
sett  samma  förlopp  som  Dalälven  och  håller  sig  25 
cm  under  det  normala  med  antydan  om  jämviktsläge. 
Byskeälv  (Myrheden)  befinner  sig  i  kraftigt  stigande 
över  det  normala,  allt  en  följd  av  svåra  isdämningar. 
Gullspångsälven  (Åtorp)  är  praktiskt  taget  konstant  på 
en  nivå  om  20  ä  30  cm  under  det  normala.  Det- 
samma kan  sägas  om  Fyrisån  (Nedre  Uppsala)  och 
Nyköpingsån  (Nedre  Täckhammar).  Emån  (Järnforsen) 
visar  däremot  någon  stigning  parallellt  och  under  det 
normala  på  ett  avstånd  om  40  cm.  I  Helgeån  (Hönje- 
bro) konstateras  jämvikt  å  c:a  25  cm:s  nivå  under  det 
normala.  Slutligen  hava  vi  Nissan  (Johansfors),  som 
den  9  sjönk  under  det  normala,  så  att  vattenståndet 
vid  månadens  slut  låg  30  cm  under. 

Vatteukraftsindustrien  i  södra  Sverige  arbetar  fort- 
farande under  särdeles  svåra  förhållanden  på  grund  av 
torkan.  Särskilt  är  detta  fallet  i  de  östra  delarne, 
medan  någon  förbättring  inträtt  på  västkusten. 

Flottningen  har  i  allmänhet  avslutats  under  november. 

Norrsken  iakttogs  följande  dagar  ('^  =  starkt,  °  = 
svagt) : 

Distrikt  I  (69°— 65°  nord.  lat.)  d.  2.  3^,  4,  5^,  6^, 
7\  82,  92,  10°,  11—14,  15°,  16—19,  20^,  21^,  2-2\ 
232,  24—29,  30^. 

Distrikt  II  (65°— 61°  30'  nordl.  lat.)  d.  1°,  2—5,  6^, 
7^  8—9,  11—12,  16,  21,  222,  23—24,  26,  27°,  28°, 
29,  302. 

Distrikt  III  (61°  30'— 58°  30'  nordl.  lat.)  d.  5—6, 
8,  9—10,  15,  25,  26°,  28. 

Distrikt  IV  (58°  30'— 55°  30'  nordl.  lat.)  d.  4—5,  8^, 
11.  25,  28. 

Åska  förekom  d.  1  i  Västanå  och  Strängnäs,  d.  12 
i  Torpa  (Halland)   och  d.  20  i  Djurskog  (Värmland). 


Meddelanden  från  observatörerna.   (November  1921.) 


Norrbottens  län.  Kvikkjokk  (Asplund).  Natten 
d.  6—7  tillfrös  sjön  Saggat,  d.  14  körbar.  Deger- 
bäcken  (Söderström).  D.  1,  2  häftig  snöstorm.  D.  27 
kl.  8,46  em.  syntes  en  meteor  i  NO,  vilken  upp- 
lyste hela  rymden,  men  försvann  ganska  fort.  Nanti- 
jaur  (Nordlund).  D.  1 — 2  rasade  stark  snöstorm;  snön 
samlad  till  meterhöga  drivor. 


Västerbottens  län.  Åsele  (Mattsson).  D.  1., 
Ovädret,  som  tog  sin  början  vid  middagstiden  fortfor 
hela  natten,  jämväl  även  på  morgonen  med  oförminskad 
styrka.  Iläggås  (Mikaelsson).  Isen  å  närbelägna 
sjöar  vid  månadens  slut  32  cm.  Tjulträsk  (Johans- 
son). D.  24—25  viistlig  storm,  nästan  orkan,  eljest 
lugnt  under  hela  månaden.   Kroksjö  (Karlsson).  D.  2 
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och  3  en  våldsam  snöstorm  här.  Sedan  löviulrct,  d. 
24  och  25  ha  vi  mindre  snö  nu  vid  månadens  shit 
äu  vid  dess  början.  Malfl,  (Kriksson).  Den  1—3 
rasade  en  fruktansviird  snöstorm.  Enligt  gamla  per- 
soners utsago,  har  ej  i  deras  minne  varit  sådant  oviider 
i  november  månad. 

Jämtlands  län.  Verkö  (Behm).  D.  1.  Hård  V 
och  NV  som  under  natten  til!  d.  2  kantrade  till 
nordlig  orkan.  D.  29.  Storsjön  isbelagd.  Ljusiiodiil 
(Grönqvist).  Väderleken  under  månaden  mycket  fin 
med  en  kall  och  jämn  temperatur.  Snötäcket  mycket 
tunut,  dock  gott  före  för  körning.  Myrar  och  vatten 
starkt  tillfrusna,  en  god  hjälp  för  vinterkörningama. 
Linsiill  (Lövgren).  D.  1  bar  isen  över  Linsällsjön. 
Kört  med  häst  över  den  under  hela  månadon.  L('il>ik- 
vattuot  (Olofsson).  D.  22  tillfrös  Leipikvattnct  och 
Rörsjön,  d.  21  Ankarvattnet.  Kolåson  (Vilhelmsson). 
D.  4  sjön  Äcklingen  frusen.  Oisselås  (Andersson). 
Närliggande  sjöar:  Sydvattnet  och  Nordvattnet  tiU- 
fröso  redan  d.  22  oktober;  isens  tjocklek  35  cm. 
Sösjöu  (Löwenadler).  D.  1  Sösjöu  isbelagd.  Lövborga 
(Johansson).    D.  5  isläggning  å  södra  delen  av  Flåsjön. 

Västernorrlanda  län.  Åuge  (Pettersson).  D.  8. 
Ängesjön  körbar.  Granberget  (Bergström).  D.  4  —  5 
isbelades  Tåsjön.  Kasa  (Eriksson).  D.  30.  Isen  å 
sjöar  och  tjärnar  har  en  längre  tid  varit  fullt  körbar. 
IJjörkå  Bruk  (Ericsson).  T>.  G  Ångermanälven  is- 
belagd, gångbar,  d.  8  körbar.  Ilaiiipuäs  (Stolpe).  D.  3 
isläggning  å  Själevadsfjärden. 

Gävleborgs  län.  Bjnråker  (Rönnander).  Släd- 
före vid  Dellen  sedan  d.  15.  Skogssjöarna  isbelagda 
från  början  av  månaden.  Endast  vikarna  isbelagda  å 
Dellen.  Boljärii  (Ilicklund).  Natten  d.  24—25  ok- 
tober lade  sig  isarna  och  äro  nu  d.  30  körbara. 
IVorrsundet  (Lindbom).  Natten  d.  C — 7  tillfrös  när- 
belägna insjön  »Hamrångsfjärden Bergvik  (Johans- 
son). Natten  d.  9—10  isbelades  sjön  Bergvik  delvi 
och  natten  d.  12—13  helt  isbelagd.  D.  29  4  st. 
svanar  på  väg  söderut.  Dåligt  slädföre,  men  isgata. 
SUIgsjönäs  (Redlund).  Omkring  d.  25  gingo  sjöar 
och  mossar  åter  delvis  upp,  så  att  en  del  påbörjade 
skogskörslor  måste  avbrytas.  Ovanåker  (Hjulström). 
D.  1  sjöarna  Sädesman  och  Vägnan  isbelagda.  D.  4 
Voxna  älv  tillfrusen. 

Kopparbergs  län.  Löviiiarkeu  (Gustavsson).  D.  6 
isbelades  Sa.\-en  och  Stora  Norn,  d.  29  var  isen  om- 
kring 17  cm  och  bar  alt  köra  med  lättare  lass. 
Övcrborg  (Ek).  D.  5  Västerdalälven  isbelagd.  D.  14 
slädföre,  och  hjälpligt  före  efter  vägarnc  i  slutet  av 
månaden.  Vakerskogeu  (Johansson).  D.  2 — 3  stark 
västlig  storm.  D.  8  isbelades  Vakern.  D.  26  regn- 
båge synlig.  Östauvik  (Rudén).  D.  8  Oresjön  is- 
belagd. Slorsätcrn  (Heed).  D.  1 — 2  orkanlik  storm. 
Flöt  ningen  (Berg).  D.  1  orkanlik  stoim,  träd  vräktes 
omkull  och  telefonlinjer  förstördes  på  många  ställen. 
Ilöiiudalen  (Danielsson).  Natten  d.  3—4  isbelades 
Klockarnasjön.  TyngsjÖ  (Lundin).  D.  4  isbelades 
Kvin  och  Grundrämen,  d.  8  Tyngsjön  och  d.  9  Upp- 
rämcn  och  Bredsjön.  >'ärseu  (Bång).  D.  5 — G  Närsen 
isbelagd.  Storhögcii  (Ivristiansson).  D.  1  —  2  häftigt 
stormväder,  varvid  mycken  skog  nedbröts.  D.  4 
största  delen  av  sjöarna  isbelagd;  isens  tjocklek  vid 
slutet  av  månaden  35  cm.  rivsjö  (Jönsson).  Stormen, 


som  rasade  d.  2 — 4  var  fiuktansvärd,  hustaken  blåste 
bort  och  träd  i  massor  kullvräktes  i  skogen.  70- 
åringar  minnas  ej  maken  till  storm. 

Värmlands  län.  Lek  vattnet  (Olsson).  D.  1  och  2 
storm  av  ovanlig  styrka.  D.  8  var  Lekvattensjön  i 
sin  helhet  isbelagd  och  därmed  alla  närliggande  sjöar. 
Liljcndal  (Hiiger).  Natten  d.  5—0  tillfrös  Hoksjön, 
j.  "g_7  lilifröso  Agen  samt  llolmsjön.  Liliitslad 
(Olsson).  1).  1  stark  storm  hela  dagen,  orkanlik 
natten  till  d.  2.  Sedan  d,  13  något  slädföre,  Ulveriid 
(Magnusson).  D.  2—3  isläggning  å  Södra  Yxesjön, 
d.  8 — 9  Ulvesjön;  isens  tjocklek  15—23  cm.  Fort- 
farande lågt  vattenstånd  och  vattenbrist.  Lönnhöjden 
(Jansson).  D.  5  St.  Gransjön  isbelagd.  Njforp  (Ols- 
son). Vikeneviken  av  sjön  Värmeln  isbelades  i  början 
av  månaden.  Södra  Yiggen  (Syversson).  D.  1  —  3 
ovanlig  storm,  stor  skada  på  hus  samt  i  skogen. 
Pardixbyttan  (Johansson).  Alstern  ännu  ren  på  dju- 
pare vatten,  på  grundare'  frusen  d.  30,  D.  12 — 15 
Lungen  isbelagd. 

Örebro  län.  Amnieberg  (Hedelius).  D,  8  på  em. 
isbelades  Åmmelången  och  N:a  Kärrafjärden.  Boxboda 
(Norelius).  D.  5  Boxbodasjön  isbelagd.  Dcgcruäs. 
D.  10  sjön  Möckeln  delvis  isbelagd,  d.  20  isfri  och 
d,  30  åter  isbelagd.  Segersjö  (Skjöldebrand).  D.  1 
och  2  storm,  d.  5  snöstorm  och  d.  20  storm.  Dal- 
karlsbcrg  (Ekblad).  D.  4  Hovmanstorpsjön  isbelagd. 
Karlskoga  (Hjorlh).  Natten  d.  28—29  sjön  Mockeln 
isbelagd. 

Västmanlands  län.  Norrby  (Höijer).  Ett  tuunt 
snötäcke  under  senare  hälften  av  månaden  har  berett 
ett  nödtorftigt  före.  Tagersta  (P.abenius),  D.  10 
Lilla  och  Stora  Aspcn  isbelagda.  Bcrnshamniar  (Lo- 
richs).  Den  torraste  senhöstmånad  i  mannaminne. 
Ehuru  endast  ringa  snömängd  fallit,  så  blev  den  likväl 
kvarliggaude  och  har  hindrat  den  rätt  starka  kölden 
att  tränga  ned  i  jorden,  vadtm  tjälen  är  otillräcklig 
för  vinterkörslor  i  mossar  och  kärr,  som  äro  tämligen 
uttorkade.    Även  höstsäden  är  för  litet  frusen. 

Uppsala  län.  Frötuua  (Swärdh).  D.  4.  Fundbo- 
sjön  helt  isbelagd.  Yiistanå  (Willner).  Månaden 
mycket  fattig  på  nederbörd;  snö  i  ringa  mängd,  marken 
blott  sparsamt  betäckt  därav.  D.  3,  4,  5  och  6  orkan- 
artad  storm.  Dalälven  började  isbeläggas  omkr.  d.  G; 
d.  8  var  den  isbelagd  1  kilometer  nedom  kraftverket. 
D.  1 5  var  älven  gångbar  från  östra  till  västra  stranden. 
Mildare  väder  och  nordlig  blåst  bröt  åter  isen  d,  24, 
då  älven  var  öppen  ända  till  havet,  för  att  åter  börja 
isbeläggas  vid  månadens  utgång.  Rätt  bra  tjäle  å 
åker  och  slätt,  sämre  i  kärr.  Koltrastar  och  siden- 
svansar rätt  talrikt  framme  i  oxlar  och  rönnar  för  att 
fråssa  på  bären.  Ginio  bruk  (Bergström).  D.  3  tillfrös 
Gimo  damm. 

Stockholms  län.  Sigtuna  (Bengtsson).  D.  8 
lägger  sig  Garnsviken,  d.  28  sjön  utanför  Sigtuna. 
Xorsborg  (Stockholms  vattenledningsverk).  D.  5  snö- 
storm. Natten  d.  3 — i  Aspcn  helt  isbelagd;  d.  11 
Bornsjön  delvis  isbelagd,  d.  18  isfri  och  d.  29  helt 
isbelagd.  Svartsjö  (Läth).  Natten  d.  8—9  19  gr. 
kallt.    D.  11  första  skridskoisen. 

Södermanlands  län,  Eskilstuna  (Björkman). 
Eskilstunaåu  isbelades  första  gången  d.  9,  gick  upp 
igen   d.  18  för  att  åter  isbeläggas  d.  2S.  Striinguäs 


(Karlsson).  D.  1»  isbelades  Sträugiiäs  suud  första 
gången;  d.  11  voro  vikar  och  sund  gångbara;  d.  17 
gick  isen  bort;  d.  29  isbelades  Strängnäs  sund  för 
andra  gången.  D.  8  slut  med  plöjning.  Solbacka 
(Gerner).  D.  6  Lillsjön  isbelagd  och  gångbar.  D.  8 
vikar  av  Kj^rksjön  isbelagda.  D.  29.  Hela  Kyrksjön 
isbelagd.  Hö^sjö  (Ercnius).  D.  1,  2  orkanartad 
storm.  Ålberga  (Lamberg).  D.  3  orkan,  d.  5  snö- 
storm. 

Östergötlands  län.  Övre  Gräiisö  (Sörberg).  D.  4 
Gränsöviken  isbelagd,  d.  29  Balken.  Höstplöjningen 
hindrad  av  tjäle  d.  6.  Priisttorp  (Alberg).  Om  blott 
den  under  månaden  fallna  snön  smälte,  så  att  vatten- 
tillgången bleve  rikare  och  jorden  finge  frysa  till  vore 
de  närmaste  behoven  tillfredsställda.  Men  här  i  skogs- 
bygden saknar  den  mesta  åkerjorden  tjäle,  denna  om- 
ständighet hotar  starkt  höstsädesfälten.  Några  lant- 
brukare hava  rört  i  snön  genom  harvning.  Fiiispåug' 
(Johnsson).  D.  3  kl.  8—9  fm.  cyklon.  D.  4  Skut- 
bosjön  isbelagd.  D.  5  hård  storm.  Kalbo  (Schmidt). 
D.  1—4  nästan  orkan. 

Skaraborgs  län.  Saleby  (Ekström).  D.  6 — IG 
gott  slädföre,  ovanligt  här  vid  den  årstiden.  Göllnnda 
(Wennerblad).  D.  5  snöstorm,  tidigt,  snöade  till  kl. 
3.30  em.  Höstplöjningen  förhindrad  av  snön.  Kallaste 
dj'gnet  d.  8,  medeltemperaturen  —  11)6°,  varmaste 
d.  1^  -f  4.s°.  D.  9  kl.  8  fm.  —  16.9  kallaste  no- 
vembermorgon under  24  år,  eller  flcrc.  Edsvära  (Jo- 
hansson). D.  10  vattendragen  isbelagda.  Sjötorp 
(Lindberg).  D.  4  sammanhängande  tunn  isskorpa  på 
kanalen  och  dess  bassänger. 

Älvsborgs  län.  Lilla  Bräcke  (Andersson).  Den 
ganska  oväntade  snön  som  kom  d.  4 — 5  har  hittills 
förhindrat  all  plöjning  synnerligast  vallar.  Fortfarande 
ingen  is  å  sjöar.  Ännu  råder  vattenbrist.  Haby 
(Larsson).  Månaden  torr.  Vattentillgången  i  sjöarna 
Öresjön  och  Tolken,  som  förser  Borås  kraftverk  med 
vatten  börjar  tryta.  Hä^gårda  (Pettersson).  D.  11 — 
13  Frisjöns  is  gångbar,  senare  halva  sjön  öppen. 
A^attenståndet  i  Frisjön  det  lägsta  sedan  1914. 

Göteborgs  ocli  Bohus  län.  Äspelunden  (Lind). 
Södra  Bullaresjön  samt  närliggande  vattendrag  isfria 
hela  månaden.  Norra  Bullaresjön  delvis  tillfrusen 
från  d.  16  till  d.  19,  vid  månadens  slut  isfri.  Håve- 
liiud  (Carlén).  D.  6  isbelades  kringliggande  sjöar  och 
tjärn.  Säby  (Nilsson).  Första  dagarna  av  månaden 
rasade  häftiga  stormar  över  kusten  med  ovanligt  högt 
vattenstånd,  som  förorsakade  en  del  sjöolyckor  och 
skador  i  skärgården.  Efter  stormen  inträdde  milt 
väder  med  något  snö  och  regn,  så  att  den  hårda  ler- 
jorden under  senaste  hälften  av  månaden  kunnat  för- 
månligt höstplöjas,  samtidigt  som  höstsäden  tillvuxit 
för  bättre  motståndskraft  mot  vinterkylan. 

Hallands  län.  Hökhult  (Mellström).  Efter  den 
stormiga  oktober  och  november  månads  första  dagar  har 
månaden  varit  mycket  stilla,  ovanligt  stilla  vid  väst- 
kusten. Helt  lugnt  månadens  9  sista  dagar,  med  möjli- 
gen någon  dragning  från  östkanten  någon  gång  och 
förut  fr.  o.  m.  d.  6  svaga  vindar  från  samma  håll.  Jag 
kan  ej  påminna  mig  så  lång  lugnperiod  vid  västkusten 
förut.  Men  natten  mellan  d.  1 — 2  blåste  här  västlig 
orkan,  som  drev  upp  vattenståndet  i  Lagan  i  det  när- 


maste lika  högt  som  julstormen  1902,  men  då  var 
det  25  ä  30  cm  tjock  is  på  Lagan,  som  bröts  sönder 
och  drevs  in  över  skog  och  mark  och  bröt  sön- 
der ungskogen.  Till  följd  av  den  ringa  nederbör- 
den senaste  tiden  är  strömmen  i  Lagan  mycket  svag, 
varför  Lagan  isbelagts  av  ringa  frostgrader.  Tre  gån- 
ger under  månaden  har  hon  helt  isbelagts,  men  varje 
gång  efter  någon  dag  eller  dagar  åter  blivit  isfri.  Så- 
lunda var  hon  isbelagd  d.  9—11,  15 — 16  och  26—29. 
Raiiisered  (Dahlquist).  Ramsjön  tillfrusen  d.  7;  isens 
tjocklek  vid  månadens  slut  12  cm.  Släde  i  bruk  d. 
12,  men  slädföret  varade  endast  i  tre  dagar. 

Jönköpings  län.  Laiinaskcde  (Sandwall).  Omkr. 
d.  10  tillfröso  sjöarna.  Vattentillgången  knapp.  Vac- 
kert slädföre  senare  hälften  av  månaden.  Botorp 
(Bogeman).  D.  27  sjön  Noen  helt  isbelagd.  Gott 
slädföre  fr.  d.  5.  Diingren  (Pettersson).  D.  4  syntes 
flera  flockar  med  svanar  på  resa  mot  söder.  Sjön 
helt  isbelagd  d.  27,  gångbar  d.  30.  Eyd  (Johansson). 
Natten  d.  3 — 4  isbelades  Rydsjön  och  Tvinsjön.  Aske- 
ryd  (Johansson).  Hela  månaden  ett  nätt  slädföre. 
Natten  d.  4 — 5  stark  snöstorm.  D.  7  — 20°  på  nat- 
ten då  Assjön  isbelades.  Då  snön  föll  var  ingen 
tjäle  i  jorden  och  det  lilla  snötäcket  har  hindrat  köl- 
den att  tränga  ned  i  jorden.  Graiishiilt  (Johansson). 
Vackert  vinterväder  med  rätt  jämn  köld,  sjöarna  ha 
isbelagts.  Bra  slädföre  största  delen  av  månaden. 
Vattenståndet  i  sjöar  och  vattendrag  alltjämt  lågt.  I 
brunnar  här  finnes  nu  vatten.  Flahiilt  (Åkerberg). 
D.  5,  6  och  7  talrika  svanflockar  på  flyttning  söder- 
ut mot  isfria  vatten.  Gott  slädföre  efter  d.  8.  Tjälen 
under  snötäcket  obetydlig  och  ojämn  till  fara  för  vin- 
tersäd och  vallar. 

Kronobergs  län.  Hult  (Svensson).  D.  3  och  4 
isbelades  sjöarna;  fortfarande  lågt  vattenstånd.  Lidliiilt 
(Karlberg).  I  början  av  månaden  sjöarna  isbelagda. 
Tjälen  15  cm.  Vattenståndet  fortfarande  lågt.  Snön, 
som  föll  i  mitten  av  månaden,  försvann  utan  regn 
och  solsken.  Skoeii  (Alm).  Torkan  håller  i  sig.  Vid 
månadens  slut  börja  de  små  vattendragen  utsina,  så 
att  de  som  anlagt  belysning  vid  sådana  få  inte  alls 
någon  sådan  från  dem.  Vädret  är  i  övrigt  det  vack- 
raste man  kan  tänka  sig.  Marken  frusen  sedan  d.  8, 
men  det  har  varit  så  blitt  i  mitten  av  månaden  att 
tjälen  sjunkit  betydligt,  till  omkr.  28  cm. 

Kalmar  län.  Holiiibo  (Carlson).  D.  1  och  2 
orkanlik  storm.  Från  d.  4  tillfröso  sjöarna,  men  myc- 
ket svag  is  under  månadens  lopp,  d.  30  isen  8  cm. 
Ingen  tjäle  i  jorden  största  delen  av  månaden;  plöj- 
ning har  försiggått.  Haiiiniarg-lo  (Lindström).  Natten 
d.  8 — 9  lade  sig  isen  i  Lyckefjärd. 

Kristianstads  län.  Höujanim  (Jansson).  D.  7 
isläggning  i  Örbysjön.  FJörliuge  (Nilsson).  D.  1  och 
2  storm.    KopparniöUan  (Nilsson).    D.  2  orkan. 

Malmölius  län.  Höör  (Hagström).  Efter  blid- 
väder i  början  av  månaden  med  max.  ända  till  -flO 
gr.  inträffade  stark  frost  mellan  d.  6 — 10  då  isen  på 
mindre  vattendrag  blev  4  cm.  tjock.  Den  första  snön 
som  täckte  marken  högst  15  cm  föll  mellan  d.  5  och 
14  och  försvann  efter  inträffat  blidväder  d.  18.  Hör- 
liugc  (Erickson).  D.  1  stormigt  och  storm  med  hagel. 


87 


Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  november  1921. 


Stati  un 

j 

Lufttryck 
ö  f.  m. 

M  c 

Norraala^me 

deltompcratnr 
doltcmpcraturcn  185  9— 

-1915 

A 

'intal 
rrost- 

lagar 

K  n  k  t  i  g  h  c  t  8 
procent 

Nederbörd 
mm 

A  II  t,  a  1 

1921 

Nor- 
malt 

8  f. 

m. 

2  e. 

m. 

9  e. 

m. 

Dygnet  | 

Maxi- 1 
ni  lim 

1 

Mini-  ( 
mum 

8 
f.  m. 

s 

c.  ra. 

9 

c.  nj. 

1921 

Nor-  • 
mal 

Stör- 
sta pä' 
24  ! 
tim- 
mar 

ne- 

dcr- 
jörd»- 
lagar 

dagar 

Ml  ed 
åtika 

1921 

Nor- 
mal ; 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor- 
mal j 

Karesuando  .  . 

765,ti 

756,5 

j,  j 

1 

1 

11,3 

9  5 

1  1  9 
1  J,.i 

9,9 

12,0 

9,8 

7,4 

-  17,2 

30 

87 

1 

87 

87 

3,5 

1 

16,5 

Mj 

10 

0 

Riksgränsen  . 

765,9 

755,8 

6,5 

6,3 

6,5 1 

5  9 

6,4 

6,1 

6,5 

6,1 

3,7 

-  9,7 

30 

86 

86 

84 

109,6 

73,0 

21,0 

19 

0 

Kirnna    .  .  . 

765,8' 

756,6 

10  1 

-Lv,  1 

8  5 

lO.ol 

8,0 

11,5 

8,3 

10,6 

8.3 

6,6 

-  15,7 

£0 

—  1 

— 

— 

16,1 

84,4 

9,2 

10 

0 

Gällivare  .  .  . 

765,6 

757,3 

1  1  8 

8  8 
o, o 

9  K 

7  7' 

12,1 

8,5 

11  4 

8,4 

7,1 

-  16,8 

30 

81 

79 

81 

82,2 

31,0 

13,2 

5 

0 

Kvikkjokk  .  . 

— 

— 

1 1  ,o 

K  .1 

10,6 

7,2 

11,8 

8,-! 

11,3 

8.1 

7,3 

-  16,2 

30 

— 

— 

— 

82,7 

29,7 

9,0 

12 

0 

Jokkmokk  .  . 

i765,5, 

757,4 

9  2 

12  1 
iw,  1 

7  9 

14,0 

9  11 

10,9 

8,9 

9,0 

-  18,5 

30 

87 

85 

91 

38,5 

26,0 1 

22,7 

9 

0 

Haparanda  .  . 

765,1 

757,0 

9  () 

5,2 

8,7 

4  4 

9  7 

9.4 

'  1 

5,0 

6,5 

-  13,0 

30 

90 

86 

85 

41,8 

47,5 

25,5  i 

8 

0 

Tärnaby  .  .  . 

— 

0  2 

5  0 

7  4 

4  9 

8  0 

5  0 

8,5 

5,0 

4  7 

—  12,8 

29 

— 

— 

— 

50,9 

52,2 

1 

25,8 

17 

0 

Piteå  .... 

765,51 

757,1 

9,0 

4  5 

7,3 

3  6 

9  1 

4^5 

8,6 

4  3 

4  6 

-  12,4 

30 

76 

80 

72 

20,4 

40,0 

1 

6,0  ' 

9 

0 

Stensele   .  .  . 

767,-i 

757,6 

9  6 

6  5 

7  2 

9  1 

6,5 

8  8 

6,2 

5',3 

-  18,1 

30 

96 

93 

94 

18,0 

27,9 

11,-; 

10 

0 

Umeå  .... 

765,7 

757,5 

6-^ 

o  4 

4  3 

2,1 

6,6 

3  2 

5  9 

3,0 

2  8 

-  9,3 

29 

89 

84 

87 

21,5 

52,1 

8.6 

7 

0 

Storlien    .   .  . 

766,7 

757,0 

6  *i 

4  5 

5  4 

3,3 

6,8 

3  9 

6,2 

4,0 

2  9 

-  10,8 

28 

88 

89 

85 

48,2 

73,5 

10,6 

10 

0 

Östorsand    .  . 

7G6,5 

757,6 

4  1 

2,8 

3,0 

1,7 

4,-l 

2  7 

3,9 

2,5 

2  0 

-  G,(. 

29 

88 

85 

86 

6,1 

25,3 

1,5 

9 

0 

Härnösand 

765,7 

758,0 

1  5 

2  1 

X 

0  3 

4  5 

12 

3,7 

1,0 

0,8 

- 

28 

84 

82 

84 

— 

54,4 

— 

— 

0 

Sveg  

766,7 

758,8 

5,9 

4il 

28 

6,0 

5,3 

5,8 

4,9 

2  7 

-  9,2 

28 

85 

85 

86 

15,3 

24,5 

4,2 

8 

0 

Bjaräkcr  .  .  . 

766,3 

758,3 

O  9 

2,3 

1  5 
i,j 

0  3 
v, o 

3,7 

2  1 

3,2 

1,7 

0,3 

-  6,5 

30 

85 

87 

86 

9,7 

3L7 

6,0 

4 

0 

Särna  .... 

766,8 

759,0 

8  2 

6  5 

5  1 

3  6 

7  9 

73 

5,4 

4  2 

-  10,7 

30 

76 

75 

79 

11,0 

27,1 

3,7 

11 

0 

Gävle  .... 

766,4 

758,4 

o,- 

0,7 

0,3 

-(- 

1,2 

2,8 

0  4 

2,3 

0,1 

-(- 

0,8 

-  5,7 

27 

89 

82 

86 

10,8 

37,2 

3,2 

9 

0 

Falun  .... 

766,7 

758,7 

4  1 

1  4 

1,6 

0,0 

3 '/ 

1,2 

3  1 

0,8 

0,3 

-  S,o 

30 

87 

84 

86 

14,2 

38,1 

4,9 

9 

0 

Uppsala   .  .  . 

76b,l 

758,7 

•2  8 

0,5 

0,9 

_L 
1 

1  4 

2  7 

0,1 

2  3 

0,1 

_l_ 

0  3 

—  5,6 

29 

91 

83 

88 

20,7 

42,2 

5,9 

14 

0 

Västerås  .   .  . 

766,4 

758,9 

0,0 

0,4 

_L 
1 

1,8 

_ 

2  0 

-f 

0,3 

1  8 

+ 

0,6 

-l- 

1  0 

1,U 

-  5,1 

25 

89 

82 

86 

18,0 

37,5 

3,0 

12 

0 

Karlstad  .  .  . 

767,0 

759,1 

1  9 

0,6 

0,1 

_|- 

2  4 

1  3 

-)- 

1  0 

1,2 

4- 

1,2 

-l- 

0,9 

-  3,9 

25 

86 

fcO 

86 

22,8 

48,2 

4,4 

9 

0 

Stockholm 

766,0 

758,8 

1  0 

1  1 

0  1 

+ 

1 

2  4 

0,9 

-j- 

1,4 

0  7 

-f 

1,5 

-l- 

1  0 
i,v 

-  2,5 

22 

87 

81 

84 

35,8 

46,8 

17,3 

15 

0 

Örebro 

766,y 

759,1 

_L 
\ 

0,3 

0  2 

4_ 

1 

2  0 

1  i 

-f. 

0,5 

1,0 

+ 

0,8 

_L 
1 

1  0 

-  3,4 

22 

84 

82 

85 

25,5 

39,5 

7,0 

12 

0 

Strömstad 

766,3 

758,9 

+ 

1  9 

-(- 

1  3 

+ 

3,7 

0  2 

2  4 

-)- 

0  1 

2,5 

-1^ 

2  4 

-  8,5 

25 

88 

87 

88 

24,9 

56,3 

7,5 

12 

0 

Askersuud   .  . 

766,9 

759,2 

i!, 3 

0,3 

0,3 

4- 

2,3 

2,0 

+ 

0,7 

1  7 

+ 

1,0 

4- 

0,4 

-  4,6 

23 

91 

87 

93 

88,0 

47,5 

14,0 

13 

0 

Nyköping    .  . 

766,0 

759,0 

-|.. 

1  0 

0,3 

+ 

2  8 

0,8 

1,3 

0,6 

+ 

1,6 

_L 

1  5 
1,0 

-  3,2 

24 

86 

84 

87 

35,5 

46,5 

12,7 

18 

0 

Linköping  .  . 

766,0 

759,2 

1  2 

+ 

1  1 

0,3 

4. 

1^ 

2  9 

1  0 

-)- 

1,5 

0  7 

+ 

1,7 

_|_ 
1 

1  2 

-  3,2 

22 

87 

81 

87 

34,5 

37,8 

9,8 

14 

0 

Skara  .... 

766,4 

759,3 

1,3 

_|- 
i 

0  7 

0,2 

4_ 

1  7 

-l- 

0,9 

1,4 

4- 

1,2 

1  9 

-  4,0 

22 

89 

84 

87 

23,8 

37,5 

9,1 

6 

0 

Vänersborg  .  . 

'  766,5 

,  759,2 

0  4 

-j- 

1  6 
1  ,u 

-)- 

0,7 

1 

3,3 

_ 

0  3 

2,0 

0  4 

2,1 

2,1 

-  2,5 

28 

86 

83 

1  86 

28,3 

59,9 

14,5 

10 

0 

Ulricehamn  .  . 

766,6 

759,4 

2,5 

+ 

1,4 

0.7 

1,9 

2,4 

+ 

0,4 

2,0 

+ 

1,1 

+ 

0,9 

-  3,8 

27 

83 

80 

84 

32,8 

1 

'  42,5 

11,4 

11 

0 

Jönköping    .  . 

766,5 

759,5 

+ 

1,9 

+ 

1,0 

+ 

3,5 

+ 

0,0 

+ 

2,1 

-1- 

0,1 

+ 

2,4 

+ 

i,' 

-  1,9 

20 

84 

80 

1 

81 

26,2 

35,5 

14,5 

12 

1  0 

Västervik    .  . 

766,1 

759,3 

+ 

0,2 

i  + 

2,2 

-t- 

1,7 

+ 

3,9 

+ 

0,3 

+ 

2,4 

-f 

0,6 

+ 

2,7 

-1- 

2,5 

-  1,6 

18 

85 

79 

85 

57,0 

47,6 

20,0 

1  17 

0 

Borås  .... 

766,8 

759,4 

2,0 

+ 

0,5 

-t- 

0,4 

!  + 

3,1 

1,5 

+ 

0,9 

1,0 

+ 

1,3 

+ 

1,2 

'-  4,3 

24 

89 

86 

27,8 

72,4 

12,5 

9 

0 

Göteborg     .  . 

766.2 

759,3 

+ 

Ö,3 

-t- 

3,2 

+ 

2,0 

4,6 

+ 

0,7 

■1- 

3,5 

1  + 

0,9 

+ 

3,7 

+ 

2,6 

1 

-  1,0 

16 

85 

83 

j  86 

16,7 

66,0 

9,6 

10 

0 

Visby  .... 

766,0 

759,2 

+ 

1,6 

+ 

3,6 

+ 

2,0 

+ 

4,3 

+ 

1,5 

+ 

8,6 

+ 

1,' 

i 

+ 

3,8 

+ 

3,3 

-  0,4 

15 

81 

79 

80 

28,9 

52,1 

7,3 

14 

0 

Växjö  .... 

i  766,2 

759,8 

1,0 

+ 

1,3 

-1- 

0,8 

^  -1- 

3,0 

0,6 

1,5 

0,4 

+ 

1,8 

+ 

1,9 

-  2,7 

21 

89 

81 

86 

26,5 

49,1 

7,8 

14 

0 

Halmstad    .  . 

j  766,3 

759,7 

+ 

0,1 

+ 

2,9 

+ 

2,3 

4,6 

-1- 

0,2 

3,2 

-t- 

0,7 

j  + 

3,4 

+ 

2,9 

j-  1,8 

19 

84 

79 

86 

17,7 

55,8 

8,5 

7 

'  0 

Kalmar    .  .  . 

766,0 

759,7 

+ 

1,1 

+ 

2,9 

+ 

2,7 

-t- 

4,4 

-1- 

1,0 

+ 

3,1 

+ 

1,5 

1  + 

3,4 

-1- 

3,5 

-  0,8 

14 

81 

72 

80 

17,5 

39,6 

4,6 

17 

0 

Ronneby  .  .  . 

0,4 

+ 

2,6 

+ 

2,2 

+ 

4,8 

0,1 

+ 

2,7 

+ 

0,4 

-1- 

3,2 

-1- 

2,8 

-  2,6 

17 

36,8 

55,5 

12,2 

11 

0 

i  Karlshamn  .  . 

765,7 

759,9 

+ 

0,2 

+ 

2,9 

+ 

2,1 

-1- 

4,9 

-1- 

0,4 

-1- 

3,4 

+ 

0,8 

+ 

3,6 

+ 

3,0 

-  1,8 

20 

88 

82 

i  86 

43,C 

47,1 

13,0 

11 

1  ^ 

,  Kristianstad 

766,1 

759,9 

0,1 

+ 

3,0 

+ 

1,- 

+ 

4,' 

+ 

0,2 

1 

f 

3,4 

-1- 

0,5 

+ 

3,6 

+ 

2,6 

\-  2,1 

19 

85 

88 

47,5 

43,2 

14,5 

15 

0 

Lund  .... 

766,1 

759,8 

+ 

0,4 

+ 

2,9 

4- 

2,2 

-1- 

4,6 

-1- 

0,7 

-1- 

3,2 

+ 

1,0 

-t- 

3,4 

-1- 

2,7 

-  1,' 

19 

88 

83 

1  86 

42,1 

52,5 

16,7 

13 

0 

1  Malmö  .... 

766,0 

+ 

0,5 

-1- 

3,5 

+ 

2,6 

+ 

5,1 

-1- 

0,7 

-1- 

3,9 

+ 

1,1 

4,0  + 

3,4 

-  1,4 

18 

85 

79 

■  84 

40,4 

i  45,0 

16,7 

9 

0 

1  Ystad  .... 

1  766,0 

759,9 

+ 

0,9 

4- 

3,9 

+ 

3,2 

-1- 

5,5 

-1- 

1,6 

-1- 

4,4 

-1- 

1,T 

+ 

4,5! 

60,S 

50,0 

17,5 

19 

0 

88 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  november  1921. 


Gällivare 


Medel- 
teniperatnr 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  i  Min. 


o 


Haparand 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


stensal 


Medel- 
tem2ieratur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


CD    c+  P 

V5  C.  a> 
B  e 
p<  o?  I» 
p 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


^E.  <i 

t/2  (rt- 
-<    h-.  CD 


H  ä  r  n  ö 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max.  Min. 


^09 


10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


-10,0 

-  6,6 
-12,5 
-19,2 
-20,0 
-19,3 
-15,0 
-18,2 
-19,4 

-  9,0| 

-  2,5 

-  2,6 
-11,3 

-  6,6 

-  5,l! 

-  5,4, 

-  5,8] 

-  6,4! 

-  6,1 
-12,0 
-13,7 
-16.3 
-20;i 
-10.9 

-  6,9 

-  7,9 

-13,0 
-17,1 
-14.0 
-19,5 


5,4|-  8,6 
5,71—  5,6 
5,9  -  5,8 
6,l;-12,0 

6,8-14,0 


■  6,5 

■  6,8 

■  7,0 

■  7,2 

■  7,4 

-  7,6 

-  7,8 

-  8,0 

-  8,2 

-  8,4 

-  8,6 

-  8,8 

-  9,0 

■  9,2 

-  9,4 

-  9,6 

-  9,7 

-  9,9 
-10,1 
-10,3 
-10,4 
-10,6 
-10,7 
-10,9 
-11,0 


-13,0 
11,0 
11,0 
14,0 
2,0 


6,0 
5,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,8 
5,4 
5,4 
5,0 
5,0 

10,8 
13,0 
15,0 
4,0 
1,0 

2,0 
4,0 
14,0 
11,0 

13,0 


-13,0 
-10,0 
-18,0 
-24,0 
-24,5 
-24,7 
-24,0 
-22,0 
-24.0 
-25,0 

-  7,0 

-  5,4 
-18,0 
-13,0 

-  6,0 

-  6,0 

-  7,0 

-  7,5 

-  7,0 
-17,0 
-18,0 
-19,0 
-23.0 
-23,0 
-13,0 
-17,0 
-21,0 
-21,0 
-21,0 
-24,0 


NO  2 

N  5 

V  O 

V  1 
VNV  1 

V  1 
v  1 
v  o 

VNV  o 
VNVl 
SV  1 
NV  1 
SSV  1 

—  O 
1 
O 

o 
1 
o 
1 
1 

—  o 
vsv  o 

—  o 

NNV  1 
VNVl 

V  o 

NNVl 
VNVl 

V  2 


SO 

o 
so 

v 
v 


-  5,5 

-  4,1 

-  7,9 
-14,4 
-18,6 
-17,0 
-24,6 
-17,3 
-23,0 

-  8,7 


-t-  0,7 

-1-  0,3 

-  2,7 

-  3,1 

-  3,7 

-  4,0 

-  4,9 

-  3,1 

-  4.5 

-  4,9 

-  8,7 
-18,0 

-14.4 

-  0,7 

-  2,4 

-  7,5 
-12,6 
-17,2 
-16,4 
-17,5 


1.9 
2,1 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3.9 
4,1 

4,3i-F 

4,5!- 

4 


-  4,0 

-  3,0  j 

-  3,5 

-  ^*,o 

-15,4 

-13,0! 
-21,5' 
-13,5! 

-18.0 

-  2:0 


4,9 
5,1 
5,3 
5,6 
5,8 
6,0 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,1 
7,3 
7,5 
7,7 
7,9 


3,0 
1,2 

-  0,7: 

-  2,0 

-  3,0 

-  3,5 

-  3,5 

-  1,8 

-  1,8 

-  4,0 

-  5.5 
-11.4 

-  7;o 

+  2,4 
+  2,5 

-  3,7 

-  7,5 
-15,7 

-15,0 
-15,0 


-  8,5 

-  5.0 
-12,0 
-20,6 
-23,5 
-21,6 
-28,0 
-23,2 
-25,2 
-25,1 

-  4,0 

-  1,0 

-  4.5 

-  4,0 

-  4.0 


I  ONO  3 
N  3 
NNV  3 
;  NV  1 
i  NNV  O 
1 N  ! 
I N  1 
:  NNV  2 
V 

sv 
vsv 
-  sv 
sso 
oso 

,'0 

-  4,5;oso 

-  6.0|SO 

-  ejoisso 

-  G,o  O 

-  5,5jN 
-ll,5iV 
-21,5, N 
-22,5|nv 

-  7,rsv 

-  7,5!NNV  2 
-10,5;  VNV  1 

-i5,7:nnv  2 
-18,5'NNVi 

-18,0  VNV  1 
-20,0iN  1 


-  7,0 

-  5,3 

-  8,4 
-13,9 
-17,2 
-20,8 
-19,0 
-16,5 
-19,4 

-  8,5 

-  2,5 

-  6,li 

-  4,6 

-  2,5i 

-  2,1  j 

-  2,4 

-  1,8| 

-  2,2; 

-  2,8 

-  5,3 
-10.7 
-17,4 
-13,4 

-  0,2 
+  1,2 

-  6,0 

-  8,.s 
-17,3 
-17.3 

11,6 


3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 

4,1 
4,3 
4,5 
4.7 
4i9 
5,1 

5,4 
5,6 
5,8 

6,0 

6,3 
6,5 
6,7 
6,9 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8.1 


-  3,0 

-  2,8 

-  5,0 

-  7,8 
-12,0 
-15.0 
-12,8 
-10,0 
-16,6 

-  3,0 
-1- 


10,5  NNO  3 


1,0 

-  3,0 

-  3,5 

-  1,4 

-  1,0 

-  1,0 

-  0,8 

-  I,?' 

-  2,0 

-  3,2 

-  6,7 
-12,6 

-  9,8 
+  5,2 

8,3' -t-  5,2 
8,5'-  0,8 
8,7|-  3,5 
8,9-11,0 

9,1-14,5 
9,3  -  6,0 


-10,0 

-11.0 

■19,0 
-23.0 
-24,2 
-25,0 
-22,0 
-22,0 
-21,0 

-  6,0 
-13,0 

-  5,0 

-  5,0 

-  3,0 

-  3,8 

-  4,0 

-  3,0 

-  3,2 

-  7,0 
-13,0 
-23,0 
-18,4 
-10,0 

-  3.0 
-12,0 
-11,0 

-21,6 

-22,0 
-17.0 


NV  4 
VNVl 

—  O 
V  o 
o 

ONO  O 
O 

O 
O 

1 
1 
1 
1 
1 


NV 
SSV 
SO 
O 
O 
O 

o 
o 


ONO  1 
O  1 
NNV  1 
NV  1 

-  O 


SSV 

N 

NV 

V 


2,0 

2,6 

4,6 

4,1 

7.4 

8;.8 

8,5 

7,5 

6,5 

3,5 

4,7] 

4,0 

2,7 

1,0' 

3,8' 

4,3! 

l,8l 

1,3; 

2,2 

4,6! 

6,91 

6,2 1 

5,9 

0,2' 

4,5 
0,8  i 
2,1 
5,0, 
9,0 
5,8! 


0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,6 
0,8 
0,9 

1,1 

1,3 

1,4 
1,6 
1.8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,7 
2,9 
3,1 
3,3 
3,5 
3,7 
3,9 
4,1 
4,3 
4,5 
4.7 
4> 
5,1 
5,3 


6.0 
0,5 
3,5 
2,0 
6,0 
7,0 
6,8 
5.2 
5,0 
0,5 
2,0 
2,0 
1,6 
0,3 
1,0 
2,5 
0,8 
1,0 
1.5 
2.8 
5,8 
4 

4,0 
3,0 
5,4 
4,2 
0,2 
3,5 
6,8 
4,0 


-  0,5 

-  4,0 
■  5,8 

-  6.0 

-  9, 
■10,0 
-10,0 
-10,0 

-  8,0 

-  6,5 

-  6,6 

-  8,0 

-  4,0 

-  2,2 

-  7,0 

-  7 

-  4,0 

-  1,' 

-  2,8'0 

-  5,810 

-  7,3iOSO 

-  8,0|OSO 

-  8,0 1  ONO  1 

-  7,0|S  1 

-  3,0'NV  2 

-  2,5iNNV2 


NV  5 
NV  5 
NNVl 
NV  2 
O  1 
NNVl 
N 

N  - 
NO 
SO 
SSO 
S 

SO 
SSO 
SSV 
SSO 
SO 

so 


-  3,5 

-  6,8 
-10,5 

-  9,2 


NNV  2 
N  2 
NNO  2 
ONO 


+  0,1 
2,4 
3,2 
6,1 
7,1 
9,7 
11,3 
9,5 
-11,3 
6,0 


8,0  - 

2,51- 
1,2!- 

2,2 
1,0 
3,1 
0,1 
0,4 
J,0 
2,5 
4,3 
3,9 
1,0 
1.0 
4.5  - 


-  1,4 

-  4,2 

-  7,7 
-11,6 

-  8,7 


1,5 
1,3 
1,2 
1,0 
0,8 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,4 
0,5 
0,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,9 
2,1 
2,3 
2,4 
2,6 
2,8 
2,9 
3,1 
3,3 
3,4 


6,0 

0,0 
0,5 
1,2 
2,5 

4,0 
7,0 
5,4 
6,0 
2,2 
3,0 
2,0 
2,0 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,51- 
0,5  - 
0,1  - 
2,4- 

2,5!- 

0,5l- 
3,5 
6,5 
5.0 
0,5 
5,0 
8,6 
4,5 


-  6,5 

-  7,5 

-  6.0 
-10,5 
-13,0 
-14,5 
-16,0 

-12,5 
-15,0 

-  il6,5 

-12,0 
-12,0 
8,0 


0,0 
5,0 
6,5 
5,0 
1,0 

3,0 
5,0 

6,5 

6,0 
5,0 
1,5 
1,0 
5,5 
8,5 
11,5 
14,5 
13,5 


VSV  2 
N  4 
NV  1 
VNV  O 
N  1 
,NV  1 
N  O 
NNV  1 
N  O 
S  1 
VNVl 
S  1 
var  1 
SO  1 
SSV  O 

-  O 
SSO  1 

-  O 
NO  1 
NO  3 
NO  1 
NNO  1 
SSV  1 
SSV  1 
VNVl 
NNV  1 

-  O 
NNV  1 

-  O 

-  O 


S  ä  r  n 


Karlstad 


Stockholm 


k  e  r  s  u  n  d 


G  ö  t  c  b  o  r 


1  -1-  0,9  - 

2  -  3,2  - 
3|-  7,6  - 

10,0'- 

8.0  — 

9,91- 
13,5  - 
10,8  - 
13,8  - 
13,4  - 
9,9  - 

5.5  - 
4,9  - 
3,3  - 

6.3  - 

5.1  - 
2,7j- 

2.4  — 

2.8  - 
5,8 
7.1  - 

3.6  - 

1.9  - 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 

24|-  3,1 
25|-  2,6 
20  -  3.7 
27. -12/) 

28  -12,1 

29  —  19,2 
30-18,1 

I  3ll 


2,2 
2,4 
2,0 
2,9 
3,1 
3,3 
3,0 
3,8 
4,0 
4,3 
4,5 
4,7 
4,9 
5,1 
5,4 
5,6 
5,8 
6,0 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8,0 
8,1 
8,3 


+  5,0] 

-  0,6 

-  4,0 

-  3,5 

-  5,0 

-  6,5 

-  7,0 

-  5,0 

-  8,0 

-  8,5 

-  6,0 

-  4,0 

-  4,0 

-  2,0 

-  4,0 

-  3,0 

-  1,0 

-  1,8 

-  2,0 

-  3,4 

-  6,4 

-  2,0 

-  0,5 

-  1.0 
±  0,0 
+  1,0 

-  8,6 

-  7,0 
—14,0 
-12,0 


NV 


1.0  NV 
5,5  NV 
-10,0  NV 
-14,0  NV 
-13,0 
-14,2 
-22,0 
-15,0 
-18,0 
-17,5 
-16,0 
7.0 
6,5 
5,0 
7,2 
9,0  - 
6,0 
3,0 
3,5 
7,6 

-  8,0  O 

■  6,5 

■  4,0 
4,0 

-  6,0 

-  9,0  — 
-15,5- 
-18,0'  — 
-25,0!— 
-22,5  - 


-  7,6  O 


S 


4 

+ 

6,2 

3,5  f  10,0! 

+ 

3,0 

VSV  4 

+ 

5,8 

+ 

3,6 

+  10,0  + 

2,0  SV 

2 

+ 

6,0 

+ 

3,1  + 

9,5 

+  4,0 

V 

5 

+ 

4 

+ 

2,0,  -1- 

3,4  + 

4,4 

0,5 

VNV  4 

+ 

1,1 

+ 

.3,5 

+ 

2,5!  + 

o,o:nnv4 

+ 

1,9 

+ 

2,9 

+ 

4,0 

+  0,0 

NV 

5 

+ 

1 

l,o|  + 

3,2 

+ 

1,0 

4,0 

VNV  2 

1,7 

3,3 

+ 

1,5 

3,o!NV 

2 

2,3 

+ 

2,8 

+ 

0,0 

-  4,0 

NV 

2 

+ 

0 

3,51-t- 

3,0 

0,6 

7,0 

-  0 

2,7 

+ 

3,2 

+ 

0,0 

5,0|V 

1 

4,3 

+ 

2,6 

4- 

0,5 

-10,0 

NV 

1 

0 

1,8 

+ 

2,9 

+ 

0,0 

4,0 

ONO  2 

0.9 

+ 

3,0 

+ 

0,0 

3,o|nNO 

4 

0,8 

+ 

2,5 

+ 

1,5 

-  4,0 

NO 

4 

0 

3,7  + 

2,7 

1,7 

6,5 

NNOO 

3.7 

+ 

2,9 

1,4 

6,0:  NN  V 

i) 

7,7 

+ 

2,3 

2,0 

-13,0 

0 

0 

6,9  — 

2,0 

4,0 

10,0 

NNO  1 

4^7 

4 

2,7 

3,0 

8,0 'N 
6,0iNV 

2 

8,5 

+ 

2,2 

5,5 

-13,0 

NO 

2 

0 

6,7 

-1- 

2,4 

3,4 

9,0 

NV  1 

4,8 

+ 

2,6 

3,0 

1 

9,8 

+ 

2,0 

5,0 

-14,0 

NV 

0 

0 

9,2 

+ 

2,2 

4,0 

14,0 

N  0 

6,2 

+ 

2,4 

3,0 

9,0 

VSV 

1 

9,7 

+ 

1,9 

3,0 

-19,0 

0 

0 

2,8 

+ 

2,1 

+ 

3,6 

12,5 

-  0 

2,9 

+ 

2,3 

+ 

0,0 

7,0 

SV 

1 

0.5 

+ 

1,7 

+ 

2,0 

-  6,5 

SV 

1 

+ 

0 

+ 

1,4 

+ 

1,9 

f 

4,0 

1,0 

SV  0 

+ 

0,4 

+ 

2,1 

+ 

2,0 

0,6 

s 

1 

1,3 

+ 

1,6 

+ 

2,0 

-  5.0 

SO 

1 

0 

0,9!-!- 

1,8 

+ 

0,5 

3,0 

NO  1 

+ 

0,5 

+ 

2,0 

+ 

2.0 

1,6 

oso 

1 

1,0 

+ 

1,4 

0.4 

-  5,0 

ONO 

3 

+ 

0 

+ 

0,2|4- 

1,6 

+ 

1,0 

1,0 

0  0 

+ 

1,5 

+ 

1,8 

+ 

3,0 

0.5 

so 

1 

+ 

0,0 

+ 

1.3 

+ 

1,0 

-  2.0 

0 

1 

+ 

0 

0,9 i -t- 

1,4 

+ 

1,0 

3,0 

ONO  0 

+ 

1.8 

+ 

1,7 

+ 

3,0 

+ 

1,0 

SSO 

1 

0,9 

+ 

1,1 

+ 

1,0 

-  3,0 

0 

0 

+ 

0 

1,5 

+ 

1,3  + 

0,5 

6,0 

—  0 

0,5 

-f 

1,5 

+ 

2,0 

0,5 

SSO 

1 

0,8 

+ 

1,0 

+ 

1,0 

-  3,0 

0 

0 

0,5 

+ 

1,1;  + 

1,0 

3,0 

NO  0 

+ 

1,0 

+ 

1,4 

+ 

2,5 

1,0 

SSO 

1 

2.2 

+ 

0,9 

0,5 

-  4,0 

0 

1 

0 

+ 

0,7 

-4- 

1,0  + 

1,6 

0,5 

0  1 

+ 

1.4 

+ 

1,3 

+ 

2,0 

+ 

0,5 

0 

2 

+ 

0,7 

+ 

0.7 

+ 

1,6 

-  1,0 

0 

2 

+ 

0 

+ 

1,1 

+ 

0,8',  + 

1,8 

+ 

0,0 

0  1 

+ 

1,9 

+ 

1,1 

+ 

3,0 

+ 

1,0 

0 

1 

+ 

1,0 

0,6 

+ 

1,5 

+  0,5 

0 

0 

+ 

0 

+ 

0,6 

-1- 

0,7 

+ 

1,3 

+ 

0,0 

0  1 

+ 

0,0 

+ 

1,0 

+ 

1,6 

+ 

0,0 

0 

1 

+ 

0,3 

0,4 

+ 

0,8 

+  0,0 

ONO  2 

+ 

2 

1.2 

-1- 

0,5 

+ 

1,0 

3,0 1  ONO  2 

0,9 

+ 

0,8 

+ 

0,1 

2,0 

ONO 

3 

1,7 

0,3 

+ 

0,0 

-  3,0 

NO 

3 

+ 

3 

1,1 

+ 

0,4 

+ 

0,0 

3,o'o  2 

+ 

0,7 

+ 

0.7 

+ 

2,0 

2,5 

1,0 

oso 

2 

0,9 

0,2 

+ 

0,0 

—  3,0 

NO 

3 

+ 

0 

+ 

0,8 

+ 

0,2 

+ 

1,6 

1,0 

-  0 

+ 

1,7 

+ 

0,6 

+ 

+ 

1,0 

so 

] 

+ 

0,7 

0,0 

+ 

1,4 

-  0,1 

0 

+ 

0 

0,0 

0,1 

+ 

1,5 

1,0 

ONO  0 

+ 

0,7 

+ 

0,4 

+ 

1,5 

+ 

0,0 

0 

+ 

0,7 

0,1 

+ 

2,0 

+  0,0 

NO 

0 

+ 

0 

0,1 

0,1 

-1- 

1,6 

4,0 

V  1 

+ 

0,4 

4- 

0,3 

4 

2,0 

2,0  sv 

1 

+ 

1,0 

0,3 

+ 

2,0 

+  0,0 

SV 

1 

+ 

0 

+ 

1,6 

0,2 

+ 

2,0 

+ 

1,0 

V  1 

+ 

0,8 

+ 

0,2 

+ 

2,0 

1,0  v 

2 

+ 

0,3 

0,4 

+ 

1,0 

-  1,0 

v 

2 

+ 

0 

+ 

0.7 

0,4 

4. 

1,8 

+ 

0,0 

—  C 

+ 

0,5 

+ 

0.1 

+ 

2,0 

1,0  NV 

1 

+ 

0,8 

0,5 

+ 

1,5 

+  0,0 

v 

0 

+ 

0 

1,9 

0,5 

+ 

0.0 

3,5 

NNV  0 

0,7 

+ 

o,\ 

+ 

0,5 

2,0  NV 

1 

0,4 

0,0 

+ 

0,0 

-  1,5 

0 

+ 

0 

2,7 

0,7 

1,0 

.5,0 

—  0 

2,5 

0,2 

1,0 

4,0  NV 

1 

3,7 

0,8 

1,0 

-  7,0 

0 

+ 

0 

2,4 

0,8 

+ 

0,5 

5,0 

N  ( 



5,6 

0,3 

4,0 

8,0  NV 

0 

6,9 

0,9 

2,0 

-12,0 

v 

1 

4- 

0 

5,7 

0,9 

0,5 

9,0 

NNV  1 

5,2 

0,4 

3,0 

7,0  NV 

1 

4,7 

1,0 

2,0 

-  7,0 

NV 

1 

+ 

6.8 
4^5 
0,7 
0,5 
0,0 
1,0 
4,4 
6,5 
3,2 
3,3 
0,6 
0,7 
0,8 
0,0 
0,0 
1,8 
2,8 
3,1 
2.0 

o;8 

1.7 

2il 
2,6 

2, 
2,7 
O  '.  t 
0,6 

0,0 
0,-^ 
0,4 


+ 

5,6 

+  10,0 

+ 

+ 

5,5 

+ 

7,0 

+ 

+ 

5,3 

+ 

2,6 

+ 

5,2 

+ 

2,5 

+ 

5,0 

+ 

1,1 

+ 

4,9 

+ 

1,5 

+ 

4.8 

1,0 

4- 

4,0 

4,0 

+ 

4,5 

+ 

2,0 

+ 

4,4 

+ 

5,2 

■1- 

+ 

4,2 

+ 

2,2 

+ 

4,1 

4- 

3,0 

4- 

3,9 

+ 

1,5 

+ 

+ 

3;8 

4 

1,6 

+ 

3,7 

+ 

1,6 

+ 

3,0 

+ 

3,5 

+ 

3,4 

+ 

3,5 

+ 

+ 

3.3 

+ 

4,0 

+ 

+ 

3,2 

+ 

3,0 

+ 

+ 

3,1 

+ 

2,3 

+ 

+ 

2,9 

+ 

3,0 

+ 

+ 

2,8 

+ 

4,0 

+ 

+ 

2,7 

+ 

3,2 

+ 

+ 

2,6 

+ 

3,5 

+ 

2,6 

+ 

4,1 

+ 

+ 

2,4 

+ 

2,5 

+ 

2,2 

+ 

2,0 

+ 

4^ 

2,1 

+ 

1,5 

+ 

2,0 

+ 

1,0 

+ 

1,0 

+ 

1,2 

4,5 
2,6 
1,0 
3,5 
1,5 
3,5 

6,0 
9,0 
9,5 
0,5 
5,5 
1,0 
0,0 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
1,5 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,0 
0,0 
1,0 
0,5 
0,5 


V  4 
NN  V  3 

—  O 
OSO  o 
NO  1 

—  O 
NO  O 

—  O 
O 
O 
1 
O 
1 
1 
1 
O 

1 

—  o 
so  1 

ONO  1 
OSO  1 

—  o 

—  o 

—  o 
1 
o 
o 
o 
o 

0| 


SV 
OSO 

o 

so 

o 

so 


sv 
o 


NO 


Vindstyrkan  räknas  frän  O  (=  lugntj  till  6  (=  orkan).    Föränderlig  (variabel)  vind  betecknas  med  i  var». 


tab.  2  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  och  medelstyrka  under  november  1921. 


1 

-r 

+ 

5,6 

+  10,o:  + 

2 

+ 

4,1 

+ 

5,4 

+ 

6,1 

+ 

3 

-t 

1,3 

+ 

0,3 

+ 

3,6 

± 

4 

0,6 

+ 

5,2 

+ 

1,3 

— 

2,0 

+ 

5,0 

+ 

5,7 

1,« 

+ 

4,9 

+ 

3,9 

- 

1,4 

+ 

4,8 

+ 

1,0 

0,3 

+ 

4,7 

+ 

1,3 

1,8 

4,5 

+ 

1.0 

1" 

0,4 

+ 

4,4 

+ 

2,3 

11 

0,2 

+ 

4,3 

+ 

1,9 

12 

0,5 

+ 

4,2 

+ 

1,2 

13 

+ 

i,l 

+ 

4,0 

+ 

2,3 

14 

+ 

2,2 

+ 

3,9 

+ 

3,0 

+ 

15 

+ 

3,1 

+ 

3,8 

+ 

4,0 

+ 

16 

+ 

2,8 

+ 

3,7 

+ 

3,9 

+ 

1" 

+ 

3,0 

+ 

3,6 

+ 

3,6 

-1- 

18 

+ 

2,2 

+ 

3,4 

+ 

4,1 

+ 

19 

+ 

0,6 

+ 

3,3 

+ 

3,9 

20 

1,0 

+ 

3,2 

l.I 

21 

+ 

0,5 

+ 

3,1 

1,9 

22 

-t-  2,5 

+ 

3,0 

+ 

3,4 

23 

+ 

2,1 

+ 

2,8 

+ 

3,2 

24 

+ 

3,5 

+ 

2,7 

+ 

4,2 

+ 

25 

+  3,1 

+ 

2,6 

+ 

4,6 

+ 

26 

+ 

3,6 

+ 

2,5 

+ 

4,5 

+ 

27 

1,9 

2,4  + 

3,5 

+ 

28 

+ 

1,2 

+ 

2,3  + 

3,2 

+ 

29 

0,2 

2,2 

+ 

3,7 

30 

+ 

0,6!  + 

2,1  + 

1,8 

3, 

2,0 

0,0 


i  SV  4 
I  NV  5 
NN  V  5 
2,8|VSV  2 
2,9 1  var  4 
0,5|NV  3 
l.OINNO  2 
2,0N  2 
4,1  NNV  1 
4,0  SSV  1 
3,0  SO 

1.0  OSO 
0,9  SSO 

0,4  sso 
1,5  OSO 
1,9  o 

1.1  o 

1.0  o 

1.1  NO 

2.2  OSO 
1,2  SO 
1,2  OSO  1 
0,9  ONO  1 
2,1  SSV  1 
0,9  VSV  2 
2,7  NNV  2 
0,1  NV  1 
o,i'n  1 

2,1|NV  1 
1,2NV  2 


6,5 
2,5 
2,2 
3,6 
1,8 
1,6 
3,4 
4,5 
7,1 
2,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0.2 
1,2 
2,1 
1,0  + 
1,5'  + 
0,0 '  + 

0.  4  + 
1,1[  + 

1,  r.|  + 
2.3  + 
1,5  + 
0,7 
2,3 
3,1 
0,5 
2,7 
2,2 


3,8 
3.7 

3,5 
3,4 
3,2 
3,1 
2,9 
2,8 
2,6 
2,5 
2,4 
2,2 
2,1 
1,9 
1,8 

1,' 

1,5 
1,4 
1,3  + 


+  10,0 


1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,0 
0,51  + 
0,31  + 
0,2]+  2,5 
0,11+  0,5 
0,0  +  0,5 


5,0 
J.Oj 

0.  4 
4,4 

2,0 ' 

1,  «; 

2''' 
2,5, 

0,8; 
2,5: 

2,51 
1,0 
1,0 

2,2l 

3,0; 

2,5 
S,o 

1,0 
0,2; 
1,5| 
2,51 

3,0: 

3,5 

3,0 

3,0: 

1,0| 


+  2,51  VSV 
+  0,5;NV  3 

-  4,7iNNV  1 

-  9,oiSV 

-  2,0  SV 

-  4,o'nO 

-  5,0|N 

-  7,0  N 
-10,5  — 

-  9,0  SO 

-  1,4'ONO  2 

-  2,0  NO  1 


0,5 
1,0 
1,0 
1,0 


OSO  1 

so  1 

NNO  1 

NO  1 


0,5iNO  1 
0,5  NO 
NNO  2 
ONO  2 

so 


0,7 
1,0 
0,0 
0,0 

1,5 

0,0 


ONO  1 

NO 

SSO 


4,0|S 
6.0  N 

5,5  In 


3,0 
4,5 
5,5 


o 

no 

NNVl 


Halmstad 


Medel- 
temperatur 


Temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Max. 


Min. 


1  P  £3 


Kalmar 


Medel- 
temperatur 


Temperatur  2. 2.  < 


1921 


Nor- 
mal 


Max. 


Min. 


»-I  —  c 


7,' 

4- 

5,5 

+  11,0 

4,7 

5,3 

+ 

1,0 

0,8 

+ 

5,2 

+ 

Q  i\ 

o,v 

0,7 

+ 

5,0 

+ 

3,0 

+ 

4,9 

t- 

1.0 

0,2 

+ 

4,7 

+ 

3,0 

1,8 

+ 

4,5 

+ 

1,0 

4,0 

+ 

4,4 

1,0 

4,1 

+ 

4,3 

+ 

0.0 

1,9 

+ 

4,2 

+ 

.5,0 

0,8 

+ 

4,01  + 

4,0 

0,6 

+ 

3,9 

+ 

1,5 

0,1 

+ 

3,7 

+ 

1,0 

0,1 

+ 

3,6 

+ 

1,5 

0,4 

+ 

3,5 

+ 

2,0 

2,0 

+ 

3,3 

4- 

4,0; 

2,6 

+ 

3,2 

-1- 

3,5 

3,0,+ 

3,1 

+ 

5,0, 

1,4,+ 

2,9 

+ 

2,0! 

0,8 

+ 

2,8 

+ 

1,2; 

2,3 

+ 

2,7 

+ 

3,0 1 

3,4 

+ 

2,5 

+ 

4.5i 

3,1 

+ 

2,4 

+ 

4,0 

2,0 

+ 

2,3 

+ 

4,0 

1,4 

+ 

2,2 

+ 

3,0 

3,4 

+ 

2,1 

+ 

1,0 

2,2 

+ 

2,0 

+ 

0,0 

1,8 

+ 

1,8 

+ 

0,0 

0,2 

+ 

1,7 

+ 

1,0 

1,9 

+ 

1,6 

+ 

1,0 

6,0  V  4 
2,5  NV  3 

i,oInnvi 

4,o!ONO  1 
0,5|VNV2 
3,oIONO  1 
4,0^NN()  1 
8,0!  NN  O  1 
9,0:var  1 
2,0'S  1 
2,0'ONO  1 
1,0!ONO  1 
1,00  1 
2,0'SO  1 
4.0IONO  1 

o,o:ONO  1 
1,0'ONO  1 
1,0,0  1 

0,5iONO  1 
O.OjNO  1 

o,oSo  1 

2,0, ONO  1 
2,0' NO  1 
0,0  O  1 
4,0, ONO  1 
7,5NO  1 
5,0''NNO  1 
5,o|no  1 


1,0 
5,0 


ONO  1 

O 


7,7 
4,1 

0,3 
0,8 
4,4 

0,8  i  + 

0.  1  + 

3,1;  + 

4,0;  + 
1,8,+ 
1,0,+ 

1,  -'!  + 


1,7 

2,9 1  + 
3,!!  + 
4,1,  + 
3,9  + 
3,1!  + 
1,5  + 
1,3 
2,6 
3,7  + 

3,3:  + 
2.0 


0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
1,0 
1,2 


5,4 
5,2 
5,1 
4,9 
4,8 
4,6 

4,5 
4,4 
4,2 
4,1 
3,9 
3,8 
3,6 
3,5 
3,4 
3,2 
3,1 
3,0 
2,8 
2,7 
2,0 
2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1,6 
1,5 


+  11,0|  f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
± 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


6,5,+ 
3,0 - 
3,0 - 
7,51  + 
3,o|- 
3,0]- 
0,0  - 
0,0'- 
1,0 
3,5 
2,5 
2,5 
3,5 
4,0 
5,0 
5,0 
.5,0 
3,0 
2,5 
3,5 
5,0 
4,5 
4,0 
4,0 

4,0  - 
2,01- 
2,0!- 
0,5  - 
1.5  - 


M  a  1  m  9 


Medel-  Xemperatur 
tcDiperatar ,  ' 


1921 


|Nor-' 
mal 


Max.  '  Min. 


o 

Bf 

^  B  B 
TTVi  • 


3  5  V 

2'o:NV  4 
2,0|NV  2 
6,0'var  1 
1,0|V  3 
1,5  NNO  2 
.3,0  i  N  4 
5,0  NNV  1 
7,5  N  1 
7,0  SV  1 
1,0  ONO  2 
0,5  lo  2 
0,5  SSO  2 
2.0  S  1 
1,5  NO  1 
3,0  ONO  1 
2,00  2 
1,5  ONO  1 
0,0 1  NO  2 
0,0 'o 
1.0  SO 
2,0  O 
2,5  NO 

1,0  SSO 

3,0  VSV  1 
3,0  SSV  1 
2,0-  O 
1,5N0  ] 
2,0  NN  V  1 
3,0NV  1 


y,6 
2,8 
1,9 
5,9 

1,0 

-  0,2, 

-  4,0, 

-  5,0 

-  0,9 

+  1,1 

+  0,5 

-  0,4 

-  0,6 

-  O, 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+  11,1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


2,5 
2,5 
3,6 
1,4 
1,0 
3,3 
4.0 
3,4 
2,0 

0.  3 
2.1 

1,  ^ 

0,3 

0,0 

2.8 


—  1  + 

  ;  j- 

—  + 

—  1  + 

—  '  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 


7,0 
6,5 
4,6 
9,1 
4,0 
1,8 
1,2 

1 

2,5 
3,2 
1,5 

0.  5 
2,2 

1,  « 

4.5 


4,0|NV  3 
3,0  NNV  4; 
0,0'NNO  1, 
1,2'OSO  1 
3,0  VNV2' 
1,2 1  OSO  2 
2,0  NNO  3; 
5,8iNNO  1; 
7,8  0  1 
7,2'SSO  11 
0,9'ONO  1 

'  il 


0,51,0 
l,8iSS0 


-  3,4  .SSO  1; 


5,0  o 
0,0  o 
1,0  o 


+  U,3:  — 


5,4 

+ 

1,2 

0  1 

2,9 

+ 

0,0 

ONO  1 

1,« 

+  0,0 

0  2 

4,1 

+ 

1,0 

OSO  1 

5,0 

+ 

2.9 

0  1 

4,2 

+ 

2,4 

0  1 

5,0 

1.0 

0  1 

3,« 

4;o 

so  1 

3,5 

6,0 

so  1 

1,8 

6,1 

var  1 

1,5 

1,2 

NNO  1 
ONO  1 

0.3 

1,8 

o;o 

5,0 

ONO  1 

Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  november  1921. 


station 


Vattendrag 


Maximi- 
vattenstånd 


Period 


Högsta 
kända 


år  cm 


1921 
cm 


Medel- 
vatten- 
stånd 


1921 
cm 


o 

B  3 


Minimi- 
vattenstånd 


1921 
cm 


Lägsta 
kända 


år 


Station 


Vattendrag 


Period 


Masimi- 
vattenstånd 


Medel- 
vatten- 
stånd 


Minimi- 
vattenstånd 


Högsta  1 
kända  jl921 

1921 
cm 

Normalt 
cm 

1921 
cm 

Lägsta 
kända  i 

år 

cm 

cm 

cm 

år  1 

1912 

187  58 

56 

102 

54 

34 

1 

1914 

417  248 

228 

278 

218 

200 

> 

18*90 

180  63 

56 

76 

48 

23 

1886.1914 

Ui03,12 

460  413 

400 

404 

391 

368 

1914 

1912 

582  420 

417 

494 

413 

404 

> 

> 

103  23 

20 

41 

18 

3 

> 

156  48 

40 

72 

36 

20 

> 

1877 

356  297 

283 

312 

279 

273 

1887  ' 

1912 

80.  28 

23 

29 

17 

5 

1914  ( 

475  341 

310 

365 

306 

312 

1887,1914 

> 

170  36 

25 

65 

13 

1919 

198  58 

50 

108 

41 

52 

1917 

19*17 

13(1  4J) 

35 

54 

30 

10,1901,06 

> 

175  102 

66 

67 

48 

26 

192<) 

> 

346  237 

224 

263 

216 

201 

1914 

1911,17 

378  296 

275 

292 

262 

226 

1911 

207  103 

71 

109 

53 

27 

1915  ' 

1912,17 

123  '12 

54 

75 

42 

28 

1914,15 

1916 

281  151 

120 

127 

89 

27 

19U 

1912 

172  30 

2-3 

40 

18 

0 

1909 

183  61 

54 

76 

44 

12 

1860 

552,  338 

331 

423 

325 

,315 

1858 

Jnkkasjärvi  . 
Vojakkala  . 
Rödupp  . 
Pajerim  .  . 
TrångfoTS 
Alvsby  .  . 
Hyrhäcn  .  . 
Arjeplog  .  . 
Knsfors  .  . 
Vännäs  .  . 
Nyåker  .  . 
Maksjöstrand 
Porsmo  .  . 
Strörasand  . 
Duved  .  .  . 
Bomsund  .  . 
Gimdalsby  . 
Torpshammar 
Edänge  .  . 
Oxberg  .  ,  . 
Leksand  2  . 
Transtrand  . 


Torncälv 

y 

Kalixälv 
L.  Luleälv 
Luleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Maksjön 
Angermanälven 
Strömsvattnet 
Areälven 
Indalsälven 
Gimån 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 


1900—20 

1910-  20 

1911—  20 
1910—20 


1900—  20 
1909—20 

'  1900-20 

1901—  20 
1905—20 

1909-  20 

1910—  20 

1909—  20 
1901—20 
1882-1920 

1910-  20 

1909—  20 
1900—20 

1910—  20 

1900—  20 

1901—  20 

1911—  20 


1909 
1917 
1911 
1919 
1917 

1901 
1909 


1916 
1909 
1917 

190D,19 

1906 
1893 
1916 
1909 

1916 
1909 
1916 


Västerdalälven 
Dalälven 

Anm     Fela  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända. 


324 
316 
327 
236 


335 

291) 
227 


360!  350 
230i  248 
194!  170 
3181  312 
3251  260 
450i  456 
298'  265 
162,  — 
370!  353 
216  242 
2341  227 
267  290 
71  86 
382  353 
380'  268 
330 1  240 
1230  1098 
279;  47 
.330 1  172 


308 
281 
202 
335 
203 
113i 
298 
246 
412 
219 

292 
206 
192 


287 
188 
256 
154! 
275 
124 
93: 
291  i 
2261 
3301 
211' 
87! 
241 
155  i 
1381 
242[  144' 
791  47! 
318i  276 
238  257! 
231 1  239! 
1077  [1097! 
36j  79| 
150  I8O1 


216 
266 
171 
320 
173 
62 
286 
235 
345 
180 

230 
173 
158 
195 
69 
289 
220 
222 


249 
82 
200 
87 
230 
55 
34 
265 
158 
264: 
144 
47 
182 
109 
103 
55 
25 
183 
192 
204 


1080  1006 
27  22 
1321  51 


1918 
19L3 
1915 
1916 
1915 
1913 
1908 
1913 
1908 
1906 
1908 
1915 
1910 
1915 

1884 
1910 

1914 


Hammarby  .  . 
Forsbo  .... 
Nedre  Uppsala 
Övre  Stockholm 
Näsby  .... 
N.  Täckhammar 
Källstad  . 
Motala  .  . 
Mjölarp  . 
jNorsholm 
ijärnforsen 
Mörruni 
Hönjebro 
Klippan 
Skeen  . 
Johansfori 
Kila  .  . 
Äsbro  . 
Edebäck 
Nordmark 
Åtorp  .  . 
Sjötorp  . 


Dyltaån  ! 
Sagån  j 
Fyrisån 
Mälaren 
Runnviken 
Nyköpingsän 
Tåkern 
Vättern 
Mjölarpsäu 
Roxen 
Emån 
Mörrumsån 
Helgeåu 
Bälganeån 
Bolmån 
Nissan 
Ätran 
Viskan 
Klarälven 
Timsälven 
GulUpångsälveu 
Vänern 


1910—  20 

1877-1920 
1901—20 

1911—  20 
1909—20 

1876-1920 

1909—  20 
1871-1920 
1901—20 

1910—  20 
1900—20 
1909—20 

1900—20  I 

1911—  20  ; 

1909—  20 

1910—  20 

1911—  20  1 
1909—20  i 
1809-19081 


Kursiva  siffror  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 


Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmängd  (1Ö21  november' 


Flodområde 
och 
sjö 


1.  Torneälv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleälo 
j  Vaikijaure    .  . 

13.  Pifeälv. 
Tjäggelvas    .  . 
Jäknajanre  .  . 

20.  Slcellefteälv. 
Sädvajaure  .  . 
Hornavan  .  .  . 

21.  Bureälv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Sloruman  .   .  . 
Storjuktaa    .  . 
Storvindeln  .  . 
Storlaisan    .  . 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjön 

(med  Maksjön) 
Vojmsjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 
net  


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m* 


d.  31 
okt. 
1921 


d.30 
nov. 
1921 


322,3 

23,1 

61,2 
6,6 


30,0 
242,9 


7,5 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 


53,0 

95,5 
78,2 
127,7 

67,5 


257,8 

34,4 

71,0 
3,9 

27,9 
223,5 

3,8 

415,8 
36,1 
93,4 
31,2 


75,8 


85,2 
90,7 


164,4:  -36,0 


3,3 

-  0,2 

17,7 
14.5,7 

-  3,9 
-30,(1 

3,4 

-  0,2 

259,0 
28,0 
62,7 
21,1 

-60.5 

-  3;i 

-11,8 

-  3,9 

50,4l  -  9,8 


40,7] 
62,61 


-17,2 
-10,8 


35,81  -17,4 


Flodområde 
och 
sjö 


Dragan,  Ströms 
vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  ... 
St.  o.  L.  Rensjön 
Kallsjön   .  .  . 
Storsjön    .   .  . 
Hotagen    .   .  . 

42.  Ljuyigan. 
Fotingen,  Län- 
nässjön o  Klöv- 
sjön   

Holmsjön  .  .  , 
Revsundssjön  . 

45.  Delångers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Låsseu  .  .  . 
Storsjön    .  . 
Bergviken 

51.  Testeboån 
Bosjön  .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  . 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m» 


d.31 
okt. 
1921 


d.  30 

nov. 
1921 


Flodområde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmiingd 
mill.  m' 


d.31  I  d.30 
okt.  nov. 
1921  1921 


B  39 
C  p 


Flodområde 
och 
sjö 


148,6 

94,0 

48,4 
152,0 
448,0 :  743,7 

55,0  43,4 


251,1 

198,3 
21.8 
258,4 


20,7 
45,5 
50,5 


52,0 

9,0 
25,(i 
41,2 

2,4 

74,0 


18,0 
115,1 
39,4 


23,4 

9,8 
14,8 
49,4 

0,6 

75,5 


151,6 


14,0 
161,1 
497,3 

21,4 


ll,8i 

115,6; 


-38,4 


-  3,0 
-37,5 
-95,1 

-  8,5 


30,3'  - 


16,6 

6,7 
46,1 

0,6 

59,2: 


2,4 
0,2 
3,5 


2,6 

1,3 
0,0 
6,3 


5.5.  Dalälven. 

Idresjön    .  .  . 

2,7 

2,2 

— 

— 

Oresjön — Skatt- 

ungen  .... 

32,1 

7,1 

1,6 

— 

2,1 

Siljan  .... 

290,0 

319,0 

203,0 

— 

44,8 

Runn  .... 

61,7 

51,3 

35,2 

7,4 

Norrström. 

Öljaren  .... 

18,5 

6,3 

6,5 

0,1 

Hjälmaren    .  . 

493,0 

133,1 

123,4 

7,6 

Väringen  .  .  . 

zv,0 

3,0 

3,0 

± 

0,0 

Södra  Barken 

(m.  Saxen  0. 

Vefungen)  .  . 

36,2 

34,0 

32,6 

0,5 

Dannemorasjön 

6,8 

1,3 

1,2 

0,0 

63.  Trosaån. 

Sillen  .... 

11,0 

1,1 

1,1 

± 

0,8 

67.  Vättern— 

Motalaström. 

Undeu  .... 

94,0 

10,3 

4,7 

2,2 

Nätaren    .  .  . 

11,2 

2,5 

3,1 

0,2 

Tåkern  .... 

44,3 

13,7 

19,0 

+ 

2,0 

Vättern  .... 

1899,0 

702,6 

417,8 

-109,9 

Sömmen    .  .  . 

126,2 

130,0 

131,2 

+ 

0,5 

Roxen  .... 

95,6 

13,4 

5,7 

3,0 

82.  Ronnebyån. 

Rottnen    .  .  . 

34,5 

19,3 

20,4 

-1- 

0,4 

Sjö- 
areal 
km^ 


Magasinerad 
vattenmängd 
mill.  m' 


d.31 
okt. 
1921 


d.30 
nov. 
1921 


95:  ^ 

I    ft.  S5 

;  Hl  OQ 

-B  5' 

39  2. 


S6.  Mörrunis- 
ån. 

Asnen    .  .  . 

87.  Skräboån. 
Raslången 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
Allgunnen 
Bolmen     .  . 

103.  Atran. 
Asunden  jäm- 
te Yttre  Å- 
sundcn   .  . 

108.  Vänern — 

Götaälv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
Glafsfjorden 
Stora  Le  o. 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 

33,2 


58,0 
102,1 

138,8 
23,3 
54,8 
5568,0 
56,0 


0,3 

8,4 

2,4 
49,5 

14,9 
54,5 


111.0 
35.4 

14,8 
2839,7 
13,4 


+  0,2 


19,0  +  4,1 


3,0 
62,4 


-t-  0,2 
-I-  5,(1 


26,21 -t-  4,4 


41,6 
86,8 


27,5 
11,5 


-  5,0 

-  0,8 


3,0 
1,3 


2060,2-300,7 
21,3] -t-  3,0 


Tab. 


81,0 

5.  Antal  vindar  i  procent  ocli  luftmassans  medelrörelse.    Tab.  6.   Jordtemperatur  kl,  8  fm.  på  V2  och  1  m:s  djup 


station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele  . 
Östersund 
Härnösand 
Särna  .  . 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Göteborg  . 
Visby  .  . 
Växjö  .  . 
Halmstad 
Kalmar  . 
Malmö  .  . 


Station 


N 


NO 


3,9 
28,9 

6,1 
16,7 
16,6 

0,0 

3.9 
7,8 
0,6 
1,7 
14,2 

11,1 

6,7 
11,7 
8,9 


5,0 
2,2 
3,9 
7,2 
7,8 
0,6 
10,5 
5,6 
17,8 
6,1 
7,7 
29,5 
45,6 
17,2 
15,0 


Medelvind- 
riktning 


NV 


Bjuröklubb  .  .  . 
Holmö  Gadd    .  . 

Bremö  

Understen  .  .  . 
Svenska  Högarne 

Solen  lyste  Jdart  i  Abisko  0,14  timmar  pr  dag  eller  24 


NV 

NNO 
NNO 


9,0 
20,6 
13,9 
1,7 
6,1 
16,1 
15,0 
14,3 

11,1 
20,0 

10,5 
25,5 
18,4 
40,0 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


156 


211 
127 

110 


SO 


5,0 
12,7 

0,0 
23,2 

3,9 

0,0 

0,0 

12,7 
1,7 
8,9 
17,0 
10,0 

3,3 
8,9 
17,8 


0,0 
3,9 
3,9 
10,6 
12,2 
2,2 
0,0 
7,8 
0,6 
1,7 
6,0 
3,9 
1,7 
5,0 
5,0 


sv 


4,4 
12,2 
3,9 
0,0 
4,4 

0,0 

2,8 
10,0 
3.3 
3,3 
10,3 
6,1 
3,9 
5,6 
2.2 


station 


Hoburg  .  . 
Kungsholmen 
Falsterbo  .  . 
Vinga  .  .  . 
Väderöbod  . 


24,4 

9,5 
8,3 
3,9 
3,9 

0,0 
10,0 

8,3 
10,0 
3,3 
4,8 
3,3 
6,1 

12,7 
5,6 


NV 


12,2 
11,6 

4,4 
17,8 

9,5 
10,0 

6,7 
21,7 
11,7 

1.7 
20,0 

8,9 

3,9 
10,5 

2,2 


Medelvind- 
riktning 


NV 
NNV 
ONO 
NNO 
ONO 


Lugn- 
väder 


43.4 

io;o 

48,9 

6,7 
40,0 
81,1 
50,0 
11,1 
40,0 
62,2 

0,0 
16,7 

3,3 
10,0 

3,3 


Medel- 
rörelse 
km  per 
dygn 


67 
130 
102 

81 
167 


Station  och  län 


Kiruna,  Norrbottens  .  . 
Öjebyn,  »         .  . 

Björkå  bruk,  Västernorrl. 
Törsta,  Jämtlands .  .  . 
Gisselås,  »  ... 
Varpnäs,  Värmlands  .  . 
Uppsala,  Uppsala  .  . 
Ultuna,  2  em.,  >  .  . 
Experimentalfältet,  Sthlms 
Valinge  I,  Södermanlands 

»     II,  » 
Tornby,  Östergötlands 
Skara,  Skaraborgs .  . 
Flahult  I,  Jönköpings 

»  II, 

Ölvingstorp,  Kalmar  . 
Svalöv,  Malmöhus  .  . 
Älnarp,       >        .  . 


Markslag 


D.  5 


V2  m    1  m 


D.  15 


Va  m  i  1  m 


D.  25 


Va  m     1  m 


Pinnmo 
Sdbl.m:ao.l 

Lerjord 
Stenbl.lättl 

Sandbl.  lera 
Grus 
Lerjord 
Lera  resp.  s. 
Mosand 
Lättlera 
Lera 

Vitmossej. 
Sandjord 


0,41  + 
1,1  + 


1,8 
2,4 
2,9 
3,8 
3,3 
3.2 
4,0 
3,4 
3,5 

6,3 
3,4 
5,8 
5,2 
9.( 


l,3i 
2^1 

2,0; 

3,8' 
5,3 1 
6,6 
6,61 
6,4  i 

7,2 
5,9 

6^1 

8,2! 

5,7 

8,0' 

7,6 1 
9.1 


■f  0,4 
-K  0,6 


0.  8 
1,8 

1,  ö 
2,7 
2,1 
2,3 
3,3 
2,4 
2,2 

4,7 
2,3 
3,6 
3,4 
5,7 


+  1,1 

+  1 

-I-  2,0 

+  3,4 

-I-  3,0 

+  5,2 

-t-  5,0 

-I-  4,9 

-1-  6,0 

+  4.6 

+  5,2 


7,1 
4,3 
6,0 
5,4 


-f  0,2 

-I-  0,4 

-f  0,4 

+  1,2 

+  1,4 

4-  2,3 

-H  2,0 

-\-  2,4 

-f  3,2 

-t-  2,2 

+  2,3 


3,9 
2,4 
3,7 
3,8 
5,6 


0,9 
1,5 


1,6 

-I-  3,0 

-t-  2,6 

-t-  4,5 

+  4,2 

-I-  4,4 

-I-  5,6 

+  4,4 

+  4,6 


Jordtemperatur  kl. 


Mull,lättlera!  -f 

2  em.  på  20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

2  .  .   .  . 

-1-  2,2 

10  ...  . 

-  0.3 

18  ...  . 

-t-  0,2 

26   .  .  . 

-1-  0,4 

4  .  .  .  . 

■f  0,6 

12  ...  . 

-  0,2 

20  ...  . 

+  0,3 

28   .  .  . 

-t-  0,2 

6  .  .  .  . 

4-  0,4 

14  ...  . 

-1-  0,0 

22  ...  . 

-1-  0,4 

30  .  .  . 

-  0,2 

8  .  .  .  . 

-  0,2 

16  ...  . 

+  0,0 

24  ...  . 

+  0,4 

av  längsta  möjliga  tid;  i  Flahult  1,6  timmar  eller  19  %.  (Enligt  registreringar  av  Campbell-Stokes'  instrument.) 


Tab.  7.   Avdunstning  i  Stockholm,  mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Datum 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Summa 

mm    .  .  . 

1  4,2 

5,4 

2,6 

0,5 

0,7 

0,8 

0,8 

0,7 

0,9 

0,5 

0,4  1 

0,8 

0,3 

0,21'  0,2 

0,2 

0,2  0,2 

i  1 
0,6|  1,0|  0,6 

0,2 

0,8 

1,2 

0,9 

0,4 

0,8 

0,(1 

0,6 

27,8 
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STATENS    U  E  T  E  O  R  O  L  O  (I  I  S  Iv  -  H  Y  D  R  O  G  R  A  E  I  S  K  A    ANS  T  A  E  T 


MMADSOVERSIKT  ÖVEli  VÄDKliLKK  ()(!ll  VATTKNTIIJ.(!AN(} 
Årgång  3.    Del  I.  12.  Deceiiihor  1921 


Väderleken  under  december  bestämdes  till  d.  f)  av 
ett  högt  lufttryck  över  Skandinavien,  vilket  småningom 
bortträngdes  mot  sydost  Under  denna  tid  rådde  över- 
vägande klart  väder  i  Svea-  och  Götaland  och  mesta- 
dels upphållsväder  i  Norrland. 

Vädret  antog  härefter  en  allt  oroligare  karaktär, 
till  att  börja  med  utmärkt  av  lågt  Infttryck  i  norr, 
högt  i  söder.  Samtidigt  som  härefter  ett  flertal  starka 
oväderscentra  drogo  över  Island  i  övervägande  nord- 
ostlig riktning,  ägde  en  nybildning  av  oväderscentra 
rum  över  södra  Skandinavien;  härmed  följde  starkt 
växlande  väderlek  till  den  10.  Tiden  den  10  —  17 
utmärktes  av  övervägande  sydvästliga,  varma,  stundom 
hårda  vindar  i  söder,  växlande  bris  i  norra  delarna 
av  landet.  Den  17  passerade  ett  av  de  kraftigaste  i 
våra  trakter  observerade  oväderscentra  i  ostlig  riktning 
Skandinavien,  varvid  lufttrycket  i  centrum  föll  lägre 
än  715  mm.  Härmed  inträdde  även  en  period,  som, 
isynnerhet  för  de  södra  farvattnens  vidkommande,  var 
utmärkt  av  synnerligen  oroligt  väder  med  svårartade 
stormar,  övervägande  av  riktning  mellan  sydväst  och 
nordväst. 

Den  23  utbildades  över  södra  Skandinavien  ett 
oväderscentrum,  som  gav  upphov  till  hård  vind  ocli 
storm  i  svenska  farvatten.  En  liknande  nybildning 
av  ett  oväderscentrum  ägde  rum  på  Nordsjön  d.  27 
— 28;  härmed  följde  hårda  vindar  i  södra  farvattnen. 
Månadens  sista  dagar  utmärktes  av  synnerligen  svåra 
stormar  i  Svealands  och  i  synnerhet  i  Götalands  far- 
vatten, orsakade  av  ett  kraftigt  utvecklat  oväderscen- 
trum, som  från  Nordhavet  med  sydostlig  rörelserikt- 
ning drog  fram  över  vSkandinavien. 


Storm 

blåste  på  , 

Skagerrack: 

(1. 

frän 

vid( 

max. 

17 

VNV 

Sm  ögen 

37  m/sek. 

kl. 

10  em. 

V 

Klädesholmen 

Beaufort  11 

4  . 

18 

NV 

Smögen 

23  m/sek. 

} 

10  fm. 

V 

Klädesholmen 

Beaufort  10 

under  natten. 

19 

vsv 

Smögen 

22  m'sek. 

J 

9  fm. 

20 

v 

36  » 

8  » 

vsv 

Klädesholmen 

Beaufort  II 

9  em. 

21 

v 

Smögen 

31  m'sck. 

> 

10  fm. 

v 

Klädesholmen 

Beaufort  11 

under  natten. 

23 

N 

Smögen 

21  m/sek. 

11  em. 

27 

VSV 

> 

26  » 

> 

10  . 

ssv 

Klädesholmen 

Beaufort  10 

efternatten. 

29 

v 

.  10 

> 

8  fm. 

30 

NV 

Smögeu 

28  m/sek. 

> 

9  > 

s 

Klädesholmen 

Beaufort  10 

5  em. 

31 

NNV 

Smögen 

32  m  sek. 

1  » 

> 

NV 

Klädesholmen 

Beaufort  11 

} 

10  fm. 

Kattegatt: 

d. 

från 

vid 

max. 

16 

VSV— 

V  Vinga 

20  m'sek. 

kl. 

9  em. 

d. 

frän 

vid 

max. 

17 

NV 

Vinga 

.36  m  sek. 

kl. 

9  em. 

VNV 

Torekov 

20  » 

1             n>  ^  /I  n  r.  4  1 

l/i  niifin.iii. 

"NT  V 
IN  V 

Hälsingijorg 

I>,,..  n  f,,r1  1  1 

V 

Moru|is  Tunge 

* 

o  " 

1  u 

Irt 

JN  V 

Vinga 

<]S  m  .s('k . 

in  id  natt. 

v  JN  v 

Torekov 

/J  t  " 

1  fm 

j  1  in. 

JN  v 

Hälsingborg 

Hcaufort  1 1 

*  > 

V  i^  v 

]Moru])s  Tånge 

1  a 

JN  V 

\  inga 

m/seK. 

niidnfitt. 

V 

T> 

Zn  > 

* 

i>  1 

■il 

v 

T) 

.>U  " 

V 

Torekov 

90  > 

^  fm 
O    1  III . 

u  i 

n  V 

Vinga 

22  i 

8  » 

ilO 

JN  v 

Torekov 

91 

* 

■  )U 

ISB  V 

Vinga 

9H 

20  " 

9  cm . 

r^o  V 

Hålsingl)org 

jie.i Li  1 0 1  ij  1  v 

/  ^ 

■!l 

» J  V 

"NT 
IN 

Vi  nga 

llly  3L  A  . 

3  > 

JN  JN  \ 

Torekov 

7  » 

JN  iN  V 

Hälsingborg 

T>^nn  r/\f+  19 

i>eauiorT/  i4 

IN  l>  \ 

12 

6  > 

C"  7 

d. 

från 

vid 

max. 

9 

NV 

( )striitorp 

20  ni, sek. 

kl. 

1  em. 

16 

VSV 

Utlängau 

20  » 

12  midii. 

SV 

Olands  s.  udde 

Beaufort  10 

11  em. 

17 

VNV 

Skanör 

23.5  m/sek. 

under  natten 

V 

Sandhaininaren 

Beaufort  10 

å 

1  fm. 

VNV 

Östratorp 

24  m  sek. 

10  em. 

Y 

Q  1  tit  7*1  v.*  n  '">  111  n 

22 

3  - 

' 

VSV 

Utlängan 

30  > 

2  > 

v 

Olands  s.  udde 

Beaufort  11 

> 

7  " 

18 

VNV 

Skanör 

23..Ö  m/sok. 

3 

VNV 

( )stratorp 

24 

12  niidn. 

V 

Utläugan 

33  » 

4  fm. 

VNV 

Ölands  s.  udde 

Beaufort  11 

10  i 

20 

V 

Utlängan 

24  m/sek. 

1  » 

21 

v 

Östratorp 

20  . 

2  > 

v 

Utlängan 

24  » 

12  midd. 

23 

v 

» 

24  . 

)• 

4  fm. 

27 

sv 

Östratorp 

20  v 

> 

1  : 

28 

sv 

Utläugan 

20  » 

12.30  em. 

29 

0 

20  ^ 

> 

4.45  fm. 

30 

s 

Östratorp 

24  . 

6  em. 

sv 

Sandhammaren 

Beaufort  10 

10  . 

NV 

Utlängan 

24  m/sek. 

10  30  em. 

31 

NV 

Skanör 

21.4  . 

4  em. 

> 

NV 

Östratorp 

30  » 

i 

12  midd. 

VNV 

Sandhammaren 

Beaufort  10 

8  em. 

NNV 

Simrishamn 

29  m  sek. 

:b 

7  > 

VNV 

Utlängan 

20  . 

1 

4  fm. 

NV 

Ölands  s.  udde 

Beaufort  11 

9  cm. 

Norra 

Östersjön: 

d. 

från 

vid 

max. 

17 

V 

Visby 

Beaufort  10  kl. 

11  em. 

18 

VNV 

10 

6  fm. 

VNV 

Ölands  n.  udde 

22  m  sek. 

> 

2.30  fm. 

20 

sso 

Sandhamn 

Beaufort  10 

2  em. 

31 

NV 

> 

10 

8  fm. 

12 — 2/0.5Ö9.    Stötens  meteoro!fif/isk-hi/(lrogrnJiska  anstalt.  Årsbok  t.  1921. 


92 


Lufttrycket  var  i  medeltal  för  månaden  lägre  än 
normalt,  i  Norrland  och  Svealand  omkring  6  mm  och 
i  Götaland  omkring  4  mm.  Mycket  låga  barometer- 
stånd  antecknades  på  aftonen  d.  17  i  Stockholm  kl. 
7 — 8  em.  717.3  mm,  vilket  är  det  lägsta  sedan  år  1895, 
då  det  d.  5  december  var  715.0  mm  kl.  9  em. 

Tindriktniugen  var  i  Norrland  växlande,  men  i  övriga 
delar  av  landet  sydväst. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  månaden  i  hela 
landet  över  den  normala;  största  avvikelsen,  2',  upp- 
visa gränstrakterna  till  Norge  och  minsta,  omkring  0.°7, 
sydöstra  Götaland,  eljest  var  avvikelsen  omkring  1°. 
Högsta  temperaturen,  -I-  8°.5,  antecknades  i  Kristian- 
stad d.  17  och  lägsta,  —  36.5,  i  Vuonatjviken  (Norr- 
botten) d.  25. 

Nederbörden  utgjordes  huvudsakligen  av  snö  eller 
snöblandat  regn  i  norra  och  regn  eller  snöblandat  regn 
i  södra  Sverige.  Dess  mängd  var  för  hela  riket  i 
medeltal  omkring  55  mm  eller  162  ^  av  normalmängden, 
som  är  34  mm.  I  medeltal  för  landets  olika  delar 
utgjorde  den  omkring  100  mm  i  västra,  75  mm  i  inre 
och  50  mm  i  östra  Götaland,  65  mm  i  Svealand  och 
40  mm  i  Norrland,  utom  i  Jämtlands  och  Gävleborgs 
län,  där  den  var  omkring  60  mm. 

Snötäcke  kvarlåg  under  hela  månaden  i  Norrland 
utom  på  vissa  ställen  i  kustlandet,  där  marken  i  måna- 
dens första  hälft  var  bar  eller  endast  delvis  täckt  av 
snö.  I  Svealands  västra  och  inre  delar  var  marken 
täckt  med  snö  med  undantag  av  några  dagar  i  månadens 
mitt.  På  några  ställen  i  nordöstra  och  inre  Götaland 
låg  snötäcke  hela  månaden,  i  övrigt  var  marken  bar 
eller  delvis  snötäckt.  D.  31  var  snötäckets  tjock- 
lek flerstädes  i  Norrland  omkring  65  cm,  i  Svea- 
lands inre  och  västra  delar  40  cm,  på  vissa  ställen  i 
östra  Svealand  30  cm  samt  i  Östergötland  och  Små- 
land omkring  10  cm. 

Lantbruket.  I  södra  och  mellersta  Sverige  kunde 
plöjning  försiggå  under  månadens  senare  hälft.  På 
grund  av  den  växlande  väderleken  försvårades  en  regel- 
bunden tjälbildning.  Tjälen  var  vid  månadens  slut  på 
de  flesta  ställen  i  södra  Sverige  obetydlig  eller  saknades 
alldeles. 

Åska  förekom  i  Malmöhus  län  d.  18,  i  Kronobergs 
län  d.  18  och  21,  i  Göteborgs  och  Bohus  län  d.  19 — 21, 
i  Skaraborgs  län  d.  20  och  25  och  i  Älvsborgs  län 
d.  20,  21  och  27. 

Vattentillgången  är  i  avtagande  och  över  det  nor- 
mala i  Norrland  men  i  det  övriga  landet  i  jämvikt 
eller  i  obetydlig  tillväxt  under  normalvattenstånd. 


Mef/eZvattenståndet  var  exceptionellt  högt  i  Torneälv 
(Vojakkala),  Luleälv  (Trångfors),  Byskeälv  (Myrheden) 
och  Indalsälven  (Gesundssjön),  medan  motsatsen  in- 
träffade i  Motalaström  (Roxen),  Mörrumsån  (Mörrum) 
och  Bolmån  (Skeen). 

ilfaa,-i?7iivattenstånden  uppvisade  samma  karaktäris- 
tika  med  för  månaden  abnorm  höjd  i  Luleälv,  Fax- 
älven  (Ströms  Vattudal)  och  Indalsälven,  under  det 
att  exceptionellt  understigande  konstaterades  i  Väster- 
dalälven  (Transtrand),   Motalaström   och  Mörrumsån. 

ilfmimivattenstånden  hava  samma  egenskaper  som 
de  föregående  med  absolut  maximum  i  Torneälv,  Lilla 
Luleälv  (Pajerim)  och  Indalsälven  och  med  exceptio- 
nellt minimum  för  Mörrumsån  och  Bolmån. 

Vattenståndens  dagliga  gång  utmärkes  av  följande. 
Skellefteälv  vid  Kusfors  visar  svag  tendens  till  sjunk- 
ning  med  upprepade  isdämningar  å  en  nivå  om  30 
cm  över  det  normala  vattenståndet.  Ströms  Vattudal 
företer  regelbunden  sänkning  c:a  20  cm  ovan  normal- 
höjden och  Indalsälven  i  Gesundssjön  har  samma  ka- 
raktär på  55  cm:s  höjd  över  dagsmediekurvan.  Ljusne- 
älv  vid  Edänge  är  av  samma  typ  som  Skellefteälven 
men  c:a  15  cm  under  det  normala.  På  samma  sätt 
förhåller  det  sig  med  Dalälven  vid  övre  Älvkarleö, 
men  är  genomsnittshöjden  ännu  lägre  eller  c:a  50  cm 
under  det  normala.  Slutligen  hava  vi  Klarälven  vid 
Nedre  Dejefors  i  jämvikt  men  med  oregelbundet  för- 
lopp 30  cm  lägre  än  medeltalet.  —  Skogsälvarne  ka- 
raktäriseras genom  Byskeälv  vid  Myrheden  med  en 
avsevärd  isdämning,  som  först  i  slutet  av  månaden 
minskats,  så  att  normalvattenståndet  underskridits  med 
15  cm,  och  genom  Gullspångsälven,  som  befinner  sig 
i  jämnvikt  25  cm  under  det  normala.  —  Slättälvarne 
representeras  av  Fyrisån  vid  Nedre  Uppsala  40  cm 
under  medelnivån  med  svag  stigning  i  månadens  se- 
nare hälft.  Detsamma  gäller  Nyköpingsån  vid  Nedre 
Täckhammar  och  Emån  vid  Järnforsen  med  resp.  35 
och  45  cm  under  det  normala,  över  medelnivån 
hava  slutligen  Helgeån  vid  Hönjebro  och  Nissan  vid 
Johansfors  nått  vid  årsskiftet  med  resp  10  och  50  cm. 

Vattenkraftsindustrien  arbetar  i  Södra  Sverige  ännu 
med  begränsad  drift,  men  någon  lättnad  förmärkes  å 
Västkusten.     Norra   Sverige  har  god  vattentillgång. 

Norrsken  (^  =  starkt,  °  =  svagt)  iakttogs  följande 
dagar: 

Distrikt  I  (69  —65'  nordl.  lat.)  d.  P,  2^,  7—10. 
ll^  12—16,  17°,  19°,  20°,  21—27,  28^  29^  30^  3ll 

Distrikt  II  (65°— 61°  30'  nordl.  lat.)  d.  1—3,  10°, 
11,  12—13,  15°,  17°,  19;  22—27,  28^,  29—30. 

Distrikt  III  (61°  30'— 58°  30'  nordl.  lat.)  d.  2°,  3°, 
12°,  17",  21,  22,  24,  25°,  26,  27,  28^,  29^,  30. 

Distrikt  IV  (58°  30'— 55°  30' nordl.  lat.)  d.  2°,  24^, 
28,  29. 


Meddelanden  från  observatörerna.    (December  1921.) 


Norrbottens  län.  Stordalcu  (Faliaiei).  Natten 
d.  1  —  2  stark  västlig  storm,  därvid  Torneträsk  gick 
upp  efter  att  ha  tillfrusit  natten  lörut.  Natten  d. 
24 — 25  tillfrös  Torncträsk. 

Västerbottens  län.  Äselc  (Mattsson).  D.  31  från 
kl.  3  fm.  till  kl.  5  em.  föll  23  cm  djup  snö.  IlägrgÄs 
(Mikaelsson).  Isen  på  Lillsjön  40  cm.  Valltväsk 
(Sundin).  D.  1(5,  17  t.  o.  m.  d.  18  väldiga  snöstormar. 
D.  10  hela  snötäckets  tjocklek  eller  djup  å  skogsmark 
43  cm,  å  sjön  23.  D.  24  hela  snötäcket  å  sjön  30, 
å  slätt  60,  å  skogsmark  80  cm. 

Jämtlands  län.  Ljiisuedal  (Grönqvist).  D.  18 
föll  45  cm  snö  på  IG  timmar.  Snön  ligger  mycket 
lös  och  ojämn,  dock  till  intet  hinder  för  körningar, 
men  allt  arbete  står  stilla  i  denna  avglömda  del  av 
Härjeådalen.  Rätau  (Malmqvist).  Litet  snö,  ovanligt 
mild  temperatur. 

Gävleborgs  län.  IJjiiråker  (Rönnander).  Om- 
kring d.  10 — 20  tillfrös  Norra  Uellen  och  d.  25  Södra 
Dellen.  Sälgsjönäs  (Redlund).  D.  5  körbar  is  på 
Sälgsjön. 

Kopparbergs  län.  Storsätern  (Heed).  D.  28. 
Spets-  och  draperiflammigt,  dallrande  norrsken.  Over- 
borg'  (Ek).  D.  12  kärrföre,  d.  16  slädföre  igen.  Va- 
ker.skogeu  (Johansson).  D.  31.  Snötäckets  djup  50 
cm.  Johaiiuisholm  (Larsson).  D.  23  snöstorm  hela 
dagen.  Ulvsjö  (Jönsson).  D.  30  kl.  6  em.  började 
nordlig  snöstorm  och  fortsatte  d.  31. 

Värmlands  län.  Spettenul  (Aijlon).  D.  20  kl.  6 
em.  iakttogs  flera  stycken  blixtar  i  söder,  och  d.  27 
2  i  sydlig  riktning. 

Västmanlands  län.  Liiidsved  (Källberg).  D.  1 
»isgata»  .samt  snö  intill  skogskanten.    D.  27  »isgata». 

Uppsala  län.  Oumlösa  (Svensson).  Vatten  i  brun- 
narna till  julen,  bättre  julklapp  kunde  man  inte  få. 
Västanå  (Willrter).  Månadens  väderlek  i  huvudsak 
rätt  mild.  Någon  sträng  kyla  ej  att  anteckna  förrän 
själva  juldagen,  då  termometern  på  kvällen  visade 
—  19  gr.  Ovanligt  häftigt  barometerfall  är  att  an- 
teckna för  d.  16  och  17,  från  765  d.  16  till  724  d. 
17.  Detta  var  naturligtvis  förebåd  till  stormen  och 
snöfallet,  som  sedan  kom,  och  som  natten  till  jul- 
aftonen nådde  sin  kulmen  i  ett  intensivt  yrväder,  som 
varade  ända  till  skymningen  nämnda  dag.  Årets  sista 
dag  bjöd  även  på  yrväder. 

Stockholms  län.  Haiiiiiiarby  (Sandberg).  Väder- 
leken mj^cket  omväxlande  under  hela  månaden.  Sjö- 
farten genom  Väddö-kanal  har  pågått  till  årets  slut. 
Redan  d.  24  nov.  upphörde  den  dock  på  Östhammar. 
Onsdagen  d.  21  var  sista  ordinarie  turen  till  Norr- 
tälje och  fredagen  d.  30  dec,  sista  turen  för  året  till 
Oregrund. 


Södermanlands  län.     SträiigiiUs  (Karlsson).  Ång- 

båtslrafiken  pågått  hela  månaden  mellan  Västerås, 
Strängnäs  och  Stockholm.  Isen  gångbar  i  vikar  och 
sund,  körbar  d.  27  över  sunden  till  Strängnäs  från 
Selaön,  utom  i  Strängnäs  sund,  där  det  varit  nästan 
ogörligt  att  taga  sig  över,  ångbåten  har  här  förstört 
isen.  Slädföre  nästan  hela  månaden,  ehuru  tidials 
dåligt  —  isgata. 

Östergötlands  län.  Övre  Gränsö  (Sörbcrg).  Ilål- 
fjärdcn  isbelagd  d.  ?>.  Jiegn  d.  12  kl.  8  fm.  vid 
—  2';  alla  föremål  överdrogos  med  en  isskorpa. 

Skaraborgs  län.  Gutliinda  (Wennerblad).  D.  !J — 14 
slädföre.  1).  17,  19—24,  28  och  29  kunde  plöjas. 
Storm  d.  18,  27  och  31.  Domherre  framme  d.  14 
och  31,  talgoxe  d.  23  och  28.  Kdsvära  (Johansson). 
D.  28.  Åar  och  bäckar  isfria.  Domncberg  (Anders- 
son).   D.  18,  19,  21,  27,  28  och  31  .stark  storm. 

Älvsborgs  län.  Ulricehaiini  (Nordlund).  D.  4. 
Åsundens  is  gångbar,  d.  1 6  Åsunden  delvis  öppen  och 
d.  31  i  det  närmaste  isfri.  Väderleken  mycket  ostadig 
under  månaden.  D.  31  orkanlik  snöstorm  förorsakande 
skada  å  skog,  telefon-  och  elektriska  ledningar.  Hägg-ås 
(Pettersson).  Den  snö,  som  kommit  under  månaden, 
har  nästan  omedelbart  smält  till  vatten.  Frisjön  har 
under  månaden  stigit  omkr.  en  meter,  varför  vatten- 
tillgången kan  anses  god.  L.  Bräcke  (.\ndersson).  I 
slutet  av  månaden  upprepade  gånger  is  å  Fursjön  av 
1 — 2  cm  tjocklek,  vilken  av  storm  och  tö  brutits 
upp,  tills  den  på  grund  av  kylan  d.  24  och  25  åter 
isbelades.  Ännu  intet  nämnvärt  skogsarbete  i  gång, 
vilket  i  dessa  arbetsbristens  tider  åstadkommer  myc- 
ket rättmätigt  klagomål.  Haby  (Larsson).  Vatten- 
tillgången för  Haby  och  Hulta  kraftverk  förbättrad 
under  månaden.  Öresjön  65  cm  under  normal  vatten 
vid  månadens  slut.  Trauciuo  (Molander).  D.  17  och 
21  orkanlik  storm. 

Göteborgs  och  Bohus  län.  Ässpoluudeii  (Lind). 
Till  följd  av  ösregnandet  natten  d.  26 — 27  blevo  alla 
vattendrag  överfyllda  d.  27.  Vattenflödet  orsakade 
stora  skador  å  kvarndammar,  vägar,  broar  m.  m.  som 
mer  och  mindre  ramponerades.  Vattenståndet  i  BuUa- 
resjöu  ovanligt  högt  vid  månadens  slut  i  förhållande 
till  årstiden.  Plöjning  av  klövervallar  kunde  utföras  under 
månadens  senare  hälft.  Nybygget  Jonsered  (Bogren). 
D.  21  hagelbyar  på  em.;  något  senare,  omkr.  5.4.')  — 
6.1  5  em.,  iakttogos  synnerligen  starka  blixtar  med  dun- 
der. Marken  vid  månadens  slut  (å  lätt  jord)  full- 
komligt utan  tjäle.  Gissleröd  (Alström).  En  ovanligt 
stormig  månad  med  högvatten  i  hamnen  och  över- 
svämning flera  gånger. 

Hallands  län.  Hiiklmlt  (Mellström).  Månaden  rik 
på  nederbörd,  men  fattig  på  snö:  endast  en  dag  har 
marken  varit  helt  snötäckt,  men  uederbördsmängden 
har  varit  109."  mm,  medeltalet  för  samma  månad  de 
senaste   33   åren   är   56.2   mm.    Endast  två  gånger 


förut  under  nämnda  år  har  december  haft  så  mycket 
eller  mera  nederbörd  näml.  år  1898  123.9  och  det 
våta  året  1912  124.8  mm.  Jorden  synes  nu  ha  fått 
sitt  vattenbehov  fyllt  och  brunnarna  äro  fyllda.  Orkan- 
artade  västliga  stormar  d.  17  och  18  samt  d.  31  på 
em.  D.  18  på  morgonen  hade  vattnet  vid  Lagans 
mynning  drivits  upp  2  Vs  meter  över  medelvatteu- 
stånd.  Plöjning  har  kunnat  verkställas  månadens  hela 
senare  hälft.  Lagan  helt  isbelagd  d.  1 — 9  med  sär- 
deles klar  is,  som  var  gångbar  d.  4 — 7.  Raiiisercd 
(Dahlqvist).  Orkanartad  storm  d.  17 — 18  förorsakan- 
de skador.  Högt  vattenstånd  i  Ramsjön  vid  månadens 
slut. 

Jönköpings  län.  Flahult  (Åkerberg).  På  plöjd 
mark  några  cm  tjäle,  i  höstsädesfält  och  vallar  ringa 
eller  ingen,  i  kärr  och  skogsmarker  ingen  tjäle.  Gott 
slädföre  till  d.  21,  därefter  marken  omväxlande  bar 
eller  snötäckt  till  månadens  slut.  Grauslnilt  (Johans- 
son). Natten  d.  31 — 1  jan.  1922  sågos  skarpa  blixtar, 
men  intet  åskdunder  hördes.  Isen  å  sjöar,  som  är 
rätt  tjock,  omkr.  15  cm,  har  nu  blivit  landlös,  be- 
roende på  vattenökningen,  varvid  isen  höjts.  Lilla 
Hyltaii  (Johnsson).  D.  31 — 1  jan.  orkanlik  storm  med 
litet  snö.  Ulvaliult  (Gustafsson).  Den  orkanartade 
stormen  d.  31  på  em.  gjorde  stor  skada  på  skog. 
IJotorp  (Bogeman).  D.  17  orkanliknande  storm.  Dungen 
(Petersson).  D.  14— -15  bildades  på  vindsidan,  syn- 
uerligast  å  lövträden,  ett  tjockt  islager  ända  till  15 
mm,  träden  voro  så  belastade,  att  grova  grenar  av- 
brötos  eller  knäcktes;  detta  förorsakades  av  dimman. 
D.  15  em.  blev  luften  ljum,  så  isen  föll  och  bildade 
stora  drivor  runt  träden. 

Kronobergs  län.  Lidliiilt  (Karlberg).  Under  slu- 
tet av  månaden  gick  tjälen  ur  jorden;  insjöar  blevo 
då  delvis  isfria;  mycket  nyckfullt  väder  under  jul- 
veckan; d.  27  rasade  en  väldig  storm,  gjorde  mycken 
skada  å  tak  m.  m.  Hult  (Svensson).  Slädföret  under 
större  delen  av  månaden  bra  på  vägarna,  men  dåligt  i 
skogarna.  Tjälens  djup  10  å  12  cm.  Skecn  (Alm). 
Natten    till   d.  1    jan.   våldsam  storm,  nästan  orkan. 


Vägarna  ha  under  julhelgen  varit  nästan  ofarbara  i 
följd  av  det  myckna  regnandet.  Marken  på  låga  stäl- 
len, som  små  insjöar,  vilka  sjöuko  så  snart  tjälen  gick 
ur  jorden.  Ljuiigby  (Hjelmkvist).  Den  första  hälften 
av  månaden  var  Lagans  is  så  den  bar,  sedan  öppet 
vatten. 

Kalmar  län.  Emsfors  (Hallin).  D.  14  4  cm  tjäle 
i  jorden.  D.  15  isen  5  cm.  D.  17 — 18  stark  atorm. 
Under  månaden  har  Emån  stigit  till  normalhöjd.  01- 
vingstori)  (Holmgren).  Natten  d.  17- — 18  orkanartad 
VSV  storm.  D.  21.  Tjälens  djup  på  stubbåker  11  — 
13  cm.  D.  31  kl.  3  em.  —  1  jan.  kl.  4  fm.  mycket 
hård  västlig  storm.  Ogestad  (Liljenstolpe)  D.  10  isens 
tjocklek  28  cm.  D.  22  och  26  sidensvansar  synliga. 
D.  31  kl.  3  em. — 11.45  em.  en  intensiv  snöstorm, 
som  hopade  snön  i  stora  drivor  vid  gärdesgårdarna. 
Holnibo  (Carlson).  D.  31  isens  tjocklek  i  Fåfallasjön 
18  —  21  cm.  Ingen  tjäle  i  marken;  plöjning  och  gräv- 
ning har  utförts  under  månadens  lopp.  Mönsterås 
(Lindström).  Natten  d.  3  —  4  lade  sig  isen  i  Lerviks- 
fjärden. Toveliiilt  (Lanner).  D.  1  Ålsjön  helt  till- 
frusen, d.  4  Toven. 

Kristianstads  län.  Hönjariiiu  (Janson).  D.  17 — 
18  och  31  orkanlik  storm.  Koppariuöllau  (Nilsson). 
D.  18  orkan.  Hörlinge  (Nilsson).  D.  31  kl.  2  fm. 
syntes  blixtar  under  ovädret,  som  rasade  med  orkan- 
lika  stormbyar  hela  dygnet. 

Malmöhus  län.  Hör  (Hagström).  I  början  av 
månaden  rådde  stai'k  köld  med  en  temperatur  ända 
till  —  10,5  gr.,  då  isen  å  dammar  och  mindre  vatten- 
drag uppnådde  en  tjocklek  av  19  cm.  Vid  inträffat 
blidväder  i  slutet  av  månaden  gick  isen  åter  bort. 
D.  16- — 17  och  30 — 31  rasade  orkaulik  storm,  därvid 
plank  ikullvräktes  samt  telegraf-  och  telefonstolpar 
på  långa  sträckor  lågo  längs  marken  och  förorsakade 
svåra  rubbningar  å  de  elektriska  ledningarna.  Hö* 
köpingc  (Björklund).    D.  17  och  18  orkan. 

Blekinge  län.    Hol)y  (Bolin).    D.  18  stark  orkan. 


Tab.  1.  Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur  och  nederbörd  m.  m.  under  december  1921. 
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87 
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- 
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- 
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4- 
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19 

84 

85 

84 
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18 

0 
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755,(i 
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0,1 

-  1,7 

+ 

0,0 

0,2 

± 

0,0 

-  1,4 

+ 

0,1 

-  1,3 

4- 

2,0 

-  2,2 

21 

90 

88 

87 
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20 

0 

Halmstad     .  . 

756,1 

759,2 

+ 

1,0 

±  0,0 

+ 

2,8 

4- 

1,0 

4- 

1,8 

+  0,3 

+ 

1,9 

4-  0,3 

4- 
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-  ^,3 

12 

87 

85 

86 
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18 

0 
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+ 
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+ 

4- 
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0,9 
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82 
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+ 
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756,5 

759,4 

+ 

1,2 

+  0,1 

+ 

2,1 

4- 

1,4 

4- 

1,0  4-  0,5 

4- 

1,3 

4-  O.G 
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16,0 

22 

u 

Kristianstad  . 

756,8 

759,5 

+ 

0,8 

+  0,2 

+ 

2v2 

4- 

1,2 

4- 

0,8 

4-  0,4 

4- 

1,1 

4-  0,5 

4- 

3,2 

-  1,3 

15 

87 

87 

86 

56,7 

36,6 

12,5 

18 

0 

Lund  .... 

757,4 

759,4 

+ 

1,1 

+  0,2 

+ 

2  2 

4- 

1,2 

4- 

1,0  4-  0,4 

1,3 

4-  0,5 

4- 

2,9 

-  1,2 

15 

91 

i  87 

89 

94,0 

45,5 

20.7 

Malmö  .... 

757,4 

759,4 

+ 

1," 

+  0,9 

+ 

2,8 

4- 

1,8 

4- 

1,0  4-  1,2 

4- 

2,0 

4-  1,1 

4- 

3,0 

-  0,4 

14 

86 

83 

84 

91,7 

40,0 

16,0 

17 

u 

Ystad  .... 

757,5 

759,0 

+ 

1,9 

-1-  1,2 

3,0 

4- 

2,0 

4- 

1,9  4-  1,4 

4- 

2,1 

4-  1,4 

1 

80,4 

45,0 

11,7 

19 

II 

96  || 

Tab.  2.   Medel-,  maximi-  ocli  minimitemperatur  samt  vindens  riktning  ocli  medelstyrka  under  december  1921. 


Gällivare 


Medel- 
temperatur 


Temperatur 


1921  !         j  Max.  j  Miu. 


1 1-17,2! 

-  4.5} 

-  6,5| 

-I-  0..3; 

-  4.81 
-10,3! 

-J2,o' 

-11,4 

-lb,h 

-  6,3j 

-  2.0 


-1-  0,91 

-I-  0,4! 

-  2,8! 

-  5.5; 

-14.8 
-1.").3, 
-10,3 

-  6,3; 
-11,2 
-13,2' 
-16,2 
-16,7 
-13,8 


25i-20,l  - 
-20,4'- 
-  8,5:- 
-11,7  ■ 
-22,1  ■ 
-31,1  • 
-20,4:- 


11,2-12,5 

11.3  -  1,0 
11,41-  0,2 
ll,5j  i-  2,0 
11,7'-  O.G 
11,8'-  1,0 
11,9  -  9,0 
12.0  -  7,0 
12,1 1-12,0 
12,2!-  3,0 
12,21+  3,0 
12.31-1-  5,0 

12.4  +  3,0 
12,5l-|-  0,1 
12,5 1-  2,0 
12,6,—  5,1; 
12,01-12,8 
12.7;-  8,5 
12,7'-  5,0 1 
12,7  -  5,2 
12,8,-12,0 
12,8,-12,0 
12,8 1 -14,0 
12,9|-12,2 
12,9  -15,0 
12,9  -15,0 
12,9  -  5,4 
12,9  -  6,0 
12,;-  -17,0 
12,9-19,0 
12,91-16,0 


-24,0  i  VN  V  2 
-13,5  NNV2 
-15,5  NV  O 
-  1.7  VNV3 
-11/)—  O 
-18,0  VNVO 

-19,0:  V  O 

-14,0iS  1 
-18,0  OSO  1 
SSO  1 
S  1 
V  2 
VSV  3 
VSV  2 
V 
V 


-16.0 

-  8,0 

-  1,1 

-  2,0 

-  5,0 

-  9,0 
-21,0! 
-23.5  - 
-14,oiNO 
;  8,5iN 
-14.0 
-15,0 
-19,0 
-23,6 
-16,0 
-25,0 
-27,5 
-18,0 
-17,0 
-25,0 
-24.o| 
-28jO|NNO 


n  a  p 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur  i  «  2.  <^ 


Max.  1  Min. 


-12,4 

-  7,5 

-  7,' 

-  l,<i 

-  6.5 
-12,0j 

-  7,8 
-14,0 
-17,7 

-  7,4 

-  0,5 
+  0,3 
+  0,9 

-  0,1 

-  3,r, 
-13,3 

-  8,8 

-  5.7 

-  9,7 

-  9,6 
■  7,9 

-  9,1 
-15,5 
-14,4 
-12,1 
-16,1 

-  6,4 

-  8,1 
-10,2 
-12,8 
-12.8 


-  8,0 

-  8,2 

-  8,3 

-  8,5 

-  8,6 

-  8,8 

-  8,9 

-  9,1 

-  9,2 

-  9,3 

-  9,4 

-  9,5  + 

-  9,6!  + 

-  9,7  + 

-  9,8  + 

-  9,9 
-10,0 
-10,1 
-10,1 
-10,2 
-10,2 
-10,3 
-10,4 
-10,4 
-10,4 
-10,5 
-10,5 
-lO.G 
-10,6 
-10,6 
•10,6 


-10,5j- 

-  2,5,- 

-  2,0  . 
•  0,5i- 

-  oV- 

-  3,5  • 

-  3.0,- 

-  8,8' ■ 
-15,8'- 

-  2.4[. 

-  0,5'. 

2,0  . 
3,0 
2,0  ■ 

i,o:- 

7,8  ■ 

4,5;. 

4,0!- 

6,(r 
8,5j 

8.7  . 
9,0 
ll.oh 

lU;. 

8,7:- 
3,5,  ■ 
1,0;. 
4,5:. 
5.5  • 


-17,0 
-12,5 
-14,0 
-  4,0 
-11,0 

-17,0 
-16,5 
-16,0 
-19,5 
-17.3 


I  NV  O 
V  2 
VSV  2 
SV  1 
ONO  1 
NO  O 
N  2 
)  ONO  2 
SSO  3 
S  3 
3,0  SV  2 

-  2,o:VSV  2 

-  1,0;VSV  3 

-  2,0  VSV  3 

-  8,0  V  1 
-18,0,  SV  1 
-17,5:NO  2 

-  7,o:NNO  3 
-];),5N  2 
-12,o'o  2 

-  9.0;  ONO  3 

-  9.5  NO 
-19,7'N 
-22.0  N 
-14,0  N 
-23,5  O 
-13.0  SSO 
-14,6  — 
-16,5  - 
-19,0  V 
-2I,0lvar 


Sten  sele 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


Temperatur 


Max. 


-14,0 
-16,7 

-  6,6 
+  0,4 

-  1,8 

-  8,0 
-10.5 
-10,1 

-  9,4 

-  4,1 

-  0,6 
+  0,5 
+  0,2 

-  0,6 

-  6,3 
-14,5 

-  8,4 

-  9,9 

-  7,8 
-10,3 

-  9,3 
-13,7 
-15,3 
-14,1 

-  22,1 
-18!2 

-  9,5 
-15,7 
-25,1 
-24,3 
-13,3 


-  9,6 
■  9,7 

-  9,9 
-10,1 
-10.3 
-10,5 
-10,6 
-10,8 
-11,0 
-11,1 
-11,3 
-11,4 
-11,5 
-11,6 
-11,8 
■11,9 
-12,0 
-12.1 
-12,1 
-12,2 
-12,3 
-12,3 
■12,4 
-12,4 
-12,5 
-12,5 
-12,5 
-12,5 
-12,5 
-12,5 
-12,5 


-11,5 
-10,0 
+  0,2 
+  2,0 
+  1,5 



-  9,0 

-  7,8 

-  9,0 

-  2,0 
+  1,2 
+  2,5 

+  2,0 
+  2.0 
+  2;2 
-10,8 

-  6,6 

-  9,0 

-  7,0 

-  7.4 

-  7,8 
-10,6 
-13,8 
-12,0 
-15.0 
-15,4 

-  5,4 

-  6,4 
-21,8 
-21,6 

-  6,0 


Min.  !,  p 


CG    C-+-  P 

<  C..  » 
H  B  B 


Östersund 


Medel- 
temperatur 


1921 


Nor- 
mal 


-17.0 1 V 
-21,0 
-15,5 

-  3,0 

-  5,0 
-11.0 
-1-^,0 
-1.5,0 
-10.0 


1 

—  O 
VSV  o 
VSV  1 

v 


9,5iS 
3,0 

1,0 

3,0 


-  4,0 
-13.0 
-18,0 
-10,8 
-11,0 

•10,0 
-13,0 

-11,0 
-1H,0 

-18,0 

-16,4 
-27,5 
-23,0 
-18,0 
-22,0 
-27,0 
-28,0 
-26,0 


SSO 
SV 

sv 
sv 
s 

O 

o 

N 

VNV  2 
0  2 
ONO  1 
—  0 


NO 


-  6,9  - 

-  1,8- 

-  0,2:- 
+  2,3!- 
+  1,6|- 

-  4,1  - 

-  5,1'- 

-  5,3[- 

-  4,6!- 

-  4,2i- 
+  0,5|- 
+  1,61- 
+  0,0:- 
+  1,8  - 

-  0,l|- 

-  5,5  - 

-  3.1!- 

-  7,0:- 
-10,7;- 

-  8,6;- 

-  5,2!- 
7.9!- 

-  9:4'- 

-  9,6i- 
-17,1!- 

-  8,8!- 

-  5,5!- 
-18,6- 
-23,3!- 

-  9,7|- 

-  5,8!- 


Temperatur 


Max.  Min. 


5.5  - 
5,7  + 
5.8 1  + 
6,0|  + 
6,2'  + 
6,4 1  + 
6,5!  — 
6,7l- 
6,91- 
7,0  - 

7.2  + 

7.3  + 

7.4  + 

7.6  + 

7,8;- 

7,9'- 
8,0!- 

8,1^- 
8,2  - 

8,3!- 

8,4- 
8,4  - 

8.5:- 

8.5 
8,6 
8,6 
8.7 

8;7 

8.7 
8,7 


6,0 
2,0 
1,2 
3,5 

2,5 
1,3 

3,0 

4,0 

3,6 

3,5 

3,2 

4,0 

2,0 

3.2 

3,2 

2,4 

2,2 

2.7 

7,5 

6,2 

4,6 

5,2 

8,5 

8,6 
10.6 

4,3 

0,2 
10,4; 
22,o| 

5,0 1 - 

4,0 


.2.<1 


WtK5  CO 


Härnösand 


Medel- 
temperatur 


1921 


SSV  2 

NNV  3 

NNV3 

V  3 

NNV  2 

N 

NO 

SO 

SSO 

SO 

SSO 
sv 

SSV 
VSV 
var 
SO 

s 


7,7 
8,0 
2,5 
1,0 
0,9 
6,8 
7,0 
5,8 
5,5 
4,8 
4,2 
0,0 

1,1 

0,2 
2,4 
6,9 
5,5 
9,0 1 N 
14,0!  N 
14,0  !so 
6,2|0S0  3 
9,9!S0 
lO.OjNNO  1 
10,6IN 
20,0'SO 
16,4;SO 
•10,4!  var 
■23,7  ONO 
■24,7  - 
22,0!  var 
8.  o!  NO 


Nor- 
mal 


10,9 
2,8 
3,8 
1,8 
1,4 
5,2 
7,2 
4,4 
1,9 
0,8 
1,3 

1,1!- 

Ml. 

1,41 
i.lj 

4,51 
9,61 
6,8 
2,5 
7,01 

4,1: 
9,0 
17,0  j 
8,2 
0,1, 
7,8! 
16,6l 
15,6, 

4,2! 


3.6 
37 
3,9 
4,0 
4,2 
4,3 
4,4 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,5 
5.61  + 

5,7;- 

5,8 
5,8 


Temperatur 


Max. 


Min. 


^  i—  n> 
C!  c« 


5,9 
5,9 
6,0 
6,0 
6,1 
6,1 
6,1 
6,2 
6,2 
6,2 


6,8 
1,5 
1.0 
4.0 
4,0! 
0,5| 
6,6' 
3,2l 
0,5 
0,2 

3,0 

4,5 
2,8 
3,0 
3,0 

o 

0,6 
0,6 
6,2 
±  0,0 
-f  1,0 

-  3,5 

-  1,0 

-  4,5 
-10,2 

-  2,5 
+  1,5 
-ri  0,8 
-13.2 
-!2,0 

-  0,3 


-16.0 

-  8,0 

-  9,0 

-  2,0 
■  3,0 
•  8,5 


NNOO 
NNV  1 

-  O 
VSV  O 
NV  1 

—  O 


8,5  NNO  O 


8,0 
5,0 
30 
2,0 
3,0 
2,0 
2,0 
1,0 
-10,5 


N 

OSO 

s 
s 
s 

sv 

SSV 
SSV  o 
SSV  1 


-10,50SO  1 


7 

-14;o 
-17,0 

-  4,8 
-10,5' 

-  8,0 
-12,0 
-22,5 
-16,5 

-  4,5 
-14,5 
-J9,0 
-19,5 
-17,0 


NNV  B 
NV  1 
NNVl 
N  2 
N  1 
NNO  2 
NNV  9 
NV  O 
S  1 
S  2 
SO  o 


NO 


S 

ä  r  n 

a 

K  a 

r 

1  s 

t  a  d 

1 

-10,5 

-  8,5! 

-  6,6 

-19,8l 

0 

4,0! 

1.1 

2,4 

-  8,0 

0  1 

4,8 

2 

-  37 

-  8.7  +  0,0 

-  8,0NV 

1 

2,1 

1,2 

1,0' 

-  4,0 

SSV  0 

2,9 

3 

-10,2 

-  8,8 

+  0,0 

-17.0 

0 

5,0 

1,3 

1,61 

-  7.5 

NNO  1 

2  2 
3.'o 

4 

-16,2 

-  9,0 

-13,0 

-20,0, 

0 

6,5 

1,4 

2.0' 

-12,5 

—  0 

5 

-16,3 

-  9,2 

—13,0 

-19,01 

0 

2,5 

1,5 

+ 

1,0 

-  5,0 

V  1 

o;3 

6 

-13,4 

-  9,3 

—11.0 

-I8.5' 

0 

0,7 

1,7 

+ 

1,0 

-  6,0 

SV  1 

± 

0,0 

7 

-10,5 

-  9,5 

—  5,4 

-16,o! 

0 

+ 

0,3 

1,8  + 

1,0 

-  0.5 

-  0 

0,6 

8 

-  4,5 

-  9,6 

-  2,5 

-  8,0 

0 

0,8 

1,9,+ 

-  0,0 

0  0 

0,9 

9 

-  5,9 

-  9,8 

-  3,8 

-  8,0 

0 

1.3 

2,0!  + 

1,0 

-  2,5 

ONO  1 

+ 

0,1 

10 

-  6,2 

-  9,9 

-  4,5 

-  8,5  S 

1 

1.0 

2,1!  + 

1,0 

-  5,5 

S  0 

1,1 

11 

-  1,4 

-10,0l+  0,4 

-  5,0 1 

SV 

1 

+ 

i;3 

2,2  + 

2,0 

-  1,0 

sv  3 

0,7 

12 

-  1,4 

-10,2  +  0,2 

-  4,0 



0 

+ 

2,4 

2,3 

+ 

5,0;  +  1,0 

SV  2 

0,5 

13 

-  1,2 

-10,31+  0,0 

-  3,0;  SV 

2 

+ 

1,6  - 

2.3 

2,01+  0,5 

VSV  3 

0,0 

i  U 

-  1,7 

-10,41+  0,0 

-  3,0 

0 

+ 

2,4 

2,4;  + 

4,0 

+  0,5 

SSV  1 

0,5 

15 

-  1,0 

-10,5 

+  1,2 

-  3,0 

0 

+ 

2,6 

2,5!  + 

3,2 

+  2,0 

VSV  2 

+ 

0,9 

'  16 

-10,7 

-10,7 

-  3,0 

-18,0 

SO 

0 

+ 

1.7 

2,6  + 

4,0 

-  0,5 

SV  0 

+ 

1,0 

17 

-  5,3 

-10,8 

-  2,0 

-12,0 

0 

+ 

4;3 

2,6  + 

6,5 

-  0,5 

sv  2 

+ 

2,1 

1  1^ 

-  3,3 

-10,9 

-  2,0 

-  4,0 

v 

0 

+ 

2,5 

2,7 

+ 

6,5!+  0,5 

NNV  2 

0,7 

19 

-10,5 

-11,0 

-  3,8 

-14,4 

0 

1,2 

2,8 

+ 

2.0 

-  4,0 

V  0 

5,7! 

'  20 

-  8,8 

-11,1 

-  5,5 

-15,0 

0 

+ 

1.7 

2,8 

+ 

4,5 

-  4,0 

SSV  3 

1,1 

21 

-  6,7 

-11,2 

-  2,0 

-12,5 

NV 

0 

+ 

2;5 

2,91  + 

5,5 

-  1,0 

V  2 

+ 

2,1 

22 

-17,21-11,3 

-10,0 

-21,0 

0 

2,5 

2,9  + 

0,5 

-  6,0 

—  0 

0,3 

23 

-10,01-11,4 

-  5,0 

-20,0 

NNO  1 

0,5 

3,0!  + 

1,0 

-  2,0 

ONO  1 

+ 

2.4 

1 

-15,0 

-11,4 

-  6,4 

-20,6 

0 

6,5 

3.0 

1,0 

-11,0  NV  2 

2,7 

25 

-22,1 

-11,5 

-18,6 

-28,0 

0 

9,2 

3,1 

5,0 

-13,5 

ONO  C 

7,4 

20 

-13,3 

-11,61-  4,0 

-24,0 

S 

1 

6,5 

3,1 

+ 

2,4 

-16,0 

—  0 

3,2 

27 

-  1,9 

-11,7 

,+  1,0 

-  5,2 

1 

.f 

3.4 

3,1 

-U 

4,5 

+  2,0 

sv  2 

+ 

1,6 

28 

-14,7 

-11,7 

-  5,2 

-17,4 

0 

+ 

1,0 

3,1 
3,2 

+ 

3,5 

-  0,5 

V  1 

+ 

0,2 

'29 

-21,0 

—11,8 

-17,4 

-24,0 

0 

0,3 

+ 

1,5 

-  1,5 

VSV  1 

0,6 

30 

-12,0 

-11,8 

1-  7,6 

-24,0 

0 

0,7 

3,2 

+ 

2,0 

-  4,.', 

N  1 

2  2 

.  iil 

1-  M 

-11.9 

1-  3,0 

-  7.6 

N 

2 

0,2 

3,2 

2,0 

-  2,0  NV  4 

+ 

5'l 

Stockholm 


Askersund 


Göteborg 


2,2  + 

2.2  + 

2.3  + 

2.3  + 

2.4  + 
2,4 
2,4 
2.5 
2,5 
2.5 
2,6 
2,6  + 

Vindtitvrlvan  räknap  frilu  O  (^■=  lugnt)  till  6  (=  orkan) 


0,5 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
2,0 
2,0:  + 
2,1!- 


3,0 
1,0' 
0,0 

1, 

1,0 
1,0 

(),; 
0,0 

1,0 

0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,0 
3,0 
2,5 
3,0 
3,0 
2.0 
4.0 
3,0 
6,0 
1,0 
3,0 
3,0 
1,0 
1,0 


8,0  N  1 

-10,3 

1,1 

5,0' 

13,0 

—  0 

2.6 

+ 

1,8 

0,4 

5,5  VSV  2 

4,0 

1,2 

0,6 1 

13,0  i  V  2 

3,7 

+ 

1,7 

2,9 

4,0  NNV  1 

5,9 

1,3 

0.5 

10,0,  N  0 

1,8 

+ 

1,6 

1,0 

5,5  V  1 

3,5 

1,5 

o;4 

11.51V  2 

2,7 

-I- 

1,5 

0,5 
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0,1 
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+ 
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+ 
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+ 

1,0 
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+ 

0.0 
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+ 
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+ 

1,3 

+ 
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+ 
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+ 
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0,0 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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± 

0,0 
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+ 
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+ 
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± 
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NO  1 

0.5 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 

0.5 
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+ 
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+ 
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± 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 

1,5  SSV  1 

0,1 
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+ 

0,8 

i,o!sv  2 

+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 

0,7 

+ 

3,5 
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+ 
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+ 

1,3 
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+ 
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+ 

1,0 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 

+ 
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+ 

1.5 
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+ 
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+ 

0,5 

SSV  2 

+ 

4,7 

+ 

0,6 

+ 
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+ 

+ 

0,5 

SSV  2 

+ 
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2,5 

-1- 
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+ 

1,0 
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+ 
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+ 

0,5 

+ 
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+ 
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+ 
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+ 

5,0 
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+ 
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+ 
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: 
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+ 
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2.7 

+ 
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NNV  1 

+ 
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+ 
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+ 
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+ 

0,5 
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+ 
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+ 
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+ 

0.3 

: 
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+ 

+ 

0,5 

SV  2 

+ 
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2,8 

+ 
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1,0 

V  3 

+ 

4.9 

+ 

0,2 

6,5 

+ 

1,5 

V  1 

1,6 

2,8 

+ 

1,0 

5,0 

—  0 

+ 

5,8 

+ 

0,2 

+ 

7,0 

+ 

+ 

0,0 

so  1 

+ 

1,8 

2,9 

+ 

3,2 

± 

0,0 

S  2 

+ 

3,2 

+ 

0,1 

+ 

6,5 

+ 

6,5 

N  3 

4,0 

2,9 

+ 

0,2 

6,0 

NNO  2 

2.0 

+ 

0,1 

-1- 

1,0 

9,0 

V  1 

4,2 

2,9 

3,0 

6.0 

-  0 

0,7 

+ 

0,0 

+ 
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+ 
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+ 
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+ 

0,0 

+ 
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+ 
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f 
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+ 
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SV  3 

+ 

5.0 

+ 

0,0 

+ 
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+ 
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SV  1 

+ 

1.0 
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+ 
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0,5 
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+ 

4,2 

0,1 

+ 

+ 
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V  2 

+ 

0,7 

3.0 

+ 
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1.0 

V  2 

+ 

4,1 
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+ 

4,5 

+ 

4,5 

SV  2 

0,6 

3,1 

+ 

1,0 

2,2 

var  3 

+ 

1,8 

0,2 

+ 
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+ 
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ONO  2 

0,4 
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+ 
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1,5 
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+ 

2,6 
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+ 
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+ 

4,0 
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3,5 
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3,0 

0,5 

3,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,5 
0,0 

0,0 

1,0 
1,5 
2,5 

3,0' 
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1,1 
1,0 

3,5 

3,0 
1,0 
3,8 
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1,5 

3,0 

3,2 

3,0 
0,6 


O  O! 

-  o! 
O  O 

-  O 
SSV  1 
SSV  1 
SSV 
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SSO 
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o 
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-  O, 
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Tab.  Ö  (forts.).   Medel-,  maximi-  och  minimitemperatur  samt  vindens  riktning-  och  medelstyrka  under  december  1921. 
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0 
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och  styrka 

1921 

Nor- 
mal 

Max. 
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1921 
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Max. 

5-3 
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Max. 
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1 

— 
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+ 

2.(1 

+ 

1,0 

— 

3,7 
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1 

— 

5,0 

— 

0,1 

— 

2,5 

1 



7,0  NNO  1 

— 

3,6 

+ 

1,5 

— 

1,5 

6,0  ()N0  1 

— 
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1,1 

+ 

0,1 

— 
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— 
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0,0 

— 
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2 

— 
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+ 
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+ 
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— 
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SV 

2 

— 
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— 
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+ 
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— 

1,8 
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+ 
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— 
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— 
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+ 
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— 
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— 
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± 
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— 
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.S 
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+ 
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+ 
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— 
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2 

— 
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+ 
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— 
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+ 
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— 
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— 
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+ 
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— 
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— 
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— 
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-1 
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+ 

1,' 

+ 
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— 
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VNV  2 

— 
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— 
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— 
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— 
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+ 
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+ 
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— 
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— 
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4- 
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— 
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— 
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— 
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+ 
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+ 
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— 
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VSV 

2 

— 
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— 
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+ 
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— 

0,1 
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+ 
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— 
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+ 
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+ 
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0.8 

SV 

1 

+ 
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— 
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+ 
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+  0,o;sv  1 

+ 
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0,9 
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+ 
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-i- 
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4- 
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V  1 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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4- 
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+ 

0,7 

■1- 

1,2 

+ 

4,0 

1,0 
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+ 
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4. 
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IM 

1,9 
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i 

0,6 

0,9 

+ 

1,0 

],5S0  1 

+ 

1," 

+ 
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+ 
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± 
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+ 
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4- 

0,0 

4- 
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— 
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+ 
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ssv 

] 
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0,6 

-1- 
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SSO  1 
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+ 
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+ 
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+ 
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sv 
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: 

1,0 
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0,6 

4- 

0,3 

: 

1,0 
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S  1 
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+ 

0,6 

+ 

0,8 

+ 
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0,4 

sv 

2 

2.0 
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0,5 
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+ 
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+ 
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+ 

1,5 
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4- 
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4- 
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SSV  1 

i 
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+ 
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+ 
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sv 

1 
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+ 
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+ 
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sv 

3 
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+ 
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-f 
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+ 
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+ 
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± 
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4- 
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sv  1 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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o 
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+ 
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+ 
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+ 

0.2 

+ 

0,5 

+ 

1.7 

1.3 

NNV  3 

0,4 

1,6 

+ 

2,5 

1,5 1  VNV  1 

3,G 

-1- 
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+ 
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+ 
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+ 
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Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  under  december  1921. 
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Normalt 
cm 

;i92i 

[  cm 

Lägsta 
kända 

Högsta 
kända 

1921 
cm 

1921 
cm 

1  Normalt 
om 

1921 
cm 

Lägsta 
1  kända 

är 

cm 

cm 

år 

år 

cm 

cm 

år 

Jnkkasjärvi .  . 

Torneälv 

1900- 

-20 

1909 

309 

j 

268 

 . 

237 

1918 

Hammarby  .  . 

Dyltaäu 

1910 

-20 

1912 

224 

81 

64 

107 

55 

37 

1914 

V'ojakkala  . 

> 

1910- 

-20 

1917 

304 

301 

295i 

196 

288 

104 

1913 

Forsbo  .... 

Sagån 

> 

404 

298 

252 

282 

222 

200 

Rödupp 

Kalixälv 

1911- 

-20 

319! 

266 

258' 

246 

246 

214 

1916 

[Nedre  Uppsala 

Fyrisån 

1877- 

1920 

191 

65 

47 

85 

39 

23 

1920 

Pajerim   .  .  . 

L.  Luleälv 

1910- 

-20 

1912 

300, 

221 

206 1 

196 

187 

128 

1913 

Övre  Stockholm 

Mälaren 

1901- 

-20 

515 

410 

389 

417 

379 

363 

Trängfors    .  . 

Lnleälv 

> 

1917 

375 

3S0 

3G8I 

282 

320 

200 

1914 

Näsby  .... 

Runuvikeu 

1911- 

-20 

> 

591 

448 

426 

518 

413 

405 

1914 

Alvsby     .  .  . 

Piteälv 

» 

253 

171 

125  { 

132 

90 

63  1914,15 

N.  Täckhammar 

Nyköpingsån 

1909- 

-20 

145 

27 

21 

54 

18 

> 

Myrheden .  .  . 

Byskeälv 

1900- 

-20 

226 

214 

1791 

123 

100 

45 

1910 

Källstad  .  .  . 

Tåkern 

182 

56 

50 

81 

48 

20 

Arjeplog  .  .  . 

Hornavan 

1909- 

-20 

1909 

296  i 

277 

260 

1915 

Motala  .... 

Vättern 

1876- 

1920 

1877,^3 

315 

291 

283 

309 

282 

270 

1887 

Knsfors   .   .  . 

Skellefteälv 

1900- 

-20 

1920 

3Wi 

262 

245 

215 

231 

140' 

1908 

Mjölarp    .  .  . 

Mjölarpsilu 

1909- 

-20 

1912 

98 

55 

35 

42 

26 

13 

1914 

Vännäs    .  .  . 

Umeälv 

1901- 

-20 

1917 

42U 

341 

324; 

296 

290 

241 

> 

Norsholm     .  . 

Roxen 

1871- 

1920 

> 

507 

32Å 

310 

372 

305 

305 

1887 

Nyåker    .  .  . 

Oreälv 

1905- 

-20 

300 ! 

209 

204: 

212 

200 

145 

Järnforsen  .  . 

Emån 

1901- 

-20 

> 

220 

62 

44 

87 

34 

18 

1906 

Maksjöstrand  . 

Mak  sjön 

1909- 

-20 

1918 

101, 

63 

33: 

1915 

Mörruni    .   .  . 

Mörrumsån 

1910 

-20 

> 

252 

9i 

59 

135 

45 

59 

1920 

Forsrao    .  .  . 

Angermanälvcn 

1910- 

-20 

1915 

312 

240 

231' 

231 

220 

172 

1911 

Hönjebro  .  .  . 

Helgeän 

1900 

-20 

> 

128 

78 

44 

68 

30 

18 

1913 

Strömsund  .  . 

Strömsvattnet 

1909- 

-20 

1918 

167 

171 

155' 

134 

146 

101 ! 

1915 

Klippan   .  .  . 

Bälganeån 

1909- 

-20 

1917 

165 

132 

80 

75 

40 

34 

1920 

Duved  .... 

Areälven 

19U1- 

-20 

19i)6 

204: 

160 

132; 

115 

112 

76; 

1919 

Skeen  .... 

Bolmån 

1912 

.386 

266 

289 

239 

223 

238 

1915 

Bomsnnd  .  .  . 

Indalsälven 

1882-1920 

1893 

180 

1!>I 

156 

101 

130 

32 

1884 

Jobansfors  .  . 

Nissan 

1900 

-20 

> 

390 

346 

289 

304 

248 

245 

1902 

(iimdalsby  .  . 

Gimån 

1910- 

-20 

1916 

71 

69 

64i 

44 

55 

25 

1910 

Kila  

Atran 

1911- 

-20 

254 

152 

97 

132 

69 

61 

1920 

Torpshammar2 

Ljungan 

1909- 

-20 

348: 

288 

278 

262 

271 

194 

5 

.\sbro  .... 

Viskan 

1909- 

-20 

1913 

146 

112 

80 

87 

46 

41 

Edänge    .   .  . 

Ljusnan 

1900- 

-20 

> 

3oa 

234 

221 

235 

216 

190, 

1914    lEdebäck  .  .  . 

Klarälven 

1910- 

-20 

1916 

210 

117 

106 

124 

94 

53 

1914 

Oxberg  .... 

Österdalälven 

1910- 

-20 

> 

3001 

298 

261», 

243, 

228 

217  1914.20 

Nordmark   .  . 

Tinisälven 

1911- 

-20 

1912 

150 

37 
62 

23 

40 

16 

16 

1920 

Leksand  2  .  . 

> 

1900- 

-20: 

> 

1181  1059 

104811073  1039 

1006 

1914 

Åtorp  .... 

GuUspängsälveu 

1909- 

-20 

151 

53 

41 

10 

1914 

Transtrand  .  . 

Västerdalälven 

1901- 

-20 

140 

27 

25 

55 

22 

10 

192,) 

Sjötorp    .  .  . 

Vänern 

1809- 

1908 

1873 

551 

325 

323 

421 

321 

309 

1858.19011 

Fäggeby  .  .   .  I 

Dalälven 

1911- 

-201 

314  i 

130 

1191 

157, 

112 

51 

1914 

Anm.    Fet.1  siffror  angiva  högre  vattenstånd  än  hittills  högsta  kända.    Kursiva  sillVor  angiva  lägre  vattenstånd  än  hittills  lägsta  kända. 
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Tab.  4.   I  sjöar  magasinerad  vattenmäng-d  (1921  december). 


Flodoiuråilc 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km" 


.Magasinerad 
vat.teninuugd 
mill. 


d.  30 
nov. 
1921 


d.31 
dep. 
1921 


SS 

"c  £■ 
09  m 


Flodområde 
och 
sjö 


valtenmiiugd 
Sjö-  i    mill.  111=* 
areal 

d.  30 
nov. 
1921 


d.31 
dcc. 
1921 


g, 

p:  sa 


Plodoiiiräde 
och 
sjö 


Sjö- 
areal 
km^ 


Majfasiuerad 
vatteuiniuiKd 
mill.  m" 


d.30 
nov. 
1921 


d.31 
dec. 
1921 


3  2.  ffi 


Flodomrä-dc 
och 
sjö 


fejö- 
areal 
kmä 


jMa^asinoraJ 
vatteninäiigd 
mill.  Ill'' 


d.30 
nov. 
1921 


d.31 

dcc. 

1921 


1.  Torne  älv. 
Torneträsk   .  . 

9.  Luleiilc. 
Vaikijaurc    .  . 

13.  Piteälv. 
Tjäggelvas    .  . 
Jiiknajaure  .  . 

20.  Shclleftcälv. 
S.ädvajaure  .  . 
Horuavan  .   .  . 

21.  Bureulv. 
Falmarksträsket 

28.  Umeälv. 
Stornnian  .   .  . 
Storjuktan    .  . 
Storvinilcln  .  . 
Storlaisan     .  . 

38.  Ångerman- 
älven. 
Kultsjön   .  .  . 
Malgomajsjöu 

(med  Maksjön) 
Vojnisjön  .  .  . 
Flåsjön  .... 
Kvarnbergsvatt- 

net  


322,3 
23,1 
61,2 

6,G 

30,0 
212,fl 

7,5 

165,0 
28,0 
64,0 
32,5 


164,4 


3,H 


17,7 
145,^ 


2,7  -  0,2 
12,9'  -  1,8 


3,4.     2,0  -  0,2 


250.0 
28.0 
62,7 
21,1 


53,0 

50,4 

38,7 

95,5 
78,2 
127,7 

40,7 
62,6 

26,6 
52,4 

67,5 

35,8 

29,0 

j  Dragan,  Ströms 
122,5  —15,1)     vattudal  och 
Russfjärden  . 

40.  Indalsälven. 
Torrön  .  .  . 
St.  o.  L.  Tlensjön 
Kallsjön  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Ilotagen    .  .  . 

42.  Lj\ingan. 
Fotingen,  Län- 
nässjöuo  Klöv- 
sjön   

Ilolmsjön  .  .  . 
Revsundssjön  . 

45.  Delängers- 
ån. 

Södra  Dellen  . 

48.  Ljusnan. 
Lässeu  .  .  .  . 
Storsjön  .  .  . 
Bergviken    .  . 

51.  Testehoån. 
Bosjön  .   .  .  . 

52.  Gavleån. 
Storsjön    .  .  . 


42,9;  -  7,4 
15,6  -  2,1 


4.4 


148,6'  151,6 

91.o|  118,4 
48,4  14,0 
152,0  161,1 
418,o!  497.3 
55,0 '  21,4 


20,7 
45.5 

5o;5 


11,8 
115,6 

30,3 


52.0  i  16,6 


lll,4l  -15,0 

84,6:  -12,6 
11. l!  -  1,1 
103,4j  -21,5 
318,1  -66,9 
18,2  i  -  1,2 


8,9  -  1,1 
116,0,  +  0,1 


26, 


l.K 


9,0  i 
25,6  i 
4I,2i 

2,4! 

74,0' 


6,7 
13,8 
46,1 

0,6 

59,2 


5,9  -  0,3 

44,1  -  0,7! 

1 

0,4!  -  0,1 

72.5:  +  5,0 


53.  Dalälven. 
Idrcsjön  .  .  . 
Oresjön—Skatt- 
u ligen  .  .  .  . 
Siljan  .  .  .  . 
Rann     .   .  .  . 

61.  Mälaren — 
Norrström. 

Öljaren  .  .   .  . 

Hjälmaren    .  . 

Väringen  .   .  . 

Södra  Barken 
(m.  Saxen  o. 
Vefungen)  .  . 

Danneraorasjön 

63.  Trosaän. 


Vj   -[  - 

32,1 1     l,6l  1,6 
290.0 '  203,01  156,6 
61,7 1  35,2  28.4 


18,5!  6.5 


8,9 


493,0'  113.4  157,8 
20.0     3,0  7.8 


0,0 
17,3 
2,5 


+  0,9 
+  16  6 
+  1,8 


36,2 
6,8 

32,6 
1,2 

32,9 
1,5 

+  0,1 
+  0,1 

11,0 

1,1 

2,8 

-1-  0,6 

67.  Vättern— 
Motalaström. 

Uudeu   .  .  . 

Nätaren    .  . 

Tåkern  .  .  . 

Vättern  ... 

Sömmen    •  •  ■ 

Roxen  .... 

82.  Ronnehyån}\ 
Rottncn  ... 


94,0! 
44,3! 


4,7i 

3,1! 
I9.O1 


7,5 1  + 

22,g'  f 


1,0 


1899,0' 417,8  474,8  +  21,3 
126,2:  131,2!  14i,3  -I-  3,8 
95,6:     5,7;  22,9  +  6,4 


9ö.  Mörriims- 
ån. 

Asucn    .  .  . 

187.  Skrähoän. 
\  Raslångcn 

96.  Rönneån. 
Ringsjön  .  . 

98.  Lagan. 
AUgunuen 
Bolmcn     .  . 

103.  Åtran. 
Asnnden  jäm- 
te yttre  A- 
sunden   .  . 

108.  Vänern— 

Göta  älv. 
Mellan-  och 
Nedre  Fry- 
ken  .... 
ölafsfjordeu 
Stora  Le  o. 

Foxen 
Torrvarpen 
Ullvättern 
Vänern  .  . 
Mjörn    .  . 


151,2 

4,7 

42,2 

14,1 
183,5 


33,2 


58,6 
102,1 

138,8 
23,3 
.54,8 
5568,0 
56,0 


O, 

19,0 

3,0 
62,4 

26,2 


41,6 

86,8  i 

79,1 1 
27,5 

11,5! 
2060,2! 
21.31 


1,8; -I-  0,4 

38,oL  7,1 

4,81-1-  0,7l 

113,81-1-  19,2 


38,5  +  4,6 


35,7:-  2,2 
98,0  +  4,2 

90,2|+  4,11 
30.5k  l,li 
19,2' 2,9 
1893,1  -  62,4 
54,9-1-  12,5l 


Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  och  luftmassans  medelrörelse. 


Tab.  6. 


34,5i  20,4!  24,2  -f-  1,4 

Jordtemperatur  kl.  8  fm.  på       och  1  m:s  djup. 


station 


Gällivare 
Haparanda 
Stensele 
Östersund 
Härnösand 
Särna 
Karlstad 
Stockholm 
Askersund 
Grö  te  borg 
Visby 
Växjö 
Halmstad 
Kalmar 
Malmö 


Station  och  län 


Markslag 


i  Vitmossej. 
Sandjord 


-I- 
4- 
4- 
-1- 

|Mull,lattleral  4- 


 D.  5  _ 

Vs  m    1  m 


D.  15 


D.  25 


Vs  m     1  m     '/a  m     1  m 


0,0  4-  1,2 
0,6  4-  2,6 

'  4- 
-t- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 


0,9 
1,6 
0,8 
0,9 
2,2 
1,4 
1,4 


3,2 
1,4 
2,6 
1,8 
3.6 


2,0 

3,8 
3,6 
3,4 
4,8 
3,7' 
4,0 


0,8 
0,8 
0,7 
1,3 
0,7 

1,1 
2,0 
1,2 
1,3 


Kiruna,  Norrbottens  .  .  .  Piunmo    -  0,2  +  0,5.  -  0,5  4-  0,2    4-  0,6  +  0,0 

Öjebyn.          »         ...  Sdbl.m:ao.l.  -  0,3  -t-  1,0:  -  0,2  4-  0,7    -  0.3  4-  0,0 

Björkä  bruk,  Väaternorrl.  .  Lerjord 

Törsta,  Jämtlands .  .  .  .  Steubl.lättL  + 

Gisselås,      »        ....  Myrjord  + 

Varpnäs,  Värmlands.  .  .  Sandbl.lera  4- 

Uppsala,     Uppsala  .  .  .  Grus  f 

Ultuna,  2  em.,  »  ...  Lerjord  4- 
Experimentalfältet,  Sthlms  Lera  resp.  s.  4- 

Valinge  I,  Södermanlands  Mosand  + 

II,           »  Lättlera  4- 

Tornby,  Östergötlands  .  .  Lera 
Skara,  Skaraborgs .  .  . 
Flahult  I,  Jönköpings  . 

n, 

Olvingstorp,  Kalmar  .  . 
Svalöv,  Malmöhus  ,  .  . 
Alnarp,       »  ... 

Jordtemperatur  kl.  2  em.  på  20  cm:s  djup  i  Ultuna  (lerjord) 


5,7 
3,3 
4,5 
4,0 
5.0. 


+  2,6 

+  1,3 

4-  2,1 

+  1,6 

+  3,1 


0,8 
2,2 
1,8 
3,5 
2,8 
2,9 
4,3 
3,0 
^>,5 

5,1 
2.9 
3,9 
3.2 
4.2 


0,4 
0,6 
0,8 
1,3 
0,7 
1,0 
1,8 
1,2 
1.2 


4-  2,4 

4-  1,3 

+  1,8 

+  2,6 

4-  3,9 


4-  0,4 

4-  2,0 

4-  1,8 

4-  3,0 

4-  2,6 

+  2,5 

4-  3.8 

4-  2,6 

4-  3,2 


Bjnröklubb  ,  .  . 
llolmö  (jadd    .  . 

Brcmö  

j   Understen    .  .  . 
Svenska  Högarne 

Solen  befann  sig 
bell-Stokes'  instrument.) 


Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

Datum 

Temp. 

2  .  .  .  . 
4  .  .  .  . 
6  .  .  .  . 
8  .  .  .  . 

-  1,2 

-  2,4 

-  l,ft 

-  0,9 

10.  .  .  . 
12  ...  . 
14.  .  .  . 
16  ...  . 

-  0.6 

-  0,4 

-  0,2 

-  0,1 

18  ...  . 
20  ...  . 
22  ...  . 
24  ...  . 

-  0,1 

-  1.1 

-  0.3 

-  0,1 

26   .  .  . 
28   .  .  . 
30  .  .  . 

-  0,8 

-  0,4 

-  1.4 

i  'aUsUo  hela  niänaden  under  horisonten;  i  Flahult  lyste  den  klart  0,8  timmar  pr  dag  eller  12  %  av  längsia  möjliga  tid.  (Enligt  registreringar  av  Camp- 

mätt  med  Wilds  instrument,  skyddat  för  sol  och  nederbörd. 


Tab.  7.   Avdunstning  i  Stockholm, 


Datum 


1   !  2 


3  4 


5      6  7 


9    10  i  11  I  12 


13 


14  i  15 


16  ;  17  i  18 


19 


20  1  21 


22  I  23  i  24 


25 


26    27  i  28    29  j  30  i  31  iSumma 


1,8  i  1,3    0,5  1  0,8  1  0,9    0,6    0,2  1  0,2  |  0,1  1  l,o'  1,2  '  0,8  \  0,8  |  0,l|  0,2|  0,4  j  0,7  i  0,4|  0,6!  0,6;  0,8]  0,5|  0,2|  0,3  !  0,3  1  0,3  ;  0.6  |  0,7  1  O.öl  0,7l  0,4i  18,5 
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STATENS   M  E  T  E  O  J;  O  L  O  G  T  S  K  -  H  Y  D  R  O  G  R  A  F  1  S  K  A    A  N  S  T  A  I.  ^1' 

MÅNADSÖYER^>1KT  ÖVER  A^VDEULEK  OOH  VATTENTILLGÅNG 

Åro-ano-  o.    Del  I.    13.  Sammanfattning  för  år  1921 


Yäiderlekeu.  Flertalet  cykloner,  som  västerifrån  över- 
farit vårt  land,  ha  haft  sina  stråkvägar  över  norra 
Sverige,  under  det  att  starka  utlöpare  från  auticyklon- 
omradena  i  öster  och  sydväst  mestadels  legat  över 
södra  delarna  av  landet. 

Lufttrycket  var  i  medeltal  för  aret  under  det  nor- 
mala i  Norrland  och  större  delen  av  Svealand,  men 
över  normalvärdet  i  sydvästra  Svealand  och  hela 
Götaland,  xlvvikelsen  var  i  nordligaste  Norrland  om- 
kring —  2  mm,  i  sj-dvästra  Götaland  -f  1.5  mm. 

Tiudi-iktniug:    och   luftiiiassaus  iiiedelrörelse.  För 

större  delen  av  riket  var  årets  övervägande  vindrikt- 
ning västsydväst.  Luftmassans  medclrörelse  var  i 
södra  Sverige  mer  än  200  kilometer  per  dygn  från 
YSV  och  i  norra  Sverige  omkring  150  kilometer 
från  Y. 

Temperaturen  var  i  medeltal  för  året  i  hela  landet 
över  den  normala,  omkring  l"  i  nordliga  och  sydöstra 
Norrland,  östra  Svealand  och  hela  Götaland,  eljest 
omkring  0'.5.  Högsta  årsmedeltemperaturen,  +  8'.6, 
uppvisade  Malmö  och  därnäst  Halmstad  med  +  S'.5. 
Lägsta  årsmedelvärdet,  —  l'.8,  hade  Karesuando  och 
därnäst  Kiruna  med  —  1°.4.  Med  hänsyn  till  de  olika 
årstiderna  voro  januari,  februari  och  mars  ovanligt 
blida,  april  och  maj  mycket  varma,  medeltemperatu- 
ren under  juni — september  var  lägre  än  den  normala, 
oktober  något  varmare,  november  kallare  och  decem- 
ber blidare  än  vanligt. 

Nederbörden.  I  stort  sett  kan  året  betecknas  som 
ett  våtår  för  norra  och  ett  torkår  för  södra  Sverige. 
Årets  största  nederbördsmängd,  800  mm  i  medeltal, 
föll  i  Jämtlands  och  Södra  Älvsborgs  län,  vilket  för 
de  nämnda  områdena  är  resp.  60  %  och  6  %  över  nor- 
malvärdet. Siidra  Kalmar  län  uppvisade  en  brist  av 
omkring  25  %.  I  hela  Svealand  och  större  delen  av 
Götaland  utgjorde  bristen  under  året  omkring  10  % 
av  årsmedelvärdet.  Den  svåraste  torkan  rådde  under 
månaderna  februari,  m.aj,  juni,  september  och  novem- 
ber. I  augusti  översteg  nederbördssumman  på  många 
ställen  i  Lappland  och  Jämtland  300  mm,  den  största 
på  40  år  i  dessa  trakter.  Detta  medförde  att  nämnda 
månad,  trots  avsevärd  brist  i  östra  Svea-  och  Göta- 
land, blev  för  riket  i  sin  helhet  den  nederbörds- 
rikaste. 

Snötäcket  kvarlåg  i  inre  och  västra  delarna  av 
Norrland  till  omkring  d.  10  maj,  men  i  Svealands 
nordvästra  del  var  marken  bar  från  början  av  samma 
månad.  I  Svealands  övriga  delar  var  marken  bar  från 
början  av  mars  och  i  Götaland  mestadels  bar  från  januari 
månads  mitt.  —  I  slutet  av  september  och  oktober  föll 
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snö  flerstädes  i  Norrland  och  Svealand,  men  kvarlig- 
gande  snötäcke  över  större  områden  bildades  först  i  no- 
vember i  Norrland  samt  i  Svealands  och  Götalands  hög- 
länta  trakter.  Under  större  delen  av  december  sak- 
nades flerstädes  snötäcke  i  södra  Sverige  och  kust- 
landet i  norra.  Snötäckets  tjocklek  var  d.  31  decem- 
ber flerstädes  i  Norrland  omkring  65  cm,  i  Svealands 
inre  och  västra  delar  omkring  40  cm,  på  vissa  ställen 
i  östra  Svealand  30  cm  samt  i  Östergötland  och  Små- 
land omkring  10  cm. 

Åska  förekom  under  var  och  en  av  årets  månader. 
Särskilt  anmärkningsvärt  var  åskvädret  d.  22  januari. 

Vatteutillg^ången  var  i  genomsnitt  för  hela  året 
betydligt  högre  än  den  normala  i  norra  Sverige  men 
däremot  avsevärt  under  den  normala  i  södra  delen  av 
landet.  Exceptionellt  höga  voro  årsmedelvattenstån- 
den  bl.  a.  i  Luleälv  vid  Trångfors,  Ängermanälven 
vid  Forsmo  och  Indalsälven  vid  Bomsund.  Exceptio- 
nellt låga  voro  däremot  medelvattenstånden  bl.  a.  i 
Västerdalälven  vid  Transtrand,  Emån  vid  Järnforsen, 
Mörrumsån  vid  Mörrum,  Helgeån  vid  Hönjebro  och 
Lagan  vid  Skeen. 

Högvattenstånden  voro  nästan  överallt  lägre  än 
normalvärdena,  och  i  åtskilliga  vattendrag,  exempelvis 
österdalälven,  Sagån  (Forsbo),  Emån,  Mörrumsån, 
Ätran  (Kila),  Klarälven  (Edebäck)  och  Gullspångs- 
älveu  (Ätorp),  var  högvattenståndet  lägre  än  det  förut 
lägsta  kända. 

Lågvattenstånden  voro  i  regel  normala  eller  därun- 
der. På  några  ställen  i  södra  Sverige  närmade  de 
sig  eller  underskredo  de  förut  kända  lägsta  lågvatten- 
stånden. 

Beträffande  vattenståndets  variation  under  årets 
lopp  märkes  följande. 

I  fjällfloderna  var  vattenståndet  under  årets  första 
månader  lägre  än  normalt.  Vårflödet  började  ganska 
tidigt  men  var  som  förut  nämnts  icke  högt  varför 
vattenståndet  i  regel  snart  åter  var  lägre  än  dagsme- 
diekurvan.  Tillfölje  riklig  nederbörd  började  emeller- 
tid vattenståndet  att  i  slutet  av  juli  eller  början  av 
augusti  åter  stiga.  Höstfloden  var  i  regel  av  unge- 
fär samma  höjd  som  vårfloden,  i  Ljungan,  Ljusnan 
och  Dalälven  var  densamma  dock  avsevärt  högre  än 
vårfloden.  I  de  nordligare  älvarna  höll  sig  vatten- 
ståndet sedan  över  uormalkurvan  till  årets  slut;  i 
Ljusnan,  Dalälven  och  Klarälven  föll  däremot  vatten- 
ståndet snart  åter  under  den  för  årstiden  normala 
höjden. 

Bland  skogsälvarna  visade  Byskeälven  samma  all- 
männa drag  som  fjällfloderna.  Gullspångsälven  har 
tidig   och   ovanligt   liten  vårflod  och  höll  sig  vatten- 
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ståndet  uuder  sista  halvåret  å  nästan  oförändrad  höjd. 
Vattenståndet  i  Fyrisån  var  hela  året  under  normal- 
kurvan och  varierade  jämförelsevis  obetydligt.  På 
samma  sätt  förhöllo  sig  Nyköpingsåa  och  Emån;  i 
den  senare  var  dock  vattenståndet  sista  hälften  av 
mars  över  normala  höjden. 

Helgeån  och  Nissan  hade  i  januari  och  början  av 
februari  smärre  flöden  men  höllo  sig  uuder  senare 
hälften  av  februari  uuder  uormalkurvan.  Efter  en 
mindre  stigning  i  början  av  mars  höllo  sig  båda 
älvarna  avsevärt  under  den  normala  höjden  nästan 
ända  till  åtets  slut.  Under  augusti  och  oktober  före- 
komma smärre  flöden,  vilka  för  några  dagar  höjde 
vattenståndet  i  Nissan  över  normal  höjd. 

Vatteiikraftsimlustrieus  tillgång  på  vatten  var  i  bör- 
jan av  året  i  allmänhet  mindre  god  med  undantag 
för  en  del  av  södra  Sverige.  Från  april  ändrades 
förhållandena  så,  att  vattentillgången  blev  god  i  norra 


Sverige  men  efter  hand  sämre  och  snart  ovanligt  dålig 
i  södra  delen  av  landet.  Tack  vare  höstfloden  fanns 
i  allmänhet  god  vattentillgång  i  norra  Sverige  till 
årets  slut.  Vattenbristen  i  södra  Sverige  minskades 
något  mot  årets  slut. 

Flottningen  kom  ovanligt  tidigt  i  gång  överallt  och 
var  islossningen  ur  flottningssynpunkt  gynnsam  med 
ringa  skadegörelse.  På  grund  av  den  låga  vårfloden 
fick  flottningen  i  flera  vattendrag  snart  avslutas  för 
vattenbrist  och  på  en  del  håll  försvårades  densamma 
av  ihållande  blåst.  Den  ovanligt  stora  höstfloden 
vållade  i  en  del  huvudälvar  avbrott  i  flottningen.  I 
huvudälvarna  kunde  flottningen  sedan  fortsätta  under 
gynnsamma  förhållanden  in  i  oktober. 

Norrsken  ha  iakttagits  under  årets  alla  månader; 
flera  mycket  praktfulla,  såväl  i  landets  norra  som 
södra  delar.  Norrskenen  d.  14  maj  och  28  septem- 
ber voro  synnerligen  storartade. 


Tillägg  till  månadshäftenas  Tab.  5. 


Station 

och  månad 

Medclvind- 
riktning 

Medel- 
rörelse  km 
per  dygn 

Station 

Ofh  mäuad 

Medclvind- 
riktning 

Medel- 
rörelse km 
per  dygn  j 

Bremö 

uuder  januari 

1921 

VNV 

197 

Svenska  Högarne 

under  oktober  1921 

VNV 

279  i 

Svenska  Högarue 

V 

293 

Bjuröklubb 

NV 

834 

Kungsholmen 

VSV 

418 

Holmö  Gadd 

»                 »  )) 

VNV 

307  1 

Bjuröklubb 

»  juli 

» 

NN  V 

178 

Väderöbod 

-VSV 

301  i 

Holmö  Gadd 

NV 

124  I 

Holmö  Gadd 

november  > 

VNV 

120 

Svenska  Högarne 

NV 

178 

Holmö  Gadd 

»     december  * 

VSV 

107  I 

Bjuröklubb 

»  september 

NV 

.!]46 

Noter  om  de  år,  till  vilka  de  normala  nederbördsmängderna  i  Tab.  1  hänföra  sig. 

'  1879—1920.   ^  1898-1920    '  18G0— 1920  "  1863—1869,  1874—1920.      1880—  >  i«  1894-1920  1884—1920 

■1905—  .      =1^86-         8  1886—  »  '2  1876-1920  '-^860-1864,       1^870—   >       2»  1881-  » 

^902-   >       «  1862-   .      '«  1900-1920  in878-1920  1867-1920,       ^»  im-   ^        -'Muter polerat  värde 


Tab.  1.   Medel-  och  normalvärden  av  lufttryck,  temperatur,  fuktighet  och  nederbörd  m.  m.  år  1921. 


station 

Stat. 
höjd 
över 
havet 

Lufttryck 
8  f.  m. 
(  Vid  havets 
nivå) 

M 

Normala  = 

e  d  e  1  t  e  m  p  c  r  a  1 
(Vill  statiiHiernas  nivå) 
medeltemperaturen 

u  r 
1M59 

—  r.)  1 ; 

.Alltal 
frost- 
il  atrar 

F  u  k  t  i  h  e  t  s- 
p  r ocent 

N  (;  d  e  r  1,  ö  r  < 
iiini 

en 

.Antal 

Nor- 
mal 

8  f 

m. 

2  c.  m. 

9  c 

m. 

Dygnet 

Maxi- 
mum 

Mini- 
mum 

8 
f.  m. 

1 

9 

j 

Nor- 



Stör- 
sta på 
•<^4tim- 
iriar 

ne- 
der- 
börds- 
da;rar 

dagär 

m 

1921 

1921 

Mnr- 

mal 

1921 

Nor- 
mal 

1921 

Nor 
mal 

1921 

Nor- 

2 

1921 

med 
;  åska 

Karesuando  .  . 

'mö 

755,8 

758,0 

-  2,0 

—  2,9 

+  0,4 

t 

-  0,6 

—  2,3 

—  3,4 

-  1,8 

-  2,8 

+  3,1 

-  (v 

2-9 

80 

74 

82 

189 

'  3i,)7 

27.7 

183 

Riksgränsen  . 

521,7 

755,4 

757,0 

-  1,2 

—  2,5 

-  0,3 

-1,1 

—  1.3 

—  2,1 

-  1,3 

-  2,1 

+  1,9 

-  4,4 

225 

85 

82 

'  85 

1  474 

■  1 15H 

54,3 

25fi 

Kiruna  .... 

505,i 

756,4 

758.0 

- 

-  2.3 

+  0,5 

-  0,3 

-1,9 

;-2,8 

-  1,4 

—  2 

:+  2,5 

—  5,8 

232 

661 

»428 

41,4 

187 

1 

Gällivare  .   .  . 

365,1 

756,3 

758,3 

-  1,0 

-  1,R 

+  2,0 

+  1,2 

-  0,3 

-  1,4 

!-o,i 

-1,1 

+  4,6 

;  -  .5,0 

213 

80 

69 

77 

533 

'  135 

28,6 

131 

Kvikkjokk  .  . 

330. 

-  1,3 

-  2,3 

+  1,8 

+  1,3 

-  1.1 

-  1," 

-  0,7 

-  1,3 

+  4,5 

-  6,2 

232 

652 

M61 

22,7 

165 

1 

Jokkmokk    .  . 

255,4 

756,4 

758,3 

-  0,6 

-1,4 

+  1,8 

+  1,4 

-1,5 

-  1,6 

-  0,4 

-  1,1 

+  3,8 

—  5.8 

22o 

78 

72 

83 

564 

'  «417 

34,4 

164 

4 

Haparanda  .  . 

9,2 

756,0 

758,3 

-1-  0,9 

+  0,2 

4-  2,9 

+  2,5 

+  0,5 

+  0.1 

+  1,0 

+  0,5 

+  4,7 

-  2.5 

2011 

81 

74 

81 

691 

M77 

29,9 

154 

Tärnaby  .  .  . 

448. 

— 

— 

-0,7 

-0,7 

4-  2,0 

+  2,1 

-  1,0 

-1,1 

-  0,3 

-  0,5 

+  3,7 

-  i,'! 

211 

— 

— 

— 

839 

»570 

25,8 

239 

Piteä  .... 

8,5 

756,3 

758,4 

+  2,1 

+  1,2 

+  4,6 

+  4,1 

+  1,8 

+  1,2 

+  2,4 

+  1,' 

+  6,3 

-  2.1 

189 

77 

71 

77 

371 

'431 

41,2 

118 

— 

P 

328,2 

757.5 

758,4 

—  0.2 

-  0,6 

4-  2,8 

-h  2,3 

-0,2 

-0,4 

+  0,3 

±  0,0 

+  4,1 

—  4,4 

215 

83 

73 

85 

651 

'  148 

45  0 

191 

7 

UlUCct  .... 

16,9 

757,1 

758,5 

+  2,8 

+  2,2 

4-  5.3 

+  4,5 

+  2,3 

+  1,3 

+  3,0 

+  2,1 

+  6,6 

—  1,8 

189 

80 

73 

83 

452 

'562 

23  8 

124 

5 

593  6 

758,0 

758.6 

+  1,0 

+  0,4 

+  2,8 

+  2,3 

+  0,6 

-  0,1 

+  1,0 

+  0,4 

4-     4  9 

—  3,5 

216 

85 

82 

88 

1252 

'» 88G 

38  5 

216 

2 

öster-  fV/i-^o/o 
sand  IV  io-"',  IS 

±lal  nu   j   .  1 —  3 

sand  \'«/3-»'/iä 

J  .  8—    /  1 3 

lijnräker  .   .  . 

322.(3^ 
331.4/ 
20  51 

354.  \ 

363.0/ 
72,4 

758,2 

757,7 

758,4 
758,2 

758,7 

758,7 

759,1 
759.0 

-1-  1,9 

+  4,0 

+  2,3 
+  3,8 

+  1,4 

-1-  2,9 

4-  1.0 
+  2,8 

4-  4,9 

4-  6,4 

4-  5,9 
4-  7,5 

+  4,6 

+  5,9 

+  4,8 
+  6,5 

+  2,4 

+  3,5 

+  2,3 
+  3,7 

t-  1,6 

+  2,9 

+  0,6 
+  2,6 

+  2,7 
+  1,1 

+  2,9 
+  4,4 

+  2,0 

+  3,4 

+  1,4 
+  3,3 

+  6,3 

+  8,0 

+  7,5 
+  9,4 

-  0,8 

-  0,9 

-  3,1 
-0.5 

170 

172 

202 
178 

88 

76 
81 

71 

66 
70 

80 

79 
83 

668 

599 

629 
492 

"  462 

'  593 

12  459 
4.50 

48,5 

64,8 

40,4 
21.8 

175 

135 

117 
109 

2 
5 

4 

5 

Särna  ... 

450. 

75S,5 

759,1 

+  0,0 

-  0,4 

4-  5,3 

+  4,2 

+  0,9 

+  0,7 

+  1,3 

+  1,0 

+  6,3 

-  4.N 

229 

76 

66 

Ib 

612 

' '  524 

44,8 

167 

9 

Gävle  ... 

20,8 

758,6 

759,0 

+  4,9 

+  4,3 

4-  8,3 

+  7,2 

+  5,1 

+  4,0 

+  5,6 

+  4,6 

+  10,2 

+  0..; 

1K3 

80 

69 

80 

498 

'  497 

.•;9,i 

134 

ij 

Falun  .... 

121,7 

758,7 

759.2 

+  4,7 

-.-  3,5 

+  8,2 

+  7,2 

+  5,0 

+  3,8 

+  5,4 

+  4,3 

+  9,5 

-  0.;) 

190 

76 

66 

79 

630 

'  533 

34,0 

147 

11 

Uppsala  . 

24,0 

758,9 

759,2 

+  5,7 

+  4,6 

+  9,2 

+  7,9 

+  5,3 

+  4,2 

+  6,1 

+  4,9 

+  10,6 

+  1,3 

150 

80 

65 

80 

532 

'  539 

30,0 

161 

11 

Västerås  . 

17,' 

759,1 

759,3 

f  5,4 

4-  4,8 

+  9,3 

+  8,4 

+  6,1 

+  4,9 

+  6,4 

+  5,5 

+  11,0 

+  1,9 

141 

<9 

64 

78 

508 

'  481 

29,7 

131 

5 

Karlstad  .  .  . 

52,7 

759,6 

759,4 

+  5,5 

4-  4,9 

+  9,1 

+  8,4 

+  6,0 

+  5,6 

+  6,6 

+  5,9 

+  10,4 

+  2.5 

124 

78 

6f) 

78 

523 

'^589 

29,8 

139 

6  1 

Stockholm   .  . 

44,4 

759,0 

759,3 

+  6,4 

+  5,5 

+  9,2 

+-  7,9 

+  6,2 

+  5,2 

+  6,8 

+  5,7 

+  10,2 

+  o,l 

121 

'yr 

Ii 

65 

79 

512 

1"  549 

22,9 

144 

4 

Örebro  .... 

33,4 

759,8 

759,4 

4-  6,3 

+  5,1 

+  9,7 

+  8,3 

+  6,7 

+  5,1 

+  7,1 

+  5,6 

+  10,7 

+  3,0 

117 

77 

66 

77 

551 

'  580 

44,5 

149 

12 

Strömstad    .  . 

8,8 

759,8 

759,3 

+  7,0 

4-  6,4 

+  9,4 

+  8,4 

+  7,0 

+  6,4 

+  7,8 

+  6,7 

+  10,7 

+  2,5 

114 

81 

76 

83 

524 

"  644 

19,4 

132 

4 

Askersund   .  . 

97,1 

760,0 

759.5 

+  6,4 

+  4,8 

+  10,2 

+  8,4 

+  5,5 

+  4,9 

+  6,6 

+  5,4 

+  11,4 

+  1,6 

148 

79 

66 

86 

635 

'  645 

28,8 

147 

10 

Nyköping    .  . 

17,9 

759,4 

759,5 

+  6,5 

-1-  5,5 

+  9,5 

+  8,8 

+  6.3 

-t-  5,3 

+  6,9 

+  5.8 

+  10,6 

+  2,7 

12u 

77 

67 

79 

390 

'  574 

24.8 

133 

-  1 

0  1 

Linköping   .  . 

63,4 

759.7 

759,6 

-1-  6,2 

+  5,6 

+  9,8 

+  9,0 

+  6,9 

+  5,8 

+  ■7,1 

+  6,3 

+  11.0 

+  3,0 

115 

79 

64 

76 

494 

'  513 

30,8 

153 

10 

Skara  ... 

115,0 

759,9 

759.7 

-t-  5,8 

+  5,2 

+  9,3 

+  8,2  +  5,7 

+  4,9 

+  6,4 

+  5,5 

+  11,.S 

+  1,8 

129 

81 

68 

84 

583 

'  557 

41,8 

141 

4  1 

Vänersborg 

54,2 

759,9 

759.6 

+  7,2 

-1-  5,9 

+  9,7 

+  8,0 

+  7,2 

+  5,8 

+  7,5 

+  6,2 

+  10,8 

+  3,3 

108 

80 

6? 

79 

580 

'  719 

23.8 

150 

o  1 

3  > 

Ulricehamn 

270. 

760,2 

759,7 

+  5,2 

4-  4,8 

+  9,2 

+  8,3 

+  5,2 

+  4,2 

+  5,9 

+  5,0 

+  10,6 

+  2,4 

129 

83 

68 

83 

745 

758 

26,4 

160 

11 

Jönköping    .  . 

97,9 

760,3 

759.8 

+  6,4 

+  5,6 

+  9,5 

+  8,2 

+  7,1 

+  5,8 

+  7,3 

+  6,1 

+  11,0 

+  3,5 

91 

77 

65 

76 

511 

'  499 

36,5 

139 

7 

Västervik    .  . 

11,9 

760,0 

759,9 

+  7,3 

+  6,2 

+  10,4 

+  8,8 

+  6,9 

+  6,0 

+  7,6 

+  6.5 

+  11,6 

+  3.5 

no 

77 

64 

78 

427 

'  521 

58.4 

134 

u  1 
o  1 

Borås  .... 

143,4 

760,6 

759,8 

+  5,8 

+  5,3 

4-10.0 

+  9,0 

+  5,9 

+  4,5 

+  6,5 

+  5,5 

+  11.3 

+  1,6 

141 

85 

71 

86 

865 

'^884 

34,2 

159 

6 

Göteborg  .   .  . 

16,5 

760,4 

759,7 

+  7,6' 

+  6,9 

+-10,2 

+  9,3 

+  8,8 

+  7,3 

+  8,4 

+  7,5 

+  11,2 

+  5,2 

64 

79 

68 

75 

528 

'  775 

22.7 

140 

4 

Visby  .... 

10,9 

760,2 

759,8 

+  7,9 

+  6,7 

+  9,2 

+  8,2 

+  7,4 

+  6,3 

+  7,9 

+  6,7 

+  10,5 

+  4,7 

82 

78 

72 

79 

376 

•496 

24,0 

122 

3 

Växjö  .... 

172,5 

760,8 

760,1 

+  6,4! 

-1-  5,6 

t- 10,2 

+  8,8 

+  7,1 

+  5.5 

+  7,4 

+  6,1 

+  11,3 

+  3,2 

102 

82 

65 

79 

490 

'580 

27,7 

168 

7 

Halmstad 

10,3 

761,0 

760,1 

+  8,2 

+  6,9 

+  10,9 

+  9,6 

+  8,1 

+  7,0 

+  8,5 

+  7,4 

+  11,7 

+  4,6 

66 

78 

69 

80 

609 

'711 

21,8 

131 

3 

Kalmar       .  . 

10,2 

760,8 

760,2 

+  7,4 

+  6,6 

■  10,2 

+  8,9 

+  7,7 

+  6,6 

+  8,0 

+  7,0 

+  11,8 

+  4,4 

79 

79 

66 

78 

295 

•400 

25,1 

118 

a 

Ronneby  .   .  . 

6. 

-t-  7,8 

+  7,1 

+  11,2 

+  9,9 

+  6,2 

+  5,7 

+  7,5 

+  6,8 

+  12,5 

+  2,2 

113 

498 

'-^  551 

27,3 

129 

10 

Karlshamn  .  . 

6,9 

761,1 

760,4 

+  7,1 

4-  6,9 

+  10,2 

+  9,5 

+  7,4 

+  6,7 

+  7,8 

+  7,2 

+  11,3 

+  3,9 

89 

82 

72 

81 

451 

'  520 

29,1 

147 

8 

Kristianstad 

5,9 

761,4 

760,3 

+  8,0 ; 

4-  6,9 

+11.0 

+  9,7 

+  7,5 

+  6,8 

+  8,2 

+  7,3 

+  12,2 

+  3,4 

89 

81 

69 

84 

456 

•  519 

19,8 

157 

16 

Land  . 

37,9 

761,8 

760,4 

+  7,6 

4-  6,9 

+  11,0 

+  9,7 

+  7,6 

+  6,6 

+  8,2 

+  7,2 

+  12,1 

+  4,6 

75 

^;4 

69 

64 

621 

'602 

29,3 

166 

6  . 

.Malmö 

8,3 

761,7 

7(jt),;f 

+  7,0 

+  7,2 

+  10,8 

+  9,5 

+  8,3 

+  7,3 

+  8,6 

+  7,6 

+  12,0 

+  5,1 

64 

bO 

68 

79 

519 

"550 

23,8 

126 

3 

VsUd 

4,5 

761,8, 

760,4 

f  8,0, 

+  7,3 

+  9,9 

r  8,7 

+  7,9, 

+  7,0 

+  8,2 

+  7,5 

537 

2' 500 

17,5 

164 

18 

102 


Tab.  3.   Medel-,  maximi-  och  minimivattenstånd  1921. 


station 


Vattendrag 


Torneälv 
Kalixälv 
L.  Lulcälv 
Luleälv 
Piteälv 
Byskeälv 
Hornavan 
Skellefteälv 
Umeälv 
Öreälv 
Angermanälven 
SI  röms  vattnet 
Arcälven 
Indalsälven 
Gimän 
Ljungan 
Ljusnan 
Österdalälven 


Vojakkala  

Röd upp   

Pajerim  

Trängfors  

Älvsby  

Myrheden  

Arjeplog  

Kusfors  

Vännäs   

Nyåker  

Forsmo  

Strömsund  

Duved  

Bomsnud   

Gimdalsbj'   

Torpshammar  2  

Eääuge   

Oxberg  

Leksand  2   

Transtrand  Västerdalälven 

Fäggeby    Dalälven 

Hammarby   Dyltaån 

Forsbo    Sagån 

Nedre  Uppsala   Fyrisån 

Övre  Stockholm   Mälaren 

Näsby   Eunnviken 

Nedre  Täckhammar   Nyköpingsån 

Källstad    Tåkern 

Motala   Vättern 

Mjölarp   Mjölarpsän 

Novsholm   Roxen 

Järiiforsen   Emåu 

Mörruni   Mörramsån 

Hönjebro   Helgeim 

Klippan   Bälgaueån 

Skeen   Bolmån 

Johansfors   Nissan 

Kila   Ätran 

Åsbro   Viskan 

Edebäck    Klarälven 

Nordmark  i  Tinisälven 

Åtorp  jGullspångsälven 

Sjötorp  i  Vänern 


T)       •  J 

Period 

1 

Masimivatteustånd  [ 

Medelvatten- 
ständ 

Minimivattenstånd 

Högsta  kända 

j 

1921  i 

1921 
cm 

■NT 

JN  or- 
nialt  1 

CUl 

1921  ! 
cm 

Lägsta  kända 

är- 
ar 

CDl 

cm 

cni 

år 

1910—20 

1920 

458 

364 

1 

234  ! 

1 

200 

153 

79 

1913 

lf)ll_20 

> 

586 

498 

301 

277 

222 

200 

1915, 17 

1910—20 

498 

380 

19(J 

180 

96 

67 

1911 

1915, 18 

680 

570 

369 

314 

195 

110 

1915  1 

1920 

580 

418 

173 

153 

52 

18 

1917 

1900—20 

1901 

230 

214 

79 

79 

26 

22 

1915 

1909—20 

1920 

403 

292 

236 

1917 

10QO_90 

1807 

469 

436 

252 

244 

158 

130 

> 

1901—20 

> 

786 

599 

373 

348 

216 

192 

1905 

1005—20 

1906 

550 

415 

219 

218 

151 

138 

1908 

1910—20 

1920 

763 

536 

335 

288 

180 

151 

1917 

1909—20 

338 

302 

191 

158 

92 

82 

1915 

1901—20 

1903 

303 

280 

1G8 

149 

72 

57 

t 

iyi,2— 1920 

1899 

541 

424 

212 

159 

46 

5 

1885 

1910—20 

1916 

160 

158 

67 

54 

33 

17 

1914  i 

1909—20 

627 

518 

306 

301 

201 

185 

1909 

leOO— 20 

1906 

620 

468 

268 

272 

191 

181 

1915 

1910—20 

1916 

452 

.m 

254 

255 

219 

204 

1914 

1900—20 

1  395 

1201 

1089 

1103 

1  016 

997 

1909 

1901—20 

602 

254 

66 

92 

6 

10 

1920 

1911—20 

> 

676 

322 

176 

193 

96 

51 

1914 

1910—20 

236 

Ul 

75 

96 

48 

29 

> 

1919 

483 

382 

253 

265 

200 

200 

» 

1877—1920 

1888 

305 

85 

56 

84 

22 

15 

1888 

1901—20 

1904 

534 

418 

397 

418 

367 

363 

1920 

1911—20 

1916 

612 

550 

479 

504 

413 

404 

1914 

1909—20 

1913 

152 

54 

33 

54 

17 

3 

» 

> 

190 

88 

52 

83 

22 

10 

1876—1920 

1877 

356 

312 

299 

315 

279 

270 

1887 

1909—20 

1917 

106 

68 

30 

35 

0 

0 

1911 

1871—1920 

1913 

516 

380 

333 

379 

399 

303 

1887 

1901—20 

1904 

250 

103 

44 

76 

3 

0 

1911, 17 

1910—20 

1912 

252 

142 

78 

'  132 

2? 

39 

1918 

1900—20 

1917 

130 

94 

40 

j  59 

6 

0 

1911 

1909—20 

175 

132 

53 

57 

17 

14 

1914, 16 

1912. 13 

386 

308 

246 

273 

204 

193 

1911 

1900—20 

1900 

395 

358 

269 

285 

202 

200 

> 

1911—20 

\  1912 

298 

180 

77 

100 

26 

21 

1914 

1909—20 

1  1914 

260 

•  124 

59 

68 

21 

18 

1917 

1910—20 

i  1916 

594 

1  256 

136 

150 

73 

1  27 

1914 

1911—20 

1912,20 

172 

i  118 

30 

39 

11 

'  0 

» 

1909—20 

1920 

203 

109 

64 

71 

38 

10 

1809-1908 

2 

555 

427 

381 

424 

321 

'  297 

1902 

Tab.  5.  Antal  vindar  i  procent  samt  medelvindriktning  och  luftmassans  medelrörelse  1921. 


Station 

N 

NO 

0 

so 

S 

SV 

Y 

NV 

Lugn- 
väder 

Halmstad  

5,9 
17,8 

2,5 
15.2 
14,1 

9,0 

5,5 
11.0 

2,4 

2,1 
10,5 
7,4 
4,3 
6,9 
5,6 

5,0 
6,2 
1,6 
3,5 
5,1 
2,2 
4,5 
4,2 
5,4 
5.8 
4,8 
7,8 
10,7 
8,2 
6,6 

3,1 
5.0 

13,5 
5,0 
3,0 
1,1 
5.9 
5,3 
5,9 
6,6 
5,8 
4,6 
6.8 
6,2 

10,4 

3,1 
9,8 
1^0 

12,9 
5,5 
2,1 
2.9 
7,2 
5,4 
3.3 
7,2 
8,3 
7,8 
3,6 

12,4 

7,6 
20,0 

7,2 
11,8 

19,0 
14,0 

10,9 
13.8 
7,8 
4,8 
9,3 
11.2 
6,4 
13,4 
12,4 

6,9 
16,7 

7,2 

6,6 
10,0 

8,6 
13,7 
20,5 
14,7 
16,6 
33,0 
22,2 
25,0 

21,5 
13,2 

20,8 
10,8 
23,0 
7,2 
9.3 
2,4 
12,9 
17,8 
24,0 
21,1 
16.5 
15,5 
19,0 
15,0 
21,2 

7.2 
7,5 
6,4 
22.5 
10,2 
13,4 
8,2 
9.6 
9,0 

- 

',0 

12,4 
10,0 
8,8 
9,0 
12,6 

40,4 
6,2 
37,6 
15,4 
23,8 
46,7 
35,5 
10,7 
25,4 
32,2 
0,5 
13.0 
11,2 
16,2 
5,6 

Station 

Medclvind- 
riktniug 

Medelrörelse 
km  per  dygn  i 

S  t  a 

tion 

Medelvind- 

riktuiug 

Medelrörelsc 
km  per  dygn 

Bjuröklubb  

Holmö  Gadd  

Svenska  Högarne   

V 
SV 

V 
Vt.N 

vsv 

113 
163 
183 
73 
200 

VSV 
VSV 
VSV 
VNV 
VSV 

230 
237 
197 
213 
227 

Stockiiulm  iy22.  P.  A.  Norstedt  ■St  Söner. 


STATENS  M  E  T  E  O  R  O  L  O  G  I  S  K  -  H  Y  1)  R  O  G  R  A  F  I  S  K  A  A  N  S  T  A  I.  T 


ÅRSBERÄTTELSE 

FÖR 

1921 


STOCKHOLM  1922 


STOCKHOLM  1922 

KUNGL.  BOKTRYCKERIET.     P.  A.  NORSTEDT  &  SÖNER 
2105G9 


Till  KONUNGEN. 


I  enlighet  med  12  §  av  Eders  Kungl.  Maj:ts  nådiga  instruktion  får  Statens  raeteorologisk- 
hydrografiska  anstalt  härmed  i  underdånighet  avgiva  följande  berättelse  om  sin  verksara- 
het  under  år  1921. 
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Beträffande  anstaltens  styrelse  har  ingen  förändring  under  året  inträffat. 
Anstaltens  ordinarie  manliga  personal  har  varit  densamma  som  förut. 
Vid  den  meteorologiska  avdelningen  hava  varit  anställda  4  extra  meteorologer  näm- 
ligen fil.  lic.  E.  Calwagen,  som  dock  varit  tjänstledig  under  året  för  tjänstgöring  vid 
Väderlekstjänsten  i  Bergen,  fil.  kand.  T.  Bergeron,  fil.  lic.  C.  J.  Östman  och  ingenjör 
K.  Haldin  ävensom  12  extra  kvinnliga  biträden.  Vid  den  hydrografiska  avdelningen 
hava  varit  anställda  5  extra  hydrografer,  nämligen  fil.  lic.  F.  Bergsten,  ingenjör  L.  Wat- 
TENSTRÖM,  sjökapten  Hj.  Hammaren,  som  från  den  1  juli  1921  tjänstgör  i  Abisko  vid  de 
geofysiska  arbetena  i  samband  med  Amundsens  polarexpedition,  civilingenjör  F.  H.  Svens- 
son från  den  25  maj  samt  agronom  P.  K.  Persson  från  den  18  maj  ävensom  4  extra 
kvinnliga  biträden.  Dessutom  har  såsom  biblioteksamanuens  herr  G.  H.  Hamberg  varit 
anställd. 

Genom  beslut  av  1921  års  riksdag  hava  till  Anstalten  från  den  med  1921  års  ut- 
gång upphörda  nautish-meteorologiska  byrån  handhavandet  av  pegelstationerna  vid  rikets 
kuster  ävensom  nämnda  byrås  meteorologiska  arbeten  överförts  till  Anstalten  från  och 
med  ingången  av  år  1922. 

Anstaltens  observationsväsen  har  under  år  1921  i  huvudsak  varit  följande: 

Antalet  2:dra  klassens  meteorologiska  stationer  har  varit  44,  av  vilka  38  varit  be- 
kostade av  anstalten  och  6  från  andra  håll. 

Hela  antalet  stationer,  vid  vilka  nederbörden  uppmättes,  var  698.  I  detta  antal 
inräknas  de  ovannämnda  44  2:dra  klass  stationerna,  44  under  Nautisk-Meteorologiska 
Byrån  sorterande,  vid  fyrar  anordnade  stationer  samt  de  meteorologiska  observatorierna  i 
Uppsala  och  Abisko.  Vid  omkring  350  stationer  uppmättes  snötäckets  tjocklek  och  vid 
80  dess  vattenvärde.  Av  3:dje  klassens  stationer  voro  253  frivilliga,  d.  v.  s.  åtnjöto 
ingen  ersättning  från  anstalten. 

Utom  vid  44  2:dra  klassens  stationer  observerades  lufttemperaturen  vid  220  sta- 
tioner, av  vilka  44  fyrar.  Med  bortseende  från  dessa  senare  lämnas  här  nedan  en 
översikt  av  temperaturobservationernas  omfattning  vid  3:dje  klassens  stationer.  Fullstän- 
diga temperaturiakttagelser  kl.  8  f.  m.,  2  e.  m.,  9  e.  m.,  max.-  och  min. -temperatur 
gjordes  vid  83  stationer,  iakttagelser  kl.  8  f.  m.,  2  e.  m.  och  9  e.  m.  samt  min.-tem- 
peratur  vid  30  stationer,  vid  16  stationer  observerades  antingen  endast  min. -temperatur 
eller  på  olika  tider  under  dygnet  med  kvicksilvertermometer.  Vid  8  stationer  gjordes 
dessutom  fuktighetsmätningar  med  psykrometer.  Vid  18  stationer  uppmättes  jordtempe- 
raturen å  V2  och  1  m:s  djup,  vid  5  temperaturen  i  markytan,  vid  5  uppskattades  mar- 
kens fuktighet. 

Bland  under  året  nyinrättade  stationer  märkas  de  i  samarbete  med  Svenska  Ut- 
sädesföreningen i  Svalöv  inrättade  stationerna  vid  nämnda  förenings  filialer  i  Törsta, 
Skara  och  Olvingstorp. 

Utrustning  vid  dessa  och  övriga  filialer  utgöres  av  nederbördsmätare  och  jordtermo- 
raetrar  för  V2  m  och  1  m:s  djup  vid  samtliga  stationer  samt  dessutom  torr  termometer  vid 
Ojebyn,  Björkå,  Varpnäs  och  ölvingstorp,  våt  termometer  vid  Varpnäs  och  Ölvingstorp, 
max.  och  min. -termometer  vid  Törsta  och  Ölvingstorp,  ävengom  marktermometer  vid 
Törsta,  Tornby,  Skara  och  ölvingstorp. 
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Vidare  märkas  de  vid  Statens  Skogsförsöksanstalts  försökspark  vid  Siljarisfors  anlagda 
skogsmeteorologiska  stationerna.  Dessa  ilro  till  antalet  5,  varav  en  (1)  f>elägen  vid  gården, 
(232  m  ö.  h.)  och  utrustad  med  termograf,  hygrogaf,  torr  och  våt  termometer,  en  nederbörds- 
mätare  för  daglig  uppmätning,  en  nederbördsmätare  för  uj)pmätning  en  gång  i  veckan 
samt  snöpegel,  en  (II)  belägen  i  tallskog  (265  m  ö.  h.)  av  slutenhet  0.8  och  en  med(d- 
höjd  av  18  m  samt  med  samma  utrustning  som  den  förra  med  undantag  av  neder- 
bördsmätaren för  daglig  uppmätning,  en  (III)  belägen  i  mossrik  granskog  å  samma  höjd 
som  II,  och  slutenhet  l.o  och  en  medelhöjd  av  14  m  samt  med  samma  utrustning  som 
II,  en  (IV)  belägen  å  toppen  av  Lehrberget  (424  m)  och  med  samma  utrustning  som  II 
och  III,  en  slutligen  (III  a),  belägen  i  glänta  i  granskogen  i  närheten  av  III  och  blott 
utrustad  med  nederbördsmätarc. 

Antalet  kontrollstationer  i  och  för  stormvarningarna,  vid  vilka  stationer  vindens 
riktning  och  styrka  uppmätas  eller  uppskattas  samt  väderleken  antecknas,  utgjorde  21. 

Antalet  vattenståndsstationer  utgjorde  740,  av  vilka  404  voro  av  anstalten  avlönade 
och  336  voro  privata.  Under  året  nyinrättades  av  anstalten  17  stationer,  varjämte  10  pri- 
vata tillkommo.    Med  självregistrerande  peglar  voro  26  stationer  försedda. 

Vid  327  stationer  gjordes  ismätningar,  vid  61  mättes  vattnets  temperatur  och  vid 
25  insamlades  vattenprov. 

Från  stationerna  avgivna  rapporter  fördela  sig  på  följande  sätt.  Antalet  månads- 
rapporter från  de  meteorologiska  stationerna  utgjorde  8,336,  från  de  hydrografiska  7,512, 
förutom  29  årsrapporter.  Rörande  ismätningarna  inkommo  1,169  rapporter,  rörande  vatten- 
temperaturen 495  rapporter.  De  inkomna  rapporterna  bearbetades  i  och  för  utgivande  i 
lämplig  utsträckning  i  anstaltens  publikationer. 

Vattenproven  analyserades  i  likhet  med  förut  av  fil.  dr.  N.  Sahlbom  och  uppgingo 
analyserna  till  126. 

Beträffande  anstaltens  instrumentella  utrustning  märkes,  att  anstalten  inköpt  1  större 
siälvreofistrerande  teodolit  från  Bamberg  i  Berlin,  6  baroo-rafer  och  5  hvfjrofrrafer  från 
RiCHAUD,  Paris,  8  termografer  från  Meteorological  Office,  London,  2  termografer  av 
Richards  modell  från  K.  W.  Franzén,  Stockholm.  För  pilotviseringarna  har  inköpts  en 
ballongvåg  med  vikter  från  Roses  instrumentfabrik,  Stockholm.  För  solstrålningsmät- 
ningarna hava  anskaffats:  en  Michelsons  aktinometer  nr  129  från  G.  Schultze,  Potsdam, 
tvenne  registreringstrummor  med  urverk  från  Lindblad,  Stockholm  m.  m.  För  observa- 
tionerna i  Abisko  hava  inköpts  kalibreringsapparat  för  Dines'  ballongmeteorografer  samt 
20  st.  av  sistnämnda.  Vidare  hava  för  de  hydrometriska  arbetena  inköpts  1  fickflygel: 
1  självregistrerande  pegel  samt  diverse  linor  o.  d.  För  avvägningsarbetena  har  inköpts 
ett  precisionsavviigningsinstrument  med  stativ  och  stänger,  för  snömätningarna  10  st. 
snövågar. 

Arbetena  hava  fortgått  under  ledning  av  byrådirektör  J.  W.  Sandström  i  och  för 
konstruktion  av  en  för  stormvarningsstationerna  och  2:dra  klassens  stationer  lämpad  viiid- 
mätare. 

Sedan  1920  års  riksdag  anvisat  medel  till  pegelstationernas  förbättring  hava  dessa 
arbeten  under  året  fortsatts.  Därvid  hava  följande  vattenståndsstationer  försetts  med 
förbättrade   peglar,   nämligen   Morjärv  i   Kalixälv,   Niemisel  i  Råneälv,  Tjåmotis  i  Lilla 

liff— 210569 
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Luleälv,  Juktnäs  i  Uraeälv,  Saxnäs,  Tåsjö  och  Strömsund  i  Angerraanälven,  Gisselås 
i  Indalsälven,  Storsjö  och  Gimdalsby  i  Ljungan,  Rödjenäs  i  Emån,  Getebro  i  Alsterån,  Lyckeby 
i  Lyckebyån,  Strömmen  och  Kila  i  Atran,  Sansered  i  Viskan,  Trälhera  och  Nygårdskällan  i 
Vänern — Götaälv  samt  Munkedal  2  i  Orekilsälven.  Peglarna  hava  anordnats  så  orubbligt 
som  i  varje  fall  varit  möjligt  utan  alltför  stor  kostnad,  och  har  genom  anordnande  av 
bottendubbar  e.  d.  sörjts  för,  att  eventuell  rubbning  kan  kontrolleras  genom  observatören. 

Under  året  hava  50  flyg  elpr  övning  ar  utförts,  av  vilka  17  rörande  anstaltens  instru- 
ment. Provningarna  hava  utförts  vid  Kungl.  Tekniska  Högskolans  vattenbyggnadslabora- 
torium av  civilingenjör  E.  Lindquist. 

Fältarbetena  bedrevos  sammanlagt  under  945  dagar.  Dessutom  utfördes  för  anstal- 
tens räkning  vissa  mätningar  vid  Kårsojökeln  och  Kårsojokk  under  sommaren  av  rektor 
J.  Westman  och  i  vattendragen  vid  undersökningsområdet  mellan  Filipstad  och  Molkom 
av  observatören  herr  A.  Melin. 

Vid  dessa  fältarbeten  inspekterades  28  meteorologiska  stationer  av  2:dra  klass,  70 
av  3:dje  klass,  3G  storravarningsstationer  och  228  vattenståndsstationer,  av  vilka  några 
besöktes  flera  gånger. 

Vid  fältarbetena  utfördes  vidare  i  och  för  den  schematiska  förteckningen  av  Sveri- 
ges vattenfall  2^'''ofi^^^'^^^9''^^''^fJ  ^  följande  utsträckning.  720  km  hava  nyavvägts,  varav 
Råneälv  180  km,  Lögdeälv  100  km,  Moälven  40  km,  Öreälv  10  km,  Angermanälven  230 
km,  Delångersån  30  km  och  Österdalälven  130  km.  Härav  hava  430  km  dubbelavvägts 
varjämte  70  km  föregående  år  avvägda  sträckor  hava  omavvägts,  och  hava  sålunda  sam- 
manlao;t  1,220  km  avvilgts  under  året. 

Vid  fältarbetena  utfördes  vidare  234  vattenmän  g  ds  mätning  ar.  Av  enskilda  hava  20 
dylika  mätningar  utförts  och  tillställts  anstalten.  Med  ledning  av  de  hittills  utförda  vatten- 
mängdsmatningarna hava  68  avbördningskurvor  upprättats.  Av  dessa  äro  60  giltiga  och 
återfinnes  en  förteckning  över  dessa  uti  Hydrografiska  mätningar  för  1920,  tab.  2. 

Väderlekstjänsten  fortgick  under  hela  året  två  gånger  om  dagen,  varjämte  under 
tiden  maj — oktober  en  särskild  väderlekstjänst  till  jordbrukets  fromma  i  likhet  med  de 
tre  föregående  åren  varit  anordnad  i  enlighet  med  Eders  Kungl.  Maj:ts  bemyndigande. 
För  ändamålet  var  av  riksdagen  beviljat  ett  anslag  av  10,000  kronor,  i  den  mån  detta 
erfordrades  utöver  anstaltens  andel  i  inkomsterna  av  abonnemangsavgifterna.  Antalet 
abonnenter  utgjorde  2,238,  utvisande  en  minskning  med  1,658  sedan  år  1920.  Anstaltens 
andel  i  vinsten  uppgick  till  4,601.5?  kronor. 

Från  inländska  stationer  hava  telegram  erhållits  i  följande  utsträckning:  året  om 
från  27  2:dra  klassens  stationer  samt  från  25  kuststationer  för  vind-  och  väderleks- 
iakttagelser; under  sommarmånaderna  dessutom  från  11  2:dra  klassens  stationer  och  från 
62  3:dje  klassens  stationer,  varav  8  fortsatte  telegraferingen  till  årets  slut.  Stationernas 
namn  framgå  av  tab.  1  och  deras  läge  av  den  bifogade  kartan. 

De  slag  av  väderleksutsikter,  som  från  väderlekstjänsten  utfärdats  under  år  1921, 
hava  varit: 

^'Allmobs»,  telegrafiska  meddelanden,  innehållande  i  chiffer,  förutom  utsikter  beträf- 
fande vind,  nederbörd  och  temperatur  för  abonnentorten,  uppgift  om  lufttrycks  fördel- 
ningen i  Europa  jämte  vind-   och  väderleksförhållandena  vid  23  stationer  längs  svenska 


Tab.  1.  Telegr 

Norrbottens  liiii. 

Karesuaudo  Kd 

Riksgränsen  lii 

Abisko   A 

Kiruna   Ki 

Saorva  

Junosuando   J 

Gällivare  Ge 

Kvickjock  K. 

Norra  Bergiiäs  Bs 

Haparanda  Hp 

Piteå  P 

Brännfors  (Rönuskär)  Rö 

A'^ästerI)otteiis  län. 

Täruaby  Tä 

Stensele   St 

Bjuröklabb   Bf 

Örträsk   Ö 

Holmögadd   Hg 

Jänitlnnds  Inn. 

Gäddede  Gä 

Älghallen   Ä 

Storlien   Sn 

Östersund   Ö 

Bispgården   Bi 

Sösjö   Sj 

Rätansbyn   R 

Sveg   S 

Västernorrlaiids  liin. 

Junscle  Ju 

Kasa  K 

Österåsen  Ös 

Härnösand  Hä 

Stöde  S 

Bremö  B 

fitävleborgs  län. 

Bjuråkcr  Bj 

Föne  Fö 

Tandsjöborg  Ta 

Ovanåker    O 

Sandarnc  Sa 

Utvalnäs  Un 

Kopparbergs  län. 

Storsätern  Ss 

Särna  Sä 

Mora  Mo 

Malung  Ma 

Falun  F 

Solbacken  So 


jifeninde  nioteoroloj^iska  stationer 

YärniltiiMls  län. 

Gustavsfors.    Gu 

Adolfsfors   Af 

llottuoros   lis 

Gammalkroppa   Ga 

Karlstad   K 

Örebro  län. 

Kloten   Kn 

Karlskoga   Kg 

Askersund   A 

VästmaulaiHls  län. 

Öötorvåla   Ö 

Uppsala  län. 

Uppsala   U 

Ginio   G 

Stoclibolnis  län. 

Örskär   Ö 

Söderarm   Sö 

Furusund   Fu 

Stockbolm   S 

Sandhamn   Sh 

Dalarö   D 

Huvudskär   Hu 

Landsort   La 

Södermanlands  län. 

Högsjö   Hj 

Högtorp   Ht 

Oxelösund   Ox 

Östergötlands  län. 

Göpperstad   Gd 

Linköping   L 

Övre  Gränsö   Gr 

Rinna   Ri 

Ulrika   Ul 

Skaraborgs  län. 

Sjötorp   Sp 

Traneberg   Tg 

Vaberget   Va 

Skara   S 

Skövde   Sv 

Gustaf  Adolf   Gf 

Vedum   V 

Älvsborgs  län. 

Upperud   Up 

Vänersborg   Vä 

Borås   B 

Tranemo   Tr 

Göteborgs  och  Bolins  län. 

Strömstad   Sd 

Smögen   Sm 

Kristineberg   Kb 


under  ur 

Klädcsholnien   Kl 

Göteborg   G 

Vinga   Vi 

Hallands  län. 

Varberg  Va 

Fagered   F 

Kinnarcd   Kr 

Morups  Tångc   Mt 

Halmstad   II 

Jönköpings  län. 

Herrestad  Ha 

Jönköping  J 

Hässleby  Hb 

Lannaskedc   Le 

Kronobergs  län. 

Växjö  Vx 

Ljungby  Lj 

Ekefors  Ef 

Fagerfors   F 

Kalmar  län. 

Västervik  V 

Ölands  norra  udde   Ön 

Blankaström   Bl 

Ölands  östra  udde   Öf 

Kalmar   Ka 

Ölands  södra  udde   Ös 

Kristianstads  län. 

Torekov  T 

Hörlinge   Hö 

Kristianstad   Ks 

Simrishamn   Si 

Sandhammaren   S 

Malmölins  län. 

Kullen  Ku 

Hälsingborg   Hb 

Höör   Ek 

Malmö   M 

Ystad   Y 

Skanör   Sk 

Östratorp   Öp 

Blekinge  län. 

Ronneby  Rb 

Karlshamn  Kh 

Utlängan  Ut 

Gottlauds  län. 

Gotska  Sandön  G 

Fårö  F 

Visby  W 

Härvik  Hv 

Hoburg  Hf 
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Tab.  2.   Stornivarningsstationer  .^r  1921. 


Nr. 

Station. 

U 

trustnin 

g- 

Föreståndare. 

1 

Distrikt  I. 

Strömstad  

anslagstavla 

— 

— 

i  Ev.  S.  Wijkström,  Telegraf  kommissarie. 
\Frök.  E.  Sivard,  » 

2 

Havstenssniid  

— 

— 

Frök.  A.  Albrektsson,  Telefonstationsförest. 

3 

Hälsö  

signalmast 

— 

Hr.  A.  "W.  Rödström,  Lotsförman. 

4 

Gräbbestad  

> 

— 

Hr.  E.  Thorvald,  Handlande. 

5 

Fjällbacka  

> 

(Frök.  Hilda  Häger,  Telegrafkommissarie. 

S  TT              4          "TTT                      1                 TT             Ti  1 

\Hr.  A.  Wenander,  Handlande. 

6a 

Hunnebostrand  

Frök.  R.  Mattson,  Telefonstationsförest. 

6b 
7 
8 

Bovallstrand  

Smögen  

Uddevalla  

> 
> 

signalmast 
— 

fnattsignalering 
\  vindmätare 

Fru  A.  Henriksson,  Telefonstationsförest. 
j>Hr.  y.  E.  Stranne,  Lotsförman. 
Hr.  Hugo  Ståhle,  Telegrafkommissarie. 

9 

— 

— 

Frök.  Anna  Börjesson,  Telefonstationsförest. 

10 

signalmast 

nattsignalering 

Hr.  Gustaf  Wallin,  Lotsförman. 

11 

— 

Hr.  K.  A.  Karlsson,  Tclefonstationsförest. 

12 

— 

— 

Frök.  Augusta  Berlin,  Tclefonstationsförest. 

13 

> 

— 

— 

Frök.  Anna  Johansson,  Telefonstationsförest. 

14 

signalmast 

Hr.  Bernli.  Hansson,  Poststationsföreståndare. 

15a 

i 

— 

fFrök.  Maja  Ekström,  Telegrafkommissarie 
\Frök.  Hilda  Häger,  > 

15b 

>  B  

signalmast 

Hr.  Leander  Söderberg,  Flaggunderofficer. 

16 

anslagstavla 

» 

vindmätare 

Hr.  C.  L.  Olén,  Fyrmästare. 

17 

Hr.  H.  A.  Klinton,  Piskhamnsdirektör. 

19 

•i 

signalmast 

H.  Axel  Axelsson,  Fängelseföreståndare. 

20 

i 

> 

vindmätare 

Hr.  J.  A.  Andrén,  Fyrmästare. 

21 

i 

Frn  Marie-Louise  Olde,  Telegrafkommissarie. 

22 

Distrilct  II. 

» 

Hr.  Frans  Palmborg,  Telegrafkommissarie. 

23 

anslagstavla 

signalmast 

vindmätare 

Hr.  J.  E.  AV.  de  la  Mötte,  Mästerlots. 

24 

Mölle  

— 

— 

Frök.  Rut  le  Veaux,  Telefonstationsföreständ. 

25 

> 

— 

— 

Hr.  Filip  Olsson,  Handlande. 

26 

signalmast 

/Hr.  F.  W.  Banck,  Sjökapten. 

\  TT           T                   T\                             T~1  J 

(.Hr.  J.  P.  Romare,  Fyrmastare. 

a7 

TT           T       TTr       T»  Öll  1 

Hr.  J.  W.  Pånlsson,  Sjökapten. 

2ö 

» 

— 

Hr.  G.  Andersson,  f.  d.  Sjökapten. 

29 

Barsebäckshamn  .... 

Hr.  Per  Nilsson,  Fiskhandlare. 

30 

signalmast 

vindmätare 

Hr.  John  Johansson,  Hamnmästare. 

31 

Hr.  Nils  Jönsson,  Skeppshandlare. 

32 

vindmätare 

Hr.  J.  M.  Bose,  Överlots. 

33 

anslagstavla 

Hr.  Sten  Hallonsten,  Lotsförman. 

34 

signalmast 

vindmätare 

Hr.  M.  Österlund,  Fyrmästare. 

35 

anslagstavla 

Hr.  P.  M.  Falkman,  Fyrmästare. 

36 

Hr.  Lars  Nilsson,  Lantbrukare. 

38 

> 

.  E.  Zandelin,  Handelsfirma. 
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Nr. 

Stationer. 

U 

t  r  n  s  t  n  i  n 

g. 

Föroständare. 

39 

Braiitevik  

anslagstavla 

Frök.  (i.  Ingvarsson.  VäxclstationsföreHt. 

40 

Simrishamu  

> 

signalmast 

vindmätare 

Mr.  J.  H.  Strömberg,  Lotsförman. 

41 

Vik  

Hr.  Edvin  Håkansson,  Handlande. 

42 

t 

signalmast 

— 

Hr.  Per  Thorsson,  Hamnmästaro. 

43 

— 

— 

Hr.  Fr.  Olsson,  Handlande. 

44 

signalmast 

— 

Hr.  Ola  .Jönsson,  Handlande. 

45 

Hr.  1*.  Olsson,  Fiskhandlando. 

46 

Distrikt  III. 

> 

— 

— 

Hr  .  Aug.  Persson,  Handlande. 

47 

— 

eignalmast 

— 

Hr.  Helmer  Åberg,  Lotsförman. 

48 

— 

Hr.  A.  Lindeblad,  f.  d.  Mästerlots. 

49 

— 

vindmätare 

fHr.  P.  E.  Cedcrström,  Fyrmästarc. 
[Hr.  A.  Olsson,  Uj)psyningsman. 

50 

anslagstavla 

jFrök.  G,  Carlström,  Tclegrafkommissarie. 
\    >     Sara  Sjöberg.  > 

51 

Cl  0*Tn  1  TTl  fl  QT. 

TTr     Ä  n o*    SinhpTO*    T^vT^ln n al"?) 

1  1  1.     nUf^.     OIUUCJJ:^,     J^Vl  111  clB  Udl  c 

OJ 

ila          1*0      o  T>1  TI 

Hr.  Harry  Lindgren,  Kammarskrivare. 

53 

> 

— 

— 

Frök.  Elin  Johansson.  Telefontationsförest. 

55 

— 

signalmast 

— 

C.  E.  Lundgren,  Fyrmästare. 

56 

anslagstavla 

— 

Hr.  Erik  Holm,  Hamnkapten. 

57 

Ölands  södra  udde    .  .  . 

— 

signalmast 

— 

Hr.  J.  E.  Nyman,  Fyrmästare. 

59 

»       norra    »  ... 

— 

vindmätare 

Hr.  Amatus  A.  Krall,  Fyrmästarc. 

60 

anslagstavla 

> 

— 

(Hr.  Emil  Pettersson,  Kronolots. 
I^Hr.  0.  Ferré,  Telegrafkommissarie. 

OJ 

signalmast 

Hr.  C.  G.  Larsson,  Bruksförvaltare. 

63 

— 

> 

— 

(Hr.  J.  P.  A.  Wallin,  Lotsförman. 
\Hr.  K.  Å.  Dahl  beck',  » 

64 

anslagstavla 

7) 

— 

Hr.  Albert  Harding,  Lotsförman. 

67 

— 

— 

Hr.  Carl  J.  Ördén,  Överlots. 

68 

— 

— 

Hr.  0.  M.  Boman,  Tullvaktmästare. 

69 

— 

— 

Hr.  Carl  Malmberg,  Fyrmästare. 

71 

anslagstavla 

S 

— 

Hr.  A.  W.  Öberg,  f.  d.  Fyrmästare. 

72 



— 

Hr.  Cornelius  Westerman,  Fjärdingsman. 

74 



signalmast 

— 

Hr.  J.  Albin  Alm,  Fyrmästare. 

77 

» 

— 

Hr.  J.  Lind,  Kapten. 

79 

anslagstavla 

Hr.  E.  G.  Persson,  Stationsbiträde. 

80 

signalmast 

Hr.  W.  Grönkvist,  Arrcndator. 

82 

> 

Lilljungfruns  lotspersonal. 

83 

Hr.  Ad.  Nordholm,  Telegrafkommissarie. 

84 

» 

j     »           j  > 

86 

Hr.  Uuo  Brodin,  > 

87 

signalmast 

Hr.  Carl  H.  Sundberg,  Lotsförman. 

88 

anslagstavla 

Hr.  Oskar  Wassberg,  Kronolots. 
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"NTr 

i>  r. 

öiaiioii. 

TT 
U 

• 

trustnin 

•• 

Föreståndare. 

Distrikt  IV. 

89 

Bremö  

anslagstavla 

signalmast 

Hr.  A.  J.  Morney,  Fiskare. 

90 

y> 

Hrr.  0.  Johansson 0.  A. Norberg, Stationsbiträden. 

91 

t 

Hr.  C.  J.  Ankarstrand,  Telegrafkommissarie. 

92 

> 

signalmast 

Hr.  C.  A.  Söderberg,  Lotsförnian. 

93 

Skags  udde   

Hr.  E.  W.  Öberg,  Lotsförman. 

94 

> 

Hr.  J.  Lvdie,  > 

95 

Hr.  0.  Zakrisson,  Faktor. 

97 

Bjuröklubb  

Hr.  0.  F.  Sjöstedt,  Fyrmästare. 

98 

Skelleftehamn  

anslagstavla 

Hr.  Axel  Öhlin,  Hamnmästare. 

99 

Brännfors  

signalmast 

Hr.  0.  Rotsten,  Fyrmästare. 

100 

Piteå  

anslagstavla 

Hr.  A.  Pettersson,  Telegrafkommissarie. 

102 

signalmast 

Hr.  J.  Sandström,  Uppbördsfyrvaktare. 

103 

> 

Hr.  Ax.  W.  Lindahl,  Kontorist. 

kusten  samt  de  för  de  olika  kustdistrikten  utfärdade  stormvarningarna.  Utsikter  i  denna 
avfattning  hava  utsänts  varje  förmiddag  till  14,  varje  kväll  till  4  platser,  huvudsakligen 
kustradiostationer  och  större  hamnar. 

»Järnvägsohs»,  från  årets  början  innehållande  i  klart  språk  en  kort  sammanfattning 
av  lufttrj^cksfördclningen  över  Europa  samt  allmänna  väderleksutsikter  för  hela  Sverige, 
från  den  1  Mars  innehållande  i  en  av  byrådirektör  J.  W.  Sandström  utarbetad  chiffer 
väderleksutsikter  för  vart  och  ett  av  Statens  Järnvägars  trafikdistrikt.  Denna  obs,  som 
avsänts  på  förmiddagen,  har  genom  järnvägstelegrafen  distribuerats  till  järnvägsstationerna 
inom  de  skilda  distrikten. 

»Pressobs^y,  till  chiffersammansättningen  lik  den  föregående,  har  från  och  med  den 
1  Mars  abonnerats,  förmiddagsobsen  av  8,  kvällsobsen  av  5  landsortstidningar. 

>>Jordobf!»,  har  i  likhet  med  föregående  år,  som  ovan  nämnts,  utsänts  varje  efter- 
middag under  tiden  1  Maj — 31  Oktober  till  2,238  abonnenter. 

»Vindobs'»,  likaledes  i  chiflPerform,  som  innehållit  utsikter  beträffande  vindens  rikt- 
ning och  styrka  för  4  fiottleder,  har  under  flottningstiden  abonnerats  av  2  flottnings- 
föreningar. 

De  dagliga  morgon-  och  kvällsbidletinerna,  med  synoptisk  karta  hava  under  året 
uppsatts  å  4  platser  i  Stockholm,  och  tillställts  10  enskilda  personer,  ledamöter  i  Anstal- 
tens styrelse  m.  fl.  samt  17  abonnenter,  därav  12  tidningar,  och  i  utbyte  översänts  till 
20  utländska  institut. 

Meteorologiska  uppgifter  hava  dagligen  lämnats  till  Svenska  Lufttrafikaktiebolaget 
under  den  tid  lufttrafiken  Stockholm — Reval  pågick  samt  till  Stadion  i  Stockholm  sedan 
15  november  rörande  frost  och  nederbörd. 

Södertälje  Kanals  ombyggnad,  erhöll  från  den  11  november  stormvarningar  som 
berörde  någon  del  av  sträckan  Landsort — Gävle. 

T  el  ('gramutbytet  med  utlandet  har  under  året  fortgått  enligt  följande  system,  varvid 
anstalten  för  emottagandet  av  radiotelegrammen  i  regel  kunnat  använda  sin  egen  mottag- 


iiingsstatiori.  Speciellt  beträffande  do  engelska  telegrainineri  har  detta  dock  icke  gått, 
utan  hava  de  fått  tagas  i  Göteborg  och  därifrån  per  tråd  befordrats  till  Stockholm.  Av 
övriga  4,000  telegram  under  senare  halvåret,  ha  3,440  eller  86  %  kunnat  u[)pfångas  vid 
Anstaltens  station. 

Från  Sverige  har  dagligen  kl.  9.5o  f.  in.  och  8.5o  e.  m.  från  Karlsborgs  radiostation 
utsänts  ett  meteorologiskt  samlingstelegrara,  innehållande  observationei'  kl.  8  f.  m.  resp. 
7  e.  ra.,  under  förra  halvåret  vid  de  svenska  stationerna  Haparanda,  Härnösand,  Storlien, 
Särna,  Stockholm,  Karlstad,  Visby  och  Jönköping,  sedan  den  1  juli  vid  stationerna  Abisko, 
Haparanda,  Stensele,  Östersund,  Härnösand,  Särna,  Karlstad,  Stockholm,  Jönköping,  Kal- 
mar och  Visby.  Från  sistnämnda  tidpunkt  har  därjämte  dagligen  3.50  e.  m.  utsänts  ett 
saralingstelegram  upptagande  observationer  kl.  2  e.  ra.  vid  samma  stationer  som  i  morgon- 
och  kvällstelegrammet.  I  morgon-  eller  middagstelegrammet  har  jämväl  ingått  resultatet 
av  pilotviseringar  i  Stockholm,  Abisko  och  Östersund. 

Från  Norge  hava  morgon-  och  kvällstelegram  från  i  medeltal  10  stationer  emottagits  per 
radio  och  från  4 — 6  stationer  per  tråd,  under  juni — oktober  middagstelegram  på  samma  sätt. 

Från  Danmark  hava  morgon-  och  kvällstelegram  från  5  stationer  erhållits  per  radio 
hela  året  samt  middagstelegram  under  maj — oktober.  Under  tiden  maj— oktober  ha  dess- 
utom telegram  från  6  stationer  erhållits  per  tråd  morgon,  middag  och  kväll. 

Från  Färöarna  och  Island  hava  morgon-  och  kvällstelegram  ankommit  per  kabel 
via  Köpenharan  från  6  stationer. 

Från  Finland  hava  raorgontelegrara  från  5  stationer  erhållits  per  radio,  innehål- 
lande både  morgon-  och  kvällsobservationer;  från  den  16  juni  hava  därjämte  morgon- 
telegram från  o  stationer  erhållits  per  tråd. 

Från  Estland  mottogos  per  radio  morgon-,  raiddags-  och  kvällstelegram  från  3 — 4 
stationer  under  hela  året. 

Från  Tyskland  hava  iakttagelser  erhållits  per  radio  från  i  medeltal  14  stationer 
under  hela  året  morgon  och  kväll  samt  under  maj — oktober  middagsobservationer  från  i 
medeltal  20  stationer. 

Från  Polen  ha  under  hela  året  morgon-  och  kvällstelegram  från  8 — 10  stationer 
erhållits  per  radio,  liksom  även  raiddagstelegram  under  tiden  maj — oktober. 

Från  Frankrike  ha  hela  året  kvällstelegram  mestadels  kunnat  upptagas  per  radio 
samt  stundom  morgon-  och  middagstelegram  innehållande  iakttagelser  från  c:a  20  stationer. 

Från  England  erhöllos  per  radio  morgon-  och  kvällsobservationer  från  17  stationer 
samt  därjämte  middagsobservationer  under  månaderna  maj — oktober.  Dessutom  mottogos 
morgontelegram  per  kabel  från  7  stationer. 

Från  Tjeckoslovakien  erhöllos  radiotelegram  innehållande  observationer  från  i  medel- 
tal 10  stationer  på  morgonen,  från  1 — 5  stationer  på  kvällen  under  hela  året,  samt  från 
3 — 4  stationer  på  middagen  under  månaderna  maj — oktober. 

Från  Österrike  erhöllos  från  1  maj  morgon-  och  kvällstelegram  per  radio  från  i 
medeltal  5  stationer. 

Dessutom  hava  i  regel  upptagits  de  aerologiska  observationer,  som  dagligen  utsänts 
från  Königswusterhausen  i  Tyskland  samt  enstaka  gånger  radiotelegrara  från  Bulgarieti, 
Ruraänien,  Italien  och  Algeriet. 
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Tab.  3.    Stormar  och  stormvarningar  år  1921. 
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Tab.  4.   Statistik  siv  stonnvjiniirigsresultateii  lt)2I. 
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Stormvarningar  hava  utsänts  enligt  de  i  gällande  instruktion  för  stormvarnings- 
väsendet angivna  grunder.  Tab.  2  upptager  stormvarningsstationernas  nummer  och  namn, 
varjämte  d(?ras  läge  och  beskaffenhet  framgå  av  kartan.  Uppå  därom  gjord  framställ- 
ning från  Hunnebostrand  och  Bungenäs  hava  stormvarningsstationer  under  året  inrättats 
vid  dessa  platser,  utom  vid  de  redan  förut  planerade. 

Tab.  3  giver  en  översikt  av  stormvarningarnas  resultat  enligt  uppgifterna  från  de 
18  kontrollstationer,  från  vilka  vindiakttagelserna  under  den  tid  de  pågått  varit  fullstän- 
diga. Tab.  4  meddelar  för  samma  stationer  värdena  å  varningssannolikhet  med  storm 
(Pi),  varningssannolikhet  utan  storm  (7^2),  stormsannolikhet  med  varning  (P3),  storrasanno- 
likhet  utan  varning  (P4)  samt  korrelationsfaktorn  mellan  storm  och  varning.  Jämför 
man  dessa  värden  med  dem  för  1920  finner  man,  att  de  försummade  stormarna  minskats, 
men  att  å  andra  sidan  de  onödiga  varningarna  ökats,  och  att  totalresultatet  uttryckt  i 
korrelationsfaktorn  blivit  så  gott  som  identiskt  med  det  för  1920. 
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Tab.  5.   Antalet  stormar,  för  vilka  varning  ej  utfärdats  1921. 
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35.8 

Visby 

Härvik 

Gotska  Sandön 

Oxelösun 

d 

Landsort 

12  . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0.0 

11- 

-12  

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0.0 

2 

i 

50.0 

7 

0 

0.5 

10- 

-12  

11 

2 

18.2 

5 

2 

40.0 

2 

0 

0.0 

11 

2 

18.2 

14 

1 

7.1 

9- 

-12  

32 

7 

21.9 

31 

7 

22.6 

5 

0 

0.0 

29 

8 

27.6 

22 

2 

9.1 

8- 

-12  

83 

22 

26.5 

60 

17 

28.3 

27 

5 

18.5 

56 

15 

26.8 

39 

9 

23.1 

7- 

-12  

135 

44 

32.6 

133 

50 

37.6 

43 

10 

23.3 

79 

28 

35.4 

54 

15 

27.8 

Övriga  Östersjö- 
kusten 

Bremö 

Bjuröklubb 

Bottniska  kusten 

Hela  riket 

12 

1 

0 

0.0 

2 

0 

0.0 

0 

0 

2 

0 

0.0 

55 

5 

9.1 

11- 

-12  

18 

3 

16.7 

2 

0 

0.0 

9 

2 

22.2 

11 

2 

18.2 

177 

23 

13.0 

10- 

-12  

67 

13 

19.4 

6 

1 

16.7 

19 

6 

31.6 

25 

7 

28.0 

453 

94 

20.7 

9- 

-12  

174 

41 

23.6 

23 

10 

43.5 

30 

10 

33.3 

53 

20 

37.8 

900 

236 

25.1 

8- 

-12  

384 

109 

28.4 

51 

27 

53.0 

57 

24 

42.1 

103 

51 

47.2 

1570 

497 

31.7 

7- 

-12  

612 

234 

38.2 

72 

40 

55.5 

67 

32 

47.8 

139 

72 

51.8 

2170 

804 

37.2 
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Tab.  6.   Jäniföiande  frainställiiing  av  försummade  stormar  av  styrka  — 


Antal  stormar  11—12. 

Därav  cj  varnade. 

% 

1905-1914   

148 

17 

11.5 

1913  

54 

12 

22.2 

1920   

74 

16 

21.0 

33 

3 

9,1 

41 

13 

•M.H 

1921  

107 

17 

15.9 

54 

8 

14.8 

53 

9 

17.0 

1921,  juli— decemher 

88 

7 

8.0 

>            >  . 

morgon 

.  .  43 

2 

4.7 

»  » 

kväll    .  . 

.  .  45 

5 

11.1 

Emellertid  tager  denna  beräkning  ingen  hänsyn  till  den  styrka,  som  de  försummade 
stormarna  ägt.  Med  anledning  därav  meddelas  uti  tab.  5  en  sammanställning  av  antalet 
stormar  lika  med  eller  över  en  viss  styrka  samt  antalet,  totalt  och  i  %,  av  dessa,  för  vilka 
varning  ej  utfärdats. 

Då  professor  Nils  Ekholm  jämväl  under  år  1921  uti  till  Eders  Kungl.  Maj:t  ingivna 
skrivelser  anmärkt  mot  stormvarningarnas  handhavande  och  detta  även  i'örande  år  1921 
samt  därvid  framhållit,  att  det  varit  speciellt  beträffande  de  svåraste  stormarna,  som  en 
avsevärd  försämring  inträtt  i  förhållande  till  före  världskriget,  får  anstalten  slutligen 
meddela  de  i  tab.  6  och  7  återgivna  jämförelserna  dels  mellan  försummade  varningar  av 
vindstyrkan  11 — 12  för  vissa  tidsperioder,  dels  mellan  resultaten  av  varningarna  medelst 
»stora  varningen»  för  vissa  perioder.  Härvid  har  Anstalten  såväl  för  år  1920  som  för  år 
1921  jämväl  skilt  mellan  resultaten  av  morgon-  och  kvällsvarningarna,  enligt  av  stats- 
meteorolog E.  Petri  uppgjorda  tabeller. 

Observationer  medelst  pilotballonger  hava  under  året  fortsatts  i  Stockholm  och 
Abisko  samt  den  1  juli  påbörjats  i  Östersund.  Genom  tillmötesgående  av  chefen  för 
Norrlands  Artilleriregemente  överste  H.  NoRDENFKi/r,  hava  dessa  fått  förläggas  till  nämnda 
regemente,  varcst  de  utförts  under  överinseende  av  kaptenen  greve  H.  R.  Cronstedt. 


Tab.  7.   Jämförande  framställning  av  försummade  stora  varningar. 


1905-14   

1920   

»   ,  morgon  .   .   .  •  . 

>  ,  kväll  

1921  

>  ,  morgon  

>  ,  kväll  

1921,  juli— dec  

»  >        ,  morgon 

»  >        ,  kväll  . 


vindar,  för  vil-- 
ir  varning  bort 
utfärdas. 

Därav  ej  varnade 
medelst  stor 
varning. 

% 

731 

403 

55.1 

74 

58 

78.4 

33 

24 

72.7 

41 

34 

82.9 

107 

53 

49.5 

54 

26 

48.1 

53 

27 

50.9 

88 

34 

38.G 

43 

16 

37  2 

45 

18 

40.0 
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Till  handbok  för  flygare  hava  beräknats  feratioåriga  vindrosor  för  riktning  och 
styrka  vid  11  andra  klassens  stationer  under  juli  månad. 

I  och  för  solstrdlmngsmätningarna  i  Stockholm,  vilka  äro  avsedda  att  omfatta  abso- 
luta mätningar  av  solstrålningen  och  den  diffusa  strålningen  mot  en  horisontell  yta,  har 
erforderlig  instrumenteli  utrustning  anskaffats.  För  preliminära  registreringar  har  pyrano- 
metern  uppmonterats  å  taket  av  det  hus  vid  Munkbrogatan  2,  där  anstalten  har  sin  lokal, 
därifrån  ledningar  neddragits  till  registreringsrummet.  Av  de  förberedande  försöken  har 
det  framgått,  att  galvanometerns  oeh  aktinometerns  känslighet  äro  lämpligt  avpassade 
efter  registreringsapparatens  dimensioner  samt  att  apparatanordningen  i  övrigt  befinner 
sig  i  tillfredsställande  skick. 

Beträffande  registreringsinstrumentens  slutgiltiga  uppmontering  har  kostnadsförslag 
infordrats  å  inredning  och  inledning  av  elektriskt  ljus  i  Vattentornet  i  Vanadislunden, 
varest  anstaltens  station  för  pilotballongviseringar  är  förlagd,  dock  utan  att  tillfreds- 
ställande villkor  kunnat  uppnås.  En  annan  möjlighet  synes  emellertid  kunna  genomföras, 
nämligen  att  förlägga  registreringarna  till  en  station  i  Stocksund  med  fritt  läge.  De 
skulle   därigenom  bliva  frigjorda  från  det  omedelbara  grannskapet  av  stadens  störningar. 

En  redogörelse  har  av  statsmeteorologen  A.  Ångström  lämnats  (Litt:  12)  för  en  del 
registreringar  vid  Professor  Dornos  observatorium  i  Davos  av  den  totala  strålningen  från 
sol  och  himmel  mot  en  horisontel  yta  medelst  det  av  honom  konstruerade  instrumentet, 
kombinerat  med  en  fotografisk  registreringsanordning.  Fortlöpande  sådana  registreringar 
fortgå  därstädes.  Från  dessa  hava  viktiga  lärdomar  vunnits  för  de  registreringar,  som 
hålla  på  att  anordnas  i  Stockholm. 

Uti  en  annan  uppsats  (Litt:  13)  framhåller  statsmeteorologen  A.  Ångström  bety- 
delsen av  den  nattliga  utstrålningen  för  att  bestämma  atmosvärens  halt  av  vattenånga. 
Mot  en  viss  temperatur  och  ett  visst  tryck  hos  vattenångan  vid  jordytan  svarar  i  allmän- 
het en  viss  bestämd  utstrålning  under  natten.  Avvikelser  från  detta  värde  uppkomma  i 
synnerhet  därigenom,  att  den  övre  atmosvärens  halt  av  vattenånga  är  abnormt  hög  eller 
abnormt  låg,  varvid  i  förra  fallet  en  abnormt  låg,  i  det  senare  en  abnormt  hög  utstrål- 
ning observeras.  Osannolikt  anses  ej,  att  man  ur  dylika  mätningar  kan  erhålla  ett  värde- 
fullt varsel  om  varma  och  fuktiga  luftmassors  annalkande,  av  vikt  för  väderleksförut- 
sägelserna. 

Studierna  rörande  frost  och  frostvarningar  hava  fortsatts.  (Litt:  14  &  16).  Därvid 
hava  avvikelserna  från  det  normala  temperaturfallet  under  natten  med  hänsyn  till  tempe- 
raturens och  fuktighetens  inverkan  studerats  i  samband  med  den  synoptiska  situationen 
och  det  har  visat  sig,  att  dessa  avvikelser  i  regel  kunna  hänföras  till  inflytande  av  varma 
eller  kalla  luftströmmar. 

Genom  en  preliminär  bearbetning  (Litt:  15)  av  det  material  beträffande  strålningen 
från  solen  och  himlen,  som  insamlades  under  solförniörkelsen  i  april  1920,  har  stats- 
meteorologen A.  Ångström  påvisat,  att  förmörkelsen  utövade  ett  tydligt  inflytande  på 
atmosvärens  genomskinlighet  i  den  riktning,  att  med  avtagande  bestrålning  atmosvärens 
halt  av    diffunderande   partiklar  ökades.    En  fortsatt  bearbetning  förbeiedes  i  syfte  att 
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klarlägga  solstrålningens  inflytande  \ni  atmosvilrens  beskaffenhet,  en  fråga  som  är  av  vikt 
för  långtidsprognoser  av  temperaturen  i  sambnnd  med  solstrålningens  föränderlighet. 

Byrådirektör  J.  W.  Sandström  har  utfört  snö-  och  isundersökningar  vid  Bottniska 
vikens  kust  från  Gävle  till  Haparanda. 

Statshydrografen  G.  Wersén  har  fortsatt  snöundersöknimjdrna  såväl  i  Stockholms- 
trakten som  i  Östra  Värmland  och  Kolbäcksåns  övre  område. 

Studierna  över  vattenständsförutsägelser  och  deras  praktiska  tillämpning  hava  fort- 
gått, och  prognoserna  för  år  1921  offentliggjorts  (Litteratur:  10).  Den  i  dessa  förut- 
sagda lågvattensperioden  inträffade  mycket  riktigt  men  blev  i  regel  kraftigare  utbildad, 
än  som  ställts  i  utsikt.  Även  utsikterna  rörande  tiden  för  lågvattenperiodens  upphörande 
synas  bliva  uppfyllda.  Utsikterna  för  1922  tyda  på,  att  en  period  av  höga  vattenstånd 
antingen  redan  börjat  eller  är  nära  sin  början. 

1921  års  prognos  av  Vänerns  vattenstånd  blev  såtillvida  felaktig,  att  de  verkliga 
vattenstånden  blivit  avsevärt  lägre  än  de  beräknade.  Detsamma  gäller  prognoserna  av 
Mälarens  vattenstånd. 

Rörande  Dalälvens  högvattenmängd  beräknades  ett  värde  något  understigande  det 
normala.  Det  verkliga  blev  500  m  ^/s  d.  v.  s.  understeg  betydligt  det  normala.  Resul- 
tatet kan  betraktas  såsom  rätt  tillfredsställande. 

Rörande  Helgeåns  sommarvattenstånd  förutsades,  att  det  skulle  bliva  av  normal 
höjd,   men   det  verkliga  blev  mycket  lågt,  vadan  resultatet  var  mindre  tillfredsställande. 

Undersökningen  av  Mälarens  isförhållanden  har  under  året  fortgått  efter  samma 
plan  som  hittills.  Kartor  hava  upprättats  över  islossningsförloppet  våren  1920  samt  is- 
läggnings-  och  islossningsförloppen  vintern  1920 — 21.  I  ett  preliminärt  utlåtande  d.  28 
okt.  1921  till  K.  Kanalkommissionen  hava  meddelats  data  och  sifferuppgifter  rörande  is- 
förhållandena  i  Mälarens  västligaste  fjärdar,  åtföljda  av  karta  och  isprofiler.  Isundersök- 
ningarna  i  Mälaren  äro  avsedda  att,  i  den  mån  redan  anvisade  medel  medgiva  det,  fort- 
sätta även  under  vintern  1921 — 22. 

Bearbetningen  av  undersökningen  av  Fyrisäns  och  Tdkerns  hydrografi  har  fortsatts, 
ävensom  studierna  rörande  invallnings företag. 

Arbetena  med  förteckningen  över  flodernas  arealförhällanden  hava  omfattat  Skellefte- 
älvens  flodsystem.  Därjämte  har  register  upprättats  över  samtliga  svenska  sjöar  om  minst 
20  km^  och  för  större  delen  av  sjöarna  om  minst  10  km^. 

I  överensstämmelse  med  den  gjorda  överenskommelsen  påbörjades  det  internatio- 
nella samarbetet  med  Amuudsens  polarexpedition  den  1  juli  1921,  varvid  de  svenska  arbe- 
tena förlagts  till  Abisko.  Dessa  omfatta  i  huvudsak:  1.  undersökning  av  atmosvärens 
högre  lager  genom  molnobservationer,  pilotballonger  och  registreringsballonger;  2.  paral- 
laktisk  fotografering  av  norrsken  samt  3.  registrering  av  magnetiska  störningar.  För 
arbetenas  bedrivande  har  anställts  sjökapten  Hj.  Hammaken  såsom  observatör  och  H.  Stkid 
såsom  vaktmästare,  varjämte  naturvetenskapliga  stationens  observatör  fil.  kand.  B.  Hedemo 
biträder  med  arbetena  i  viss  utsräckning.  Vad  de  magnetiska  arbetena  angår,  har  över- 
enskommelse träffats  med  nautisk-meteorologiska  byrån,  att  anstalten  låter  byrån  taga  del 
av  sina  magnetiska  registreringar,  mot  det  att  byrån  bestämmer  de  magnetiska  elemen- 
tens absoluta  värde  i  Abisko. 

Uppsändning  av  registreringsballonger  har  ägt  rum  på  de  internationellt  överens- 
komna dagarna  omkring  kl.  8  f.  m.    De  avsända  ballongerna  med  350  grams  vikt  hava 
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visat  sig  väl  små,  för  att  tillåta  tillräcklig-  stighastighet  för  termometerns  ventilation  vid 
en  normal  sprängningshöj d  av  15  km,  som  allmänt  anses  lämplig.  Av  de  uppsända  11 
instrumenten  hava  3  återfunnits,  ett  strax  väster  om  Abmatsjaure  på  90  km  avstånd  i 
S  54°  W  från  Abisko,  ett  i  Abiskojock  och  ett  3  km  norr  om  TuoUuvaara  gruva,  83  km 
E  40°  S  om  Abisko. 

Beträffande  norrskensfotO(/raftringe7i  valdes  av  personalhänsyn  som  andra  station 
Kiruna,  trots  det  väl  stora  avståndet  från  Abisko,  helst  som  det  uttalats,  att  en  bas  av 
sådan  längd  vid  åtminstone  någon  av  de  samarbetande  stationerna  vore  lämplig,  särskilt 
för  att  åstadkomma  bestämningar  av  norrskenets  övre  gräns.  Genom  telegrafverkets  till- 
mötesgående disponeras  nattetid  från  kl.  9  e.  ra.  en  telefonlinje  mellan  laboratoriet  i 
Kiruna,  där  vaktmästare  E.  Jakobsen  är  en  observatör,  och  norrskensplattformen  i  Abisko. 
Så  ofta  väderleken  det  tillåter,  har  norrsken  samtidigt  fotograferats  genom  insyftning  av 
en  överenskommen  stjärna.  Omkring  6  dussin  plåtar  hava  tagits,  vardera  upptagande 
i  regel  6  bilder. 

För  de  magnetiska  arbetena  erhölls  till  låns  från  vetenskapsakademien  en  sats  där 
förvarade  magnetoraetrar  av  Toepfbrs  tillverkning,  använda  vid  solförmörkelseexpeditionen 
till  Strömsund  i  augusti  1914.  De  uppmonterades  på  en  stenbädd,  lagd  och  cementerad 
direkt  på  marken  i  den  till  naturvetenskapliga  stationen  hörande  ladugården. 

Rörande  de  geofysiska  arbetena  vid  Abisko  naturvetenskapliga  station,  vilka  ledas  av 
förste  statsmeteorologen  Bruno  Rolf  för  Vassijaurekommitténs  räkning  och  med  bidrag 
från  staten  för  de  meteorologiska  iakttagelserna,  inhämtas  av  dennes  årsberättelse,  att  det 
meteorologiska  observatoriets  löpande  arbeten  fortsatts  av  observatorn  fil.  kand.  Bror 
Hedemo,  som  jämväl  övertagit  redigeringen  av  årets  iakttagelser.  Denne  har  även  för 
anstaltens  räkning  uppsänt  pilotballonger  samt  intelegraferat  väderleksrapporter.  Vid  den 
partiella  solförmörkelsen  den  8  april  gjorde  han  täta  mätningar  av  dagsljusets  intensitet 
medelst  A.  Ångströms  pyranometer,  av  luftens  temperatur  och  fuktighet  å  olika  höjd 
över  marken,  av  molnens  rörelse  m.  m.  Strålningsmätningar,  såväl  med  ]3yrheliometer 
som  med  pyrgeometer  och  pyranometer  ha  jämväl  utförts  vid  några  andra  tillfällen  ehuru 
ej  regelbundet  på  grund  av  observatorns  många  andra  krävande  göromål.  Den  motstånds- 
elektriska markterraometern  installerades  i  augusti.  De  löpande  meterorologiska  iakttagel- 
serna för  1920  hava  utgivits '  (Litt.  5),  varjämte  såsom  Meddelande  Bd  1  N:o  3  från 
anstalten  utgivits  magister  A.  Funkes  pyrheliometeriakttagelser  under  sommaren  1914. 
Bland  utförda  bearbetningar  märkas,  att  den  sexåriga  serien  av  temperaturregistreringar 
på  Vassitjåcko  (1  372  m.  ö.  h.)  föreligger  fullständig  i  form  av  timvärden  och  medeltal. 
Ny  registrerande  pegel  har  lånats  från  anstalten  för  uppsättning  i  Torneträsk,  varigenom 
analys  av  seicherna  kan  göras  fullständigare.  Vattenmätningar  i  närliggande  vattendrag 
hava  under  hösten  utförts  från  stationen. 

Lanthruksmeteorologiska  rapporter  för  vegetationsåret  1920 — 21  hava  inkommit  i 
följande  utsträckning:  91  höstrapporter  från  39  stationer,  70  övervintringsrapporter  från 
29  stationer,  59  sommarrapporter  från  22  stationer,  51  skörderapporter  från  18  stationer. 

På  grundval  av  från  Svalöv  meddelat  material  har  överdirektör  WallÉn  undersökt 
sambandet  mellan  å  ena  sidan  nederbördens  och  temperaturens  växlingar  och  å  andra  sidan 
halm-  och  kärnskörden  av  vissa  vetevarieteter  odlade  dels  i  Svalöv,  nämligen  Svenskt  som- 


marvete,  Borevete  och  Grenadiervete,  dels  i  Ultuna,  nämligen  Svenskt  sonimarvetc  och 
Borevete.    (Litt.  8.) 

På  grundval  av  överdirektör  WallÉns  beräkningar  över  sambandet  mellan  skörde- 
resultaten och  nederbörd  och  temperatur  under  vegetationsperioden  hava  för  vissa  län 
en  del  skörderesidtat  föriitheräknats  i  mars  1921.  (Litteratur:  11.)  llesultaten  av  dessa 
voro  i  sammandrag  följande.  För  Malmöhus  län  beräknades,  att  veteskörden  skulle  komma 
att  med  7  %  överstiga  den  normala,  medan  i  verkligheten  överskottet  blev  29  %.  För 
Blekinge  län  beräknades  ett  underskott  5  %,  medan  i  verkligheten  det  blev  ett  överskott 
av  16  %.  För  Sörmlands  län  var  det  beräknade  överskottet  4  %,  det  verkliga  27  %. 
Veteskörden  i  Stockholms  län  beräknades  bliva  av  normal  storlek,  medan  den  verkliga 
uppvisade  ett  överskott  av  27  %.  För  Uppsala  län  beräknades  ett  överskott  av  2 
det  verkliga  blev  39  °/».  För  rågen  i  Uppsala  län  beräknades  ett  underskott  av  3 
medan  man  erhöll  ett  överskott  av  31  %.  Sammanfattningsvis  anfördes,  att  utsikterna 
för  veteskörden  och  därmed  i  huvudsak  också  för  rågskörden  voro  i  stort  sett  något 
mer  än  medelgoda.  Då  för  riket  i  dess  helhet  veteskörden  blev  26  %,  rågskörden  27  % 
över  de  normala,  blev  resultatet  åtskilligt  bättre  än  det  beräknade  och  prognosen  kan 
blott  med  tvekan  karaktäriseras  såsom  tillfredsställande. 

Förste  statsmeteorologen  F.  Lindholm  har  såsom  ledamot  i  militära  fiygkonwm- 
sionen  deltagit  i  utredning  och  avgivande  av  förslag  rörande  arméns  och  marinens  väder- 
lekstjänst, fl3^gkarte-  och  luftfyrväsenden,  samt  i  september  1921  givit  en  kurs  i  meteorologi 
vid  arméns  flygskola  å  Malmslätt. 

Bland  yttranden  och  utredningar,  som  av  styrelsen  eller  anstalten  utförts  på  Eders 
Kungl.  Maj:ts  befallning  eller  på  uppdrag  av  statsinstitutioner,  märkas  rörande  sakkun- 
nigas betänkande  om  förläggande  till  Göteborg  av  en  avdelning  av  statens  meteorologisk- 
hydrografiska anstalt.  Anstalten  har  dessutom  avgivit  ett  stort  antal  svar  å  ingångna /ör- 
frågningor,  för  vilka  inga  mera  vidlyftiga  utredningar  eller  utgifter  erfordrats,  samt  till 
inköpspris  tillhandahållit  vissa  meteorologiska  instrument  och  pegelmateiial. 

För  överlä o-o-nin o-ar  hava  cheferna  för  de  danska,  norska  och  svenska  meteorologiska 
instituten  samlats  till  en  skandinavisk  direktörskonferens,  som  ägde  rum  i  Stockholm  d. 
30  maj — 1  juni  1921.  Bland  de  frågor,  som  därvid  avhandlades,  märktes  rörande  valet 
av  internationella  stationer  i  de  skandinaviska  länderna,  rörande  det  internationella  sche- 
mat för  utsändningen  av  radiotelegrammen,  rörande  skandinaviska  stationer  i  det  euro- 
peiska samlingstelegrammet  från  Eiffeltornet,  rörande  den  internationella  coden,  rörande 
coden  för  fartygsobservationer  samt  rörande  coden  för  Islandstelegrammen. 

Inom  den  internationella  meteorologiska  organisationen  hava  flera  sammanträden  ägt 
rum.  I  Bergen  sammanträdde  d.  25 — 29  juni  den  internationella  kommissionen  för  under- 
sökning av  de  högre  luftlagren.  Uti  dess  sammanträden  deltogo  från  svenskt  håll  över- 
direktör Wallén,  byrådirektör  Sandström  och  extra  meteorolog  Bekgeron.  Sammanträden 
ägnades  såväl  åt  praktiska  frågor  som  åt  ett  stort  antal  vetenskapliga  föredrag.  Man  beslöt 
att  söka  fortsätta  den  internationella  publikationen  av  undersökningarna  av  de  högre  luft- 
lagren. Vid  samma  tid  sammanträdde  i  Bergen  den  internationella  ijolarkommissionen.  I 
denna  deltog  överdirektör  Wallén. 

I  London  sammanträdde  under  veckan  d.  o—  10  september  kommissionerna  för  réseau 
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mondial,  väderlekstelegrafi,  nautisk  meteorologi  och  stormvarningar  samt  meteorologiens 
tillämpningar  inom  lufttrafiken,  varvid  överdirektör  A.  Wallén  med' anslag  från  Eders 
Kungl.  Maj:t  deltog  uti  de  3  förstnämnda.  Under  veckan  12 — 17  september  saraman- 
trädde  den  internationella  meteorologiska  kommittén,  varvid  överdirektör  Wallén  jämväl 
såsom  ledamot  av  kommittén  deltog  i  förhandlins^arna. 

Med  bidrag  av  Eders  Kungl.  Maj:t  företog  förste  statsmeteorologen  B.  Rolf  under 
november  och  december  en  studieresa  till  Belgien  och  Frankrike  för  att  taga  kännedom 
om  väderleksförutsägelsernas  metodik  och  teknik  i  dessa  länder,  med  särskild  hänsyn  tagen 
till  radiotelegrafiens  användning,  pilotballongiakttagelser  förmedelst  knallsignaler  vid  moln- 
täckt  himmel  samt  varningar  för  linjeåskväder. 

Förste  statsmeteorologen  F.  Lindholm  företog  i  december  1921  en  studieresa  till 
Schweiz  och  Frankrike  för  studium  av  de  railitärmeteorologiska  organisationerna,  speciellt 
i  sistnämnda  land. 

Statsmeteorolog  A.  Ängström  bevistade  den  aerologiska  kongressen  i  Lindenberg 
d.  3 — 6  iuli. 

o  o 

Av  trycket  har  under  år  1921  utgivits:  Årsbok  1  1919,  del  IV  och  V;  Årsbok  2 
1920,  del  I,  II,  III  och  V;  Årsbok  3  1921:  del  I,  häftena  1—11,  del  II,  häftena  1—8, 
del  III,  häftena  1 — 9;  Årsberättelse  för  år  1920;  Meddelanden  från  Statens  Meteorologisk- 
Hydrografiska  Anstalt,  Bd  I,  N:o  3:  «Mesures  de  la  radiation  solaire  ä  Abisko  pendant  Tété 
1914»  par  A,  Funke.  Gemensamt  med  Kungl.  Vattenfallsstyrelsen  har  utgivits:  Förteck- 
ning över  Sveriges  vattenfall,  53.  Dalälven-Osterdalälven:  1 — -I;  53,  21  Västerdalälven:  1 — 6. 
Av  tjänstemännen  hava  utgivits  och  i  regel  genom  anstalten  distribuerats: 
1.   Bergekon,  Tor,       The  Thirteenth  General  Meeting  of  the  German  Meteorological 

Society  in  Leipzig  October  4th  — 6th  1920,  i  Geografiska  Annaler, 


1921,  h.  1—2. 


2.   Lindholm,  F. 


Förslag  angående  väderlekstjänst  för  lufttrafiken,  i  Lufttrafikskom- 
mitténs betänkande,  Stockholm  1921. 
Recherches  sur  les  courants  d'air  au-dessus  de  Stockholm  pendant 
Téclipse  de  soleil  du  8  avril  1921,  i  Geografiska  Annaler  1921,  h.  3. 
Abisko   naturvetenskapliga  stations  verksamhet   under  år  1920, 
i  K.  Vetenskapsakademiens  Årsbok  1921. 
»        »  Observations  météorologiques  å  Abisko  en  1920. 

»         »  Aquatoreal   fiir   Wolkenmessungen,  i  Meteorologische  Zeitschrift, 

Januari  1921. 

Sandström,  J.  W.   Deux  théorémes  fondamentaux  de  la  dynamique  de  la  mer,  i 

Sv.  Hydr.-Biol.  Kommisionens  skrifter,  VI.  1921. 
L'influence  de  la  température  et  de  Teau  tombée  sur  les  récoltes 
de   quelques  variétés  de  froment  å  Svalöf  et  ä  Ultuna,  i  Geo- 
grafiska Annaler  1920,  h.  4. 
Sur  le  contröle  des  annonces  de  tempotes,  i  Geografiska  Annaler, 
1921,  h.  3. 

Vattenståndsförutsägelser,  i  Teknisk  Tidskrift,  Veckoupplagan, 
^  1921,  h.  10. 

Arets  skördeutsikter  från  väderlekssynpunkt,  i  Landtmannen  1921, 
h.  11. 

12.   Ångström,  Anders,  Rcgistration   of  the   intensity   of  sun  iind  diffused  sky  radiation 


3. 


4.  Rolf,  Bruno, 


6 


8.  Wallén,  Axel, 


10 


11 


(tillsammans  med  i'rof.  C.  Dorno),  i  Metcoroloo:ischc  Zeitschrift, 
1921,  h.  2,  och  i  Monthly  Weathcr  Review,  March  1921,  Was- 
hington 1921. 

13.  Ångström,  Andeks,  The  nocturnal  radiation  measurements  as  means  of  cvaluating  the 

water  content  of  thc  clcar  atiiios[)herc  and  their  relation  to  the 
synoptic  weatlicr,  i  Geografiska  Annaler  1921,  h.  1 — 2. 

14.  »  »       Studies  of  thc  frost  problem,  11,  i  Geografiska  Annaler  1921,  h.  3. 

15.  »  »       Optische   Untersuchungen   in   Stockholm   wilhrend   des  partiellen 

Finstcrnisses  am  8  april  1920,  i  Meteorologische  Zeitschi-ift 
och  i  Geografiska  Annaler  1921,  h.  3. 

16.  »  »       Om  frost  och  frostvarningar,  i  Teknisk  Tidskrift,  Veckoiipplagan, 

1921,  h.  42. 

17.  »  »       Är  solens  strålning  variabel?,  i  Tidskrift  för  Elementär  Matematik, 

Fysik  och  Kemi,  Arg.  V,  h.  2. 

18.  »  »       Meteorologiska   upplysningar  för  flygare,  i  Flygning  1921,  nov. 

19.  Östman,  C.  J.  och  Bergeron,  Tor,  Väderleken  och  Jordbruket,  i  Wikberg  &  Nissar, 

Läsebok,  Stockholm  1921. 

Anstaltens  bibliotek  har  under  året  tillökats  med  204  volymer,  motsvarande  11,2  hyll- 
meter, så  att  detsamma  nu  omfattar  7,774  volymer,  pärmar  eller  kapslar,  upptagande  en 
hyllängd  av  245,3  meter  utom  dupletter  och  lagerexemplar,  men  däri  inbegripna  av  K. 
Vetenskapsakademien  deponerade  publikationer.    Omkring  200  volymer  ha  inbundits. 

I  gamlingen  av  bytesinstitutioner  ha  blott  få  förändringar  inträtt,  huvudsakligen  för- 
anledda av  de  meteorologiska  eller  hydrografiska  institutionernas  omorganisation.  Bytes- 
institutionerna framgå  av  tab.  8. 

Tab.  7.   Bytesförbindelser  år  1921. 


Syeiiska. 

Bergianska  Stiftelsen  Albano. 

Statens  Skogsförsöksanstalt  Experimentalfältet. 

Svenska  Mosskultarförcningen  Jönköping. 

Astronomiska  Observatoriet  Lund. 

K.  Domänstyrelsen  Stockholm. 

Geologiska  Föreningen   > 

Ingeniörsvetenskapsakademicn   » 

K.  Järnvägsstyrelsens  Byggnadsbyrä  ....  » 

K.  Kommerskollegium   > 

K.  Lantbruksstyrelsen   > 

K.  Lantmäteristyrelsen   > 

K.  Lotsstyrelscn   » 

K.  Nautiak-Meteorologiska  Byrån   > 

Riksdagens  Bibliotek   > 

K.  Statistiska  Centralbyrån   » 

Stockholms  Stads  Statistiska  Kontor  ....  » 

Svensk  Lantmäteritidskrift   » 

Svenska  Teknologföreningen   > 

Svenska  Vattenkraftföreningcn   » 

Sveriges  Geologiska  Undersökning   » 


Sveriges  Industriförbund  Stockholm. 

Svenska  Sällskapet  för  Antropologi  och  Geografi  » 

K.  Tekniska  Högskolan   » 

K.  Vattenfallsstyrelsen   > 

K.  Vetenskapsakademien   > 

K.  Väg-  och  Vattcnbyggnadsstyrelsen    ...  > 

Geologiska  Institutionen  Uppsala. 

K.  Vetenskapssocieteten   > 

Meteorologiska  Institutionen   .  > 

Utliindskn. 

A frilca. 

Service  Météorologique  de  TAlgerie  Algier. 

Physical  Service  Darwawyn  Kairo. 

Ar(jentina. 

Oficina  Metcorolögica  Argentina  Buenos  Aires. 

Australien. 

Public  Library  of  South  Australia  Adelaide. 

Obscrvatory   > 

Magnetical  and  Mctcorological  Observatory   .  Hoharton. 
R.  Society  of  Victoria  Melbourne. 
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Central  Weather  Bureau  Melbourne 

Government  Observatory   » 

Commonwealth  Metcorological  Bureau  ....  Perth. 

Government  Observatory  Sydney. 

Commonwealth  Weather  Bureau   > 

Belgien. 

Société  Beige  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie  Bryssel. 

Observatoire  Royal  de  Belgique  Uccle 

Bibliothéque    de   ['Institut   royal  météorolo- 

gique  de  Belgique   » 


Brasilien. 

Superintendencia  de  Navega9äo,  Ilha  fiscal 
Directoria  de  meteorologia  


Rio  de  Jaueiro. 


Bibliotheca  da  Secretaria  da  Agricultura  do 

Estado  Sao  Paulo. 

Servi?o  Meteorologico  do  Observatorio   ...»  •■> 
Bulgarien. 

Station  Ceutrale  Motéorologique  de  Bulgarie  .  Sofia. 
Chile. 

Instituto  Central  Meteorolögico  y  Geofisico  .  Santiago  de  Chile. 
Costa  Rica. 

Instituto  Meteorolögico  Nacional  San  José. 

Danmark. 

Bureau  International  pour  TExploration  de  la 

Mer  Köpenhamn. 

Dansk  Ingeni0rf orening   > 

Meteorologisk  Institut    > 

Det  K.  Danske  Videnskabernes  Selskab  ...  > 

Ecuador. 

Observatorio  Quito. 

Estland. 

Pöllutööministerinm  Tartn. 

Observatoire  Météorologique  Dorpat. 

Filippinerna. 
"Weather  Bureau   •    ....  Manila. 

Finland. 

Academia  Scientiarum  Fennica  Helsingfors. 

Finska  Vetenskaps-Societeten   > 

Hydrografisk-Biologiska  Havsundersökningarna  > 

Hydrografiska  Byrån  

Meteorologiska  Centralanstalten  

Statistiska  Centralbyrån  

Universitetsbiblioteket  

Överstyrelsen  för  Väg-  och  Vattenbyggnader 

Magnetiska  observatoriet  Sodankylä. 

Abo  Akademi  Abo. 


Frankrike. 

Commission  Météorologique  de  la  Gironde  .  .  Bordeaux. 

Station  Limnologique  de  Besse  Clermont-Ferrand. 

Institut  de  Géographie  alpine  Grenoble. 

Observatoire  Lyon. 

Commission    de    Météorologie    des  Bouches- 

du-Rhöne  Marseille. 

Office  National  Météorologique  de  France    .  .  Paris. 

Direction  Générale  des  Eaux  et  Foréts,  Mini- 
stére  de  1'Agriculture   » 

Direction  de  THydraulique  et  des  Améliora- 
tions  agricoles   » 

Service    Hydrométrique    du    Bassin    de  la 
Seine   » 

Société  Météorologique  de  France   > 

Observatoire  Météorologique  et  Magnétique  .  Perpignan. 

Bureau  Hydrographique  Strasbourg. 

Institut  Météorologique  d' Alsace  et  de  la  Lorraine  » 

Honduras. 

Universidad  Central   Tegucigalpa. 

Indien. 

Director  General  of  Observatories  Simla. 

Italien. 

R.  Accademia  delle  Scienze  Bologna. 

Osservatorio  Meteorologico  et  Geodinamico  .  .  Catania. 

Osservatorio  Meteorologico  delI'Universitä  .  .  Genova. 

Osservatorio  Meteorologico  e  Geodinamico  .  .  Messina. 

R.  Osservatorio  di  Brera  Milano. 

Osservatorio  Geofisico  Modena. 

Osservatorio  del  Real  Collegio  Carlo  Alberto  .  Moncalieri. 

R.  Stazione  Åerologica  dell'  Osservatorio  di 

Montecassino  Montecassino. 

Osservatorio  Meteorologico  Riposto. 

R.    Ufficio  Centrale  di  Meteorologla  e  Geodina- 

mica  Rom. 

Instituto  Internazionale  di  Agricoltura  ...  ^ 

Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e  Com- 
mercio   > 

Servizio  Idraulico,  Ministero  di  Agricoltura  .  » 

Societä  Geografica  Italiana   » 

Ufficio  Idrogratico  del  Po  Parma. 

Societä  Meteorologica  Italiana,  Osservatorio 

del  Castello  Medioevale  Torino. 

Osservatorio  Pio  X  Meteorologico-Geodinamico  Valle  di  Pompei. 

Ufiicio  Idrografico,  Magis  träte  alle  Acque  .  .  Venezia. 

Accademia  di  Agricoltura,  Scienze  et  Lcttere  Vcrona. 

Japan. 

Central  Meteorological  Observatory  Tokio. 

Imperial  Marine  Observatory  Kobc. 

Java. 

Dienst  voor  Waterkracht  en  Electriciteit  .  .  Bandoeng. 
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Magnetical  and  Meteorological  Observalory  .  Batavia. 

Kon.  Natuurkundige  Vereeniging  in  Ncder- 

landsch-Indié  Wcltevrcdcn. 

Kanada. 

Natural  History  Society  Montreal  Que. 

Superintendent  of  Irrigation,  Department  of 

the  Interiör  Ottawa,  Ont. 

Department  of  Lands  and  Forests  of  the  Pro- 

vince  of  Quebec  Qucbec,  Quc. 

Hydro-Electric  Power  Commission  of  Ontario  Toronto,  Ont. 

Meteorological  Service  of  Canada   > 

Kina. 

Zikawei  Observatory  Zikawei. 

The  Whangpoo  Conservancy  Board  Shanghai. 

Kuba. 

Observatorio  de  >Montserrat>  Cienfuegos. 

Observatorio  del  Colegio  de  Belén  Havanna. 

Estacion  Central  Meteorolögica   > 

Mexiko. 

Observatorio  Meteorolögico  Leon. 

Observatorio  Meteorolögico-Magnétlco  Central  Mexiko. 

Seceiön    Meteorolögica    del   Estado   de  Yn- 

catän  Mérida  de  Yucatan. 

Nederländerna. 
K.  Nederlandsch  Meteorologisch  Instituat  .  .  De  Bilt. 
Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs   ....  Haag. 

Nordamerikas  Förenta  stater. 

"Water  Storage  Commission  of  Maine  ....  Augusta,  Me. 

Library  of  the  John  Hopkins  University      .  Baltimore,  Md. 

Harvard  College  Cambridge,  Mass. 

John  Crerar  Library  Chicago,  111. 

Water  Snpply  Commission  of  Pennsylvania  .  Harrisburg,  Pa. 

Blue  Hill  Meteorological  Observatory  ....  Readville,  Mass. 

American  Philosophical  Society  Philadelphia,  Pa. 

American  Journal  of  Science  New  Haven,  Conn. 

American  Geographical  Society  New  York,N.Y. 

Library  of  Augustana  College  Rock  Island,  111. 

Saint  Louis  Academy  of  Sciences  Saint  Louis, Ma. 

Mississippi  River  Commission   » 

Essex  Institnte  Salem,  Mass. 

California  Academy  of  Sciences  San  Francisco,  Cal. 

United  States  Geological  Survey  Washington.D.C. 

Hydrographic  Office,  Navy  Department  ...         »  » 

"Weather  Bureau,  Department  of  Agriculture         ■»  » 

Coast  and  Geodetic  Survey,  Department  of 

Commcrce  and  Labor   >  » 

Library  of  Congress   >  » 

Smithsonian  Institution   >  > 

Norge. 

Bergens  Museums  Bibliotek  Bergen. 


Biologiska  Stationen,  Bergens  Museum   .   .   .  Bergen. 

Gcofysiska  Institutet   » 

Det  Meteorologiske  Observatoriam   » 

Det  Norske  Geografiske  Selskab  Kristiania. 

Det  Norske  Mctcorologisko  Institut  .  .  . 
Universitetets  Geografiske  Institution  .  . 

Universitetets  Observatorinm  

Vasdragdirektörcn   

Videnskabs-Selskabct  

Tromsö  Museum  Tromsö. 

Tekniska  Högskolan  Trondhjem. 

Nya  Zeeland. 

Colonial  Museum  and  Geological  Survey  De- 
partment  Wellington. 

New  Zealand  Institnte,  Dominion  Museum  .  .  > 
Polen. 

Institut  Central  Météorologiqne  de  la  Pologne  Varsovic. 

Section  hydrographique  du  Ministére  des  tra- 
vans publies   » 

Astronomiczne  obserwatorjum  Krakowie. 

Portugal. 

Observatorio  Meteorolögico  da  Universidade  .  Coimbra. 

Academia  das  Sciéncias  Lisboa. 

Biblioteca  da  Academia  das  Sciéncias    ...  > 

Observatorio  »Infante  D.  Lulz>   > 

Observatorio  da  Serra  do  Pilar  ....  Vila  nova  de  Gaia,  Porto. 

Rumänien. 

Observatorul  Astronomic  si  Meteorologic  din 

Romänia  '  Bukarest. 

Schweiz. 

Service  des  Eaux  du  Département  Snisse  de 
rintérieur  

Kurverein  Davos  

Observatoire  


Natnrforschende  Gesellschaft, 
thek  


Zentralbiblio- 


Bern. 
Davos. 
Genéve. 

Ziirich. 


Schweizerische  Meteorologisch e  Zentralanstalt 
Sfanien. 

Observatorio  Astronömico  

Observatorio  Meteorolögico  

Instituto  y  Observatorio  de  Marina  .  . 

Storbritannien. 
Observatory  of  the  Stonyhurst  College 

Observatory  

Scottish  Meteorological  Society  .... 

Royal  Geographical  Society  

Meteorological  Office  

Royal  Meteorological  Society  

Metropolitan  Waterboard  


Madrid. 
Ona. 

San  Fernando. 

N.  Blackburn. 
Cambridge. 
.  Edinburgh. 
London 
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The  Metcorological  Magazine  London. 

Radcliife  Observatory  Oxford. 

Tcheko-SlovaJden. 

Institut  fiir  kosmische  Pliysik  Prag. 

Institut  central  météorologique   » 

Institut  hydrologiqnc  d'Etat   » 

Tyskland. 

Meteorologisches  Observatorinm  Aachen. 

Geographisches  Institut  Berlin. 

Gcsellschaft  fiir  Erdkunde   > 

Meteorologische  Zeitschrift   » 

Institut  f.  Mecreskunde  an  d.  Universität    .  > 

Preuss.   Landcsanstalt  fiir  Gewässerkunde   .  » 

Preussischcs  Meteorologisches  Institut  ....  > 

Braunschw.  Forstlische  Vcrsuchsanstalt  .   .  .  Braunschwcig. 

Meteorologisches  Observatorium   Bremen. 

Naturwissenschaftlicher  Verein,  Städtisches 

Museum   ^ 

Zeitschrift  fiir  die  gesamte  Wasserwirtschaft  .  Breslau. 

Landesamt  fiir  Wetter  und  Gewässerkunde  .  Darmstadt. 

Hydrotechnisches  Amt  Dresden 

Sächsische  Landes-Wetterwarte   » 

Zeitschrift  fiir  Gewässerkunde   » 

Petermanns  Geographische  Mitteilungen  .   .   .  Gotha. 

Senckenbergische  Bibliotbek  Frankfurt/M. 

Geographische  Gesellschaft  Greifswald. 

Nordiska  Institutet   » 

Sternwarte  Göttingen. 


Deutsche  Scewarte  Hamburg. 

Zentralbureau  fiir  Mcteorologie  und  Hydro- 

graphie  Karlsruhe. 

Ministerialkommission  zur  wissenschaftlichen 

Untersuchung  der  Deutschen  Meere  .   .  .  Kiel. 

Geophysikalischcs  Institut  der  Universität  .   .  Leipzig. 

Geographische  Zeitschrift,  Verl.  Teubner   .  .  j 

Internationale  Revue  d.  ges.  Hydrobiologie  u. 
Hydrographie  

Preussisches  Aeronautisches  Observatorium    .  Liudenberg. 

Hydrotechnisches  Bareau  Munchen. 

Baugerische  Landeswctterwerto  Miinchen. 

Wiirttemb.  Ministerium  des  Innern  Stuttgart. 

Ungern. 

Hydrographische  Section  ini  Ackerbauminis 

terium  Budapest. 

M.  Mftteorolögiai  és  Földmiignességi  Intézet  .  » 
Uruguay. 

Direccion  de  Hidrografia  Montcvideo. 

Instituto  Nacional  Fisico-Climatolögico  ...  » 

Österrike. 

Meteorologisches  Observatorium  Innsbruck. 

Geographische  Gesellschaft  Wien. 

Geographisches  Institut  der  Universität  ...  > 
Hydrographiscbes  Zentralbureau   » 


Zentralanstalt  fiir  Mcteorologie  und  Geodyna- 
mik  

Oesterreichische  Gesellschaft  lur  Metcorologie 


Fotografisamlingen  ökades  under  året  med  84  nummer,  så  att  den  vid  årets  slut 
omfattade  3,049  films  och  plåtar. 

Antalen  till  anstalten  ingående  och  från  densamma  w/^aent/g  sÄ;n'vefee?' voro  följande: 

Ingående.  Utgående. 

Styrelsen   43  11 

Överdirektören   1,995  803 

Meteorologiska  Byrån   1,563  1,373 

Hydrografiska  Byrån   1,874  858 

5,475  3,045 
Motsvarande  totalsiffror  voro  år  1920  resp.  5,165  och  2,742. 

Anstaltens  inkomster  av  statsanslag  jämte  behållning  från  föregående  år  samt  diverse 
inkomster  sluta  för  år  1921  på  ett  belopp  av  kronor  8  6  8,9  1  9,32,  utgifterna  på  ett  belopp 
av  kronor  793,818,36. 

Stockholm  den  28  april  1921. 

Underdånigst 
AXEL  WALLÉN. 


J.  W.  Sandström. 


Gustaf  Slettenmark. 


EN.  STAB.  LIT.  »NST.  STOCKN.  1912 


STATENS    METEOROL  O  G  I  S  K  -  H  Y  T)  R  O  G  R  A  F  T  8  K  A    A  N  S  T  A  T.  T 

NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 


Arjjåncr  3.    Del  II.  1. 


Januari  1921. 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  noder- 
börden  i  januari  länsvis,  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det.  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet),  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
säilskapsområden.  Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  inuehåller  uppgifter  från  678  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.l  mm,  1  mm. 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.l  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  85  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =  interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  stieck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyetema 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 


Ytinne- 
håll 
kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


Län 


Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

115 

67.6 

218 

48 

52.8 

211 

68 

39.4 

159 

99 

91.8 

272 

30 

88.4 

266 

65 

93.0 

244 

48 

90.0 

249 

49 

125.0 

303 

193 

79.8 

237 

85 

73.3 

252 

66 

101.8 

248 

61 

128.3 

258 

50 

103.5 

240 

32 

70.3 

240 

4  392 

6L5 

217 

Norrbotten,  övre       delen  . 

>  ,  mellersta  » 
»       ,  nedre  > 

Västerbotten,  övre  » 

>  ,  mellersta  » 

>  ,  nedre  > 

Jämtland   

Väateraorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

Örebro  

Västmanland  

Uppsala  

Stockholm  

Södermanland   

Östergötland  


463 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 
68 
110 


52.(5 
27.5 
40.7 
52.5 
37.9 
37.5 
71.8 
48.9 
68.0 
66.5 
89.7 
51.8 
61.8 
61.8 
68.7 
68.7 


175 
106 
170 
181 
152 
153 
258 
203 
285 
258 
289 
222 
262 
251 
256 
263 


Jönköping  

Norra  Kalmar  .... 
Södra  Kalmar     .  .  . 

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  .... 

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Älvsborg  .  .  . 
Södra  >  .  .  . 
Göteborgs  och  Bohus 
Gottlaud  
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Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  das 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


lO.l 


;10 


;0.i 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1385 
1384 
1 

1390 
1194 


1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 


1199 
1112 


1311 
45 
1283 


1279 


597 
3 
4 
5 

598 
6 


1392 
1237 
11 
1210 
1110 


14 
15 
17 
22 
23 
1377 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
35 


1.  Toriieälv. 


Björkliden  . 
Kopparåsen 
Riksgränsen 
Stordalen  .  . 
Abisko     .  . 


9.  Liileiilv. 

Suorva  

Janrekaska  .  .  . 
Njuonjesberget  . 
Njuonjcs  .... 
Kvikkjokk  .  .  . 
Tjåmotis  .... 
Peuraure  .... 

Luvos   

Nausta  ..... 


13.  Piteillv. 

Steiindden  .  .  .  . 
N.  Bergnäs  .   .   .  . 


20.  Skellefteälv. 

Merlienes  

Jäckvik  

Vuouatjviken  .  .  . 

28.  Umeälv. 
Adolfström  .... 


1.  Torneälv. 


Bergfors  .  . 
Kiruna  .  .  . 
Jukkasjärvi 
Svappavara 
Laniiavaru  . 
Karesuando 


4.  Kalixiilv. 


Kalixfors  . 
Soutojärvi 
Gällivare  . 
Muorjevara 
Skroven  . 


9.  Luleälv. 


Porjus  .  . 
Ligga  .  . 
Högträsk  . 
Raudijaur 
Nautijaur 
Tårrajaur  . 
Jokkmokk 
.Juggijaur 
Koskals  . 
Vuollerim 
Puottaurc 
Murjek 
Näsberg  . 


B] 

67.9 

17.6 

16 

17 

11 

5 

2 

17 

Ks 

152.3 

34.0 

25 

23 

15 

9 

7 

23 

Ri 

125.3 

25.7 

25 

19 

17 

8 

5 

19 

0 

0 

0 

Sd 

56.5 

14.3 

25 

20 

14 

4 

1 

20 

— 

— 

— 

Ao 

26.(i 

5.3 

16 

16 

8 

1 

0 

16 

— " 

— 

— 

Su 

20.1 

4.5 

10 

8 

7 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Ja 

56.2 

16.6 

17 

14 

10 

3 

2 

14 

Ns 

64.0 

N 

27.4 

4.2 

20 

16 

9 

0 

0 

16 

Q 

51.7 

6.2 

22 

20 

15 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

Ts 

35.9 

4.2 

20 

19 

13 

0 

0 

lo 

Pe 

44.8 

6.7 

16 

18 

12 

2 

0 

18 

— 

5 

— 

Lu 

17.2 

4.1 

18 

15 

6 

0 

0 

15 

Na 

29.4 

9.0 

18 

14 

10 

2 

0 

14 

Kb 

39.2 

9.2 

22 

12 

10 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

Bs 

34.2 

6.0 

16 

12 

10 

2 

0 

12 

Ms 

66.4 

11.8 

16 

23 

19 

4 

1 

23 

— 

— 

— 

Jk 

53.4 

8.2 

16 

19 

15 

5 

0 

19 

— 

— 

— 

V 

51.9 

8.8 

5 

22 

16 

3 

0 

22 

— 

1 

— 

Am 

31.2 

9.0 

16 

14 

8 

2 

0 

14 

tens  län,  mellersta  delen. 

Be 

36.9 

8.5 

25 

8 

8 

4 

0 

8 

— 

5 

— 

Ki 

26.0 

4.6 

18 

19 

8 

0 

0 

19 

0 

5 

0 

Ji 

23.5 

4.6 

18 

18 

9 

0 

0 

18 

— 

1 

. — 

Sa 

30.1 

10.5 

17 

11 

9 

2 

1 

11 

— 

— 

— 

La 

28.8 

6.6 

18 

12 

8 

3 

0 

12 

— 

17 

— 

K 

11.7 

2.6 

9 

13 

4 

0 

0 

13 

0 

2 

0 

Kx 

24.9 

4.0 

9 

12 

11 

0 

0 

12 

So 

17.1 

3.7 

20 

7 

6 

0 

0 

7 

Ge 

20.8 

8.1 

18 

13 

4 

1 

0 

13 

0 

1 

0 

Mo 

43.3 

11.8 

28 

15 

10 

4 

1 

15 

Sn 

14.9 

2.9 

19 

10 

8 

0 

0 

10 

Po 

30.9 

6.0 

7 

12 

12 

1 

0 

11 

Lg 

38.9 

6.2 

20 

12 

8 

5 

0 

11 

Hö 

39.8 

6.3 

20 

16 

9 

2 

0 

15 

R 

27.1 

6.2 

10 

10 

9 

2 

0 

9 

Nr 

23.9 

5.0 

21 

18 

8 

1 

0 

17 

1 

Tr 

34.0 

5.1 

21 

21 

11 

1 

0 

21 

J 

26.7 

5.0 

18,  22 

15 

9 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

Jg 

34.8 

5.0 

21,  22 

21 

12 

2 

0 

21 

Ks 

19.4 

5.5 

20 

8 

6 

1 

0 

8 

Vu 

29.8 

7.6 

4,  22 

6 

6 

2 

0 

6 

Pu 

3L2 

6.3 

4 

15 

10 

2 

0 

15 

M 

26.1 

9.6 

28 

10 

7 

1 

0 

9 

Ng 

25.1 

3.5 

29 

13 

;» 

0 

0 

12 

station 


1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 
8 


1236 


1238 
1239 
1241 
546 


1340 


32 
36 
37 
38 
1312 
39 


1439 
43 


43 


41 


1230 


Namn 


18.  Piteälv. 

Jäkna   

17.  ibyälv. 

Stormyrheden  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Allejanr  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg 

Glommerträsk    .  . 


Jn 


St 


He 
Gl 


Nederbörd 


c» 

0 

B 
B 


24  A 


32.7 


30.4 


27.6 
16.1 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


4.1 


7.2 


4.6 


6.4 
5.5 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


;0.1 


•22,28 


10 


20 


14 


19 
5 


10 


10 


13 


;10 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 

1.  Torneälv. 

Junosuando  .  . 
Kaunisvara  .  .  . 

Apua  

Matarengi  .  .  . 
Haparanda  .  .  . 


3.  Snngisån. 
Lappträsk  .  .  .  . 

4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .  .  .  . 
Kompelnsvara  .  .  . 
Storkölen  .  .  .  . 
Morjärv  


G.  Vitåu. 

Högsön     .  .  . 


9.  Lnleälv 


Bodträskån  . 
Övre  Svartlå 
Degerbäcken 
Sandträsk  . 
Holsvattnet 
Boden  .  .  . 


K.  12-13. 


Öjebyn 
Piteå 


-14. 


K.  13- 

Rödkallen    .  .  . 

lo.  Rokän. 

Fagorhedcn  .  .  . 


18.  Byskeälv. 
Haraliden  .... 


28. 

52  Tärnaby 
573|  Boksjön 
574 
55i 
579 


Umeiilv. 


Abborrbcrg 
Tjulträsk 
Sjöliden  . 


Ju 

24.8 

4.8 

18 

12 

11 

0 

0 

12 

Kv 

35.7 

8.1 

18 

12 

10 

3 

0 

12 

— 

— 

- 

Aa 

33.8 

7.8 

18 

21 

12 

1 

0 

21 

Öt 

37.7 

9.1 

18 

13 

10 

2 

0 

13 

H 

71.3 

10.9 

18 

18 

14 

5 

1 

18 

0 

3 

0 

Lt 

61.7 

10.4 

13 

15 

14 

3 

1 

15 

Si 

O^.  1 

19  n 

lo 

1 9 

JLU 

1 

1 

JL 

1  9 

Tfn 

97  » 

v.  1 

JLO 

lo 

Q 

O 

1 

X 

A 
U 

lo 

S 
k? 

O.D 

94 

lo 

1 9 

Q 
O 

lo 

1 

JL 

Mo 

54.0 

8.2 

29 

16 

12 

4 

0 

16 

Hn 

43.0 

7.8 

20 

10 

10 

5 

0 

10 

Bo 

30.7 

6.3 

30 

15 

8 

2 

0 

15 

Sv 

31.1 

5.2 

4 

23 

12 

1 

0 

23 

D 

37.1 

6.1 

22 

19 

14 

2 

0 

19 

Sk 

40.8 

6.4 

4,  22 

22 

11 

3 

0 

22 

1 

Ho 

37.5 

4.8 

29 

19 

11 

0 

0 

19 

Bu 

34.8 

5.4 

22 

13 

11 

2 

0 

13 

Öb 

49.2 

11.2 

28 

16 

13 

3 

1 

16 

P 

42.6 

14.0 

4 

15 

12 

2 

1 

15 

0 

0 

0 

Rf 

Fn 

Hl 

38.3 

5.2 

5 

15 

14 

2 

0 

15 

bot 

tens 

läi 

1,  Ö 

vre 

del 

en. 

T 

70.2 

11-8 

29 

25 

19 

4 

2 

25 

1 

Bo 

41.9 

8.1 

16 

16 

13 

2 

0 

16 

A 

41.2 

5.8 

16 

12 

11 

1 

0 

12 

Tj 

64.8 

15.4 

16 

20 

18 

3 

1 

20 

Sj 

39.5 

5.6 

21 

17 

12 

3 

0 

16 

1 

3 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

ÖS 
a 
B 
B 

(D 
M 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

w 

t>r 

SS 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

^1 

25 

5  10 

äO  1 

38.  Åiigeruiauälveii. 

1137 

Kl 

53.7 

17.2 

16 

15 

14 

3 

1 

15 

1202 

Bl 

44.6 

6.1 

4 

17 

13 

4 

0 

17 

582 

Si 

46.2 

8.3 

16 

16 

12 

2 

0 

16 

1 

1206 

Av 

70.2 

10.1 

21 

23 

21 

3 

1 

23 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefteälv. 


143()|  Johannisberg, 
1263  Johannisberg, 
46  Malå    .  .  . 


Berget  . 
Gården 


28.  Uuieälr. 


1402  Vallträsk  .  . 

53  Stensele   .  . 

575  Jaktfors  .  . 

1394!  Sadiliden  .  . 

576j  Ulvoberg  .  . 

577|  Norrby    .  . 

578j  Bäverträsk  . 

580;  Nordanås  . 
1395|  Bergvattnet 

1393  Bjurfors  .  . 

1396  Bjuråker  .  . 


1265 


1284 


63 
661 
1201 
1203 


550 


1231 


1264 


30.  Oreälv. 
Kroksjö   .  .  .  . 


34.  Gideälr. 

Siksjö  

38.  Ångermanälyen 

Maksjöstrand  .  .  .  . 
Asele  .... 
Häggås    .  .  . 
Granåsen  .  .  . 


18.  Byskeälv. 

Myrheden    .  .  .  . 

19.  Kågcäly. 

Dalliden  


20.  Skellefteälv. 

Grönliden    .  . 


K.  21-22. 

48  Bjnröklubb  .... 

22.  Måiigbyån. 

49;  Lövånger  

25.  Dalknrlsän. 

50 


51 


K.  25—26. 

Stora  Fjäderägg 


Jg 

48.6 

9.6 

5 

15 

12 

4 

0 

15 

1 

— 

Jg 

43.1 

7.4 

5 

15 

11 

4 

0 

15 

1 

— 

M 

33.6 

10.7 

4 

16 

8 

1 

1 

15 

V 

44.7 

9.2 

4 

16 

12 

2 

0 

16 

2 

S 

32.6 

7.4 

4 

18 

12 

1 

0 

17 

0 

1 

Ju 

49.2 

7.8 

4 

19 

15 

1 

0 

19 

0 

0 

SI 

32.8 

5.8 

4 

15 

11 

1 

0 

15 

Ul 

30.0 

6.3 

4 

11 

11 

1 

0 

11 

— 

Ny 

22.7 

4.0 

5 

16 

10 

0 

0 

16 

— 

Bk 

39.3 

6.4 

4 

18 

13 

1 

0 

18 

No 

30.1 

5.6 

4 

18 

11 

1 

0 

18 

Bt 

28.0 

7.1 

4 

10 

6 

2 

0 

10 

Bs 

26.2 

8.0 

24 

11 

7 

2 

0 

11 

Bj 

28.8 

6.2 

4 

8 

8 

1 

0 

8 

0 

0 

Kr 

26.5 

5.6 

4 

11 

9 

1 

0 

11 

— 

— 

Sö 

36.1 

8.0 

5 

13 

13 

2 

0 

13 

— 

— 

Ma 

34.2 

5.4 

21 

11 

10 

2 

0 

11 

Ås 

38.9 

11.8 

4 

15 

11 

1 

1 

15 

Hs 

46.4 

8.8 

4 

19 

14 

3 

0 

18 

4 

G 

46.9 

9.5 

4 

19 

11 

2 

0 

19 

pbottens  län,  ne 

dre  de 

len 

Mn 

35.6 

8.6 

4 

12 

12 

2 

0 

12 

Dl 

39.4 

9.3 

4 

22 

14 

1 

0 

22 

Gn 

46.3 

14.2 

4 

16 

11 

3 

1 

16 

Bf 

30.6 

6.0 

22 

20 

11 

1 

0 

19 

3 

L 

63.9 

14.0 

5 

10 

10 

6 

2 

10 

B 

46.2 

12.5 

4, 18 

6 

6 

4 

2 

6 

F 

19.8 

5.3 

4 

7 

5 

1 

0 

7 

Station 


581 
425 
1437 
55 
56 


57 


58 


1219 
12G7 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


95 
1212 
1211 
1148 
1220 
1210 

96 


1209 


28  Uincäiv. 

Talliden  .... 
Kulbäoksliden 
Hälluäs  .... 
Brattby  .... 
Umeå  

K,  28-29. 

llolmögadd  .  . 

30.  Öreälv. 
Örträsk  .... 


Nederbörd 


Äntal  dagar  med 


38.  Åiigermaiiälvcu. 

Leipikvattnet 
Jormvattnet 
Gäddede  .   .  . 
Munsvattnet  . 
Fiskåvattnet  . 
Älghallen    .  . 


40.  Iiidalsiilveu. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  .... 

Duved  

Kvarnå  

Vålådalen  .... 

Tossåsen  

Verkön  

Östersund  .... 
Östersund  III  .  .  . 

Törsta  

Rörtjärn  

Gunuarsvattnet  .  . 
Vägskälet  .... 
Raftsjöhöjden     .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgården  .... 


42.  Ljniigan. 

Ljungdalen  .  .  .  . 

Tossåsen  

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  , 

Ljungå   


48.  Ljusuan. 

Ljusnedal  .  .  . 
Backvallen  .  .  . 
Myskelåsen  .  .  . 
Linsäll  .... 
Storhärjeåvallen 

Högen  

Nilsvallen   .  .  . 


53.  Dalälven. 

Storfjäten    .  .  .  . 


Beteckning 

O 

B 
B 

B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

BDÖ 

a 

i 

c- 

77 

mm 

mm 

dag 

é  5 

élO 

g  0.1 

Tn 

36.0 

7.9 

4 

16 

13 

1 

0 

16 

— 

— 



K 

O/i.O 

5.4 

4 

15 

12 

1 

0 

Hä 

40.4 

8.6 

22 

12 

8 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

Br 

/SO.i 

7.0 

13 

12 

10 

1 

0 

1  1 
11 

TT 
u 

OD.O 

.9.8 

4 

17 

12 

2 

0 

Ifi 

0 

o 

H 

Oi.G 

6.5 

6 

13 

10 

2 

0 

19 
1a 

Ö 

41.4 

11.4 

4 

13 

10 

2 

1 

13 

2 

TM 

ja 

imtl 

andi 

3  län. 

Lo 

107.4 

22.6 

Ib 

99 

20 

9 

3 

21 

Jo 

68.6 

1.5.0 

17 

Gd 

84.6 

11.6 

16 

24 

18 

5 

1 

23 

Mn 

42^6 

6.9 

2 

14 

11 

3 

0 

14 

9 

Ft 

47.5 

8.2 

22 

11 

11 

3 

0 

11 

Ä 

74.8 

11.6 

2 

18 

16 

6 

1 

18 

3 

Ed 

140.8 

18-3 

22 

21 

20 

10 

5 

19 

1 

Kå 

114.2 

13.9 

20 

18 

16 

12 

4 

17 

1 

Sn 

46.0 

6.0 

19 

20 

18 

2 

0 

20 

0 

3i  0 

Sk 

137.8 

16  2 

21 

29 

23 

11 

3 

27 

IL— 

D 

87.2 

18.7 

21 

27 

19 

3 

2 

25 

1 

Kv 

104.3 

17.0 

23 

29 

23 

5 

2 

29 

Vd 

60.9 

10.5 

20 

— 

— 

— 

— 

To 

53.6 

8.2 

1 

13 

12 

5 

0 

13 

V 

0 

Ö 

57.7 

11.3 

1 

19 

12 

4 

1 

19 

0 

7 

60.2 

— 

16 

— 

— 

— 

15 

6 

1  a 

48!9 

9.3 

2 

17 

13 

2 

0 

16 



T 

1  1  Q  9 

19.6 

20 

24 

23 

8 

3 

24 

Gu 

53.7 

7.6 

3 

14 

14 

3 

0 

13 

1 

Vt 

62.4 

13.0 

2 

12 

11 

4 

2 

12 

R 

76!4 

2 

20 

7 

\ 

20 

— 

1 

Bo 

71.0 

19  r{ 
Xm.O 

5 

17 

1  1 

XX 

(3 

3 

15 

Fa 

46.0 

1  n 

ID.U 

2 

10 

10 

XV 

5 

10 

Bd 

70.4 

11 



Ln 

94.8 

15.7 

20 

24 

22 

6 

2 

23 

— 

Ng 

69.3 

8.9 

21 

22 

21 

4 

0 

22 

— 

1 

K 

49.7 

6.8 

28 

13 

13 

4 

0 

13 

Ss 

— 

Nb 

42.2 

6.0 

3 

14 

14 

2 

0 

1  A 

Sö 

35.7 

9.5 

2 

11 

11 

2 

0 

10 

— 

L 

67.0 

16.8 

4 

18 

14 

4 

2 

17 

Ll 

89.6 

19.8 

28 

15 

14 

6 

3 

15 

Ba 

92.2 

14.0 

1 

14 

14 

9 

3 

14 

M 

63.3 

9.0 

20 

24 

16 

4 

0 

23 

Li 

49.3 

11.3 

2 

0 

0 

0 

Sh 

78.3 

14.6 

1 

17 

15 

6 

1 

17 

1 

H 

45.0 

10.4 

10 

11 

10 

4 

1 

11 

1 

S 

64.2 

1L5 

1 

15 

13 

4 

4 

15 

0 

0 

0 

St 

50.8 

10.5 

1 

14 

14 

4 

1 

14 

1 

If — 211273.    Statens  Metem-ologisli-hydrograjlsha  anstalt.    Årsbok  JU. 


Tab,  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Numm 

Namn 

W 

CD 

(r+- 

a> 
o 
K- 
ö 

B' 

CO 

0 

B 
B 

1 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

s' 

B 

p 

f» 

0 

B 
B 

CD 

Namn 

W 

CD 
<r+ 
CD 
O 

K 

w 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

& 

m" 

p 
B 

p 

H 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

11 

^10 

äO.l 

B_ 

5' 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

gl 

g5 

älO 

^0.1 

CD 

Västernorrlands  län. 

1221 

Stenegård   

St 

59.3 

9.1 

4 

15 

14 

O 

0 

15 

niiip  älv 

0±«      VTIU"  div* 

1216 

Sv 

72.8 

13.0 

10 

20 

16 

6 

1 

17 

E 

— 

— 

99 

Or 

51.0 

ii.U 

4 

lo 

1 9 

Q 
O 

1 

.1 

13 

1114 

K    Qi  aji 

Hö 

62.8 

J8.0 

4 

15 

11 

4 

1 

15 

K.  48—49. 

Bk 

65.6 

1 1  r 
JLl.u 

1  n 

lo 

0 

14 

— 

— 

— 

36.  Moälven. 

K 

49.0 

10.5 

4 

17 

12 

o 

i 

15 

\ 

100 

Mit» pi  n  TI  fTT fn  TI 

lO  l/Ul J  UJJgll  Ull     ...  t 

K.  49-50. 

Q 

79  d 

lo.4 

4 

13 

1  A 

10 

t 

3 

lo 

— 

— 

61 

Mo  

Mo 

55.2 

12.7 

2 

11 

9 

5 

1 

11 

— 

— 

— 

51.  Testeboan. 

70  rr 

11.5 

15 

14 

1  /I 

14 

1179 

If    Sfi  »7 

Ha 

57.1 

14.4 

3 

12 

10 

4 

1 

11 

— 

— 

— 

JNO 

13 

5 

2 

Skag  

K.  37  —38. 

Sf 

39.4 

14.1 

4 

19 

6 

Q 
O 

1 

16 

— 

101 

Katrineberg  .... 
K.  51-52. 

K 

68.6 

11.1 

4 

1  o 

13 

1  o 

lo 

5 

2 

13 

— 

— 

— 

72 

Nordvik  ...... 

N 

42.2 

13.0 

2 

9 

6 

3 

3 

9 







H 

/ 1.2 

9.2 

10 

17 

15 

0 

1  Q 

38.  Åiigermaiiälven. 

7 

\ 

1116 

Östra  Junsele    .  .  . 
G*ranb6rgGt 

Js 
Gr 

34.2 

6.9 

21 
2 

14 
19 

10 
15 

/I 

A 
U 

0 

14 
19 

— 

— 

52.  Gavleån. 

47.8 

6  0 

2 

— 

1190 

Botjärn  

Bt 

84.4 

14.3 

13 

18 

3 

17 

2 

1271 

Ro 

40.9 

6^8 

4 

12 

12 

2 

0 

12 

— 

— 

— 

1339 

Gu 

82.1 

14.6 

4 

15 

14 

6 

2 

14 

— 

67 

Ramsele  

R 

56.4 

15.5 

2 

14 

13 

2 

1 

13 

105 

Mackmyra  

M 

82.8 

13.2 

10 

14 

11 

9 

3 

13 

DO 

F 

54.8 

15.0 

2 

13 

13 

12 



106 

Gävle  

G 

92.1 

11.3 

26 

19 

17 

8 

1 

13 

0 

1 

0 

by 

Multrä  

M 

45.4 

10.5 

1 

1421 

Björkå  Bruk  .... 

Bj 

54.8 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

15 

K.  52—53. 

K.  38—39. 

Wjli 

Eggegrund   

Ä 

35.6 

10.2 

10 

17 

10 

2 

1 

1  9 
lO 

1 

— 

(  O 

Lungö   

Lf 

28.3 

6.8 

13 

11 

9 

1 

0 

\\ 

53.  Dalälven. 

74 

Härnösand  

H 

45.6 

12.0 

12 

13 

9 

Q 

O 

1 

1 

13 

0 

0 

0 

K.  39-40. 

128 

Grönsinka  

Gr 

49.7 

11.5 

14 

«15 

15 

— 

— 

564 

Gg 

75.2 

15.2 

11 

Tynderö  

Ty 

38.5 

8,1 

4 

16 

10 

Q 
O 

U 

16 



— 



79 

40.  ludalsälven. 

0 

66.9 

13.0 

28 

12 

9 

7 

12 

— 

— 

— 

Kopparbergs 

län. 

1268 

41.  Selångersån. 

La 

62.0 

16.6 

2 

13 

10 

5 

2 

13 





,  

I  O  /i  Cl 

48.  Ljusnan. 

u 

84.3 

12.3 

4 

22 

17 

8 

1 





öJ 

SI 

28.5 

6.7 

28 

12 

10 

1 

A 
0 

12 

— 

— 

— 

52.  Gavleån. 

42.  Ljimgan. 

83 

Vn 

56.4 

10.3 

4 

12 

12 

5 

1 

12 







Ko 

85.8 

12.4 

17 

11 

11 

8 

5 

1  1 
1  i 

— 

— 

Å 

55.5 

9.8 

4 

14 

13 

A 
1 

A 
U 

14 







oo.  i>aialveu. 

87 

Österström  

Ö 

47.8 

7.6 

7 

9 

9 

4 

0 

9 

ftQ 

ov 

V 

43.4 

13.2 

12 

12 

9 

4 

4 

1 

12 

- 

— 

— 

108 

Storsätern   

Ss 

71.5 

9.7 

1 

19 

15 

6 

0 

19 

— 

3 

— 

K.  4a — 4d. 

623 

Flötningen  

Sg 

56.6 

8.9 

31 

15 

15 

i 

A 
0 

15 

109 

Särna  

s 

60.7 

7.9 

4 

1  Q 

19 

lo 

4 

A 
U 

18 

0 

4 

0 

Bf 

42.6 

11.1 

28 

11 

11 

3 

1 

11 

1 

1142 

HåUstngan  

Hå 

65.6 

12.4 

1 

15 

15 

3 

2 

15 

44.  Uannångersåii. 

110 

Ä 

63.9 

10.4 

4 

21 

1  K 

15 

4 

1 

21 

— 

112 

Östanvik  

Ö 

59.0 

9.5 

4 

20 

15 

3 

0 

19 

— 

— 

— 

1233 

Gäddtjärnaåsen  .  .  . 

Gt 

67.8 

16.2 

29 

16 

13 

c 

D 

9 

16 







1138 

Gr 

53.7 

10.2 

10 

1  fi 

ID 

1  fi 

XD 

o 

1 

16 



0 

111 

113 

Mora-Noret  

Rättvik  

M 
R 

83.8 
33.8 

9.6 
10.4 

1, 10 

23 

17 

16 

10 

0 

17 

0 

5 

0 

Gävleborgs  län. 

715 

Ld 

39.6 

7.1 

23 

14 

11 

2 

0 

14 

— 

— 

553 

Insjön  

I 

63.3 

11.8 

4 

18 

13 

2 

2 

17 

— 

44.  Hariiiån^crsåii. 

1154 

Gördalen  

G 

45.2 

10.5 

5 

16 

13 

1 

1 

16 

1302 
1247 

Franshammar  .... 
Strömsbruk  

Fr 

Sb 

41.5 
62.9 

9.5 
11.0 

28 
4 

13 
15 

11 
14 

2 
6 

0 

1 

13 
15 

1149 
114 
1168 

Storbron   

Grundforsen  .... 

Sr 

Gg 
Tj 

60.5 
58.9 
25.7 

11.2 
8.8 

5.0 

2 
4 
1 

16 
13 
10 

16 
12 
9 

3 
5 
1 

1 

0 
0 

16 
13 
10 

45.  Dclåiigersån. 

1 

1143 
115 

Nornäs  

Transtrand  

No 
Tr 

51.8 
68.6 

10.1 
11.7 

4 
4 

15 
21 

15 
14 

4 

5 

1 
1 

15 
20 

1246 

N 

102..3 

41.6 

i 

18 

15 

6 

1 

18 

116 

Malung  

Mg 

57.1 

10.5 

4 

20 

15 

3 

1 

19 

93 

B 

68.4 

11.9 

1 

14 

11 

7 

4 

13 

0 

0 

0 

1229 

Vakerskogen  .... 

Vn 

59.1 

9.5 

13 

14 

11 

7 

0 

13 

48.  Ljiiguan. 

1288 

Johannisholm  .... 

J 

65.7 

20 

603 

Överborg  

B 

54.7 

7.6 

13 

18 

14 

4 

0 

17 

- 

1119 

Föne  

F 

69.1 

12.7 

4 

18 

16 

6 

1 

17 

2 

1228 

Nä 

51.6 

6.5 

13 

20 

14 

4 

0 

17 

1301 

Västernäs  

Lj 

46.8 

6.0 

4 

17 

15 

2 

0 

17 

724 

Finsthögst  | 

Fi 

82.6 

13.8 

4 

16  ! 

16 

8 

1  1 

16  1 

Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1021. 


5 


12-2 
562 
123 
124 
1298 
1290 


t.   IS  t  a  t  i  o  n 


Namn 


Nederbörd 


0 

B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  gl    iö  llO 


snö 


g  0.1 


117  Rönndalen 
1343;  Sågmyra  . 
120;  Grycksbo  . 
121!  Falun   .  . 
Vassbo  .  . 
Idkerbcrget 
Ulvshyttan 
Stjärnsund 
Solbacken 
Leknäs  .  . 


169 
1180 
187 
188 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


Grängesberg 
Skattlösberg 
Nyhammar  . 
Källsjön  .  . 
189]  Lärnbo  .  .  . 
1169  Lövmarken  . 


108.  Yäueru-Göta- 
älv. 

1145  Storhögen 

446  Sågen 

44b  Fredriksberg 

449  Tyngsjö 
1242  Dravsen 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

150  Sörbytorp  .... 

571  Bäckedaleu  .... 
148  Svartä  

152  Hasselfors    ...  T 

153  Törntorp  

154  Kronoberget  .  .  . 
1551  Lekeberga  .... 
157:  Riseberga  .... 

158  Boxboda   

159  Älgesta  

160  Örebro  

163  Skrabby   

572  Segersjö  

161  Asplanda  .... 
1243  Sickelsjö  

171  Bångbro  

1150  Gnldsmedshyttan  . 
173  SpjutsjöfaUet  .  .  . 

175  Dalkarlsberg  .  .  . 

176  Kullatorp  .... 
J422  Kägleholm  .... 
1320  HäUa  


1337  Kloten 


67.  Vättern -Motala- 
ström. 

241  Aspa   

242;  Askersund 
11701 
1291 
274 
600 


Hagaberg . 
Ammeberg 
Mariedam 
Gryt .  .  . 


Rn 

88.4 

16.2 

4 

20 

15 

6 

2 

20 

Sa 

84.6 

U.r> 

4 

20 

14 

6 

2 

15 

Go 

83.0 

13.7 

4 

10 

10 

7 

5 

10 

F 

84.4 

15.1 

4 

18 

13 

7 

2 

17 

V 

67.6 

11.6 

4 

17 

12 

6 

2 

17 

Id 

89.6 

13.6 

4 

20 

17 

8 

2 

18 

Un 

67.6 

12.0 

24 

11 

11 

8 

3 

11 

Sd 

70.6 

13.5 

13 

15 

11 

6 

3 

13 

So 

61.4 

10.8 

4 

17 

12 

4 

1 

16 

Ls 

52.6 

Gb 

53.6 

8.0 

30 

14 

13 

4 

0 

14 

Sk 

82.0 

n.2 

23 

14 

12 

9 

3 

12 

Nr 

54.7 

9.0 

13 

18 

13 

5 

0 

18 

Hs 

70.5 

11.2 

4 

14 

14 

6 

1 

13 

Lo 

47.0 

6.2 

30 

18 

10 

4 

0 

18 

Lö 

71.2 

12.3 

23 

19 

14 

5 

2 

16 

Sh 

60.0 

9.8 

1,4 

13 

12 

5 

0 

12 

Så 

78.0 

13.1 

7 

14 

9 

8 

3 

11 

Fr 

91.0 

13.8 

28 

17 

15 

7 

2 

14 

Ty 

94.3 

13.0 

4 

18 

17 

9 

2 

16 

Or 

105.8 

13.5 

4 

22 

19 

10 

2 

22 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Oi 

p 
a 
p 

i 

mm 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

sno 

sr 
» 

'K 
t 

B 
3 
» 

8" 

TT 
9> 

mm 

dag 

SO.I 

^1 

^5 

i  10 

^0.1 

108.  Vänern-Göta- 

nlv. 

459 

Grythyttehed  .... 

G 

94.9 

14.2 

8 

24 

19 

8 

2 

21 

2 

1322 

Bl 

97.3 

17.6 

4 

20 

16 

8 

2 

18 

467 

Mosserud  

Mr 

104.6 

10.7 

27 

16 

16 

13 

3 

16 

3 

1382 

Kj 

115.0 

17.8 

4 

21 

17 

9 

4 

18 

469 

Karlskoga  

Kg 

111.2 

18.7 

4 

19 

19 

9 

4 

17 

1 

1292 

Östervik  

Ds 

120,3 

20.8 

4 

16 

15 

10 

5 

12 

1 

1 

472 

Degernäs  

De 

111.2 

20.7 

4 

20 

18 

9 

3 

16 

5 

1 

Örebro  län. 


Sö 

103.1 

21.0 

10 

23 

18 

6 

4 

17 

1 

4 

Bä 

99.4 

24.5 

10 

21 

19 

6 

3 

13 

1 

Så 

107.5 

16.3 

10 

20 

19 

9 

2 

15 

Hf 

81.2 

15.9 

4 

20 

17 

6 

1 

15 

2 

T 

102.2 

27.6 

10 

18 

17 

7 

2 

16 

Kr 

138.9 

22.3 

4 

21 

20 

10 

5 

19 

3 

Lk 

82.3 

11.3 

10 

15 

15 

6 

2 

11 

5 

R 

83.4 

15.0 

5 

17 

16 

6 

2 

10 

1 

Bo 

86.3 

16.0 

4 

18 

18 

6 

2 

17 

A 

70.5 

15.0 

5 

15 

13 

6 

2 

15 

Ö 

82.1 

13.5 

10 

21 

16 

7 

2 

16 

1 

5 

1 

Sb 

41.1 

9.1 

7 

14 

9 

3 

0 

11 

1 

2 

0 

s 

62.6 

13.0 

4 

13 

12 

4 

2 

Äl 

62.6 

13.0 

4 

20 

15 

4 

1 

18 

Si 

72.4 

iO.ö 

4 

17 

16 

5 

1 

B 

66.8 

12.6 

4 

17 

14 

5 

1 

15 

Gs 

86.3 

12.9 

4 

14 

14 

9 

1 

13 

Sp 

90.0 

14.3 

4 

18 

16 

9 

1 

17 

116 

D 

103.9 

13.8 

4 

19 

18 

9 

4 

15 

2 

1 

K 

86.4 

11.8 

3,17 

15 

14 

7 

3 

14 

_ 

Km 

53.2 

10.8 

5 

14 

13 

3 

1 

12 

1 

1 

Ha 

48.7 

13 

0 

13 

Kn 

103.1 

16.8 

4 

23 

19 

8 

3 

20 

0 

6 

0 

Aa 

109.0 

27.0 

10 

21 

16 

5 

3 

16 

1 

A 

99.7 

25.3 

10 

18 

15 

8 

3 

13 

0 

1 

0 

Ax 

95.6 

12.4 

10 

18 

18 

9 

2 

14 

2 

Å 

84.8 

19.0 

10 

19 

14 

6 

2 

12 

M 

92.4 

20.0 

10 

21 

17 

7 

2 

16 

Gr 

79.7 

12.5 

10 

18 

15 

7 

2 

1  11 

1350 


1349 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
1217 
193 
357 
1360 
1353 
195 
196 
1352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


Västmanlands  län. 


139 


131 
132 


134 


137 
138 


53.  Dalälven. 
RunMUen  .... 

51.  Tämuiiråu. 

Lindsbro   

61.  Mälaren-Norr 

ström. 
Jädersbruk  .... 
Riddarhyttan  .  .  . 
Bernshammar  .  .  . 

Farna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertuna    .  .  . 

Lindsved  

Fagersta  

Kärrgruvan  .... 

Kolbäck  

Mölntorp  

Alderstngan  .  .  . 
Hörusjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .  .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


53.  Dalälven. 

Västanå  

54.  Tämnnrån, 

Väsby  

Strömsberg  .  .  .  . 

K.  54-55. 

Björn   

56.  Olandsån. 

Husby  

Gimo  


Rn 

67.2 

11.6 

4 

16 

13 

6 

1 

16 

Lo 

52.8 

11.4 

10 

'9 

9 

6 

1 

8 

Jd 

72.6 

13.4 

4 

18 

14 

t 

1 

14 

R 

91.1 

15.3 

4 

19 

15 

2 

19 

1 

Bh 

39.1 

9.5 

23 

8 

8 

4 

0 

7 

1 

Fn 

31.8 

8.4 

21 

9 

9 

2 

0 

9 

Go 

59.3 

9.8 

4 

15 

15 

4 

0 

14 

L 

84.8 

14.6 

4 

18 

14 

7 

2 

17 

2 

J 

55.8 

14 

0 

14 

Ld 

62.2 

9.3 

11 

15 

14 

6 

0 

11 

F 

79.3 

12.6 

4 

15 

14 

6 

2 

15 

K 

65.9 

13.5 

28 

9 

8 

7 

1 

9 

Kb 

67.3 

11.0 

4 

18 

14 

4 

1 

15 

1 

M 

44.2 

5.4 

4 

16 

13 

1 

0 

16 

A 

56.6 

9.6 

4 

16 

12 

5 

0 

14 

Hf 

36.0 

Sb 

56.4 

12.5 

4 

11 

11 

5 

1 

10 

2 

Sk 

64.4 

15.3 

5 

15 

13 

3 

2 

12 

V 

68.5 

14.5 

4 

18 

14 

4 

1 

16 

0 

2 

0 

N 

57.7 

9.5 

4 

19 

13 

3 

0 

16 

1 

Tä 

53.1 

10.3 

4 

14 

13 

3 

1 

11 

0 

1 

0 

T 

31.1 

9.5 

10 

Mo 

63.0 

12.0 

4 

12 

11 

5 

1 

10 

1 

He 

26.5 

S 

59.7 

10.2 

4 

16 

14 

5 

1 

11 

Uppsala  län. 


Vs 

69.1 

12.6 

10 

18 

14 

6 

1 

14 

Vb 

60.6 

10.2 

10 

15 

12 

6 

1 

10 

1 

S 

75.1 

12.0 

10 

19 

13 

7 

1 

15 

Bf 

66.5 

11.8 

10 

15 

11 

6 

2 

11 

1 

H 

55.7 

8.3 

11 

18 

13 

3 

0 

9 

G 

76.9 

11.2 

4 

16 

14 

6 

2 

12 

6 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


M3 
0 

B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  §1  i5  glO 


2  0.1 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Beteckning 

1 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1  hagel 

1  dimma 

1  åska 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

gl 

25 

^10 

g  0.1 

Fa 

51.0 

13.1 

11 

15 

1 

9 

— 

— 

— 

H 

68.1 

16.8 

4 

17 

14 

5 

1 

13 

1 

- 

1 

Ns 

73.4 

20.0 

5 

12 

11 

7 

2 

7 

L 

101.1 

23.2 

4 

16 

12 

6 

3 

14 

Vi 

yg  4. 

14  7 

1 1 

— 

— 

— 

SI 

69!o 

13.2 

J 

18 

14 

5 

1 

13 

Ve 

^700 

Söd 

erm 

anl£ 

ind£ 

$  lä] 

Q. 

st 

69.2 

16.0 

4 

15 

15 

4 

1 

11 

— 

1 

— 

E 

59.5 

12.2 

10 

18 

14 

3 

2 

16 

1 

2 

— 

Ss 

60.1 

12.2 

4 

18 

13 

3 

2 

12 

— 

2 

1 

Ås 

60.7 

16.8 

4 

13 

13 

2 

1 

13 

— 

— 

— 

M 

60.7 

14.4 

4 

14 

13 

5 

1 

w 

— 

— 

— 

Ny 

£43.6 

14.2 

4 

11 

8 

3 

1 

8 

— 

— 

— 

Ns 

44.1 

13.0 

10 

15 

13 

2 

1 

y 

1 

1 

115.5 

21.0 

4 

15 

15 

7 

5 

8 

— 

— 

- 

S 

0.6.8 

4 

1  Q 
16 

1  s> 

i/4 

7 

i 

7 
i 

— 

— 

— 

Hö 

62.3 

16.1 

10 

15 

13 

5 

1 

12 



— 

— 

na, 

B 

87.0 

16.3 

4 

14 

14 

6 

2 

13 

1 

— 

Ht 

63.1 

16.1 

11 

12 

11 

3 

2 

9 

Fl 

74.4 

17.5 

4 

13 

10 

5 

4 

9 

H 

83.0 

16.5 

4 

16 

13 

6 

3 

11 

— 

So 

25 

1 1 

0 

3 

15 

1 

Va 

69.0 

10.8 

10 

A 

20 

14 

6 

1 

15 

1 

N 

56.9 

16.6 

19 

13 

3 

1 

12 

1 

0 

0 

Åb 

69.2 

14.9 

4 

— 

— 

6 

2 

1 

— 

— 

K 

69.  J 

13.5 

4 

17 

13 

4 

3 

13 

— 

— 

— 

Ösl 

:erg( 

3tla 

nds 

län 

Ka 

71.6 

10.5 

11 

14 

12 

6 

1 

12 

1 

1 

Ko 

76.2 

13.6 

10 

20 

14 

7 

2 

12 

5 

Ht 

94.3 

14.3 

10 

16 

15 

7 

4 

14 

P 

67.7 

17.1 

3 

22 

15 

5 

3 

13 

0 

0 

0 

Kb 

70.7 

15.5 

24 

10 

10 

7 

2 

9 

K 

48.9 

9.0 

9 

18 

15 

3 

0 

8 

0 

67.0 

11.4 

11 

16 

12 

6 

1 

10 

R 

64.5 

11.8 

10 

19 

15 

5 

1 

11 

Sk 

56.7 

13.2 

10 

15 

13 

3 

1 

11 

0 

5 

0 

1363 
1276 
203 
205 
1323 
202 
207 
208 
209 


136 


1207 


140 
139 


141 


742 


1324 


142 


144 
145 


146 


224 
563 
147 
220 


1399 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Gnmlösa  

Säbyholm  

Örbyhus   

Drälinge  

Österby  

Vattholma  

Uppsala  

Frötuna  

Ultuna  


Gu 

Sm 

Ö 

D 

Ös 

V 

U 

F 

Ut 


26.7 
51.1 
65.0 
65.1 
52.2 
57.7 
72.9 
73.1 
58.8 


8.5 
13.8 
10.3 
11.3 
7.5 
8.7 
12.6 
12.1 
12.3 


10 
4 
10 
10 
2 

10 
4 
4 
4 


18 


17 
14 
12 
15 
22 
17 
16 


13 
12 
11 
14 
13 
14 
15 


Stockholms  län. 


K.  54—65. 

Örskär  

56.  Olauilsån. 

Bladåker  


K.  56-57. 


Understen 
Harg  .  .  . 


57.  Skeboströin. 

Luudås  


K.  57—58. 
Hammarby  

58.  Broströmmen. 

N.  Järsjö  

59.  Norrtäljeån. 

Rånäs   

K.  59-60. 


Penningby 
Östanå  .  . 


60.  Åkerström. 

Kärsta  


K.  60-61. 

Svenska  Högarne  . 

Lillsved  

Experimentalfältet 
Skansen  


61.  Mälareii-Norr- 
ström. 


Aludden  . 
211  Vallstanäs 
599 1  Vibynäs  . 
217  Norsborg  . 
1277  Svartsjö  . 


219 


221 


Stockholm 


K.  61—62. 


Farsta 


223,  Grönskär 


13 


15 
10 
12 
11 
16 
16 
13 


1192 


225 
226 
227 
228 
559 
1364 


Öf 

54.3 

10.3 

10 

11 

11 

5 

1 

9 

— 

— 

B 

76.6 

12.5 

10 

18 

15 

6 

2 

17 

TT 
U 

S?4  R 

Q  1 

18 

0 

.6 

u 

1 9 

TI,, 
.tig 

41  a 

$^  0 

o.z 

1 1 
11 

Ls 

47.7 

10.1 

10 

15 

13 

2 

1 

10 

— 

— 

Vö 

58.9 

9.5 

29 

16 

15 

3 

0 

12 

1 

— 

J 

54.5 

8.2 

4 

22 

15 

3 

0 

18 

R 

80.9 

12.6 

11 

16 

15 

6 

2 

11 

P 

67.1 

19.8 

11 

13 

12 

4 

2 

9 

Ö 

76.1 

10.4 

11 

13 

12 

7 

2 

10 

K 

49.3 

7.8 

30 

14 

12 

4 

0 

11 

0 

0 

Sh 

54.9 

9.0 

10 

15 

15 

4 

0 

10 

1 

Li 

72.9 

11.6 

10 

13 

12 

7 

2 

10 

E 

70.8 

11.8 

4 

18 

14 

7 

1 

10 

0 

3 

Ss 

63.6 

11.2 

4 

20 

14 

5 

1 

13 

1 

1 

Sa 

53.4 

13.4 

4 

15 

9 

Vs 

49.0 

13.2 

6 

12 

10 

4 

1 

9 

1 

Vb 

57.9 

16.1 

4 

11 

6 

N 

82.3 

17.0 

4 

16 

15 

5 

2 

10 

Sv 

55.2 

10.6 

6 

15 

12 

5 

1 

11 

2 

S 

68.3 

11.6 

4 

19 

15 

6 

1 

14 

0 

6 

F 

71.1 

12.3 

4 

18 

14 

7 

1 

11 

1 

Gf 

51.6 

10.6 

17 

18 

9 

5 

1 

8 

1 

1424 
168 
1327 
1222 
216 
1328 
1366 


230 


817 


233 
1278 

235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 


238 


1326 


1122 


1404 

239 


252 
254 
255 
264 
266 
1251 


62.  Tyresåii. 
Fagersjö  .... 

K.  62-63. 

Hammar  .... 

Nynäs  

Landsort  .... 

Viad  

Södertälje  .  .  . 
Västerhanninge  . 


61.  Msilareu-Norr- 
ström. 

Stora  Sundby  .  .  .  . 

Eskilstuna  

Strängnäs  

Åkers  styckebruk  .  . 

Mariefred   

Nygård   

Taxinge-Näsby    .  .  . 

63.  Trosaåii. 

Åda  

K.  63—64. 

Sulsta  

65.  Nyköpiugsån. 

Högsjö  

Barksäter  

Bie  

Högtorp  

Fleu  

Hedenlunda     .   .  .  . 

Solbacka   

Valinge  

Nyköping  

66.  Kilaån. 

Ålberga  

K.  66—67. 

Tomta  


65.  Njköpiiigsåu. 

Kalbo  

K.  66—67. 

Kolmårdssanatoriet  . 
Hult  

67.  Vätterii-Motala- 
ström. 

Prästtorp  

Kyleberg  

Källstad  

Olstorp  

Rinna  

Klockarp  


7 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

jz; 
p 
B 
a 

o 
>-) 

Namn 

Beteckning 

cn 
p 
B 
B 

 ^  

mm 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

13' 

o 

dimma  | 

åska  1 

mm 

dag 

g  0.1 

21 

25 

2  10 

lO.l 

854 

V.  Eneby  

E 

Oii.O 

v. o 

17 

xo 

A 

0 

1 1 
11 

1 

X 

3 

269 

Ulrikn   

U 

68.8 

13..3 

11 

11 

11 

5 

4 

9 

— 

Alv 

TI  i  ii  tIt  n  -  S  n  h  v 

±J\  öiL  l\.a  Kj  CktJ  y       >     •     •  • 

Bs 

63  G 

1  n 

17 

19 

c 
v 

1 

X 

11 

1 

271 

Linköping  

L 

65.5 

ll.G 

10 

18 

13 

6 

2 

10 

0 

3 

0 

1162 

Grönkulla  

Ii 

86.1 

25.4 

4 

18 

14 

6 

2 

10 

— 

X 

272 

Grensholmen  .... 

Gh 

55.5 

20.0 

21 

14 

10 

3 

1 

14 

1367 

Samsala  

S 

114.0 

20.0 

10 

20 

17 

9 

4 

11 

276 

Finspång  

F 

81.7 

20.0 

10 

17 

14 

5 

2 

14 

— 

K.  67—08. 

1269 

Göpperstad  

Gd 

64.9 

10.5 

4 

10 

10 

6 

1 

6 

2 

1425 

T 

43.1 

12.4 

4 

11 

9 

3 

2 

7 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

72.1 

12.5 

10 

17 

12 

5 

3 

12 

1 

1 

1 

281 

Hf 

57.3 

8.6 

10 

15 

12 

6 

0 

10 

70.  Storån. 

282 

A 

68.1 

11.1 

11 

18 

13 

5 

1 

12 

Jönköpings  län. 


246 
247 
1331 
1205 


67.  Vältern-Motala- 
ströiu. 


Flahult     .  . 

Jönköping  . 

Sjöafall   .  . 

Hnskvarua  . 
12971  Strandvallen 

249  Lyckäs    .  . 

250  Aranäs  .  .  . 
1330  Knatstorp  . 

258;  Lommaryd  . 
259  Herrestad 

260:  Högemälcn  . 

261:  Nötekulla  . 

262  Äpplehult  . 

263  Botorp  .  .  . 
294  Askeryd  .  . 
265  Romanäs  .  . 


293 


74.  Emåii. 


Itödjenäs  .  , 
1405'  Prästkulla  , 
291  Lannaskede 
1182!  Götestorp 
1123,  Nyabyberg 
297  llässleby  . 


1172 
1371 


366 
367 
368 
373 
374 
376 
377 
378 


80.  Mörriimsåu. 

Graushult  .... 
Dragsnäs  


98.  L.agan. 

Rörshnlt  .... 
Skillingaryd  .  . 
Västra  by  .... 
Gödeberg  .... 
Ulvahnlt  .... 
Kåreslätt  .  .  . 
Toraliden  .... 
Ryd  


1171 

F 

81.6 

18.0 

17 

22 

19 

5 

2 

13 

8 

J 

61.1 

14.0 

17 

21 

12 

4 

1 

8 

0 

5 

0 

Sj 

Hq 

52.9 

12.5 

17 

18 

12 

3 

1 

10 

284 

Sv 

47.7 

13.8 

10 

12 

10 

4 

2 

7 

0 

0 

0 

1204 

Ls 

48.5 

15.0 

10 

Ar 

54.5 

8.9 

10 

16 

13 

5 

0 

9 

Kp 

51.5 

13 

2 

Ld 

48.2 

10.5 

10 

13 

11 

5 

1 

11 

Hs 

28.1 

5.1 

9 

12 

11 

1 

0 

7 

H 

55.1 

1  9.5 

10 

20 

14 

3 

0 

14 

4 

285 

N 

70.0 

9.2 

10 

18 

15 

7 

0 

8 

1383 

Ä 

54.5 

10.4 

11 

15 

13 

3 

1 

8 

570 

Bt 

56.9 

8.9 

10 

15 

12 

4 

0 

8 

A 

29.4 

11.4 

21 

7 

7 

2 

1 

5 

Rs 

49.1 

7.6 

9 

19 

11 

4 

0 

10 

627 

Rj 

11 

Pr 

41.3 

15.2 

Le 

78.4 

'20 

Gt 

75.1 

11.7 

10,22 

20 

17 

6 

2 

7 

290 

Ng 

47.0 

9.8 

10 

18 

13 

3 

0 

9 

5 

Hb 

50.1 

9.4 

31 

17 

12 

3 

0 

14 

1 

Gh 

82.7 

13.1 

10 

24 

17 

6 

1 

10 

7 

1183 

D 

48.5 

9.1 

22 

18 

12 

4 

0 

9 

4 

1380 

R 
Sk 

81.3 

18.1 

17 

22 

15 

6 

2 

10 

1451 

Vs 

49.2 

14.8 

17 

17 

11 

1 

1 

14 

G 

69.1 

12.3 

10 

22 

17 

5 

2 

10 

3 

U 

119.3 

21.9 

17 

24 

20 

8 

3 

15 

21 

Ks 

53.7 

10.0 

9 

20 

13 

4 

1 

10 

4 

1 

1124 

To 

64.7 

9.3 

20 

17 

14 

6 

0 

6 

299 

% 

47.6 

8.5 

17 

15 

10 

5 

0 

6 

7 

1410 

Station 


379 
381 

382 
38(5 
387 
388 
390 
392 


1372 
402 


Namn 


569 


Nydala  .   .  . 

Grankärr  .  . 
Lilla  Hyltan 

Tranhult  .  . 

Kävsjö  .   .  . 

Rudö    .  .  . 

Reftcle  .  .  . 

Uangcu    .  . 


101.  Nissan. 


Dalslund 
Bäck  .  . 


67.  Vättern-Motala- 
ström. 

Vimmerby  

69.  Vindåu. 

Holmbo  

K.  70-71. 

Västervik  .... 
Gnnnebo   


71.  Botorpsström- 
ineu. 

Ogestad  

Björkhult  .... 
Tovehult  


72.  Marstömmei). 

Vibo  


K.  72—73. 

Ölands  norra  udde 

73.  Virboån. 

Krokshult   .  .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  .  . 
Emsfors   .  .  .  . 

7i.  Einåu. 

Ungsberg  .  .  . 
Ryningsnäs  .  .  . 
Blankaström    .  . 


Ny 
Gr 
L 

T 

Kf 

Rd 

Re 

B 


Dd 
Bk 


Nederbörd 


0 

B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


76.3 
67.2 
96.4 

121.4 
97.!» 

124.7 
94.6 

124.2 


68.7 
69.  G 


16.7 
8.1 
19.9 


24.0  17 

17.2  10 

24.5  17 

19.5  17 

26.7  10 


Antal  dagar  med 


nederljörd 


20.1  äl    25  2 10 


14.3 
18.6 


10 
10 


20 
19 
26 
24 
23 
23 
18 
24 


20 
19 


6 
6 
7 
7 
7 
8 
5 
10 


2  0.1 


5  1  13 
3     2  10 


Kalmar  län. 


Vy 

23.7 

5.2 

26 

14 

9 

1 

0 

8 

H 

73.0 

12.1 

10 

16 

10 

6 

2 

11 

V 

60.9 

7.6 

10,26 

18 

15 

5 

0 

10 

0 

Go 

55.3 

14.5 

9 

11 

10 

4 

1 

9 

0 

50.7 

11.5 

10 

18 

12 

3 

1 

14 

B 

46.4 

8.3 

10 

14 

13 

3 

0 

10 

T 

52.8 

9.0 

10 

15 

14 

3 

0 

9 

"Ö 

Vi 

66.5 

Ön 

28.3 

4.9 

9 

15 

10 

0 

0 

9 

Kr 

36.7 

7.7 

10 

9 

9 

2 

0 

5 

On 

33.6 

5.7 

26 

18 

9 

3 

0 

9 

Eb 

23.5 

4.1 

9 

13 

10 

0 

0 

0 

0 

U 

62.0 

9.1 

27 

14 

13 

6 

0 

4 

R 

26.2 

4.3 

10 

10 

9 

0 

0 

4 

Bl 

.30.9 

5.5 

10 

16 

10 

1 

0 

7 

8 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


0 

B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  2  1  sft^lO 


äO.I 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l         ^5  ^10 


301 
1262 
1255 


304 


305 
306 


308 


307 


310 


311 


300 


1125 


568 
1126 
1127 


317 

318 
1373 

320 
1254 
1409 

555 


1374 
1174 
1159 


380 
383 
384 
394 


75.  Alsteruii. 

Kimramåla  .... 
Korstallen  .... 
Sandbäeksbult    .  . 


K.  75-76. 

Kapelludden   .  . 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .  . 
Kalmar    .  .  .  . 


K.  77—78. 

Mörbylånga  .  .  . 


78.  Hagbjån. 

Alsjö  

K.  79—80. 

Ölands  södra  udde 

80.  Lyckebyåu. 

Vissefjärda  .... 


75.  Alsteråii. 

Sävsj  öström    .  .  . 

80.  Lyckebyåu. 

Grönåsen  


82.  Ronuebyån. 

Lessebo  

Dångemåla  .... 
Böket  


86.  Mörniiiisån. 

Hult  

Söraby  

Gårdsby  

Växjö  

Os  

Aneboda  

Ekefors  


88.  Helgeån. 

Hyltan  

Länshult  

Runkarp  


98.  Lng-aii. 

Bokelid  .... 

Lagan   

Ljunglty  .... 
Lidhult    .  .  .  . 


Ka 

38.4 

5.0 

17 

18 

11 

1 

0 

7 

St 

35.5 

8.8 

1 

13 

11 

2 

0 

8 

Sa 

36.9 

8.0 

29 

11 

11 

3 

0 

7 

Of 

27.8 

6  q 

31 

lo 

1 
1 

0 

Q 
O 

Sp 

33.6 

9.3 

3 

17 

9 

1 

0 

4 

K 

38.4 

7.6 

3 

16 

10 

2 

0 

8 

M 

51.6 

8.5 

31 

13 

10 

4 

0 

5 

A 

66.5 

— 

16 

— 

— 

— 

8 

Ös 

52.9 

8.2 

3 

20 

16 

2 

0 

12 

Va 

51.6 

12.7 

17 

14 

12 

3 

1 

5 

Krc 

)not 

dg 

s  län. 

Sm 

83.4 

16.7 

11 

14 

13 

4 

3 

8 

G 

47.1 

8.6 

22 

13 

13 

3 

0 

5 

L 

64.4 

8.6 

10 

21 

14 

5 

0 

12 

D 

69.4 

6.4 

14 

21 

17 

8 

0 

10 

F 

80.0 

11.0 

11 

27 

19 

6 

1 

15 

H 

60.9 

9.5 

10 

20 

16 

4 

0 

10 

T 

50.0 

9.5 

10 

17 

12 

4 

0 

5 

Gj 

75.4 

11.8 

22 

23 

16 

6 

2 

10 

V 

72.6 

10.1 

10 

23 

16 

6 

1 

11 

Os 

78.8 

12.6 

2 

18 

15 

6 

2 

8 

An 

96.2 

14.6 

10 

20 

18 

6 

2 

Ef 

84.9 

9.3 

22 

23 

17 

8 

0 

10 

Hn 

69.5 

11.2 

10 

12 

12 

5 

2 

4 

Lä 

115.3 

14.3 

9 

22 

22 

9 

3 

9 

R 

92.2 

12.4 

10 

16 

16 

8 

3 

7 

Bo 

100.5 

16.6 

17 

25 

19 

6 

4 

11 

La 

109.2 

20.0 

10 

26 

20 

7 

4 

10 

Lj 

105.8 

Lli 

154.2 

21.0 

17 

22 

21 

10 

6 

11 

10 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsbolmen  .   .  . 

81.  Nättrabyåii, 
Marielund  .... 

82.  Roiinebyåu, 

Ronneby   

84.  Bräkiieån. 

Hoby  

85.  Mieåii. 
Karlshamn  .... 

86.  MöiTiiinsån. 

Elleholm  

K.  86-87. 

Hauö  

87.  Skräboåii. 

Kåraboda  .... 
Jämshögsby    .  .  . 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


K.  86-87. 

Grundsjön   .  .  .  . 

87.  Skräboån. 

Lönsboda    .  .  .  . 

Olastorp   

Trolle-Ljungby   .  . 

88.  Hel^eåii. 

Hönjarum    .   .   .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp    .  .  .  . 


Sk 
Sn 
Lt 


136.4 
121.4 
152.6 


19.7 
21.3 
22.7 


23 
21 
21 


12 
7 
10 


Bleking-e  län. 


v 

87.3 

12.3 

3 

21 

17 

8 

2 

9 

— 

Kli 

90.0 

15.0 

3 

18 

15 

7 

3 

4 

2 

M 

104.3 

14.6 

3 

20 

19 

9 

4 

9 

2 

R 

93.5 

10.7 

3 

22 

19 

8 

2 

9 

0 

2 

H 

64.4 

11.3 

3 

19 

15 

5 

1 

8 

K 

89.6 

12.5 

17 

23 

17 

7 

1 

6 

0 

1 

E 

71.2 

11.6 

5 

18 

17 

5 

1 

5 

— 

Hf 

48.3 

10.0 

28 

17 

14 

Q 
O 

1 
X 

o 

it) 

Ka 

129.2 

16.0 

17 

22 

20 

11 

6 

9 

4 

J 

106.0 

11.4 

17 

21 

19 

10 

2 

8 

Kristianstads 

län. 

G 

91.5 

9.5 

11 

24 

21 

8 

0 

10 

8 

L 

90.2 

15.0 

1,9 

12 

12 

9 

4 

5 

01 

111.6 

14.0 

9 

25 

20 

10 

2 

10 

1 

6 

TI 

44.4 

7.0 

2 

15 

11 

4 

0 

6 

Hr 

116.5 

18.8 

9 

16 

16 

10 

4 

8 

5 

Hö 

107.3 

15.4 

10 

25 

18 

9 

3 

10 

5 

T 

65.9 

10.6 

11 

21 

16 

6 

1 

9 

K 

75.6 

10.3 

17 

23 

16 

7 

1 

10 

0 

3 

Tp 

68.7 

11.1 

11 

14 

13 

7 

1 

2 

9 


Tab.  2-   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

B 
B 

n 

Namn 

te) 

a> 

a 
o 

t>r 

B_ 

5' 

(T! 

cn 

0 

B 
B 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

CO 
(N 

B 
B 

50 

pr 

0 

B 
B 

n 
>~i 

Namn 

bs 

n 
<^ 
a 
o 
(>r 

Oj 

0 

B 
3 
v 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ts- 
tp 
ow 

&• 

g- 

e 

r 

pr 

mm 

mm 

dag 

§0.1 

§1 

§5 

g  10 

i  0.1 

B_ 

d' 

mm 

mm  1 

dag 

a  0.1 

21 

2  10 

2  0.1 

£. 

K.  88—89. 

K.  f«-94. 

336 
337 
338 
339 

KronovaU  

Tanbvholm  

Sandhammaren  .   .  . 

Kl 
Th 
S 
B 

79.7 
95.1 
100.4 

11-3 
12.7 

10 

28 

21 
23 
lo 

19 
19 

6 
7 

1 
3 

10 
6 
8 

2 

6 
12 

1 
1 

1412 
354 

Landskrona  

K.  94—95. 

Kullen  

La 
K 

81.5 
62,1 

14.3 
11.0 

28 
28 

18 

1 

14 

15 
12 

6 

6 

1 
1 

1 
1 

— 

5 
12 

— 

358 
1257 

361 
1428 

363 
364 

96.  Röuneåu. 

1?  1  i  Tina  n 

KopparmöUan  .... 
Ljungaskog  .... 

K.  96-97. 

Hallands  Väderö    .  . 
Båstad  

Ka 
Kn 
Ko 
Lg 

Hv 
Bd 

105.2 
103.2 
94.7 

89.4 
128.2 

15.8 
14.6 
17-5 

13.5 
15.0 

9 
4 
11 

17 
17 

21 
21 
24 

24 
18 

17 

18 
17 

15 
15 

8 
8 
7 

8 
11 

4 
3 
2 

2 
4 

7 
7 
12 

8 
5 

1 
1 

1 
3 

8 



- 

356 

1129 
1245 
1258 

95.  Vcgeån. 

96.  Itönncån. 

Almliult  

Hör  

Sjöliolmen  

Kp 

E 

Ek 

Sj 

110.7 

129.9 
116.2 

13.8 

17.1 
16.1 

9 

10 
10 

21 

24 
20 

18 

18 
lo 

9 

10 

Q 
O 

4 
4 

4 

6 

7 

9 

— 
1 

— 

14 
10 

— 

619 

98.  Lagan. 

Yxenhult  

Y 

106.8 

13.3 

9 

25 

17 

9 

3 

11 

2 

7 

Hallands  län. 

98.  Lagan. 

Malmöhus  län. 

399 
400 

Hökbult  

K 
Hb 

116.2 
102.3 

17.0 
14.8 

9 
17 

28 
24 

19 
19 

g 

8 

4 

3 

8 
11 

0 
0 

8 
7 

0 
0 

1335 

Köpinge  

Ke 

68.6 

11.] 

10 

18 

16 

6 

1 

5 

— 

6 

— 

1160 

100.  Fylleån. 

Ha 

165.2 

27.0 

17 

20 

20 

12 

7 

13 

340 
341 
342 
343 
1259 
938 

¥  8<)— 90 

Ystad  

Trälleborg  

Malmö  

Y 

J 

T 

F 

He 

M 

72.0 

83.  G 
81.9 
50.4 
72.8 
86.5 

9.2 
12.9 
15.1 

7.3 
13.8 
12.5 

10 
28 
28 
2 
2 
28 

24 
24 
18 
22 
18 
19 

16 
17 
15 
12 
15 
14 

6 
6 
8 
3 
4 
7 

0 
1 
1 
0 
1 
3 

6 
g 

4 
8 
1 

4 

1 

0 

3 

— 

2 

— 
— 

1 

403 
1427 
404 

101.  Nissan. 

1^1  TI  n  •11'Pn 

If   101  102. 

Kd 
0 

H 

130.1 
97.9 

17.8 
11.7 

10 
9 

26 
23 

23 
20 

8 
8 

5 
2 

10 
9 

2 
1 

3 
8 

0 
0 

90.  Segeåii. 

405 

Tylön  

T 

88.8 

9.6 

10 

24 

17 

7 

0 

8 

1 

10 

846 

Svedala  

Sv 

96.0 

15.7 

28 

23 

1 5 

ö 

o 

Q 
O 

8 

— 

5 

102.  Suseån. 

K.  90—91. 

1166 

R 

204.0 

48.7 

17 

25 

24 

11 

7 

13 

4 

13 

347 

A 

84.3 

11.7 

28 

17 

14 

8 

1 

— 

103.  Ätian. 

349 

91.  Höjeåu. 

L 

83.4 

15.1 

28 

23 

15 

7 

1 

7 

0 

0 

0 

1307 

Ii)  l  v 

Obbhult  

K.  103-104. 

F 

Kg 

158.1 
151.8 

26.7 
38.5 

17 
17 

19 
26 

19 
19 

11 
9 

5 
5 

12 
& 

O 

1 

2 

1 



1244 
1308 
351 

92.  Kävliiigeåii. 

Övedskloster  .... 

Ök 

Hm 

Kl 

104.0 
98.7 
109.1 

15.7 
13.0 
16.5 

28 
4 

28 

27 
18 
24 

21 
14 
16 

8 
8 
8 

3 
4 
4 

8 
6 

2 
1 

— 
5 

— 

412 
413 

414 

Morups  Tånge    .  .  . 

'ST Cl  rYif^TO' 

101.  Hinilaåu. 

M 
V 

G 

107.7 
102.1 

130.2 

25.2 
24.0 

38.4 

17 
17 

17 

17 

20 

19 

15 
15 

17 

9 
8 

9 

4 
2 

4 

7 

7 

8 

1 

7 
9 

352 

K.  92—9.3. 

Barsebäck  

B 

62.6 

17.2 

28 

16 

14 

3 

2 

3 

1224 

K.  104—105. 

Ta 

132.8 

29.3 

17 

21 

18 

9 

4 

9 

2 

12 

0 

353 
1411 
1419 

93.  Saxån. 

Trollenäs  

Källstorp  

Ts 
Kä 
S 

121.4 
91.5 
113.2 

15.7 
13.4 
16.2 

29 
28 
28 

22 
25 
24 

20 
18 
18 

9 
6 
8 

6 
2 
4 

7 
7 
6 

1 

14 

418 
423 

K.  107-108. 

N 
Kv 

105.1 
88.0 

20.8 
15.1 

17 

1  10 

23 
21 

14 
18 

9 
7 

3 

1  1 

11 

6 

12 
10 

10 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


1313 
424 
1316 
1317 
1158 
1314 
426 
427 
428 
1141 
429 
1138 
558 
1413 
1151 
1345 
1177 
1156 
430 
432 
433 
1163 
435 
1414 
1181 
1275 
1134 
1152 
1153 
436 
1157 
1176 
625 
1429 
444 
1415 
1416 
445 
1442 
1318 
450 
451 
452 
453 
460 
461 
462 
463 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


108.  Vänern-Göta 
älv. 

Jjiltenäs  

Ekshärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshult  

A m berg   

Dejetors  

Karlstad  

S.  Viggen  .... 
Lekvattnet  .... 
Lönnhöjden  .... 
Rottneros  .... 
Bäckebron  .... 

Frykfors  

Varpnäs  

Blåbärsknllen  .  .  . 

Nytorp  

Läng  

Gunnerud  .... 

Lnrö  

Högsäter  

Adolfsfors  .... 

Noreborg  

N.  Orrtorp  .... 
V.  Hungvik    .  .  . 

Ulverud  

Lennngshammar 

Stömne  

Björnö   

Krakstad  

Djurskog  

Snarkil  ..... 
Spätterad  .... 

Rotnäs  

Väse  

Nybråta  

Liudås   

Laikerud  

Kristinehamn  .  .  . 

Liljendal  

Rämmen  

Gäsbornshyttan  .  . 
Dalkarlssjöhyttan  . 
Malmbacka  .... 
Motjärnshyttan  .  . 
Nordmark    .  .  .  . 

Filipstad  

Pardixhyttan  .  .  . 
Gammalkroppa  .  . 
Hornkullen  .  .  .  . 

Storfors  

Emtfalla  

113.  Glonimcu, 
Järpliden    .  .  .  . 


Station 


Beteckning 

Summa 

Största 
pä,  24  tim. 

nederbörd 

snö 
>  n  1 

å  U.  i 

hagel 

dimma 

I      åska  1 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

äl 

ä5 

a  10 

Vä 

I  IIXXc 

tu  vi 

n 
.1* 

Ls 

74.6 

10.6 

12 

13 

13 

6 

1 

12 

— 

4 

E 

76.3 

10  7 

4 

17 

14 

8 

1 

15 

— 

— 

— 

Kn 

101.3 

14.5 

4 

23 

17 

9 

3 

20 

0 

6 

0 

Mt 

82.6 

11.5 

13 

19 

14 

9 

2 

16 

Mn 

83.2 

11.7 

17 

18 

16 

6 

2 

16 

— 

— 

Fo 

108.6 

18.6 

4 

18 

18 

9 

4 

18 

— 

— 

Å 

75.4 

14.4 

4 

17 

15 

6 

2 

11 

— " 

— 

D 

59.9 

20.6 

4 

10 

7 

6 

1 

6 

— 

— 

— 

K 

67.3 

11.5 

4 

20 

14 

5 

1 

13 

0 

7 

0 

Vi 

68.8 

10.1 

4 

16 

16 

5 

2 

16 

— 

1 

— 

Lt 

66.8 

10.2 

4,  26 

18 

14 

6 

2 

16 

0 

1 

0 

Ln 

96.8 

11.8 

4 

21 

18 

8 

2 

19 

— 

R 

48.5 

8.4 

30 

14 

11 

5 

0 

8 

— 

1 

Bk 

Fr 

81.6 

14.5 

4 

18 

16 

8 

1 

10 

— 

V 

63.7 

10.2 

10 

20 

14 

4 

1 

12 

0 

4 

0 

B 

95.0 

9.9 

30 

17 

17 

9 

0 

16 

0 

1 

0 

Ny 

78.8 

10.8 

13 

15 

14 

8 

2 

12 

1 

2 

Lg 

46.3  10.5 

26 

9 

9 

5 

2 

4 

G 

61.4 

12.4 

11 

14 

12 

7 

1 

5 

— 

Lf 

46.4 

9.4 

10 

18 

13 

2 

0 

9 

6 

Hö 

67.2 

9.8 

1 

17 

— 

— 

0 

14 

— 

2 

A 

Ng 

74.5 

8.5 

13 

19 

16 

6 

0 

19 

— 

0 

105.1 

15.0 

3 

15 

15 

9 

4 

10 

— 

— 

Hk 

46.6 

6.2 

13 

18 

13 

2 

0 

9 

— 

1 

U 

90.6 

9.1 

4 

23 

17 

8 

0 

18 

— 

10 

Lh 

81.1 

10.0 

4 

19 

16 

6 

1 

16 

— 

— 

St 

68.4 

12.6 

4 

17 

16 

6 

1 

9 

— 

— 

Bö 

55.0 

7.8 

4 

16 

15 

4 

0 

11 

1 

1 

Kd 

87.9 

10.6 

10,17 

16 

16 

9 

2 

7 

— 

1 

Dj 

85.1 

9.6 

12 

20 

17 

7 

0 

16 

— 

— 



No 

63.3 

6.5 

4 

20 

19 

4 

0 

10 

— 

4 

Sp 

101.8 

17.7 

4 

19 

18 

11 

2 

10 

Rt 

71.0 

14.2 

4 

14 

13 

3 

2 

11 

1 

— 

1 

Ve 

«0.0 

15 

Nb 

Li 

108.8 

17.7 

A 
•1 

17 

10 

D 

14 

- 

— 

— 

T  n 
Liti 

50.4 

8.0 

9 

15 

12 

3 

0 

11 

Kh 

74.3 

14.8 

4 

19 

15 

5 

1 

9 

1 

Ll 

83.7 

9.8 

4 

23 

19 

7 

r\ 
V 

21 

Rä 

72.3 

8.7 

26 

19 

17 

6 

0 

19 

Gb 

85.3 

9.7 

4, 17 

17 

15 

7 

0 

14 

1 

Da 

93.7 

11.0 

4 

18 

17 

8 

1 

16 

7 

Ma 

99.9 

16.5 

4 

17 

15 

9 

2 

15 

Mo 

38.4 

5.3 

17 

14 

11 

2 

0 

14 

1 

N 

82.0 

11.1 

4 

17 

17 

7 

1 

14 

3 

F 

121.1 

16.0 

17 

21 

20 

10 

3 

18 

1 

13 

0 

Pa 

119.9 

17.2 

4 

20 

17 

10 

3 

16 

Ga 

78.3 

as 

H 

99.8 

22.2 

4 

15 

14 

9 

2 

15 

Sf 

93.4 

18.1 

4 

13 

13 

8 

3 

10 

Em 

113.7 

20.8 

4 

21 

17 

10 

2 

18 

J 

65.2 

14.5 

4 

18 

12 

4 

2 

16 

5 

240 
245 
1305 


473 
474 

475 
476 

1381 

1370 
477 
478 
479 

1253 
482 

1406 
484 
485 
486 

12.52 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 
496 


Skaraborgs  län. 


67.  Yättoi  n-Motala- 

ström. 

1165 

Lindhult  

L 

94.5 

20.1 

10 

25 

17 

6 

2 

15 

7 

1407 

St 

62.5 

18.1 

10 

10 

10 

6 

2 

3 

Namn 


Nederbörd 


CO 

o 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm   mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


gO.l  ^1    15  g  10 


lO.l 


Vaberget  .  .  . 
Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 
422 


439 
1309 
1432 
1020 

443 


108.  Tänern-Göta 
älv. 

Tolsgården  .  . 
GnUspång  .... 

Sjötorp  

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagården  .... 
St.  Ekeberg    .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


103,  Atran. 

Önnarp  

Dlricehamn  .... 

Axelfors  

Mörkö  

Tranemo  

Uddebo  

Astafors  

105.  Viskan. 

L  ångare  d  

Boråa  

Rydal  

Häggårda  

Oxabäck  

Haby  

Linhult  

106.  Rolfsån. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Kärr  

Håvreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Vb 

82.6 

18.3 

10 

15 

15 

0 

1 

ty 
7 

4 

Gt 

66.9 

la. 7 

1  A 
lU 

17 

lo 

0 

1 

Q 
O 

/ 

D 

62.4 

15.0 

17 

1  A 
10 

10 

6 

o 

5 

T 

yy.9 

1  T  1 
l/.l 

lo 

17 

b 

o 
o 

14 

Wl 

QA  c 

o4.6 

lo. 2 

IV 

1.0 

0 

Q 

1  ii 

lU 

1 

-1 
I 

A 
U 

Sp 

75.2 

aO.5 

10 

lo 

Q 

O 

Bl 

f;^5  1 
Oö.l 

il.O 

OA 

1  Q 

lo 

1  Q 

lo 

4 

1 

1 

e 
0 

R 

42.8 

10.7 

10 

13 

8 

3 

1 

7 

Va 

51.2 

15.3 

10 

14 

12 

3 

1 

4 

G 

62.7 

17.5 

10 

21 

14 

5 

1 

10 

0 

2 

0 

0 

66.2 

10.6 

10 

22 

15 

5 

1 

13 

0 

5 

0 

Kl 

78.1 

17.2 

10 

14 

12 

6 

3 

Sd 

96.9 

21.2 

10 

20 

18 

7 

2 

11 

K 

64.6 

22.1 

10 

14 

12 

5 

1 

7 

Rp 

79.7 

11.8 

10 

16 

15 

7 

1 

10 

H 

63.6 

14.0 

10 

18 

14 

3 

1 

8 

Hs 

71.8 

2L0 

11 

13 

13 

6 

1 

5 

Md 

86.2 

26.1 

10 

17 

15 

5 

1 

8 

E 

71.6 

15.7 

10 

13 

12 

6 

2 

10 

10 

V 

86.7 

20.0 

17 

19 

15 

6 

2 

8 

S 

59.3 

19.6 

10 

21 

11 

3 

1 

9 

0 

2 

0 

Kg 

73.0 

15.0 

10 

17 

15 

5 

2 

9 

Eg 

70.2 

13.5 

10 

19 

14 

6 

2 

9 

0 

4 

0 

S 

89.9 

17.8 

10 

19 

16 

7 

3 

10 

0 

6 

0 

Tg 

83.6 

21.5 

10 

14 

13 

6 

3 

7 

Ss 

81.5 

Älvsborgs  län. 


öp 

77.6 

14.1 

17 

22 

17 

6 

2 

14 

1 

u 

108.3 

24.0 

17 

23 

19 

6 

3 

11 

0 

8 

1 

A 

38.0 

10.0 

31 

14 

6 

3 

1 

8 

M 

106.0 

22.1 

17 

22 

20 

4 

2 

10 

14 

Tr 

104.6 

20.6 

17 

22 

15 

7 

3 

12 

0 

1 

0 

Ub 

88.7 

16.5 

10 

19 

14 

6 

3 

11 

0 

4 

0 

Å 

122.6 

30.4 

17 

18 

15 

8 

3 

11 

0 

6 

0 

Ld 

122.4 

29.2 

17 

22 

17 

8 

3 

14 

10 

B 

134.6 

29.9 

17 

22 

20 

9 

3 

13 

0 

8 

0 

R 

168.0 

45.5 

17 

23 

20 

10 

4 

11 

4 

Ha 

145.6 

35.9 

17 

24 

19 

10 

4 

12 

Ö 

158.5 

40.4 

17 

23 

L8 

8 

4 

11 

1 

10 

Hy 

155.3 

46.1 

17 

20 

16 

9 

4 

7 

4 

Lt 

161.0 

25.7 

17 

25 

23 

12 

4 

13 

1 

Hl 

129.1 

28.1 

17 

15 

14 

8 

5 

5 

Hu 

177.6 

54.6 

17 

20 

20 

11 

5 

6 

G 

188.1 

42.3 

17 

23 

20 

8 

4 

10 

1 

Ku 

80.3 

9.6 

8 

20 

16 

5 

0 

9 

3 

Kr 

87.4 

12.2 

10 

19 

16 

8 

1 

8 

0 

6 

0 

Hm 

117.9 

21.0 

17 

21 

19 

9 

3 

12 

Bf 

114.8 

18.9 

10 

12 

12 

7 

6 

6 

V 

103.8 

20.0 

17 

23 

14 

7 

5 

10 

0 

7 

0 

11 


Tab.  2.   Nederbörd  under  januari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  mod 

Nnmmcr 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

fcr' 
a 

dimma  1 

a» 

TT 
P 

ram 

mm 

dag 

4  0.1 

gl 

i5 

g  10 

g  U.l 

1306 

Hj 

130 'i 

29.8 

17 

20 

15 

7 

5 

6 





499  Koberg  

K 

87.8 

15.0 

10 

19 

18 

6 

2 

7 

— 

— 

Ka 

137.0 

22.2 

17 

16 

15 

8 

6 

Q 

u 

506 

0 

64.4 

14.0 

IG 

16 

12 

4 

2 

4 

0 

4 

0 

507 

Vårgärda  

Vg 

67.0 

18.5 

9 

12 

12 

5 

2 

510 

Uo 

90.  G 

26.7 

17 

13 

18 

4 

4 

8 

1198 

Kv 

116.0 

20.0 

17 

12 

12 

8 

5 

5 

512 

Öd 

93.1 

16.0 

16 

20 

15 

6 

3 

9 

513 

Flöda  

F 

82.G 

15.0 

17 

17 

14 

6 

3 

4 

514 

Hn 

154..') 

32.3 

17 

16 

16 

9 

5 

5 

112.  Enuiiigdals- 

älven. 

1135 

J 

100.5 

13..S 

4 

17 

17 

9 

3 

5 

1 

Göteborgs  och  Bohus  län. 


1 

K.  107-108. 

520 

Vinga  

VI 

iUo.a 

ly.o 

1  ^^ 

17 

19 

q 

0 

o 

7 

108.  Väuern-Göta- 

alv. 

501 

H 

— 

505 

Ellesbo  .... 

E 

122.4 

26.0 

17 

17 

16 

8 

3 

5 

1 

1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

144.2 

37.8 

17 

23 

17 

8 

4 

13 

517 

I 

169.8 

38.0 

17 

23 

19 

11 

6 

13 

3 

519 

Göteborg  

G 

78.6 

15.9 

17 

20 

11 

6 

8 

8 

1 

3 

K.  108-10». 

531 

Pater  Noster  .... 

P 

82.5 

17.4 

16 

12 

10 

6 

4 

0 

17 

522 

Säby  

Sä 

113.4 

23.8 

17 

18 

15 

8 

3 

7 

2 

528 

Bråttkärr  

Br 

101.8 

21.7 

17 

21 

13 

6 

4 

5 

4 

524 

Mäseskär  

Mf 

74.0 

17.6 

10 

21 

12 

5 

2 

•7 

3 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

143.3 

29.8 

17 

21 

17 

7 

5 

8 

5 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

120.9 

24.4 

17 

22 

16 

8 

5 

9 

0 

7 

K.  110-111. 

1136 

Heden  

Hc 

130.0 

25.y 

17 

23 

17 

10 

4 

9 

5 

528 

Hällö  

Hö 

59.6 

16.4 

10 

16 

11 

4 

2 

6 

3 

530 

Väderöbod  

V 

71.8 

16.9 

10 

15 

13 

7 

1 

5 

3 

531 

SI 

73.1 

8.8 

7 

20 

16 

5 

0 

9 

0 

3 

1376 

Gd 

60.6 

8.2 

8 

19 

14 

6 

0 

7 

4 

533 

Ursholmen  

U 

78.9 

13.1 

26 

20 

16 

7 

2 

7 

2 

111.  Strumsån. 

1178 

Håvelnnd  

Hf 

127.9 

15.1 

4 

22 

20 

10 

4 

10 

5 

534 

Strömstad  

S 

96.1 

15.0 

8 

18 

17 

8 

4 

6 

0 

4 

112.  Enniugdals- 

älveii. 

565 

Äspclnnden  

Es 

|lll.8 

21.3 

17 

17 

14 

10 

4 

8 

0 

0 

S  t  a  t  i  011 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

!^ 

0 

B 
B 

s? 

Namn 

Beteckning 

Samma 

StiifHta 
på  24  tim. 

nederbörd 



Snö 

hagel  1 

dimma 

mm 

mm 

mm 

g  0.1 

gl 

i  5':i0.1 

gflu 

Gottlands  län. 

117.  Gottliciiisiln. 

541 

B 

101.4 

17.6 

23 

19 

15 

8 

2 

539 

Rom  a  

R 

50.3 

8.0 

25 

10 

y 

5 

0 

a 
fj 

2 

1420 

Kg 

79.1 

9.5 

9 

20 

16 

10 

0 

Q 
O 

2 

1 

118.  Snoderån. 

1104 

Hs 

85.4 

13.3 

4 

17 

14 

B 

3 

10 

0 

b 

G.  Övriga  Gottland. 

535 

Gottska  Sandön  .   .  . 

G 

83.2 

16.0 

4 

15 

13 

7 

2 

9 

1 

536 

F 

56.7 

11.5 

10 

21 

13 

5 

1 

9 

540 

Östcrgaru  

Ö 

72.7 

17.2 

23 

19 

15 

7 

1 

11 

4 

544 

Hoburg  

Hf 

56.6 

13.2 

9 

18 

11 

4 

1 

9 

7 

542 

St.  Karlsö  

K 

41.1 

7.8 

9 

16 

11 

3 

0 

10 

7 

537 

V 

85.5 

1.3.0 

23 

18 

15 

7 

4 

12 

0 

2 

11,55 

Tingstädc   

T 

61.3 

10.0 

9 

13 

13 

5 

1 

7 

2 

Nederbörd  i  Janmri. 


12  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  januari  1921. 


Datum: 

>'-k- 

"i  ,1, 
ICK 

cm 

Vat-  , 
tea- 
värde 
mm 

'jock- 
lek 
cm 

Vat-  ,j 
ten- 
värde 
mm 

'jock- 
lek 
cm 

Vat-  „ 

tea- 

rärde 

mm 

'jock- 
lek 
cm 

Vat-  ,j 
tcn- 
rärde 
mm 

jock- 

lek 

cm 

Vat-  L 
teu- 
färde 
mm 

'jock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
'ärdc 
mm 

jock- 
lek  ^ 
cm 

Vat-  ^ 
tcn- 
?ärde 
mm 

jock- 
lek  ^ 
cm 

Vat-  I  .j 
ten- 
^ärde 
mm 

jock- 
lek- 
cin 

Vat-  ^ 
ten- 
värde 

mm 

jock- 

Ick 

cm 

Vat-  ,| 
ten- 
?ärde 
mm 

jock- 
lek  ^ 
cm 

Vat-  ,. 
ten- 
iJärde 
mm 

jock- 
lek  ^ 
cm 

Vat- 
ten- 
järåe 
mm 

Flodom- 
råde: 

T  0 

r  n 

0  ä 

1  V 

1 

K 

a  1  i 

X  ä  1 

V 

L 

u  1  e  ä  1  "V 

Station: 

Abisko 

Kiruna 

rnkkasjärvi 

Karesuando  . 

Tunosuando 

Gällivare 

Skröven 

Morjärv 

Kvikkjokk  ( 

).  Tjåmotis 

Porj 

US 

Randijaur 

i 
6 

13 
20 
27 

8 
8 
13 

22 
26 
31 
35 
47 

1.5 
1.8 
1.7 
1.7') 

22 
24 
25 

1.6 
2.0 
1.9 
1.9 
l.f. 

21 

23 

1.7'-) 
1.6 

23 
25 
25 

2.0-) 
2.2=) 
2.5*) 

22 
26 
29 

22 
24 
24 

1.0 
1.0 

1.1 

10 

20 
20 

0.7 
1.3 
1.3 

11 

21 
31 

1.1 
1.3 

13 
21 
24 

1.0 
1.0 

0.8 

27 

18 
21 
27 

1.2 

16 
28 

26 
27 

29 
27 

2.1 

1.8 

39 
45 

2.0^) 
1.4')i 

34 
45 

1.0') 

27 
35 

1.2 
1.4 

38 
42 

1.3 
1.3 

32 
42 

1.3 
1.5 

22 
28 

1.0 

0.9 

41 

53 

1.4') 

29 
28 

1.5 
1.7 

Flodom- 
råde: 

L 

11  1  e  ä  1  v 

Skcllefteälv 

Måiigby- 
ån 

U  ni  e  ä  I  v 

Å  n 

S  e 

r  m  a 

11  ä  1  v  e 

11 

Station: 

Joklimokk 

Paottaare 

Murjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Lövånger 

Tärnaby 

Stensele 

Maksjö- 
strand 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

i 

13 
20 

27  

21 

28 
31 
29 
32 

1.7 
1.7 
l.G 
1.7 
1.8 

22 
25 
28 
28 
36 

1.4 
1.70 

32 
38 
40 
48 
50 

1.2 
1.5 
1.6 
1.6 
l.G 

24 
30 

1.9 
2.3') 

32 
40 
43 
61 
75 

1.9') 

17 

27 
27 
27 

23 

1.2 
1.3 
1.8 
2.0 

28 
33 
40 
40 
48 

1.9 
1.8 
1.6 
1.8 
1.6 

16 

27 
36 
34 
34 

1.5 
1.4 
1.6 
1.8 

25 
28 
29 
27 
33 

1.9 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 

18 
47 
30 
37 
38 

0.9 
1.6 
1.8 
1.7 

Flodom- 
råde : 

Aiijyer- 
inauälveii 

ludiils- 
silveii 

Ljnn 

g-an 

Del- 

ångersån 

Ljusnan 

Testebo- 
ån 

(iavleån 

Olaudsåu 

PioiT-  I 
täljcåii 

K.  60 

—61 

Station:  j 

Multrä 

Bispgården 

[jj  ungdalen 

Volmsta 

Bj  uråker 

Ljusnedal 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Experimen- 
tal fältet 

i 
6 
13 
20 
27 

42 

1.7M 

16 
29 
37 
52 
68 

1.4 
1.2 
1.2 
1.1 
1.8 

15 
35 
29 
27 
38 

_  1! 
1.9») 

12 
35 
33 
28 
30 

1.4 
1.8 
2.0 
2.1 

21 
34 
38 
30 
32 

1.2 
1.4 
1.5 
1.9 

14 

30 
42 
30 
32 

1.2 
1.3 
1.1 
2.2 
1.7 

16 
31 
29 
17 
30 

1.9') 

16 

28 
30 
24 
39 

1.4 

14 

14 
14 

8 
8 

2.3 
L5 
2.0 

2.9 

7 
4 
9 
B 
7 

0.8 
08 

0.8') 

5 
B 
9 
9 
12 

1.4 

1.7 
2.3 
2.5 

Flodom- 
råde: 

D  a 

1  ä 

1  v 

e  n 

M 

ä  1 

are 

n-N 

0  r 

r  s 

t   r  ö 

ni 

Station : 

1 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

i 

6 

13 
20 
27 

21 

38 
43 

17 
32 
44 
30 
43 

14 
1.2 
1.2 
1.8 
1.7 

32 
38 
40 
41 
43 

35 
34') 

24 
24 
26 
29 
24 

20 
29 
22 
15 
22 

2.2 
2.3 
2.3 
2.5 
2.4 

7 
6 

23 
15 
22 

1.6 
1.3 
1.3 
1.5 
1.2 

10 
BS 

14 
6 
BS 

4 
B 
11 
B 
5 

17 
17 
18 
13 
15 

1.3 

1.1 
1.9 
1.3 

15 
25 
17 
18 
31 

1.3 
1.1 
1.6 
1.1 
1.9 

13 
11 
11 
10 
15 

2.5') 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

Nykö- 
]>iug'såu 

Eilnån 

V  i 

i  t 

t  e 

r  n- 

-Mot 

a  1 

a  8 

t  r 

Ö  III 

Botorps- 
ströiuineu 

Station: 

Fagersjö 

Bie 

Alberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

i 

6 
13 
20 
27 

BS 
BS 

19 
BS 

17 

1.3 
1.1 

BS 
BS 
7 
11 
22 

14 
B 
4 
9 
8 

1.0 

2.2 
1.9 
1.2 

9 
B 
7 
8 
10 

0.9 

11 
B 
10 
12 
12 

8 
B 
11 

6 

13 

1.4 
1.6 
1.1 

BS 
BS 
7 
BS 
10 

6 
B 
B 
BS 
13 

1.2 

Flodom- 
råde: 

E  in  å  u 

Alsterån 

Lyckeby- 
åii 

Nätfra- 

byåu 

Hel 

^•eån 

Segeån 

L  a 

11 

Station : 

Eödjenäs 

Lannaskcde 

1 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marielund 

Hönj 

arum 

Svedala 

Rörshult 

Ulvabult 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

i 
6 

13 
20 
27 

B 
B 
B 
10 
14 

1..5 

B 
B 
B 
10 
10 

B 
B 
B 
10 
9 

0.7 

1.0 

B 
B 
5 

BS 
9 

1.2 
1.1 

B 
B 
2 
B 
BS 

B 
B 
B 
B 
B 

12 
BS 
BS 
20 
11 

1.4 

2.0 
1.3 

12 
B 
B 

6 
BS 

L3 
2.5 

8 
B 
4 
2 

BS 

13 
B 
1 
25 
18 

1.4 
2.2 

Flodom- 
råde: 

La^aii 

Nissan 

Viskan 

K.  107— 105 

T 

ä  n 

e  r  n— 

G  i 

t  a 

älv 

Station: 

Uökhult 

Kinnared 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Störane 

Kölu 

Sågen 

Tyngsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 
i 

6 

13 

20 

27 

1 
B 
2 

BS 
'B 

4.0 
1.0 

11 
B 

5 
10 

4 

1.0 
3.3 
1.3 

12 
B 
1 

19 

5 

1  0 

2.7 
2.6 
1.2 

B 
B 
2 
B 
1 

11 
15 
21 
24 
42 

1 

2.5 

32 
46 
52 
41 
50 

2.0 
2.7 
2.8 

18 
13 

23 
12 
10 
BS 
10 

1.4 

2.9 
2.1 

1.2 

25 
B 
22 
BS 
6 

29 
39 
24 
39 
57 

1.2 

2.0' 

43 
49 
50 
60 

1.7 

1.7 
2.0 
2.0' 

27 
30 

25 
29 
34 

L3 
L6 
1.8 
L3 
1.9 

Fiodom- 

V 

ä   n  e 

r  n- 

-Gt  ö 

t  a  ä 

1  v 

K.108-10{ 

)  K.  110— 111 

[  Ströinsån 

oniråde: 

Station: 

örythytte- 
hed 

Filipstad 

Hornkullen 

Karlskoga 

Gullspäng 

Götlunda 

Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svandal 

Äspelundei 

1 

6 

13 
20 
27 

14 
12 
12 
BS 
15 

1.3 

2.0' 

15 
BS 
19 
9 

)  14 

7 
1 

16 
BS 
8 

1.3 

2.0 
1.4 

1.0 

8 
B 
18 
B 
9 

1.1 

0.8 

4 
B 

10 
3 
10 

1.3 

1.7 
3.3 
0.8 

9 
BS 
BS 
BS 

5 

1.0 

1.2 

4 

B 
11 
BS 
10 

0.8 
1.2 
0.9 

3 
B 
B 
B 
1 

2.3 

2 
B 
4 
B 
6 

4.5 
3.3 
0.8 

2 

B 

BS 

B 

B 

2.3 
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ytocklioliM  1'.  A.  Norstedt  ii  .Siiiicr. 


STATENS    METE  OROLOGISK-HYDROGRAFISKA  ANSTALT 


NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 


Aroåno-  3.    Del  II.  2. 


Februari  1921. 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  neder- 
börden i  februari  länsvis,  Xorrbotiens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  eu  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs  och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  681  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  åi'sbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  77  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vatten  värdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =  interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  st)'eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  gi'und  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Ytinne- 
håll 
kvadrat- 
mil 

Medel- 

Procent 

Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 

Procent 

Län 

nederbörd 
mm 

av  den 
normala 

Län 

nederbörd 
mm 

av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

463 

32.7 

160 

115 

11.7 

46 

>       ,  mellersta    ^     .  . 

319 

9.5 

50 

48 

10.5 

46 

»       ,  nedre        »     .  . 

273 

12.5 

70 

68 

9.9 

44 

Västerbotten,  övre        »     .  . 

231 

22.8 

110 

99 

15.2 

54 

>        ,  mellersta »     .  . 

190 

9.6 

55 

30 

12.0 

42 

>        ,  nedre       »     .  . 

169 

6.5 

30 

65 

17.6 

58 

516 

36.9 

163 

48 

18.8 

68 

Västernorrland  

255 

7.0 

36 

49 

20.2 

66 

197 

8.5 

37 

198 

9.9 

36 

Kopparberg  

300 

16.6 

70 

Skaraborg  

85 

9.2 

41 

91 

5.9 

31 

Norra  Älvsborg  

66 

13.9 

43 

Västmanland  

68 

4.8 

19 

Södra  >   

61 

14.1 

36 

Uppsala  

53 

6.5 

28 

Göteborgs  och  Bohus  .... 

50 

18.9 

59 

Stockholms  stad  och  län  .  .  . 

79 

3.7 

15 

82 

3.5 

13 

Södermanland   

68 

3.8 

15 

110 

9.1 

41 

Hela  riket 

4  392 

16.6 

74 

2—211273.    Årsbok  -i.  11. 
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Tab.  2.  Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


B 


Största 
på  24  tim. 


mm   mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


éO.ll^l  §5  1^10  5  0.1 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1385 
1384 
1 

1390 
1194 


1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 


1199 
1112 


1311 
45 
1283 


1279 


597 
3 
4 
5 

598 
6 


1.  Toriieälv. 


Björkliden  . 
Kopparåsen 
Riksgränsen 
Stordalen  .  . 
Abisko     .  . 


9.  Luleälv. 


Suorva  .... 
Jaurekaska  .  . 
Njuonjesberget 
Njuonjes  .  .  . 
Kvikkjokk  .  . 
Tjåmotis  .  .  . 
Peuraure  .  .  . 
Luvos  .  .  .  . 
Nausta  .... 


13.  Piteälv. 


Stenudden 
N.  Bergnäs 


20.  Skellefteälv. 

Merkenes  

Jäckyik  

Vuonatjviken  .  .  . 

28.  Umeälv. 
Adolfström  .... 


Bj 

79.7 

10.7 

11 

23 

13 

7 

1 

23 

— 

1 

- 

Ks 

128.8 

24.7 

11 

21 

20 

9 

4 

20 

7 

Ri 

127.5 

18.5 

11 

21 

18 

10 

5 

21 

"o 

0 

0 

Sd 

40.0 

12.5 

11 

18 

8 

2 

1 

18 

Ao 

23.6 

7.0 

11 

14 

6 

1 

0 

14 

— 

— 

— 

Sq 

23.6 

6.0 

10,11 

12 

9 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

Ja 

10.9 

3.0 

13 

7 

5 

0 

0 

7 

Ns 

38.0 

N 

16.3 

5.4 

13 

7 

5 

1 

0 

T 
1 

Q 

27.5 

10.6 

12 

7 

6 

3 

1 

7 

0 

0 

0 

Ts 

12.1 

4.7 

28 

5 

4 

0 

0 

5 

Pe 

25  8 

6.8 

28 

8 

5 

3 

0 

8 

1 

Lu 

2.9 

1.7 

12 

4 

1 

0 

0 

4 

Na 

4.8 

2.0 

21 

6 

3 

0 

0 

6 

Kb 

3.1 

1.1 

13 

5 

1 

0 

0 

4 

1 

Bs 

12.7 

5.2 

12 

6 

4 

1 

0 

6 

2 

Ms 

32.5 

14 

Jk 

10.3 

3.9 

12 

7 

4 

0 

0 

7 

1 

V 

23.4 

8.5 

12 

10 

4 

2 

0 

10 

2 

Am 

1  11.1 

3.9 

11 

7 

4 

0 

0 

7 

1 

station 


Namn 


Norrbottens  län,  mellersta  delen. 

1.  Torneälv. 


Bergfors  .... 

Kiruna  

Jukkasjärvi  .  . 
Svappavara  .  . 
Lannavara  .  .  . 
Karesuando     .  . 

4.  Kalixälv, 


1392 
1237 
11 
1240 
1110 


Kalixfors  . 
Soutojärvi 
Gällivare  . 
Muorjevara 
Skroven  . 


9.  Luleälv. 


Porjus  .  . 
Ligga   .  . 
Högträsk  . 
Randijaur 
ijNautijaur 
1377|Tårrajaur  . 
27!Jokkmokk 
28!juggijaur 


29 
30 
31 
34 
35 


Koskats 
Vuollerim 
Puottaure 
Murjek 
Näsberg  . 


Be 

13.7 

4.6 

27 

4 

4 

0 

0 

4 

Ki 

10.4 

2.7 

13 

9 

5 

0 

0 

9 

Ji 

9.5 

2.6 

10 

9 

5 

0 

0 

9 

Sa 

15.9 

5.2 

13 

7 

6 

1 

0 

7 

La 

K 

8.4 

3.5 

11 

7 

4 

0 

0 

7 

Kx 

13.8 

3.4 

28 

6 

6 

0 

0 

6 

So 

20.2 

3.5 

22 

10 

8 

0 

0 

10 

Ge 

9.9 

2.3 

28 

6 

4 

0 

0 

6 

Mo 

11.6 

4.0 

13 

6 

6 

0 

0 

6 

Sn 

5.7 

1.8 

19 

5 

4 

0 

0 

5 

Po 

9.2 

3.8 

13 

3 

3 

0 

0 

3 

Lg 

8.0 

3.8 

12 

5 

3 

0 

0 

5 

Hö 

11.6 

5.7 

13 

6 

3 

1 

0 

6 

R 

6.4 

2.8 

12 

5 

2 

0 

0 

5 

Nr 

4.4 

2.7 

12 

5 

1 

0 

0 

5 

Tr 

0.9 

0.7 

12 

2 

0 

0 

0 

2 

J 

6.1 

1.7 

13 

5 

4 

0 

0 

5 

Jg 

7.0 

2.2 

12 

6 

3 

0 

0 

6 

Ks 

10.1 

4.9 

12 

4 

4 

0 

0 

4 

Vu 

1.3 

1.1 

6 

2 

1 

0 

0 

2 

Pu 

7.2 

4.1 

12 

3 

3 

0 

0 

3 

M 

11.5 

3.7 

6 

5 

5 

0 

0 

5 

Ng 

5.7 

2.1 

13, 28 

4 

2 

0 

0 

4 

1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 


1236 


1238 
1239 
1241 
546 


1340 


32 
36 
37 
38 
1312 
39 


1439 
42 


43 


41 


1230 


52 
573 
574 
552 
579 


13.  Piteälv. 

Jäkna   


17.  IbyälY. 

Stormyrheden  .  .  . 

18.  Byskeälr. 

Allejaur  


20.  Skellefteälv. 


Hedberg  .  .  . 
Glommerträsk 


Jn 


St 


He 
Gl 


Nederbörd 


t» 

0 

U 
B 


9.5 


11.3 


15.0 


12.0 
11.5 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


5.8 


4.5 


4.6 


3.8 
3.5 


20 


12 


12 


5 

14,  23 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g 0.1  g  1    25  glO^O.l 


O  8 
O  6 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 

1.  Torueälv. 

Junosuando  .  .  . 
Kaunisvara  .... 

Apua  

Matarengi  .... 
Haparanda  .... 


3.  Saugisåii. 

Lappträsk   .  .  .  . 

4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .  .  .  . 
Kompelusvara  .  .  . 
Storkölen  ... 
Morjärv  .... 


6.  Vitåii. 

Högsön    .  .  . 


9.  Luleälv. 


Bodträskån  . 
Övre  Svartlå 
Degerbäcken 
Sandträsk  . 
Holsvattnet 
Boden  ,  .  . 


K.  12-13. 


Öjebyn 
Piteå 


K.  13—14. 

Rödkallen    .  .  . 
15.  Rokån. 


18.  Byskeälv. 

Haraliden  I  Hl 


28.  Umeälv. 


Tärnaby  . 
Boksjön  . 
Abborrberg 
Tjul  träsk 
Sjöliden  . 


Ju 

22.5 

7.2 

12 

7 

7 

2 

0 

7 

1 

Kv 

27.2 

6.5 

13 

9 

7 

1 

0 

y 

i 

1 

Aa 

17.3 

5.2 

11 

13 

6 

1 

0 

13 

Öt 

18.4 

5.9 

11 

5 

4 

1 

0 

5 





H 

21.1 

5.3 

13 

11 

6 

1 

0 

11 

0 

5 

0 

Lt 

20.6 

4.7 

12 

8 

8 

0 

0 

8 

— 

1 

— 

Si 

14.6 

5.2 

13 

Q 

5 

1 

0 

6 

12.6 

2.7 

13 

g 

6 

0 

0 

8 



g 

15.6 

7.5 

13 

6 

4 

1 

0 

6 

3 

Mo 

11.6 

3.9 

10 

6 

4 

0 

0 

6 



4 

Hn 

7.8 

4.5 

13 

4 

3 

0 

0 

4 

Bo 

^6.0 

i2 

Sv 

5.3 

2.5 

12 

6 

2 

0 

0 

6 

D 

8.8 

4.4 

12 

3 

2 

0 

0 

3 

Sk 

11.0 

4.0 

12 

6 

4 

0 

0 

6 

2 

Ho 

7.1 

2.6 

13 

8 

3 

0 

0 

7 

1 

Bn 

6.4 

3.1 

13 

3 

2 

0 

0 

3 

Öb 

5.3 

3.6 

12 

3 

2 

0 

0 

3 

P 

1.7 

1.7 

13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Rf 

Fn 

Hl 

9.7 

4.2 

12 

5 

4 

0 

0 

5 

1 

fbol 

ttenj 

3  lä 

n,  ö 

vre 

del 

en. 

T 

51.4 

10-8 

12 

15 

12 

3 

2 

14 

Bo 

21.1 

5.5 

11 

9 

8 

1 

0 

8 

A 

ll.fl 

5.4 

12 

4 

4 

1 

0 

4 

T.i 

22.6 

8.1 

12 

12 

8 

1 

0 

11 

Sj 

8.7 

4.5 

12 

8 

2 

0 

0 

8 

S 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


1137 


Namn 


38.  Åii^eriiianiilven. 


Klimpfjäll 
1202!  Blaikliden 
582  Silverberg 
1206|  Åvasjö  .  . 


Kl 
Bl 
Si 
Av 


Nederbörd 


B 
B 


32.7 
13.0 
10.3 
34.7 


Största 
på  24  tim, 


mm  dag 


9.2 
5.0 
3.7 
7.9 


26 
12 
28 
11 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


§0.1  g  1  i5  S  10 


9 
10 

7 
13 


sO  I 


9 
6 
12 


1430 
1263 
46 


1402 

53 
575 
1394 
5761 
577| 
578 
580 
1395 
1393 
1396 


Västerbottens  län,  mellersta  delen 
20.  Skellefteälv. 

Johannisberg,  Berget  . 
Johannisberg,  Gården 
Malå  

28.  UuieUlv. 

Vallträsk  

Stensele  

Jaktfors  

Sadiliden  

Ulvoberg  

Norrby  

Bäverträsk  

Nordanås  

Bergvattnet  .... 

Bj  urfors  

Bjuråkcr  


30.  Oreälv. 

1265  Kroksjö  .... 


1284 


34.  Gideälv 

Siksjö  

38.  Ångcniiauiilven. 


63!  Maksjöstrand  . 
661  Asele  .... 
1201  Häggäs    .  .  . 
1203  Granåsen  .  .  . 


550 


18.  Byskeälv. 

Myrheden    .  .  .  . 

19.  Kågeälv. 

1231  Dalliden  


1264 
48 

49 

50 
51 


20.  Hkellefteiilv. 

Grönliden  


K.  21-22. 
Bjuröklnbb  .... 

22.  Måiigbyåu. 

Lövånger  

25.  Dalkarlsiiu. 

Bygdeå   

K.  25-2(5. 

Stora  Fjäderägg 


13.3 

4.8 

12 

7 

5 

0 

0 

7 

— 

2 

Jff 

"  o 

12.0 

4.6 

12 

7 

5 

0 

0 

7 

— 

2 

M 

8.0 

2.9 

12 

5 

3 

0 

0 

5 

— 

— 

V 

11.3 

5 

s 

6.7 

2.5 

12 

7 

4 

0 

0 

7 

0 

0 

Ju 

10.3 

3.6 

12 

12 

4 

0 

0 

12 

0 

0 

SI 

6.8 

3.1 

12 

5 

3 

0 

0 

5 

Ul 

8.5 

3.5 

6 

3 

3 

0 

0 

3 

Ny 

7.5 

2.5 

13 

5 

4 

0 

0 

5 

— 

Bk 

6.7 

2.7 

12 

4 

4 

0 

0 

4 

— 

No 

13.5 

0.1 

1  9 

Q 

O 

5 

0 

8 

Bt 

9.8 

4.5 

12 

3 

3 

0 

0 

3 

— 

Bs 

7.5 

5.7 

13 

4 

2 

1 

0 

4 

— 

Bj 

7.0 

3.4 

14 

3 

o 

0 

0 

3 

Kr 

6.(i 

o.l 

o 

Q 
O 

C! 
O 

0 

0 

3 

Sö 

11.7 

4.0 

12 

5 

5 

0 

0 

5 

Ma 

5.4 

2.5 

3 

3 

3 

0 

0 

8 

— 

1 

Ås 

11.3 

'X 
o 

3 

1 

0 

3 

2 

Hs 

14.3 

4.4 

12 

11 

4 

0 

0 

10 

3 

G 

13.7 

5.2 

5 

4 

3 

1 

0 

4 

bottens 

län 

,  ne 

dre 

de] 

Len 

ton 

8.0 

3.4 

12 

4 

4 

0 

0 

4 

Dl 

10.5 

2.9 

12 

8 

4 

0 

0 

8 

Gn 

14.1 

3.8 

12 

5 

5 

0 

0 

5 

Bf 

l.G 

1.4 

12 

2 

1 

0 

0 

2 

L 

1.4 

1.4 

15 

1 

1 

0 

0 

1 

B 

5.1 

2.8 

28 

2 

2 

0 

0 

2 

F 

1.9 

1.2 

12 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

Station 


581 
1437 

42:') 
5.'-) 
56 


1219 
12G7 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


28   U  mall  v. 

Talliden  .... 
ilällnäs  .... 
Kulbäc-ksliilen 
iirattby  .... 
Umeå  

K.  28-2!>. 

llolmögadd  .  . 

30.  Öreillv. 
Örträsk  .... 


38.  Äiigeriiiaiiälv 

Leipikvattnet 
Jorm  vattnet  . 
Gäddede  .  .  . 
Munsvattnet  . 
Fiskävattuet  . 
Älghallen    .  . 


CII. 


40.  Indalsälven. 

Edevik  

Koläsen  

Storlien  

Skalstugan  .... 

Du  ved  

Kvarnå  

Välådalen  .... 

Tossäsen  

Yerkön  ..... 
Östersund  .... 
Östersund  III  .  .  . 

Törsta  

Rörtjärn  

Gunuarsvattnet  .  . 
Vägskälet  .... 
Raftsjöhöjden    .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgården  .... 


42.  Ljung^an. 

Ljungdalen  .  .  .  . 

Tossåsen  

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljungå   


48.  Ljiisuan. 

95  Ljusnedal  .  .  . 
1212  Backvallen  .  .  . 
1211  Myskelåsen  .  .  . 
1148  Linsäll  .... 
1220  Storhärjeävalleu 
1210j  Högen  

96  Nilsvallen    .   .  . 


1209 


58.  Dillälven. 

Storfjäten   .  .  .  , 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Beteckning 

jSumma 

Största 
på  24  tim. 

nedert)örd 

8D0 

§' 

5 
s» 

mni 

mm  j 

dag 

^  0.1  j 

- 

é5 

^10 

äO.l 

Tn 

12.8 

4.1 

12 

6 

4 

0 

0 

6 

llä 

9.8 

4.4 

11 

5 

4 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

K 

7.3 

8.5 

12 

4 

3 

0 

0 

4 

Br 
U 

3.2 

2.8 

12 



2 



1 



0 



0 

9 

u 

0 

cl 

0 

v 

11 

2.0 

0.7 

14 

4 

0 

0 

u 

4 

ö 

7.2 

2.8 

12 

4 

3 

0 

0 

3 

5 

Jämtli 

ands  läi 

1. 

T  n 

IjG 

u^.yj 

15.8 

12 

17 

15 

5 

3 

13 







J  0 

10.0 

11 

15 

15 

4 

1 

15 



9 



Gd 

49.7 

8.4!  12, 28 

13 

18 

4 

0 

7 





Mn 

21.5 

6.0 

11,  27 

5 

5 

2 

0 

5 

1 

4 



Ft 

24.0 

8.5 

12 

7 

7 

2 

0 

4 



4 

— 

Ä 

18.2 

6.2 

3 

9 

6 

1 

0 

8 



3 

— 

Ed 

126.0 

19.8 

28 

16 

16 

9 

6 

16 



4 

— 

Kå 

95.2 

0 

Sn 

46.4 

8.0 

12 

18 

12 

3 

0 

13 

0 

2 

Sk 

84.2 

14.0 

14 

23 

12 

9 

2 

21 





D 

49.1 

8.2 

12 

12 

12 

4 

0 

7 



1 



Kv 

45.4 

9.3 

27 

16 

13 

2 

0 

16 





Vd 

46.3 

21.8 

13 

4 

8 

3 

4 

— 

— 

To 

13.7 

5 

— 

— 

— 

5 

— 

V 

0 

Ö 

24.7 

5.9 

8 

13 

9 

1 

0 

11 

0 

7 

22.9 

6.2 

3 

8 

8 

1 

0 

8 

9 

Ta 

23.2 

4.9 

8,  5 

9 

6 

0 

0 

9 







T 

86.1 

11 

Gu 

27.8 

5.4 

18 

10 

8 

1 

0 

7 







Vt 

25.1 

18.4 

3 

6 

o 
0 

2 

1 

3 







R 

17.5 

7.2 

3 

9 

7 

1 

0 

9 







Bo 

16.5 

4.5 

5 

9 

5 

0 

0 

8 

— 

— 

Fa 

11.5 

3.0 

6 

5 

5 

0 

0 

5 



Bp 

7.7 

3.4 

13 

4. 

A 

0 

0 

3 

Ln 

50.7 

11.1 

2 

14 

12 

4 

2 

14 

— 

Ng 

41.6 

8.4 

2 

12 

11 

8 

0 

12 

— 

6 

K 

27.4 

8.1 

17 

8 

8 

2 

0 

7 

— 

Ss 

12.6 

4.0 

4 

4 

4 

0 

0 

4 

Nb 

9.9 

2.0 

2 

Q 
0 

b 

U 

U 

8 

— 

— 

Sö 

10.2 

3.4 

16 

5 

5 

0 

0 

L 

8.7 

3.0 

12 

8 

3 

0 

0 

7 

— 

— 

Ll 

39.3 

10.0 

2 

11 

10 

3 

1 

11 

Ba 

27.4 

7.3 

2 

8 

8 

2 

0 

8 

M 

34.0 

8.5 

2 

12 

10 

1 

0 

,  12 

Ll 

32.7 

10.1 

4 

4 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

Sh 

30.2 

12.3 

2 

8 

7 

2 

\l 

8 

1 

H 

24.6 

11.2 

i  3 

5 

5 

2 

1  5 

S 

21.6 

7.6 

2 

7 

5 

2 

0 

1 

6 

0 

0 

0 

St 

24.1 

9.0 

2 

10 

7 

1 

0 

10 

2f — 21V27-J.    Statens  Mtteorologisk-kydrogrnfisha  anstalt.    Arshok  II. 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


Namn 


1114 


602 


61 
1179 


62 


72 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


80 


79 
1268 


81 


90 


1233 


1302 
1247 


34.   Gidc  iilv. 

Högbränna   

K.  34—35. 

Kasa  

3<>.  Muiilveii. 

Mo  

Hampuäs  

K.  36—37. 

Skag  

K.  37-38. 

Nord  vik  

38.  Åiigcriiianälvcii. 

Östra  Junsele    .  .  . 

Granberget  

Rossön   

Ramsele  

Förse  

Multrå  

Björkä  Bruk  .... 

K.  38 

Luiigö  .  .  . 
Härnösand  . 


39. 


K.  39-40. 

Tynderö  

40.  Iiidalsälven. 

Oxsjö  

Lagfors  


41.  Seläugersåu. 

Sidsjö  

42.  Ljiiugaii. 

Viken   

Ange  

Osterstrom  

Häljum  

K.  42—43. 

Bremö  


1246 


1119 
1301 


44.  Ilariiiåitgorsäii. 

Gäddtjärnsäsen  .  .  . 


44.  Harmåu^crsån. 

Franshammar  .... 
Strömsbruk  


45.  Delåii^ersåu. 


Norrdala 
93  Bjuråkcr 


48.  lijiisiiaii. 


one  .  .  . 

Västernäs  . 


Nederbörd 

Antal  dagar 

med 

Beteckning 

Summa 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

sno 

hagel 

dimma 

åska  1 

mm 

mm  1 

dag 

g  0.1 

§1 

5  5 

g  10 

g  0.1 

fSiSt 

ernc 

rrl8 

mds 

.  lä] 

a. 

Hö 

10.8 

6.0 

5 

4 

2 

1 

0 

3 

— 

— 

— 

K 

7.7 

4.6 

12 

3 

2 

0 

0 

3 

— 

— 

— 

Mo 

9.9 

5.2 

5 

2 

2 

1 

0 

9 

— 

— 

— 

Ha 

5.2 

3.5 

12 

2 

2 

0 

0 

Q 

4> 

Sf 

4.U 

3.1 

12 

3 

1 

0 

0 

o 

1 

N 

7.8 

5.0 

5 

2 

2 

1 

0 

— 



— 

Js 

9.4 

4.1 

5 

4 

3 

0 

0 

4 

_ 

Gr 

14.3 

5.5 

28 

12 

4 

1 

0 

Q 

y 

1 

Ro 

9.5 

3.1 

12 

5 

5 

0 

0 

4 

— 

— 

R 

9.6 

4.9 

12 

6 

2 

0 

0 

5 

4 

F 

4.8 

3.8 

12 

2 

2 

0 

0 

1 
i 

— 

— 

— 

M 

3.1 

2.1 

19 

1 

1 

0 

0 

1 

Bj 

8.2 

4.8 

12 

3 

3 

0 

0 

«J 
O 

— 

— 

— 

Lf 

37 

2.8 

13 

2 

1 

0 

0 

2 

3 

H 

4.2 

1.6 

12 

O 

o 

3 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

Ty 

5.2 

2.2 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

l.r, 

1.0 

12 

3 

1 

0 

0 

2 

La 

6.7 

3.0 

12 

3 

3 

0 

0 

Q 
O 

— 

— 

— 

SI 

4.3 

2.3 

5 

3 

2 

0 

0 

Q 
O 

— 

— 

— 

Vn 

18.0 

4.0 

6 

Q 
O 

3 

0 

0 

O 
O 

Å 

5.9 

2.1 

12 

8 

2 

0 

0 

6 

— 

— 

— 

Ö 

0  n 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

V 

5.6 

l!9 

5 

6 

2 

0 

0 

5 

— 

— 

— 

Bf 

6.8 

4.6 

5 

2 

2 

0 

0 

2 

1 

Gt 

13.9 

4.8 

2 

6 

4 

0 

0 

5 

G 

ävl6 

)boi 

län. 

Fr 

6.5 

2.7 

17 

4 

3 

0 

0 

4 

Sb 

12.2 

5.3 

5 

7 

4 

1 

0 

7 

N 

5.3 

1.6 

12 

5 

4 

0 

0 

5 

B 

9.3 

5.0 

10 

6 

3 

1 

0 

5 

Ö 

1 

0 

F 

10.3 

3.4 

2 

9 

5 

0 

0 

8 

1 

5.4 

3.0 

21 

3 

2 

0 

0 

3 

station 


Namn 


1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
105 
106 


102 


128 
564 


1342 


103 


108 
623 
109 
1142 
110 
112 
1138 
lli 
113 
715 
553 
1154 
1149 
114 
1168 
1143 
115 
116 
1229 
1288 
603 
1228 
724 


Stcnegård  .... 

Svedåsen  

Ovanåker  

Bergvik    •  .  .  .  . 

K.  48—49. 

Storjungfran  .  .  . 

K.  49-50. 

Norrsundet  .  .  .  . 

51.  TesteboÄn. 
Katrineberg    .  .  . 

K.  51-52. 

Hälsan  

52.  Gavleåii. 

Botjärn  

Sälgsjönäs  .  .  .  . 
Mackmyra  .  .  .  . 
Gävle  

K.  52-53. 

Eggegrund  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Grönsinka  .  .  .  . 
Gysinge  


48.  Ljnsuaii. 

Ulvsjö  

52.  Gavlcån. 

Korsä  

53.  Dalälven. 

Storsätern  .  .  .  . 
Flötningen  .  .  .  . 

Särna  

HåUstugan  .  .  .  . 

Älvdalen  

Östanvik  

Gråtbäck  

Mora-Noret  .  .   .  . 

Rättvik  

Leksand  

Insjön  

Gördalen  

Storbron   

Grundforsen  .  .  . 
Tjärn  vallen  .  .  .  . 

Nornas  

Transtrand  .... 

Malung  

Vakerskogen  .  .  . 
Johannisholm  .  .  . 

Överborg  

Närsen  

Finsthögst  .   .   .  . 


Nederbörd 


B 
S 


Största 
på  24  tim 


mm  dag 


St 
Sv 
Or 
Bk 


No 


K 


H 


Bt 
Gu 
M 

G 


Gr 

Gg 


6.7 

no.o 

9.6 
10.7 


7.8 


6.1 


9.5 


10.3 


12.5 
12.1 
9.6 
7.6 


1.5 

9.8 


2.8 


3.0 
5.8 


4.9 


3.2 


2.0 


4.4 


3.8 
2.9 
4.1 
3.6 


3.8 


L5 
3.4 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g 0.1  2  1    §5  g  10 


g  0.1 


Kopparbergs  län. 


u 

35.7 

9.1 

3 

13 

8 

3 

0 

13 

1 

Ko 

9.9 

9.5 

4 

2 

1 

1 

0 

2 

Ss 

29.1 

9.5 

2 

7 

6 

3 

0 

7 

1 

Sg 

27.4 

5.3 

1,11 

8 

8 

3 

0 

8 

1 

S 

28.3 

12.2 

2 

9 

4 

2 

1 

9 

0 

8 

Hå 

34.1 

14.8 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

Ä 

28.5 

9.6 

3 

10 

7 

2 

0 

10 

3 

Ö 

19.2 

5.1 

3 

11 

7 

1 

0 

10 

Gr 

21.4 

10.1 

2 

7 

7 

1 

1 

7 

1 

M 

27.9 

8.8 

3 

8 

6 

2 

0 

8 

2 

R 

18.3 

3.2 

3 

7 

7 

0 

0 

7 

Ld 

7.5 

3.2 

1 

6 

2 

0 

0 

5 

I 

13.1 

2.7 

15 

8 

6 

0 

0 

8 

G 

23.7 

8.4 

3 

5 

5 

2 

0 

5 

Sr 

30.0 

9.6 

2 

7 

5 

4 

0 

7 

Gg 

26.3 

7.8 

2 

5 

5 

3 

0 

5 

Tj 

16.5 

5.6 

2 

4 

4 

1 

0 

3 

No 

29.0 

8.6 

2 

5 

5 

2 

0 

5 

Tr 

31.4 

8.3 

15 

7 

5 

4 

0 

7 

Mg 

27.2 

10.0 

3 

7 

6 

2 

1 

7 

Vn 

6.6 

4.0 

4 

5 

2 

0 

0 

5 

J 

B 

13.2 

4.3 

3 

10 

6 

0 

0 

10 

5 

Nä 

14.0 

9.1 

4 

6 

2 

1 

0 

6 

Fi 

17.0 

4.2 

2,3 

10 

5 

0 

0 

10 

Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 
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station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


CO 

0 

e 

B 


största 
på  24  tim. 


dag 


nederbörd 


g 0.1  il    ä5  glO 


2  0.1 


117 
1343 
120 
121 
122 
562 
123 
124 
1298 
1290 


169 
1180 
187 
188 
189 
1169 


1145 
448 
449 

1242 


Rönndalen  

Sågmyra  

Grycksbo  

Falun  

Vassbo  

Idkerberget  

TJlvshyttan  

Stjärnsund  

Solbacken  

Leknäs  

61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Grängesberg  .  .  .  . 
Skattlösberg    .  .  .  . 

Nyhammar  

Hällsjön  

Lärnbo  

Lövmarken  

108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Storhögen  

Fredriksberg   .  .  .  . 

Tyngsjö  

Dravsen  


150 
571 
148 
152 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


Sörbytorp 
Bäckedalen 
Svartå  .  . 
Hasselfors 


153:  Törntorp 


154 
155 
157 
158 
159 
160 
163 
572 
161 

1243 
171 

1150 
173 
175 


Kronoberget  .  . 
Lekeberga  .  .  . 
Eiseberga  .  .  . 
Boxboda  .... 
Älgesta  .... 

Örebro  

Skrubby  .... 
Segersjö  .  .  .  . 
Äsplunda  .  .  . 
Sickelsjö  .... 
Bängbro  .... 
Gnldsmedshyttan 
Spjutsjöfallet  .  . 
Dalkarlaberg  .  . 


176|  Knllatorp 
1422  -  - 
1320 
1337 


Kägleholm 
Hälla  .  . 
Kloten  .  . 


Rn 

1  o  1 

1,6.1 

O.O 

i 
i 

Q 

O 

a 

D 

n 
u 

fl 
u 

Q 

o 

Sa 

17.5 

4.5 

12 

9 

5 

0 

0 

9 

Go 

12.3 

4.5 

1 

3 

3 

0 

0 

3 

1? 

E 

1  1  K, 

li.o 

Q 
O 

u 

ö 

7 
i 

U 

0 

Q 

O 

V 

9.6 

1.9 

13 

8 

6 

0 

0 

8 

Id 

9.9 

2.4 

12 

9 

5 

0 

0 

9 

Un 

O.O 

Q  o 

O.O 

/? 

0 

9 

u 

A 

9 

oO 

O.ö 
0. 6 

1.0 

0 

in 

n 

\j 

in 

9  1 

0  4 

o 

0 

0 

0 

3 

Gb 

6.8 

2.8 

1 

3 

3 

0 

0 

3 

Sk 

6.2 

2.7 

15 

4 

3 

0 

0 

4 

Nr 

6.7 

1.5 

4 

6 

4 

0 

0 

6 

Hs 

7.3 

3.4 

1 

4 

4 

0 

0 

4 

Lo 

5.9 

1.3 

1 

8 

2 

0 

0 

8 

Lö 

8.3 

2.5 

3 

6 

4 

0 

0 

6 

Sh 

27.7 

7.8 

1 

7 

6 

3 

0 

7 

Fr 

10.3 

2.2 

15 

7 

7 

0 

0 

7 

Ty 

6.4 

1.2 

15 

9 

1 

0 

0 

9 

Or 

10.3 

2.5 

15 

11 

5 

0 

0 

11 

Station 

Nederbörd 

Antal 

daga 

r  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Snmma^ 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

er 

39 

n 
£• 

& 
5 
a 

P 

9 

mm 

mm 

dag 

§0.1 

§5 

2  10 

>0.\ 

108.  Väiiern-Götn- 

älv. 

459 

Grytbyltehed  .... 

G 

6.3 

3.0 

15 

9 

1 

0 

0 

9 

1322 

Bl 

3.8 

1.3 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

467 

Mosserud  

Mr 

•i  5.0 

1382 

Kedjeåscn  

Kj 

7.0 

3.4 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

3 

469 

Karlskoga  

Kg 

1.8 

1.6 

19 

2 

1 

0 

0 

2 

2 

1292 

Östervik  

Ds 

6.3 

4.8 

15 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

472 

Degernäs  

De 

7.5 

3.9 

15 

5 

2 

0 

0 

5 

5 

Örebro  län. 


67. 


Vättern-Motala- 
ströni. 


241  Aspa    .  . 

242 1  Askersnnd 
11701  Hagaberg . 
1291  Åmmeberg 

274]  Mariedam 

6001  Gryt  .  .  . 


Sö 

9.0 

1 

4.9 

15 

8 

3 

0 

0 

7 

2- 

Bä 

7.2 

3.7 

15 

6 

4 

0 

0 

6 

Så 

6.5 

2.3 

14 

6 

3 

0 

0 

6 

Hf 

2.9 

2.3 

15 

4 

1 

0 

0 

4 

T 

10.7 

5.2 

3 

4 

3 

1 

0 

4 

Kr 

8.4 

6.1 

15 

7 

1 

1 

0 

7 

3 

Lk 

8.3 

5.6 

15 

6 

1 

1 

0 

6 

7 

R 

5.7 

4.2 

16 

2 

2 

0 

0 

2 

Bo 

5.4 

2.5 

15 

4 

3 

0 

0 

4 

Ä 

5.6 

4.2 

15 

7 

i 

0 

0 

7 

3 

Ö 

7.4 

4.3 

15 

7 

1 

0 

0 

7 

0 

3 

Sb 

2.6 

1.5 

15 

5 

1 

0 

0 

5 

2 

0 

S 

4.0 

4.0 

16 

1 

1 

0 

0 

1 

Äl 

4.2 

2.5 

15 

4 

1 

0 

0 

4 

Si 

5.7 

3.5 

15 

4 

2 

0 

0 

4 

B 

3.6 

2.7 

15 

2 

1 

0 

0 

2 

Gs 

2.0 

1.5 

3 

2 

1 

0 

0 

2 

Sp 

7.0 

2.4 

15 

6 

3 

0 

0 

6 

10 

D 

6.5 

2.2 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

4 

K 

7.4 

5.0 

18 

2 

2 

1 

0 

2 

Km 

5.0 

2.3 

16, 18 

5 

2 

0 

0 

5 

1 

Ha 

5.4 

5.3 

16 

2 

1 

1 

0 

2 

Kn 

12.4 

2.6 

15 

10 

5 

0 

0 

10 

0 

2 

Aa 

6.3 

3.5 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

2 

A 

1.3 

1.0 

4 

2 

1 

0 

0 

2 

C 

3 

Ax 

10.2 

5.8 

16 

3 

3 

1 

0 

3 

2 

1 

2.3 

1.5 

15 

4 

1 

1  0 

0 

4 

M 

6.8 

4.0 

15 

6 

1 

0 

6 

Gr 

4.7 

2.6 

15 

3 

2 

1  0 

0 

3 

Västmanlands  län. 


1350 


1349 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 
195 
196 
1352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


5.3.  Dalälven. 
Ruuhällen  .... 

51.  Täninarån. 

Lindsbro   

61.  Mälaren-Norr 
ström. 

Jädcrsbrnk  .... 
Riddarhyttan  .  .  . 
Bernsliammar  .  .  . 

Farna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertuna    .  .  . 

Lindsved   

Fagersta  

Kärrgravan  .... 

Kolbäck  

Mölntorp  

Ålderstugan  .  .  . 
Hörnsjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .  .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


129 


131 
132 


134 


Rn 

5.2 

1.5 

4 

7 

1 

0 

0 

7 

2 

Lo 

6.5 

5.3 

5 

2 

2 

1 

0 

2 

Jd 

6.0 

3.6 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

R 

7.4 

2.7 

16 

6 

2 

0 

0 

6 

1 

Bh 

9.2 

3.1 

15 

4 

3 

0 

0 

4 

Fn 

2.4 

2.4 

16 

1 

1 

0 

0 

1 

Go 

2.6 

1.4 

10 

2 

2 

0 

0 

2 

L 

6.2 

2.4 

15 

5 

2 

0 

0 

5 

3 

J 

5.5 

2.3 

16 

6 

2 

0 

0 

6 

Ld 

6.0 

4.5 

16 

6 

1 

0 

0 

6 

F 

7.1 

1.9 

15 

7 

4 

0 

0 

7 

K 

7.0 

3.1 

6 

3 

3 

0 

0 

3 

Kb 

6.5 

2.7 

6 

2 

0 

0 

6 

4 

M 

3.2 

1.5 

15 

5 

1 

0 

0 

5 

A 

2.3 

1.4 

16 

3 

1 

0 

0 

3 

Hf 

■14.0 

Sb 

3.9 

3.0 

16 

2 

1 

0 

0 

2 

Sk 

5.9 

3.0 

5 

3 

2 

0 

0 

1 

V 

3.3 

1.3 

15 

4 

2 

0 

0 

4 

0 

3 

0 

N 

4.2 

1.2 

6, 15 

5 

2 

0 

0 

5 

2 

Tä 

3.2 

1.2 

16 

5 

1 

0 

0 

5 

0 

4 

0 

T 

.5.1 

2.6 

16 

3 

2 

0 

0 

3 

Mo 

4.1 

2.0 

16 

5 

2 

0 

0 

5 

He 

1.1 

1.1 

15 

1 

1 

0 

0 

1 

S 

2.8 

1.0 

15 

4 

1 

1  0 

0 

4 

Uppsala  län. 


53.  Dalälven. 

Västanå  

54.  Tämunrån 

Väsby  

Strömsberg  .   .   .  . 

K.  54—55. 

Björn   

56.  Olandsån, 

137  Husby  

138  Gimo  


Vs 

7.2 

3.5 

5 

4 

Vb 

12.1 

6.8 

1 

3 

s 

5.9 

2.6 

12 

7 

Bf 

6.4 

3.8 

5 

5 

H 

6.5 

3.5 

4 

3 

G 

1  5.7 

2.4 

12 

5 

O  o 


3     0  0 


3-2 
7  — 


1,  — : 


3  


O    O  5  
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


Namn 


1363 
1276 
203 
205 
1323 
202 
207 
208 
209 


136 


1207 


140 
139 


141 


742 


1324 


142 


144 
145 


146 


224 
563 
147 
220 


1399 
211 
599 
217 

1277 
219 


221: 
223 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Gnmlösa  

Säbyholm  

Örbyhus   

Drälinge  

Österby  

Vattholma  

Uppsala  

Trötuna  

Ultuna  


Gu 

Sm 

Ö 

D 

Ös 

V 

U 

F 

Ut 


Nederbörd 


mm 


5.1 

ib.O 
9.5 
5.7 
6.5 
4.8 
6.5 
5.1 
5.0 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


2.1 


3.4 
1.5 
2.8 

1. 
1. 

2.0 
1.8 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l   gl  s5  2  10 


g  0.1 


Stockholms  län. 


K.  5^55. 

Örskär  

&6.  Olandsåii. 

Bladåker  

K.  56-57. 

Understen  

Harg  

57.  Skeboström. 

Luudås  

K.  57-58. 

Hammarby  

58.  Broströmmen. 

N.  Järsjö  

59.  Norrtiilje.\n. 

Rånäs   

K.  59-60. 

Penningby  

Östanå  

60.  Åkerström. 

Kårsta  

K.  60-61. 

Svenska  Högarne  .  . 

Lillsved  

Experimentalfältet  . 
Skansen  

61.  Mäl.aren-Norr- 

ströni. 

Aludden  

Vallstanäs  

Vibynäs  

Norsborg  

Svartsjö  

Stockholm  

K.  61-62. 

Farsta  

Grönskär  


Of 

2.3 

2.3 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

B 

10.0 

5.4 

4 

n 

b 

Q 
O 

1 

1 

A 

u 

TT 

u 

5.0 

2.7 

4 

6 

2 

0 

0 

6 

■tig 

0.7 

0.7 

14 

1 

0 

0 

0 

1 

Ls 

3.5 

2.5 

14 

2 

0 

0 

2 

Vö 

5.8 

2.8 

15 

3 

3 

0 

0 

3 

J 

9.7 

6.5 

4 

5 

3 

1 

0 

5 

R 

8.2 

5.7 

14 

3 

2 

1 

0 

3 

P 

3.8 

2.8 

13 

2 

2 

0 

0 

2 

Ö 

3.0 

0.9 

12,  17 

4 

0 

0 

0 

4 

K 

i  4.0 

Sh 

5.9 

2.9 

12 

3 

2 

0 

0 

3 

Li 

»4.0 

E 

2.5 

1.2 

17 

5 

1 

0 

0 

5 

Ss 

2,1 

0.7 

14 

6 

0 

0 

0 

6 

Sa 

2.9 

1.2 

4 

5 

2 

0 

0 

5 

Vs 

1.8 

1.2 

5 

4 

1 

0 

0 

4 

Vb 

1.7 

1.7 

26 

1 

1 

0 

0 

1 

N 

4.4 

1.3 

17 

5 

2 

0 

0 

5 

Sv 

3.0 

1.2 

17 

5 

1 

0 

0 

5 

S 

4.1 

1.5 

17 

7 

1 

0 

0 

7 

F 

2.2 

1.1 

17 

3 

1 

0 

0 

3 

Gf 

0.3 

0.3 

14 

1 

0 

0 

0 

1 

Station 


1192 


1364 
225 
226 
227 
228 
559 


Namn 


1424 
168 
1327 
1222 
216 
1328 
1366 


230 


817 


233 
1278 

235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 


238 
1326 

1122 


1404 
239 


252 
2,-)4 
255 
264 
266 
1251 


02.  Tyresån, 
Fagersjö  .... 

K.  62-63. 

Västerhanninge  . 
Hammar  .... 

Nynäs  

Landsort  .... 

Viad  

Södertälje    .  .  . 


61.  Mälaren-Norr 
ström. 

Stora  Sundby  .  .  . 
Eskilstuna  .... 
Strängnäs  .... 
Åkers  styckebruk  . 
Mariefred  .... 

Nygård  

Taxinge-Näsby    .  . 

63.  Trosaån. 

Äda  

K.   63  64. 

Sulsta  

6.5.  Nyköpingsån. 

Högsjö  

Barksäter  .... 

Bie  

Högtorp  

Flen  

Hedenlunda    .  .  . 

Solbacka  

Valinge  

Nj'köping  .... 

66.  Kilaån. 

Alberga   

K.  66—67. 

Tomta  


65.  Nyköpin^såu. 

Kalbo  

K.  66-67. 

Kolmårdssanatoriet  . 
Hult  

67.  Vättern-Motala- 
ström. 

Prästtorp  

Kylcberg  

Källstad  

Olstorp   

Rinna  

Klockarp  


Nederbörd 


en 

B 
B 


Fa 


Ve 

H 

Na 

L 

Vi 

SI 


2.3 


2.4 
1.4 


2.2 
i4.0 
3.7 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


1.0 
1.4 


1.2 
1.4 


18 


16, 17 
17 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1  il  g  5  g  10 


2  0.1 


Södermanlands  län. 


st 

3.8 

3.8 

17 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

E 

3.9 

1.0 

17 

8 

1 

0 

0 

8 

— 

1 

Ss 

2,5 

1.0 

17 

6 

1 

0 

0 

6 

4!— 

Ås 

0.9 

0.6 

15 

2 

0 

0 

0 

2 

M 

2.0 

1.0 

17 

5 

1 

0 

0 

5 

— 

— 

Ny 

0.6 

0.6 

17 

1 

0 

0 

0 

1 

— 

Ns 

1.8 

1  n 
x.i) 

1  7 

a 
o 

1 

j. 

n 

n 
u 

o 

— 

— 

Ä 

3.9 

1.5 

16 

4 

3 

0 

0 

4 

— 

S 

4.7 

/4,0 

1 

10 

9 

n 
\j 

4: 

Hö 

4.7 

3.7 

15 

2 

2 

0 

0 

2 

— 

Ba 

B 

7.4 

1  R 

2 

1 

f) 

2 

2 

Ht 

3.1 

1.8 

17 

2 

2 

0 

0 

2 

Fl 

5.5 

5.0 

16 

2 

1 

1 

0 

2 

H 

3.0 

1.7 

16 

3 

2 

0 

0 

3 

So 

39 

3.2 

17 

2 

1 

0 

0 

2 

Va 

7.8 

6.0 

16 

4 

1 

1 

0 

4 

N 

5.6 

2.1 

16 

5 

2 

0 

0 

5 

0 

4 

0 

Åb 

3.3 

2.8 

18 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

K 

4.3 

1.6 

15 

4 

3 

0 

0 

4 

Österg 

ötla 

nds 

lär 

L. 

Ka 

5.5 

3.5 

16 

2 

2 

0 

0 

2 

Ko 

9.2 

4.0 

15 

5 

3 

0 

0 

5 

Ht 

6.6 

3.8 

15 

4 

2 

0 

0 

4 

P 

11.1 

7.5 

15 

4 

2 

1 

0 

3 

0 

2 

0 

Kb 

5.4 

5.4 

15 

1 

1 

1 

0 

1 

K 

5.5 

2.9 

17 

3 

3 

0 

0 

3 

3 

0 

9.3 

3.6 

16 

6 

3 

0 

0 

6 

R 

10.8 

5.1 

15 

4 

4 

1 

0 

4 

Sk 

21.0 

7.7 

15 

8 

5 

2 

0 

7 

0 

2 

0 

19 


Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


854 
269 
270 
271 
11G2 
272 


Namn 


V.  Enebv 
Ulrika  . 
Bjärka-Säby 
Linköping 
Grönkulla 
Grensholmen 
1367 i  Samsala 
276  Finspång 


1269 
1425 


280 
281 


282 


K.  C7— 68. 


Göpperstad 
Tvärdala  . 


K.  68—69. 


Övre  Gränsö 
Häradskär  . 


70.  Storåu. 

Adelsnäs  .... 


67.  Vättern-Motala- 
ströin. 


246  Flabult    .  . 

247  Jönköping  . 
1331  Sjöafall  .  . 
1205  Huskvarna  . 
12971  Strandvallen 

249  Lyckås    .  . 

■  250i  Aranäs  .  .  . 

1330  Knutstorp  . 

2581  Lommar3-d  . 

259j  Herrestad  . 

260  Högemålen  . 

261  NötckuUa  . 

262  Äpplehult  . 

263  Botorp 


294 
265 


Askeryd 
Romanäs 


74.  Eiiiåii. 


293'  Rödjenäs  .  . 
1405  Prästkulla  . 

291  Lannaskede 
1182  Götestorp 
1123:  Nvabyberg  , 

2971  Hässleby  .  , 


1172 
1371 


367 
368 
373 
374 
376 
377 


86.  Mörriimsilii. 

Griibshult  .... 
Dragsnäs  


98.  Lagan. 

Skillingaryd  .  . 
Västraby  .... 
Gödeberg  .... 
TJivahult  .  .  .  . 
Kårcslätt  .  .  . 
Toraliden  .... 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Beteckning 

Summa 

största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

20.1 

hagel  1 

dimma  1 

åska  1 

Nummer 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

§1 

^b 

g  10 

E 

11.0 

6.1 

15 

3 

3 

1 

0 

3 

— 

4 

— 

378 

u 

21.0 

6.3 

16 

2 

2 

1 

0 

2 

379 

Bs 

9.4 

4.5 

15 

5 

4 

0 

0 

5 

381 

L 

Q  9 

7 

4 

0 

0 

6 

0 

3 

0 

382 

Q 

8.3 

2.8 

16 

4 

4 

0 

0 

4 

386 

Gh 

8.2 

4.1 

16 

4 

2 

0 

0 

4 

— 

— 

387 

S 

1  1  A 
11.0 

1  p\ 

O 

9 

1 

x 

A 

\) 

5 

2 

388 

F 

7.G 

4.0 

15 

5 

3 

0 

0 

5 

— 

- 

1435 

Gd 

6.0 

3.5 

15 

2 

2 

0 

0 

2 

— 

3 

— 

T 

7.3 

4.3 

15 

3 

t> 

u 

u 

3 

— 

— 

— 

1372 

402 

Gr 

4.7 

4.0 

15 

3 

1 

0 

0 

3 

2 

Hf 

1.9 

1.6 

16 

2 

1 

0 

0 

2 

A 

9.5 

7.0 

16 

3 

3 

1 

0 

o 

— 

— 

569 

Jönköpings  län. 

1171 

F 

9.6 

4.3 

17 

5 

2 

0 

0 

4 

9 

J 

9.3 

6.8 

15 

5 

2 

1 

0 

5 

0 

3 

0 

Sj 

13.6 

7.8 

15 

2 

2 

2 

0 

2 

284 

Hq 

11.5 

7.4 

15 

4 

2 

1 

u 

Q 
O 

Sv 

8.2 

6.7 

15 

2 

2 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

1204 

Ls 

6.4 

3.3 

15 

2 

2 

0 

0 

Q 

4i 

Ar 

8.8 

4.8 

15 

2 

2 

0 

0 

2 

— 

- 

— 

Kp 

16.2 

6.2 

1 

6 

4 

1 

0 

5 

1 

Ld 

5.2 

2.7 

17 

2 

2 

0 

0 

2 

— 

— 

Hs 

7.1 

4.7 

16 

3 

2 

0 

0 

2 

H 

10.5 

4,6 

17 

6 

3 

0 

0 

5 

3 

285 

N 

12.9 

8.0 

15 

4 

3 

1 

0 

4 

— 

— 

1383 

Ä 

.7.4 

3.4 

17 

5 

2 

0 

0 

3 

— 

— 

— 

570 

Bt 

9.7 

5.1 

15 

6 

2 

1 

0 

5 

A 

Rs 

5.6 

3.0 

15 

3 

2 

0 

0 

3 

— 

— 

— 

627 

Rj 

1.0 

1.0 

12 

1 

1 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

Pr 

'10.0 

Le 

18.4 

11.0 

15 

7 

3 

2 

1 

A 
^1 

Gt 

10.7 

5.3 

15 

5 

3 

1 

0 

Q 
O 

290 

Ng 

16.4 

8.1 

15 

7 

4 

1 

0 

7 

3 

Hb 

15.6 

6.1 

15 

11 

4 

1 

0 

in 

3 

1183 

Gh 

11.3 

4.2 

15 

5 

3 

0 

0 

4 

3 

D 

6.1 

2.2 

15 

5 

o 

0 

0 

4 

3 

1380 

1451 

Sk 

16.0 

10.2 

15 

7 

2 

1 

1 

3 

Vs 

14.1 

4.6 

14 

5 

4 

0 

0 

5 

G 

14.0 

5.5 

17 

9 

2 

2 

0 

6 

U 

14.6 

6.1 

16 

11 

4 

1 

0 

7 

12 

1124 

Ks 

13.6 

7.3 

15 

4 

3 

1 

0 

3 

2 

299 

To 

19.5 

7.5 

16 

7 

6 

.  1 

0 

1 

1410 

Station 


Namn 


Ryd  .   .  .  . 

Nydida  .  .  . 

Grankärr  .  . 
Lilla  llyltan 

Traubult  .  . 

Kävsjö  .  .  . 

Rudö    .  .  . 

Dungen  .  . 


101.  Mssaii. 


Dalslund 
Bäck  .  . 


G7.  Vättcrii-Motala- 
ströiii. 

Vimmcrby  


69.  Viudåii. 
Holmbo  .... 


K.  70-71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


71.  Botorpsströiu- 
meu. 

Ogestad  

Björkhult  .... 
Tovehult  


72.  Marströiiimen. 

Vibo  


K.  72—73. 

Ölands  norra  udde 

73.  YirboAu. 

Krokshult    .  .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Eiiiåu. 

Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaström  . 


Ny 

Gr 

L 

T 

Kf 

Rd 

H 


Dd 

Bk 


Nederbörd 


^  I  SUirsta 
B  ipå24tim. 


mm  mm  dag 


7.6 
12.!' 

15..3 
14.4 
14.2 
14.7 
17.3 


8.8 
17.9 


4.5 
7.8 
7.8 

9.0 


6.1  15 

9.1  15 

7.4  15 

10.0  15 


3.5 
7.8 


Antal  dagar  med 


ni;iicrbörd 


50.1^1    25  g  10 


4 
5 
3 
10 
8 
7 
6 
6 


Kalmar  län. 


8DÖ 


g  0.1 


O  O 
2  O 


Vv 
vy 

8.1 

3.8 

15 

5 

3 

0 

0 

H 

9.6 

5.3 

15 

4 

2 

1 

0 

V 

11.9 

5.4 

15 

5 

3 

1 

0 

Go 

15.4 

7.1 

17 

3 

3 

1 

0 

0 

1L8 

5.7 

15 

8 

3 

1 

0 

B 

8.2 

3.6 

15 

4 

3 

0 

0 

T 

11.8 

5.0 

15 

5 

3 

1 

0 

Vi 

8.0 

ÖD 

5.8 

3.8 

18 

3 

2 

0 

0 

Kr 

14.9 

11.7 

15 

2 

2 

1 

1 

On 

7.3 

2.7 

15 

5 

3 

0 

0 

Eb 

7.0 

4.0 

15 

3 

3 

0 

0 

U 

15.7 

7.5 

16 

5 

5 

1 

0 

R 

7.5 

2.9 

15 

5 

3 

0 

0 

Bl 

11.8 

5.1 

15 

6 

4 

1 

0 

(O  
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

Er' 
P 

ro 

dimma 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

2l 

^5 

510 

äO.l 

75.  Alsteråii. 

301 

Ka 

14.1 

6.0 

15 

7 

4 

1 

0 

7 

1262 

Korstallen  

St 

22.2 

13.5 

15 

6 

4 

1 

1 

6 



— 

Sandbäckshult    .  .  . 

19.3 

12.5 

15 

4 

4 

1 

1 

4 

K.  75-76. 

304 

Kapelludden  .... 

Öf 

4.6 

2.5 

15 

5 

2 

0 

0 

3 

1 

5 

K.  76—77. 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

4.3 

4.2 

15 

2 

1 

0 

0 

1 

— 

306 

K 

6.7 

2.9 

17 

4 

3 

0 

0 

3 

0 

3 

K.  77-78. 

308 

M 

4.0 

4o 

15 

1 

1 

0 

0 

-1 
1 

5 

307 

A  Isjö 

A 

i  5.0 

K.  79—80. 

310 

Olands  södra  udde 

Öa 

7.5 

6.4 

17 

4 

1 

1 

0 

4 

— 

5 

80.  Lyckebyåu. 

311 

Va 

11.9 

4.2 

15 

4 

4 

0 

0 

2 

— 

4 

Kronobergs  län. 

75.  AlsterAn. 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

20.6 

6.5 

15 

8 

8 

1 

0 

7 

— 

O/k         X         1      1-.  H 

80.  Lyckebyjin. 

1125 

G 

21.3 

8.6 

17 

6 

5 

1 

0 

3 



82.  Ronnebyåu. 

568 

L 

16.2 

7.9 

15 

12 

2 

2 

0 

10 



5 

1126 

D 

11.5 

5.3 

17 

5 

2 

2 

0 

2 

— 

1127 

Böket  

F 

15.0 

7.6 

15 

7 

2 

2 

0 

3 

— 

86.  Mörriiiiiisåii. 

317 

Hult  

H 

16.2 

8.0 

15 

7 

2 

2 

0 

5 



— 

318 

T 

5.7 

4.3 

15 

3 

2 

0 

0 

2 

10 

1373 

Gy 

9.2 

4.2 

15 

6 

3 

0 

0 

3 

320 

V 

11.4 

4.8 

17 

10 

2 

0 

0 

6 

0 

5 

1254 

Os 

10.2 

5.5 

15 

2 

2 

1 

0 

2 

— 

1409 

An 

16.2 

9.9 

15 

9 

3 

1 

0 

— 

— 

555 

Ef 

15.3 

7.3 

15 

8 

3 

1 

0 

3 

0 

6 

88.  Ilelgeån. 

1374 

Hn 

16.3 

5.1 

8 

6 

6 

1 

0 

4 

1174 

Lä 

15.1 

7.6 

15 

6 

5 

1 

0 

3 

3 

1159 

R 

14.3 

9.4 

15 

4 

3 

1 

0 

2 

08.  Lngan. 

380 

Bokelid  

Bo 

17.3 

10.0 

15 

8 

3 

1 

1 

4 

383 

La 

15.9 

6.6 

15 

9 

4 

1 

0 

3 

3 

384 

Ljungby   

Lj 

12.9 

6.7 

15 

3 

3 

2 

0 

1 

2 

394 

Lidhult  

Lh 

18.0 

6.9 

15 

9 

5 

1 

0 

4 

4 

Station 


Namn 


Nederbörd 


OJ 

B 
B 


Största 
pä  24  tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


5  0.1  51    55  5  10 


2  0.1 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


Sk 
Sn 
Lt 


14.9 
17.1 
24.8 


9.0 
9.5 
11.4 


Blekinge  län. 


K.  80-81. 

Vedeby   

Kungsholmen  .  .  . 

81.  Nättrabyåii. 
Marielund  .... 

82.  Roniiebyån. 

Ronneby   

84.  BräkueAii. 

Hoby  

85.  Mieån. 
Karlshamn  .... 

86.  Mörriiinsåii. 

EUeholm  

K.  86-87. 

Hanö  

87.  SkriiboAn. 

Kåraboda  .... 
Jämshögsby    .   .  . 


K.  86-87. 
Grundsjön  .... 

87.  SkriiboAn. 

Lönsboda  .... 

Olastorp  

TroUe-Ljungby    .  . 

88.  llplgeAii. 

Hönjarum    .  .  .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp  .... 


V 

7.0 

3.0 

16,27 

3 

3 

0 

0 

1 

Kh 

4.0 

1.5 

3 

4 

2 

0 

0 

1 

— 

— 

— 

AT 

1  i  .0 

iU.  1 

1  fl 

9 

o 

1 

i 

9 

R 

20.0 

10.3 

15 

6 

2 

2 

1 

3 

0 

3 

0 

H 

10.7 

4.3 

17 

7 

3 

0 

0 

2 

K 

10.9 

4.1 

15 

7 

3 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

E 

7.6 

6.8 

15 

3 

1 

1 

0 

1 

- 

— 

— 

Hf 

9.5 

3.6 

15 

4 

3 

0 

0 

1 

— 

10 

— 

Ka 

18.8 

8.4 

15 

5 

5 

1 

0 

2 

5 

J 

14.4 

7.2 

27 

3 

2 

2 

0 

1 

Kristianstads 

län. 

G 

19.3 

9.3 

15 

5 

5 

1 

0 

3 

3 

L 

10.7 

3.0 

16 

4 

4 

0 

0 

3 

01 

10.7 

3.4 

15 

9 

4 

0 

0 

5 

0 

11 

0 

TI 

12.8 

9.7 

15 

4 

3 

1 

0 

1 

Hr 

18.8 

11.5 

15 

4 

3 

1 

1 

1 

4 

Hö 

20.4 

10.4 

15 

8 

4 

1 

1 

3 

7 

T 

17.4 

11.8 

15 

4 

4 

1 

1 

2 

K 

15.5 

9.4 

15 

9 

4 

1 

0 

5 

5 

Tp 

9.0 

4.5 

15 

4 

3 

0 

0 

3 

21 


Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 

Nederbörd 

Än  tal 

daga 

r  med 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 
2  0.1 

hagel 

dimma 

åska 

0 

a 
P 

B 

a> 
»-* 

^  Ui  III  n 

bJ 

n 

r-f- 

a> 
o 

£' 

0 

B 
B 

g  

mm 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

1 

Hnö 

hagel 

O. 

B 
B 
J9 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

gl 

25 

510 

mm 

dag 

2  0.1 

21 

25 

2  10 

2  0.1 

K.     — S./. 

K.  93—94. 

337 

Tanbyholm  

Th 

18.1 

8-6 

15 

8 

5 

1 

0 

3 

— 

4 

— 

1412 

14.7 

9.2 

15 

4 

3 

1 

0 

2 

— 

o 
o 

338 

Sandhammaren  .   .  . 

S 

lo." 

n.ii 

lo 

O 

o 

4 

1 
i 

3 

5 

339 

B 

17.0 

8-3 

15 

4 

3 

2 

0 

2 



n.  »/t — oo» 

90.  Röuiieåii. 

354 

Kullen  

K 

92 

5.2 

17 

3 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

358 

Ka 

24.5 

8-4 

15 

10 

6 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

95.  Vojjcån. 

1257 

Klippan  

Kn 

22..S 

11.0 

15 

7 

5 

2 

1 

r 
1) 

356 

Kp 

22.7 

10.4 

15 

6 

5 

2 

1 

2 

— 

361 

Kopparmöllau  .... 

Ko 

20.2 

9.8 

15 

7 

4 

1 

0 

1 

— 

— 

1428 

Ljungaskog  .... 

Lg 

21.2 

8 

— 

— 

— 

K 

0 

/i 

9(>.  Röniieån. 

1129 

E 

32.3 

10-6 

15 

11 

9 

2 

1 

10 

8 

K.  9<}-97. 

Hör 

Ek 

24.6 

10.1 

15 

9 

4 

3 

1 

5 



4 

— 

363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

14.6 

9.1 

15 

5 

2 

1 

0 

2 

— 

6 

— 

1258 

Sjöholmen  

Sj 

304 

Båstad 

Bd 

20.8 

11.0 

15 

4 

2 

— 

— 

— 

98.  Lagan. 

619 

Y 

23.5 

11.5 

15 

8 

5 

1 

1 

5 

— 

4 

Hallands  län. 

98.  Lag'an. 

399 

Knäred  

K 

18.0 

6-0 

15 

6 

4 

2 

0 

2 

0 

11 

0 

Malmöhus  län. 

400 

Hökhult  

Hh 

23.5 

15-5 

15 

6 

9 

o 

1 

2 

0 

5 

0 

89.  Nybroilii. 

100.  Fyllcån. 

1335 

Ke 

14.C 

6.9 

15 

4 

3 

1 

0 

2 

-  - 

— 

— 

llGO 

TTnvra  Tvd 

Ha 

42.1 

IG.O 

15 

5 

5 

4 

2 

2 

K.  89-90. 

Ystad  

Y 

18.1 

7-8 

15 

8 

4 

1 

1 

3 

101.  Nissaui 

341 

J 

2]  .3 

10.0 

15 

9 

4 

2 

1 

2 



1 



403 

Kinnared  

Kd 

20.6 

13.3 

15 

6 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

342 

T 

16.2 

9.2 

15 

4 

4 

1 

0 

1 

— 

— 

— 

1427 

Oskarström  

0 

343 

F 

7.8 

4.3 

15 

6 

3 

0 

0 

i 

H 

18.4 

100 

15 

4 

3 

2 

\ 

2 

U 

3 

0 

1259 

Ho 

14.1 

9.0 

15 

5 

3 

1 

0 

0 

938 

M 

15.9 

9.8 

15 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

K.  101-102. 

90.  Segeåii. 

405 

Tylön  

T 

17.0 

9.7 

15 

4 

3 

2 

0 

1 

— 

5 



346 

Svedala  

Sv 

21.6 

11.8 

15 

6 

4 

2 

1 

1 

3 

102.  Snseån. 

K.  90-91. 

1166 

R 

19.0 

7.6 

15 

7 

4 

2 

0 

2 

— 

7 

— 

847 

A 

13.0 

6-9 

15 

5 

3 

1 

0 

1 

103.  Ätian. 

1307 

Obbhult  

F 

20.0 

12.3 

15 

4 

2 

1 

1 

2 



1 

vi*  nujcuu. 

1379 

Kg 

17.2 

8.3 

15 

7 

2 

2 

0 

2 

— 

8 

— 

349 

L 

21.0 

10.7 

15 

8 

A 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

K.  103—104. 

92.  Kävliugeån. 

412 

Morups  Tånge    .  .  . 

M 

24.2 

10.5 

15 

4 

3 

1 

1 

0 

4 

— 

1244 

Ovcdskloster  .... 

Ök 

24.6 

9.3 

15 

10 

4 

3 

0 

4 

413 

V 

12.2 

6.3 

15 

4 

3 

1 

0 

1 

5 

— 

1308 

Hm 

17.1 

G.4 

15 

5 

5 

2 

0 

351 

Kl 

21.6 

11.3 

15 

9 

4 

2 

1 

2 

4 

101.  Hinilailu. 

414 

G 

11.1 

5.3 

17 

3 

3 

1 

0 

2 

K.  92-93. 

352 

B 

15.7 

10.1 

15 

3 

3 

1 

1 

1 

K.  104—105. 

1224 

Ta 

16.6 

7.9 

15 

5 

3 

2 

0 

1 

1 

6 

0 

93.  Saxån. 

353 

Ts 

23.7 

11-3 

16 

6 

6 

2 

1 

1 

K.  107—108. 

1411 

Källstorp  

Kä 

23.0 

12-8 

15 

6 

4 

2 

1 

2 

418 

N 

18.1 

10.7 

15 

4 

2 

2 

1 

3 

4 

1419 

S 

21.5 

11-4 

15 

6 

3 

2 

1 

1 

2 

423 

Kv 

19.1 

10.4 

15 

3 

3 

2 

1 

2 

4 

0 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
B 


Största 
på  24  tim, 


mm   mm  dag 


Antal  das;ar  med 


nederbörd 


i  0.1  g  1    g  5 


g  10 


i  0.1 


1313 
424 
1316 
1317 
1158 
1314 
426 
427 
428 
1141 
429 
1133 
558 
1151 
1345 
1177 
1156 
430 
432 
433 
1163 
435 
1414 
1181 
1275 
1134 
1152 
1153 
436 
1157 
1176 
625 
1429 
444 
1415 
445 
1442 
1318 
450 
451 
452 
453 
460 
461 
462: 
1448 
1445 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


1165 
1407 


108.  Viliicrn-Göla 
älv. 

Jjikenäs  

Eksbärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshult  

Amberg  

Dejefors  

Karlstad  

S.  Viggen  .... 
Lek  vattnet  .... 
Lönuhöjdcn  .... 
Rottneros  .... 

Frykfors  

Varpnäs  

BlåbärskuUeu  .  .  . 

Nytorp  

Läng  

Gunnerud  .... 

Lnrö  

Högsäter  .  ... 
Adolfsfors  .... 

Noreborg  

N.  Orrtorp  .... 
V.  Hungvik    .  .  . 

Ulverud  

Lenungsbammar  . 

Stömne  

Björnö   

Krakstad  

Djarskog  

Snarkil  

Spätterud  .... 

Rotnäs  

Väse  

Lindäs   

Las-kerud  

Kristinehamn  .  .  . 

Liljendal  

Rämmen  

Gåsbornsbyttan  .  . 
Dalkarlssjöhyttan  . 
Malmbacka  .... 
Motjärnshyttan  .  . 
Nordmark  .  .  .  . 
Angcliäckstorp  .  . 
Bengtstorp  .... 

Filipstad  

Bolhyttan  .... 
Pardixhyttan  .  .  . 
Gammalkroppa  .  . 
Hornkullen  .... 

Storforri  

Emtfalla  

113.  Gioiiiiuon. 

Järplidcn  .... 


C7.  Vältorii-Motala- 
ström. 

Lindhult  

Spcthult  


Värmlands  län. 


Ls 

26.2 

7.1 

1 

5 

5 

2 

0 

5 



2 

E 

7.7 

27 

15 

5 

4 

0 

0 

5 

Kn 

9.1 

2.2 

15 

13 

3 

0 

0 

13 

0 

0 

Mt 

7.5 

2.2 

15 

10 

1 

0 

0 

10 

— 

Mn 

6.7 

3.0 

12 

6 

2 

0 

0 

6 

Fo 

8.2 

5.2 

15 

5 

3 

1 

0 

5 

— 

Å 

3.9 

3.2 

15 

2 

1 

0 

0 

2 

— 

D 

8.6 

6.0 

15 

3 

2 

1 

0 

3 

— 

— 

K 

10.9 

9.6 

15 

4 

2 

1 

0 

4 

0 

7 

Vi 

12.9 

6.7 

1 

5 

5 

1 

0 

5 

2 

Lt 

13.  G 

6.1 

1 

7 

3 

1 

0 

7 

0 

0 

Ln 

12.2 

4.0 

1 

9 

5 

0 

0 

9 



R 

4.0 

2.2 

14 

4 

2 

0 

0 

4 

Fr 

12.0 

8.4 

15 

7 

3 

1 

0 

7 



V 

10.4 

8.6 

15 

6 

1 

1 

0 

6 

4 

B 

17.1 

7.1 

15 

6 

6 

1 

0 

6 

0 

1 

Ny 

15.1 

10.5 

15 

8 

3 

1 

1 

8 

— 

3 

Lg 

5.6 

5.6 

15 

1 

1 

1 

0 

1 

— 

— 

G 

5.8 

5.8 

11 

1 

1 

1 

0 

1 

— 

— 

Lf 

7.8 

7.5 

15 

2 

1 

1 

0 

2 

— 

4 

Hö 

22.8 

9.7 

1 

5 

5 

1 

0 

5 

— 

1 

A 

12.2 

12.2 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

— 

3 

Ng 

2.9 

0.9 

16 

5 

0 

0 

0 

5 

— 

— 

0 

19.4 

6.5 

14 

6 

6 

1 

0 

6 

— 

3 

Hk 

8.9 

6.7 

15 

8 

1 

1 

0 

8 

— 

4 

U 

20.2 

9.2 

15 

10 

4 

2 

0 

10 

— 

13 

Lh 

17.8 

8.4 

15 

10 

4 

2 

0 

10 

— 

3 

St 

5.9 

2.6 

5 

3 

2 

0 

0 

3 

— • 

• — 

Bö 

4.3 

2.5 

14 

4 

2 

0 

0 

4 

— 

3 

Kd 

12.7 

8.6 

15 

2 

2 

1 

0 

2 

— 

1 

Dj 

13.9 

7.0 

1 

3 

2 

2 

0 

3 

— 

— 

No 

7.0 

3.5 

15 

3 

3 

0 

0 

3 

— 

2 

Sp 

9.7 

4.8 

15 

7 

2 

0 

0 

6 

1 

Rt 

4.2 

4.2 

15 

1 

1 

0 

0 

1 

— 

Ve 

7.3 

6.0 

15 

2 

2 

1 

0 

1 

Li 

1L6 

6.5 

15 

7 

2 

1 

0 

7 

2 

T  o 

O.ö 

1  ^ 

Q 
O 

u 

n 
u 

Q 

O 

u 

Kh 

5.8 

3.5 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

Ll 

9.1 

2.3 

16 

6 

5 

0 

0 

6 

Rä 

10.4 

3.2 

7 

6 

5 

0 

0 

6 

Gb 

8.5 

1.9 

15 

9 

3 

0 

0 

9 

4 

Da 

9.9 

2.1 

16 

6 

5 

0 

0 

6 

4 

Ma 

8.0 

2.4 

o 

5 

3 

0 

0 

5 

Mo 

5.1 

2.6 

7 

6 

2 

0 

0 

6 

N 

4.3 

2.7 

15 

4 

1 

0 

0 

4 

3 

Än 

8.1 

3.4 

17 

9 

2 

0 

0 

9 

1 

5 

Be 

10.3 

5.5 

15 

8 

2 

1 

0 

8 

8 

F 

4.9 

3.6 

15 

6 

1 

0 

0 

6 

0 

10 

Bo 

8.6 

5.6 

16 

5 

2 

1 

0 

5 

Pa 

11.6 

6.0 

15 

6 

4 

1 

0 

6 

Ga 

5.5 

2.8 

15 

7 

1 

0 

0 

7 

H 

7.5 

3.8 

15 

6 

2 

0 

0 

6 

3 

Sf 

7.3 

3.5 

16 

4 

3 

0 

0 

4 

4 

Em 

12.6 

7.2 

15 

8 

3 

1 

0 

7 

1 

J 

15.3 

3.8 

2 

8 

6 

0 

0 

8 

9 

Station 


240 
245 
1305 


O 

473 
474 
475 
476 
O  1381 
1370 
477 
478 
479 
1253 
482 
1406 
484 
485 
486 
1252 
488 
489 
492 
1408 
493 
1187 
496 


Skaraborgs  län. 


L 

10.1 

5.7 

15 

7 

3 

1 

1 

6 

St 

2.2 

2.2 

15 

1 

1 

0 

0 

1 

Namn 


Vaberget  .  .  . 
Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


408 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 
422 


439 
1309 
1432 
1020 

443 


108.  Yäiicrii-tilöta 
älv. 

TolsgS,rden  .  . 
GuUspäng  ... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrineforij  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 
Maricdal  ..... 

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärdci)  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Tranebcrg  .... 
Sätenäs  


103.  Atraii. 

Önnarp  

Ulricehamn  .... 

Axelfors  

Mörkö  

Tranenio  

Uddebo   

Astafors  

10.^.  Viskan. 

Längared  

Borås  

Rydal  

Häggårda  

Öxabäck  

Haby  

Linbult  

106.  Rolfsåu. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Kärr  

Håvrcstrura  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Vb 
Gf 
D 


T 

Gl 

Sp 

Bf 

R 

Va 

G 

O 

Kl 

Sd 

K 

Rp 

H 

Hs 

Md 

E 

V 

S 

Kg 

Eg 
S 

Tg 
Ss 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


15.8 
16.9 
19.2 


7.9 
7.3 
2.2 
8.2 
3.8 
4.4 
10.6 
14.2 
6.1 
15.5 
5.9 
7.3 
8.5 

11.9 
8.1 

15.9 
4.1 
4.5 

11.4 

12.1 
6.3 


10.0 
10.5 
12.0 


3.9 
4.0 
1.6 
8.2 
2.9 
.3.3 
7.2 
7.1 
3.3 
10.2 
4.7 
4.0 
4.8 

7.1 
3.8 
9.5 
2.1 
4.2 
7.4 
7.6 
4.3 


15 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
15 

15 
17 
15 
17 
15 
15 
15 
3 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1 


äl 


g  5  g  10 


g  0.1 


Älvsborgs  län. 


öp 

4.9 

2.9 

15 

2 

2 

0 

0 

2 

u 

15.8 

8.0 

15 

4 

2 

2 

0 

4 

0 

7 

0 

A 

11.8 

6.1 

15 

4 

2 

1^ 

0 

1 

M 

18.4 

9.7 

15 

7 

4 

2 

0 

4 

5 

Tr 

10.6 

5.2 

15 

7 

3 

1 

0 

4 

0 

1 

0 

Ub 

7.5 

4.3 

15 

4 

2 

0 

0 

2 

0 

4 

0 

Å 

15.0 

9.7 

15 

7 

2 

1 

0 

4 

0 

5 

0 

Ld 

18.3 

10.4 

15 

4 

3 

2 

1 

4 

4 

B 

18.0 

11.0 

15 

3 

2 

1 

1 

2 

0 

6 

0 

R 

15.1 

7.4 

15 

4 

2 

2 

0 

3 

3 

Ha 

16.4 

9.2 

15 

3 

2 

2 

0 

2 

1 

Ö 

16.5 

8.5 

15 

6 

3 

2 

0 

3 

3 

Hy 

16.2 

8.8 

15 

5 

3 

2 

0 

3 

1 

Lt 

13.2 

6.9 

15 

5 

3 

1 

0 

2 

1 

Hl 

17.9 

7.6 

17 

4 

4 

2 

0 

2 

Hu 

10.5 

7.4 

15 

3 

3 

1 

0 

1 

G 

15.7 

7.7 

15 

4 

3 

2 

0 

3 

Kn 

17.4 

8.1 

15 

6 

4 

2 

0 

6 

8 

Kr 

8.7 

4.6 

1 

4 

2 

0 

0 

3 

0 

6 

0 

Hm 

20.6 

12.3 

15 

4 

2 

2 

1 

4 

Bf 

13.0 

8.5 

15 

2 

2 

1 

0 

2 

V 

17.2 

9.7 

15 

4 

3 

2 

0 

3 

0 

6 

0 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  februari  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagai 

med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

B 
B 

 p  _ 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

p 

dimma  1 

äska  1 

ram 

mm 

dag 

>  fl  1 

>  Il 

2  10 

gäl 

1306 

Hj 

24.4 

11.1 

15 

4 

4 

o 
O 

1 

3 

499 

K 

1  n  n 

4.0 

1 

a 

3 

0 

0 

9 

.'>i}3 

Ka 

17.5 

12.4 

17 

3 

3 

1 

1 

2 



506 

0 

14.9 

6.4 

17 

5 

5 

1 

0 

4 

507 

Vårgärda  

Vg 

9.3 

3.5 

26 

4 

4 

0 

0 

2 

510 

Uo 

10.8 

6.2 

17 

2 

2 

1 

0 

2 

1198 

Kvaruabo  

Kv 

10.0 

5.0 

15 

3 

3 

1 

0 

3 

512 

Öd 

13.3 

6.3 

18 

3 

3 

1 

0 

2 

z 

1  513 

Flöda  

F 

9.0 

5.8 

15 

4 

3 

1 

0 

2 

514 

Hulan  

Hn 

13.4 

6.3 

18 

4 

3 

1 

0 

2 

112.  Enuiiigdals- 

älven. 

1135 

J 

12.0 

6.1 

1 

i 

2 

2 

0 

4 

1 

Göteborgs  ocli  Bohus  län. 


K.  107-108. 

1 

520 

Vinga  

Vf 

17.7 

9.2 

15 

3 

3 

2 

0 

1 

— 

5 

108.  Väuern-Göta- 

älv. 

OUl 

TT 

XI 

18.0 

9.5 

18 

0 

505 

Ellesbo  

E 

4 

4 

1 

3 

1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

15.0 

5.8 

17 

7 

4 

2 

0 

5 

517 

Hindås  

I 

19.0 

7.G 

17 

4 

4 

2 

0 

3 

1 

519 

Göteborg  

G 

12.9 

8.4 

17 

5 

2 

1 

0 

2 

0 

3 

K.  108-109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

10.9 

6.5 

17 

4 

3 

1 

0 

2 

2 

522 

Säby  

Sä 

13.2 

5.7 

1 

3 

3 

1 

0 

2 

2 

523 

Bråttkärr  

Br 

11.7 

5.4 

1 

4 

3 

1 

0 

2 

2 

524 

Måseskär  

Mf 

12.8 

6.9 

17 

5 

3 

1 

0 

1 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

18.7 

5.0 

15,17 

6 

4 

2 

0 

3 

2 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

25.3 

9.2 

17 

5 

4 

3 

0 

3 

0 

6 

K.  110-111. 

1136 

Heden  

He 

25.6 

9.6 

15 

4 

4 

2 

0 

4 

2 

528 

Hållö  

Hö 

21.0 

9.2 

1 

4 

4 

2 

0 

3 

2 

530 

Väderöbod  

V 

28.5 

10.5 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

531 

Svandal  

SI 

17.3 

7.6 

1 

5 

3 

2 

0 

5 

0 

0 

1376 

Gissleröd  

Gd 

15.8 

9.5 

1 

6 

4 

1 

0 

6 

533 

TJrsholmen  

U 

39.4 

15.3 

2 

7 

4 

3 

2 

7 

111.  Ströinsån. 

1178 

Hf 

14.5 

7.9 

1 

5 

2 

2 

0 

5 

5 

534 

Strömstad  

S 

29.4 

14.5 

1 

5 

4 

2 

1 

5 

0 

2 

112.  Enningdals- 

älven. 

565 

Äspelnnden  

Es 

I  11.0 

2.2 

2 

7 

6 

0 

0 

3 

oo 

S  t  a  t  i  on  j 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

1 

Namn 

jBeteckning 

Samma 

Störste 
på  24  tim. 

nederbörd 

flnX 

nno 

dimma 

pa 

ce 
(T 

mni 

mm 

mm 

.0.1 

^1   i  5 

i  U.  1 

i  0.1 

Gottlands  län. 

117.  iioitiicinsan. 

.541 

Buttle  

B 

5.7 

1.8 

14 

4 

3 

0 

0 

4 

— 



539 

R 

7.8 

3.4 

16 

4 

3 

0 

0 

2 

— 

5 



1420 

Kg 

2.6 

1,0 

18 

4 

1 

0 

0 

4 

0 

6 

0 

1104 

Ha 

6.2 

2.0 

14 

5 

4 

0 

0 

4 

0 

2 

0 

G.  Övriga  Gottlainl. 

535 

Gottska  Sandön  .  .  . 

G 

536 

Fårö  

F 

2.1 

1.2 

26 

5 

1 

0 

0 

5 

3 

540 

Ö 

2.8 

0.7 

17,26 

6 

0 

0 

0 

6 

z 

3 

544 

Hf 

1.1 

0.3 

16,18 

5 

0 

0 

0 

4 

1 

542 

K 

1.1 

0.6 

18 

3 

0 

0 

0 

3 

4 

537 

V 

4.3 

2.0 

18 

4 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

1155 

T 

1.2 

1.2 

16 

1 

1 

11 

0 

1 

Nederbörd  i  febrmri. 


24  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  februari  1921. 


Datuiut 

lek 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock 
lek 
cm 

_  Vat- 
ten- 
varde 
mm 

1 

Tjock 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 

mm 

Tjock 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjook- 
lek- 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

l'jock- 
leK 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom- 
råde: 

T  0 

r   n  e 

ä  1 

V 

K  a  I  i  X  ä 

1  V 

L  u  1  e  ii  1 

V 

Station : 

Abisko 

Kiruna 

Jukkasjärvi 

Karesuando 

Junosuando 

Gällivare 

Skroven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.  Tjåmotis 

Porjus 

Randijaur 

1 
10 
17 
24 
28 

27 
28 
42 
33 
38 

2.21) 
2.6 

45 
40 
47 
43 
43 

2.5 
2.2 
2.4 
2.5 

32 
28 
31 
27 
30 

2.2 
2.4 
2.7 
2.5 

30 
28 
32 
31 

1.9 
1.0 

1.4 
1.9 

39 

47 
50 

1.83) 

2.0^) 
2.0 

41 
42 
46 
41 
36 

1.4»^ 
1.3 

33 
34 
37 
41 
42 

1.8 
1.7 
1.6 
1.5 

59 
40 
44 
39 
42 

1.3 
1.6 
2.3 
2.1 

41 

42 
49 
29 
59 

1.4 
1.6 
2.4 
3.8 

35 
26 
36 
30 
33 

1.5 
1.4 
1.7 
1.5 

53 
47 
54 
51 
50 

1.7», 
1.8 

32 
30 
34 
30 
31 

1.7 
1.6 
1.8 

2.3 

Flodom- 
råde : 

L  II  1 

e  ä  ] 

T 

SkellefteälT 

Mångby- 
ån 

U  m  e  ä  I 

V 

1 

n  g  e 

r  m 

a  n  Ii  1  v  e  II 

Station : 

Jokkmokk 

Paottaure 

j  Murjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Lövånger 

Tärnaby 

Stensele 

Maksjö- 
strand 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

1 
10 
17 
24 
28 

34 
32 
36 
31 
31 

1.8 
1.8 
2.4 
2.3 

32 
31 
38 
39 
33 

1.8 

2.0 
1.9 
2.1 

35 
1  39 
36 
39 
41 

1.82) 
2.1 

48 
45 
50 
49 
50 

2.3 
24 
2.2 
2.3 

23 
24 

2.8 
3.1 

71 
75 
82 
71 
74 

2.0 
2.6 

24 
25 
24 
21 
19 

2.03) 

2.1 
2.5 
2.0 
2.2 

51 
52 
51 
50 
49 

1.6 
1.6 
2.0 
2.1 

31 

36 
36 
33 
31 

2.03) 

2.0 

2.3 

2.7 

2.7 

35 
37 
30 
27 
21 

2.0 
2.1 
2.0 
2.0 

40 
40 
39 
38 
36 

1.83) 

2.1 

2.1 

2.2 

Flodom- 
råde : 

Åligger- 
iiiauiilveii 

Indals- 
älven 

Ljungan 

Del- 

ångersån 

Ljusnan 

Testebo- 
ån 

Gavleån 

Olaudsån 

Norr- 
tiiljeån 

K.  60-61 

Station : 

Multrå 

Bispgården 

Ljungdalen 

Volmsta 

Bjuräker 

Ljusnedal 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Experimen- 
talfältet 

1 
10 
17 
24 

28 

42 

38 
39 
37 
39 

1.9») 
2.0 

68 
68 
75 
69 
69 

2.2 
2.1 
2.5 

37 
35 
28 
25 
25 

2.3») 
2.5 

48 
45 
43 
41 
37 

1.63) 

2.0 

2.2 

2.4 

2.6 

49 
47 
45 
40 
43 

1.7=) 

2.6 

2.2 

2.3 

2.3 

43 
60 
50 
48 

1.7 
1.7 
1.9 
1.9 

31 
37 
34 
33 
29 

2.2») 
2.4 

38 
32 
31 
30 
28 

2.0 
1.9») 

19 
18 
22 
19 
17 

2.3 
2.4 
2.6 
3.2 

7 
4 
8 
9 
6 

1.6 
1.0 
1.9 
1.4 
1.2 

5 
6 
6 
6 
4 

2.5 
2.8 
2.4 
2.3 

Flodom- 
råde: 

1)  a 

I  ä 

1  v 

e  n 

M 

ä  1 

are 

n-N 

0  r 

r  s 

t   r  ö 

in 

Station : 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartä 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

1 

10 
17 

24 
28 

46 
54 
57 
54 
51 

1.7 
1.7 
1.7 
2.1 

46 
44 
35 
51 
38 

2.8») 
3.1 

BS 
BS 

9 
BS 

3 

1.3=) 

0.8 

1.4 

1.4 

1.2 

2 
BS 
BS 
BS 
BS 

BS 
BS 
BS 
BS 
BS 

BS 
8 
12 
13 
10 

1.7 
2.4 
2.0 
2.1 

15 
19 
18 
18 
15 



2.6») 
2.7 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

iNykö- 
piugsån 

Eilaån 

v  ä 

t  t  e 

r  n- 

M  0 

tal 

a  s 

t  r 

ö  ni 

Jlotorps- 
strönimen 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Alberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bj  ärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

1 
10 
17 
24 

28 

BS 
BS 
10 
BS 
BS 

0.9 

9 
6 
13 
7 
4 

2.9 
2.5 
2.6 
2.7 

B 
BS 
12 
11 
BS 

0.8 
1.5 

B 

BS 
7 
3 
B 

BS 
BS 
8 
6 
B 

1.3 
1.5 

B 
B 
9 
9 
B 

1.4 
1.7 

B 
B 
5 
5 
B 

1.6 
2.3 

B 
B 
B 
B 
B 

BS 
BS 
10 
BS 
BS 

B 
B 
6 
7 

2 

1.2 
2.0 
2.0 

Flodom- 
råde : 

£  m 

å  u 

Alsterån 

Lyckeby- 
ån 

Nättra- 

byån 

Helgeån 

Segeån 

L 

aga 

II 

Station : 

Rödjenäs 

Lannaskcde 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marielnnd 

Hönjarum 

Svedala 

Rörskult 

Ulvahult 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

1 
10 
17 
24 

28 

BS 
BS 
12 
11 

2 

_ 

0.9 
1.5 

B 
B 
12 

8 

3.3 

3.5 

B 
B 
8 
B 
B 

1.0 

B 
B 
8 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

BS 
BS 
8 
11 
BS 

B 
B 
6 
6 
B 

LO 
1.4 

B 
11 
11 
BS 

2.6*) 

B 
B 
8 
9 

8 

2.5 

Flodom- 
råde: 

Lagan 

Nissan 

Viskan 

K.  107 

—108 

V 

ä  n 

e  r 

n-G  ö 

t  a 

ä  1 

V 

Station : 

Hökhult 

Kinnared 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Stömne  j 

Köla 

Sågen 

Tyngsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 
10 
17 
24 

28 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
8 
7 
B 

1.3 
1.3 

B 
B 
10 
6 
B 

1.1 
2.0 

50 
53 
63 
62 
62 

1.8») 
1.8 
1.6 
1.7 

60 
60 
62 
61 
60 

2.3 
2.1 
2.4 
2.4 

B 

4 
13 
15 
BS 

38 
40 
44 
41 

39 

2.6») 

2.5  I 

2.6  i 
2.1  1 

  1 

Flodom- 
områdc: 

y 

ä  n 

e  r 

n-G  ö 

t  n 

ä  1 

v 

K.  108 

-109 

K.  110 

-111 

Ströinsån 

Station: 

G-rythytte- 
hed 

Filipstad 

Hornkullen 

Karlskoga 

Gullspång 

Götlunda 

Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svandal 

Aspelunden 

1 
10 
17 

24 
28 

13 
14 
17 
16 

BS 

1.9») 

14 
13 
13 
13 
11 

2.6») 
3.5 

B 
B 
7 
7 
B 

0.8 
1.9 

B 
B 
8 
B 
B 

0.9 

B 
B 
7 
7 

5 

Ll 
1.3 

B 
B 
5 
BS 
BS 

1.2 

B 
B 
8 
3 
B 

1.4 
0.8 

B 
B 
BS 
B 
B 

B 
2 
5 
BS 
B 

2.0 
1.6 

B 
B 
B 
B 
B 

»)  Oppmätt  d.  15.    2)  Uppmätt  d,  16.    »)  Uppmätt  d.  3.    *)  Uppmätt  d.  21.    ^)  Uppmätt  d.  27. 
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STATENS    METEOROLOGISK-HYDRO GRAFISKA  ANSTALT 


NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 


Årgång  3. 


Del  II.  3. 


Mars  1921. 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  neder- 
börden i  mars  länsvis,  med  Norrbottens  och  1  ästerhottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  686  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm. 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd  uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  73  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =  interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyetema 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning:  av  nederbörden  länsvis. 


Län 

Ytinne- 
håll 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Län 

Ytinne- 
håll 
kvaflrat- 

mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

»       ,  mellersta    >     .  . 

I       ,  nedre        >     .  . 
Västerbotten,  övre        »     .  . 

>  .  mellersta »     .  . 

>  .  nedre       ■>     .  . 
Jämtland   

Gävleborg  

Kopparberg  

Uppsala  

Stockholms  stad  och  län  .  .  . 

463 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 
68 
110 

34.5 
28.4 
43.6 
60.7 
27.8 
35.2 
44.1 
17.4 
15.8 
15.7 
27.7 
14.3 
10.9 
7.9 
9.1 
22.2 

185 
156 
218 
202 
140 
140 
167 
66 
55 
53 
85 
46 
39 
28 
31 
82 

Jönköping  

Södra  Kalmar  

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  

Malmöhus  

Värmland  

Norra  Älvsborg  

Södra  >   

Götoborgs  och  Bohus  .... 

Hela  riket 

115 
48 
68 
99 
30 
65 
48 
49 

193 
85 
66 
61 
50 
32 

40.1 
26.0 
17.5 
44.9 
20.9 
29.0 
22.0 
59.1 
19.2 
28.9 
48.0 
78.2 
40.9 
24.7 

134 
86 
64 
145 
61 
78 
60 
155 
56 
102 
125 
176 
102 
87 

4  392 

31.9 

123 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

CD 

w 

W 

B 

B 

Namn 

0 

B 
B 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

as 

CD 

B 
B 

OQ 

a 
S 
B 

Namn 

» 

a 
S' 

5. 

0 

B 

B 
P 



Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

tr 

<n 

o. 

»-.• 

B 
B 

□Q 

a 
►1 

5' 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

^1 

§5 

^10 

^0.1 

n> 
»1 

B' 

(jq 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

äl 

§5 

^0.1 

» 

13.  Piteälv. 

Norrbottens  lan 

övre  delen. 

1285 

Jn 

1  Q  A 

19.0 

6.9 

28 

5 

A 

u 

5 

1 

D 

1.  Torneälv. 

17.  IbyälT. 

XOOO 

Bj 

30.. 3 

5.6 

1 

12 

9 

1 

0 

12 

— 

 ■ 

28 

10 

0 

13 

1 

1384 

Eopparåsen  .... 

Ks 

71.4 

10.9 

4,  25 

24 

15 

4 

3 

24 

1 

548 

Stormyrheden  .... 

St 

40.9 

7.4 

15 

3 

— 

1 

Riksgränsen  .... 

Ri 

47.5 

6.4 

25 

18 

11 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

1390 

Xj.O 

98 

c 

0 

1  K 

— 

— 

18.  Byskeälv. 

1194 

Abisko   

9.  Luleälv. 

Ao 

13.5 

4.4 

28 

10 

4 

0 

0 

10 

549 

Allejaur  

20.  Skellefteälv. 

A 

40.6 

8.2 

28 

14 

14 

2 

0 

14 

1 

Sa 

12.8 

3.0 

28 

9 

7 

6 

0 

A 

u 

9 
6 

0 

1 

] 

1287 

Glommerträsk    .  .  . 

He 

27.6 

6.7 

4 

14 

8 

2 

0 

14 



_ 

12 

Ja 

59.1 

13.3 

31 

6 

6 

3 

551 

Gl 

15.9 

4.8 

10 

8 

5 

0 

0 

8 

— 

— 

— 

1189 

Njnonjesberget   .  .  . 

Ns 

17.0 

12 

19 

0 

0 

12 
19 

19 
20 

N 
Q 

24.2 
60.3 

5.1 
8.7 

1 

0 

8 

1  Q 

1 

0 

0 

0 

Norrbottens  län, 

nedre 

delen. 

21 
24 

Ts 

Pe 

30.0 
31.3 

7.4 
4.6 

28 
4 

13 
15 

10 
13 

1 

0 

n 
0 

13 
15 

— 
— 

2 

1.  Torneälv. 

Il 

0 

11 

3 

547 

Lu 

17.7 

9.3 

4 

12 

5 

1 

0 

12 

— 

1 

\ 

624 

Junosnando  .... 

T 11 

21 

II 

1 

— 

25 

13.  Piteälv. 

Na 

36.5 

9.5 

38 

9 

7 

4 

0 

9 

— 

1234 

Kannisvara  

Kv 

49.5 

13.8 

5 

16 

13 

2 

1 

16 

— 

1235 
7 

Apua  

Aa 
Öt 

40.1 
37.9 

15.3 
13.5 

4 
4 

16 
7 

8 
7 

2 
4 

1 
1 

16 
7 

— 

X±iJO 

Kb 

27.4 

6.1 

28 

13 

10 

2 

0 

12 

0 

1 

0 

8 

Haparanda  

H 

66.4 

24.3 

5 

11 

11 

5 

2 

11 

0 

Q 

O 

U 

1112 

N.  Bergnäs  

20.  Skellefteälv. 

Bs 

24.(5 

5.0 

4 

11 

8 

1 

0 

11 

5 

1236 

3.  Saugisän. 

Lappträsk  

Lt 

70.2 

25.7 

4 

10 

9 

5 

2 

7 

— 

3 

1311 

Merkenes  

Ms 

46.5 

9.4 

1 

21 

16 

2 

0 

21 

. — 

4.  Kalixälv. 

45 

Jk 

32.7 

7.8 

2 

16 

12 

2 

0 

16 

— 

— 

— 

1283 

Vuonatjviken  .... 

V 

36.3 

4.6 

4 

16 

13 

0 

0 

16 

— 

1 

— 

1238 

Si 

36.9 

14.6 

4 

9 

7 

2 

1 

9 

— 

1239 

Kompelnsvara  .... 

Kp 

23.4 

7.7 

28 

8 

6 

2 

0 

8 

— 

28.  Umeälv. 

1211 

Storkölen  

S 

47.1 

14.9 

28 

9 

9 

4 

2 

9 

— 

7 

44.1 

25 

19 

12 

0 

18 

546 

6.  Vitån. 

Mo 

63.6 

22.8 

4 

10 

7 

5 

2 

10 

q 

1279 

Am 

7.1 

4 

— 

5 



Norrbottens  län,  mellersta 

delen. 

1340 

Hn 

35.9 

6.5 

4 

10 

8 

4 

0 

10 

— 

— 

— 

1.  Torneälv. 

9.  Luleälv. 

0*7/ 

Be 

21.1 

4.7 

28 

7 

7 

0 

0 

7 

1 

— 

32 

Bodträskån  

Bo 

24.4 

10.0 

5 

6 

5 

2 

1 

6 



— 



3 

Kl 

34.4 

9.2 

28 

12 

8 

3 

0 

12 

0 

4 

0 

36 

Övre  Svartlå  .... 

Sv 

37.5 

13.5 

4 

17 

9 

1 

1 

14 

— 

— 

- 

4 

Jukkasjärvi  .... 

Ji 

19.1 

5.6 

28 

14 

4 

1 

0 

14 

— 

— 

37 

Degerbäcken  .... 

D 

54.3 

17.2 

28 

15 

10 

3 

il 

1  4 

— 

— 

5 

Svappavara  .... 

Sa 

28.9 

9.4 

4 

8 

7 

3 

0 

8 



— 

— 

38 

Sandträsk  

Sk 

46.2 

11.6 

28 

17 

11 

2 

2 

16 

— 

5 

598 

La 

i  15.0 

1312 

Holsvattnet  .... 

Ho 

39.8 

13.2 

4 

16 

8 

2 

2 

14 

3 

Karesuando  .... 
4.  Kalixälv. 

K 

14.7 

3.7 

1 

-15 

6 

0 

0 

15 

0 

4 

0 

39 

K.  12—13. 

Bn 

41.7 

14.1 

4 

9 

7 

3 

1 

9 

— 

— 

1392 

Kx 

34.9 

10.6 

4 

9 

7 

2 

1 

9 

1439 

Öjebyn  

Öb 

53.5 

14.7 

27 

10 

8 

3 

3 

8 
11 

0 

1237 

Soutojärvi  

So 

14.4 

2.8 

28 

8 

6 

0 

0 

8 



42 

Piteä  

P 

34.2 

11.2 

4 

11 

6 

3 

1 

0 

1 

11 

Gällivare  

Ge 

16.8 

6.4 

4 

9 

5 

1 

0 

9 

0 

n 
\j 

n 

K.  18-14. 

1240 

Mo 

37.4 

10.5 

28 

13 

10 

3 

1 

12 

— 

1110 

Skroven  

Sn 

9.8 

5.1 

20 

7 

3 

1 

0 

7 

— 

1ö 

Rödkallen  

Rf 

9.  Luleälv. 

15.  Rokån. 

33.0 

28 

2 

14 

Po 

18.1 

3.2 

22 

10 

9 

0 

0 

10 

— 

41 

Fagerheden  

Fn 

22.3 

4 

3 

1 

4 

— 

— 

15 

Ligga  

Lg 

34.2 

10.7 

4 

11 

4 

3 

2 

11 

18.  Byskeälv. 

17 

Högträsk  

Hö 

39.4 

12.6 

28 

10 

8 

2 

1 

9 

1 

1230 

Hl 

54.0 

17.0 

38 

11 

8 

5 

2 

11 

1 

— 

— 

22 

Raudijaur  

R 

20.5 

7.2 

4 

7 

6 

1 

0 

7 

23 
1377 

Nantijanr  

Tårrajaur  

Nr 
Tr 

25.5 
34.1 

5.5 
14.3 

28 
28 

20 
12 

10 

5 

1 
2 

0 

1 

20 
12 

Västerbottens  län,  övre 

delen. 

27 

Jokkmokk   

J 

33.5 

7.2 

4 

16 

9 

3 

0 

15 

0 

3 

0 

28.  Umeälv. 

28 

Juggijanr  

Jg 

36.1 

10.5 

28 

15 

10 

2 

1 

15 

24 

25 

18 

24 

29 

Koskats  

Ks 

37.8 

10.2 

27 

12 

11 

3 

1 

12 

52 

T 

85.5 

150 

6 

2 

30 

Vu 

573 

Boksjön  

Bo 

59.8 

8.8 

4 

18 

15 

4 

0 

18 

31 

Puottaure  

Pa 

51.4 

20.0 

28 

15 

11 

2 

1 

14 

574 

Abborrberg  

A 

35.9 

7.6 

28 

13 

13 

1 

0 

13 

34 

Murjek   

M 

42.1 

14.1 

28 

11 

9 

2 

1 

11 

.552 

T,i 

83.8 

14.5 

1 

23 

17 

6 

2 

23 

35 

Ng 

30.6 

10.3 

29 

8 

6 

2 

1 

8 

579 

Sj 

42.7 

7.9 

38 

16 

9 

B 

0 

16 

27 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


Station 


1137 
1202 
582 
1206 


1430 
1263 
46 


1402 
53 
575 

1394 
576 
577 
578 
580 

1395 

1393 


38.  Ångerinaiiälveii. 

Klimpfjäll  

Blaikliden  

Silverberg   

Avasjö  


tö 


Kl 

BI 
Si 
Av 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
B 


67.5 
41.6 
42.4 
86.8 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


13.4 
13.2 
10.7 
11.5 


3 
4 
4 
24 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


§0.1  2  1  §5  §  10 


12 
20 
14 
21 


gO  1 


12 
20 
14 
21 


1396  Bjuråker 


1265 


1284 


Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefteälv. 

Johannisberg,  Berget  . 
Johannisberg,  Gården 
Malå  

28.  Umeälv. 

Vall  träs  k  

Stensele  

Jnktfors  

Sadiliden  

Ulvoberg  

Norrby  

Bäverträsk  

Nordanås  

Bergvattnet  .... 
Bj  urf ors 


30.  Oreälv. 
Kroksjö  .... 

34.  Gideälv. 

Siksjö  

38.  Ång:ernianälren. 


63  Maksjöstrand  . 
661  Asele  .... 
1201  Häggäs    .  .  . 
1203  Granåsen  .  .  . 


Västerbottens  län,  nedre  delen. 


Jg 

ÖO.O 

1  n  Q 

iU.9 

■f  1 
Ii 

7 

9 

1 
1 

1  fl 

1 

X 

tio  A 

A 

1  1 

7 
i 

9 

1 

j. 

in 

1 

i- 

M 

29.9 

10.9 

4 

9 

7 

2 

1 

7 

V 

31.9 

4.9 

7 

12 

10 

0 

0 

11 

s 

26.2 

9.4 

4 

16 

6 

1 

0 

14 

0 

1 

Jn 

37.0 

10.7 

4 

19 

9 

2 

1 

18 

0 

1 

SI 

28.5 

8.8 

4 

10 

8 

1 

0 

9 

Ul 

29.6 

5.7 

4,  27 

8 

8 

2 

0 

8 

Ny 

22.7 

4.5 

29 

13 

10 

0 

0 

13 

Bk 

36.0 

11.0 

27 

9 

8 

3 

1 

8 

No 

25.7 

5.2 

4 

14 

9 

1 

0 

14 

Bt 

28.0 

10.0 

5 

7 

6 

2 

1 

6 

Bs 

24.9 

7.5 

28 

9 

9 

1 

0 

9 

Bj 

21.3 

6.3 

28 

6 

5 

2 

0 

5 

Kr 

22.4 

8.0 

4 

11 

9 

1 

0 

11 

1 

Sö 

35.1 

13.0 

5 

12 

6 

o 

1 

12 

Ma 

21.3 

11.2 

4 

6 

4 

1 

1 

4 

Ås 

21.6 

7.1 

4 

10 

6 

1 

0 

8 

Hs 

23.1 

4.6 

4 

14 

8 

0 

0 

12 

G 

26.0 

7.7 

4 

12 

6 

1 

0 

11 

550 

18.  Byskeälv. 

Myrheden  

iMn 

46.6 

15.4 

27 

9 

7 

3 

2 

9 

1231 

19.  Kågeälv. 

Dalliden  

Dl 

61.8 

26.6 

27 

11 

7 

4 

2 

11 

1264 

20.  Skellefteälv. 

Gn 

64.9 

20.7 

27 

12 

11 

4 

3 

11 

48 

K.  21—22. 

Bjaröklubb  

Bf 

26.0 

8.2 

27 

10 

7 

2 

0 

8 

11 

49 

22.  Mångbyån. 

L 

54.6 

18.0 

27 

7 

7 

4 

2 

6 

50 

25.  Dalkarlsåii. 

B 

42.6 

14.5 

27 

8 

7 

3 

2 

5 

51 

K.  25—26. 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

12.4 

8.0 

4 

6 

3 

1 

0 

5 

3 

Station 


Namn 


581 
1437 
425 
55 
56 


1219 
1267 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


95 
1212 
1211 
1148 
1220 
1210 


28  Umeälv. 

Talliden  .... 
Hällnäs  .... 
Kulbäcksliden 
Brattby  .... 
ömeå  

K.  28-29. 

Holmögadd  .  . 

30.  Öreälv. 

Örträsk    .  .  .  . 


fcd 


38.  Åiigerinanälven. 

Leipikvattnet 
Jorm  vattnet 
Gäddede  .  . 
Munsvattnet 
Fiskåvattnet 
Alghallen 


40.  Iiidalsälveu, 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  .... 

Duved  

Kvarnå  

Vålådalen  .... 

Tossåsen  

Verkön  .... 
Östersund  .... 
Östersund  111  .  .  . 

Törsta  

Rörtjärn  

Gunuarsvattnet  .  . 
Vägskälet  .... 
Raftsjöhöjden     .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgården  .... 

42.  Ljiingiin. 

Ljungdalen  .... 

Tossåsen  

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljnngå   


48.  Ljusnan. 

Ljusnedal  .  .  . 
Backvallen  .  .  . 
Myskelåsen  .  .  . 
Linsäll  .... 
Storhärjeåvallen 
Högen  


96  Nilsvallen 


1209 


53.  Dalälven. 

Storfjäten   .  .  .  . 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim. 


mm   mm  dag 


gO.l  2l  U5  élO 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


BDÖ  er 


gO.I 


Tn 

39.5 

15.9 

27 

9 

9 

3 

1 

9 

Hä 

34.9 

14.2 

26 

8 

g 

3 

1 

7 

0 

0 

K 

18.3 

4.9 

4 

9 

7 

0 

0 

Br 

14.2 

5!6 

28 

6 

5 

1 

0 

6 

5 

U 

24.0 

9.6 

27 

10 

6 

2 

0 

9 

0 

4 

H 

23.2 

6.1 

4 

10 

5 

2 

0 

g 

4 

Ö 

30.0 

17.1 

27 

9 

4 

2 

1 

5 

1 

1 

Jämtl 

and 

s  län. 

Le 

153.1 

19.1 

24 

24 

22 

10 

7 

23 





Jo 

104.0 

16.4 

23 

16 

16 

9 

2 

12 





Gd 

91.6 

12.4 

4 

20 

18 

7 

2 

14 





Mn 

57.9 

15.2 

27 

15 

14 

4 

:i 

14 

2 

1 

Ft 

52.8 

8.0 

27 

12 

7 

0 

11 



42.8 

10.1 

4 

14 

10 

3 

1 

13 



1 

17.5 

2 

21 

20 

10 

4 

19 

1 

ira 
ixa 

23.1 

25 

10 

10 

6 

4 

9 

Sn 

43.0 

7.5 

28 

15 

13 

0 

u 

15 

0 

0 

6 

Sk 

99.6 

12.0 

6 

23 

19 

8 

2 

21 

2 

D 

43.8 

7.0 

23 

15 

11 

3 

0 

14 

Kv 

64.3 

8.7 

27 

26 

19 

3 

0 

25 





Vd 

i  40.0 

To 

23.4 

20.8 

27 

4 

2 

1 

1 

4 





V 

17.9 

11 







8 

1 



Ö 

37.3 

20.3 

27 

14 

6 

2 

1 

10 

0 

1 

38.7 

20.8 

27 

7 

7 

2 

1 

6 

1 

Ta 

33.5 

10.2 

28 

9 

6 

4 

1 

3 

T 

90.6 

12.1 

3 

19 

17 

8 

2 

19 

Gu 

42.8 

7.2 

30 

13 

12 

4 

0 

11 

— 

Vt 

37.2 

19.5 

27 

7 

7 

2 

1 

nr 

7 

R 

40.3 

11.1 

27 

15 

12 

1 

1 

i  A 
14 

Bo 

36.1 

15.8 

27 

10 

5 

2 

1 

8 

— 

Fa 

39.9 

16.2 

27 

7 

7 

3 

1 

5 

Bp 

13.7 

7.3 

27 

8 

5 

1 

0 

5 

1 

Ln 

23.9 

7.0 

28 

14 

5 

2 

0 

12 

— 

— 

Ng 

28.5 

7.5 

24 

'! 

8 

1 

0 

12 

K 

14.5 

6.8 

1 

4 

1 

0 

4 

Ss 

19.4 

15.7 

27 

2 

2 

1 

1 

2 

Nb 

29.9 

17.5 

27 

5 

4 

2 

1 

5 

Sö 

38.8 

26.4 

27 

6 

4 

2 

1 

4 

L 

16.3 

6.8 

27 

10 

5 

1 

0 

7 

Ll 

15.2 

3.5 

5 

13 

7 

0 

0 

11 

Ba 

14.9 

5.3 

28 

6 

6 

1 

0 

5 

M 

15.9 

4.2 

1 

13 

7 

0 

s 

11 

Ll 

9.4 

9.4 

28 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

Sh 

28.6 

8.0 

22,28 

12 

6 

2 

0 

11 

1 

5 

H 

7.2 

6.0 

28 

2 

2 

1 

0 

2 

S 

14.9 

11.5 

27 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

St 

7.7 

1.6 

22 

11 

2 

0 

0 

11 

3f — 211273.    Statens  Metewolugigk-hydrografigka  anstalt.    Årsbok  II. 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 


Namn 


bd 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
på  24  tim. 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1   2  1  25  ^  10 


g  0.1 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Största 
på  24  tim 


mm  dag 


nederbörd 


g  0.1  2  1    g5  2  10 


2  0.1 


Västernorrlands  län. 


1114 


602 


61 
1179 


62 


72 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


80 


79 
1268 


81 


83 
85 
87 
89 


90 


34.   Gide  älv. 

Högbränna   

K.  34—35. 

Kasa  

36.  Moälven. 

Mo  

Hampnäs   

K.  36—37. 

Skag  

K.  37-38. 

Nordvik  

38.  Åiigermaiiälveii. 

Östra  Junsele     .   .  . 

Granberget  

Rossön   

Ramsele  

Förse  

Multrå  

Björkå  Bruk  .... 

K.  38-39. 

Lungö   

Härnösand  


K.  39-  40. 

Tynderö  

40.  Indalsälven. 

Oxsjö  

Lagfors  

41.  Selångersån. 

Sidsjö  

42.  Ljungan. 

yiken   

Ange 


Österström  .  .  . 
Häljnm    .  .  .  . 

K.  42—43. 

Bremö  


44.  Hai'niång:ei'sån. 

1233j  Gäddtjärnsåsen  . 


Hö 

34.3 

16.3 

27 

9 

6 

2 

1 

7 

K 

14.7 

5.0 

27 

11 

5 

1 

0 

8 

Mo 

24.0 

16.6 

27 

7 

4 

1 

1 

4 

Ha 

18.3 

6.8 

28 

7 

4 

2 

0 

5 

Sf 

10.7 

4.3 

27 

9 

3 

0 

0 

6 

N 

15.7 

13.6 

27 

4 

1 

1 

1 

3 

Js 

17.8 

6.2 

24 

7 

7 

1 

0 

6 

Gr 

85.2 

6.1 

28 

17 

11 

1 

0 

14 

Ro 

24.8 

5.0 

27 

12 

10 

1 

0 

9 

R 

26.3 

10.4 

28 

8 

5 

2 

1 

8 

F 

14.4 

9.7 

27 

3 

3 

1 

0 

2 

M 

4.9 

1.8 

27 

4 

3 

0 

0 

3 

Bj 

13.5 

7.1 

27 

8 

2 

1 

0 

5 

Lf 

10 

1.0 

27 

1 

1 

0 

0 

1 

H 

10.2 

9.7 

27 

2 

1 

1 

0 

1 

Ty 

8.4 

2.8 

27 

7 

4 

0 

0 

3 

0 

16.5 

9.0 

27 

5 

3 

1 

0 

5 

La 

19.4 

12.1 

27 

7 

3 

1 

1 

5 

SI 

23.1 

16.7 

27 

4 

3 

1 

1 

2 

Vn 

17.3 

11.0 

27 

4 

3 

2 

1 

4 

Å 

13.1 

10.3 

27 

5 

2 

1 

1 

4 

Ö 

17.1 

17.1 

10,9 

28 

3 

3 

2 

1 

V 

20.9 

17.6 

27 

4 

2 

1 

1 

2 

Bf 

7.4 

6.8 

27 

3 

1 

1 

0 

3 

Gt 

25.5 

14.3 

28 

5 

5 

2 

1 

5 

Gävleborgs  län. 


44.  Harniångersån. 

1302 

Franshammar  .... 

Fr 

13.6 

10.7 

27 

4 

3 

1 

1 

3 

1247 

Strömsbruk  

Sb 

16.1 

13.9 

27 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

45.  ])elånger8å,u. 

1246 

N 

22.9 

18.2 

27 

2 

2 

1 

1 

2 

93 

Bjuråker  

B 

20.0 

17.9 

27 

4 

2 

1 

1 

3 

0 

2 

48.  Ljusnan. 

1119  Föne   

F 

22.9 

19.2 

26 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

1  I^j 

13.9 

13.0 

27 

2 

1 

1 

1 

2 

1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
105 
106 


102 


128 
564 


1342 


103 


108 
623 
109 
1142 
110 
112 
1138 
111 
113 
715 
553 
1154 
1149 
114 
1168 
1143 
115 
116 
1229 
1288 
603 
1228 
724 


Stenegård    .  .  .  . 

Svedåsen   

Ovanåker  

Bergvik    •  .  .  .  . 

K.  48—49. 

Storjungfron  .  .  . 

K.  49-60. 

Norrsundet  .... 

51.  Testeboån. 
Katrineberg    .  .  . 

K.  51-62. 

Hälsan  

62.  Gavleån. 

Botjärn  

Sälgsjönäs  .  .  .  . 
Mackmyra  .  .  .  . 
Gävle  

K.  52—53. 

Eggegrund  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Grönsinka  .  .  .  . 
Gysinge  


48.  Ljusnan. 

Ulvsjö  

62.  Gavleåu. 

Korså  

53.  Dalälven, 

Storsätern  .  .  .  . 
Flötningen  .   .  .  . 

Särna  

HäUstugan  .  .  .  , 
Älvdalen  .  .  .  .  , 
Östanvik  .... 
Gråtbäck  .... 
Mora-Noret  ... 
Rättvik  .... 
Leksand  .... 

Insjön  

Gördalen  .... 
Storbron  .... 
Grundforsen  .  . 
Tjämvallen  .  .  . 

Nornäs  

Transtraiid  .  .  . 
Malung  .... 
Vakerskogen  .  . 
Johannisholm  .  . 
Överborg  .... 

Närsen  

Finsthögst  .  .  . 


St 
Sv 
Or 
Bk 


No 


K 


Bt 
Gu 
M 
G 


Gr 
Gs 


26.0 
28.9 
21.8 
18.3 


7.5 


14.2 


21.3 


9.1 


19.0 
10.3 
12.2 
7 


6.9 


6.1 
12.6 


18.1 
22-1 
14.4 
14.1 


6.7 


8.8 


13.8 


5.2 


10.6 
5.8 
5.3 
4.7 


5.1 


3.4 
4.8 


27 
27 
27 
27 


27 


27 


27 


27 


27 
27 
31 
27 


27 


26 
31 


11 
5 
7 
4 


Kopparbergs  län. 


u 

21.4 

8.4 

27 

13 

4 

1 

0 

8 

1 

Ko 

13.7 

10.7 

28 

4 

3 

1 

1 

Ss 

10.2 

2.6 

18 

13 

5 

0 

0 

12 

Sg 

7.5 

2.7 

28 

5 

4 

0 

0 

3 

1 

S 

9.3 

L5 

4 

13 

4 

0 

0 

9 

2 

5 

Hå 

8.9 

4.5 

3 

3 

3 

0 

0 

1 

Ä 

7.4 

2.0 

4 

10 

2 

0 

0 

7 

2 

Ö 

21.4 

13.2 

27 

10 

5 

1 

1 

5 

Gr 

36.2 

18.2 

27 

7 

7 

2 

1 

7 

M 

17.6 

8.2 

27 

6 

4 

2 

0 

2 

0 

1 

R 

12.0 

3.6 

27 

4 

4 

0 

0 

4 

Ld 

9.0 

6.6 

27 

4 

2 

1 

0 

2 

I 

11.1 

7.1 

27 

5 

3 

1 

0 

3 

G 

12.0 

4.7 

15 

4 

4 

0 

0 

1 

Sr 

19.0 

4.3 

3 

11 

8 

0 

0 

7 

1 

3 

Gg 

15.3 

4.1 

3 

7 

5 

0 

0 

3 

Tj 

4.4 

3.5 

19 

4 

1 

0 

0 

2 

No 

4.5 

1.1 

3 

7 

1 

0 

0 

3 

Tr 

18.7 

8.2 

3 

7 

3 

2 

0 

5 

Mg 

20.8 

6.2 

30 

8 

5 

2 

0 

5 

Vn 

12.0 

3.5 

27 

8 

5 

0 

0 

7 

1 

J 

il5-0 

B 

14.5 

7.4 

27 

7 

4 

1 

0 

4 

Nä 

14.0 

3.7 

4 

8 

5 

0 

0 

6 

Fi 

34.2 

18.5 

28 

8 

6 

2 

1 

5 

29 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1021. 


station 


Namn 


Nederbörd 


a 
B 
S 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1 


117  Rönndalen  .... 
1343  Sägmyra  

120  Grycksbo  

121  Falun  

122  Vassbo  

562  Idkerberget  .... 

123  Ulvsliyttan  .... 

124  Stjärnsund  .... 
1298  Solbacken  .... 
1290  Leknäs  

61.  Mälareu-Norr- 
ström. 

169  Grängesberg 
1180  Skattlösberg 

187  Nyhammar  . 

188  HäUsjön  .  . 

189  Lärnbo  .  .  . 
1169  Lövmarken  . 

108.  Väneru-Göta- 
älr. 

1145  Storhögen  .... 

448  Fredriksberg  ... 

449  Tyngsjö  

1242  Dravsen  


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


150  Sörbytorp 

571  Bäckedalen 
148  Svartå  .  . 

152  Hasselfors 

153  Törntorp  . 

154  Kronoberget 

155  Lekeberga 

157  Riseberga 

158  Boxboda  . 

159  Älgeata  . 

160  Örebro  .  . 
163  Skrubby  . 

572  Segersjö  . 

161  Äsplnnda 
1243  Sickelsjö  . 

171  Bångbro  . 
1150  Guldsmedshytti 
173  Spjutsjöfallet 

175  Dalkarlsberg 

176  Kullatorp  . 
1422  Kägleholm  . 
1320  HäUa   .  .  . 

Kloten  .  .  . 


1337 


241 
242 
1170 
1291 
274 
600 


67.  Yättern-Motala- 
ström. 

Åspa  

Askersnnd  .... 

Hagaberg  

Åmmeberg  .... 
Mariedam  .... 
Gryt  


Rn 

24.0 

12.1 

27 

9 

7 

1 

7 

Sa 

17.6 

11.2 

28 

11 

3 

1 

i 

4 

Go 

11.2 

10.9 

27 

2 

1 

1 

2 

F 

19.9 

11.6 

27 

10 

4 

1 

5 

V 

16.1 

10.0 

27 

6 

3 

1 

5 

Id 

13.4 

4.9 

27 

6 

4 

0 

0 

5 

Un 

8.0 

5.0 

27 

2 

2 

1 

0 

2 

Sd 

17.0 

10-6 

27 

7 

5 

1 

1 

2 

So 

14.3 

9.7 

27 

7 

4 

1 

0 

6 

i. t 

97 

A 
'i 

9 

i. 

fl 

3 

Gb 

16.4 

5.6 

28 

6 

6 

1 

0 

6 

Sk 

20.5 

5.2 

27 

7 

5 

2 

0 

7 

Nr 

10.6 

5.0 

29 

5 

3 

1 

0 

1 

Hs 

20.2 

6.1 

4 

7 

6 

1 

0 

6 

Lo 

13.0 

5.8 

27 

6 

5 

1 

0 

5 

Lö 

12.7 

9.6 

27 

4 

3 

1 

0 

4 

Sh 

20.8 

7.8 

3 

9 

5 

2 

0 

5 

Fr 

19.9 

5.1 

27 

8 

7 

1 

0 

4 

Ty 

22.4 

3.5 

4,  9,  30 

10 

8 

0 

0 

6 

Or 

29.6 

5.6 

3 

10 

7 

3 

0 

7 

Örebro  län. 


S  t  a  1 1  o  n 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1292 

472 


N  a  m 


108.  Viliierii-Göta- 
älv. 

Grytliyttehcd  .  .  . 
Älvestorp  .... 
Blankafors  .... 

Mossernd  

Kcdjcäson  .... 
Karlskoga  .... 

Östervik  

Degernäs  


Sö 

23.3 

4.5 

6 

12 

7 

0 

0 

7 

1 

1 

Bä 

33.2 

12.7 

29 

14 

6 

3 

1 

3 

Så 

33.1 

6.8 

27 

10 

8 

2 

0 

4 

Hf 

29.4 

8.0 

29 

10 

7 

1 

0 

3 

T 

20.2 

5.7 

29 

7 

6 

1 

0 

3 

Kr 

38.3 

7.6 

27 

10 

6 

4 

0 

6 

2 

Lk 

44.2 

10.5 

27 

13 

12 

3 

1 

4 

1 

7 

R 

29.4 

8.5 

30 

7 

7 

1 

0 

1 

Bo 

29.3 

6.4 

27 

10 

7 

1 

0 

6 

Ä 

28,8 

5.7 

27 

10 

7 

2 

0 

5 

Ö 

27-4 

6.2 

29 

10 

6 

1 

0 

5 

1 

1 

0 

Sb 

13.0 

4.5 

31) 

5 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

s 

8.3 

5.5 

27 

3 

2 

1 

0 

1 

Äl 

24.5 

4.9 

29 

10 

8 

0 

0 

2 

1 

Si 

22.1 

6.5 

26 

7 

7 

2 

0 

B 

14.1 

4.2 

3 

7 

6 

0 

0 

3 

Gs 

28.6 

5.3 

3 

8 

8 

3 

0 

6 

Sp 

26.5 

5.6 

27 

8 

8 

1 

0 

8 

10 

D 

40.2 

10.6 

30 

12 

8 

4 

1 

4 

5 

K 

9.9 

9.6 

9 

2 

1 

1 

0 

2 

Km 

17.8 

4.1 

4 

8 

6 

0 

0 

1 

1 

Ha 

15.1 

6.2 

31 

5 

4 

1 

0 

1 

Kn 

33.5 

8.7 

4 

12 

7 

3 

0 

6 

1 

2 

0 

Aa 

24.9 

5.4 

30 

14 

1 

0 

1 

A 

15.6 

4.8 

30 

10 

5 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

Ax 

29.6 

6.3 

29 

6 

6 

4 

0 

3 

1 

Å 

14.8 

2.7 

30 

11 

7 

0 

0 

5 

M 

23.7 

4.7 

30 

11 

U 

0 

0 

6 

Gr 

18.3 

7.0 

27 

1  9 

5 

1 

0 

1  2 

1350 


1349 


1398 
183 

1358 
185 

1362 
186 

1359 

1443 
626 
191 

1217 
193 

1357 

1360 

1353 
195 
196 

1352 
781 
197 

1351 
354 
201 


129 


131 
132 


134 


G 

Äp 

Bl 

Mr 

Kj 

Kg 

1)8 

De 


Nederbörd 


S    I  Största 
g    i  på  24  tim. 
»  


mm    mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1   2  1   25  2  10 


31.0 
42.7 
37.7 
49.7 
42.3 
39.8 
31.7 
31.7 


6.2 
9.0 
7.8 

19.5 
8.3 

19.4 
9.0 
7.4 


29 
9 
9 

10 

29 
9 
8 

27 


11 
11 

8 
12 
14 
5 
7 
10 


2  0.1 


Västmanlands  län. 


53.  Dalälven. 
Ranhällen  .... 

51.  Tämnarån. 

Lindsbro   

61.  Mälsiren-Norr 

ström. 
Jädersbrnk  .... 
Riddarhyttan  .  .  . 
Bernshammar  .  .  . 

Färna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertuna    .  .  . 

Lindsved  

Fagersta  

Kärrgruvan  .... 

Kolbäck  

Mölntorp  

Alderstugan  .  .  . 
Hörnsjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .  .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


Rd 

9.6 

4.7 

27 

6 

3 

0 

0 

1 

Lo 

7.1 

4.0 

30 

8 

2 

0 

0 

0 

Jd 

27.1 

9.6 

27 

10 

6 

2 

0 

3 

R 

17.5 

3.5 

29 

9 

7 

0 

0 

8 

1 

0 

0 

Bh 

16.8 

9.2 

28 

6 

5 

1 

0 

2 

3 

Fn 

12.4 

5.4 

27 

3 

3 

1 

0 

2 

Go 

13.8 

4.5 

30 

4 

4 

0 

3 

L 

17.3 

8.8 

27 

7 

4 

0 

3 

2 

J 

20.3 

7.1 

27 

7 

5 

1 

0 

2 

Ld 

19.0 

4.4 

27 

8 

6 

0 

0 

1 

1 

1 

F 

22.5 

8.5 

27 

5 

5 

2 

0 

1 

K 

4.6 

4.6 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

Kb 

22.6 

8.3 

27 

6 

5 

2 

0 

0 

1 

M 

21.6 

6.4 

27 

8 

5 

2 

0 

0 

A 

21.0 

1L8 

27 

4 

4 

1 

1 

B 

Hf 

8.0 

5.0 

27 

2 

2 

1 

0 

0 

Sb 

9.0 

7.5 

27 

2 

2 

1 

0 

1 

Sk 

10.0 

4.9 

27 

4 

3 

0 

0 

1 

V 

18.1 

5.5 

27 

7 

5 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

N 

12.4 

5.5 

27 

8 

5 

1 

0 

1 

1 

Tä 

12.9 

3.9 

27 

6 

4 

0 

i  0 

1 

0 

4 

0 

T 

.5.6 

1.9 

4,30 

4 

3 

0 

0 

1 

1 

Mo 

10.5 

4.2 

■  27 

5 

4 

0 

0 

1 

He 

7.8 

5.4 

31 

2 

2 

1 

0 

1 

S 

9.7 

3.7 

1  29 

5 

4 

0 

0 

1 

Uppsala  län. 


53.  Dalälven. 

Västanä  

54.  Tämnarån 

Väsby  

Strömsberg  .  .  .  . 

K.  54—55. 

Björn   

56.  OliUidsän. 

137  Husby  

138  Gimo  


Vs 

9.7 

4.9 

27 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Vb 

7.5 

6.9 

30 

3 

1 

1 

0 

0 

S 

13.0 

4.8 

27 

7 

4 

0 

0 

0 

1 

Bf 

12.9 

5.0 

29 

4 

3 

1 

0 

1 

H 

8.9 

o  — 
o.  i 

30 

4 

3 

0 

0 

0 

G 

14.4 

3.5 

31 

1  6 

4 

0 

0 

1 

1 

30 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

daga 

r  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  { 

åska 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

1  dimma 

1  åska 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

gl 

2  10 

2  0.1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

21 

25 

2  10 

2  0.1 

61.  Mälaren-Norr- 

62. TyrcsåD. 

ström. 

1192 

Fagersjö  

Fa 

4.8 

2.5 

8 

6 

2 

0 

0 

3 

1363 

Gnmlösa  

Gu 

8.0 

3.5 

4 

7 

3 

0 

0 

1 

1 

K.  62-63. 

1276 

Säbyholm  

Sm 

9.3 

4.2 

26 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

203 

Örby  11  US  

Ö 

10.5 

4.(1 

27 

6 

3 

0 

0 

2 

1364 

Västerhaninge     .   .  . 

Ve 

8.1 

2.6 

30 

7 

4 

0 

0 

1 

205 

Drälinge  

D 

11.3 

3.4 

27 

5 

4 

0 

0 

0 

1 

225 

Hammar  

H 

8.8 

3.4 

30 

7 

5 

0 

0 

4 

1 

1323 

Ös 

11.3 

4.0 

27 

5 

3 

0 

0 

0 

226 

Nynäs  

Na 

202 

Vattholma  

V 

11.0 

3.5 

2V» 

6 

4 

0 

0 

0 

227 

Landsort  

L 

11.0 

4.3 

30 

6 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

207 

U 

12.2 

2.9 

27 

13 

4 

0 

0 

5 

1 

1 

228 

Viad  

Vi 

7.8 

5.8 

29 

2 

2 

1 

0 

0 

208 

Frötuna  

F 

10.9 

2.9 

27 

9 

4 

0 

0 

3 

1 

2 

559 

Södertälje  

SI 

11.6 

3.4 

30 

7 

4 

0 

0 

2 

1 

1 

209 

Ut 

12.7 

3.7 

27 

9 

5 

0 

0 

2 

1 

2 

0 

Stockholms  län. 


K.  54—55. 

136 

Öf 

7.0 

3.3 

27 

4 

2 

0 

0 

1 

— 

— 

56.  Olaudsåii. 

1207 

Bladåker  

B 

12.0 

3.6 

27 

5 

5 

0 

0 

1 

1 

K.  56-  57. 

TT 
U 

n  7 
u./ 

97 

7 

u 

n 
u 

u 

9 

1 

1 

löv 

y.y 

5lfl 

öU 

q 
0 

o 

j. 

A 

u 

1 
1 

57.  Skeboström. 

141 

Lundäs  

Ls 

6.0 

3.5 

29 

4 

2 

0 

0 

0 

— 

— 

K.  57—58. 

742 

Vö 

8.9 

3.2 

30 

7 

3 

0 

0 

1 





58.  Broströiiiiiieii. 

1324 

J 

4.6 

2.6 

30 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

59.  Norrtiiljeån. 

142 

E, 

11.2 

4.6 

30 

5 

3 

0 

0 

1 

K.  59-60. 

144 

p 

6.7 

2.1 

30 

6 

3 

0 

0 

1 

145 

ö 

8.1 

2.4 

29 

6 

4 

0 

0 

1 

1 

60.  Åkerström. 

146 

K 

5.0 

2.3 

30 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

K.  60-61. 

224 

Svenska  Högarne  .  . 

Sh 

7.9 

4.6 

27 

6 

1 

0 

0 

1 

2 

563 

Li 

6.3 

2.0 

29 

5 

3 

0 

0 

1 

1 

147 

Experimentalfältet  . 

E 

7.2 

2.5 

8 

6 

3 

0 

0 

1 

0 

3 

220 

Ss 

5.6 

2.3 

8 

5 

2 

0 

0 

1 

1 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1399 

Sa 

5.0 

2.6 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

211 

Vs 

6.6 

3.1 

29 

3 

2 

0 

0 

0 

59iJ 

Vb 

12.5 

7.5 

31 

4 

4 

1 

0 

1 

N 

7.5 

3.3 

30 

4 

2 

0 

0 

2 

Sv 

7.8 

2.6 

8 

6 

4 

0 

0 

1 

219 

S 

6.4 

2.8 

8 

7 

3 

0 

0 

2 

0 

6 

K.  61-62. 

221 

F 

6.1 

2.1 

8 

5 

3 

0 

0 

] 

223 

öf 

14.4 

5.7 

27 

8 

6 

1 

0 

2 

4 

Södermanlands  län. 


1424 
168 
1327 
1222 
216 
1328 
1366 


230 


817 


233 
1278 

235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 


238 
1826 

1122 


1404 

239 


252 
2.")4 
255 
264 
266 
1251 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Stora  Sundby  .  .  .  . 

Eskilstuna  

Strängnäs  

Åkers  styckebruk  .  . 

Mariefred  

Nygård   

Taxinge-Näsby    .  .  . 


63.  Trosaån. 


Åda 


K.  63—64. 


Sulsta 


65.  Nyköpingsån. 


Barksäter 
Bie  .  .  .  . 
Högtorp  .  , 
Flen  .  .  .  . 
Hedenlunda 
Solbacka  .  . 
Valinge  .  . 
Nyköping 


66.  Kilaån. 
Alberga  .... 


K.  66—67. 


65.  Nyköpin^sån. 

Kalbo  


K.  66—67. 

Kolmärdssanatoriet 
Hult  


67.  Vättern-Motala- 
st  röm. 

Prästtorp  

Kyleberg  

Källstad  

Olstorp  

Rinna  

Klockarp  


St 

13.3 

4.3 

27 

6 

3 

0 

0 

1 

E 

9.2 

2.3 

8 

8 

5 

0 

0 

2 

2 

Ss 

6.1 

1.4 

29,80 

7 

3 

0 

0 

2 

4 

Ås 

2.2 

M 

9.7 

3.2 

29 

6 

3 

0 

0 

1 

— 

— 

Ny 

J.U.U 

9  q 

97 

Q 
O 

n 
u 

u 

9 

1 
1 

Å 

6.7 

2.4 

30 

7 

3 

0 

0 

1 

1 

— 

- 

f\  A 

o.u 

9  7 

öU 

0 

o 

n 
u 

n 
U 

u 

Hö 

14.6 

4.6 

30 

6 

5 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

Ba 

T3 

JD 

P  fl 

o.o 

9Q 

7 

A 

A 

u 

\J 

9 

•f 
o 

Ht 

10.2 

tlO.O 

3.1 

8 

7 

4 

0 

0 

1 

Fl 
H 

10.5 

2.9 

30 

6 

6 

0 

0 

1 

1 

So 

8.5 

2.6 

31 

5 

4 

0 

0 

1 

1 

2 

Va 

5.2 

3.6 

30 

5 

1 

0 

0 

2 

1 

N 

9.5 

5.5 

30 

8 

2 

1 

0 

3 

0 

3 

0 

Åb 

13.0 

6.9 

31 

12 

4 

1 

0 

4 

1 

K 

10.6 

3.7 

6 

9 

4 

0 

0 

4 

Ösl 

.erg( 

3tla 

nds 

län 

Ka 

6.5 

3.5 

31 

5 

3 

0 

0 

2 

Ko 

10.5 

2.8 

30 

8 

4 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

Ht 

12.3 

2.4 

27 

9 

6 

0 

0 

2 

P 

36.6 

15.5 

6 

8 

6 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

Kb 

28.2 

19.0 

6 

6 

4 

1 

1 

2 

K 

21.3 

4.7 

5 

10 

7 

0 

0 

2 

0 

34.6 

14.2 

6 

8 

6 

2 

1 

5 

R 

133.9 

18.6 

6 

9 

6 

1 

1 

2 

Sk 

31.1 

18.2 

6 

7 

5 

1 

1 

5 

0 

4 

0 

31 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 


854 
269 
270 
271 

1162 
272 

1367 
276 


1269 
1425 


280 
281 


282 


Namn 


(30 


V.  Eneby 
Ulrika  .  . 
Bjärka-Säby 
Linköping 
tirönkolla 
Grensholmen 
Samsala 
Finspång 


K.  67—68. 


Göpperstad 
Tvärdala  . 


K.  68—69. 

Övre  Gränssö  .  . 
Häradskär   .  .  . 


70.  Storån. 

Adelsnäs  .... 


246 
247 
1331 
1205 
1297 
249 
250 
1330 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
265 


1405 
291 


67.  Tättern-Motala- 
ström. 

Flahult  

Jönköping  

Sjöafall  

Haskvarna  

Strandvallen   .  .  .  . 

Lyckås  

Aranäs   

Knutstorp  

Lommaryd  

Herrestad  

Högemålen  

Nöteknlla  

Åpplehult  

Botorp  

Romanäs  


74.  Einåii. 


Prästkulla 
Lannaskede 


1182  Götestorp 


1123 
297 


1172 
1371 


367 
368 
373 
374 
376 
377 


Nyabyberg 
Hässleby  . 


86.  Mörriimsån. 

Granshult  .... 
Dragsnäs  


98.  Lngan. 

Skillingaryd  .  . 
Västraby  .... 
Gödeberg  .... 
Ulvahult  .  .  .  . 
Kåreslätt  .  .  . 
Toraliden  .  .  .  . 


E 

U 

Bs 

L 

G 

Gh 

S 

F 


Gd 
T 


Gr 
Hf 


Nederbörd 


26.6 
33.7 
17.4 
24.6 
25.6 
18.5 
28.9 
17.8 


13.9 
14.5 


20.1 

6.3 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


15.4 
20.5 
7.3 
10.6 
6.6 
5.2 
6.4 
6.0 


5.3 
7.6 


11.8 
3.7 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


a  0.1  il 


A     25.8  14.1    6  7 

Jönköpings  län. 


^5  2  10 


snö 


§0.1 


F 

55.9 

18.8 

6 

13 

9 

4 

2 

6 

1 

4 

J 

33.9 

15.2 

6 

9 

7 

2 

1 

5 

0 

5 

Sj 

32.2 

6.8 

27 

11 

7 

3 

0 

3 

Hq 

34.1 

14.2 

6 

8 

7 

2 

1 

3 

Sv 

33.8 

17.2 

6 

8 

5 

1 

1 

2 

0 

1 

Ls 

30.6 

16.3 

6 

Ar 

29.5 

8.9 

6 

6 

6 

3 

0 

5 

Kp 

30.5 

13.2 

6 

8 

8 

2 

1 

5 

Ld 

30.2 

10.0 

6 

8 

7 

1 

1 

4 

Hs 

23.1 

8.5 

6 

7 

6 

2 

0 

3 

1 

H 

31.2 

12.0 

6 

9 

6 

2 

1 

7 

2 

N 

35.3 

15.0 

6 

8 

7 

2 

1 

3 

Ä 

33.1 

20.0 

6 

5 

5 

1 

1 

3 

Bt 

28.8 

22.1 

6 

7 

3 

1 

1 

4 

Es 

25.6 

12.7 

6 

10 

5 

2 

1 

4 

Pr 

56.7 

23.0 

7 

6 

6 

4 

2 

5 

Le 

48.0 

23.6 

6 

15 

7 

2 

1 

6 

1 

Gt 

45.8 

23.5 

6 

8 

7 

2 

1 

2 

Ng 

33.6 

19.9 

6 

9 

6 

1 

1 

3 

Hb 

31.8 

18.0 

6 

7 

6 

1 

1 

4 

1 

Gh 

30.8 

13.6 

6 

8 

7 

2 

1 

4 

1 

D 

34.2 

11.5 

6 

12 

9 

2 

1 

4 

2 

Sk 

43.7 

21.0 

6 

15 

7 

2 

1 

4 

Vs 

22.2 

16.4 

6 

7 

4 

1 

1 

6 

G 

42.7 

19.0 

6 

15 

8 

2 

1 

7 

3 

U 

54.3 

12.8 

6 

19 

8 

5 

1 

7 

13 

Ks 

36.8 

2L6 

6 

10 

6 

1 

1 

5 

1 

To 

30.9 

8.8 

5 

10 

8 

2 

0 

3 

S  t  a  t  i  o 


Namn 


378 
379 
381 
382 
386 
387 
388 
1435 


1372 
402 


569 


1171 


284 
1204 


285 
1383 
570 


290 


1183 


1380 
1451 


1124 
299 
1410 


Ryd  .  .  .  . 

Ny  dala  .  .  . 

Graukärr  .  . 
Lilla  ilyltan 

Tranhult  .  . 

Kävsjö  .  .  . 

Rudö    .  .  . 

Dungen  .  . 


101.  Nissan. 


Dalslund 
Bäck  .  . 


67.  Yättern-Motala- 
ströni. 

Vimmerby  


69.  Vindåu. 

Holmbo  .... 


K.  70-71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


71.  Botorpsström- 
men. 

Ogestad  

Björkhult  

Tovehult  


K.  72—73. 

Ölands  norra  udde 

73.  Virboån. 

Krokshult    .  .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Euulu. 

Ungsberg     .  .  , 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaström  . 


Nederbörd 

Antal 

dagar 

med 

a> 
n 

vr 
a 
E- 

0 

B 
B 

to  

mm 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

BO  9 

t»* 

t 

s> 
B 
B 
v 

S" 

w 

v 

mm 

dag 

g  0.1 

21 

25 

2  10 

2  0.1 

35.6 

18.7 

6 

8 

c* 
<) 

o 

1 

1 

3 

— 

Ny 

41. 2 

18.9 

6 

14 

7 

2 

1 

3 

— 

1 

Gr 

39.9 

12.5 

6 

13 

8 

2 

1 

5 

L 

60.5 

27.4 

6 

20 

7 

4 

2 

8 

3 

T 

61.4 

17.7 

6 

20 

11 

4 

1 

7 

— 

— 

Kf 

52.9 

25.6 

6 

17 

8 

3 

1 

6 

4 

Rd 

67.4 

24.(1 

6 

20 

13 

4 

1 

7 

14 

B 

70.5 

27.1 

6 

16 

11 

5 

2 

4 

— 

3 

— 

Dd 

49.3 

8.8 

30 

17 

11 

5 

0 

4 

1 

— 

— 

Bk 

44.3 

17.0 

6 

18 

13 

1 

1 

6 

E 

[alm 

ar 

.än. 

Vy 

20.0 

8.2 

6 

6 

6 

1 

0 

1 

H 

24.1 

18.4 

6 

9 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

— 

v 

21.6 

17.8 

6 

8 

2 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

Go 

23.0 

12.8 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

r\ 
(J 

16.6 

11.8 

6 

6 

4 

1 

1 

1 

9 

B 

23.2 

20.5 

6 

3 

3 

1 

1 

1 

T 

31.2 

R 
u 

g 

5 

1 

1 

0 

5 

0 

Ön 

23.5 

11  R 
i.J..O 

CL 
D 

R 
u 

2 

2 

2 

2 

— 

3 

— 

Kr 

22.2 

17.0 

6 

3 

3 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

On 

23.0 

1L5 

6 

7 

4 

2 

1 

2 

Eb 

20.8 

10.3 

26 

9 

3 

2 

1 

4 

1 

2 

0 

U 

51.7 

3Ll 

6 

7 

7 

2 

2 

f 

3 

R 

8.9 

7.3 

6 

3 

1 

1 

0 

Bl 

17.2 

8.7 

6 

9 

6 

1 

0 

3 

82 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 


Namn 


td 


Nederbörd 


Ui 

0 

B 
S 


Största 
på  24  tim. 


mm    mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  2  1  2f) 


2  10 


2  0.1 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1  2  1    25  2  10 


2  0.1 


301 
1262 
1255 


304 


305 
306 


308 


307 


310 


311 


75.  Alsteråii. 

Kimramåla  .... 
Korstallen  .... 
Sandbäcksbult    .  . 

K.  75-76. 

Kapelludden   .  .  . 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .  .  . 
Kalmar  

K.  77—78. 
Mörbylånga  .... 

78.  Hagbyåii. 

Alsjö  

K.  79—80. 

Ölands  södra  udde 

80.  Lyckebyån. 
Vissefjärda  .... 


Ka 

19.5 

5.9 

6 

9 

7 

1 

0 

5 

St 

24.7 

8.3 

26 

7 

5 

2 

0 

3 

Sa 

27.7 

14.1 

26 

4 

4 

3 

1 

2 

Öf 

11.3 

4.6 

26 

10 

5 

0 

0 

4 

Sp 

14.0 

6.6 

26 

7 

3 

1 

0 

1 

K 

14.1 

7.2 

26 

8 

4 

1 

0 

4 

M 

3.4 

2,0 

26 

5 

1 

0 

0 

3 

A 

26.5 

9.8 

26 

8 

2 

0 

5 

Ös 

5.7 

3.5 

6 

4 

2 

0 

0 

2 

Va 

21.3 

7.0 

26 

6 

4 

2 

0 

2 

10 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


Kronobergs  län. 


75.  Alsteråii. 

300 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

35.5 

16.0 

6 

8 

8 

1 

1 

4 

0 

0 

80.  Lyckebyån. 

1125 

Gröuåsen  

G 

17.7 

5.1 

5 

5 

5 

1 

0 

4 

82.  Rouuebyäu. 

568 

Lessebo  

L 

25.3 

7.3 

5 

11 

8 

1 

0 

5 

1 

1126 

Dångemåla  

D 

28.3 

9.4 

6 

9 

8 

1 

0 

3 

1127 

Böket  

P 

24.5 

9.8 

6 

8 

6 

1 

0 

5 

86.  Mörriinisån. 

317 

Hult  

H 

14.6 

6.2 

6 

10 

4 

1 

0 

5 

318 

T 

23.0 

12.2 

6 

9 

5 

1 

1 

3 

11 

1373 

Gy 

29.4 

8.0 

6 

13 

7 

2 

0 

4 

320 

Växjö  

V 

40.0 

13.5 

6 

15 

7 

3 

1 

6 

0 

3 

1254 

Os  

Os 

36.8 

10.3 

6 

8 

7 

2 

1 

4 

1409 

Au 

55.4 

24.0 

6 

14 

7 

4 

2 

555 

Ekefors  

Ef 

32.6 

10.6 

6 

12 

9 

1 

1 

5 

0 

8 

88.  Helgeåu. 

1374 

Hyltan  

Hn 

37.7 

5.7 

28 

13 

13 

2 

0 

8 

1174 

Länshult  

Lä 

54.3 

10.8 

6,  29 

15 

10 

4 

2 

5 

1 

5 

1159 

R 

47.2 

17.0 

6 

10 

1 

3 

5)8.  Lagiiii. 

380 

Bokelid  

Ho 

55.8 

24.6 

6 

15 

<» 

3 

2 

5 

383 

Ijagan  

La 

67,7 

20.7 

6 

19 

9 

4 

2 

6 

2 

384 

Ljungliy  

i4 

68.8 

16.0 

7 

11 

9 

8 

2 

5 

1 

394 

Lidhult  

Lh 

93.8 

23.5 

6 

13 

10 

6 

5 

6 

5 

312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1-225 

332 
333: 


K.  86—87. 
Grundsjön    .  .  .  . 

87.  Skräboåu, 

Lönsboda     .  .   .  . 

Olastorp   

TroUe-Ljungby    .  . 

88.  Helgeåii. 

Höujarum    .  .  .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp     .   .  .  . 


Sk 
Sn 
Lt 


69.5 
59.3 
71.3 


28.2 
14.0 
14.9 


Blekinge  län. 


K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsholmen  .   .  . 

81.  Nättrabyåii, 
Marielund  .... 

82.  Roniiebyåii, 

Ronneby   

84.  Bräkneåii. 

Hoby  

85.  Mieåu. 
Karlshamn  .... 

86.  Mörruiiisån. 

EUeholm  

K.  86—87. 

Hanö  

87.  Skräboåu. 

Kåraboda  .... 
Jämshögsby    .   .  . 


V 

16.6 

5.9 

6 

7 

6 

1 

0 

2 

Kh 

16.3 

8.5 

6 

6 

5 

1 

0 

1 

4 

M 

ao.o 

u.o 

a 

D 

7 

c 

D 

t 

JL 

yj 

9 

R 

27.7 

9.3 

6 

9 

6 

2 

0 

2 

0 

5 

H 

22.3 

7.3 

26 

8 

5 

2 

0 

2 

K 

16.1 

4.7 

6 

10 

6 

0 

0 

3 

0 

3 

E 

12.1 

4.0 

28 

6 

4 

0 

0 

2 

- 

— 

Hf 

9.1 

3.4 

28 

6 

3 

0 

0 

2 

— 

6 

Ka 

38.3 

8.0 

6 

9 

9 

3 

0 

4 

3 

J 

26.4 

9.5 

4 

6 

6 

2 

0 

1 

Kristianstads 

län. 

G 

25.4 

8.9 

6 

10 

6 

2 

0 

4 

2 

L 

25.3 

8.7 

29 

7 

5 

2 

0 

3 

01 

28.4 

5.6 

28 

10 

8 

2 

0 

7 

1 

5 

TI 

16.6 

6.0 

6 

6 

3 

1 

0 

2 

1 

Hr 

24.9 

6.0 

4 

7 

6 

3 

0 

3 

Hö 

37.0 

10.6 

28 

12 

11 

2 

1 

8 

1 

8 

T 

15.6 

6.2 

6 

8 

4 

1 

0 

1 

K 

22.4 

6.8 

6 

10 

5 

2 

0 

7 

0 

4 

Tp 

90 

4.0 

28 

6 

3 

0 

0 

1 

33 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

S  t  a  t  i  0  Ji 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nammer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nede 

rbön] 

snö 

hagel 

dimma 

åska  1 

0 
B 

E3 

B 

a 
i-< 

Namn 

Betecknin/j 

0 

B 
B 
a 

Största 
på  24  tim . 

1 

nederbörd 

BDÖ  1 

hagel 

g' 

* 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

2  1 

25 

2  10 

2  0.1 

mm 

mm  1 

dag 

2  0.1 

1-  1 

2  10 

2  0.1 

K.  88— 8«. 

n.  t/»>  t/T, 

337 

Tunbyholm  

Th 

28.8 

9-6 

29 

8 

8 

2 

0 

5 

1 

1 

1 

1412 

La 

17.9 

6.5 

28 

9 

1 

0 

1 

— 

1 

— 

338 

Sandhammaren  .  .  . 

S 

99  9 

7  1 
1 .1 

9$< 

10 

6 

1 

0 

5 

5 

1 

339 

B 

22.3 

6-8 

28 

6 

6 

1 

0 

3 

1 

1 

K,  5)4  {)5, 

yo»  Kooiieun. 

354 

K 

22-6 

H.3 

28 

9 

6 

1 

0 

1 



— 

358 

Ka 

35.6 

10-0 

28 

9 

7 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

95.  Vegcåii. 

1257 

Kn 

33.5 

8.3 

28 

12 

9 

2 

f\ 

(J 

o 

o 

1 

2 

1 

356 

Knutstorp  

Kp 

20.7 

9.3 

28 

7 

5 

1 

0 

2 

— 



361 

Kopparmöllan  .... 

Ko 

25.0 

12.2 

28 

6 

5 

2 

1 

1 

1428 

Ljungaskog  .... 

Lg 

53.7 

12.4 

27 

16 

8 

4 

2 

b 

4 

4 

9(>.  Röiiiicåii. 

K.  96-97. 

1129 

Älrahult  

E 

39.2 

13.3 

28 

14 

9 

ji 

i 

1 

7 

— 

1245 

Hör 

Ek 

33.1 

12.0 

28 

12 

9 

1 

1 

7 

3 

4 

363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

28.8 

6.1 

28 

15 

9 

2 

0 

2 

— 

5 

— 

1258 

Sjöholmen  

Sj 

364 

Bd 

56.5 

14.5 

28 

11 

11 

4 

1 

4 

1 

98.  L.igaii. 

bly 

Y 

39.9 

9.2 

27 

12 

8 

4 

0 

6 

1 

Hallands  län. 

98.  La^aii. 

399 

Knäred  

K 

52.8 

106 

28 

19 

9 

4 

1 

4 

0 

5 

0 

Malmöhus  län. 

400 

Hh 

43.0 

10-3 

29 

15 

10 

4 

1 

0 

1 

V 

89.  Nybrt).\ii. 

100.  Fjlleåii. 

1335 

Köpinge  

Ke 

20.0 

5.7 

28 

10 

6 

2 

0 

4 

— 

4 

1 

1160 

Havraryd    .      •  •  > 

Ha 

94.0 

32.0 

6 

14 

14 

6 

3 

4 

K.  89-90. 

o4U 

Ystad  

Y 

23.8 

6.7 

6,  28 

13 

7 

2 

0 

5 

1 

X 

1 

1 

101.  IVissaii. 

89.3 

35.7 

0 

341 

J 

]9.9 

6.5 

28 

10 

5 

2 

0 

5 



403 

Kd 

6 

21 

13 

er 

5 

o 

o 

6 

1 

1 

342 

TräUeborg  

T 

14.4 

5.8 

28 

10 

4 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

1427 

Oskarström  

0 

89.6 

18 

A 

4 

2 

0 

343 

F 

14.0 

5.2 

28 

12 

Q 
O 

i 

u 

i 

1 

H 

36.0 

13.5 

6 

11 

8 

2 

1 

2 

u 

5 

1259 

He 

25.0 

9.8 

3 

7 

4 

3 

0 

0 

938 

Malmö  

M 

19.4 

7.3 

28 

8 

7 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

K,  101—102. 

90.  Segeåii. 

405 

Tylön  

T 

26.5 

12.4 

6 

13 

7 

2 

1 

2 

— 

5 

— 

346 

Svedala  

Sv 

21.7 

9.5 

28 

13 

4 

2 

0 

6 

1 

1 

102.  Suseån. 

K.  90—91. 

1166 

Ramsered  

R 

102.3 

29.1 

6 

22 

16 

6 

4 

7 

3 

14 

— 

347 

A 

16.7 

6-8 

28 

10 

6 

1 

0 

3 

103.  Ätran. 

1307 

Obbhult  

F 

94.1 

34.5 

6 

15 

14 

7 

2 

6 

1 

2 

— 

91.  nojcuii. 

1379 

Katrineberg  

Kg 

57.6 

18.4 

6 

19 

13 

2 

1 

4 

— 

12 

1 

349 

Lund  

L 

21.5 

7.6 

28 

15 

6 

1 

0 

5 

2 

4 

0 

1 

K.  103—104. 

1 

92.  Kävliiigeån. 

412 

Morups  Tånge    .  .  . 

M 

41.0 

14.3 

6 

11 

10 

2 
2 

1 

3 

2 

— 

1244 

Ovedskloster  .... 

Ök 

27.2 

8.7 

28 

10 

7 

2 

0 

5 

3 

413 

V 

34.7 

12.0 

6 

13 

7 

1 

2 

3 

1308 

Hm 

23.4 

141 

29 

7 

6 

1 

1 

1 

104.  Himlailn. 

351 

Kl 

24.1 

7.7 

28 

11 

8 

1 

0 

4 

1 

5 

414 

G 

44.5 

18.0 

6 

13 

10 

2 

1 

2 

K.  92-93. 

352 

Barsebäck  
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5.6 

28 
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1 
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0 
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1224 

Ta 

49.9 

21.8 

6 
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1 

3 

1 

5 

1 
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Trollenäs  

Ts 
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0 
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2 

1 

6 

1 

1419|Svalöv  

S 
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9.7 

28 

13 
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1 

0 

4 

5 
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Kv 

1  52.1 

,  25.0 
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14 

9 

3 

1 

1  2 

1 

6 

1 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 
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Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Namn 
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0 
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på  24  tim. 


nederbörd 
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1316 
1317 
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1314 
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1141 
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1133 
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1151 
1345 
1177 
1156 
430 
432 
433 
1163 
435 
1414 
1181 
1275 
1134 
1152 
1153 
436 
1157 
1176 
625 
1429 
444 
1415 
445 
1442 
1318 
450 
451 
452 
453 
460 
461 
462 
1448 
1445 
1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


1165 
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108.  Vänern-Göta 
älv. 

Jjikenäs  

Ekshärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshnlt  

Amberg  

Dej  eters  

Karlstad  

S.  Viggen  .... 
Lekvattnet  .... 
Lönnhöjden  .... 
Rottneros  .... 

Frykfors  
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Ulverud  

Lenungshammar 
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Lindås   
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8 
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6 

Gb 
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7 

Da 
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6 

Ma 
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482 
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Skaraborgs  län. 
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0 
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6 
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0 
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Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


406 
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1131 
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621 


1132 
415 
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1140 
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1295 

1175 


420 
1446 
422 


439 
1447 
1432 
1020 

443 


108.  Väneru-Göta 
älv. 

Tolsgärden  .  . 
GuUspäng  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälm  Säter  .... 

Marie  dal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagården  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


103.  Atran. 

Önnarp  

Ulricehamn  .... 

Axelfors  

Mörkö  

Tranemo  

Uddebo  

Astafors  

105.  Viskan. 

Långared  

Borås  

Rydal  

Häggärda  

Öxabäck  

Haby  

Linhult  

106.  Rolfäån. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta- 
älT. 

Köln  

Bräcke  

Håvreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 
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R 

Va 
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Sd 
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Rp 

H 

Ha 

Md 
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Tg 
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53.2 

39.3 
19.9 
26.5 
23.8 
22.0 
35.9 
42.1 
42.7 
27.3 
25.2 
21.0 
35.9 
24.2 


15.2 
31.2 
9.0 


10.5 
6.0 
6.9 
9.4 

22.2 


11.0 
18.2 

14.5 
7.1 
8.6 
8.1 
11.8 
9.8 
21.9 
10.0 
12.8 
4.9 
7.2 
13.4 
8.1 


10 
14 

14 
6 
7 
11 
2 
10 
12 
12 
14 
11 
13 
13 


Älvsborgs  län. 


öp 

52.7 

12.1 

30 

12 

11 

5 

1 

7 

2 

u 

73.3 

14.7 

6 

18 

16 

5 

2 

7 

1 

7 

0 

A 

66.6 

22.1 

29 

7 

7 

4 

2 

2 

M 

70.8 

19.4 

6 

17 

14 

5 

1 

9 

12 

Tr 

68.8 

16.1 

6 

20 

14 

4 

2 

8 

0 

1 

0 

Ub 

53.1 

16.0 

6 

13 

12 

3 

1 

5 

0 

0 

0 

Å 

78.0 

26.0 

6 

18 

15 

4 

2 

8 

3 

5 

1 

Ld 

71.6 

11.3 

29 

19 

13 

6 

2 

7 

1 

8 

1 

B 

85.7 

13.1 

6 

20 

18 

5 

2 

5 

8 

2 

R 

96.2 

20.2 

6 

20 

18 

7 

3 

7 

2 

7 

1 

Ha 

112.2 

21.8 

6 

19 

17 

9 

4 

6 

1 

1 

Ö 

81.1 

17.3 

6 

22 

14 

6 

2 

8 

4 

3 

1 

Hy 

75.6 

18.6 

6 

16 

13 

6 

2 

6 

3 

1 

Lt 

83.7 

28.0 

6 

18 

13 

4 

3 

7 

1 

1 

Hl 

86.0 

15.7 

29 

17 

16 

7 

2 

3 

Hu 

90.8 

17.0 

6 

17 

16 

7 

3 

2 

G 

82.9 

20.5 

6 

17 

14 

7 

2 

3 

1 

Kn 

28.3 

9.4 

3 

13 

11 

1 

0 

3 

5 

Be 

19.5 

3.7 

29 

12 

6 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

Hni 

35.1 

10.0 

3 

14 

8 

2 

1 

4 

Bf 

40.4 

7.6 

3 

15 

12 

2 

0 

4 

3 

V 

47.8 

9.7 

6 

20 

14 

3 

0 

3 

1 

1 

0 

35 


Tab.  2.   Nederbörd  under  mars  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

daga 

r  med 

Nammer 

1 

^    H    TTI  n 

Xi      dl     Ul  u 

Beteckning 

Samma 

Största 
pä  24  tim 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

äska  1 

mm 

mm 

1 

-  ^ 

1 5 

§  10 

g  0.1 

1306 

Hjnlkvarn   

Hj 

00  b 

10. u 

6 

J9 

0 

1 

1 

1 

— 

-- 

— 

499 

Koberg  

K 

53.4 

14.5 

6 

13 

11 

4 

1 

2 

503 

Kilanda  

Ka 

45.y 

10.7 

29 

11 

10 

5 

1 

4 

506 

Olovstorp  

0 

52.5 

12.5 

7 

10 

8 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

507 

Vårgärda  

Vg 

60.8 

26.3 

5 

10 

9 

3 

2 

510 

Upplo  

Uo 

39.1 

14.5 

29 

6 

6 

3 

I 

1 

— 

— 

— 

Kvarnabo  

Kv 

48.5 

12.0 

29 

8 

8 

4 

2 

0 
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Öjared   

Öd 

66.0 

21.0 

6  12 

11 

5 

1 

1 

— 

Flöda  

F 

66.8 

12.8 

9 

12 

10 

6 

Cl 

3 

2 

2 
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Hnlan  

Hn 

70.7 

18.3 

6 

14 

13 
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1 

2 

— 

2 

112.  Enuiiigdals- 

älven. 

Guuuesbvn  

J 

36.8 

11.5 

3 

11 

10 

2 

1 
i 

3 

Göteborgs  och  Bohus 

län. 

K.  107—108. 

520 

Vinga  

Vf 

33.8 

9.0 

6 

11 

9 

2 

0 

2 

1 

6 

— 

108.  Yänerii-Göta- 

älv. 

501 
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H 

— 
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Ellesbo  
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47.4 

11.6 

29 

13 

11 

3 

1 

1 

3 

1 

1 
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.Tonsered  (Nybygget)  . 

Jo 
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28.1 

6 

18 

15 

4 

1 

4 

3 

1 
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Hindäs  

I 

100.7 

22.0 

6 

21 

15 

9 

2 

5 

Göteborg  

G 

45.5 

17.4 

6 

18 

11 

1 

1 

2 

0 

(t 

v 

0 

K.  108—109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

24.7 

4.8 

29 

12 

9 

0 

0 

2 

— 

— 

— 

522 

Säby  

Sä 

41.7 

5.6 

3 

16 

12 

3 

0 

4 

— 

— 
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Bråttkärr  

Br 

47.7 

9.4 

6 

15 

12 

2 

0 

1 

1 
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Måseskär  

Mf 

30.2 

8.5 
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18 
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1 

0 

2 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 
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16.1 
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1 

2 
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5.0 

6 

7 

7 

1 

0 
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SI 

26.0 
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8 
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2 

0 

2 
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Gd 

18.7 

5.3 

18 
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0 

2 

3 
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Ursholmen  
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18.2 

5.9 

18 

11 

6 

1 

0 

0 

111.  StrömsåD. 

1178 

Hävelund  

Hf 

41.1 

8.6 

3 

13 

10 

4 

0 

2 

10 

534 

Strömstad  
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7.5 

18 
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Gottska  Sandön  .   .  . 
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3.5 

6 

8 

4 

0 

0 

6 

542 

St.  Karlsö  

K 

12.0 

4.1 

6 

6 

4 

0 

0 

1 

7 

1 

537 

Visby  

V 

31.2 

11.8 

6 

10 

6 

3 

1 

4 

1 

0 

1155 

Tingstäde  

T 

29.6 

12.0 

6 

5 

4 

3 

1 

2 

r       10°       12'       IV       16'       18:  20-      ZZ-  2',- 


Nederbörd  i  mars. 


t 


36  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  mars  1921. 
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värde 

mm 

Tjock- 
lek- 
cin 

V  at- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 

mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom-  ' 
råde :  i 

r  0 

r  n 

e  ä 

1  v 

K 

a  I  i 

X  ä 

V 

L 

H  1  e  ii  I 

V 

Station : 

Abisko  j 

Kiruna 

Jakkasjärvi 

Karesuando 

Junosuando 

Gällivare 

Skröven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.  Tjåmotis 

Porjus 

Randijaur 

1 
10 
17 
24 
31 

4S 

43 
41  1 
41  i 
46  1 

2.4  \ 
2.5 
2.5 
2.4 

47 
57 
54 
66 
66 

2.0 

2.2 
2.2 
2.5 

33 
34 
31 
36 
40 

2.1 
2.2 
2.1 

2.6 

29 
32 
40 
40 

1.0 
1.4 
1.9 
2.1 

47 
51 

1.8 
2.4') 

38 
48 
43 
46 
60 

I.51) 

1.8ä) 

41 
34 
32 
28 
24 

1.5 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

42 
50 
52 
49 
60 

2.6 
2.4 
2.7 
2.6 

62 
63 
49 
49 
51 

1.8 
2.0 
2.6 
2.8 
2.9 

41 
42 
42 
42 
48 

1.8 
1.6 
1.8 
1.6 

50 
58 
58 
70 
68 

1.91) 
2.0«) 

33 
39 
36 
36 
40 

1.9 
1.7 
1.8 
1.9 

Flodom- 
råde : 

I 

Il  1 

e  ä  1 

v 

Skellefteäly 

Mångby- 
ån 

U  ni  e 

älv 

Å  n  g  e 

r  in 

a  II  ä  I  v  e 

u 

Station : 

Jokkmokk 

Pnottaure 

Murjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Lövånger 

Tärnaby 

Stensele 

Maksjö- 
strand 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

1 
10 
17 
24 
31 

31 
38 

33  1 
29 
44  i 

2.3 
2.3 
3.3 
3.6 

34 
43 
38 
38 
58 

1.8 
1.8 
2.2 
2.4 
2.4 

41  i 
47 

43  j 

42  i 
51  1 

2.1 
2.4^) 

3.0^) 

69 
62 
59 
57 
54 

1.8 

2.0 
2.4 
2.6 
2.5 

18 
25 
17 

19 

2.7 
4.8 

2.9 

85 
94 
87 
93 
106 

2.5I) 
2.6') 

20 
29 
21 
17 
16 

2.7 
2.4 
2.7 
3.1 

51 
55 
50 
47 
45 

2.1 
2.0 
2.3 
2.2 
2.2 

32 
32 
24 
21 
19 

2.6 

3.4 
3.3 
3.8 

33 
42 
28 
23 
29 

3.5 
3.2 
3.7 
2.2 

36 
43 
34 
32 
31 

2.1 
2.6 
2.6») 
2.6 

Flodom- 
råde : 

Äng-er- 
manälyen 

Indals- 
älven 

Ljungan 

Del- 
fi ngersån 

Ljnsnan 

Testebo- 
åu 

(xavleån 

Olandsån 

Norr- 
täljeån 

K.  60 

—61 

Station : 

Multrå 

Bispgården 

Ljung( 

ialen  | 

Volmsta 

Bjuråker 

Ljasnedal 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Experi  men- 
talfältet 

1 

10 
17 
24 
31 

36 
37 
35 
18 
15 

2.1>) 
2.3 

70  i 
72 
65 
58 
64  t 

23 
17 
12 
BS 
BS 

2.4I) 

37 
23 
BS 
B 

B  t 

3.08) 

41 
41 
31 
26 
19 

2.7 
2.7 
2.9 
4.0 
3.7 

42 
40 
29 
BS 
BS 

1.4 
1.7 

2.9 

29 
26 
10 
B 
B 

4.61) 

28 
17 
9 
B 
B 

2.6 
3.01) 

7 
BS 
B 
B 
B 

3.6') 

5 
B 
B 
B 
B 

3 
B 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

D  a 

1  ä 

1  v 

e  n 

M 

ä  1 

are 

n-N 

0  r 

r  s 

t   r  ö 

III 

Station : 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

1 

10 
17 
24 
31 

53 
55 
52 
33 
28 

2.3>) 
3.0 

51 
45 
28 
15 
BS 

2.2 
2.5 
3.0 
3.3 

31 
36 
30 
B 
B 

3.3') 

21 
16 
3 
B 

B 

3.2 
3.3 

BS 
BS 
BS 
B 

i  B 

BS 
BS 
BS 
B 
B 

29 
3 
B 
B 
B 

2.2 
1.8 

12 
BS 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

Nykö- 
piugsån 

Eilaån 

v  f 

i   t   t  e 

r  n- 

-M  fl 

tal 

a  8 

t  r 

ö  ni 

Botorps- 
ströinmen 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Ålberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

I 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

1 
10 
17 
24 
31 

B 
B 
B 
B 
B 

:  B 

BS 
B 
B 
B 

B 
6 
B 
B 
B 

3.3 

B 
B 
B 
B 
B 

BS 
BS 
B 
B 
B 

B 
9 
B 
B 
B 

2.1 

Flodom- 
råde: 

E  in 

å  u 

Alsterån 

Lyckeby- 
ån 

Nättra- 
byån 

Hel? 

?eån 

Segeån 

I 

a 

n 

Station : 

Rödjenäs 

Lannaskede 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marieland 

Hönj 

arum 

Svedala 

Rörsbult 

Ulvahult 

Ryd 

1 

Lagan 

Rudö 

1 
10 
17 
24 
31 

B 
BS 
B 

B 
B 

B 
9 
BS 
B 
B 

1.9 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
8 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
7 
B 
B 
B 

3.6 

B 
9 
B 
B 
B 

3.6 

B 
10 
B 
B 
B 

B 
23 
B 
B 
B 

2.6 

Flodom- 
råde: 

Lagan 

Nissan 

Viskan 

K.  107-108 

V 

ä  n 

e  r 

u— G  ö 

t  a 

ä  1 

v 

Station : 

Hökhult 

Kinnared 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Stömne 

Köln 

Sågen 

Tyngsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 
10 
17 

24 
31 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
BS 
B 
B 
B 

B 
8 
B 
B 
B 

1.3 

B 
BS 
B 
B 
B 

61 
27 
23 
9 
BS 

1.6 
3.1 
3.6 

60 
59 
37 
BS 
7 

2.5 
2.4 

2.5 

54 
50 
26 
7 
2 

2.6 
3.6 
2.6 
1.6 

31 
29 
12 
B 
B 

2.7^ 
3.6 

27 

Flodora- 
omräde: 

V 

ii  n 

e   v   n — 

G  ö 

t  a 

ä  I 

v 

K.  108— 109 

K.  110-111 

Strömsån 

Station: 

Gry  th  ytte- 
hed 

Filipstad 

Hornknllen 

Karlskoga 

Gullspång 

Götlunda 

Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svandal 

Äspelunden 

1 
10 
17 

24 
31 

34 
23 
10 
BS 
B 

2.6 
3.4 
5.9 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
BS 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 



»)  Uppmätt  d.  15.        Uppmätt  d.  31.    «)  Uppmätt  d.  28.    «)  TJppmätt  d.  30.    *)  Uppmätt  d.  23.       Uppmätt  d.  12.    ')  Uppmätt  d.  3. 
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NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 


Ar^åna  3.    Del  II.  4. 

o  c? 


April  1921 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattuiug  av  neder- 
börden i  april  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  eu  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  677  stationer  rö- 
rande månadens  uederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  29  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =  interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


Norrbotten,  övre      !  delen  .  . 

4G3 

30.3 

170 

>       ,  mellersta    >     .  . 

319 

12.9 

80 

»       ,  nedre         »     .  . 

273 

22.4 

132 

Västerbotten,  övre        »     .  . 

231 

16.2 

90 

>        ,  mellersta  f     .  . 

190 

17.6 

93 

>        ,  nedre      »     .  . 

169 

26.7 

116 

516 

19.8 

100 

Västernorrland  

255 

20.9 

99 

197 

39.3 

156 

1  Kopparberg  

300 

33.4 

120 

91 

47.6 

129 

1  Västmanland  

68 

41.7 

131 

53 

39.7 

150 

1  Stockholms  stad  onh  län  .  .  . 

79 

30.8 

117 

1  Södermanland   

68 

39.6 

131 

'  Östergötland  

110 

35.5 

115 

Jönköping  

Norra  Kalmar  .... 
Södra  Kalmar     .  .  . 

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  .... 

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Älvsborg  .  .  . 
Södra  >  .  .  . 
Göteborgs  och  Bohus 
Gottland  


Hela  riket 


Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

115 

36.4 

114 

18 

40.0 

124 

,  68 

34.1 

117 

99 

31.0 

96 

30 

17.4 

52 

t  65 

22.8 

63 

48 

20.1 

62 

!       49  ■ 

22.4 

61 

i  193 

26.9 

75 

85 

31.7 

95 

66 

31.2 

75 

I  61 

40.0 

91 

50 

18.4 

48 

32 

25.0 

100 

1  4  392 

26.7 

105 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

W 

o 

<rf- 

ni 
o 

5' 

CO 

0 

B 
B 

 p  

mm 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

tr 

a<3 
n 

& 
§' 
B 

U3 

sr 
s= 

0 

B 

B 

>-* 

Namn 

tö 
<t> 

r+- 
O 
O 

s. 

5' 

09 

CO 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

b' 

B 

OO 

p 

mm 

dag 

i  0.1 

él 

^5  ji;10 

^0.1 

mm 

mm  j  dag 

^0.1 

äl 

ä5 

2  10 

äO.l 

1385 
1384 
1 

1390 
1194 

1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 

1199 
1112 

1311 
45 
1283 

1279 

597 
o 
4 
5 

598 
6 

1392 
1237 
11 
1240 
1110 

14 

15 
17 
22 
23 
1377 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
85 

Norr 

1.  Toriieälv. 

Björkliden  

Kopparåsen  .... 
Riksgränsen  .... 

Stordalen   

Abisko   

9.  Luleälv. 

Jaurekaska  

Njuonjesberget  . 

Njuonjes  

Kvikkjokk  

Tjåmotis  

Luvos   

13.  Piteälv. 

20.  Skellefteälv. 

Merkenes  

Jäckvik  

Vuonatjviken  .... 

28.  Umeälv. 

Norrbot 

1.  Torneälv. 

Jukkasjärvi  .... 
Svappavara  .... 

Karesuando  .... 

4.  Kalixälv. 

Kalixfors  

Soatojärvi  

9.  Liileälv. 

Porjas  

Ligga   

Randijaur  

Jokkmokk  

Juggijaur  

bott 

Ks 
Ri 
Sd 
Ao 

Su 
Ja 
Ns 
N 

Q 
Ta 
Pe 
Lu 

Na 

Kb 

Bs 

Ms 
Jk 
V 

Am 

ten; 

Be 
Ki 
Ji 
Sa 
La 
K 

Kx 
So 
Ge 
Mo 
Sn 

Po 

Lg 

Hö 

R 

Nr 

Tr 

J 

Jg 

Ks 

Vu 

Pu 

M 

Ng 

ens 

87.7 
125.3 
155.8 
27.0 
16.9 

7.9 
38.9 
13.0 
9.2 
9.6 
6.1 
5.9 
8.5 
19.1 

9.9 
9.6 

21.9 
10.0 
13.8 

lOA 

3  läi 

8.8 
15.3 
8.3 
6.9 
24.7 
18.4 

13.5 

7.2 
13.1 
7.0 

8.4 
4.6 
19.8 
6.9 
4.1 
19.0 
13.1 
13.8 
11.4 

21.6 
10.1 
4.9 

län 

24.3 
33.7 
54.3 
7.0 
4.6 

2.0 
13.3 

4.6 

9.0 
4.3 
4.8 
6.9 
7.5 

3.6 
3.5 

11.5 
7.4 
6.3 

8.0 

I,  n 

3.8 
7.3 
4.2 
4.2 

II.  5 
11.8 

7.3 

3.7 
6.5 
1.3 

4.6 
3.5 

10.4 
4.1 
2.7 

10.5 
6.9 
8.0 
9.5 

13.8 
7.4 
2.5 

,  ÖVl 

10 
30 
30 
10 
10 

2,10,30 
1 

2 

19 
19 
19 
19 
19 

2 

19, 20 

3 
19 
19 

19 

lellei 

12 
19 
19 
15 

8 

5 

19 

19 
19 
11 

19 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 

19 
19 
19 

•e  d 

14 

20 
20 
12 
12 

8 
5 

6 
2 
3 
3 
3 
12 

6 
7 

11 
6 
8 

5 

?sta 

3 
12 
7 
3 
6 
9 

3 

4 
4 
9 

5 
4 
4 
4 
5 
6 
9 
8 
2 

5 
3 
4 

ele 

13 
15 
14 
7 
5 

4 
5 

3 
1 
2 
2 
2 
5 

4 
3 

7 

2 

4 
2 

d€ 

3 
4 
2 
3 
4 
4 

3 

2 
4 
3 

2 
1 
4 
2 
1 
5 
3 
4 
2 

5 
3 
1 

n. 

5  3 
8  3 
5  3 
1  0 
0  0 

0  0 
4  2 

0  0 

1  0 
0  0 

0  0 

1  0 
1  0 

0  0 

0  0 

1  1 
1  0 
1  0 

1  0 

;len. 

0  0 

1  0 
0  0 

0  0 

2  1 

1  1 

1  0 

0  0 

1  0 
0  0 

0  0 
•  0  0 

1  1 

0  0 

0  0 

1  1 

1  0 
1  0 
1  0 

1  1 

1  0 
0  0 

5 
18 
18 
8 
6 

3 
0 

2 
2 
2 
3 
3 
10 

1 
3 

5 
4 
6 

3 
2 

10 
5 
2 
6 
8 

2 

3 
4 

4 
2 
3 
1 
3 
4 
5 
5 
2 

3 
2 
3 

3 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

2 

0 
0 

0 

2 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

1285 

548 

549 

1287 
551 

624 
1234 
1235 
7 
8 

1236 

1238 
1239 
1241 
546 

1340 

32 
36 
37 
38 
1312 
39 

1439 
42 

43 
41 
1230 

52 
573 
574 
552 
579 

13.  Piteälv. 

17.  Åbyälv. 

Stormyrheden  .... 

18.  Bjskeälv. 

Allejaur  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommerträsk    .  .  . 

Norrb 

1.  Torneälv. 

Junosuando  ... 
Kaunisvara  .          .  . 
Apua  . 

Matarengi  

Haparanda  

3.  Saugisåu. 

Lappträsk  

4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  

Kompelusvara  .... 
Storkölen   

6.  Yitåii. 

Högsön   

9.  Luleäiv. 

Övre  Svartlå  ... 
Degerbäcken  .... 

Sandträsk  

Holsvattnet  .... 
Boden   

K.  12—13. 

Öjebyn  

Piteå  

K.  13—14. 

Rödkallen  

15.  Rokån. 

18.  Byskeälv. 

Haraliden  

Väste] 

28.  Umeälv. 

Tärnaby   

Boksjön  

Tjulträsk   

Jn 

St 

A 

He 
Gl 

otte 

Ju 
Kv 
Aa 
Öt 
H 

Lt 

Si 

Kp 

S 

Mo 

Hn 

Bo 

Sv 

D 

Sk 

Ho 

Bn 

Öb 
P 

Rf 
Fn 
Hl 

fbot 

T 

Bo 

A 

Tj 

Sj 

7.5 

20.8 

28.9 

19.5 
13.6 

ms  ] 

14.2 
12.2 
35.4 
31.3 
35.8 

37.3 

19.8 
10.7 

27.7 

15.6 

10.0 

19.2 
28.7 
10.2 
19.0 
20.9 

26.4 
18.3 

34.4 
16.2 
27.8 

tens 

19.9 
11.5 

10.0 
20.9 
13.0 

4.8 

8.2 

14.2 

7.2 
3.0 

Län, 

4.7 
4.6 
13.4 
11.4 
14.2 

13.0 

9.1 
4.0 

11.2 

6.0 

5.6 
7.1 

10.1 
3.9 
6.2 

11.0 

10.4 
11.8 

16.8 
8.8 
8.6 

!  lä] 

4.8 
5.5 
7.7 
7.1 
8.0 

19 

19 

19 

19 
14 

nec 

4 
15 
15 
15 
18 

15 

19 
15 

15 

15 

16 
15 
15 
19 
19 
19 

15 
15 

18 

18 

19 
1,  Ö 

12 
19 
19 
12 
19 

3 
9 
5 

11 

10 

Ire 

5 
4 
9 
4 

5 

6 

4 

6 

6 

5 

3 
7 
9 
6 
8 
4 

3 
4 

4 
2 
7 

vre 

12 
6 
2 
9 
5 

3 

6 

5 

6 
6 

dele 

5 
3 
7 
4 
5 

4 

4 
4 

5 

4 

3 
3 
4 
4 
3 
2 

3 

3 

4 

2 
6 

del 

6 

1 

4 
3 

0 

1 

1 

1 
0 

m. 

0 
0 
3 
4 
2 

3 

2 
0 

2 
1 

1 

2 
2 
0 
2 
2 

3 
1 

2 
2 
3 

en. 

0 

1 
1 

2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 

2 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

1 

1 

1 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 

3 

8 
10 

3 
3 
8 
4 
8 

2 

3 
4 

3 

3 

3 
5 
5 
o 
4 
3 

3 
3 

3 
2 
5 

5 

3 
2 
6 
4 

1 

0 

0 

1 

2 

2 

6 
0 

4 
0 

0 

1 

Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

>  0  1 

hagel 

dimma 

Oi 

PT 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

il 

§5 

i  10 

38.  Åugermaiiiilveiu 

1137 

Kl 

18.9 

11.2 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

— 

— 



1202 

Bl 

16.0 

7.9 

19 

11 

4 

1 

0 

8 

— 

— 

582 

Si 

17.8 

12.9 

19 

5 

3 

1 

1 

3 

— 

— 

1206 

Av 

17.6 

7.5 

19 

8 

8 

1 

0 

3 

— 

— 

— 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefteälv. 

1430 

Johanuisberg,  Berget  . 

•>S 

90  7 

19  1 

a 

o 

3 

1 

1 

6 

1 

— 



1263 

Johannisberg,  Gården 

•iS 

1  1  7 

3 

1 

\ 

6 

1 

— 

46 

Malå  

M 

12.8 

4.9 

4 

6 

4 

0 

0 

4 

— 

— 

28.  Unieälv. 

1402 

v 

12.8 

5.9 

19 

4 

4 

1 

0 

4 

— 

— 

0 

53 

S 

15.2 

7.2 

19 

10 

3 

1 

0 

7 

0 

1 

575 

Ju 

16.7 

9.7 

19 

13 

3 

1 

0 

12 

0 

2 

0 

1394 

SI 

16.5 

11.3 

19 

4 

3 

1 

1 

3 

— 

— 

576 

Ul 

22.5 

6.5 

21 

6 

6 

2 

0 

4 

— 

— 

577 

Ny 

16.8 

10.5 

19 

4 

3 

1 

1 

4 

— 

— 

— 

578 

Bäverträsk  

Bk 

22.7 

9.6 

18 

7 

5 

2 

0 

/ 

— 

580 

Nordanås  ..... 

No 

16.2 

7.7 

19 

3 

3 

1 

0 

3 

z 

— 

1395 

Bergvattnet  .... 

Bt 

20.1 

12.8 

19 

5 

3 

1 

1 

4 

1 

1393 

Bs 

9.6 

5.0 

20 

5 

3 

1 

0 

1 

JL 

— 

1396 

Bj 

17.3 

6.1 

19 

5 

5 

2 

0 

4 

30.  Öreälv. 

1265 

Kr 

16.8 

4.2 

19 

7 

5 

0 

0 

7 

— 

1 

— 

34.  Gideälr. 

1284 

Sö 

25.1 

7.8 

18 

7 

5 

2 

0 

6 



38.  Ångermanälven. 

63 

Maksjöstrand  .... 

Ma 

11.7 

6.2 

16 

3 

3 

1 

0 

2 

661 

Is 

17.7 

10.5 

19 

4 

3 

2 

1 

2 

— 

— 

1201 

Häggås  

Hs 

19.6 

5.7 

4 

10 

6 

2 

0 

7 

2 

1203 

Granåsen  

G 

22.1 

7.3 

4 

8 

5 

1 

0 

4 

— 

Västerbottens  län,  nedre 

delen. 

18.  Byskeälv. 

550 

Mn 

15.0 

5.5 

19 

5 

4 

1 

0 

3 

— 

— 

19.  Kågeälv. 

1231 

Dl 

24.6 

10.1 

15 

4 

4 

2 

2 

3 

20.  Skellefteälv. 

1264 

Gn 

28.8 

15.5 

15 

5 

4 

2 

1 

3 

1 

K.  21—22. 

48 

Bf 

37.5 

15.3 

18 

5 

4 

3 

1 

3 

1 

22.  Mängbyån. 

49 

L 

27.2 

13.0 

18 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

25.  Dalkarlsäu. 

50 

Bygdeå   

B 

29.8 

7.8 

17 

5 

3 

3 

0 

3 

K.  2.5—26. 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

30.1 

13.5 

24 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

Station 

Nederbörd 

Åntal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

8n3 

BJ- 

IS 

a 

a. 
B 
8 

mm 

mm  1 

dag 

2  0.1 

i  5 

2  0.1 

28  Uiiieälv. 

581 

Tn 

28.2 

12.1 

18 

5 

4 

2 

1 

5 

1437 

Hä 

17.3 

10.0 

15 

4 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

425 

Kulbäcksliden    .  .  . 

K 

22.4 

7.2 

19 

4 

4 

3 

0 

3 

55 

Br 

27.6 

8.0 

20 

4 

4 

3 

0 

2 

2 

56 

U 

21.6 

6.3 

15 

5 

5 

1 

0 

3 

0 

2 

K.  28—29. 

57 

Holmögadd  .   .      .  . 

n 

31.8 

9.5 

24 

5 

5 

4 

0 

2 

30.  Öreälv. 

58 

Ö 

31.1 

20.0 

19 

6 

3 

2 

1 

4 

1 

Jämtlands  län. 


1219 
1267 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


88.  Åiigeriiiaiiälven. 

Leipikvattnet  .  .  . 
Jormvattnet  .... 

Gäddede   

Munsvattnet  .... 
Fiskåvattnet  .... 
Älghallen  

40.  Iiulalsälveu. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  

Duved  

Kvarnä  

Vålådalen  

Tossåsen  

Yerkön  

Östersund  

Östersund  III  .  .  .  . 

Törsta  

Rörtjärn  

Gunuarsvattnet  .   .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjden    .  .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgården  

42.  Ljniigan. 

Ljungdalen  ....  o 
Tossåsen,  (Nedgården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljnngä  


48.  Ljiisuan. 

95  Ljnsnedal  .  .  . 
1212  Backvallen  .  .  . 
1211  Myskeläsen  .  .  . 
1148  Linsäll  .... 
1220  Storhärjeåvalleu 
1210  Högen  

96  Nilsvallen   .  .  . 


1209 


53.  Dalälven. 

Storfjäten    .  .  .  . 


Jjc 

4i  7 

1 1  5 

O 

10 

4 

2 

0  0 

m  0 

7  n 

9 

A 
** 

9 

n 

2 

GA 

26.8 

10.9 

1 

7 

6 

1 

1 

4 

Mn 

2G.6 

20.0 

19 

4 

4 

1 

1 

3 

Ft 

16.5 

7.0 

2,19 

3 

3 

2 

0 

1 

Ä 

20.1 

6.3 

19 

9 

5 

1 

0 

5 

Ed 

37.1 

12.0 

1 

9 

8 

2 

1 

5 

Kå 

22.1 

10.0 

12 

4 

4 

2 

1 

2 

Sn 

39.7 

17.5 

2 

9 

8 

3 

1 

7 

Sk 

37.1 

11.7 

2 

11 

8 

3 

1 

7 

I) 

25.3 

8.9 

19 

8 

6 

2 

0 

5 

Kv 

40.4 

11.6 

20 

13 

7 

4 

1 

2 

Vd 

18.1 

12.5 

19 

2 

2 

2 

1 

2 

To 

19.9 

9.8 

18 

5 

3 

2 

0 

4 

V 

7.4 

4.6 

19 

5 

2 

0 

0 

3 

Ö 

17.8 

8.8 

19 

9 

4 

1 

0 

8 

18.3 

13.3 

18 

4 

4 

1 

1 

2 

Ta 

11.6 

4.3 

1 

6 

4 

0 

0 

4 

T 

22.0 

10.2 

1 

5 

4 

2 

1 

3 

Gu 

9.5 

3.4 

19 

4 

4 

0 

0 

4 

Vt 

6.6 

2.7 

4 

4 

3 

0 

0 

4 

R 

18.8 

6.2 

19 

8 

5 

1 

0 

4 

Bo 

20.3 

8.5 

18 

7 

3 

2 

0 

2 

Fa 

19.8 

10.5 

20 

4 

4 

2 

1 

3 

Bp 

3.1 

1.4 

19 

3 

2 

0 

0 

3 

Ln 

16.6 

11.6 

20 

5 

3 

1 

1 

4 

Ng 

11.1 

8.5 

19 

2 

2 

1 

0 

2 

K 

11.6 

3.8 

19 

5 

5 

0 

0 

3 

Ss 

7.4 

3.9 

19 

5 

2 

0 

0 

4 

Nb 

Sö 

52.2 

35.9 

18 

5 

4 

2 

1 

3 

L 

17.9 

7.1 

18 

6 

6 

1 

0 

3 

Ll 

2.6 

1.0 

1 

6 

1 

0 

0 

6 

Ba 

5.0 

2.5 

21 

o 

o 

2 

0 

0 

2 

M 

8.5 

3.9 

13 

7 

3 

0 

0 

6 

Li 

10.6 

4.1 

19 

3 

3 

0 

0 

3 

Sh 

24.4 

6.2 

13 

11 

6 

1 

0 

10 

H 

18.5 

8.5 

18 

5 

3 

2 

0 

4 

S 

21.0 

6.8 

18 

7 

6 

2 

0 

5 

St 

17.0 

3.1 

13 

10 

8 

0 

0 

10 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1931. 


station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


20.1  §1 


ä5  ilO 


g  0.1 


Västernorrlands  län. 


1114 


602 


61 
1179 


62 
72 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


34.  Gide  älv. 
Högbränna  .... 

K.  34-35. 

Kasa  

36.  Moälveii. 

Mo  

Hampnäs  .... 

K.  36—87. 

Skag  

K.  37-38. 

Nordvik  

38.  Åiigeruianälven. 

Östra  Junsele 
Granberget 
Rossön 
Ramsele  . 
Förse  .  . 
Multrå  .  . 
Björkå  Bruk 

K.  38-39. 

Lungö  

Härnösand  .  .  . 


K.  39  -  40. 

80iTynderö  

40.  Indalsälveu. 

79  Oxsjö  

1268  Lagfora  

41.  Selångersån. 

81  Sidajö  

42.  Ljuugan. 

83  Viken  

85  Ange  

87  Österström  

89  Häljum  

K.  42—43. 

90  Bremö  

44.  llariiiåiigcrsåu. 

1233  Gäddtjärnaåsen  .  .  . 


Hö 

34.5 

13.8 

18 

6 

5 

3 

1 

5  - 

K 

23.1 

7.4 

19 

^6 

4 

3 

0 

4 

Mo 
Ha 

Z'±.ö 

1  1 

10. 1 

1  Q 

o 

9 

1 
1 

O 

Sf 

21.1 

6.5 

15 

7 

5 

2 

0 

2 

N 

11. b 

0.1 

lö 

A 

1 
1 

Q 
O 

Ja 

Gr 

Ro 

R 

F 

M 

Bj 

15.8 
19.8 

29.9 
28.9 
14.5 

iy.6 

(.2 

4.3 
7.5 
10.2 
14.2 
11.7 

y.7 

1  R 

19 
18 
18 
18 
18 

1  s 
lo 

0 

8 
4 
8 

8 
2 

D 

A 
4 

5 
4 
5 
5 
2 

D 

Q 
O 

0 
2 
3 
2 
1 

1 
1 

Cl 
0 
0 

1 
1 
1 

A 

yj 

Q 
O 

8 
3 
4 
2 
1 
q 

Li 

H 

Q  1 
O  1 

35.6 

A  a 
18.5 

10 

18 

O 

4 

9 

4 

A 
U 

3 

0 
yj 

1 

9 

3 

Ty 

18.2 

8.8 

18 

6 

4 

1 

0 

3 

0 
La 

21.8 
19.0 

9.0 
10.8 

18 
18 

5 
6 

5 

5 

2 
1 

0 

1 

2 

3 

SI 

18.6 

8.1 

20 

4 

3 

2 

0 

3 

Vn 
Å 
Ö 
V 

8.8 
18.4 

26.2 

3.6 
10.6 

17.9 

13 
18 

18 

6 

8 

6 

4 

4 

4 

0 
1 

1 

0 

1 
1 

3 
3 

3 

Bf 

16.7 

9.9 

18 

5 

3 

1 

0 

2 

Gt 

24,4 

7.3 

19 

5 

5 

2 

0 

5 

Gävleborgs  län. 


44.  Hurinåugcrsåii. 

1302 

Franshamraar  .... 

Fr 

24.4 

15.3 

18 

5 

4 

1 

1 

3 

1247 

Strömsbruk  

Sb 

28.4 

9.7 

15 

5 

5 

3 

0 

3 

1 

45.  Vclåni^crsån. 

1246 

N 

22.9 

14.2 

18 

5 

3 

2 

1 

3 

93 

B 

15.0 

12.6 

18 

4 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

48.  Ljusnan. 

1119 

F 

23.1 

10.6 

18 

4 

4 

2 

2 

3 

1301 

14 

18.3 

9.9 

19 

2 

2 

2 

0 

1 

Station 


Namn 


1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
105 
106 


102 


128 
564 


342 


103 


108 
623 
109 
1142 
110 
112 
1138 
111 
113 
715 
553 
1154 
1149 
114 
1168 
1143 
115 
116 
1229 
1288 
603 
1228 
724 


Stenegärd  .... 

Svedåsen   

Ovanåker  

Bergvik    •  .  .  .  . 

K.  48—49. 

Storjnngfrun  .  .  . 

K.  49-60. 

Norrsundet  .  .  .  . 

51.  TesteboÄu. 
Katrineberg    .  .  . 

K.  51—52. 

Hälsan  

52.  Gavleån. 

Botjärn  

Sälgsjönäs  .  .  .  . 
Mackmyra  .  .  .  . 
Gävle  

K.  52-53. 

Eggegrund  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Grönsinka  .  .  .  . 
Gysinge  


48.  Ljusnan. 

Ulvsjö  

52.  Gavleån. 

Korså  

53.  Dalälven, 

Storsätern  ... 
Flötningen  ... 

Särna  

Hållstngan  ... 
Älvdalen  .... 
Östanvik  .... 
Grätbäck  .... 
Mora-Noret  .  .  . 
Rättvik  .... 
Leksand  .... 

Insjön  

Gördalen  .... 
Storbron  .... 
Grundforsen  .  . 
Tjärn  vallen  .  .  . 

Nornäs  

Transtrand  .  .  . 
Malung  .... 
Vakerskogen  .  . 
Jobannisholm  .  . 
Överborg  .... 

Närsen  

Finsthögst  .  .  . 


St 
Sv 
Or 
Bk 


No 


H 


Bt 
Gu 
M 
G 


Gr 

Gg 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


31.1 
68.8 
34.4 
46.4 


28.4 


45.2 


79.0 


40.8 


54.7 
28.0 
63.3 
41.7 


23.6 


56.2 
52.3 


Största 
på  24  tim. 


13.6 
24'0 
13.0 
14.3 


7.8 


15.1 


32.1 


15.0 


17.5 
9.2 
17.1 
16.7 


7.1 


22.5 
23.5 


18 


18 


18 


18 


14 


nederbörd 


^0.1  gl 


s5 


SlO 


g  0.1 


Kopparbergs  län. 


u 

38.6 

16.8 

18 

9 

5 

2 

2 

8 

Ko 

32.8 

10.1 

19 

4 

4 

2 

2 

Sa 

5.9 

2.9 

13 

5 

2 

0 

0 

5 

Sg 

35.5 

12.0 

12 

8 

8 

3 

2 

6 

1 

s 

14.7 

8.7 

13 

12 

8 

1 

0 

8 

1 

1 

0 

Hå 

13.4 

7.2 

13 

3 

3 

1 

0 

3 

Ä 

18.3 

8.9 

13 

8 

4 

2 

0 

4 

2 

1 

Ö 

29.6 

11.6 

13 

8 

5 

2 

2 

5 

Gr 

21.9 

8.1 

13 

6 

6 

2 

0 

4 

1 

M 

19.0 

14.2 

13 

5 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

R 

48.7 

18.3 

13 

5 

5 

5 

2 

2 

Ld 

32.6 

14.3 

13 

7 

5 

2 

1 

4 

I 

36.U 

12.2 

13 

6 

5 

4 

1 

4 

G 

Sr 

12.1 

8.1 

13 

4 

4 

1 

0 

4 

4 

1 

Gg 

12.3 

4.5 

14 

5 

5 

0 

0 

3 

2 

Tj 

12.5 

5.1 

14 

4 

4 

1 

0 

3 

No 

17.2 

8.3 

13 

9 

5 

1 

0 

5 

1 

Tr 

24.6 

10.4 

13 

6 

6 

2 

1 

4 

Mg 

15.6 

6.6 

13 

10 

3 

1 

0 

6 

Vn 

30.4 

7.2 

18 

9 

7 

4 

0 

6 

2 

J 

23.5 

1 

1 

B 

30.3 

9.6 

18 

9 

6 

3 

0 

G 

2 

1 

Nä 

25.4 

9.8 

13 

8 

7 

1 

0 

6 

1 

Fi 

44.4 

17.6 

13 

9 

6 

3 

2 

6 

Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 
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station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


Antal  dagar  med 


ncderlwrd 


i  0.1 


^0.1 


Station 


Namn 


tö 


Nederbörd 


OJ 

0 

B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


5  0.1  §1  ä5  i  10 


BDÖ 


2  0.1 


117 
1343 
120 
121 
122 
562 
123 
124 
1298 
1290 


169 
1180 
187 
188 
189 
1169 


1145 
448 
449 

1242 


Rönndalen 
Sågniyra  . 
Grrycksbo  . 
Falun  .  . 
Vassbo  .  . 
Idkerbcrget 
Ulvshyttan 
Stjärnsund 
Solbacken 
Leknäs  .  . 


61. 


Mälaren-Norr- 
ström. 


Grängesberg 
Skattlösberg 
Nyhammar  . 
Hällsjön  .  . 
Lärnbo  .  .  . 
Lövmarken  . 


108.  Väneru-tiöta- 
älv. 

Storhögen   

Fredriksberg   .  .  .  . 

Tyngsjö  

Dravsen  


Rn 

Sa 

Go 

F 

V 

Id 

Un 

Sd 

So 

Ls 


Gb 
Sk 
Nr 
Hs 
Lo 
Lö 


Sh 
Fr 
Ty 
Or 


34.5 
49.9 

i  40.0 
35.8 
26.5 
64.1 
15.6 
499 

i56.i 


51.5 
54.1 
31.5 
50.4 
48.9 
66.8 


20.1 
47.9 
38.4 
42.3 


16.6 
15.fi 


13 
13 


12.6 
12.0 
24.1 
6.1 
16.3 
19.5 
10.8 


20.1 
21.2 
11.3 
16.6 
18.2 
27.0 


8.5 
16.8 
10.5 
12.1 


18 
18 
14 
10 
18 
18 
14 


18 
18 
18 
14 
18 
18 


13 
18 
18 
18 


Örebro  län. 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1292 

472 


Gl.  Mälaren-Norr- 

ström. 

150 

Sörbytorp  

Sö 

30.3 

11.7 

14 

10 

7 

2 

1 

7 

2 

3 

1 

571 

Bäckedalen  

Bä 

47.5 

16.3 

18 

12 

7 

2 

2 

3 

3 

3 

148 

Svartä  

Så 

44.6 

12.9 

16 

11 

8 

4 

1 

3 

1 

152 

Hasselfors  

Hf 

47.1 

17.3 

18 

8 

7 

3 

2 

2 

153 

Törntorp  

T 

45.2 

17.8 

14 

10 

7 

2 

2 

4 

154 

Kronoberget  .... 

Kr 

65.3 

22.6 

14 

10 

9 

3 

2 

7 

3 

3 

2 

155 

Lekeberga  

Lk 

67.2 

17.5 

18 

13 

11 

4 

2 

5 

7 

2 

157 

Riseberga  

R 

53.7 

14.0 

15,19 

8 

8 

4 

3 

1 

1 

1 

158 

Boxboda   

Bo 

51.3 

24.2 

18 

7 

7 

3 

1 

5 

159 

Ä 

51.1 

23.4 

18 

10 

7 

3 

2 

4 

2 

2 

160 

Ö 

45.4 

21.7 

18 

8 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

0 

168 

,Sb 

43.9 

17.2 

18 

8 

5 

3 

2 

2 

] 

0 

0 

572 

Segersjö  

S 

47.8 

22.0 

18 

7 

5 

3 

2 

1 

161 

Åsplunda   

Äl 

39.3 

20.3 

18 

7 

6 

2 

1 

1 

1243 

Sickelsjö  

Si 

46.1 

24.8 

18 

7 

5 

3 

1 

1 

171 

Bångbro  

B 

45.2 

10.2 

18 

9 

8 

6 

1 

4 

1 

1150 

Guldsmedshyttan   .  . 

Gs 

49.1 

20.6 

18 

9 

8 

2 

2 

2 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

Sp 

53.6 

19.0 

18 

7 

7 

3 

3 

7 

3 

7 

1 

175 

Dalkarlsberg  .... 

D 

47.0 

20.5 

18 

7 

6 

3 

2 

6 

1 

2 

176 

Kullatorp  

K 

49.2 

17.7 

18 

10 

8 

4 

2 

6 

1 

J422 

Km 

33.6 

15.1 

19 

9 

6 

2 

1 

2 

3 

1320 

HäUa  

Ha 

39.9 

7 

1 

1 

1337 

Kn 

67.7 

23.3 

18 

15 

9 

5 

2 

7 

0 

2 

2 

67.  Vättern-Motala- 

ström. 

241 

Äspa  

Aa 

45.2 

17.7 

18 

11 

8 

3 

1 

2 

1 

242 

Askersund  

A 

46.7 

27.1 

18 

12 

6 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

1170 

Hagaberg  

Ax 

45.7 

9.2 

18 

8 

8 

5 

0 

3 

2 

1291 

Ammeberg  

Å 

43.8 

23.2 

18 

8 

7 

2 

1 

6 

274 

Mariedam  

M 

50.5 

25.0 

18 

9 

7 

2 

1 

5 

600 

Gryt  

Gr 

43.0 

21.5 

18 

9 

8 

2 

1 

1 

1350 


1349 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 


781 
197 
1351 
1354 
201 


108.  VäMcrn-(;löla- 
älv. 

Grytbyttched  .  .  . 
Älvcstorp  .... 
]5lankafors  .... 

Mosserad  

Kedjcäsen  .... 
Karlskoga  .... 

Östcrvik  

Degernäs  


G 

Äp 

Bl 

Mr 

Kj 

Kg 

Ds 

De 


.52.5 
.50,9 
42.6 
48.1 
.59.4 
44.9 
37.8 
40.0 


17.0 
21.1 
14.3 
15.9 
21.7 

12.6 

1.3.0 
15.0 


18 
14 
18 
14 
18 
18 
14 
14 


Västmanlands  län. 


Uppsala  län. 


129 


131 
132 


134 


137 
138 


53.  Dalälven. 

Västanå  

54.  Tämuarån. 

Väsby  

Strömsberg  .... 

K.  64-55. 

Björn   

56.  Olandsån. 

Husby  

Gimo  


2 
3- 


53.  Dalälven. 

Rn 

49.3 

23.3 

18 

7 

5 

3 

2 

2 

1 

54.  Tämnarån. 

Lindsbro   

Lo 

34.8 

1.3.2 

14 

7 

7 

8 

1 

2 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

Jädcrsbruk  

Jd 

38.4 

20.9 

38 

7 

5 

2 

1 

1 

Riddarhyttan  .... 

R 

52.2 

19.4 

18 

10 

7 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

Bernshammar  .... 

Bh 

46.8 

12.7 

18 

10 

7 

3 

2 

2 

1 

Färna  

Fn 

32.0 

14.2 

18 

5 

5 

2 

1 

3 

Go 

43.2 

20.5 

18 

5 

5 

3 

2 

2 

Lisjö  

L 

46.0 

22.4 

18 

5 

5 

2 

2 

2 

5 

1 

Jämmertuna  .... 

J 

39.0 

21.4 

18 

8 

5 

2 

2 

2 

Lindsved  

Ld 

38.9 

14.8 

18 

6 

6 

3 

2 

2 

1 

2 

Fagersta  

F 

55.4 

16.5 

18 

9 

9 

4 

1 

1 

Kärrgravan  

K 

50.3 

13.7 

14 

6 

6 

4 

3 

3 

Kolbäck  

Kb 

38.3 

17.0 

18 

7 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

Mölntorp  

M 

45.7 

22.0 

18 

8 

7 

2 

2 

1 

1 

Alderstugan  .... 

A 

44.4 

21.5 

18 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

Hörnsjöfors  

Hf 

19.5 

10.5 

18 

3 

3 

2 

1 

2 

Sb 

52.3 

28.8 

18 

5 

5 

3 

2 

3 

1 

Sknltuna  

Sk 

35.4 

14.7 

18 

■7 

5 

2 

2 

3 

Västerås  

V 

51.4 

25.8 

18 

8 

7 

3 

2 

1 

2 

2 

0 

Norrby  

N 

51.0 

23.7 

18 

7 

6 

3 

2 

3 

Tärna  

Tä 

27.4 

11.1 

18 

8 

5 

2 

1 

2 

0 

3 

0 

Tomta  

T 

27.4 

13.0 

18 

7 

5 

2 

1 

4 

1 

1 

Morgongåva  .... 

Mo 

39.4 

16.0 

18 

7 

7 

2 

1 

2 

1 

Hyvlinge  

He 

38.6 

17.0 

18 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

S 

46.3 

20.4 

18 

6 

6 

2 

2 

0 

Vs 

37.6 

14.2 

18 

8 

6 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

Vb 

52.7 

28.8 

18 

7 

6 

3 

1 

1 

S 

46.1 

23.5 

18 

8 

7 

3 

1 

4 

Bf 

72.7 

60.6 

18 

9 

6 

1 

1 

3 

H 

24.0 

9.0 

18 

7 

6 

1 

0 

1 

1 

G 

,  34.9 

20.7 

18 

1  7 

7 

1 

1 

3 

1 

42 


Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 


station 


1363 
1276 
203 
205 
1323 
202 
207 
208 
209 


Namn 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Gunilösa  

Säbyholm  

Örbyhus   

Drälinge  

Österby  

Vattholma  

Uppsala  

Frötuna  

TJltnna  


Gu 

Sm 

Ö 

D 

Ös 

V 

u 

F 
Ut 


Nederbörd 


cc 

0 

B 
B 


42.8 
32.5 
42.4 
42.7 
30.5 
37.2 
39.4 
27.1 
31.9 


Största 
på  34  tim. 


mm  dag 


20.2 
14.0 
19.1 
17  6 
13.2 
14.0 
13.4 
8.2 
13.7 


18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2 0.1  ä  1^5  g  10 


g  0.1 


Stockholms  län. 


K.  54—66. 

136 

Öf 

24.2 

13.8 

18 

6 

6 

1 

1 

2 

56.  Olandsån. 

1207 

Bladåker  

B 

30.0 

12.6 

18 

7 

6 

1 

1 

4 

1 

— 

K.  oo — o7. 

140 

Understen  

U 

35.6 

24.5 

18 

8 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

139 

Hg 

34.9 

18.9 

18 

8 

6 

1 

1 

1 

— 

— 

57.  Skeboström. 

141 

Lundås  

Ls 

31.2 

20.9 

18 

6 

6 

1 

1 

2 

— 

— 

K.  67-68. 

749 

TTq  Ttl  Ttl  fl  TnV 

Vö 

25.3 

14.4 

18 

8 

6 

1 

1 

3 

58.  Broströmmen. 

1324 

N.  Järsjö  

J 

25,1 

13.3 

17 

6 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

59.  Norrtiiljeån. 

142 

R 

30.4 

12.3 

18 

7 

7 

1 

1 

1 

K.  59-60. 

144 

P 

30.0 

14.0 

18 

8 

6 

1 

1 

2 

145 

Östanä  

Ö 

28.6 

13.6 

18 

7 

5 

2 

1 

2 

60.  Åkerström. 

146 

K 

21.6 

9.2 

18 

7 

6 

1 

0 

3 

1 

0 

K.  60-61. 

224 

Svenska  Högarne  .  . 

Sh 

19.8 

9.7 

18 

5 

5 

1 

0 

0 

7 

563 

Li 

27.9 

12.9 

19 

6 

5 

2 

1 

147 

Ex  pcri  m  entalf  ältet 

E 

32.3 

17.5 

18 

7 

6 

2 

1 

2 

0 

0 

220 

Skansen  

Ss 

26.7 

14.0 

18 

7 

6 

1 

1 

3 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1399 

Sa 

28.3 

12,8 

18 

7 

7 

1 

1 

4 

211 

Vs 

17.7 

6.6 

18 

4 

4 

1 

0 

1 

2 

599 

Vb 

45.8 

29.5 

18 

8 

7 

1 

1 

1 

217 

Norsborg  

N 

42.2 

21.6 

18 

7 

7 

2 

1 

3 

1277 

Sv 

35.1 

18.1 

18 

8 

7 

1 

1 

4 

2 

219 

S 

31.8 

18.2 

18 

7 

6 

1 

1 

4 

0 

1 

K.  61-62. 

221 

FarBta  

F 

30.5 

16.6 

18 

7 

6 

1 

] 

2 

223 

Gf 

20.8 

7.6 

18 

7 

5 

1 

0 

2 

1 

Station 


1192 


1364 

225 
226 
227 
228 
559 


Namn 


1424 
168 
1327 
1222 
216 
1328 
1366 


230 


817 


233 
1278 

235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 


238 


1326 


1122 


1404 

239 


252 
2.34 
255 
264 
266 
1251 


62.  Tjresån, 
Fagersjö  .... 

K.  62-63. 

Västerhaninge 
Hammar  .... 

Nynäs  

Landsort  .... 

Viad  

Södertälje    .  .  . 


61.  Mälaren-Norr 
ström. 

Stora  Snndby  .  .  . 
Eskilstuna  .... 
Strängnäs  .... 
Åkers  styckobruk  . 
Mariefred  .... 

Nygård   

Taxinge-Näsby    .  . 

6.3.  Trosaån. 

Åda  

K.  63—64. 

Sulsta  

65.  Nyköpingsån, 

Högsjö  

Barksäter  .... 

Bie  

Högtorp  

Flen  

Hedenlunda    .  .  . 

Solbacka  

Valinge  

Nyköping  .... 

66.  Kilaån. 

Alberga  

K.  66—67. 

Tomta  


65.  Nyköpingsån. 

Kalbo  

K.  66—67. 

Kolmårdssanatoriet  . 
Hult  

67.  Yättern-Motala- 
ström. 

Prästtorp  

Kyleberg  

Källstad  

Olstorp  

Rinna  

Klockarp  


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

1    dimma  | 

1      åska  I 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

Si 

S5 

g  10 

^  0.1 

Jj  dt 

36.2 

21 .1 

18 

8 



1 

1 

3 

Ve 

28.6 

14.8 

18 

5 

5 

2 

1 

1 
i 

1 

H 

38.3 

17.5 

18 

9 

6 

3 

1 

Q 

O 

1 

— 

— 

Ns 

30.8 

19.0 

18 

4 

4 

2 

1 

o 

4) 

L 

33.0 

21.0 

18 

7 

5 

2 

1 

Q 

O 

4 

Vi 

37.5 

20.0 

19 

7 

6 

3 

1 

1 

X 

SI 

42.9 

23.0 

18 

8 

7 

2 

1 

O 

1 

1 

Söd 

erm 

anl£ 

mds 

5  läi 

11. 

o  b 

38.2 

24.5 

18 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

E 

49.7 

33.4 

18 

8 

5 

o 
2 

1 

2 

1 

Sa 

43.6 

27.3 

18 

i 

i* 
b 

1 

1 

2 

X 

3 

Å  a 

31.6 

17.5 

lo 

K 

0 

c 
0 

o 
/i 

1 

2 

M 

39.2 

23.6 

18 

7 

rr 

i 

1 

1 

1 

ssy 

46.4 

25.3 

18 

8 

Q 

O 

O 

1 

1 

Å 

44.4 

22.5 

18 

9 

6 

2 

1 

i 

1 

— 

— 

S 

27.1 

13.0 

18 

8 

8 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

Hö 

28.9 

18 

5 

5 

2 

1 

1 

— 

— 

Ba 

37^8 

24.0 

19 

6 

6 

1 

1 

2 

1 

B 

54.6 

35.9 

18 

7 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

Ht 

36.9 

7 

2 

1 

— 

Fl 

43.7 

21.3 

18 

6 

5 

3 

2 

4 

H 

50.2 

33.7 

18 

9 

7 

1 

1 

4 

So 

35.2 

17.5 

18 

8 

7 

1 

1 

1 

4 

1 

— 

Va 

V  a 

40.3 

25.4 

18 

8 

6 

2 

1 

o 

N 

33.4 

24.8 

18 

7 

5 

1 

1 

1 

0 

3 

0 

Åb 

39.2 

17.2 

19 

9 

6 

3 

1 

3 

1 

JV 

32.8 

23.2 

18 

7 

6 

1 

1 

1 
i 

\ 

Ösl 

./Cl  g,» 

3  tia 

□.ds 

läi 

Ka 

37.7 

9.0 

19 

8 

8 

2 

0 

1 

1 

Ko 

34.5 

21.0 

18 

9 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

Ht 

48.8 

32.6 

18 

10 

8 

1 

1 

2 

P 

36.0 

9.7 

19 

12 

7 

3 

0 

5 

6 

0 

2 

Kb 

21.2 

9.0 

14 

5 

5 

2 

0 

0 

K 

19.2 

5.7 

18 

9 

7 

1 

0 

0 

1 

0 

40.8 

21.8 

18 

9 

6 

2 

1 

4 

R 

124.4 

9.7 

18 

7 

6 

2 

0 

3 

2 

Sk 

35.8 

15.5 

18 

11 

9 

2 

1 

5 

0 

4 

1 

43 


Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

P 

S 
B 

a 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

TT 

p 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

s  1 

s5 

§10 

sO.l 

854 

V.  Enebv  

E 

29.2 

18.3 

18 

9 

5 

1 

1 

4 

3 

2 

269 

Ulrika   

U 

i35.0 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

32.8 

20.3 

18 

6 

6 

1 

1 

1 

— 

— 



271 

Linköping  

L 

35.4 

18.5 

18 

11 

5 

2 

1 

1 

5 

1 

0 

1162 

GrÖDkalla  

G 

35.8 

20.5 

18 

6 

5 

3 

1 

2 

1 

272 

Grensholmen  .... 

Gh 

81.6 

20.0 

18 

7 

5 

2 

1 

0 

— 

1367 

Samsala  

S 

59.8 

31  3 

18 

9 

y 

3 

1 

4 

2 

1 

276 

Finspäng  

F 

41.8 

23.0 

18 

6 

6 

2 

2 

1 

2 

n.»  Dl  DO» 

1269 

Göpperstad  

Gd 

39.8 

23.6 

18 

6 

6 

2 

1 

3 

1 

1425 

T 

29.5 

14.4 

19 

8 

7 

1 

1 

1 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränssö  .... 

Gr 

42.7 

34.5 

18 

7 

5 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

281 

Hf 

30.0 

23.8 

18 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

70.  Storåu. 

282 

A 

40.3 

29.5 

18 

5 

4 

1 

1 

2 

1 

Jönköpings  län. 


246 
247 
1331 


67.  Vättern-Motala- 
ströiii. 


Flahult    .  . 
Jönköping  . 
Sjöafall    .  . 
1205  Huskvarna  . 
1297  Strandvallen 
249  Lyckäs    .  . 
250:  Aranäs  .  .  . 
1330  Knutstorp  . 

258  Lommaryd  . 

259  Herrestad  . 

260  Högeraälen  . 
26r  NöteknUa  . 
262  Äpplehult  . 

Botorp  .  .  . 
Romanäs  .  . 


263 
265 


293 


74.  Emåii. 


Rödjenäs  .  , 
1405  Prästkulla  . 
291  Lannaskede 
1182 1  Götestorp 
1123  Nyabyberg 
297  Hässleby  . 


1172 
1371 


367 
368 
373 
374 
376 
377 


86.  Mörriimsån. 

Granshult  .... 
Dragsnäs  


98.  Lagan. 

Skillingaryd  .  . 

Västraby  .  .  .  . 

Gödeberg  .  .  .  . 

Ulvahult  .  .  .  . 

Kåreslätt  .  .  .  . 

Toraliden  .  .  .  . 


F 
J 

Sj 

Hq 

Sv 

Ls 

Ar 

Kp 

Ld 

Hs 

H 

N 

Ä 

Bt 

Rs 


Pr 

Le 
Gt 
Ng 
Hb 


Gh 
D 


Sk 

Vs 

G 

U 

Ks 

To 


43.4 
42.8 
34.8 
38.7 


27.5 
31.9 


39.8 

60.0 
58.4 
48.4 
36.9 


8.8 
10.6 

8.1 

7.5 
10.4 
10.0 
15.9 

8.2 
18.2 

5.6 
16.6 
30.1 
18.0 
18.2 
19.7 


11.5 
18.1 
20.7 
19.8 


4.5 
11.5 


9.8 


16.0 
14.0 

12.5 
8.9 


14 
14 
17 
14 
14 
19 
18 
19 
18 
2i 
18 
18 
18 
19 
18 


18 
18 
18 

18 


13 


12 
il 
7 
8 
11 


9 
10 


10 


10 
10 


Station 

Nederbörd 

ÅDtal  dagar 

med 

Sä 
a 
B 
B 

Namn 

•  iiH-kning 

1  Samma 

Stö  ra  ta 
på  24  tim. 

nederbörd 

8DÖ 

1 

1 

3' 

B 
» 

mm 

mm 

dag 

.0.1 

21 

§10 

§0.1 

378 

Ryi  

liy 

25.9 

4.9 

20 

10 

7 

0 

0 

3 

— 

— 

— 

379 

Ny 

24.7 

5.2 

21 

8 

7 

1 

0 

4 

381 

Gr 

27.1 

10.5 

16 

7 

6 

2 

1 

1 

— 

— 

— 

382 

Lilla  Hyltaa  .... 

L 

35.0 

8.0 

13 

13 

10 

3 

0 

8 

2 

0 

0 

386 

Tranhult  

T 

37.7 

12.1 

19 

13 

7 

3 

1 

7 

387 

Kf 

34.9 

9.3 

13 

IS 

fi 

3 

0 

3 

4 

388 

Rudö  

Rd 

42.1 

12.5 

13 

11 

7 

3 

1 

8 

6 

1435 

B 

22.0 

10.0 

14 

8 

5 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

101.  Nissan. 

1372 

Dalslund   

Dd 

34.6 

8.2 

13 

11 

7 

3 

0 

4 

3 

— 

— 

402 

Bäck  

Bk 

44.5 

13.5 

19 

10 

8 

3 

1 

2 

Kalmar  län. 

67.  Vättern -Motala- 

ström. 

569 

Vy 

20.0 

12.0 

17 

5 

4 

1 

1 

2 

— 

— 

— 

69.  Yindån. 

1171 

Holmbo  

TT 
±1 

O'i.4 

1  H 

lo 

8 

4 

1 

1 

2 

1 





K.  70—71. 

284 

Västervik  

V 

33.9 

24.5 

18 

8 

5 

1 

1 

3 

1 

3 

0 

1204 

Gunnebo  

Go 

35.6 

12.1 

18 

7 

5 

o 

o 

1 

2 

71.  liotorpsströni- 

nien. 

285 

Ogcstad  

0 

34  3 

24.5 

18 

8 

4 

1 

1 

6 

1 

2 

1383 

Björkhnlt  

B 

41.1 

31.0 

18 

5 

4 

2 

1 

2 

— 

T 

45.6 

36.8 

18 

a 
o 

4 

1 

a 
o 

1 
1 

A 

t 

K.  72—73. 

290 

Ölands  norra  udde  . 

Ön 

30.3 

26.5 

18 

O 

9 

1 

X 

1 

i. 

3 

— 

10 

— 

tfo.    fil  uoau. 

1183 

Kr 

53.2 

17.0 

18 

7 

7 

3 

3 

3 

1 

— 

— 

K.  73-74. 

1380 

Fredriksberg  .... 

On 

46.2 

32.9 

18 

9 

7 

1 

1 

4 

1451 

Emsfors  

Eb 

43.1 

33.2 

18 

7 

5 

1 

1 

3 

0 

4 

0 

74.  Einåu. 

1124 

Ungsberg  

U 

38.9 

32,0 

18 

7 

6 

1 

1 

3 

299 

R 

40.7 

25.2 

18 

9 

6 

1 

1 

i  t 

1410 

Blankaström  .... 

Bl 

45.8 

30,6 

18 

9 

6 

1 

1 

1 — 

44 


Tab.  2.   Nederbörd  under  april  1921. 


Nederbörd 

Autal  dagar  med 

Beteckning 

Summa  | 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

P 

a<? 

mm 

dag 

sO.l 

si 

^5 

§10 

Ka 

25.9 

15.9 

18 

10 

5 

1 

1 

5 

1 

St 

32.9 

25  1 

18 

5 

1 

\ 

3 

Sa 

38.3 

3o!o 

18 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

Öf 

35.4 

26.4 

18 

7 

4 

1 

1 

4 

— 

Sp 

3L3 

25.1 

18 

8 

4 

1 

1 

1 

K 

27.9 

18.3 

18 

6 

5 

1 

1 

2 

0 

M 

31.0 

27.2 

18 

5 

2 

1 

X 

\ 

0 

A 

34.0 

23.0 

18 

8 

4 

1 

1 

2 

Ös 

24.6 

19.0 

18 

4 

3 

1 

1 

0 

Va 

23.2 

13.5 

18 

3 

3 

2 

1 

1 

Krf 

mob 

erg 

s  län. 

Sm 

49.5 

18 

8 

Q 
O 

ti 

1 
i 

a 
o 

1 

X 

G 

33.0 

18 

9 

q 

1 
1 

1 
± 

4 



L 

30.2 

12.6 

18 

10 

7 

2 

1 

4 

- 

D 

29.9 

8.2 

18 

10 

7 

2 

0 

F 

23.0 

12.0 

18 

6 

5 

2 

1 

1 

H 

33.0 

14.1 

14 

9 

7 

2 

1 

6 

— 

T 

18.2 

5.2 

18 

8 

6 

2 

0 

2 

a  IT 

12.1 

14 

8 

6 

2 

2 

2 

v 

26.5 

12.1 

14 

11 

6 

2 

1 

5 

3 

03 

34.3 

12.8 

17 

10 

8 

1 

1 

X. 

1 
i 

An 

Ef 

36.3 

17.4 

14 

10 

7 

2 

1 

9 

n 

Hn 

21.4 

5.2 

15 

6 

6 

1 

0 

1 

2 

Lä 

31.2 

5.4 

14 

14 

11 

1 

0 

2 

2 

R 

21.0 

7.8 

14 

7 

7 

1 

0 

0 

Bo 

36.4 

7.3 

14 

12 

10 

3 

0 

8 

La 

27  1 

7.2 

14 

11 

8 

3 

0 

2 

1 

26.3 

10.0 

14 

10 

8 

1 

1 

0 

2 

Lh 

30.9 

10.0 

21 

10 

6 

2 

1 

3 

Station 


Namn 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  §1    s5  slO 


2  0.1 


301 
1262 
1255 


304 


305 
306 


308 


307 


310 


311 


300 


1125 


568 
1126 
1127 


317 

318 
1373 

320 
1254 
1409 

555 


1374 
1174 
1159 


380 
383 
384 
394 


75.  Alsteråii. 

Kiniramäla  .... 
Korstallen  .... 
Sandbäckshult    .  . 

K.  75-7G. 

Kapelludden   .  .  . 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .  .  . 
Kalmar  

K.  77—78. 
Mörbylånga  .... 

78.  Hagbyån. 

Alsjö  

K.  79—80. 

Ölands  södra  udde 

80.  Lyckebyåu. 
Vissefjärda  .... 


75.  AlsterAn. 

Sävsj  öström    .  .  . 

80.  Lyckcbyån. 

Grönäsen  

82.  Rounebyåu. 

Lessebo  

Dångemäla  .... 
Böket  

86.  Mörriiinsån, 

Hult  

Söraby  

Gårdsby  

Växjö  

Os  

Aneboda  

Ekefors  

88.  Ilel^eåii. 

Hyltan  

Länsbult  

Runkarp  

98.  Lngan. 

Bokelid  

Lagan   

l'.iungl)y  

Lidhult  


395 
396 
397 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


Skeen  

Strömsnäs  .... 
Länghult  

K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsholmen  .  .  . 

81.  Nättiabyån, 
Marielund  .... 

82.  Roiiiiebyån, 

Ronneby   

84.  Bräkncån. 

Hoby  

85.  Mieån. 

Karlshamn  .... 

80.  Mörriiinsåii. 

Elieholm  

K.  86—87. 

Hanö  

87.  Skräboåii. 

Kåraboda  .... 
Jämshögsby    .  .  . 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


K.  86—87. 
Grundsjön    .  .  . 


87.  Skiäboåii. 


Lönsboda     .   .  .  . 

Olastorp   

Troll  e-Ljungby   .  , 

88.  Helgeån. 

Hönjarnm  . 
Hörlingc  .  . 
Torsebro  .  . 
Kristianstad 
Tommarp 


Sk 
Sn 
Lt 


40.9 
38.7 
33.3 


7.2 
9.1 
14.3 


20 
14 
14 


Blekinge  län. 


v 

26.3 

16.5 

18 

6 

5 

1 

1 

0 

Kh 

19.5 

13.4 

18 

3 

3 

1 

1 

0 

— 

— 

— 

M 

14.7 

18 

9 

A 

1 

A 

u 

R 

14.6 

6.5 

18 

9 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

H 

17.8 

5.8 

6 

7 

4 

1 

0 

0 

K 

18.8 

4.7 

6 

11 

6 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

E 

9.0 

4.0 

14 

14 

2 

0 

0 

0 

- 

— 

— 

Hl 

1.2 

0.6 

14 

3 

0 

0 

0 

0 

— 

3 

— 

Ka 

28.2 

18.0 

14 

8 

6 

1 

1 

2 

3 

J 

14.5 

3.0 

19 

8 

7 

0 

0 

0 

Kristianstads 

län. 

G 

14.5 

4.8 

14 

9 

4 

0 

0 

0 

2 

L 

33.3 

7.8 

17 

10 

10 

3 

0 

1 

2 

01 

38.3 

9.4 

14 

10 

9 

3 

0 

5 

3 

2 

1 

TI 

Hr 

28.1 

11.8 

14 

7 

4 

2 

1 

1 

Hö 

25.6 

13.1 

14 

10 

5 

1 

1 

1 

T 

20.4 

8.2 

14 

8 

5 

1 

0 

0 

K 

23.8 

10.6 

14 

11 

6 

2 

1 

2 

2 

3 

0 

Tp 

17.2 

9.0 

14 

5 

4 

3 

0 

0 

Tab.  2.  Nederbörd  under  april  1921. 


S  t  a  t  i  0  u 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 



Station 

N(-iii;rliörd 

Antal  daga 

r  med 

0 

B 
B 

a 
»1 

Namn 

HH 
Cw 
n 

CO 

o 

5. 

Cl 

w 
a 
B 
B 
» 

Största 
pä,  24  tim. 

nederbörd 

snö 

» 

B 
B 

p 

B 

M 

5 
o 
>-* 

Namn 

w 

fD 
O 

rjj 

0 

B 
B 
» 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

» 

o. 

B 
g 

r 

sr 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

51 

§10 

2  0.1 

5' 
a<) 

mm 

mm 

dag 

:0,l' 

5  5 

§10 

2  0.1 

£. 

» 

K.  88—89. 

K.  93-5)4. 

337 
338 
339 

Sandhammaren  .  .  . 

Tb 

S 
B 

21.r, 
12.9 
14.6 

5.5 
6.3 
5.3 

14 
6 
6 

9 

8 
8 

5 
4 
4 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

2 
1 

1 

1 

1412 

K.  94-  95. 

La 

16.0 

4.4 

18 

4 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

96.  Röuneiln. 

354 

Kullen  

K 

15.6 

5.2 

14 

7 

< 

1 

0 

V 

1 

L 

3 

— 

358 
1257 

361 
1428 

Kolleberga  

Koppannöllan  .... 
Ljangaskog  .... 

Ka 
Kn 
Ko 
Lg 

24.3 
25.4 
19.6 
25.0 

10.5 
8.2 
8.5 
9.7 

14 
14 
14 
14 

9 
12 

4 
12 

5 
7 

A 

7 

1 
1 

9 
1 

1 

0 

A 
\) 

0 

0 
1 
1 
0 

2 
3 
1 

2 

2 
— 

1 

1 
1 

356 

95.  Vegeån. 
9G.  Riinncån. 

Kp 

19.1 

11.1 

14 

f; 

5 

1 

1 

1 

— 

— 

1 

363 
364 

IL.  JIO — Ui. 

Hallands  Väderö    .  . 
98.  Lagan. 

Hv 
Bd 

13.3 

20.1 

3.5 
7.9 

20 
14 

10 
5 

5 
4 

0 

1 

0 

0 

0 
0 

— 

3 

— 

1245 
1258 

Hör  

Sjöholmen  

E 
Ek 

40.5 

28.1 
23.0 

17.1 

10.3 
7.0 

14 
14 
14 

10 
16 
9 

8 
6 
7 

3 
1 
2 

1 

1 

0 

1 

0 
2 

5 

1 

1 

619 

Y 

31.7 

8.4 

14 

12 

9 

2 

0 

3 

1 

— 

— 

Hallands  län. 

98.  Lngan. 

Malmöhus  län. 

399 
400 

Knäred  

Hökhult  

K 
Hh 

28.3 
19.5 

9.3 
4.7 

14 
14 

15 
12 

6 
5 

3 
0 

0 

0 

1 

3 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1335 

89.  Nybroåu. 

Ke 

9.6 

2.8 

14 

7 

3 

0 

0 

0 

— 

1 

— 

1160 

100.  Fylleån. 

Havraryd  

Ha 

24.1 

8.5 

21 

5 

5 

2 

0 

2 

1 

— 

1 

340 
341 

342 
343 
1259 
938 

K.  89-90. 

Ystad  

Trälleborg  

Falsterbo  

Hököpinge  

Y 

J 

T 

F 

He 

M 

9.6 
10.8 
10.0 
24.0 
12.0 
15.5 

3.5 

3.0 

3.7 
10.5 
3.3 
6.1 

24 
14 
14 
16 
14 
14 

7 

10 
6 

15 
9 
9 

4 
5 
4 
5 
4 
4 

0 
0 
0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
3 
0 
0 

3 
1 
0 

— 

1 
1 
0 

— 

0 

403 
1427 
404 

101.  Nissan. 

Kinnared  

Halmstad  

K.  101—102. 

Kd 

0 

H 

36.3 
26.5 
15.8 

9.8 
8.4 
5.8 

13 
13 
13 

10 
15 

6 

7 
6 

5 

3 

2 

■1 

X 

0 
0 
0 

1 

2 

0 

3 
5 
0 

1 

2 

0 

1 

0 

90.  SegeAii. 

405 

Tylön  

T 

11.1 

3.8 

13 

7 

4 

0 

0 

0 

4 

1 

346 

Svedala  

Sv 

26.3 

7.1 

14 

11 

7 

2 

0 

0 

3 

— 

— 

102.  Suseån. 

K.  90-91. 

1166 

R 

30.9 

10.8 

13 

11 

6 

2 

1 

2 

4 

6 

1 

347 

A 

14.5 

6.7 

14 

10 

3 

1 

0 

0 

103.  Ätian. 

349 

91.  Höjeåu. 

Lund  

L 

24.4 

6.0 

14 

15 

8 

1 

0 

0 

3 

3 

0 

1307 
1379 

K.  103—104. 

F 
Kg 

28.1 
21.9 

15.3 
7.0 

13 
13 

5 
10 

4 

5 

2 
1 

1 

0 

0 

0 

2 
3 

1 

1 

1308 
351 

92.  Kävliiigcån. 

Uvedskloster  .... 

Ök 

Ilm 

Kl 

26.7 
34.6 
15.7 

10.5 
7.4 
9.0 

14 
14 
14 

12 
10 
11 

4 
7 
4 

2 
2 
1 

1 

0 
0 

A 

0 
0 

1 

4 
1 

1 
2 

412 
413 

414 

Morups  Tänge    .  .  . 
104.  Hinilaån. 

M 
V 

G 

15.8 
12.9 

23.7 

4.5 
4.1 

6.3 

13 
13 

14 

8 
7 

5 

6 
4 

5 

0 
0 

2 

0 
0 

0 

0 
0 

2 

— 
1 

1 

3 

352 

K.  92—93. 

Barsebäck  

B 

12.8 

9.1 

14 

6 

2 

1 

0 

0 

1224 

K.  104—105. 

Ta 

21.5 

5.3 

13 

8 

7 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

93.  Saxån. 

K.  107—108. 

353 
1411 
1419 

Källstorp  

Ts 

Kil 
S 

35.4 
20.8 
27.9 

10-3 
10.1 

15.5 

15 
14 
14 

10 
9 
11 

10 
6 
6 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

4 
1 

2 

1 

1 

418 
423 

N 
Kv 

12.8 
29.4 

6.8 

18.0 

14 
21 

5 
6 

4 

3 

1 

2 

0 

1 

1 

1 

1 
1 

4 

3 

1 

46 


Tab.  2.  Nederbörd  under  april  1921. 


station 


Namn 


td 


Nederbörd 


rji 
B 


Största 
på  24  tim, 


Antal  dascar  med 


nederbörd 


SO.l  ^1    ^5  g  10 


2  0.1 


108.  Väiiern-Göta- 
älv. 

1313  l.ikenäs  

424  Ekshärad  

1316  Knon   

1317  Malta  

1158  Mana  

1314  Porshult  

426  Åmberg  

427  Dejefors  

428  Karlstad  

1141  S.  Viggen  .... 

429  Lekvattnet  .... 

1133  Lönnböjden  .... 
558  Rottneros  .... 

1151  Frykfors  

1345  Varpnäs  

1177  BläbärskuUen  .  .  . 

1156  Nytorp  

430  Lång  

432  Gunnerud  .... 

433  Lurö  

1163  Högsäter  .... 

435  Adolfsfors  .... 

1414  Noreborg  

1181  N.  Orrtorp  .... 
1275  V.  Hungvik    .  .  . 

1134  Ulverud  

1152  Lenungshammar  . 

1153  Stömne  

436  Björnö   

1157  Krakstad  

1176  Dj  urskog  

625  Snarkil  

1429  Spätternd  .... 

444  Rotnäs  

1415  Vase  

445  Lindås   

1442  Laskerad  

450  Liljendal  

451  Rämnien  

452  Gåsbornsbyttan  .  . 

453  Dalkarlssjöhyttan  . 

460  Malmbacka  .... 

461  Motjärnshyttan  .  . 


1445 
1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


Bengtstorp 
Falkarsed .  .  . 
Filipstad  .  .  . 
Bolhyttan  .  . 
Pardixbyttan  . 
Gammalkroppa 
Hornkallen  .  . 
Storfors  .  .  . 
Emtfalla  .   .  . 


113.  Glomiucii. 

Järpliden  .... 


1165 
1407 


67.  Välterii-Mofiilii- 
ströiii. 

Lindbult  

Spethult  


Värmlands  län. 


Ls 

12.1 

5.4 

13 

4 

4 

1 

0 

1 

1 

E 

24.0 

6.5 

18 

8 

g 

1 

0 

5 

21 

Kn 

40.7 

11.3 

18 

14 

8 

4 

1 

g 

1 

1 

Mt 

29.0 

10.(1 

13 

12 

7 

2 

1 

g 

1 

Mn 

24.6 

10.4 

18 

7 

4 

2 

1 

4 

Fo 

25.7 

5.3 

10 

8 

2 

0 

2 

3 

16.8 

3.1 

18 

7 

7 

0 

0 

4 

2 

16.5 

7^4 

14 

5 

4 

2 

0 

2 

31.3 

15!  3 

14 

10 

5 

2 

1 

4 

0 

2 

Vi 

14.3 

8.2 

19 

3 

4 

1 

0 

6 

1 

Lt 

16.4 

4^8 

7 

12 

7 

0 

0 

8 

3 

0 

Ln 

15.1 

3.2 

18 

\\ 

g 

0 

0 

6 

R 

12.0 

5.2 

15 

5 

3 

1 

0 

3 

1 

Fr 

32.5 

10^4 

14 

12 

9 

2 

1 

4 

2 

V 

35.7 

14.5 

14 

13 

8 

3 

1 

6 

1 

2 

20.1 

5.2 

19 

\\ 

8 

1 

0 

5 

2 

2 

ny 

20.4 

3.8 

14 

12 

10 

0 

0 

3 

2 

24.4 

8.7 

14 

9 

7 

1 

0 

2 

G- 

38.0 

21.1 

14 

g 

5 

2 

1 

3 

1 

Lf 

34.2 

18.5 

14 

8 

6 

2 

1 

3 

1 

3 

Hö 

154 

4.8 

25 

6 

4 

0 

0 

3 

1 

10.1 

4.2 

25 

g 

4 

0 

0 

1 

J 

9.6 

4.0 

20 

6 

3 

0 

0 

0 

19.9 

6.3 

24 

10 

10 

1 

0 

2 

3 

Hk 

15.0 

5.1 

18 

13 

4 

1 

0 

5 

3 

2 

u 

12.9 

3.0 

19 

10 

-i.  V./ 

g 

0 

0 

3 

3 

3 

Lh 

11.5 

3.3 

13 

14 

g 

0 

0 

3 

1 

St 

13.2 

5.5 

14 

6 

4 

1 

0 

2 

Bö 

13.2 

6  0 

1 9 

k) 

5 

1 

0 

2 

1 

1 

Kd 

17!  1 

6!l 

14 

5 

5 

2 

0 

2 

7.6 

2.2 

18 

g 

4 

0 

0 

1 

3 

No 

11^6 

5'.o 

19 

3 

2 

2 

0 

1 

Sp 

35.7 

10.4 

14 

9 

7 

3 

1 

3 

— 

Rt 

29.7 

9.6 

14 

7 

G 

2 

0 

4 

Ve 

29.5 

19.2 

14 

9 

3 

2 

1 

5 

Li 

43.0 

14.1 

14 

9 

9 

4 

1 

4 

1 

1 

La 

23.2 

8.7 

14 

7 

6 

1 

0 

5 

6 

Ll 

36.4 

11.6 

18 

15 

6 

3 

1 

8 

2 

Rä 

35.0 

11.3 

15 

7 

5 

3 

1 

6 

Gb 

45.7 

14.0 

18 

11 

7 

8 

1 

5 

3 

2 

Da 

31.4 

8.2 

18 

8 

b 

Q 

u 

i 

Ma 

29  5 

11 1 

18 

8 

8 

2 

1 

5 

Mo 

39.2 

8.2 

25 

9 

8 

5 

0 

5 

Be 

Fa 

29.1 

10.5 

16 

5 

5 

2 

1 

3 

1 

F 

51.2 

13.2 

18 

9 

7 

5 

3 

5 

1 

6 

Bo 

41.0 

14.0 

15 

8 

6 

4 

t 

1 

Pa 

42.1 

10.2 

14 

8 

7 

3 

1 

4 

1 

Ga 

46.1 

14.1 

14,18 

8 

6 

3 

2 

3 

H 

59.3 

19.0 

14 

10 

7 

4 

2 

5 

2 

Sf 

37.3 

12.6 

15 

8 

7 

3 

1 

6 

2 

1 

Em 

48.2 

18.1 

18 

11 

6 

2 

2 

4 

1 

J 

15.2 

7.2 

13 

9 

5 

1 

0 

4 

0 

1 

Sk 

aral 

)or§ 

l£ 

in. 

L 

29.7 

7.2 

18 

11 

7 

3 

0 

2 

2 

4 

St 

21.1 

5.7 

18 

7 

5 

2 

0 

2 

3 

1 

Station 


Namn 


240  Vaberget 


245 
1305 


473 
474 
475 
476 

1381 

1370 
477 
478 
479 

1253 
482 

1406 
484 
485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 
496 


Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


Nederbörd 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 
422 


439 
1447 
1432 
1020 

443 


108.  Vänern-tlöta' 
älv. 

Tolsgården  .  . 
GuUspång  .... 

Sjötorp   

Borball  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagården  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


Vb 
Gf 
D 


T 
Gl 

Sp 

Bf 

R 

Va 

G 

O 

Kl 

Sd 

K 

Rp 

H 

Hs 

Md 

E 

V 

s 

Kg 

Eg 
S 

Tg 
Ss 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag; 


30.1 
33.5 
38.6 


31.3 
27.8 
21.6 
25.9 
19.3 
.36.1 
36.6 
28.4 


10.0 
8.6 
25.2 


13.8 
10.0 

8.1 
11.3 

7.4 

11.3 

7.5 


35.2 
27.6 
35.9 
34.0 
22.0 
30.3 
27.8 
33.7 
27.3 
38.0 
20.6 
34.1 
29.3 
44.0 


18 
18 
18 


14 
14 
14 
18 
19 

18 
19 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  g  1  ^h\^v^ 


10.7 
11.2 
9.9 

16.2 
22.0 
7.9 
13.6 
8.9 
8.5 
7.9 
12.6 
7.2 
19.3 
11.0 


19 
18 
19 
14 
17 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
13,19 
14 
14 


g  0.1 


Älvsborgs  län. 


103.  Ätr.an. 

Öp 

42.2 

10 

7 

3 

u 

46.5 

14.5 

13 

13 

10 

3 

1 

8 

2 

3 

A 

37.8 

15.6 

13 

6 

4 

3 

1 

1 

M 

23.1 

7.6 

14 

12 

5 

1 

0 

7 

4 

6 

Tr 

45.1 

14.3 

13 

11 

6 

3 

3 

5 

1 

4 

Uddebo  

Ub 

42.8 

12.9 

13 

10 

7 

3 

2 

4 

3 

0 

Å 

42.7 

13.7 

13 

11 

7 

3 

1 

6 

4 

2 

105.  Viskan. 

Ld 

48.9 

15.6 

19 

11 

7 

4 

2 

1 

3 

B 

45.2 

15.0 

13 

11 

9 

3 

1 

5 

1 

1 

Rvdal  

R 

40.5 

14.4 

13 

11 

8 

2 

1 

1 

1 

4 

Ha 

38.2 

10.1 

13 

10 

7 

3 

1 

4 

1 

Ö 

46.2 

13.8 

13 

12 

9 

3 

1 

4 

3 

Haby  

Hy 

32.0 

10.5 

13 

8 

7 

3 

1 

1 

Lt 

27.9 

14.3 

13 

6 

5 

2 

1 

1 

1 

106.   Kol  f sån. 

Hl 

.54.8 

17.3 

13 

8 

8 

3 

3 

5 

Hulta  

Hu 

39.9 

12.7 

14 

7 

6 

3 

2 

2 

Gräbbeshult  .... 

G 

26.0 

12.3 

14 

8 

5 

2 

1 

2 

3 

108.  Yäiiei  n-Göta- 

älv. 

1 

Köln  

Kn 

16.1 

.5.1 

20 

8 

6 

1 

0 

1 

1 

Bräcke  

Be 

29.5 

21.6 

14 

7 

4 

1 

1 

4 

0 

0 

Håvreström  .... 

Hm 

39.6 

27.4 

14 

11 

6 

1 

1 

3 

Bf 

34.9 

19.4 

14 

10 

10 

1 

1 

2 

2 

3 

V 

42.7 

19.0 

14 

11 

7 

2 

2 

1 

2 

0 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmor 

Namn 

Beteckning 

CO 

0 

B 
S 

_»  

mm 

Största 
på  24  tim 

nederbörd 

8UÖ 

0- 

Cl<) 

dimma 

åska  1 

mm 

dag 

•4  0.1 

1  -  ^ 

25 

^10 

g  0.1 

130(3 

Hjulkvarn   

Hj 

33.7 

16.0 

14 

9 

6 

2 

1 

1 



— 

1 

499 

Kobcrg  

K 

29.2 

13.5 

13 

7 

4 

2 

1 

8 

503 

Kilanda  

Ka 

30.1 

13.8 

13 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

506i  Olovstorp  

0 

28.4 

11.7 

15 

6 

5 

3 

1 
1 

1 

2 

2 

1 

507 

Vårgärda  

Vg 

27!  1 

11.3 

13 

6 

6 

2 

1 

2 

510 

Upplo  

Uo 

26.7 

lO.G 

13 

4 

4 

3 

1 

0 

1198 

Kvarnabo  

Kv 

46.0 

18.0 

13 

6 

6 

4 

2 

2 

512 

Öjared   

Öd 

39.2 

10.0 

13 

9 

8 

4 

1 

2 

— 

— 

513 

Flöda  

F 

35.4 

15.7 

13 

6 

4 

3 

ij 

2 

1 

514 

Hulau  

Hn 

36.2 

14.1 

13 

8 

5 

3 

1 

1 

1 

112.  Eiiuiugdals- 

älven. 

1135 

Gunnesl)yu  

J 

4.3 

3.2 

12 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

Göteborgs  och  Bohus  län. 

K.  107-108. 

520 

Vinga  

Vf 

8.3 

3.5 

14 

6 

2 

0 

0 

0 

— 

4 

108.  Väuern-Gtöta- 

älv. 

Hjärtum  

H 



_ 









Ellesbo  

E 

33.1 

12.5 

14 

10 

6 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

35.8 

13.2 

14 

9 

5 

'> 

0 
fj 

1 

2 

2 

Göteborg  

G 

19.7 

11.7 

14 

8 

5 

1 

1 

1 

1 
1 

0 

1 

K.  108—109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

21.5 

14.0 

14 

5 

4 

1 

1 
1 

K) 

1 
± 

Säby  

Sä 

21.0 

13.7 

14 

5 

3 

2 

1 

J. 

0 

1 

1 

523 

Brättkärr  

Br 

26.7 

15.8 

14 

6 

3 

2 

1 

X 

1 

1 

1 

Måseskär  

Mf 

22.5 

18.6 

14 

6 

2 

1 

1 

1 

— 

1 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

44.4 

16.6 

14 

10 

7 

3 

1 
i 

1 

4 

2 

1 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

36.9 

27.6 

14 

9 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

K.  110-111. 

1136 

Heden  

He 

25.2 

10.8 

14 

8 

6 

1 

1 

0 

1 

3 

1 

528 

Hällö  

Hö 

8.6 

7.2 

14 

3 

2 

1 

0 

0 

530 

Väderöbod  

V 

3.5 

3.3 

26 

3 

1 

0 

0 

0 

531 

Svandal  

Si 

11.7 

7.3 

21 

6 

2 

1 

0 

1 
i 

1 

J. 

1 

0 

1376 

Gissleröd  

Gd 

4.3 

2.0 

14 

8 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

533 

Ursbolmen  

U 

2.1 

0.8 

12 

5 

0 

0 

0 

0 

111.  Strömsån. 

1178 

Håvelund  

Hf 

11.7 

3.2 

12 

9 

5 

0 

0 

0 

2 

534 

Strömstad  

S 

1.9 

1.3 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

112.  EuiiiugdalS' 

älven. 

565 

Äspelnnden  

Es 

10.2 

7.1 

14 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

S  t  a  t  i  on 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

N  a  in  11 

Beteckning 

Snmma 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

Snö 

TT 

a. 
S 

e 

1 

mm 

mm 

mm 

g  0.1 

i  5  1^0.1 

2  0.1 

Gottlands  län. 

117.  GottlicinsAii. 

Battle  

B 

29.2 

20.0 

18 

5 

4 

1 
1 

1 

— 

— 

— 

539 

Roma  

R 

26.2 

13.8 

18 

4 

4 

1 

0 



— 

— 

1420 

Källnnge  

Kg 

26.4 

17.3 

18 

7 

4 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

118.  Suoderåii. 

1104 

Ha 

25.4 

16.8 

18 

6 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

G.  Övriga  Gottland. 

535 

Gottska  Sandön  .   .  . 

G 

19.6 

14.2 

18 

5 

4 

1 

1 

1 

8 

536 

Fårö  

F 

21.8 

11.4 

18 

6 

4 

2 

1 

0 

6 

540 

Östergarn   

Ö 

25.8 

14.1 

18 

7 

3 

2 

1 

0 



5 

544 

Hoburg  

Hf 

30.4 

19.0 

18 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

6 

542 

St.  Karlsö  

K 

23.7 

17.5 

18 

5 

2 

1 

1 

2 

11 

537 

Visby  

V 

27.6 

18.9 

18 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

3 

0 

1L55 

Tingstäde  

T 

18.6 

12.0 

18 

3 

3 

2 

1 

0 

2 

12"  Greeriw    l^i'  \£  18"  20' 


Nederbörd  i  april. 


48  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  april  1921. 


Datum: 

rjork- 
lek 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat-  ' 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

fjook- 
lek 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 

mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat-  1 
tcn- 
värde 
mm 

rjock- 
lek- 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
iek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom- 
råde: 

T  0 

r  u 

e  ä 

1  v 

K 

a  1  i 

X  ä  ] 

V 

L 

u  1  e  ä  I 

V 

Station: 

Abisko 

Kiruna 

Jakkasjärvi 

Karesuando 

Junosuando 

Gällivare 

Skroven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.Tjåmotis 

Porj 

US 

Randijanr 

i 
7 
14 
21 

28 

45 
30 
24 
26 
8 

2.9 
2.9 
2.9 
3.5^) 

66 
50 
53 
59 
26 

2.6 
2.5 
2.2 
2.4 

40 
18 
7 
5 
B 

1.9 
2.9 
2.6 
2.4 

41 
41 
29 
21 
BS 

2.2 
2.4 
3.7 
3.2 

36 
30 
30 
23 
8 

3.23) 
3.6*) 
3.7^) 
3..5«) 

4.32) 

59 
36 
BS 
BS 
BS 

22 
24 
17 
11 
BS 

1.9 
L2 
1.6 

1.3 

60 
36 
9 
7 
BS 

2.3 
2.9 
2.8 
3.4 

50 
48 
41 
45 
12 

2.9 
2.8 
3.2 
2.8 
5.8 

46 
26 
8 
B 
B 

2.5 
1.0 

69 

52  i 
41  1 
33  1 
B 

3.2') 

40 
24 
17 
11 
B 

2.0 

3.2 
2.3 

Flodom- 
råde : 

L 

It  1  e  ä  1 

v 

Skellefteälv 

Måiigbv- 
ån 

U  m  e 

älv 

Å  u  g  e 

r  in  a  II  ä  1  v  c 

II 

Station : 

Jokkmokk 

Pnottaure 

Mnrjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Lövä 

nger 

Tärnaby 

Stensele 

Mak  sjö- 
strand 

Junsele 

Gäddedc 

Ramsele 

1 

7 
14 
21 
28 

42 

18 

i 

B 
B 

2.1 
3.1 

61 
35 
18 
28 
17 

2.2 
37 
4.8 
4.1 
2.8 

49 
37 
17 
7 
B 

3.2') 

44 
45 
34 

3.6 

55 
50 
41 
35 
BS 

2.5 
2.S 
3.5 
3.5 

19 
B 
B 
B 
B 

104 
89 
75 
70 
35 

3.21) 

15 
3 
B 

10 
B 

3.7 

44 
37 
11 
BS 
B 

2.1 
1.9 
5.0 

15 
B 
2 
B 
B 

28 
19 
13 
5 
B 

1.0 
2.3 
2.0 
2.4 

30 
7 
3 
B 
B 

Flodom- 
råde : 

luauälYCii 

Indals- 
älven 

Lj  il  ligan 

Del- 
il  ngrersåii 

Ljusnan 

Testebo- 
ån 

(iavleåu 

Oliindsån 

Norr- 
tälj  eån 

K.  60 

—61 

Station : 

Multrå 

Bispgården 

Ljungdalen 

Volmsta 

Bjuråker 

Ljusnedal 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Experimen- 
tal fältet 

i 
7 

14 
21 

28 

13 
B 
B 
B 
B 

65 
52 
33 
40 
20 

2.9 
4.2 
3.7 
4.4 

B 
B 
B 
B 
B 

1 

B 
B 
B 
B 
B 

21 
10 
B 
B 
B 

3.4 

5.4 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
1! 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

I)  a 

1  ä 

1  V 

e  n 

M 

ä  1 

are 

ii-N 

0  r 

r  s 

t   r  ö 

ni 

Station: 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

i 
7 
14 
21 

28 

27 
11 
3 
2 
B 

3.9 
1.7 

4 
B 

B 
B 
B 

4,0 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

1  B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

Nykö- 
piu^såu 

Kilaån 

v  s 

i   t   t  e 

r  n- 

-M   0   t   a  1 

a  s 

t  1- 

ö  ni 

Botorps- 
ströiiiineii 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Alberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

i 
7 

14 
21 

28 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

£  III 

å  II 

Alsteråii 

Lyckeliy- 
ån 

Nättra- 

byån 

Helgeån 

Seg-eån 

L  a 

g  a 

II 

Station : 

Eödjenäs 

Lannaskede 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marielund 

Hönj 

arum 

Svedala 

Rörsbult 

Ulvahult 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

1 
7 
14 
21 
28 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
8 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 

Flodom- 
råde : 

La 

san 

Nissan 

Viskan 

K.  107-108 

V 

ä  n 

e  r 

n— Gr  ö 

t  a 

ä  I 

v 

Station: 

Hökhnlt 

Kinnared 

Oxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Stömne 

Köln 

Sågen 

Tyngsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 
7 

14 
21 

28 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

i  ^ 
B 

1  B 

B 
B 
B 
B 
B 

BS 
BS 
BS 
B 
B 

B 
B 
B 
BS 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

Flodoin- 
område: 

V 

3i  n 

e   v  n— 

G  ö 

t  a 

ä  1 

V 

K.  108— 109 

K.  110— 111 

Strömsån 

Station: 

Grvthytte- 
'hed 

Filipstad 

Hornkullen 

Karlskoga 

GuUspång 

Götlunda 

Vednm 

Traneberg 

Säby  ■ 

Svandal 

Aspelunden 

1 
7 

14 
21 
28 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 
B 
B 

')  Uppmätt  d.  15.    2)  Uppmätt  d.  .30.    »)  Uppmätt  d.  4.    ■•)  Uppmätt  d.  11.    *)  Uppmätt  d.  18.    «)  Uppmätt  d.  25.    ')  Uppmätt  d.  2. 
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STATENS     M  E  T  E  O  R  O  L  O  G  I  S  K  -  H  Y  D  R  O  r4  R  A  F  r  S  K  A     A  N  S     A  T 


NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 
Årgån<r  3.    Del  II.    5.  Maj  1921. 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  neder- 
börden i  maj  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
&v  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  687  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.l  mm,  1  mm, 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd  uppgående  till  eller  överstigande  O.l  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  föru''  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  4  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =  interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  st)eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 

Ytinne- 
häll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Län 

Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 
»       ,  mellersta    >     .  . 

>  ,  nedre         »     .  . 
Västerbotten,  övre        >     .  . 

>  ,  mellersta  »     .  . 

>  ,  nedre       »     .  . 

Jämtland   

Västernorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

Örebro  

Västmanland  

Uppsala  

Stockholms  stad  och  län  .   .  . 

463 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 

38.8 
33.0 
30.6 
32.7 
23.1 
24.8 
41.7 
27.5 
22.4 
37.4 
24.3 
14.8 
19.1 
11.7 

152 
120 
100 
107 
71 
68 
106 
71 
51 
75 
47 
31 
44 
32 

Södra  Kalmar  

Göteborgs  och  Bohus  .... 

115 
48 
68 
99 
30 
65 
48 
49 

193 
85 
66 
61 
50 
32 

20.0 
7.0 
5.9 
15  5 
11.2 
17.3 
19.2 
35.4 
48.2 
27.2 
41.6 
38.5 
53.3 

4.7 

45 
17 
17 
35 
32 
42 
49 
77 
95 
57 
80 
68 
111 
19 

Östergötland  

68 
110 

15.9 
16.2 

37 

38 

Hela  riket 

4  392 

30.4 

80 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 


Namn 


b3 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim. 


mni  !  mm 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


so.l  il^5  §10 


;0.i 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1385 
1384 
1 

1390 
1194 


1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 


1199 
1112 


1311 
45 
1283 


1279 


1.  Tonieälv. 

Björkliden  .  .  .  . 
Kopparåsen  .  .  . 
Riksgränsen    .  .  . 

Stordalen   

Abisko   


9.  Luleälv. 


Suorva  

Janrekaska  .  .  . 
Njuonjesberget  . 
Njuonjes  .... 
Kvikkjokk  .  .  . 
Tjåmotis  .... 
Pearaure  .... 

Luvos  

Nausta  


13.  Piteälv. 


Stenudden 
N.  Bergnäs 


20.  Skellefteälv. 

Merkenes  

Jäckvik  

Vuonatj viken  ... 

28.  Umeälv. 
Adolfström  .... 


597  Bergfors  .  . 

3  Kiruna  .  .  . 

4  Jukkasjärvi 

5  Svappavara 

598  Lannavara  . 
Karesuando 


14 


1.  Torneälv. 


4.  Ealixälv. 


1392  Kalixfors  . 

ärv  i 
Gällivare  . 
1240  Muorjevara 
lllOSkröven  . 


1237  Soutojä 
11 


9.  Luleälv. 


Por j  US  .  . 
15  Ligga  .  . 
17  Högträsk  . 

Randijaur 
23  Nautiianr 
1377  Tårrajaur  . 

27  Jokkmokk 

28  Juggijaur  . 
Koskats  . 
Vuollerim 
Puottanre 
Murjek 


35  Näaberg 


Station 


Bj 

61.6 

12.5 

2 

15 

13 

3 

2 

3 

— 

Ks 

87.9 

15.3 

2 

24 

18 

6 

2 

16 

1 

o 
o 

1 
1 

Ei 

119.2 

39.9 

29 

22 

18 

8 

3 

14 

0 

0 

0 

Sd 

58.3 

21.6 

2 

14 

10 

3 

2 

5 

A  A 

iiO 

2 

15 

7 

3 

2 

4 

Sa 

Ja 

10.8 

3.5 

5 

7 

5 

0 

0 

0 

— 

— 

Ns 

24.0 

N 

28^8 

8.8 

20 

11 

7 

2 

0 

2 

Q 

28.1 

8.1 

20 

9 

6 

3 

0 

1 

— 

Ts 

30.7 

62 

9 

13 

10 

2 

0 

5 

Pp 
X  c 

25.7 

8.6 

9 

5 

2 

0 

1 

1 

1 

Lu 

26.0 

7.0 

9 

11 

8 

1 

0 

2 

— 

Na 

35.7 

9.0 

9 

10 

7 

4 

0 

0 

— 

— 

Jvu 

31.3 

11.3 

9 

12 

7 

1 

1 

0 

0 

4 

-DS 

34.4 

7.0 

13 

16 

10 

2 

0 

3 

2 

MS 

46.9 

13.8 

14 

12 

4 

1 

4 

16.0 

7.2 

q 

o 

r, 

\ 

0 

1 

1 

V 

38.8 

5.4 

liv 

16 

g 

1 

0 

3 

1 

1 

Åni 

25.9 

9.  t; 

7 

e 

o 

7 

9 
IJ 

0 

2 

2 

5  län,  m 

lellei 

•sta 

de 

len 

i>e 

35,4 

9.6 

q 

o 

4 

0 

2 

59.5 

18.6 

14. 

7 

3 

o 

o 

4 

0 

0 

1 

t: 

Jl 

36.(; 

8.6 

1  Q 

1  ^ 

7 
4 

\J 

4 

1 

55!! 

31.1 

H.4 

/^U 

Q 

u 

7 

3 

1 

3 

29.2 

6.Ö 

17 

g 

2 

0 

6 

11 

1 

TT 

IX. 

40.7 

13.6 

91 

1 1| 
10 

10 

7 

0 

0 

0 

Kx 

44.9 

16.9 

2 

6 

6 

o 

o 

2 

Z 

z 

So 

29-8 

7-0 

3,21 

5 

5 

4 

0 

2 

Ge 

63.1 

28.6 

2 

14 

9 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

Mo 

50.3 

24.5 

2 

8 

8 

3 

1 

3 

Sn 

G.8 

2.8 

5 

5 

3 

0 

0 

0 

Po 

36.3 

8.1 

2 

11 

10 

2 

0 

4 

Lg 

27.6 

10.3 

20 

8 

6 

2 

1 

0 

1 

1 

Hö 

33.0 

6.6 

11 

10 

9 

3 

0 

4 

1 

R 

35.7 

8.9 

19 

11 

10 

3 

0 

2 

] 

Nr 

39.9 

7.3 

20 

16 

11 

2 

0 

5 

1 

1 

Tr 

16.0 

13.5 

10 

4 

2 

1 

.  1 

0 

J 

41.6 

8.0 

11 

14 

7 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

Jg 

38.1 

7.7 

9 

14 

10 

3 

0 

4 

Ks 

15.2 

7.5 

7 

4 

4 

1 

0 

1 

Vu 

Pu 

33.4 

8.0 

9 

8 

7 

4 

0 

0 

M 

43.3 

11.5 

14 

10 

8 

4 

1 

1 

Ng 

21.9 

7.2 

2 

6 

6 

2 

0 

2 

1 

1 

Namn 


1285 


548 


549 


551 


624 
1234 


1236 


1239 
1241 
546 


1340 


32 
36 
37 
38 
1312 
39 


1439 
42 


43 


41 


1230 


13.  Piteälv. 

Jäkna   


17.  Abyäly. 

Stormyrheden  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Allejanr  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommerträsk    .  . 


Nederbörd 


B 
B 


Jn 


St 


He 
Gl 


29.3 


20.6 


36.6 


19.7 
7.3 


största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


10.3 


6.8 


8.6 


7.4 
2.3 


11 


14 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


i^O.l  §1 


11 


15 


10 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 

1.  Torneälv. 

Junosuando  .  .  . 
Kaunisvara  .... 

Apua  

Matarengi  .... 
Haparanda  .... 


3.  Saugisåii. 

Lappträsk   .  .  . 


4.  Kalixälv. 


Saittajärvi  .  . 
Kompclnsvara 
Storkölen    .  . 
Morjärv    .  .  . 


6.  Yltåu. 

Högsön    .  .  . 


9.  Luleälv. 

Bodträskån  .  .  . 
Övre  Svartlä  .  . 
Degerbäcken  .  . 
Sandträsk  .  .  . 
Holsvattnet  .  . 
Boden  


K.  12-13. 


Öjebyn 
Piteå 


K.  13-14. 

Rödkalien    .  .  . 


15.  Rokån. 

FagerHeden  .  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Haraliden    .   .  .  . 


28.  Uuieälv. 


52  Tärnaby 
573i  Boksjön 


574 
552 
579 


Abborrberg 
Tjul träsk 
Sjöliden  . 


Ju 

44.9 

7.5 

9 

11 

11 

5 

0 

1 

Kv 

49.3 

10.5 

30 

17 

11 

2 

1 

3 

1 

— 

Aa 

44.6 

10.9 

9 

15 

10 

3 

1 

4 

3 

Öt 

40.1 

7.2 

9 

10 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

H 

41.7 

11.4 

19 

14 

10 

2 

1 

0 

0 

3 

Lt 

41.6 

8.9 

9 

10 

8 

4 

0 

0 





Si 

36.4 

6.5 

13 

9 

9 

3 

0 

3 





Kp 

26.3 

13.5 

8 

11 

7 

1 

1 

3 



S 

40-8 

9-0 

2 

8 

8 

4 

0 

1 





Mo 

35.1 

6.6 

19 

10 

9 

2 

0 

1 

2 

— 

Hn 

26.1 

5.0 

7 

11 

8 

1 

0 

0 

1 

Bo 

19.5 

8.9 

21 

5 

4 

2 

0 

0 

Sv 

20.4 

4.5 

9,21 

13 

6 

0 

0 

1 

2 

D 

22.3 

5.9 

9 

15 

9 

1 

0 

1 

Sk 

32.4 

6.4 

21 

16 

11 

2 

0 

1 

1 

2 

Ho 

24.0 

3.8 

9 

14 

9 

0 

0 

0 

Bn 

23.8 

9.4 

9 

11 

7 

1 

0 

0 

1 

Öb 

16.3 

3.5 

19 

13 

6 

0 

0 

0 

P 

11.2 

2.5 

19 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

Rf 

33.2 

8.9 

7 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

Fn 

22.5 

7.7 

9 

11 

7 

1 

0 

0 

1 

Hl 

21.0 

5.0 

7 

14 

7 

1 

0 

0 

2 

pbottens 

lär 

1,  Ö^ 

vve 

del 

en. 

T 

52.8 

16.5 

29 

18 

14 

1 

1 

1 

Bo 

32.7 

7.7 

29 

11 

9 

2 

0 

0 

A 

19.7 

3.7 

9 

7 

7 

0 

0 

0 

T.i 

33.2 

7.8 

9 

15 

10 

2 

0 

o 

29.3 

6.4 

18 

11 

8 

3 

0 

1 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1021. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Nummer 

Namn 

[  Beteckning 

c» 

0 

B 
B 

Största 
)å  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ES 
39 
ft 

dimma 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

al 

15 

ä  10 

a  0  1 

38.  Åugeriiiiiiiälveii. 

1137 

Kl 

28.8 

8.0 

20 

7 

7 

1 

0 

1 
i 

1202 

Bl 

33.4 

7.8 

29 

20 

9 

1 

0 

2 

582 

Si 

25.0 

7.0 

29 

14 

10 

1 

0 

1 

1 

1 

1206 

Av 

38.1 

5.7 

8 

16 

13 

1 

0 

3 

— 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefteälv. 

1430 

Johaunisberg,  Ikrget  . 

Jg 

34.5 

6.1 

6 

15 

8 

4 

0 

2 

5 

z 

1263 

Joliannisberg,  (jarden 

OO.l 

O.O 

/? 

D 

10 

7 

o 
o 

u 

'2 

5 

46 

M 

lo.4 

D 

8 

ii 

4 

U 

U 

0 

— 

ÄÖ.  LJUIticlIV. 

1402 

V 

27.6 

5.2 

8 

13 

9 

2 

0 

3 

53 

S 

20.  G 

4.8 

19 

16 

7 

0 

0 

b) 

i) 

1 

0 

575 

Ju 

39.G 

7.4 

29 

14 

ID 

4 

0 

2 

0 

0 

SI 

34.0 

7.7 

6 

13 

8 

3 

0 

i 

bl 

576 

Ul 

21.2 

5.0 

6 

8 

8 

1 

0 

1 

577 

Ny 

6.3 

3.2 

S 

7 

2 

0 

0 

u 

578 

Bk 

13.2 

2.9 

15 

11 

5 

0 

0 

0 



580 

Nordanås  

No 

24.0 

6.3 

19 

8 

7 

1 

0 

1 

— 

54 

Ss 

30.9 

7.0 

19 

10 

8 

3 

0 

1 

13% 

Bergvattnet  .... 

Bt 

14.5 

4.3 

8 

13 

7 

0 

0 

o 

— 

— 

1393 

Bs 

6.9 

1.7 

21 

10 

3 

0 

0 

2 

— 

1396 

Bj 

12.5 

4.0 

2 

10 

6 

0 

0 

3 

— 

30.  Öreälv. 

1265 

Kroksjö  

Kr 

22.5 

6.3 

8 

12 

8 

1 

0 

1 

o 

— 

34.  Gideälv. 

1284 

Siksjö  

Sö 

18.3 

5.3 

1 

9 

4 

o 

0 

1 

38.  Ångermauälven. 

63 

Maksjöstrand  .... 

Ma 

22.2 

5.4 

19 

9 

7 

1 

0 

0 

661 

Asele  

Ås 

29.0 

9.G 

11 

5 

5 

3 

0 

1 

1 

1 

1 9ft1 

Häggås  

Hs 

27.3 

6.0 

8 

17 

8 

1 

0 

2 

2 

1203 

Granåsen  

G 

33.5 

11.5 

8 

18 

5 

»> 

O 

1 

4 

— 

Västerbottens  län,  nedre  delen. 

18.  Bjskeälv. 

Myrheden  

Mn 

10.5 

4.4 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

1452 

'  Be 

30.5 

6.8 

10 

13 

11 

1 

0 

U 

— 

19.  Kågeälv. 

1231 

Dalliden  

Dl 

13.3 

3.9 

22 

10 

6 

0 

0 

0 

1 

20.  Skellefteälv. 

1264 

Gn 

33.2 

5.G 

10 

12 

11 

o 

0 

0 

1 

1 

K.  21—22. 

48 

Bjuröklnbb  

Bf 

26.  f. 

5.1 

19 

8 

7 

1 

0 

0 

0 

2 

22.  MiVngbyån. 

49 

Lövånger  

L 

24.1 

7.3 

19 

6 

6 

2 

0 

0 

25.  Dalkarlsåu. 

1 

50 

Bygdeä,  

B 

18.3 

6.2 

29 

7 

6 

1 

0 

0 

K.  25— 2«. 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

16.4 

7.3 

19 

5 

3 

2 

0 

0 

01  3 

Station 


Namn 


Nederbörd 


581 
1437 

425 
55 
56 


1219 
12(57 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


95 
1212 
1211 
1148 
12201 
1210 

96 


28  lliiieälv. 

'rallidcn  .... 
Hällnus  .... 
Kulbäcksliden 
Brattby  .... 
Umeå  

K.  28— 2{). 

Ilolinögadd  .  . 

30.  Öreälv. 
Örträsk  .... 


38.  Aiiureriiiaiiälven. 


Leipikvattnct 

Jonnvattnet 

Gäddede  .  . 

Mausvattuct 

Fiskåvattuet 

Alghalleu 


40.  Indalsälven. 

Edevik  

Koiåsen  

Storlien  

Skalstngan  .... 

Duved   

Kvarnä,  

Vålådalen  .... 

Tossåsen  

Yerkön  

Östersund  .... 
Östersund  III  .  .  . 

Törsta  

Svarthön  

Gnuuarsvattuct  .  . 
Vägskälet  .... 
Raftsjöhöjden     .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgårdeu  .... 


42.  Ljungan. 

Ljungdaleu  .... 
Tossåsen,  (Ned  gården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böie  

Sösjö  

Ljmigä.  


48.  Ljusnan. 

Ljnsncdal  .  .  . 
Backvallen  .  .  . 
Myskelälsen  .  .  . 
Linsäll  .... 
Storhärjeävalleu 

Högen   

Nilsvallen    .  .  . 


53.  Dalälven. 

1209  Storfjäten    .  .  .  , 


Antal  dagar  med 


^■kning 

r/i 

0 

B 
B 
a 

Största 
pä  24  tim. 

nederhörd 

80Q 

v 

vmmip 

r 

» 

mm 

mm  1 

dag  : 

?0.l| 

ä  10 

a  0.1 

Tn 

13.7 

4.8 

22 

8 

5 

j 

0 

0 

— 

— 

II  ä 

14.6 

10 

8 

8 

2' 

1 

A 
U 

— 

K 

35.3 

12.0 

15 

11 

10 

2 

1 

0 

1 

li 

Br 

10.8 

16 

10 

8 

2 

1 

0 
v 

1 

u 

4.9 

29 

8 

6 

0 

0 

(1 

\j 

0 

0 

0 

11 

7.2 

29 

11 

5 

2 

0 

v 

0 

3 

1 

X 

Ö 

37.0 

11.0 

10 

11 

8 

3 

2 

0 

1 

— 

1 

Tn 

mtli 

mds  lär 

1. 

i 

86.0 

12.1 

22 

24 

21 

7 

1 

5 



1 

l' 

Jo 

42.7 

13.5 

14 

8 

8 

3 

1 

1 

Uu 

38.4 

7.0 

29 

17 

13 

3 

0 

3 



—  1 

Mn 

18.4 

6.0 

29 

5 

5 

2 

0 

0 

Q 
O 

.  1 

1?+ 

15.0 

4.5 

15 

6 

6 

0 

0 

1 



1: 

A 
A 

36.3 

12.0 

8 

11 

8 

3 

1 

2 



i: 

1 

Ed 

75.1 

12.6 

28 

16 

14 

7 

2 

5 



2 

1 

Kå 

64.4 

11.9 

14 

12 

12 

6 

1 

2 



1 

1 

Su 

60.6 

23.7 

29 

15 

12 

4 

1 

7 

0 

2 

0 

Sk 

75.0 

11.4 

16, 30 

22 

14 

5 

2 

.f) 

1 

1 

1 

Tv 

43.6 

9.5 

15 

15 

9 

4 

0 

4 

1 

1 

Tr 

Kv 

71.4 

13.7 

29 

22 

19 

4 

1 

4 

Vd 

36.3 

15.2 

15 

4 

4 

2 

2 

0 

1  0 

54.4 

21.0 

11 

11 

8 

2 

2 

4 

1 

V 

24.7 

16.5 

15 

9 

3 

1 

1 

1 

1 
1 

\ 

o 

28.6 

12.0 

15 

12 

6 

2 

1 

1 

0 

A 
U 

29.8 

ll.fi 

15 

6 

6 

2 

1 

1 



Ta 

22.0 

13.2 

15 

10 

6 

1 

1 

1 





T 

55.6 

11.0 

10 

14 

9 

5 

2 

1 





Gu 

44.5 

8.0 

15, 28 

lo 

lo 

4 

u 

1 



2 



Vt 

R 

39.6 

11.9 

8 

14 

8 

2 

2 

2 

— 

— 

1 

Bo 

21.9 

13.5 

14 

7 

4 

1 

1 

1 

— 

Fa 

27.3 

8.0 

14 

6 

6 

4 

0 

2 

Bp 

13.7 

5.3 

16 

8 

3 

2 

0 

0 

— 

— 

1 

Ln 

52.1 

14.3 

29 

10 

8 

4 

3 

4 

— 

1 

No- 

61.6 

f3.5 

15 

9 

7 

5 

4 

4 

— 

1 

— 

K 

22.6 

8.1 

11 

7 

7 

2 

0 

3 

1 

1 

Ss 

14.2 

11.8 

16 

^ 

å 

0 

1 

1 

Nb 

1 

J. 

Sö 

27.7 

10.6 

15 

10 

5 

2 

1 

0 

1 

L 

25.8 

5.5 

15 

14 

6 

2 

0 

2 

2 

Ll 

67.7 

20.3 

28 

12 

10 

6 

3 

4 

2 

Ba 

42.0 

14.o;  15 

6 

5 

4 

2 

1 

M 

46.0 

10.4 

28 

14 

9 

3 

1 

5 

1 

2 

Li 

54.0 

11.4 

6 

6 

6 

6 

1 

2 

\ 

Sh 

58.3 

10.2 

15 

16 

12 

5 

1 

5 

!  

H 

18.2 

6.0 

2 

10 

7 

1 

0' 

2 

1 

S 

32.5 

7.0 

2 

8 

.  7 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

St 

36.3 

6.0 

11 

12 

9 

4 

0 

2 

1 

1 

2 

5")" — 211273.    Statens  Meteorolvgisk-hydrografiska  anstalt.    Årsbok  11. 


52 


Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
p 


Största 
pä  24  tim. 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^0.1   gl  S5  ^10 


Station 


Namn 


Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

21 

§10 

.0.1 

St 

30.1 

8.5 

2, 15 

9 

6 

2 

0 

1 

2 

Sv 

33.9 

8.9 

15 

11 

10 

3 

0 

3 

Or 

83.9 

12.6 

2 

8 

7 

2 

1 

0 

i5K 

29.6 

8.1 

15 

9 

7 

3 

0 

1 

1 

X 

1 

1 

S 

22.3 

8.8 

2 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

No 

25.3 

8.3 

2 

8 

6 

2 

0 

1 

1 

K 

26.4 

7.0 

2 

10 

7 

2 

0 

1 

1 

— 

— 

H 

■  lo.i 

12  fl 

6.9 

lo 

11 

4 

1 

u 

1 

— 

— 

1 

Bt 

39.4 

25.5 

2 

12 

9 

1 

1 

i 

2 

— 

3 

Gu 

16.0 

8.1 

2 

9 

6 

1 

0 

1 

M 

11.2 

4.7 

12 

6 

3 

0 

0 

0 

G 

12.6 

5.9 

15 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

Ä 

13.1 

4.8 

16 

11 

5 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

Gr 

7.8 

6.5 

2 

3 

2 

1 

0 

1 

— 

— 

— 

Gg 

6.9 

4.1 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

Koppa 

pbe! 

län. 

u 

44.6 

7.4 

15 

16 

11 

3 

0 

5 

1 

3 

1 

Ko 

14.0 

8.7 

3 

3 

2 

2 

0 

0 

— 

— 

— 

Ss 

63.8 

15.8 

28 

16 

11 

4 

3 

4 

— 

— 

2 

Sg 

51.4 

8.6 

28 

10 

10 

6 

0 

U 

— 

1 

2 

S 

47.9 

7.1 

15 

15 

11 

6 

0 

2 

2 

2 

2 

Hå 

31.U 

12.G 

28 

6 

6 

2 

1 

2 

— 

— 

1 

Ä 

33.2 

8.4 

2 

13 

11 

2 

0 

4 

2 

3 

1 

Ö 

28.0 

7.1 

10 

10 

8 

2 

0 

1 

Gr 

32.6 

15.1 

3 

10 

7 

1 

1 

1 

M 

26.9 

6.6 

5 

12 

6 

3 

0 

2 

1 

0 

1 

E 

46.0 

12.4 

18 

7 

7 

5 

1 

0 

Ld 

28.8 

6.5 

18 

10 

8 

2 

0 

1 

I 

31.6 

8.4 

18 

11 

8 

1 

0 

3 

3 

1 

3 

G 
Sr 

64.0 

12.6 

28 

14 

10 

5 

2 

2 

1 

2 

Gg 

57.7 

17.3 

7 

7 

7 

4 

2 

1 

1 

Tj 

45.8 

8.G 

5 

9 

9 

4 

0 

3 

2 

No 
Tr 

36.9 

7.7 

28 

12 

8 

3 

0 

2 

1 

Mg 

36.0 

9.2 

5 

13 

8 

2 

0 

3 

Vn 

48.0 

11.0 

2 

11 

9 

4 

1 

2 

2 

1 

J 

41.3 

10.3 

5 

13 

10 

4 

1 

3 

1 

B 

31.4 

6.2 

2 

10 

8 

3 

0 

4 

1 

Nä 

31.4 

8.9 

2 

9 

7 

3 

0 

2 

2 

Fi 

34.9 

7.4 

15 

13 

7 

3 

0 

1 

2 

1114 

602 


61 
1179 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


80 


79 
1268 


81 


83 
85 
87 
89 


90 
1233 


Västernorrlands 

34.  Gide  älv. 
Högbränna  .... 

K.  34—35. 

Kasa  

36.  Moälven. 

Mo  

Hampnäs  .... 

K.  36—37. 

Skag  

K.  37-38. 

Nordvik  

38.  Åiiffernianälven. 


Hö 


Mo 
Ha 


Sf 


N 


Östra  Junsele 
Granberget  .  .  . 
Rossön  .... 
Ramsele  .... 

Förse  

Mnltrå  

Björkå  Bruk  .  . 

K.  38—39. 

Lungö   

Härnösand  .  .  . 


K.  39  -  40. 

Tynderö  

40.  Indalsälven. 

Oxsjö 


Lagfors  

41.  Selångersån. 

Sidsjö  

42.  Ljungan. 

Viken   

Ange  

Österström  

Häljum  

K.  42—43. 

Bremö  


44.  Harniångcrsån. 

Gäddtjärnsåsen  .  .  . 


Js 

Gr 

Ro 

R 

F 

M 

Bj 


Lf 
H 


Ty 


0 
La 


SI 


Vn 
Å 
Ö 
V 


Bf 


Gt 


35.6 
32.7 
30.5 


23.1 


22.1 


27.2 
24.3 
33.7 
31.0 
53.3 
44.4 
34.9 


47 
25.3 


24.1 


28.4 
23.2 


21.2 


27.7 
20.2 


23.6 


21.8 


18.4 


12.8 


5.6 


12.6 


5.0 


6.5 


10.4 
5.1 
14.1 
10.6 
17.5 
10.0 
14.9 


2.6 

8.4 


6.9 


8.4 
6.3 


5.2 


9.6 
5.6 


2 


15 


7.6 


-7.8 


6.9 


10 


15 


län. 

10 
13 
9 


10 


13 


Gävleborgs  län. 


44.  Harniångcrsån. 

1302 

Franshammar  .... 

Fr 

24.7 

7.5 

15 

6 

6 

3 

0 

0 

1247 

Sb 

28.3 

7.2 

15 

10 

6 

2 

0 

1 

45.  Delångersån. 

1246 

Norrdala  

N 

22.6 

8.6 

15 

5 

4 

3 

0 

0 

1 

93 

Bjnråker   

B 

20.2 

7.1 

15 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

48.  Ljusnan. 

1119 

Föne  

F 

30.7 

11.5 

2 

6 

6 

2 

1 

1 

1 

1301 

21.2 

8.5 

2 

4 

4 

2 

0 

1 

1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
105 
106 


102 


128 
564 


1342 


103 


108 
623 
109 
1142 
110 
112 
1138 
111 
113 
715 
553 
1154 
1149 
114 
1168 
1143 
115 
116 
1229 
1288 
603 
1228 
724 


Stenegård  .... 

Svedåsen   

Ovanåker  

Bergvik    •  .  .  .  . 

K.  48—49. 

Storjungfrun  .  .  . 

K.  49-50. 

Norrsundet  .... 

51.  Testeboån, 
Katrineberg    .  .  . 

K.  51—52. 

Hälsan  

52.  Gavleån. 

Botjärn  

Sälgsjönäs  .  .  .  . 
Mackmyra  .  .  .  . 
Gävle  

K.  52—53. 
Eggegrnnd  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Grönsinka  .  .  .  . 
Gyslnge   >  .  .  .  . 


48.  Ljusnan. 

Ulvsjö  

52.  Gavleån. 

Korså  

53.  Dalälven. 

Storsätern  .  .  .  . 
Flötningen  .  .  .  . 

Särna  

HåUstugan  .   .  .  . 

Älvdalen  

Östanvik  

Gråtbäck  

Mora-Noret  .... 

Rättvik  

Leksand  

Insjön  

Gördalen  

Storbron  

Grundforsen  .  .  . 
Tjärn  vallen  .  .  .  . 

Nornäs  

Transtrand  .   .  .  . 

Malung  

Vakerskogen  .  .  . 
Johannisholm  .  .  . 

Överborg  

Närseu  

Finsthögst  .   .  .  . 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 


Namn 


117 
1343 
120 
121 
122 
562 
123 
124 
1298 
1290 


169 
1180 
187 


Rönndalen  

Sågmyra  

Grycksbo  

Fa  lan  

Vassbo  

Idkerbcrgct  

TJlvshyttan  

Stjärnsund  

Solbacken  

Leknäs  

61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Grängesberg 
Skattlöaberg 
Nyhammar  . 


1881  HäUsjön 
189  Lärnbo 
1169  Lövmarken 


108.  Vänern-Göta- 
älr. 

1145  Storkögen 

448  Fredriksberg 

449  Tyngsjö 
1242  Dravsen 


Rn 

Sa 

Go 

F 

V 

Id 

Un 

Sd 

So 

Ls 


Gb 
Sk 
Nr 
Hs 
Lo 
Lö 


Si 
Fr 
Ty 
Or 


Nederbörd 


30.0 
32.5 
29.2 
37.3 
35.5 
53.2 
26.7 
13.4 
19.4 
9.7 


40.1 
62.7 
44.8 
24.8 
13.4 
21.8 


42.3 
61.0 
52.5 
50.0 


Största 
på  24  tim. 


2  0.1 


9.0 
9.0 
9.0 
17.2 
13.2 
18.2 
9.0 
3.8 
8.2 
3.0 


10.8 
17.« 
15.5 
8.4 
4.9 
9.0 


7.5 

21.5 
12.4 
13.« 


18 
18 
19 
2 
2 
2 
28 
2 
2 
19 


2 
2 
18 
2 
2 
2 


7 
2 
18 
18 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^1 


gös  10 


snö 


g  0.1 


Station 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1292 

472 


Namn 


108.  Viliiorn-(;ölu. 
ii  I  v. 

Grythyttciicd  .  .  . 
Älvestorp  .... 
Blankafors  .... 

MoBserud  

Kedjeåsen  .... 
Karlskoga  .... 

Östervik  

Degernäa  


Örebro  län. 


61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

150 

Sörbytorp  

Sö 

17.1 

4.4 

29 

10 

7 

0 

0 

1 

2 

1 

571 

Bäckedalen  

Bä 

25.7 

9.9 

28 

11 

6 

2 

0 

1 

1 

148 

Svartå  

Så 

26.3 

6.4 

9 

9 

9 

2 

0 

0 

152 

Hasselfors  

Hf 

26.7 

11.4 

28 

11 

7 

2 

1 

2 

153 

Törntorp  

T 

19.0 

5.4 

29 

7 

5 

2 

0 

1 

1 

154 

Kronoberget  .... 

Kr 

25.4 

8.9 

2 

11 

6 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

155 

Lekeberga   

Lk 

33.1 

7.9 

2 

14 

12 

1 

0 

1 

2 

3 

1 

157 

Riseberga  

R 

30.8 

6.7 

30 

6 

6 

3 

0 

1 

1 

158 

Boxboda   

Bo 

24.6 

10.5 

2 

10 

6 

1 

1 

1 

1 

159 

Älgesta  

Ä 

13.6 

7.8 

2 

7 

5 

1 

0 

1 

1 

160 

Örebro  

Ö 

23.3 

9.3 

2 

11 

5 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

163 

Skrubby  

Sb 

17.2 

9.2 

28 

5 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

572 

!S 

16.8 

6.0 

2 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

161 

Asplauda  

Äl 

18.0 

7.9 

2 

10 

3 

1 

0 

1 

1243 

Sickelsjö  

Si 

14.4 

6.5 

19 

5 

4 

1 

0 

0 

171 

Bångbro  

B 

27.8 

8.5 

2 

9 

5 

2 

0 

1 

1150 

Gnldsmedshyttan   .  . 

Gb 

23.0 

8.1 

2 

9 

8 

1 

0 

1 

1 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

Sp 

28.7 

8.8 

2 

9 

7 

1 

0 

2 

1 

2 

175 

Dalkarlsberg  .... 

D 

27.0 

1.3.5 

2 

10 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

176 

Kullatorp  

K 

34.6 

12.4 

2 

11 

10 

1 

1 

0 

1 

1 

1422 

Km 

18.0 

8.2 

3 

8 

4 

1 

0 

0 

1320 

Hälla  

Ha 

10.0 

5.1 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

1337 

Kn 

26.1 

7.1 

2 

14 

7 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

67.  Vättern-Motala- 

ström. 

241 

Aspa  

Aa 

18.7 

11 

0 

1 

1 

242 

Äskersund  

A 

19.9 

3.9 

19 

11 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1170 

Hagaberg  

Ax 

26.3 

7.5 

19 

6 

6 

4 

0 

1 

1 

1291 

Åmmeberg  

Å 

22.6 

6.0 

29 

9 

6 

2 

0 

2 

1 

274 

Mariedani  

M 

22.0 

8.5 

19 

7 

5 

1 

0 

1 

1 

600 

Gryt  

Gr 

20.6 

11.2 

19 

7 

4 

1 

1 

0 

1 

1350 


1349 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 
195 
196 
1352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


t* 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


Antal  dagar  med 


ncderliönl 


2  0.11  §  1  SSUIO 


G 

Äp 

Bl 

Mr 

Kj 

Kg 

Ds 

De 


35.5 
32.0 
36.7 
35.8 
31.3 
22.8 
26  6 
20.9 


11.3 
9.5 
9.2 

11.0 
7.9 
4.7 
5.3 
4.6 


2 
2 
2 
3 
2 
2 
10 
2 


15 
12 
12 
11 
12 
7 
8 
11 


Mnö 


2  0.1 


Västmanlands  län. 


53.  Dalälven. 

Runhällen  .... 

51.  Täninarån. 

Lindsbro   

61.  Mälaren-Norr 

ström. 
Jädersbrnk  .... 
Riddarhyttan  .   .  . 
Bernshammar  .  .  . 

Farna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertnna    .   .  . 

Lindsved  

Fagersta  

KäiTgruvan  .... 

Kolbäck  

Mölutorp  

Alderstugan  .  .  . 
Hörnsjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .  .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


Uppsala  län. 


Rn 

21,5 

5.4 

10 

6 

5 

1 

0 

1 

2 

Lo 

22.0 

10.2 

12 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

Jd 

16.6 

5.2 

2 

7 

5 

1 

0 

1 

R 

11.1 

6.2 

2 

8 

8 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

Bh 

16.9 

5.0 

19 

9 

6 

1 

0 

1 

1 

1 

Fn 

11.1 

4.8 

19 

5 

3 

0 

0 

1 

Go 

14.6 

6.3 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

L 

18.1 

6.8 

2 

7 

4 

1 

0 

i 

1 

l! 

J 

19.7 

5.7 

2 

8 

5 

2 

0 

1 

1 

Ld 

16.8 

7.1 

19 

7 

4 

2 

0 

1 

1 

F 

12.3 

7.4 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

K 

9.9 

7.5 

2 

2 

2 

] 

0 

1 

Kb 

M 

13.5 

6.1 

19 

7 

3 

2 

0 

1 

A 

13.8 

5.3 

2 

5 

4 

1 

n 

0 

Hf 

6.9 

3.8 

29 

2 

2 

0 

0 

0 

Sb 

12.4 

4.5 

2 

5 

3 

0 

0 

1 

Sk 

13.4 

5.4 

2 

5 

4 

1 

s 

1 

1 

V 

15.1 

9.0 

19 

4 

2 

2 

2 

n 

0 

0 

N 

15.8 

5.2 

2 

10 

5 

1 

0 

1 

1 

1 

Tä 

16.0 

5.4 

19 

8 

5 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

T 

13.1 

6.2 

2 

5 

4 

1 

0 

0 

2 

Mo 

8.5 

4.2 

19 

6 

2 

0 

0 

1 

He 

15.8 

8.0 

19 

!  5 

3 

2 

0 

1 

S 

18.7 

6.7 

1  19 

1  7 

5 

1 

0 

i  1 

1 

53.  Dalälven. 

129 

\^ästauå  

Vs 

14.3 

4.6 

2 

7 

5 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

51.  Tämnariln. 

131 

Väsby  

Vb 

15.6 

5.0 

2 

6 

4 

1 

0 

? 

2 

132 

S 

14.9 

5.5 

2 

8 

5 

1 

0 

K.  54—55. 

134 

Björn   

Bf 

18.2 

3.4 

2, 16 

8 

7 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

56.  Olaudsån. 

137 

Husby  

H 

14.3 

7.2 

12 

5 

3 

1 

0 

0 



138 

1  Gimo  

G 

1  19.0 

4.9 

2 

10 

5 

0 

0 

3 

2 

54 


Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

åska  1 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

sn  ö 



g  0.1 

1  hagel 

dimma 

{  åska 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

si 

i5 

2  10 

1  0.1 

mm 

mm  1  dag 

g  0.1 

gl 

i5 

i  10 

61.  Mälaren-NoiT- 

62.  Tjrcsåii. 

ströin. 

1192 

Fagersj  ö  

Fa 

9.1 

3.6 

29 

4 

3 

0 

0 

1 

1363 

Gumlösa  

Gu 

17.1 

8.5 

19 

7 

4 

2 

0 

1 

1 

1276 

Säbyholni  

Sm 

14.7 

5.4 

19 

7 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

K.  62-63. 

203 

Örbyhus   

Ö 

34.2 

11.2 

12 

8 

6 

3 

1 

2 

1364 

Västerhaninge     .   .  . 

Ve 

9.2 

3.0 

12 

5 

4 

0 

0 

0 

2 

205 

Drälinge  

D 

29.5 

10.8 

K) 

8 

6 

3 

1 

0 

3 

225 

Hammar  

H 

9.8 

3.4 

3 

5 

4 

0 

0 

0 

1323 

Österby  

Ös 

14.9 

4.5 

19 

8 

6 

0 

0 

0 

1433 

Berga  

Be 

6.0 

4.0 

12 

2 

2 

0 

0 

0 

202 

Vattholma  

V 

20.5 

6.3 

2 

7 

4 

2 

0 

1 

2 

226 

Nynäs  

Ns 

6.2 

5.0 

28 

2 

2 

1 

0 

0 

207 

U 

21.7 

5.1 

2 

9 

5 

1 

0 

2 

2 

227 

Landsort  

L 

6.8 

3.3 

29 

3 

2 

0 

0 

0 

(1 

~1 

208 

Frötuna  

F 

15.9 

3.8 

2 

8 

6 

0 

0 

1 

2 

3 

228 

Viad  

Vi 

10.0 

5.7 

30 

5 

2 

1 

0 

0 

209 

Ultuna  

Ut 

23.6 

7.0 

12 

10 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

559 

Södertälje  

SI 

14.6 

6.0 

29 

10 

5 

1 

0 

0 

Stockholms  län. 


Södermanlands  län. 


jV.  O^l:  Ot). 

136 

Öf 

26.4 

5.6 

2 

7 

7 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

ob.  Ulanusan. 

1207 

Bladäker  

B 

20.G 

7.4 

12 

9 

4 

2 

0 

2 

2 

K.  56-  57. 

140 

Understen  

u 

20.5 

12.0 

2 

7 

5 

1 

1 

1 

0 

3 

0 

139 

Harg  

He 

13.1 

5.7 

29 

4 

3 

2 

0 

0 

57.  Skeboströiu. 

141 

Ls 

16.4 

6.0 

29 

7 

3 

1 

0 

1 

K.  57—58. 

742 

Hammarby  

Vö 

8.8 

4.6 

12 

8 

2 

0 

0 

2 

— 

2 

1>1  UMjI  Ullllllt^ll. 

1324 

J 

11.5 

4.0 

12 

7 

5 

0 

0 

2 

59.  Noritiiljeån. 

142 

R 

19.5 

5.4 

29 

9 

7 

1 

0 

0 

K.  59-60. 

144 

P 

11.0 

6.3 

12 

5 

3 

1 

0 

0 

145 

Ö 

5.7 

4.1 

12 

4 

1 

0 

0 

0 

60.  Åkerström. 

146 

K 

7.9 

2.8 

3 

4 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

K.  60—61. 

224 

Svenska  Högarna  .  . 

Sh 

4.1 

3.4 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

563 

Li 

3.1 

2.5 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

147 

Expcrimentalfältet 

E 

10.5 

5.0 

29 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

220 

Ss 

10.3 

4.1 

30 

7 

4 

0 

0 

1 

1 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1399 

Sa 

15.5 

5.3 

29 

7 

3 

1 

0 

1 

211 

Vallstanäs  

Vs 

18.2 

7.2 

28 

7 

7 

1 

0 

0 

599 

Vb 

15.9 

4.6 

9 

8 

5 

0 

0 

0 

217 

N 

11.9 

5.3 

29 

5 

4 

1 

0 

0 

1277 

Sv 

11.7 

4.7 

29 

6 

4 

0 

0 

1 

219 

S 

9.8 

4.4 

29 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

K.  61-62. 

221 

F 

15.1 

9.7 

12 

5 

4 

1 

0 

0 

1 

1 

223 

Gf 

4.9 

2.5 

10 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

01 

Östergötlands  län. 


1122 


239 


252 
254 
255 
264 
266 


65.  Nyköpiiigsåu. 

Kalbo  

K.  66-67. 

Kolmärdssanatoriet  . 
Hult  

67.  Vätterii-Motala- 
ström. 

Prästtorp  

Kyleberg  

Källstad  

Olstorp  ...... 

Rinna  

Klockarp  


61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1424 

Stora  Sundby  .... 

St 

17.2 

7.9 

19 

8 

5 

1 

0 

0 

168 

Eskilstuna  

E 

22.4 

10.4 

19 

9 

4 

2 

1 

1 

1327 

Strängnäs  

Ss 

15.2 

4.5 

19 

8 

6 

0 

0 

1 

1222 

Åkers  styckebruk  .  . 

Ås 

14.9 

5.1 

18 

5 

4 

1 

0 

1 

216 

Mariefred   

M 

20.5 

6.0 

28 

10 

6 

1 

0 

0 

1328 

Nygård   

Ny 

1366 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

Ns 

22.2 

6.7 

29 

10 

6 

2 

0 

2 

63.  Trosaån. 

230 

Åda  

Å 

9.6 

5.2 

29 

7 

2 

1 

0 

0 

K.  63—61. 

817 

Sulsta  

S 

9.0 

4.5 

29 

6 

2 

0 

0 

0 

65.  Nyköpingsåu. 

233 

Högsjö  

Hö 

19.9 

10  5 

19 

9 

5 

1 

1 

0 

1278 

Barksäter  

Ba 

16.5 

8.9 

20 

6 

4 

1 

0 

0 

235 

Bie  

B 

21.4 

9.8 

19 

6 

4 

1 

0 

1 

1441 

Högtorp  

Ht 

19.0 

6.1 

18 

9 

5 

1 

0 

0 

1401 

Flen  

Fl 

9.6 

3.8 

19 

6 

4 

0 

0 

0 

1121 

Hedenluuda  .... 

H 

16.2 

5.9 

19 

9 

6 

1 

0 

0 

1403 

Solbacka  

So 

18.2 

7.0 

19 

5 

5 

1 

0 

0 

1444 

Va 

15.6 

4.9 

10 

7 

5 

0 

0 

0 

237 

Nyköping  

N 

12.3 

3.4 

29 

9 

6 

0 

0 

0 

66.  Kilaåu. 

238 

Älberga  

Åb 

14.2 

3.6 

19 

8 

5 

0 

0 

0 

K.  66—67. 

1326 

K 

8.4 

3.8 

29 

5 

3 

0 

0 

0 

Ka 

15.0 

lO.G 

20 

4 

3 

1 

1 

0 

Ko 

9.8 

3.0 

19 

7 

3 

0 

0 

0 

Ht 

17.3 

5.6 

19 

8 

6 

1 

0 

0 

P 

31.2 

4.8 

19 

7 

6 

0 

0 

0 

1 

Kb 

14.3 

7.7 

29 

3 

3 

3 

0 

0 

K 

23.3 

8.9 

19 

6 

6 

1 

0 

0 

0 

16.6 

7.1 

19 

6 

4 

1 

0 

1 

R 

21.3 

6.0 

28 

7 

4 

? 

0 

0 

Sk 

10.6 

5.0 

28 

5 

4 

0 

1 

0 

65 


Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 



éO.l 

hagel  1 

dimma  | 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

äl 

g5 

älO 

854 

V.  Eneby  

E 

13.8 

5.0 

9 

8 

4 

} 

0 

0 

9 

Ulrika  

u 

20.6 

5.3 

20 

7 

6 

0 

0 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

13.1 

3.5 

19 

6 

5 

0 

0 

271 

TiinlcniiinP" 

L 

lU.O 

IQ 

Ii 

0 

1 
1 

0 

fl 

u 

u 

1 
1 

11G2 

Grönkulla  

G 

19.7 

12.6 

19 

6 

5 

1 

1 

0 

272 

Grensliolmen  .... 

Gn 

22.3 

9.5 

10 

6 

4 

\ 

0 

0 

1367 

Samsala  

S 

29.4 

11.8 

19 

10 

7 

1 

1 

— 

— 

_ 

276 

Finspång  

F 

19.9 

11.7 

19 

6 

4 

1 

0 

1 

K.  67—68. 

1269 

Göpperstad  

Gd 

12.1 

4.6 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

68.  Söderköpingsåu. 

142iS 

T 

9.7 

3.3 

10 

7 

3 

0 

0 

0 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränssö  .... 

Gr 

9.9 

7.5 

29 

4 

2 

1 

0 

0 

1 

2 

281 

Häradskär  

Hf 

4.2 

4.2 

29 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70.  Storån. 

282 

Adelsuäs  

A 

8.3 

5.6 

10 

3 

3 

1 

0 

0 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

g 
5 

a 
B 
» 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

8D0 

c 

t 

o . 
g' 
5 

g" 

? 

mm 

mm 

dag 

§0.1 

äl 

§5 

2  10 

2  0.1 

{373 

G 

iJ.l 

11.2 

4 

7 

3 

1 

1 
1 

374 

Ulvahult  

U 

M.'J 

'  5.8 

4 

7 

6 

3 

0 

1 

2 

876 

Ks 

21.5 

8.3 

28 

6 

5 

2 

0 

1 

1 

2 

1377 

Toraliden  

To 

36.2 

15.7 

28 

4 

4 

3 

1 

1 

— 

— 

— 

378 

Ryd  

Il.V 

17.7 

8.5 

28 

4 

8 

2 

0 

0 

1 

2 

379 

\T              1  n 

Ny 

|C|  u 
ly.o 

7.x 

28 

5 

4 

1 

0 

1 

X 

381 

Gr 

9.2 

8.5 

28 

3 

1 

1 

0 

0 

382 

Lilla  ilyltan  .... 

L 

14.7 

9.9 

28 

7 

4 

1 

0 

0 

4 

2 

1 

386 

Tninhult  

T 

30.6 

8.7 

28 

5 

5 

3 

0 

0 

387 

Kävsjö  

Kf 

21,6 

9.5 

28 

7 

6 

2 

0 

1 

1 

388 

Rd 

23.2 

9.5 

2-J 

7 

5 

1 

0 

0 

1435 

Dungen   

B 

18.2 

11.5 

28 

5 

4 

1 

1 

0 

1 

101.  Nissan. 

1372 

Dalslund   

Dd 

32.1 

12.8 

19 

5 

3 

3 

1 

1 

402 

Bäck  

Bk 

29.4 

9.5 

9 

7 

5 

3 

0 

1 

Jönköpings  län. 


167.  Vättern-Motala- 
ströiu. 

246  Flahult  

247|  Jönköping  

13311  Sjöafall  

1205|  Huskvarna  

1297 1  Strandvallen   .  .  .  . 

249j  Lyckäs   

250|  Aranäs  

1330 1  Knutstorp  

258  Lommaryd  

259  Herre  stad  

260  Högemålen  

26l' NötekuUa  

262'  Äpplehult  

263  Botorp  

294  Askeryd  

265  Romanäs  


293 


74.  Eniån. 


Rödjenäs  .  , 
1405'  Prästknlla  , 
291  Lannaskede 
1182 1  Götestorp 
1123  Nyabyberg  , 
297  Hässleby  . 


1172 
1371 


867 
368 


86.  Mörrumsån. 

Gnmshult  .... 
Dragsnäs  


98.  Lagan. 


Skillingaryd 
Västraby  .  . 


Kalmar  län. 


569 


1171 

F 

29.8 

9.9 

9 

6 

6 

3 

0 

1 

1 

1 

J 

29.1 

10.9 

9 

6 

5 

3 

1 

0 

2 

1 

1 

Sj 

21.0 

6.6 

28 

6 

5 

2 

0 

1 

Hq 

24.2 

8.7 

27 

5 

4 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

Sv 

22.7 

8.2 

28 

8 

5 

2 

0 

0 

284 

Ls 

16.0 

6.2 

19 

3 

3 

2 

0 

0 

1204 

Ar 

15.5 

4.6 

28 

5 

4 

0 

0 

1 

Kp 

20.6 

8.5 

29 

7 

6 

1 

0 

1 

1 

Ld 

19.1 

7.8 

19 

6 

4 

2 

0 

0 

Hs 

16.2 

5.0 

28 

6 

6 

1 

0 

0 

H 

22.5 

5.4 

19 

7 

6 

2 

0 

1 

2 

N 

17.3 

6.0 

19 

6 

5 

1 

0 

0 

285 

Ä 

15.4 

7.5 

29 

3 

3 

2 

0 

0 

1 

1383 

Bt 

16.9 

6.2 

19 

8 

5 

1 

0 

0 

570 

A 

Rs 

16.7 

9.2 

19 

8 

2 

2 

0 

0 

290 

Rj 

21.9 

9.5 

23 

4 

4 

2 

0 

0 

Pr 

11.2 

5.2 

29 

4 

3 

1 

0 

1 

1 

Le 

24.2 

7.9 

28 

9 

6 

1 

0 

2 

1 

2 

2 

Gt 

12.8 

6.5 

28 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

Ng 

8.0 

2.8 

29 

4 

3 

0 

0 

0 

1183 

Hb 

8.4 

3.4 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

1380 

Gh 

13.7 

7.1 

28 

3 

2 

2 

0 

0 

2 

1451 

D 

9.4 

6.7 

28 

4 

"  2 

1 

0 

0 

2 

5 

1124 

Sk 

23.5 

9.1 

28 

5 

4 

3 

0 

1 

299 

Vs 

15.1 

7.6 

29 

3 

3 

2 

0 

0 

1 

1410 

67.  Vättern-Motala- 
struni. 

Vimmerby  


69.  Vindån. 

Holmbo  .... 


K.  70—71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


71.  Botorpsströni- 
nien. 

Ogestad  

Björkhult  

Tovehult  


K.  72—73. 

Ölands  norra  ndde 

73.  VirboAn. 

Krokshult    .   .   .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Emån. 

Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaström  . 


Vy 

5.4 

3.0 

11 

4 

2 

0 

0 

0 

H 

5.7 

3.5 

29 

6 

1 

0 

0 

0 

V 

5.9 

4.7 

29 

3 

2 

0 

0 

0 

Go 

9.2 

5.4 

29 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

69 

3.5 

29 

7 

3 

0 

0 

0 

B 

7.2 

7.2 

28 

1 

1 

0 

0 

T 

7.4 

4.8 

29 

3 

2 

0 

0 

0 

Ön 

2.3 

1.4 

29 

2 

1 

0 

0 

0 

Kr 

8.7 

5.9 

28 

2 

2 

1 

0 

0 

On 

5.2 

4.G 

28 

2 

1 

0 

0 

0 

Eb 

7.5 

5.2 

29 

4 

2 

1 

0 

0 

U 

6.5 

5.5 

28 

2 

2 

1 

0 

0 

R 

5.3 

4.5 

28 

4 

1 

0 

0 

0 

Bl 

5.0 

3.9 

28 

3 

1 

0 

0 

0 

1 


56 


Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

B 
B 

CD 
*-i 

Namn 

W 
ct> 

<r+- 
O 
O 

CO 

0 

B 
B 
p 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

p 
a? 

CD 

p. 

B 
B 
p 

p° 

cc 

pr 
p 

(3 

B 
B 

CO 
•-i 

Namn 

CD 
CD 

i»r 

s= 
B 

B 

p 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

tr' 

p 

CR 

B 
B 

p" 

IB 

B 

B' 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

^1 

g  5 

g  10 

^0.1 

B_ 

5' 

cr? 

mm 

mm 

dag 

§0.1 

gl 

§5 

g  10 

2  0.1 

Cb 

p 

p 

301 
1262 
1255 

75.  Alsteråii. 

Kimramäla  

Korstallen  

Sandbäcksliult    .  . 

Ka 

St 

Sa 

6.5 
7.4 
5.2 

43 
4.8 

3.5 

28 
28 
29 

3 
4 
2 

3 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

— 

1 
1 

1 
2 

3 

395 
396 
397 

Skeen  

Sk 
Sn 
Lt 

15.9 
12.2 

22.5 

12.5 
12.2 
13.8 

28 
28 
38 

6 
1 

6 

2 
1 
6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
1 

1 
1 

304 

K.  75-76. 

Kapelludden  .... 

Öf 

6.7 

28 

Q 
u 

1 

1 
1 

0 

0 

2 

3 

Bleking-e  län. 

305 
ovo 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .... 

Ii  Q  1  T  Yl  O  T* 

K.  77—78. 

Sp 
ir 

4.1 

o. 4 

4  0 
5.5 

28 
28 

2 
3 

1 
1 

0 
1 

0 
0 

0 

0 

u 

n 

n 

o 

m  9 

Ol/W 

313 

K.  80—81. 

Kungsholmen  .... 

81.  Nättrabyåii. 

V 

Kh 

i  .1 

9.6 

i.l 

9.2 

28 

1 
2 

1 

1 

L 
1 

fl 

0 

u 

0 

0 

0 

1 

öyjo 

M 

M 

7  9 

6.7 

29 

2 

1 

1 

0 

U 

o 

M 

10.1 

9.5 

27 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

307 

78.  Hagbyån. 

Algjö  

K.  79—80. 

A 

1.1 

— 

— 

5 

— 

0 

0 

0, 

— 

1 

315 

82.  Bonnebyån. 

R 

13.7 

11.4 

28 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

310 

Ölands  södra  udde  . 

Ös 

0.0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

84.  Bräkneån. 

80.  Lyckebyåu. 

1336 

Hoby  

H 

13.8 

13.4 

28 

3 

1 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

311 

Vissefjärda  

Va 

5.5 

5.2 

28 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

85.  Mieåii. 

300 

75.  Alsterån. 

Sävsj  öström  .... 

Krr 

Sm 

mob 

12.9 

erg 

8.6 

8  lä 

28 

n. 

4 

2 

1 

0 

0 

1 

316 

Karlshamn  

86.  Mörriimsåii. 

K 
E 

10.8 
10.2 

10.2 
10.2 

28 
28 

2 
1 

1 
J 

1 
1 

1 

1 

0 
u 

0 

0 

0 

1125 

80.  Lyckebyån. 

Grönåsen  

G 

23.0 

11.9 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

— 

2 

323 

K.  86—87. 

Hf 

13.3 

12.1 

28 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

568 
1126 
1127 

82.  Rounebyåii. 

Lessebo  

Dångemåla  

Böket  

L 
D 
F 

3.8 
18.4 
18.3 

3.2 
13.3 
12.5 

28 
28 
28 

4 
4 

6 

1 
3 
4 

0 

1 
1 

0 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

1173 
325 

87.  Skräboån. 

Kåraboda  

Jämshögsby  .... 

Ka 
J 

1L5 
10.8 

9.5 
8.^ 

28 
28 

2 
4 

2 
1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

2 

317 

318 
1373 

320 
1254 
1409 

555 

86.  Mörruiiisån. 

Hult  

Os  

Ekefors  

H 
T 

Gy 
v 

Os 
An 
Ef 

10.3 
8.6 
11.6 
13.8 
24.7 
27.4 
13.9 

7.6 

7.0 
7.1 

8.2 

1  1  9 

9.3 
10.6 

28 
28 
28 
28 

28 
28 

4 
3 
5 
5 

F. 
O 

9 
4 

3 
2 
3 
3 

A 

3 
3 

1 

1 
1 
1 

9 

3 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

1 
1 

0 

4 

0 

0 

3 
4 
1 
1 
1 

1 

1218 

K.  86—87. 

Grundsjön  

87.  Skräboåu. 

Kri 

G 

Lstia 

10.9 

nstf 

10.0 

ids 

28 

län 

4 

1 

1 

1 

0 

1 

- 

2 

1374 
1174 
1159 

88.  Helgeån. 

Hyltau  

Hn 
Lä 
R 

16.3 
11.3 
10.5 

7.1 
10.4 
10.5 

2ö 

28" 

28 

4 
4 
1 

4 
1 
1 

2 
1 
1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

3 
1 

1333 
1256 
326 

Lönsboda   

Olastorp   

Trolle-Ljuugby    .  .  . 

L 
01 
TI 

15.9 
17.2 
15.6 

10.5 

9.0 

8.4 

28 
28 
27 

3 
7 
5 

2 
3 
4 

1 
1 
1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
2 
1 

380 
383 
384 
394 

5)8.  Lag-Jiii. 

Bokclid  

Lidhult  

Bo 
La 

Lh 

13.4 
20  3 
13.7 
17.7 

10.3 

13.0 

11.3 
12.0 

28 
28 
28 
28 

5 
6 
5 
7 

3 
3 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

4 

1 
1 

329 
330 
1225 
332 
333 

88.  Helgeåii. 

Hönjarum  

Torsebro  

Kristianstad  .... 

Hr 

Hö 

T 

K 

Tp 

16.3 
12.3 
10.2 
12.7 
12.3 

15.7 

n.i 

8.0 
7.4 

7.0 

28 
28 
28 
28 
28 

2 
6 
4 
9 
4 

1 
1 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 

1 
1 

1 
1 

5T 


Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

m 
a 
B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 
g  U.  1 

hagel 

dimma 

åska  1 

Nummer 

Namn 

w 

n 

<n 

Summa 

Största 
[)&,  24  tim. 

nederbörd 

BnO 

Si 

g' 

p 

5 

6" 

pr 
0> 

mm 

V 

dag 

2  0.1 

2  5 

^  10 

mm 

mm 
 ■ 

dag 

?0.ll 

■- 

1 

2  0. 1 

K.  88—89. 

K.  93~JM. 

337 

im  K  vVi  a1  TTi 

Th 

18.7 

13.9 

28 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

1412 

La 

26.7 

14.2 

28 

5 

4 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

ooo 

Sandhammaren  .  .  . 

io 

19.3 

14.3 

28 

5 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

339 

B 

1  ^  Q 

12.5 

29 

2 

2 

1 

1 

0 

2 

K.  94-  95. 

96.  Röuneån. 

354 

Kullen  

K 

29.7 

11.1 

28 

6 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

358 

Ka 

14.9 

28 

4 

2 

1 

1 

0 

95.  VegcÄn. 

1257 

Klippan  

Kn 

20.4 

17.0 

28 

3 

3 
3 

1 

1 

0 

— ■ 

— 

z 

356 

Kp 

19.4 

11.9 

28 

5 

3 

1 

1 

0 

— 

— 

— 

361 

Kopparmöllan  .... 

Ko 

21.0 

13.(i 

28 

3 

2 

1 

0 

1428 

Ljnngaskog  .... 

Lg 

L8.2 

14.5 

28 

4 

3 

1 

1 

0 

— 

1 

— 

96.  Röiineiln. 

Ii    QR  Q7 

1129 

Almhult  

E 

15.4 

10.8 

28 

5 

2 

1 

1 

0 

2 

1245 

Hör  

Ek 

12.8 

11.6 

28 

2 

2 

1 

1 

A 

0 

1 

363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

32.0 

13.7 

28 

8 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

1258 

Sjöholmen  

12.8 

11.0 

28 

2 

2 

1 

1 

0 

— 

364 

Bd 

30.4 

16  1 

9 

3 

3 

2 

2 

— 

— 

— 

98.  Lagan. 

619 

Y 

15.5 

14.0 

28 

4 

1 

1 

1 

0 

— ■ 

— 

— 

Hallands  län. 

98.  Lagan. 

OiJV 

K 

19.5 

16.4 

28 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

A 

u 

A 
U 

Malmöhus  län. 

400 

Hökhult  

Hh 

36.5 

16.8 

28 

7 

3 

2 

2 

0 

0 

A 
U 

1 
1 

89.  Nybroån. 

100.  Fylleåu. 

låöo 

Ke 

15.4 

12.0 

28 

4 

2 

1 

1 

0 

1160 

Ha 

47.8 

22.8 

9 

5 

5 

3 

2 

0 

1 





K.  89—90. 

101.  Nissan. 

28 

1 

1 

0 

0 

1 

340 

Ystad  

Y 

15.1 

11.0 

5 

3 

4 

45.3 

20.7 

0 

1 

0 

1 

Jordberga 

J 

14.1 

9.8 

28 

4 

2 

1 

0 

0 

403 

Kd 

9 

7 

5 

3 

2 

342 

T 

12.3 

7.8 

28 

2 

2 

1 

0 

0 







1427 

Oskarström  

0 

45.3 

18.1 

9 

7 

5 

4 

2 

0 

— 
0 

1 

F 

20.1 

13.0 

28 

4 

O 

1 

0 

0 

0 

0 

404 

H 

39.4 

16.5 

28 

6 

2 

0 

A 

u 

A 

u 

1259 

He 

18.8 

9.7 

29 

4 

4 

2 

0 

0 

938 

M 

20.9 

11.3 

28 

5 

2 

9 

1 

u 

u 

u 

U 

K,  101-102. 

90.  Segejiii. 

405 

Tylön  

T 

34.9 

17.7 

28 

10 

5 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

346 

SsVPM :!  1  fl 

Sv 

11.2 

8.6 

28 

3 

2 

1 

0 

0 

fa) 

102.  Snseån. 

K.  90—91. 

1166 

R 

38.0 

12.8 

9 

13 

5 

2 

9 

n 

9 

o 

— 

2 

347 

A 

19.2 

9.6 

28 

4 

2 

2 

0 

n 

u 

103.  Ätran. 

91.  Höjeåu. 

Obbhnlt  

F 

28.0 

10.9 

9 

9 

4 

2 

1 

0 

1 

1379 

Kg 

21.4 

7.0 

28 

7 

0 

ä 

0 

0 

1 

4 

1 

349 

L 

19.5 

10.5 

28 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

K.  103—101. 

OO       1^  li  v  1 1  ti  4mn  ti 

t/2,  niiviiii^t^du. 

412 

Morups  Tånge    .  .  . 

M 

36.9 

14.2 

28 

t 

6 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

13.5 

12.3 

28 

1 

1 

A 

u 

413 

V 

33.5 

15.6 

28 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1244 

Ovedskloster  .... 

Ök 

3 

1 

1308 

Hm 

13.4 

11.7 

28 

3 

2 

1 

1 

0 

104.  Hinilaåu. 

i 

351 

Kl 

20.6 

ll.O 

28 

5 

2 

2 

1 

0 

414 

G 

40.5 

12.1 

9 

7 

7 

3 

2 

0 

1 

K.  92—93. 

352 

Barsebäck  

B 

46.0 

27.3 

9 

4 

3 

3 

2 

0 

1 

K.  104—105. 

0 

1224 

Ta 

38.7 

13.5 

1 

28 

7 

6 

3 

1 

1 

1 

2 

93.  Saxån. 

353 

Trollenäs  

Ts 

17.4 

11-0 

29 

3 

2 

2 

1 

0 

K.  107—108. 

29.9 

28 

1411 

Källstorp  

Kä 

27.0 

12.5 

27 

5 

4 

2 

2 

0 

418 

N 

12.( 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1419 

1  S 

20.  fa 

n.2 

28 

6 

3 

2 

1 

0 

1 

423 

Kv 

31.1 

;  12.3 

28 

9 

!  5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  maj  1921. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Station 


Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

e» 

QD 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

g  1 

g  5 

2  10 

g  0.1 

Vb 

17.0 

^5.8 

19 

9 

4 

2 

0 

0 

1 

— 



Gf 

35.3 

15.4 

19 

10 

5 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

D 

23.9 

10.1 

19 

3 

3 

3 

1 

0 

— 

— 

1 

T 

21.1 

10.1 

28 

7 

5 

1 

1 

1 

2 

— 

1 

Gl 

23.9 

5.9 

28 

9 

7 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

Sp 

29.7 

5.7 

29 

12 

8 

1 

0 

0 

— 

— 

1 

Bf 

9.2 

2.-2 

8 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

A 
0 

R 

28.3 

9.7 

9 

7 

4 

3 

0 

A 

0 

1 

— 

Va 

31.4 

J5.8 

28 

7 



1 

1 

z 

G 

27.3 

9.0 

9 

12 

7 

2 

0 

1 

1 

i 

0 

oU.2 

Q  o 
Ö.8 

y 

10 

Q 
O 

Q 
O 

u 

Q 

O 

0 

1 

A 

u 

Kl 

21.6 

7.2 

9 

11 

5 

2 

0 

0 

Sd 

22.9 

7.2 

9 

11 

4 

2 

0 

1 

2 

K 

25.0 

4.9 

29 

7 

7 

0 

0 

0 

2 

Rp 

27.3 

8.7 

28 

10 

7 

2 

0 

0 

1 

H 

27.8 

10.2 

27 

8 

5 

3 

1 

1 

Ha 

28.4 

10.6 

28 

9 

6 

3 

1 

1 

Md 

24.3 

10.7 

28 

8 

5 

2 

1 

0 

1 

E 

37.0 

18.3 

10 

11 

5 

2 

1 

3 

6 

V 

38.1 

11.9 

9 

13 

7 

2 

2 

1 

2 

S 

32.1 

12.0 

9 

11 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

Kg 

39.0 

16.8 

9 

10 

7 

3 

2 

0 

Eg 

28.1 

8.7 

28 

9 

6 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

S 

28.8 

9.9 

28 

11 

7 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

Tg 

26.7 

9.2 

28 

8 

7 

2 

0 

0 

Ss 

36.3 

10.2 

28 

11 

9 

3 

1 

0 

3 

1 

Namn 


«3 

B 
B 


Största 
på  24  tim. 


nederbörd 


mm  dag 


sO.l  gl    g5  glO 


g  0.1 


108.  Väiierii-Göta- 
älv. 

1313  Ijikenäs  

424  Ekshärad  

1316  Knon  

1317  Malta  

1158  Mana  

1314  Forshult         .  .  .  , 

426  Åmberg  

427  Dejefors  

428  Karlstad  

1141  S.  Viggen  

429  Lekvattnet  

1133  Lönnhöjden  

558  Rottneros  

1413  Bäckebron  

1151  Frykfora  

1345  Varpnäs  

1177  Blåbärskuilen  .  .  .  . 

1156  Ny  torp   

430  Lång   

431  Mässvik  

432  Gunnerud  

433  Lurö  

1163  Högsäter  .  ... 

435  Adolfsfors  .... 

1414  Noreborg  

1181  N.  Orrtorp  

1275  V.  Hnngvik    .  .  .  , 

1134  Ulverud  

1152  Lenungshamraar    .  . 

1153  Stömne  

436  Björnö   

?  Kolsäter  

1157  Krakstad  

1176  Djurskog  

625  Snarkil  

1429  Spätternd  

444  Rotnäs  

1415  Väsa  

445  Lindås   

1442  Laskerud  

1318  Kristinehamn  .  .  . 

450  liiljendal  

451  Rämmen  

452  Gåsbornshyttan  .  . 
453,  Dalkarlssjöhyttan  . 
460!  Malmbacka  .... 
461  Motjärnshyttan  .  . 


1445 
1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


1165 
1407 


Bengtstorp 
Falkarsed .  .  . 
Filipstad  .  .  . 
Bolhyttan  .  . 
Pardixhyttan  . 
Gammalkroppa 
Hornkullen  .  . 
Storfora  .  .  . 
Emtfalla  .  .  . 


113.  Glomiiieii. 
Järpliden  .... 


C7.  Yätteni-Motala- 
slröiii. 

Lindhult  

Spethult  


Värmlands  län. 


Ls 

38.0 

10.6 

5 

9 

8 

4 

1 

0 

6 

E 

41.2 

10.9 

18 

10 

7 

2 

2 

1 

11- 

Kn 

57,6 

14.6 

2 

16 

9 

4 

2 

4 

0 

1 

Mt 

55.2 

19.0 

2 

10 

9 

4 

1 

3 

1 

Mu 

48.4 

16.0 

2 

11 

9 

3 

1 

2 

Fo 

58.2 

15.5 

2 

9 

9 

5 

2 

1 

1 

Å 

45.2 

9.4 

18 

9 

8 

4 

0 

1 



D 

28.3 

9.0 

18 

7 

7 

3 

0 

1 

1 

K 

41.3 

15.5 

18 

11 

9 

2 

1 

0 

1 

2 

Vi 

36.2 

5.7 

5,  7 

13 

10 

2 

0 

3 

3 

1 

Lt 

50.7 

8.5 

7 

15 

12 

4 

0 

3 

2 

0 

Ln 

51.9 

10.0 

2 

13 

12 

4 

1 

4 

5 

R 

41.7 

20.4 

20 

6 

6 

3 

1 

0 

Bk 

61.9 

12  9 

18 

10 

8 

6 

1 

0 

Fr 

50.7 

10.0 

18 

13 

10 

6 

1 

1 

1 

V 

49.9 

13.2 

18 

13 

9 

4 

1 

0 

2 

0 

B 

70.5 

18.0 

2 

13 

12 

6 

2 

3 

1 

2 

Ny 

59.3 

13.9 

18 

13 

11 

4 

1 

1 

1 

1 

Lg 

41.6 

10.5 

18 

8 

7 

4 

1 

0 

M 

38.4 

16.6 

18 

7 

7 

2 

1 

1 

G 

23.7 

5.8 

28 

10 

6 

3 

0 

0 

_ 

Lf 

24.0 

7.2 

28 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

Hö 

53.8 

11.7 

28 

15 

9 

5 

1 

4 

3 

A 

65.2 

13.0 

2 

17 

13 

5 

1 

4 

2 

Ng 

51.6 

8.0 

4 

11 

9 

7 

0 

0 

0 

56.6 

10.4 

6 

13 

13 

5 

1 

0 

Hk 

48.6 

13.7 

2 

11 

10 

2 

2 

1 

2 

u 

67.0 

14.0 

7 

16 

12 

6 

2 

3 

1 

2 

Lh 

63.6 

12  6 

2 

13 

10 

7 

2 

1 

1 

St 

56.7 

10.7 

18 

10 

10 

6 

2 

0 

Bö 

46.1 

12.3 

18 

11 

10 

2 

1 

2 

3 

2 

Kr 

53.3 

14.0 

18 

11 

9 

4 

2 

0 

Kd 

63.4 

13.9 

18 

9 

9 

5 

2 

0 

Di 

67.0 

15.7 

7 

12 

11 

5 

3 

2 

No 

53.1 

11  0 

18 

13 

13 

5 

2 

1 

3 

Sp 

53.7 

15.9 

18 

11 

10 

4 

1 

1 

Rt 

55  0 

19  2 

18 

10 

9 

4 

1 

2 

1 

— 

Ve 

22.0 

9.4 

18 

9 

4 

2 

0 

0 

Li 

41.1 

15.6 

18 

10 

7 

2 

1 

1 

La 

42.6 

13.4 

18 

10 

9 

2 

1 

1 

2 

z 

Kh 

Ll 

55.7 

16.4 

2 

13 

7 

5 

1 

2 

Rä 

51.4 

12.3 

18 

9 

8 

5 

2 

2 

Gb 

55.4 

14.3 

2 

12 

6 

5 

2 

3 

1 

Da 

44.3 

1:5.2 

18 

9 

5 

4 

2 

5 

1 

Äia 

FA  1 
OO.  1 

110 

1 R 
lo 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Mo 

36.7 

8.1 

9 

12 

10 

3 

0 

0 

Be 

37.9 

10.2 

18 

10 

9 

O 

o 

1 

1 

2 

4 

Fa 

52.8 

18.5 

17 

9 

9 

4 

1 

2 

F 

53.1 

14.3 

18 

10 

8 

5 

3 

4 

1 

4 

Bo 

47.9 

12.5 

18 

9 

9 

4 

1 

1 

Pa 

57.2 

17.5 

18 

8 

7 

5 

2 

2 

1 

Ga 

47.2 

16.1 

18 

13 

6 

3 

1 

1 

2 

H 

47.4 

17.8 

18 

11 

8 

3 

1 

2 

2 

Sf 

23.9 

9.1 

19 

6 

5 

2 

0 

1 

Em 

25.7 

5.7 

18 

12 

7 

2 

0 

1 

J 

35.6 

6.2 

29 

13 

12 

1 

0 

1 

1 

Sk< 

a,rab 

org 

•s  lä 

in. 

L 

20.6 

4.1 

29 

9 

7 

0 

0 

1 

1 

St 

19.6 

6.4 

19 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

240  Vaberget 


245 
1305 


473 
474 
475 
476 

1381 

1370 
477 
478 
479 

1253 
482 

1406 
484 
485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

il87 
496 


Namn 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 
422 


439 
1447 
1432 
1020 

443 


Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


108.  Vänern-tlöta. 
älv. 

Tolsgården  .  . 
Gullspång  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottorstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälm  Säter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagården  .... 
St.  Ekeberg   .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


103,  Alran. 

Onnarp  .... 
Ulricehamn  .  .  . 
Axelfors  .... 

Mörkö  

Tranemo  .... 
Uddebo  .... 
Astafors  .... 


105.  Viskan. 


Långared 
Boråa  , 
Rvdal  . 


Öxabäck 
Haby  . 
Linhult 


100.  Rolfsäu. 


Hällercd  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Bräcke  

Håvreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Älvsborgs  län. 


öp 

36.2 

15.4 

9 

10 

6 

3 

1 

0 

1 

u 

34.9 

13.1 

9 

11 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

A 

29.9 

12.2 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

M 

36.3 

11.8 

19 

7 

5 

3 

2 

1 

3 

Tr 

34.0 

15.6 

9 

10 

4 

3 

1 

0 

1 

1 

0 

Ub 

34.2 

12.8 

9 

12 

6 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

Å 

37.0 

13.0 

9 

9 

6 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

Ld 

49.2 

18.2 

9 

11 

8 

2 

2 

1 

2 

1 

B 

47.3 

13.5 

9 

10 

7 

3 

2 

0 

1 

0 

0 

R 

41.7 

12.0 

29 

10 

8 

3 

1 

0 

2 

2 

Ha 

38.9 

12.7 

9 

8 

6 

3 

2 

0 

4 

Ö 

36.7 

11.6 

9 

9 

5 

3 

2 

0 

3 

Hy 

42.8 

11.7 

28 

8 

8 

4 

2 

0 

2 

1 

Lt 

31.2 

10.4 

28 

8 

5 

3 

1 

0 

1 

Hl 

51.6 

13.0 

7 

10 

8 

3 

3 

0 

2 

Hu 

41.5 

13.5 

8 

6 

5 

3 

2 

0 

G 

30.5 

10.7 

28 

7 

6 

3 

1 

0 

1 

Kn 

79.8 

12.3 

2,19 

12 

12 

6 

3 

3 

1 

2 

Be 

50.0 

19.2 

28 

11 

11 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

Hm 

50.7 

12.0 

28 

13 

9 

4 

2 

0 

1 

Bf 

56.6 

11.2 

28 

II 

11 

6 

1 

0 

2 

2 

1 

V 

46.4 

15.5 

28 

12 

9 

3 

1 

] 

2 

0 

0 
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S  t  &  t  i  0  n 

Nederbörd 

Antal 

daga 

r  med 

Nammcr 

Namn 

Beteckning 

a 

Q 

3 
ram 

Stönsta 
l)å24tiin. 



nederbörd 

Bnö 

ta- 

CD 

dimma 

åska  1 

mm  j  dag 

>  0  1 

—  U.  1 

§  1 

§5 

g  10 

i  0.1 

1306 

Hjulkvarn  

Hj 

38.5 

12.4 

28 

12 

8 

3 

1 

0 

1 

— 

Ii/ 17 

Koberg  

K 

26.5 

9.5 

28 

O 

8 

2 

0 

0 

503 

Kilanda  

Ka 

28.3 

10.5 

28 

8 

7 

1 

1 

1 

506 

0 

20  9 

H.7 

28 

6 

5 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

507 

Vårgärda  

Vg 

38'8 

16.1 

10 

9 

7 

2 

1 

0 

510 

Upplo  

Uo 

25.7 

12.7 

9 

y 

3 

2 

1 
1 

0 

1198 

Kvarnabo  

Kv 

26.5 

9.0 

28 

7 

6 

2 

0 

0 

5i2 

Öjared   

Öd 

29.7 

10.3 

28 

7 

6 

3 

1 

0 

— 

— 

— 

513 

Flöda  

F 

28.5 

9.4 

28 

9 

5 

3 

n 

0 

514 

Hulan  

Hn 

35.3 

9.6 

28 

9 

7 

3 

0 

0 

— 

— 

112.  Enuiiigdails- 

älveu. 

1135 

Gunnesbyn  

J 

81.9 

20.6 

4 

11 

11 

6 

3 

1 

Göteborgs  och  Bobus  län. 

K.  107-108. 

520 

Vinga  

Vf 

32.2 

8.8 

9 

11 

7 

3 

n 
v 

0 

0 

5 

0 

108.  Väuern-Göta- 

älv. 

501 

Hjärtum  

H 

_ 

, 

_ 

_ 

505 

Ellesbo  

E 

31.3 

9.5 

28 

8 

8 

2 

0 

0 

1 

— 

1 

1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

31.2 

9.9 

7 

11 

5 

3 

fl 

0 

2 

2 

519 

Göteborg  

G 

28.9 

14.7 

28 

9 

5 

2 

1 

A 

u 

fl 

0 

0 

K.  108—109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

25.1 

7.4 

9 

11 

7 

2 

U 

fl 
u 

9 

0 

1 

522 

Säby   

Sä 

40.7 

8.6 

28 

11 

10 

3 

U 

0 

2 

523 

Bråttkärr  

Br 

42.7 

11.4 

9 

13 

10 

4 

1 
1 

1 

1 

524 

Mäseskär  

Mf 

55.4 

9.5 

4 

13 

10 

5 

0 

0 

1 

3 

0 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

48.2 

15.5 

28 

15 

7 

3 

3 

1 

1 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

70.0 

11.3 

18 

14 

11 

7 

2 

0 

3 

3 

3 

K.  110-111. 

1136 

Heden  

He 

71.5 

15.9 

7 

14 

10 

6 

2 

0 

1 

2 

528 

Hållö  

Hö 

51.4 

12.9 

7 

12 

10 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

530 

Väderöbod  

V 

64.3 

12.5 

10 

13 

10 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

531 

Svandal  

SI 

37.1 

9.8 

9 

9 

7 

4 

0 

A 

u 

1 

I 

0 

1 

1376 

Gissleröd  

Gd 

77.3 

16.6 

4 

16 

10 

6 

4 

1 

1 

1 

2 

533 

Ursholmen  

U 

66.7 

16.6 

7 

17 

10 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

111.  StrÖmsån. 

1178 

Hävelnnd  

Hf 

lOO.H 

25.7 

7 

15 

11 

9 

4 

1 

3 

534 

Strömstad  

S 

64.3 

17.7 

7 

16 

13 

6 

1 

0 

1 

1 

1 

112.  Euniugdals» 

älven. 

565 

Äspclnnden  

Es 

72.9  21.7 

7 

12 

10 

7 

1 

2 

1 

0 

1 

S  t  a  t  i  011 


Dö 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


I  Största 
«  I  g    |på  24  tim. 


nederbörd 


ram  I  mm '  mm 


&I, 
,B|1 


20.ll  21  I  2  5'?0.)'20.l' 


Gottlands  län. 


541 
539 
1420 


1104 


535 
536 
540 
544 
542 
537 
1155 


117.  Gotthcmsån. 

Buttle  

Roma  

Källange  


B 
R 
Kg 


118.  Siioderåii. 

Hemse  I  Hs 


G.  Övriga  Gottlnnd. 

Gottska  Sandön  .   .  . 

Pårö  

Östergarn  

Hoburg  

St.  Karlsö  

Visby  

Tingstäde   


G 

F 

Ö 

Hf 

K 

V 

T 


3.4 
2.7 

5.4 


3.0 
2.2 

2.6 


4.7 


1.6 
5.9 
4.3 
4.5 
2.6 
5.6 
10.8 


1.6 
2.5 
2.7 
2.1 
2.5 
5.5 
10.0 


21 
17 

20 


4, 20 


19 
19 
20 
4 
4 
19 
19 


1  1 


Nederbörd  i  niaj. 


t 
1 


60  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  maj  1921. 


Datnm: 

lek 
cm 

Vat- 
teu- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 

CQl 

Vat- 

tCQ- 

värde 

mm 

Tjock- 
lek 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek- 
cin 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

'l'jock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mni 

Tjock- 
lek 
crri 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom- 
råde: 

T   0   r   u   e   ä   1  V 

K  a  1  i  X  ä  1  V 

L  u  1  e  ä  1  V 

Station: 

Abisko 

Kiruna 

Jukkasjärvi 

Karesuando 

Junosuando 

Gällivare 

Skröven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.Tjämotis 

Porjus 

Randijanr 

1 
5 
12 
19 
26 

6 
19 
4 
B 
B 

2.8 
3.7 

6 
35 
15 
B 
B 

1.5 
1.6 

Flodom- 
råde : 

L  u  1  e  ä  1  Y 

Skellefteäly 

Mångby- 

ån 

Lövånger 

U  m  e  ä  1  v 

Mak 
str£ 

Å  n  g  e  r  ni  a  n  ä  1  V  e  II 

Station : 

Jokkmokk 

Pnottaure 

Murjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Tärnaby 

Stensele 

sjö- 
md 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

1 

5 

19 

26   

Flodom- 
råde : 

32 
22 
B 

Aiig^er- 
mauälveii 

Indals- 
älven 

Ljungan 

Del- 

åug-ersån 

Ljusnan 

Teslcbo- 
ån 

Gavleån 

Olaudsån 

Norr- 
täljeån 

K.  60—61 

Station : 

Multrä 

Bispgården 

Ljungdalen 

Volmsta 

Bj  uråker 

Ljusnedal  j  Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Experimen- 
talfältet 

1 

Flodom- 
råde: 

Dalälven 

M   ä   1   a   r   e   n— N  orrströni 

Station : 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

1 

5 

19 
26 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

Nykö- 
ping-såii 

Eilaån 

V  ä   t  t  e   r  n — M  etalaström 

Botorps- 
strö  minen 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Aiberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemälen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

1 

5 
12 
19 
26 

Flodom- 
råde : 

£  ni  å  n 

Alsterån 

Lyckeby- 
åu 

Nättra- 

byån 

Helgeån 

Segeån 

Lagan 

Station : 

Rödjenäs 

Lannaskede 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marielund 

Höujarum 

Svedala 

Rörshult 

Ulvahult 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

1 

5 
12 
19 
26 

Flodom- 
råde: 

Lagan 

Nissan 

Viskan 

K.  107—108 

V   ä  n   e    r  n — G  ö   t   a   ä  1  v 

Station : 

Hökhult 

Kinnared 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Stömne 

Köln 

Sågen 

TyngBjö 

Gäsborns- 
hyttan 

1 

5 
12 
19 
26 

Flodom- 
område: 

y   ä  n   e   r  n— G   ö  t  a  ä  1  v 

K.  108-109 

K.  110-111 

Ströinsåii 

Station: 

Grythytte- 
hed 

Filipstad 

Hornknllen 

Karlskoga 

Gullspäng 

Götlunda 

Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svandal 

Äspelunden 

1 
5 
12 
19 
26 

»)  Uppmätt  d.  15.    ^)  Uppmätt  d.  30.    »)  Uppmätt  d.  4.    ")  Uppmätt  d.  11.       Uppmätt  d.  18.    ")  Uppmätt  d.  25.    ')  Uppmätt  d.  2. 
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Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  neder- 
börden i  juni  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.    2  innehåller  uppgifter  från  687  stationer  rö- 


rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 
5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd  uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  st)'eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyetema 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företa- 
gits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 

Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Län 

Ytinne- 
håll 

kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

>  ,  mellersta    »     .  . 
»       ,  nedre         >     .  . 

Västerbotten,  övre  .      »     .  . 
»        ,  mellersta »     .  . 

>  ,  nedre       >     .  . 

Jämtland   

Västernorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

Örebro  

Uppsala  

Stockholms  stad  orh  län  .  .  . 

4G3 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 

87.9 
65.6 
42.3 
86.7 
96.3 
71  5 
75.0 
77.7 
113.3 
78.9 
81.4 
85.7 
90.2 
69.9 

259 
200 
132 
211 
241 
193 
149 
190 
242 
140 
136 
162 
187 
181 

Jönköping  

Södra  Kalmar  

Kristianstad  

Malmöhus  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Älvsborg  

Södra  >   

Göteborgs  och  Bohns  .... 

115 
48 
68 
99 
30 
65 
48 
49 

193 
85 
66 
61 
50 
32 

53.8 
36.2 
34.4 
40.4 
35.5 
42.6 
59.5 
56.4 
51.3 
58.5 
63.5 
67.2 
44.7 
27.2 

103 
72 
85 
81 
86 
87 
124 
111 
100 
115 
124 
117 
106 
81 

Södermanland   

Östergötland  

68 
110 

86.1 
56.3 

178 
108 

Hela  riket 

4  392 

71.4 

161 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

1  Nummer 

Namn 

Betecki 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

suö 

hage 

dim  ra 

po 
OJ 

5' 

mm 

mm  1  dag 

éO.i  2  1  §5  §10 

§0.1 

Norrbottens  län, 

Övre  delen. 

1.  Toriieälv. 

1385 

Bj 

74.9 

11.2 

27 

21 

16 

5 

1 

X 

3 

\ 

1384 

Kopparåsen  .... 

Ks 

110.2 

17.1 

21 

27 

21 

9 

3 

8 

0 

5 

1 

Riksgränsen  .... 

Ri 

141.9 

21.3 

21 

25 

21 

14 

2 

9 

1 

0 

1390 

Sd 

74.4 

12.4 

27 

18 

14 

4 

3 

3 

1 

1194 

Ao 

7U.6 

16.2 

21 

19 

11 

4 

2 

1 

— 

— 

— 

9.  Liileälv. 

1440 

Stt 

0 

12 

Ja 

62.9 

13.1 

19 

10 

8 

6 

2 

1189 

Njuonjesberget   .  .  . 

Ns 

47.7 

14 

0 

1 

1 

19 

N 

108.9 

11 

11 

5 

3 

20 

Q 

85.2 

19.0 

11 

14 

14 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

21 

Ts 

84.G 

18  0 

17 

16 

14 

6 

3 

0 

Pe 

91.6 

14.9 

17 

14 

14 

7 

4 

1 

1 

1 

547 

Lu 

96.3 

23.3 

19 

14 

11 

7 

3 

1 

2 

25 

Na 

71.4 

19.3 

17 

15 

8 

5 

3 

0 

13.  Piteiilv. 

1199 

Kb 

51.3 

8.1 

13 

18 

14 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

1112 

Bs 

92.4 

16.0 

13,  a7 

21 

15 

6 

3 

0 

2 

— 

1 

20.  Skellefteälv. 

1311 

Ms 

81.0 

27.5 

11 

18 

13 

4 

1 

8 

2 

45 

Jk 

101  2 

26.2 

11 

16 

12 

7 

4 

0 

— 

1 

1283 

Vuonatjviken  .... 

V 

95.3 

19.2 

11 

19 

14 

6 

5 

1 

— 

._ 

2 

28.  Uuieälv. 

1 

1279 

Am 

73.5 

15.0 

11 

13 

10 

5 

4 

0 

— 

5 

_ 

Norrbottens  län,  mellersta 

delen. 

1.  Torneälv. 

597 

Be 

53.5 

10.5 

20 

10 

10 

5 

1 

0 

— 

— 

— 

O 

Ki 

6:11 

13.6 

17 

18 

12 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

Jukkasjärvi  .... 

Ji 

61.0 

15.1 

17 

15 

11 

5 

2 

0 

— 

— 

— 

5 

Svappiivara  .... 

Sa 

71.1 

14.7 

19 

15 

12 

6 

o 

0 

— 

— 

— 

598 

La 

41.7 

12.5 

27 

7 

7 

5 

1 

1 

— 

— 

3 

6 

Karesuando  .... 

K 

87.G 

13.4 

23 

16 

12 

7 

4 

0 

1 

0 

0 

i.  K.ilixälv. 

1392 

Kx 

64.4 

14.5 

17 

12 

11 

5 

1 

1 
i 

1237 

So 

40-5 

7.0 

18 

13 

12 

2 

0 

0 

1 

11 

Gällivare  

Ge 

46.9 

8.9 

17 

12 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1240 

Mo 

44.9 

8.6 

19 

10 

10 

3 

0 

0 

1110 

Skroven  

Sn 

21.3 

10.5 

19 

8 

7 

1 

1 

0 

1 

9.  Luleälv. 

14 

Po 

62.9 

20.1 

18 

12 

11 

4 

1 

0 

1 

15 

Ligga  

Lg 

61.5 

21.3 

18 

10 

8 

5 

2 

0 

1 

17 

Hö 

.53.8 

12.0 

23 

14 

10 

4 

1 

0 

2 

22 

Raudijaur  

R 

89.9 

23.3 

17 

12 

11 

7 

3 

0 

1 

23 

Nautijanr  .... 

Nr 

76.4 

21.2 

17 

16 

12 

4 

2 

0 

2 

1377 

Tr 

68.5 

23.  C 

19 

12 

9 

3 

2 

0 

1 

J 

85.9 

17.1 

17 

17 

10 

6 

4 

0 

0 

0 

1 

28 

.Juggijaur  

Jg 

76.5 

17.6 

19 

14 

10 

6 

3 

0 

29 

Koskats  

Ks 

81.5 

31.5 

19 

10 

9 

6 

2 

0 

30 

Vuollerim  

Vu 

66.3 

12.0 

20 

15 

10 

6 

3 

0 

31 

[1'uoltaurc  

Pu 

70.9 

23.8 

19 

11 

9 

6 

2 

0 

34 

Muriok   

M 

52.3 

8.5 

10 

10 

10 

6 

0 

0 

Ng 

50.2 

10.3 

11 

12 

12 

3 

1 

0 

1 

Station 

Nederbörd 

Antal 

daga 

c  med 

1 

■ 

Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

tl- 

09 

dimma 

p" 

dag 

>  0  1 

>  1 

=  ± 

> 

—  o 

>  in 

§0.1 

13.  Piteälv. 

1285 

Jn 

79.8 

17.8 

19 

9 

9 

6 

4 

0 

— 

1 

17.  ibyälv. 

548 

Stormyrlieden  .... 

St 

92.0 

17.5 

17 

18 

13 

7 

3 

0 

1 

i 

18.  Bjskeiilv. 

549 

Allcjanr  

A 

121.0 

25.6 

19 

15 

15 

7 

2 

1 



2 

20.  Skellefteälv. 

1287 

Hedberg  

He 

81.4 

16.5 

19 

17 

13 

6 

0 

— 

1 

551 

Glommcrträsk    .  .  . 

Gl 

38.2 

6.9 

18 

13 

11 

2 

0 

0 

— 

— 

Norrbottens  län, 

nedre 

delen. 

1.  Torneälv. 

624 

Junosuando  .... 

Ju 

100.0 

28.0 

7 

9 

8 

7 

3 

0 



1234 

Kv 

62.5 

12.0 

13 

10 

10 

6 

2 

0 

1 

— 



1235 

Apua  

Aa 

34.8 

14  3 

19 

9 

5 

2 

0 

1 

Matarcngi  

Öt 

31.1 

6.8 

27 

5 

5 

2 

0 

0 

- 

g 

Haparanda  

H 

27.3 

8.3 

29 

lt 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3.  Siiugisåii. 

1236 

Lappträsk  

Lt 

28.4 

6.5 

20 

12 

7 

2 

0 

0 

— 

4.  Kalixälv. 

1238 

Si 

58.9 

25.2 

19 

7 

7 

5 

1 

0 



1 

1239 

Kompclusvara  .... 

Kp 

70.5 

29.5 

19 

9 

7 

4 

2 

0 



— 

1241 

Storkölen  

S 

37-6 

14.0 

26 

8 

7 

3 

1 

0 

- 

^  

546 

Morjärv  

Mo 

39.3 

11.7 

19 

9 

6 

3 

2 

0 

1 



6.  Yitåii. 

1340 

Hn 

31.6 

14.0 

26 

9 

4 

2 

1 

0 

— 



_ 

9.  Luleälv. 

Bodträskån  

Bo 

38.2 

15.9 

19 

8 

7 

2 

2 

0 

— 

36 

Övre  Svartlä  .... 

Sv 

35.6 

17.4 

19 

13 

6 

2 

1 

0 

— 

37 

Degerbäckeu  .... 

D 

38.7 

19.8 

19 

16 

9 

1 

i 

0 

38 

Sandträsk  

Sk 

44.1 

13.8 

19 

13 

11 

3 

1 

0 

1 

— 

— 

1312 

Holsvattnet  .... 

Ho 

40.8 

17.1 

19 

14 

10 

1 

1 

0 

39 

Boden   

Bu 

27.2 

16.5 

19 

10 

4 

1 

1 

0 

— 

K.  12-13. 

Öjebyn  

Öb 

32.9 

20.5 

19 

8 

5 

1 

1 

0 



1 

42 

Piteå  

P 

22.6 

15.4 

19 

8 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

K.  13—14. 

43 

Rödkallcn  

Rf 

22.6 

10.9 

19 

7 

6 

1 

1 

v 

2 

— 

15.  Rokåii. 

41 

Fn 

38.4 

18.6 

19 

10 

8 

2 

1 

0 

2 

18.  Byskeälv. 

1230 

Haraliden  

Hl 

78.1 

1.5.5 

19 

17 

13 

6 

2 

0 

1 

2 

Västerbottens 

län,  övre 

delen. 

28.  Uineälv. 

52 

Tärnaby   

T 

100.5 

19.7 

10 

21 

16 

7 

2 

1 

573 

Boksjön  

Bo 

65.4 

16.1 

10 

14 

12 

4 

0 

574 

Abborrbcrg  

A 

67.0 

20.5 

11 

5 

5 

4 

4 

1 

1 

552 

Tjul  träsk  

Tj 

91.0 

13.3 

25 

17 

12 

8 

5 

1 

1 

579 

Sjöliden  

Si 

107.4 

22.3 

11 

15 

9 

H 

4 

1 

1 

1 

1 
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station 


Nederbörd 


Äntal  dagar  med 


Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

CO 

p 
B 
B 

p  

mm 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

1    dimma  1 

1      åska  1 

mm 

dag 

äO.l 

2  1 

i5 

§  10 

2  0  1 

38.  liigeriiiniiälveii. 

1137 

Kl 

75.7 

17.6 

10 

11 

10 

5 

3 

0 

1202 

Blaikliden  

Bl 

87.5 

17.6 

11 

21 

11 

7 

3 

1 

1 

5b2 

Silverberg  

Si 

84.6 

24.5 

11 

13 

8 

6 

4 

0 

1 

1206 

Avasjö  

Av 

101.2 

18.2 

11 

17 

12 

7 

4 

0 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefleälv. 

1430 

Johannisberg,  Herget  . 

Jg 

92.8 

17.2 

17 

16 

13 

7 

3 

1 

2 

— 

3 

1263 

Jolianniaberg,  Gården 

VA. o 

18  2 

X  I 

12 

e 

o 

o 

1 

Q 
O 

46 

Malå  

M 

97.» 

18^8 

19 

16 

13 

7 

4 

0 

— 

1 

28.  Uuieiilv. 

1402 

TT 
V 

1  Ad  ti 
140.0 

1 1 

10 

i 

C* 

o 

1 

1 

1 

— 

53 

s 

100.2 

22.0 

17 

19 

12 

6 

4 

U 

1 

1 

575 

Ju 

95.5 

17.4 

19 

20 

13 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

1394 

Sl 

94.5 

17.0 

19 

16 

13 

9 

2 

1 

— 

— 

1 

576 

Ul 

79.1 

11.4 

1 :,  1  8 

1  9 

14 

14 

6 

3 

2 

1 

577 

Ny 

93.2 

17.5 

20 

15 

14 

9 

2 

0 

— 

— 

— 

578 

Bävcrträsk  

Bk 

92.9 

23.0 

19 

16 

14 

6 

3 

0 

— 

— 

2 

580 

Nordanås  

No 

93.8 

18.7 

11 

13 

13 

7 

4 

1 

1 

— 

1 

54 

Sorsele  

Ss 

94.G 

20.1 

19 

13 

10 

8 

o 

n 
\j 

1 

— 

1 

1395  Bergvattnet  .... 

Bt 

102.0 

21.5 

20 

13 

12 

10 

2 

0 

1 

1393  Biurfors  

Ba 

62.8 

13.2 

22 

12 

11 

5 

1 

0 

— 

— 

1396 

Bj 

105.1 

18.4 

18 

15 

13 

9 

3 

u 

2 

30.  Öreälv. 

1265 

Kroksjö  

Kr 

100.5 

20.1 

19 

15 

15 

9 

3 

1 

1 

2 

3 

34.  Gideälr. 

1284 

Siksjö  

Sö 

92.7 

17.3 

19 

14 

14 

6 

3 

0 

2 

38.  ÅngermanälTen. 

63 

Maksjöstrand  .... 

Ma 

1016 

23.6 

11 

12 

10 

6 

5 

0 

1 

661 

Asele  

ÅS 

81.5 

17.5 

11 

11 

10 

6 

3 

1 

1 

— 

1201 

Häggås  

Hs 

91.4 

25.4 

11 

22 

11 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

1203 

Granåsen  

G 

110.0 

23.0 

11 

14 

11 

8 

5 

0 

1 

2 

Västerbottens  län,  nedre 

delen. 

18.  Byskeälv. 

550 

Myrheden  

Mn 

49.9 

8.6 

10 

10 

10 

4 

0 

0 

1452 

Be 

38.1 

18.1 

19 

10 

6 

2 

1 

0 

r. 

z 

19.  Kågeäly. 

1231 

Dallidea  

Dl 

50.8 

20.3 

19 

9 

9 

2 

1 

0 

1 

20.  Skellefteälv. 

1264 

Grönliden  

Gn 

74.8 

31.8 

19 

12 

10 

3 

2 

0 

1 

2 

K.  21—22. 

48 

Bf 

53.2 

16.0 

19 

13 

9 

3 

2 

0 

22.  Mångbyån. 

49 

Lövånger  

L 

60.5 

19.1 

19 

8 

7 

4 

3 

0 

25.  Dalkarlsäu. 

50 

B 

70.4 

21.4 

19 

9 

7 

5 

3 

0 

K.  25—26. 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

45.8 

15.4 

19 

7 

5 

3 

2 

0 

1 

Station 


581 
1437 

425 
55 
56 


57 


58 


1219 
1207 
66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
618 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


28  Uiiieiilv. 

Tallidcn  .... 
Hällnäs  .... 
Kulbäcksliden 
Braltby  .... 
Umeå  

K.  28-25). 

Holmögadd  .  . 

30.  Öreälv. 
Örträsk  .... 


38.  Åiigcriiiiiiiälven. 

Leipikvattuet 
Jormvattnct  .  , 
Gäddede  .... 
Munsvattnet  .  . 
Fiskävattnet  .  . 
Alghallen    .  .  . 


tö 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


mm    mm    dag  ^  O.I  é  1   ^  5  ^  10^  0.1 


40.  IiKliilsälveii. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  .... 

Duved  

Kvarnå  

Vålädalcn  .... 

Tosnåsen  I  To 

Verkön  

Östersund  

Östersund  III  ...  . 

Törsta  .  

Svarthön  

Gunuarsvattnet  .   .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjden     .   .  . 

Boggsjö  

Fagerdal  

Bispgärden  

42.  Ljiiiignii. 

Ljungdalen  .... 
Tossäsen,  (Nedgården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljnngå   


48.  Ljusnan. 


Ljusnedal 

Backvallen 

Myskelåsen 


95 
1212 
1211 
1148 

1220!  Storhärjeåvallen 
1210!  Högen  


53.  Dalälven. 


Tn 

105.0 

21.8 

19 

13 

1  n 

iU 

Q 
O 

C 

0 

0 

Hä 

92.2 

17.5 

17 

14 

lo 

irt 

Q 
O 

o 

<e 

K) 

fl 

U 

K 

85.6 

23.3 

19 

13 

c 

o 

O 

22 

V 

— 

Br 

77.3 

23.2 

30 

9 

u 
ö 

•> 

V 

2 

U 

68  I 

23.8 

19 

13 

10 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

H 

70.7 

24.1 

29 

10 

B 

5 

2 

0 

— 

1 

— 

Ö 

122.5 

27.2 

19 

17 

1  9 

ö 

4 
1 

u 

1 

1 

Jämtl 

ands  län. 

Le 

99.9 

13.2 

22 

19 

18 

10 

1 

0 

Jo 

86.2 

10.1 

12 

20 

20 

5 

1 

0 

_^ 

Gd 

J09.1 

15.6 

22 

22 

15 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

Mn 

81.5 

19.7 

12 

9 

9 

5 

3 

3 

9 

1 

Ft 

142.3 

27.5 

20 

19 

18 

6 

6 

1 

Ä 

101.0 

21.2 

11 

19 

14 

6 

4 

1 

1 

1 

3 

Ed 

100.  (i 

IG. 2 

10 

24 

21 

9 

1 

9 

15 

2 

Kå 

52.7 

22.9 

10 

14 

9 

3 

1 

0 

1 

Sn 

202.7 

26.0 

10 

29 

27 

14 

7 

8 

0 

3 

0 

Sk 

95.6 

18  7 

11 

27 

22 

5 

1 

1 

1 

1 

T) 

91 

99 

17 

6 

2 

5 

4 

— 

1 

Kv 

91.7 

21.3 

10 

28 

20 

4 

1 

2 

2 

Vd 

74.0 

16.1 

21 

11 

11 

7 

2 

0 

To 

79.1 

19.6 

10 

11 

9 

5 

3 

0 

V 

52.C 

23.6 

10 

15 

g 

1 

1 

0 

1 

2 

Ö 

62.5 

15.6 

10 

15 

9 

6 

3 

0 

1 

0 

0 

64.7 

14.5 

10 

11 

9 

6 

2 

0 

Ta 

62.7 

14.7 

10 

19 

9 

5 

2 

0 

— 

— 

T 

66.0 

24.1 

10 

18 

13 

2 

1 

0 

3 

Gn 

65.7 

14.5 

11 

13 

12 

3 

2 

0 

1 

Vt 

48.2 

18.5 

10 

11 

7 

3 

2 

3 

1 

R 

106.7 

25.3 

21 

16 

13 

8 

4 

2 

1 

— 

2 

Bo 

90.1 

20.2 

11 

14 

11 

6 

4 

1 

2 

1 

Fa 

84.9 

20.4 

11 

8 

8 

8 

3 

0 

Bp 

73.1 

18.2 

29 

14 

12 

5 

3 

0 

— 

Ln 

39.2 

20.0 

10 

9 

B 

o 
z 

1 

Ng 

37.5 

16.8 

11 

10 

7 

1 

1 

2 

— 

K 

32.0 

8.4 

9 

7 

7 

2 

0 

0 

1 

1 

Ss 

58.0 

19.2 

10 

8 

7 

4 

0 

1 

3 

Nb 

23.0 

4.0 

13,  28 

9 

9 

(1 

0 

Sö 

65.6 

14.8 

n 

13 

8 

6 

2 

0 

_. 

1 

L 

96.0 

23.6 

11 

19 

12 

8 

3 

0 

1 

3 

Ll 

49.6 

20.6 

10 

11 

8 

3 

1 

3 

1 

Ba 

47.2 

20.1 

11 

6 

6 

4 

1 

0 

1 

M 

66.5 

30.4 

10 

10 

6 

4 

3 

2 

1 

Li 

62.9 

30.0 

11 

6 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

1 

Sh 

55.1 

31.9 

10 

9 

6 

3 

1 

1 

2 

H 

62.6 

18.1 

11 

13 

12 

1 

0 

2 

S 

52.2 

22.6 

10 

8 

7 

1 

0 

St 

55.3 

32.0 

10 

9 

5 

3 

2 

2 

2 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

w 

n 

c*. 

CD 
O 

5' 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

CI9 

o. 

n 

B 

w 

•» 

!z! 

(3 

B 
B 

O) 
*-i 

Namn 

td 

CD 
<r+- 

a 
o 
t>r 

B. 
b' 

B 
B 
» 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

9 
CD 

Cb 

B 
B 

po 
CO 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

gl 

i  5  é  10 

2  0.1 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

g5 

^10 

g  0.1 

1114 

602 

61 
1179 

62 

72 

64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 

73 
74 

80 

79 
1268 

81 

83 
85 
87 
89 

90 

1233 

1302 
1247 

1246 
93 

1119 
1301 

\ 

34.   Gide  älv. 

K.  84—35. 
36.  Moälven. 

K.  36—37. 

Skag  

K.  37-38. 

38.  Ångermanälveii. 

Östra  Junsele    .  .  . 

Mnlträ  

Björkå  Brak  .... 

K.  38—39. 

Härnösand  

K.  39  -  40. 

40.  Iiidiilsälveu. 

41.  Selångersån. 

Sidsjö  

42.  Ljiiugan. 

Ange  

K.  42—43. 

44.  Hariiiångcrsån. 

Gäddtjärnsäsen  .  .  . 

44.  Harinåiigrcrsåii. 

Franshanimar  .... 

45.  Dolåiigersån. 

Norrdala  

48.  LjuHuan. 

''äst 

Hö 

K 

Mo 
Ha 

Sf 

N 

Js 

Gr 

Ro 

R 

F 

M 

Bj 

Lf 
H 

Ty 

0 
La 

SI 

Vn 
Ä 
Ö 
V 

Bf 

Gt 

G 

Fr 

Sb 

N 
B 

F 

ernc 

91.7 
89.8 
67.5 

72.8 

60.9 

93.0 
117.4 
100.3 
86.4 
76.7 
43.2 
66.9 

52.4 

60,0 

62.6 

103.6 
80.6 

64.6 

64.0 
50.6 

73.1 
71.9 
138.5 

ävle 

101.1 
101.5 

193.8 
122.5 

120.8 
102.8 

>rrl£ 

20.8 
23.5 
18.4 

15.1 

11.7 

25.2 
24.0 
27.7 
19.8 
15.5 
11.5 
11.3 

12.0 
9.0 

10.0 

20.3 
17.4 

10.2 

15.0 
14.9 

89 

11.1 

34.9 
iboi 

21.1 

20.5 

43.0 

21.8 

23.7 
19.5 

indg 

19 

19 
19 

19 

19 

11 
11 
11 
11 
11 
19 
19 

19 
19 

19 

11 
11 

28 

11 
11 

29 
29 
11 

•gs 

11 
12 

11 
26 

9 
12 

}  lä] 

16 
15 
12 

15 

15 

17 
17 
14 
16 
14 
9 
17 

13 
16 

15 

16 
18 

12 

16 
14 

14 
14 

13 

län. 

14 

17 

10 
17 

15 
12 

Q. 

13 
10 
9 

9 

13 

12 
13 
10 
12 
14 
7 
13 

11 
13 

13 

14 
12 

11 

10 
10 

12 
13 
12 

12 
16 

10 
15 

11 
11 

7  2 
6  5 
6  2 

6  4 
5  1 

7  2 

7  6 
9  4 

8  2 
5  3 

4  1 

5  2 

3  1 

4  0 

6  1 

9  3 
6  2 

8  1 

6  2 
3  1 

7  0 

8  1 
8  5 

8  4 
10  1 

8  7 

9  4 

8  5 
8  4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 
1 

0 
ö 

2 

1 
1 

1 
1 

4 
2 

1 
1 

3 
1 
2 

1 
1 

1 
2 

1 

1 

1 

2 
2 

1221 
1216 
99 
1338 

100 

1273 

101 

107 

1190 
1339 
105 
106 

102 

128 
564 

1342 

103 

108 
623 
109 

1142 
110 
112 

1138 
111 
113 
715 
553 

1154 

1149 
114 

116S 
115 
116 

1229 

1288 
603 

122» 
724 

K.  48—49. 
Storjungfrnn  .... 

K.  49-60. 

61.  Testeboåii. 

Katrineberg  .... 

K.  51-62. 

62.  Gavleån. 

K.  52—53. 

Eggegrund  

63.  Dalälven. 

Grönsinka  

48.  Ljusnan. 

Ulvsjö  

52.  Gavlcån. 

53.  Dalälven. 

HåUstugan  

Mora-Noret  

Räftvik 

Leksand   

Giundforsen  .... 

Tjärnvallen  

Transtrand  

Malung  

Vakerskogen  .... 
Johauiusholm  .... 

st 

Sv 
Or 
Bk 

S 

No 

K 

H 

Bt 
Gu 
M 
G 

Ä 

Gr 

Gg 

Kc 

u 

Ko 

Ss 
Sg 

s 

Hå 

Ä 

Ö 

Gr 

M 

R 

Ld 

I 

G 

Sr 

Gg 

Tj 

Tr 

Mg 

Vn 

J 

B 

Nä 

Fi 

155.2 
161.9 
85.8 
113.9 

83.7 

96.5 

146.0 

81.3 

139.2 
111.5 
77.2 
76.8 

76.2 
112.4 

>ppa 

66.0 

99.0 

50.1 
60.6 
62.6 
32.2 
46.5 
67.4 
101.5 
61.3 
78.2 
90^7 
94.9 
52.0 
50.8 
42.4 

43.7 
fiS.S 
90.5 
43.9 
80.7 
91.2 
95.9 

36.2 
36.0 
22.9 
30.5 

24.7 

24.5 

43.4 

22.6 

40.6 
49.4 
24.6 
18.3 

32.4 
35.9 

rbe] 

21.1 

28.0 

26.5 
37.0 
44.0 
24  5 
14.0 
14.6 
27.7 
18.0 
25.1 
35.5 
38.2 
40.7 
48.2 
30.9 

26.7 
17.9 
44.0 
16.0 
46.1 
35.4 
16.0 

12 
17 
17 
12 

20 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

10 

13 

10 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
17 
20 
20 
20 
11 
10 
11 

10 
20 
20 
20 
20 
20 
17 

16 
12 
12 
13 

13 

12 

11 

17 

17 
14 
15 
15 

15 
16 

län 

17 

10 

12 
6 
12 
3 
15 
13 
15 
16 
9 
14 
17 
4 
3 
3 

11 
11 
12 
9 
15 
14 
16 

13 
11 
12 
11 

11 

11 

10 

13 

14 
11 
11 
14 

13 
14 

11 

10 

7 
6 
7 
3 
10 
11 
13 
10 
9 
13 
9 
4 
2 
3 

4 
9 
9 
6 
7 
11 
11 

10 
8 
7 
8 

5 

7 
7 

7 

8 
5 
6 
7 

5 
7 

4 

5 

2 
3 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
1 
1 
3 

2 
4 
5 
4 
4 
6 
9 

6 
6 
2 
3 

3 

3 

5 

2 

4 
4 
1 
2 

1 

3 

3 

4 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 

0 
1 
0 
1 

0 

0 

2 

0 

1 
1 
0 
0 

0 
0 

3 

0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

2 
1 
0 
0 

0 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

0 
1 

3 

0 
0 

2 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

0 

3 

2 
1 
3 

2 
4 
5 
1 

1 

1 

2 

3 
3 
3 
4 

5 
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station 


Namn 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


a  0.1 


göUlO 


snö 


i  0.1 


S  t  a  t  1  o  n 


Namn 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
pä  24  tim. 

mm  dag 


A  otal  dagar  med 


nederbörd 


2 0.1  4  1  é5  ä  1" 


BD  9 


éO.l 


117 

1343 
120 
121 
122 

1456 
562 
123 
124 

1298 

1290 


169 
1180 
187 
188 
189 
1169 


1145 
448 
449 

1242 


150 
571 
14S 
152 
153 
154 
155 
157 
158 
159 
160 
163 
572 
161 
1243 
171 
1150 
178 
175 
176 
J422 
1320 
1337 


241 
242 
1170 
1291 
274 
600 


Rönndalen  .... 

Sågmyra  

Grvcksbo  

Falun  

Vassbo  

Rankhyttan  ... 
Idkerbcrget  .... 
Ulvsbyttan  .... 
Stjärnsund  .... 
Solbacken  .... 
Lekuäs  

61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


Grängesberg 
Skattlösberg 
Nyharamar  . 
Källsjön  .  . 
Larn  bo  .  .  . 
Lövmarken  . 


108.  Yänern-Göta- 
älv. 

Storhögen   

Fredriksberg   .  .  .  . 

Tyngsjö  

Dravsen  


61.  Miilareii-Norr- 
ström. 

Sörbytorp  

Bäckedalen  

Svartå  

Hasselfors  

Törntorp  

Kronoberget  .... 

Lekeberga   

Riseberga  

Boxboda   

Algesta  

Örebro  

Skrabby   

Segersjö  

Asplnnda   

Sickelsjö  

Bängbro  

Guldsmedshyttan  .  . 
Spjutsjöfallet  .... 
Dalkarlsberg  .... 

Kullatorp  

Kägleholm  

Hälla  

Kloten  

C7.  Yftttcrn-Motala- 
strum. 

Aspa  

Askersund  

Hagaberg  

Ammeberg  

Mariedam  

Gryt  


Rn 

Sa 

Go 

F 

V 

Ra 

Id 

Un 

Sd 

So 

Ls 


Gb 
Sk 
Nr 
Hs 
Lo 
Lö 


Sh 
Fr 
Ty 
Or 


83.3 
96.2 
87.4 

114.fi 
98.6 
9".0 

127.0 
94.8 

102  8 

102  4 
90.9 


94.5 

71.7 
81.8 

107.8 
76.1 

117.2 


50.2 
62.7 
70.4 
56.1 


18.9 
22.3 
33.7 
26.2 
19.1 
18..^ 
30.8 
22.0 
29.0 
25  5 
27.3 


28.0 
22.fi 
26.0 
33.0 
22.8 
29.2 


36.0 
22.3 
30.0 
19.2 


20 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
21 
12 
12 
12 


20 
20 
20 
20 
20 
18 


10 

20 
20 
20 


9 
13 
13 
15 
13 
16 


5 
10 
10 
12 


11 
13 

9 
11 
10 

9 

10 

11 
10 
11 


Örebro  län. 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1:<:92 

472 


Sö 

67.7 

20.2 

18 

13 

11 

5 

1 

0 

1 

4 

Bä 

57.8 

16.9 

18 

16 

11 

4 

1 

0 

3 

Så 

72.2 

13.6 

11 

16 

13 

6 

3 

0 

Hf 

55.4 

0.0 

18 

12 

10 

5 

0 

0 

T 

89.7 

31.3 

18 

14 

12 

5 

3 

0 

Kr 

82.3 

14.7 

18 

17 

13 

7 

2 

0 

4 

Lk 

67.2 

13.3 

19 

13 

11 

7 

2 

0 

1 

1 

R 

53.1 

13.7 

28 

7 

7 

4 

2 

0 

3 

Bo 

84.1 

24.4 

18 

14 

12 

5 

3 

1 

3 

Ä 

77.3 

18.7 

18 

14 

11 

4 

4 

0 

3 

Ö 

71.1 

12.5 

18 

17 

11 

5 

3 

0 

0 

0 

2 

Sb 

87.8 

15.8 

18 

15 

11 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

S 

86.2 

17.2 

18 

12 

12 

9 

3 

0 

1 

Äl 

65.2 

14.9 

18 

14 

14 

4 

1 

0 

Si 

103.9 

25.0 

18 

13 

13 

9 

3 

0 

B 

96.0 

3L.8 

11 

13 

8 

5 

3 

0 

Gs 

101.4 

22.8 

20 

14 

11 

7 

4 

0 

2 

Sp 

82.1 

29.0 

20 

12 

11 

4 

4 

0 

1 

2 

3 

D 

72.9 

18.8 

18 

13 

11 

5 

4 

0 

4 

K 

95.6 

31.2 

11 

13 

12 

4 

3 

0 

2 

Km 

70.2 

15.5 

18 

15 

13 

6 

1 

0 

Ha 

81.8 

12 

0 

Kn 

107.6 

25.9 

18 

15 

11 

6 

4 

0 

1 

0 

3 

Äa 

63.1 

150 

18 

14 

11 

5 

1 

0 

1 

2 

A 

98.3 

28.5 

27 

16 

12 

8 

2 

0 

1 

0 

3 

Ax 

122.3 

80.2 

26 

12 

11 

7 

4 

0 

1 

3 

Å 

75.8 

18.5 

18 

15 

12 

7 

2 

0 

2 

3 

M 

72.4 

17.5 

18 

15 

12 

5 

2 

0 

1 

4 

Gr 

90.1 

18.0 

18 

15 

13 

8 

2 

0 

4 

1350 


1463 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
62(j 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 
195 
196 
1352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


129 


131 
132 


134 


108.  Väiierii-Olöta- 
älv. 

Grythyttchcd  .  .  . 
Älvestor])  .... 
Blankafors  .... 

Mosserad  

Kedjcäscu  .... 
Karlskoga  .... 

Östervik  

Degernäs  


G 

Äp 

Bl 

Mr 

Kj 

Kk 

Ds 

De 


81.5 

89,3 
-8.-2 
122.2 
IOm.7 

(15. 2 
63  3 
52  4 


38.9 
26.3 

26.5 
23.6 
10.9 
12.0 
9.7 


20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
18 


15 
13 
12 
13 
14 
15 
13 
15 


Västmanlands  län. 


Uppsala  län. 


53.  Dsiliilreu. 
Västanå  .... 


54.  Tämuaråii. 

Väsby  

Strömsberg  .... 


K.  54—55. 


Björn 


56.  Olaudsåii. 


137  Husby 
1381  Gimo 


Vs 


Vb 
S 


Bf 


98.8 


97.6 
113.7 


56.3 


18.1 


12 


24  4  18 
27.7  18 


11.5 


18 


75.3  35  9  18 
92.9  34.9,  18 


53.  Dalälven. 

Runhällen  

Rn 

84.6 

32.5 

18 

13 

11 

5 

2 

0 

51.  Tämnarån. 

Öa 

78.5 

22.0 

19 

19 

12 

4 

2 

0 

61.  Mäliiren-Norr- 

ström. 

•Tädersbruk  

Jd 

68.8 

14.3 

18 

15 

11 

7 

1 

0 

1 

Riddarhyttan  .... 

R 

94.9 

14 

0 

1 

0 

2 

Berushammar  .... 

Bh 

76.4 

23.1 

12 

14 

12 

5 

2 

0 

1 

Fn 

86.5 

17.5 

18 

12 

11 

7 

4 

0 

Go 

76.5 

15.8 

18 

12 

12 

6 

1 

0 

1 

L 

92.9 

24.6 

18 

13 

12 

8 

2 

0 

2 

Jämmertnna  .... 

J 

64.7 

12.(1 

18 

12 

12 

6 

2 

0 

Ld 

76.7 

13.6 

18 

13 

11 

8 

8 

0 

1 

1 

F 

95.6 

21.0 

11 

11 

9 

7 

4 

0 

Kärrgravan  

K 

104.0 

21.1 

18 

14 

12 

7 

4 

0 

Kol  bäck  

Kb 

Mölntorp  

M 

82.1 

15.8 

12 

14 

13 

8 

2 

0 

Alderstugan  .... 

A 

10L5 

24.6 

18 

12 

11 

8 

3 

0 

Hörnsjöfors  

Hf 

94.8 

21.5 

18 

12 

12 

7 

3 

0 

Sätrabrunn  

Sb 

79.7 

25.3 

18 

11 

10 

4 

2 

0 

Sk 

93.8 

26.6 

18 

14 

12 

9 

1 

0 

1 

V 

61.6 

1.5.0 

18 

12 

10 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

N 

91.9 

30.3 

18 

16 

12 

4 

2 

0 

2 

Tä 

83.2 

26.5 

18 

13 

11 

6 

2 

0 

1 

0 

Tomta  

T 

117.3 

42.9 

12 

14 

13 

8 

2 

0 

2 

1 

Morgongåva  .... 

Mo 

89.5 

31.0 

18 

9 

9 

7 

3 

0 

1 

He 

85.2 

30.3 

18 

11 

11 

6 

2 

0 

S 

75.8 

22.4 

18 

12 

10 

8 

1 

0 

17 

13 

8 

4 

0 

0 

2 

2 

14 

14 

5 

3 

0 

1 

19 

15 

7 

4 

0 

1 

14 

12 

5 

1 

0 

2 

9 

9 

4 

2 

0 

17 

12 

5 

3 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

station 

Nederbörd 

Åntal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

åska  1 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

il 

^5 

älO 

2  0.1 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

§1 

ä5 

§10 

g  0.1 

61.  Mälaren-NoiT- 

62.  Tyresån. 

sti-öiu. 

1192 

Fagersj  ö  

Fa 

102.2 

u 

_ 

— 

— 

1363 

Gu 

103.4 

18.0 

18 

16 

13 

9 

6 

0 

K.  62-63. 

1276 

Sm 

71.4 

17.4 

18 

11 

10 

6 

2 

0 

r\ 
U 

U 

U 

62.0 

18 

/J\JO 

Ö 

112.9 

30.9 

12 

16 

14 

5 

3 

0 

1.364 

Västerhaninge     .  .  . 

Ve 

15.0 

11 

10 

5 

3 

0 

205 

D 

97.2 

35.5 

18 

14 

13 

6 

3 

0 



— 

1 

225 

Hammar  

H 

59.3 

16.4 

18 

10 

9 

5 

3 

0 

— 

— 

— 

1323 

Ös 

94.1 

30.3 

18 

15 

LO 

fi 

v 

9 

0 

— 

— 

1433 

Be 

49.9 

16.1 

18 

9 

9 

4 

0 

— 

— 

— 

V 

97.7 

29.2 

18 

17 

15 

7 

2 

0 

1 

226 

Nynäs  

Ns 

43.5 

19.0 

18 

7 

6 

3 

1 

0 

207 

U 

87.8 

30.0 

18 

16 

13 

6 

2 

0 

— 

— 

2 

227 

Landsort  

L 

32.3 

10.6 

18 

J2 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

— 

208 

F 

77.7 

29.3 

18 

15 

10 

fi 

u 

2 

0 

1 

228 

Viad  

Vi 

69.8 

14.7 

28 

9 

8 

5 

4 

0 

209 

Ut 

82.0 

27.5 

18 

16 

12 

6 

2 

0 

0 

2 

2 

559 

SI 

92.0 

18.4 

19 

15 

12 

5 

4 

0 







Stockholms 

län. 

Södermanlands  län. 

K.  &4— 55. 

Ol.  jHLRlHrCll.il Ul  1 " 

ström. 

136 

Öf 

55.3 

10.8 

19 

13 

12 

4 

\ 

0 

— 

— 

. — 

1  /1 9.1 

Stora  Sundby  .... 

St 

134.2 

27.2 

18 

11 

11 

10 

5 

0 

IDO 

Eskilstuna  

E 

94.9 

25.7 

18 

13 

13 

7 

3 

0 

56.  Olaudsån. 

lo«/ 

Strängnäs  

Ss 

93.7 

18.4 

12 

13 

11 

6 

4 

0 

1 
1 

1 
1 

1207 

B 

95.3 

35-1 

18 

16 

13 

6 

3 

n 

\j 

— 

— 

1 

1222 

Åkers  styckcbrnk  .  . 

Ås 

93.3 

19.2 

18 

13 

11 

8 

3 

0 



— 

i\b 

Mariefred  

M 

80.2 

21.3 

18 

13 

11 

4 

2 

0 

K.  56-  57. 

1366 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

Ns 

100.3 

23.5 

19 

13 

12 

8 

4 

0 

i 
1 

140 

U 

4o.O 

13.3 

1  9 

lo 

8 

4 

2 

0 

— 

— 

— 

139 

Hg 

88.7 

31.9 

18 

13 

11 

6 

3 

0 

1 

— 

— 

57.  Skeboström. 

230 

?  j 

Å 

51.4 

13.3 

20 

13 

8 

5 

1 

0 

— 

— 

— 

141 

L  ändås  

Ls 

71.2 

38.3 

18 

10 

5 

4 

Z 

0 

1 





K.  63—64 

mmm      w  \n« 

K.  57-58. 

817 

S 

42.6 

8.5 

20 

13 

8 

5 

0 

0 



— 



742 

v  0 

i  o.o 

18 

LO 

9 

5 

2 

0 

— 

1 

— 

oo.  Aykopiiigsan. 

58.  Broströiiiineii. 

9QQ 

Hö 

88.4 

15.1 

18 

15 

15 

8 

3 

1 

197K 

Barksäter  

Ba 

104.4 

23.0 

19 

11 

11 

Q 
O 

0 

0 

1324 

N.  Järsjö  

J 

69.] 

30.2 

18 

14 

9 

3 

2 

0 

— 

— 

— 

235 

Bie  

B 

114.6 

28.4 

18 

14 

13 

8 

4 

0 

— 

-- 

4 

1441 

Ht 

87.7 

20.6 

18 

17 

10 

Q 

O 

Q 
O 

n 
u 

1 

69.  NorrtSiljeån. 

1401 

Flen  

Fl 

103.0 

lD.8 

19 

14 

14 

10 

5 

0 

R 

91.5 

29.6 

18 

13 

11 

0 

1  1  91 

Hedenlunda  .... 

H 

86.3 

19.2 

19 

14 

12 

6 

3 

0 

142 

5 

3 

1403 

So 

88  0 

18.6 

20 

13 

9 

8 

3 

0 

1 

— 

— 

1444 

Va 

75.3 

16.2 

19 

13 

10 

7 

o 
6 

0 

— 

— 

— 

K.  59—60. 

237 

N 

53.0 

10.3 

18 

12 

9 

6 

1 

n 
u 

0 

0 

0 

144 

Penningby  

p 

82.9 

28.6 

18 

13 

10 

4 

2 

0 

— 

— 

— 

145 

Östanå  

ö 

75.0 

23.5 

19 

13 

10 

4 

2 

0 

— 

— 

— 

66.  Kilaåu. 

Åb 

60.  Åkerström. 

238 

Alberga  

90.7 

17.7 

27 

16 

11 

8 

3 

0 

1 

— 

— 

146 

K 

70.9 

24.6 

18 

11 

8 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

K.  66—67. 

1326 

K 

53.1 

9.0 

20 

12 

10 

5 

0 

0 

— 

— 

— 

K.  60—61. 

224 

Svenska  Högarna  .  . 

Sh 

44.7 

16.6 

18 

10 

9 

3 

1 

0 

Östergötlands  län. 

563 

Li 

78.3 

22.5 

19 

9 

» 

o 

tj 

9 

A 

u 

65.  Nyköpiiifjsån. 

147 

Experimentalfältet  . 

E 

82  3 

24.9 

18 

12 

10 

6 

3 

0 

0 

0 

(1 

220 

Skansen  

Ss 

82.4 

M.2 

18 

14 

11 

4 

2 

0 

1122 

Kalbo  

Ea 

^60.0 

i  10 

— 

61.  Miiliireii-Norr- 

K.  66—67. 

ströiii. 

0 

1399 

Sa 

62.8 

1.5.1 

18 

13 

11 

5 

0 

1404 

Kolmårdssanatoriet  . 

Ko 

68.3 

13  5 

19 

13 

9 

8 

2 

1 

2 

2 

239 

Hult  

Ht 

92.6 

23.7 

19 

14 

13 

5 

3 

0 

211 

Vallstaiiäs  

Vs 

45.4 

18.2 

18 

7 

5 

4 

2 

0 

1 

599  Vibviiäs  

V  b 

92.0 

24.0 

19 

10 

10 

5 

5 

0 

1 

67.  Vätteni-Motala- 

217 

Norsborg  

N 

78.1 

•ZAA 

19 

9 

8 

4 

3 

0 

ströin. 

1277 

Sv 

70.1 

19.4 

19 

11 

8 
11 

5 

3 

0 

25-^ 

P 

65.0 

24.5 

'18 

13 

9 

6 

1 

0 

0 

0 

5 

21  ii 

S 

95.7 

2a.9 

18 

16 

7 

4 

0 

0 

2 

0 

2.-)4 

Kb 

46.1) 

15.3 

18 

7 

6 

4 

2 

0 

255 

Källstad  

K 

60.4 

12.6 

18 

10 

8 

6 

3 

0 

1 

K.  61-62. 

264 

0 

57.4 

20.6 

18 

12 

9 

4 

1 

0 

2 

221 

'  Fa-sta  

F 

66.  f. 

26.0 

18 

12 

8 

4 

3 

0 

266 

R 

51.1 

17.7 

18 

12 

10 

4 

1 

0 

3 

22i 

\  Grön,  tär  

Gf 

39.9 

16.8 

18 

10 

8 

2 

1 

0 

1251 

Sk 

43.5 

12.9 

18 

12 

9 

4 

1 

0 

2 

0 

5 

67 


Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

Beteckninu 

Samma 

Störata 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma  | 

p, 

•TT 
V 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

2  1 

§5 

510 

§0.1 

854 

V.  Eneby   

E 

33.0 

7.4 

18 

15 

9 

2 

0 

0 

2 

— 

3 

269 

Ulrika  

TT 
U 

43.2 

13.1 

18 

14 

8 

3 

2 

0 

— 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

54.8 

11.5 

18 

12 

9 

3 

2 

0 

271 

Linköping  

L 

59.1 

10.8 

19 

15 

12 

6 

1 

0 

3 

2 

11G2 

Orönknlla  

p 
KX 

71  T 

1  i  9 

ifi 

1 1 

XI 

o 

9 

0 

I 

3 

272 

Grensholmen  .... 

Gh 

64.9 

10.7 

10 

12 

11 

7 

2 

0 

1067 

Samsala  

84.7 

15.0 

18 

17 

11 

7 

3 

0 

1 
I 

3 

27G 

Finspång  

F 

88.9 

17.0 

19 

14 

10 

8 

3 

0 

2 

K.  67—68. 

1269 

Gd 

45.2 

10.5 

11 

12 

9 

4 

1 

0 

2 

68.  Söderköpiugsåu. 

1425 

T 

69.7 

14.9 

11 

12 

11 

6 

2 

0 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränssö  .... 

Gr 

30.0 

7.5 

13 

13 

7 

3 

0 

0 

4 

281 

Hf 

10.0 

5.7 

20 

6 

2 

1 

0 

0 

70.  Storåu. 

282 

Ädelsnäs  

A 

40.4 

8.3 

18 

12 

8 

4 

0 

0 

1 

Jönköpings  län. 


246 
247 
1331 
1205 
1297 
249 
250 


67.  Vätterii-Motala- 
ströin. 


Flahnlt    .  . 

Jönköping  . 

Sjöafall   .  . 

Hnskvarna  . 
Strandvallen 

Lyckås     .  . 

Aranäs  .  .  . 

1330!  Knutstorp  . 

258!  Lommaryd  . 

259  flerrestad  . 

Högemålen  . 
NötekuUa 

Applehult  . 

Bo  torp  .  .  . 

Åskeryd  .  . 

Romanäs  .  . 


260 
261 
262 
263 
294 
265 


293 
1405 

291 
1182 
1123 

297 


1172 
1371 


367 
368 


74.  Emåii. 


Rödjenäs  .  , 
Prästkulla  . 
Lannaskede 
Götestorp 
Nyabyberg  , 
Hässleby  .  , 


86.  Mörriiiiisåii. 


Lagan. 


Skillingaryd 
Västraby  .  . 


1171 

F 

40.8 

6.1 

18 

14 

12 

2 

0 

0 

1 

1 

J 

41.8 

5.8 

10 

14 

12 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

Sj 

43.2 

11.7 

18 

10 

8 

4 

1 

0 

Hq 

45.0 

11.2 

18 

14 

12 

3 

1 

0 

0 

1 

Sv 

5L5 

11.0 

27 

14 

12 

4 

1 

0 

1 

284 

Ls 

66.3 

18.3 

18 

12 

10 

5 

1 

0 

1204 

Ar 

62.3 

23.8 

18 

11 

9 

3 

2 

0 

Kp 

43.9 

12.2 

18 

10 

10 

3 

1 

0 

Ld 

49.7 

8.5 

18 

14 

11 

5 

0 

0 

2 

Hs 

40.9 

5.0 

20,21 

15 

14 

2 

0 

0 

1 

3 

H 

79.3 

27.0 

18 

15 

11 

6 

2 

0 

2 

5 

N 

67.1 

17.8 

18 

14 

12 

4 

1 

0 

1 

285 

Ä 

51.5 

12.2 

27 

9 

9 

5 

2 

0 

2 

1383 

Bt 

58.9 

18.7 

18 

15 

12 

4 

1 

0 

3 

570 

A 
Rs 

49.4 

12.8 

18 

13 

12 

2 

2 

0 

2 

290 

Rj 

39.9 

12.1 

21 

il2 

i  10 

i3 

1 

0 

1 

Pr 

42.6 

14.4 

18 

10 

10 

2 

1 

0 

1 

2 

Le 

45.4 

15.2 

20 

14 

9 

3 

1 

0 

1 

Gt 

62.9 

12.8 

20 

14 

12 

5 

3 

0 

Ng 

47.0 

10.9 

20 

11 

9 

4 

1 

0 

1183 

Hb 

60.6 

16.9 

14 

16 

11 

4 

2 

0 

1 

3 

1380 

Gh 

59.4 

9.8 

20 

15 

11 

5 

0 

0 

1 

1451 

D 

44.9 

8.6 

20 

13 

9 

5 

0 

0 

1 

2 

1124 

Sk 

57.7 

21.4 

20 

16 

10 

3 

2 

0 

2 

o 

299 

Vs 

1410 

Station 


373 
374 
376 
377 
378 
379 
381 
383 
386 
387 
388 
1435 


1372 
402 


Namn 


569 


Gödebcrg  .  . 
Ulvahult  .  . 
Kärcslätt  .  . 
Toraliden  .  . 
liyd  .... 
Nydala  .  .  . 
Grankärr  .  . 
Lilla  llyltan 
Tranhult  .  . 
Kävsjö  .  .  . 
Rudö    .  .  . 


101.  Nissan. 


Dalslund 
Bäck  .  . 


67.  Vättern-Motala- 
ström. 

Vimmerby  


69.  Viudåu. 
Holmbo  .... 


K.  70—71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


G 
U 
Ks 
To 

Ry 

Ny 

Gr 

L 

T 

Kf 

Rd 


Dungen  B 


Dd 
Bk 


Nederbörd 


CO  I 

g  Störata 

g  jpä  24  tim, 

V>  I 


mm   mm  dag 


44.4 
64.0 
59.7 
56.3 
39.8 
43.9 
44.5 
81.8 
78.7 
58.0 
66.4 
51.3 


54.8 
49.7 


10.0 
15.2 
26.2 
14.7 
13.0 
14.2 

9.9 
26.4 
25.7 
25.4 
22.1 

9.5 


10.6 
9.5 


18,20 
20 
20 
12 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
10 


27 
10 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  2  1    2  5  g  10 


14 
14 


2  0.1 


Kalmar  län. 


71.  Botorpsström- 
inen. 

Ogestad  

Björkhult  .  .  .  .  , 
Tovehult  


K.  72—73. 

Olands  norra  udde 

73.  Virl)oåu. 

Krokshult    .   .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Eniåu. 

Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blaukaström  . 


Vy 

14.3 

2.4 

20 

13 

7 

0 

0 

0 

1 

— 

— 

H 

32.4 

10.2 

17 

11 

10 

2 

1 

0 

6 

5 

V 

53.2 

24.5 

27 

16 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

3 

Go 

42.0 

18.7 

27 

11 

8 

2 

1 

0 

2 

0 

4.51 

8.3 

12 

18 

11 

3 

0 

0 

2 

5 

B 

24.8 

5.4 

27 

11 

8 

1 

0 

0 

T 

40.5 

11.4 

12 

14 

7 

3 

2 

0 

Ön 

11.1 

6.7 

27 

8 

2 

1 

0 

0 

1 

Kr 

34.1 

10.2 

14 

8 

8 

3 

1 

0 

1 

On 

32.1 

8.7 

12 

13 

9 

1 

0 

0 

1 

Eb 

30.0 

4.9 

27 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

U 

39.5 

!  8.0 

10 

9 

9 

5 

0 

0 

_ 

R 

33.8 

7.9 

12 

16 

8 

3 

0 

0 

j 

Bl 

30.9 

i  6.7 

9, 12 

12 

"T 
i 

3 

0 

0 

- 

68 


Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1     bagel  1 

1    dimma  | 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

^5 

^10 

75.  Alsteräji. 

301 

Kimramåla  

Ka 

38  5 

7.0 

12 

14 

g 

9 
O 

n 
\j 

0 

4 

1262 

Korstallen  

St 

54;5 

15^0 

13 

15 

13 

3 

2 

0 

1 

— 

3 

J.400 

Sandbäcksliult    .  .  . 

29.0 

5.5 

9 

13 

11 

1 

0 

0 

K.  75-76. 

304 

Kapolludden  .... 

Öf 

30.0 

10.5 

27 

12 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

3 

K.  76—77. 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

33.3 

6.1 

28 

16 

8 

1 

0 

0 

1 

306 

K 

50.3 

12.0 

13 

14 

9 

5 

1 

0 

2 

0 

2 

K.  77—78. 

308 

M 

50.3 

66 

10 

13 

13 

4 

0 

r\ 

v 

— 

— 

1 

40*     Jlilg^Uj  Ull* 

307 

Alsjö 

A 

34.0 

5.2 

29 

17 

11 

1 

0 

0 
v 

— 

— 

5 

K.  79—80. 

310 

Olands  södra  udde 

Ös 

16.9 

5.3 

28 

10 

6 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

80.  Lyckebyåii. 

311 

Vissefjärda  

Va 

41.7 

12.8 

13 

11 

8 

3 

1 

0 

1 

Kronobergs  län. 

• 

75.  Alsteråii. 

OVJU 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

38.3 

8.2 

12 

13 

11 

2 

0 

0 

1 

1 

»0.  Lyckebjan. 

1125 

G 

38.9 

12.0 

13 

13 

9 

2 

1 

0 

2 

82.  Koiinebyåu. 

568 

L 

29.1 

9.0 

5 

15 

9 

1 

0 

0 

1 

— 

2 

1126 

Dångemåla  

D 

35.8 

5.3 

18 

16 

11 

1 

0 

0 

1127 

Böket  

F 

33.9 

11.1 

28 

12 

9 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

86.  Mörruiiisåu. 

317 

Hult  

H 

44.2 

12*0 

12 

14 

10 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

318 

T 

28.8 

6.4 

18 

14 

8 

1 

0 

0 

1 

— 

2 

lo/o 

Gårdsby  

Gy 

20.1 

5.4 

18 

13 

6 

1 

0 

0 

2 

320 

v 

30.8 

8.2 

12 

17 

11 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1254 

Os 

27.7 

6.8 

18 

9 

7 

3 

0 

0 

1 

1409 

An 

49.8 

10  2 

12 

16 

13 

4 

1 

0 

555 

Ef 

46.3 

7.8 

4 

18 

14 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

88.  Ilelgeån. 

1374 

Hyltan  

Hn 

30.1 

8.1 

20 

9 

6 

2 

0 

0 

1174 

Länshnlt  

Lä 

53,9 

9.9 

12 

15 

13 

3 

0 

0 

2 

2 

1159 

R 

38.4 

7.4 

12 

10 

10 

4 

0 

0 

1 

!)8.  Lagan. 

380 

Bokelid  

Bo 

62.7 

13.() 

10 

14 

12 

4 

2 

0 

383 

Lagan   

La 

39.6 

10.9 

10 

15 

8 

2 

1 

0 

1 

2 

384 

Ljungby   

32.1 

7.6 

10 

12 

8 

3 

0 

0 

394 

Lidhult  

Lh 

50.9 

10.0 

10 

13 

10 

4 

1 

0 

1 

Station 


Namn 


Nederbörd 


t» 

(3 

B 
B 


Största 
på  24  tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^0.1  ^1    g5  §10 


2  0.1 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsholmen  .  .  . 

81.  Nättrabyåii, 
Marielund  .... 

82.  Hon  lie  by  ån, 

Ronneby   

84.  Bräkneåu. 

Hoby  

85.  Mieån. 
Karlshamn  .... 

86.  Mörrunisån. 

Elleholm  

K.  86-87. 

Hanö  

87.  Skräboun. 

Kåraboda  .... 
Jämshögsby    .  .  . 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


K.  86-87. 
Grundsjön   .  .  .  . 

87.  Skriiboån, 

Lönsboda    .  .  .  . 

Olastorp   

TroUe-Ljungby   .  . 

88.  Ilclg-eån. 

Hönjarum    .  .  .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp    .  .  .  . 


Sk 
Sn 
Lt 


63.0 
44.6 
50.5 


10.0 
8.8 
10.3 


29 
20 
20 


15 
12 
15 


Blekinge  län. 


v 

44.2 

11.6 

11 

14 

12 

3 

1 

0 

Kh 

35.4 

15.0 

11 

9 

9 

2 

1 

0 

1 

— 

51 

44.7 

8.8 

29 

14 

11 

2 

0 

0 

R 

47.1 

7.5 

12 

18 

14 

4 

0 

0 

0 

G 

H 

26.7 

4.9 

5 

16 

10 

0 

0 

0 

1 

K 

30.0 

7.7 

14 

17 

10 

1 

0 

0 

3 

0 

E 

32.8 

5.5 

20,29 

11 

10 

2 

0 

0 

Hf 

20.1 

9.5 

28 

7 

3 

2 

0 

0 

Ka 

40.0 

6.0 

12 

15 

10 

2 

0 

0 

1 

J 

34.4 

9.0 

28 

13 

12 

2 

0 

0 

Kristianstads  län. 


G 

51.2 

13.9 

29 

15 

12 

3 

1 

0 

2 

3 

L 

4Ll 

8.1 

11 

17 

11 

3 

0 

0 

1 

4 

01 

48.0 

8.1 

4 

18 

12 

3 

0 

0 

2 

0 

3 

TI 

22.0 

7.1 

9 

8 

7 

1 

0 

0 

3 

Hr 

39.9 

14.5 

9 

8 

7 

3 

1 

0 

1 

3 

Hö 

39.2 

8.1 

11 

14 

10 

3 

0 

0 

3 

2 

T 

25.6 

4.3 

12 

10 

9 

0 

0 

0 

K 

21.8 

4.2 

4 

14 

8 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

Tp 

23.6 

5.1 

14 

12 

9 

1 

0 

0 

2 

Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


6^ 


station 


Namn 


337 
338 
339 


K.  88—89. 

Tnnbyholm  .  .  . 
Sandhammaren  . 
Bollernp  .  .  .  . 


96.  Röniieån. 

358t  Kolleberga  .  .  .  . 
|1257j  Kliiipan  

361  KoiipaiTuöUan  .  .  . 
1428  Ljnngaskog    .  .  . 

¥.  96-97. 

363  Hallands  Väderö  . 
364|  Båstad  


611» 


98.  Lagan. 
Yxenhult  .... 


1335 


340 
341 
342 
343 
1259 
938 


346 


847 


349 


1244 
1308 
351 


352 


353 
1411 
1419 


89.  Jfybroåii. 

Köpinge  


K.  89-90. 


Ystad  .  . 
Jordberga 
Trälleborg 
Falsterbo  . 
Hököpinge 
Malmö  .  . 


90.  Segeåii. 

Svedala  


K.  90-91. 

Ålnarp   


91.  Höjeåu. 

Lnnd  


93.  Kävliiigeån. 

Övedskloster  .  .  . 
Hejdeholm  .... 
Kävlinge  


K.  92-93. 

Barsebäck    .  .  . 


93.  Saxån. 


Trollenäs  . 
Källstorp 
Ssvalöv  .  . 


Th 

S 

B 


Ka 
Kn 
Ko 
Lg 


Hv 
Bd 


Nederbörd 


53.4 
23.6 
412 


38.3 
59.8 
63.8 
60.4 


37.2 
58.3 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


21.3 
5.0 
14.5 


20..^ 
16.8 
13.5 


11.2 
18.6 


20 
20 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1  al 


13 
11 
13 


12 
11 
12 
14 


§5  2  10 


Y     61.2  13.1  20    15    U  5 


Malmöhus  län. 


§0.1 


2  1412 
2 
2 


Ke 

43.0 

20.2 

9 

12 

9 

1 

1 

0 

4 

1160 

Y 

94.3 

36.0 

9 

15 

11 

6 

2 

0 

3 

4 

J 

57.3 

14.0 

18 

15 

10 

5 

1 

0 

2 

2 

403 

T 

53.8 

12.0 

18 

10 

8 

4 

2 

0 

1 

1427 

r 

45.5 

16.1 

9 

13 

8 

4 

1 

0 

1 

404 

He 

49.3 

32.3 

19 

11 

7 

2 

1 

0 

2 

M 

42.8 

14.7 

9 

10 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

405 

Sv 

59.1 

15.9 

18 

13 

9 

3 

2 

0 

2 

1 

3 

1166 

A 

59.1 

15.4 

18 

12 

9 

5 

2 

0 

1307 

1379 

L 

64.3 

11.7 

9 

13 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

412 

Ök 

48.4 

7.0 

11 

16 

10 

5 

0 

0 

4 

4 

413 

Ilm 

52.9 

17.8 

11 

13 

12 

3 

1 

0 

Kl 

80.6 

24.6 

9 

14 

9 

5 

2 

0 

1 

3 

414 

B 

54.9 

13.2 

19 

10 

9 

5 

2 

0 

1 

1224 

Ta 

70.8 

23.1 

12 

11 

11 

5 

1 

0 

Ka 

M.6 

22.6 

11 

11 

10 

5 

3 

0 

4 

2 

418 

S 

78.4 

17.9 

11 

11 

10 

6 

4 

0 

2 

4 

423 

Station 


Namn 


354 


356 


1129 
1245 
1258 


399 
400 


K.  98-94. 

Landskrona  .  .  .  . 

K.  94—95. 

Kullen  

95.  VegcÄn. 

Knutstorp    .  .  .  . 

96.  Rönncån. 

Älmhult  

Hör  

Sjöholmen    .  .  .  . 

98.  Lagan. 

Knäred  

Hökhnlt  

100.  Fylleån. 

Havraryd    .  .  .  . 

101.  Nissan. 

Kinnared  

Oskarström  .  .  .  . 
Halmstad    .  .  .  . 

K,  101-102. 

Tylön  

102.  Siiscån. 

Ramsered    .  .  .  . 

103.  Älran. 

Obbhult  

Katrineberg  .  .  .  . 

K.  103—104. 

Morups  Tånge  .  . 
Varberg  

104.  Hinilaåu 

Grimeton  

K.  104—105. 

Torpa  

K.  107—108. 

Nidiugen  

Kyvik  


fcd 


Nederbörd 


05 

0 

B 
B 


Största 
på  24  tim. 

mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd        snö  =r- 
I  '»5 

;  0,1  £ä  1    é5  §  10g  0.1  " 


-  >^ 

* 


La 


Kp 


E 

Ek 

Sj 


69.3 


42.6 


70.0 


24.5 
65.2 

56,8 


25.4 


13.0 


15.8 


5.6 
23.1 
14.6 


19 


12 


10 


11 

13 
10 


10 


Hallands  län. 


K 

58.9 

18.3 

20 

12 

9 

3 

2 

0 

2 

0 

Hh 

56.1 

15.4 

9 

11 

8 

5 

2 

0 

2 

0 

Ha 

95.1 

24.5 

10 

13 

13 

6 

3 

0 

3 

0 

Kd 

75.0 

27.5 

10 

16 

12 

4 

2 

0 

3 

0 

0 

88.0 

28.9 

10 

16 

11 

8 

2 

0 

4 

H 

47.4 

15.2 

9 

10 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

T 

40.6 

14.7 

9 

12 

6 

2 

1 

0 

R 

64.9 

28.7 

10 

16 

10 

4 

1 

0 

4 

F 

61.8 

15.9 

8 

12 

10 

5 

1 

0 

Kg 

35.6 

7.4 

10 

16 

11 

2 

0 

0 

2 

1 

M 

36.9 

9.3 

20 

11 

10 

2 

0 

0 

1 

V 

37.7 

12.7 

10 

8 

5 

3 

2 

0 

i 

G 

34.3 

14.3 

10 

10 

8 

1 

1 

0 

1 

Ta 

49.4 

11.0 

9 

10 

9 

4 

2 

0 

2 

N 

47.8 

19.4 

10 

10 

6 

4 

2 

0 

1 

1 

1! 

Kv 

72.7 

37.6 

10 

12 

11 

3 

1 

0 

0 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  juni  1921. 


station 


Namn 


td 


Nederbörd 


CO 

B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagrar  med 


nederbörd 


2  0.1  ^1 


^5  g  10  g  0.1 


108.  Vänern-Göta- 
älv. 

1313  l.ikenäs  

424  Ekshärad  

1316  Knon   

1317  Malta  

1158  Mana  

1314  Forsbult  ... 

426  Åmberg  

427  Dejetors  

42»  Karlstad  

1141  S.  Viggen  .... 

429  Lekvattnet  

1133  Lönnhöjden  .... 
558  Rottneros  .... 

1413  Bäckebron  .... 

1151  Frykfors  

1345  Varpnäs  

1177  Blåbärskullen  ... 

1156  Ny  torp   

430  Lång   

431  Mässvik  

432  Gnnnerud  .... 

433  Lurö  

1163  Högsäter  .  ... 

435  Adolfsfors  .... 

1414  Noreborg  

1181  N.  Orrtorp  .... 
1275  V.  Huugvik    .  .  . 

1134  Ulverud  

1152  Lenungshammar  . 

1153  Stömne  

436  Björnö   

1888  Kolsäter  

1157  K  rakstad  

1176  Djurskog  

625  Snarkil  

1429  Spätterud  .... 

444  Rotnäs  

1415  Väse  

445  Lindås   

1442  Laskerud  

450  Liljendal  

451  Räramen  

452  Gåsbornshyttan  .  . 

453  Dalkarlssjöhyttan  . 

460  Malmbacka  .... 

461  Motjärnshyttan  .  . 
1448  Ängebäckstorp    .  . 


1445 
1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


1165 
1407 


Bengts  torp 
Falkarsed .  .  . 
Fiiipstad  .  .  . 
Bolhyttan  .  . 
Pardixhyttan  . 
Gammalkroppa 
Hornkullen  .  . 
Storfors  .  .  . 
Emtfalla  .  .  . 


113.  Gloinnien. 
Järpliden  .... 


67.  Vältei  ii-Molnla- 
ström. 

Lindhult  .... 
Spethult  .... 


Värmlands  län. 


Ls 

28.2 

14.5 

10 

7 

5 

2 

1 

0 

— 

1 

E 

48.6 

21.2 

20 

10 

8 

3 

2 

0 

— 

— 

Kn 

57.7 

25.3 

20 

13 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

Mt 

48.5 

21.2 

20 

9 

7 

2 

2 

0 

— ■ 

— 

Mn 

52.8 

21.0 

20 

10 

9 

3 

2 

0 

— 

— 

Fo 

60.7 

21.8 

20 

8 

8 

3 

2 

0 

— 

Å 

36.1 

15.8 

20 

8 

7 

2 

1 

0 

— 

—  ■ 

D 

46.9 

23.5 

20 

3 

3 

3 

2 

0 

— 



0 

K 

46.7 

21.5 

20 

13 

7 

3 

1 

0 

0 

Vi 

45.0 

24.1 

10 

7 

6 

2 

2 

3 

— 

— 

Lt 

39.1 

14.4 

20 

9 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

Ln 

47.7 

23.5 

20 

7 

5 

2 

2 

2 

— 

—  ■ 

R 

42.5 

20.4 

20 

7 

6 

3 

1 

0 

— 



Bk 

— 

— 

— 

— 

— 

Fr 

46.6 

21.3 

20 

11 

7 

4 

1 

0 

— 

— 

V 

55.7 

25.8 

20 

11 

7 

4 

1 

0 

— 

— 

B 

50.1 

21.6 

10 

7 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

Ny 

44.0 

21.5 

20 

10 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

Lg 

40.5  21.4 

20 

8 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

M 

46.7 

22.0 

20 

5 

5 

3 

1 

0 

— 

— 

G 

i  50.0 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Lf 

57.2 

16.7 

11 

13 

7 

5 

2 

0 

1 

— 

Hö 

22.0 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

A 

29.0 

13.1 

10 

8 

5 

2 

1 

0 

— 

— 

Ng 

39.0 

21.2 

10 

7 

5 

3 

1 

0 

— 

— 

0 

34.6 

19.0 

19 

6 

6 

2 

1 

0 

— 

— 

Hk 

38.6 

17.0 

20 

10 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

U 

47.H 

20.0 

20 

8 

7 

2 

2 

1 

— 

— 

Lh 

38.1 

L7.4 

20 

9 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

St 

39.2 

15.8 

20 

8 

7 

3 

1 

0 

— 

— 

Bö 

41.2 

17.2 

20 

9 

7 

2 

1 

0 

— 

— 

Kr 

50.8 

18-4 

20 

9 

7 

3 

2 

0 

— 

— 

Kd 

49.5 

16.5 

20 

5 

5 

5 

2 

0 

— 

3 

Dj 

39.6 

14.1 

12 

8 

8 

2 

2 

0 

— 

— 

No 

30.3 

Sp 

65.3 

22.3 

20 

10 

6 

4 

3 

0 





Rt 

54.6 

22.0 

20 

9 

4 

4 

3 

0 

Ve 

62.1 

17.7 

11 

9 

8 

5 

3 

0 

— 

— 

64.9 

23.9 

1  ^ 

q 

4 

91 

n 

La 

52.8 

19.1 

20 

10 

6 

4 

2 

0 

Ll 

49.3 

22.5 

20 

12 

6 

3 

2 

0 

— 

Rä 

44.6 

14.5 

or\ 
Zv 

lU 

Q 

0 

Q 
O 

O 

At 

n 
U 

Gb 

66.0 

21.8 

20 

14 

11 

3 

1 

0 

1 

— 

ua 

60.9 

26.0 

^yj 

1  ^ 

1 1 

XI 

Q 
O 

9 

u 

Ma 

48.1 

zix> 

20 

8 

6 

3 

1 

0 



Mo 

31.4 

10.3 

20 

10 

6 

o 

o 

1 

0 

Än 

52.7 

18.5 

20 

9 

7 

4 

2 

0 

Be 

56.3 

14.3 

11 

10 

9 

4 

2 

0 

Fa 

68.3 

24.3 

20 

12 

9 

4 

2 

0 

F 

61.7 

23.4 

20 

12 

9 

4 

2 

0 

0 

2 

Bo 

71.6 

24.5 

20 

11 

10 

5 

2 

0 

Pa 

64.4 

27.8 

20 

10 

9 

4 

1 

0 

Ga 

90.1 

30.5 

20 

12 

10 

6 

2 

0 

H 

89.2 

22.5 

20 

12 

10 

6 

4 

0 

1 

Sf 

131.230.3 

20 

10 

10 

7 

4 

0 

1 

Em 

65.1 

12.2 

11 

16 

15 

5 

1 

0 

J 

33.1 

19.1 

10 

7 

4 

2 

1 

1 

Sk 

aral 

)or§ 

l£ 

in. 

L 

50.4 

14.6 

18 

14 

10 

4 

1 

0 

2 

St 

63.C 

13.4 

18 

8 

8 

6 

4 

0 

1 

Station 


240 
245 
1305 


473 
474 
475 
476 

1381 

1370 
477 
478 
479 

1253 
482 

1406 
484 
485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 
496 


Namn 


tö 


Nederbörd 


Vaberget  .  .  . 
Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 

422 


439 
1447 
1432 
1020 

443 


108.  Vänern-Göta 
älv. 

Tolsgården  .  . 
GuUspång  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefor.'i  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsätcr  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärden  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


103,  Atran. 

Önnarp  

Ulricehamn  .... 

Axelfors  

Mörkö  

Tranemo  

Uddebo  

A sta fors   

105.  Viskan. 

Långared  

Borås  

Rydal  

Häggärda  

Öxabäck  

Haby  

Linhult  

106.  Rolfsån. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Bräck  e  

Håvreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Vb 
Gf 
D 


T 

Gl 

Sp 

Bf 

R 

Va 

G 

O 

Kl 

Sd 

K 

Rp 

H 

Hs 

Md 

E 

V 

S 

Kg 

Eg 
S 

Tg 
Ss 


57.3 
62.8 
64.5 


87. 
57. 
46. 
46. 
67. 
49 
55. 
65. 
55. 
55. 
.56. 
59. 
48, 
47, 
58 
51, 
64 
68 
59 
63, 
70, 
44, 
62 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  g  1    gö  glO 


10.7 
15.2 
14.0 


22.7 
12.0 
13.2 
12.0 
19.1 
4116.5 
O 
2 
O 
1 
2 
O 
1 
6 
9 
,5 


16.6 
15.3 
16.5 
20.8 
16.0 
17.4 

n.2 

10.5 
21.9 
1L4 
12.7 
16.1 
16.0 
21.7 
21.7 
11.9 
16.2 


18 
18 
27 


18 
18 
18 
11 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
11 
11 
10 
9 
11 
10 
10 

11 

10 

9 
10 


14 
12 
13 

8 
12 
12 
13 
14 
12 
15 
12 
10 
15 
10 
11 
13 
12 
11 
12 
12 
15 

9 

10 


g  0.1 


Älvsborg-s  län. 


öp 

62.5 

18.4 

10 

14 

10 

4 

2 

1 

3 

u 

56.1 

24.9 

10 

13 

11 

3 

1 

0 

0 

0 

2 

A 

53.5 

19.5 

20 

8 

7 

2 

2 

0 

2 

M 

46.0 

11.6 

10 

13 

12 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

Tr 

64.7 

25.5 

20 

13 

7 

3 

2 

0 

2 

0 

1 

Ub 

69.4 

24.3 

20 

18 

11 

3 

2 

0 

2 

0 

2 

Å 

83.8 

30.8 

2U 

19 

14 

3 

2 

0 

4 

0 

2 

Ld 

79-3 

19.9 

10 

15 

14 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

B 

77.0 

34.2 

10 

17 

12 

4 

1 

0 

2 

0 

2 

R 

68.8 

33.2 

10 

15 

10 

5 

1 

0 

3 

2 

Ha 

70.9 

26.7 

10 

13 

11 

3 

2 

0 

1 

2 

Ö 

68.1 

29.2 

10 

17 

14 

3 

1 

0 

1 

2 

Hy 

45.0 

10.2 

10 

14 

11 

4 

1 

0 

2 

2 

Lt 

77.4 

26.3 

10 

14 

11 

4 

3 

0 

2 

1 

Hl 

82.9 

38.9 

10 

14 

11 

5 

1 

0 

Hu 

60.2 

14.7 

11 

14 

13 

4 

2 

0 

G 

76.7 

44.3 

10 

12 

8 

4 

2 

0 

1 

4 

Kn 

51.9 

14.3 

20 

8 

7 

4 

1 

0 

1 

Be 

57.5 

19.9 

20 

12 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

2 

Hm 

54.3 

17.0 

10 

12 

7 

4 

1 

0 

Bf 

58.3 

17.0 

10 

11 

6 

5 

3 

0 

2 

2 

V 

46.6 

17.0 

11 

12 

9 

2 

1 

0 

1 

0 

0 
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station 


a 
B 


Nederbörd 


O! 
0 

B 
B 


Största 
pä,  24  tim. 

inm  dug 


Autal  dagar  med 


nederbörd 


4  0.1 


g  1    g  5  2  10 


snö 


;0.l 


8  t  a  t  i  on 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim. 


mm  I  mm  mm 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  Älg  5 'g  0.1  g  0.1 


2,  3  so 


i  1306 
499 
503 
506 
.507 
510 

1198 
512 
513 
514 


Hjulkvarn 
Koberg  .  . 
Kilauda  . 
Olovstorp 
Vårgärda  . 
Upplo  .  . 
Kvaruabo 
Öjared  .  . 
Flöda  .  . 
Hulan   .  . 


112. 


Enuiugdals- 
älven. 


1135  Gaunesbyn 


Hj 

K 

Ka 

O 

Vg 

Uo 

Kv 

Öd 

F 

Hn 


60.9 
62.3 
83.0 
94.9 
63.2 
52.7 
41.0 
82.  G 
89.0 
75.4 


18.8 
15.8 
23.5 
33.0 
13.3 
16.8 
15.0 
.38.3 
43.2 
37.5 


J     I  41.5  21.5 


20 


13 
12 
12 
11 
12 
8 
6 
11 
9 
9 


Göteborgs  och  Bohus  län. 


Gottlands  län. 


K.  107-108. 

520 

Vinga  

Vf 

58.7 

33.9 

10 

9 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

108.  Vänern-Göta- 

älv. 

501 

Hjärtum  

H 

505 

Ellesbo 

E 

65  7 

25.7 

10 

10 

9 

4 

2 

0 

2 

1 

1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

88.7 

37^4 

10 

13 

10 

5 

3 

0 

2 

3 

519 

Göteborg  

G 

58.3 

21.5 

10 

14 

9 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

K.  108—109. 

531 

Pater  Noster  .... 

P 

29.0 

6.S 

20 

8 

7 

3 

0 

0 

1 

1 

532 

Säbj'  

Sä 

47.7 

13.1 

10 

12 

9 

4 

1 

0 

1 

1 

533 

Brättkärr  

Br 

53.1 

19.5 

11 

8 

7 

4 

1 

0 

2 

534 

Måseskär  

Mf 

75.3 

31.4 

10 

9 

8 

4 

2 

0 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

65.C 

20.9 

10 

10 

10 

6 

1 

1 

1 

3 

K.  109-110. 

1185 

Kristiueberg  .... 

K 

47.0 

17.2 

10 

9 

7 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

K.  110-111. 

1136 

Heden  

He 

58.1 

19.2 

10 

10 

9 

4 

2 

0 

2 

528 

Hällö  

Hö 

23.0 

6.2 

26 

7 

6 

2 

0 

0 

530 

Väderöbod  

V 

14.2 

2.6 

10 

8 

7 

0 

0 

0 

1 

1 

531 

Svandal  

SI 

30.4 

9.5 

20 

8 

7 

1 

0 

0 

2 

2 

1376 

Gissleröd  

Gd 

21.1 

7.2 

10 

8 

7 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

533 

TJrsholmen  

U 

16.7 

5.5 

10 

7 

5 

1 

0 

0 

111.  Strunisån. 

1178 

Håvelund  

Hf 

45.2 

13.5 

10 

11 

7 

4 

2 

0 

2 

1 

1 

534 

Strömstad  

S 

23.1 

5.7 

10 

8 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

112.  Euniugdals- 

äiveii. 

565 

Äspclandeu  

Es 

28.7 

6.  i 

10,20 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

.541 

539 
1420 


1104 


535 
536 
540 
544 
542 
537 
1155 


117.  Gottlicinsän. 

Buttlc  

Roma  

Källunge  


118.  Snoderån. 


G.  Övriga  Gottland. 

Gottska  Sandön  .   .  . 

Fårö  

Östergarn  

Hobnrg  

St.  Karlsö  

Visby  

Tingstäde  


B 

57.2 

32.2 

27 

11 

6 

3 

1 

0 

1 

1 

R 

44.9 

12.0 

27 

13 

9 

3 

2 

0 

Kg 

23.Ö 

8.2 

18 

13 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Hs 

27.5 

9.5 

18 

13 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

G 

21.4 

10.6 

18 

9 

4 

1 

1 

0 

1 

F 

18.0 

7.7 

18 

8 

4 

1 

0 

0 

Ö 

9.2 

4.7 

18 

9 

2 

0 

0 

0 

1 

Hf 

20.0 

6.4 

18 

12 

7 

1 

0 

0 

2 

K 

28.3 

9.1 

11 

11 

5 

2 

0 

0 

2 

V 

23.3 

7.5 

18 

13 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

25.4 

10.0 

18 

5 

5 

2 

1 

0 

1 

Nederbörd  i  jioii. 


Btockholm  1921.  P.  A.  Norstedt  &  Söner, 


STATENS    M  E  T  E  O  R  O  L  O  G  I  S  K  -  H  Y  D  Ii  O  (I  K  A  F  I  S  K  A  ANSTALT 


NEDEKBÖKDKN  I  8VERIGK 


Årgång 


3.    Del  II.  7. 


Juli  J921 


Tab.  1  innobåller  en  sammanfattniug  av  neder- 
börden i  juli  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
uomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.   2  innehåller  uppgifter  från  696  stationer  rö- 


rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  0.1  mm,  1  mm, 
5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  sti^eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företa- 
gits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


Län 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

115 

22.9 

29 

48 

23.4 

33 

68 

15.5 

26 

99 

21.5 

27 

30 

20.0 

33 

65 

30.1 

42 

48 

41.0 

63 

49 

29.8 

40 

193 

60.1 

74 

85 

19.9 

26 

66 

23.8 

30 

61 

25.9 

28 

50 

23.0 

33 

32 

25.0 

50 

4  392 

66.0 

93 

Norrbotten,  övre  delen 

>  ,  mellersta  > 
»       ,  nedre  » 

Västerbotten,  övre  > 

>  ,  mellersta  » 

>  ,  nedre  » 

Jämtland     .  j  

Västernorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

Örebro  

Västmanland  

Uppsala  

Stockholms  stad  och  län  . 

Södermanland   

Östergötland  


463 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 
68 
110 


65.0 
62.0 
76.7 
69.0 
78,3 
75.1 
99.1 
84.0 
82.2 
99.8 
43.1 
77.1 
78.6 
63.9 
55.3 
31.0 


87 
85 
134 
105 
124 
139 
146 
144 
122 
128 
53 
102 
107 
104 
76 
40 


Jönköping  

Norra  Kalmar .  .  .  . 
Södra  Kalmar    .   .  . 

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad    .   .  .  . 

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Alvsborg  .  .  . 
Södra  >  .  .  . 
Göteborgs  och  Bohus 
Gottland  
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Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 


B 

B 


Namn 


Nederbörd 


0 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  äl  ä5  ^10 


;0.l 


Norrbottens  län,  övre  delen. 

1.  Torneälv. 


1385 
1384 
1 

1390 
1194 


1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 


1199 
1112 


1311 
45 
1283 


1279 


597 
3 
4 
5 

598 
6 


1392 
1237 
11 
1210 
1110 


14 

15 
17| 
22 1 
23, 
13771 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
35 


Björkliden  . 
Kopparåsen 
Riksgränsen 
Stordalen  .  . 
Abisko     .  . 


Bj  56.3 
Ks  108.4 


9.  LiileUlv. 


Suorva  .... 
Jaurekaska  .  . 
Njuonj  åsberget 
Njuonjes  .  .  . 
Kvikkjokk  .  . 
Tjåmotis  .  .  . 
Peuraure  .  .  . 
Luvos  .  .  .  . 
Nausta  .... 


13.  Piteälv. 


Stenudden 
N.  Bergnäs 


20.  Skellefteälv. 

Mcrkenes  

Jäckvik  

Vnonatjviken  .   .  . 

28.  Uiiieälv. 

Adolfström  .... 


Ri 
Sd 
Ao 


Su 

Ja 

Ns 

N 

Q 

Ts 

Pe 

Lu 

Na 


Kb 

Bs 


Ms 
Jk 
V 


94.4 
72.9 
52.5 


41.7 
49.4 
62.0 
87.3 
73.4 
46.4 
78.8 
70.5 
73.7 


43.1 
61.2 


60 

67.8 

64.4 


11.9 
22.4 
27.2 
18.2 
13.9 


13.6 
19.9 


27.7 
22.7 
13.4 
18.5 
22.0 
18.3 


13.1 
13.2 


10.1 

16.2 
14.8 


Am  33.9  10.9 


5 
28 
5 
5 
5 


27 
29 


26 
27 
30 
4 
4 
10 


26 
11 


29 
30 
26 


26 


Norrbottens  län,  mellersta  delen. 

1.  Torneälv. 

Bcrgfors  .... 

Kiruna  

Jukkasjärvi  .  . 
Svappavara  .  . 
Lannavarn  .  .  . 
Karesuando     .  . 

4.  Kalixälv. 

Kalixfors  .... 
Soatojärvi  .  .  . 
Grällivare  .... 
Muorjcvara  .  .  . 
Skroven  .... 


1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 


1236 


1238 
1239 
1241 
546 


1340 


9.  Luleälv. 


Porjus  .  . 
Ligga    .  . 
llögträsk  . 
Randijaur 
Nautijaur 
Tårrajaur  . 
Jokkmokk 
Juggijaur . 
Koskats  . 
V  nollerim 
Puottaurc 
Murjek 
NäBberg  . 


Be 

71.6 

13.8 

5 

7 

7 

6 

4 

0 

32 

Kl 

94.4 

19.7 

4 

14 

13 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

36 

Ji 

53.9 

10.2 

4 

16 

12 

o 

2 

0 

1 

37 

Sa 

60.4 

15.8 

4 

12 

11 

4 

2 

0 

2 

38 

La 

146.5 

26.0 

4 

10 

8 

8 

8 

0 

7 

1 

1312 

K 

81.4 

25.7 

27 

17 

10 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

39 

Kx 

68.8 

12.5 

26 

11 

9 

7 

3 

0 

1439 

So 

47.1 

14.2 

4 

7 

7 

4 

1 

0 

2 

42 

Ge 

46.4 

15.3 

4 

13 

10 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

Mo 

58.2 

20.8 

30 

11 

8 

5 

2 

0 

Sn 

39.2 

19.6 

4 

19 

11 

1 

1 

0 

2 

43 

Po 

27.2 

5.0 

19 

12 

9 

1 

0 

0 

41 

Lg 

56.0 

16.3 

11 

8 

6 

3 

3 

0 

Hö 

57.4 

16.2 

11 

14 

10 

3 

3 

0 

0 

0 

1 

1230 

R 

62.9 

21.5 

4 

12 

9 

5 

1 

0 

Nr 

59.1 

23.7 

4 

13 

8 

4 

1 

0 

1 

Tr 

67.7 

10.6 

30 

12 

9 

5 

3 

0 

1 

J 

50.4 

11.2 

4 

13 

11 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

Jg 

52.2 

17.7 

4 

10 

9 

4 

1 

0 

Ks 

47.6 

11.2 

4 

11 

8 

5 

2 

0 

52 

Vn 

47.8 

13.0 

4 

12 

8 

4 

2 

0 

573 

Pu 

80.9 

22.3 

4 

11 

9 

4 

3 

0 

574 

M 

59.2 

13.1 

24 

11 

10 

4 

3 

0 

552 

Ng 

57.2 

20.9 

4 

11 

8 

3 

2 

0 

579 

Norrbottens  län,  nedre  delen. 

1.  Torneälv. 

Junosuando  .  .  . 
Kaunisvara  ... 

Apua  

Matarengi  .... 
Haparanda  .... 


3.  Saugisåii. 

Lappträsk   .  .  . 

4.  KalixälT. 

Saittajärvi  .  .  . 
Kompelusvara  .  . 
Storkölen  .  .  . 
Morjärv  .... 


6.  Vitån. 

Högsön  ... 


9.  Luleälv. 

Bodträskån  .  .  . 
Övre  Svartlå  .  . 
Degerbäcken  .  . 
Sandträsk  .  .  . 
Holsvattnet  .  . 
Boden   


K.  12—13. 


Öjebyn 
Piteå  . 


K.  13—14. 

Rödkallen    .  .  .  . 

15.  Rokån. 

Fagcrhcden  .  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Haraliden    .  .  .  . 


28.  Uineälv. 

Täruaby  

Boksjön  

Abborrbcrg  .  .  .  . 
Tjulträsk  .  .  .  . 
Sjölideii  


Ju 

104.0 

22.2 

30 

15 

12 

5 

4 

0 

Kv 

90.4 

23.4 

30 

9 

8 

6 

4 

0 

1 

A  a 

1  8 

lo 

1 9 
X/Q 

a 
o 

f. 
o 

1 

± 

1 

± 

a 
u 

Öt 

75.8 

19.8 

30 

13 

12 

5 

3 

0 

H 

78.7 

29.4 

30 

16 

8 

5 

3 

0 

0 

1 

1 

T  + 
Ut 

i  O.o 

1  ^ 

Si 

102.2 

31.5 

30 

12 

10 

7 

4 

0 

— 

— 

1 

Kp 

93.7 

30.0 

5, 30 

13 

9 

5 

3 

0 

— 

— 

— 

S 

90-7 

32.5 

30 

10 

10 

4 

4 

0 

- 

2 

3 

Mo 

81.5 

24.9 

30 

12 

10 

6 

3 

0 

1 

Hn 

64.3 

26.0 

30 

9 

6 

4 

2 

0 

2 

4 

Bo 

61.8 

21.4 

5 

11 

10 

3 

2 

0 

1 

Sv 

84.3 

25.5 

24 

12 

7 

4 

4 

0 

D 

70.1 

14.1 

30 

11 

10 

6 

4 

0 

Sk 

70.2 

31.0 

30 

14 

11 

3 

3 

0 

1 

2 

Ho 

65.0 

16.3 

4 

11 

7 

5 

4 

0 

] 

3 

Bn 

51.9 

14.8 

13 

10 

8 

3 

2 

0 

4 

Öb 

67.2 

34.3 

24 

10 

7 

5 

2 

0 

1 

P 

47.9 

19.1 

21 

8 

7 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

Rf 

47.3 

13.2 

24 

10 

7 

5 

2 

0 

2 

Fn 

64.5 

30.6 

24 

8 

7 

3 

3 

0 

2 

Hl 

72.3 

12.3 

23 

16 

13 

7 

2 

0 

2 

rbot 

tens 

läi 

1, 

/re 

del 

en. 

T 

64.3 

11.4 

24 

17 

11 

6 

1 

0 

Bo 

69.1 

16.2 

24 

11 

10 

7 

2 

0 

A 

61.7 

16.0 

23 

9 

7 

5 

2 

0 

z 

Ti 

59.9 

13.4 

23 

13 

8 

5 

2 

0 

53.0 

14.0 

30 

11 

10 

3 

3 

0 

1 

Station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

9^ 
v. 
pr 

p: 

mm 

mm 

dag 

>  in 

äO.l 

13.  Piteälv. 

Jn 

57.3 

10.0 

24 

10 

10 

5 

1 

0 

17.  ibyälv. 

Stormyrlieden  .... 

St 

60.4 

17.5 

23 

17 

14 

3 

1 

0 

2 

18.  Byskeälv. 

ÅUejanr  

A 

96.4 

22.0 

4 

12 

12 

7 

6 

0 

2 

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

He 

51.9 

27.5 

24 

16 

7 

2 

1 

0 

1 

2 

Glommcrträsk    .  .  . 

Gl 

42.2 

17.0 

24 

12 

8 

3 

2 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


Station 

Nederbörd 

Au  tal 

daga 

r  med 

Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

äO  1 

hagel  1 

dimma  1 

ilska  1 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

2l 

§5 

g  10 

3S.  Ångeriuanälven. 

1137 

Kl 

62-3 

17.1 

24 

11 

11 

4 

2 

0 

— 

— 

— 

1202 

Blaikliden  

Bl 

78.9 

;!0.0 

24 

17 

9 

5 

3 

0 

— 

— 

— 

582 

Silverberg  

Si 

77.4 

31.5 

24 

12 

9 

5 

2 

0 

— 

1 

— 

1206 

Avasjö  

Av 

93.5 

28.0 

24 

16 

13 

3 

3 

u 

— 

— 

— 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefleälv. 

1430 

Johannisberg,  Berget  . 

Jg 

47.7 

21.0 

24 

15 

11 

2 

1 

n 

v 

2 

1263 

Joliannisberg,  Gården 

Jg 

46.1 

21.2 

24 

15 

10 

2 

1 

A 

u 





2 

46 

Malå  

M 

45.4 

23.7 

24 

13 

9 

1 

1 

A 

u 

— 

— ' 

3 

28.  UnieälT. 

1402 

V 

113.1 

34.2 

24 

11 

11 

5 

4 

0 

53 

S 

89.1 

22.7 

30 

16 

10 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

575 

Ju 

99.5 

31.7 

24 

18 

11 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

SI 

77.8 

29.0 

24 

15 

11 

4 

2 

0 

576 

Ul 

96.6 

tio.b 

24,30 

16 

13 

5 

2 

0 

1 

— 

1 

01 1 

Ny 

81.H 

22.4 

24 

15 

13 

4 

3 

0 

578 

Bk 

74.8 

24^6 

24 

17 

12 

3 

3 

0 

1 

580 

Nordanås  

No 

54.7 

9.5 

11 

16 

9 

5 

0 

0 

4 

54 

Ss 

63.3 

11.1 

24 

12 

11 

6 

1 

0 

1395 

Bergvattnet  .... 

Bt 

60.5 

17.0 

24 

13 

12 

4 

2 

0 

- 

— 

2 

1393 

Bs 

75.1 

23 

9 

7 

4 

2 

0 

1396 

Bj 

71.1 

27.1 

23 

11 

9 

2 

2 

0 

— 

— 

1 

30.  Öreälv. 

1265 

Kroksjö  

Kr 

95.4 

32.3 

24 

15 

11 

3 

2 

0 

— 

2 

1 

34.  GideälT. 

1284 

Siksjö  

Sö 

80.7 

äO.6 

24 

14 

11 

6 

2 

0 

38.  ÅngermanälTen. 

63 

Maksjöstrand  .... 

Ma 

87.9 

33.5 

23 

11 

11 

5 

3 

0 

661 

Asele  

Ås 

61.0 

24 

11 

9 

2 

2 

0 

— 

1201 

Häggäs  

Hs 

115.7 

48.1 

24 

16 

13 

4 

3 

0 

2 

2 

1203 

Granåsen  

G 

106.6 

31.5 

24 

18 

12 

6 

3 

0 

— 

2 

Västerbottens 

län 

,  nedre 

delen. 

18.  Byskeälv. 

550 

Mn 

48.0 

19.1 

24 

9 

9 

2 

1 

0 



— 

1 

1452 

Be 

67.3 

28.1 

25 

9 

8 

4 

3 

A 

u 

— 

— 

— 

19.  Kågeälv. 

1231 

Dalliden  

Dl 

52.5 

17.7 

24 

14 

7 

3 

1 

0 

1 

1 

2 

20.  Skellefteälv. 

1264 

Gn 

99.5 

46.1 

24 

11 

9 

4 

3 

0 

1 

1 

1 

K.  21-22. 

48 

Bf 

46.7 

11.5 

29 

13 

8 

5 

1 

0 

1 

22.  Mångbyån. 

49 

Lövånger  

L 

106.9 

18.0 

8 

10 

10 

9 

6 

0 

1 

25.  Dalkarlsåu. 

50 

B 

78.7 

19.8 

25 

10 

7 

6 

4 

0 

K.  25—26. 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

61.2 

14.6 

11 

9 

7 

5 

3 

0 

3 

Station 


581 
1437 
425 

55 
56 


57 


58 


1219 

i2(;7 

66 
1215 
1266 
]2(»8 
1454 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


95 
1212 
1211 
1148 
1220 
1210 

96 


1209 


Namn 


28  Uiiicälv. 

Tallidcn  .... 
llällnäs  .... 
Kalbäckslideu 
Brattby  .... 
ömeå  

K.  28-2!). 

Hohuögadd  .  . 

30.  Öreälv. 

Örträsk  .... 


88.  Aiisreriiiaiiälvcii, 


Loipikvattnet 
Jorm  vattnet 
Gäddede  .  . 
Munsvattnet 
Fiskåvattnet 
Älgballen 
Lövberga  .  . 


Tn 
llä 
K 
Br 
U 


Nederbörd 


0 

B 
B 
a 


Största 
pä  24  tim. 


mm    mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^O.lj^l  |s5|él0 


8n9 


éO.I 


122.7  31.1 

100.3  20.0 

71.8  24.5 

91.3  29.0 


70  i 


35.5 


20.1 


17.2 


74.8  22.4 


24  13 
30  15 


30 
30 
30 


30 


17 


13  12 
13  I  10 


23  16 


Jämtlands  län. 


40.  Indalsälven. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  

Dnved  

Kvarnä  

Vålådalen  

Tossåsen  

Yerkön  

Östersund  

Östersund  111  .  .  .  . 

Törsta  

Svarthön  

Gunuarsvattnet  .   .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjden    .  .  . 

Boggsjö  

Bispgärden  


42.  Ljungan. 

Ljungdalen  

Tossåsen,  (Ned gården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljungä.  

48.  Ljusnan. 

Ljusnedal  

Backvallen  

Myskelåsen  

Linsäll  

Storhärjeåvallen    .  . 

Högen   

Nilsvallen  


53.  Dalälven. 

Storfjäten   .  .  .  . 


Le 

133.4 

33.7 

25 

16 

15 

9 

Jo 

75.0 

15.0 

29 

12 

12 

7 

Gd 

125.9 

41.0 

25 

13 

8 

Mn 

78.4 

43.2 

24 

13 

13 

6 

123.0 

36.4 

24 

17 

16 

7 

A 

116.6 

22.3 

23 

Ib 

15 

Q 

8 

La 

96.0 

27.5 

23 

15 

13 

6 

Ed 

125.1 

16.6 

20 

19 

19 

11 

Ja.  et 

74.2 

IR  7 

24 

12 

10 

6 

ou 

154.2 

20  5 

20 

20 

19 

14 

Sk 

109.2 

14'7 

20 

20 

16 

11 

D 

103.6 

18.4 

20 

20 

16 

11 

Kv 

103.7 

21.4 

20 

22 

17 

11 

Vd 

75.1 

19.5 

19 

10 

8 

6 

To 

103.3 

24.6 

20 

14 

12 

6 

V 

86.7 

13.3 

21 

14 

11 

8 

Ö 

95.4 

19.1 

23 

15 

13 

7 

100.9 

19.3 

23 

15 

13 

9 

Ta 

102.1 

20.0 

23 

15 

15 

7 

T 

108.9 

31.2 

22 

11 

11 

5 

Gu 

66.3 

11.4 

30 

17 

16 

4 

Vt 

85.7 

18.0 

23 

13 

11 

7 

R 

122.6 

30.9 

24 

15 

14 

6 

Bo 

124.4 

22.1 

24 

13 

13 

10 

Bp 

120.6 

40.0 

2 

16 

11 

8 

Ln 

70.5 

25.3 

20 

12 

9 

6 

Ng 

65.1 

19.3 

20 

16 

10 

o 

o 

K 

55.6 

19.5 

22 

8 

8 

5 

Ss 

88.1 

23.5 

20 

10 

9 

7 

Nb 

73.3 

11.5 

22 

11 

10 

8 

Sö 

141.1 

31.9 

23 

17 

15 

8 

L 

112.7 

25.4 

30 

17 

12 

8 

Ll 

83.4 

30.5 

20 

12 

10 

6 

Ba 

81.9 

28.8 

21 

7 

7 

6 

f. 

72.8 

30.0 

20 

14 

11 

4 

Ll 

84.6 

4L5 

20 

6 

6 

5 

Sh 

108.6 

26.4 

19 

13 

9 

7 

H 

99.4 

50.3 

20 

12 

9 

6 

S 

107.2 

40.4 

21 

11 

9 

6 

St 

109.3 

33.2 

20 

14 

12 

7 

10 

1 

1 

5 

1 

3 

1 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar 

med 

Station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

bd 

Ol 

G5 
O 

m 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

?: 

CD 

b' 

B 

EDO 
CC 

(>r 

B 
g 

CD 
»-1 

Namn 

W 

CD 

CD 
O 

0 

B 
B 
p 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

v 
p 

Cu 

B 
B 

p» 

CA 

p 

B 
S' 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

s5 

älO 

äO.l 

p 

b" 

<n 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

gl 

é5 

i  10 

§0.1 

p 

Västernorrlands  län. 

1221 
1216 

Stenegård   

St 
Sv 

78.1 
66.8 

26.2 

90  n 

21 

9n 

13 
1  n 

9 

7 

7 

a 
D 

2 
o 

0 
0 

1 

3 

1 

34.   Gide  älv. 

99 

Or 

86.8 

33.7 

21 

12 

8 

5 

2 

0 





1114 

.. 

11..   0*im 

JtlO 

DU.  i 

io.  / 

0  1 
/ii 

1  A 

1  9 

5 

3 

0 

— 

3 

2 

1338 

K.  48-49. 

Bk 

61.4 

18.4 

21 

12 

9 

4 

3 

0 

1 

4 

602 

36.  Moälren. 

K 

54.5 

16-0 

24 

14 

11 

4 

2 

0 

— 

— 

2 

100 

Storjungfrun  .... 

s 

57.4 

13.8 

4 

11 

7 

4 

4 

0 

o 

u 

ui 

Mo  

Mo 

71.7 

15.9 

24 

14 

13 

4 

3 

0 

— 

_ 

2 

K.  49—60. 

1179 

XI  r. 

Ha 

/b.ö 

Iv.i 

ou 

JO 

4 

2 

0 

— 



1 

1273 

No 

76.7 

30.6 

21 

12 

7 

4 

3 

0 

1 

— 

1 

K.  36—37. 
K.  37  -38. 

62 

Sf 

79.0 

19.3 

na 

29 

15 

13 

6 

3 

0 

— 

1 

3 

101 

51.  Testeboån. 

Katrineberg  .... 

K 

102.2 

35.2 

21 

10 

8 

6 

3 

0 

— 

3 

72 

N 

77.5 

18  9 

11 

15 

10 

7 

2 

0 

2 

K.  51—52. 

38.  Åiigernianälven. 

107 

H 

100.4 

44.1 

21 

13 

10 

7 

3 

0 

— 

— 

5 

64 

Östra  Junsele    .  .  . 

Js 

82.7 

17.9 

23 

21 

12 

5 

3 

0 

2 

62.  Gavleån. 

1 1 1  ft 

i  ilD 

1  Q1  Q 

ioi.y 

Oo.O 

1  7\ 
10 

1  o 
i/4 

7 

2 

0 

- 

2 

1271 

Ro 

84.2 

25.7 

23  ■ 

15 

12 

6 

2 

0 

3 

1190 

Botjärn  

Bt 

119.0 

58.8 

21 

11 

8 

5 

3 

0 

2 

67 

K. 

A>'±A 

Jo 

ID 

Q 

y 

o 

0 

1 

0 

1 

1339 

Sälgsjönäs  

Gu 

119.3 

54.2 

21 

11 

9 

c 

0 

d 

0 

— 

68 

F 

78.1 

12.0 

23 

15 

13 

8 

1 

u 

iUO 

M 

105.3 

39.2 

21 

10 

8 

6 

4 

69 

Mnlträ  

M 

DD.O 

1  1  Q 

ii. 8 

ii 

iU 

6 

2 

0 

— 

1 

1 

106 

G 

104.9 

39.1 

21 

14 

11 

8 

3 

0 

1 

0 

4 

1421 

Björkå  Bruk  .... 

Bj 

10.5 

O  Q 

15 

1  o 

Id 

6 

2 

0 

— 

K.  62-63. 

K.  38—39. 

° 

73 

Lf 

oO  1 

19  3 

-t  1 
il 

1  o 

13 

6 

3 

0 

1 
1 

102 

Ä 

74.5 

22.2 

21 

15 

9 

5 

3 

— 

— 

3 

74 

K.  39  -  40. 

TT 

y«.8 

4i  O 

90 

io 

il 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

128 

63.  Dalälven. 

Gr 

80 

Ty 

7/. 8 

,4.4.0 

OQ 

ib 

lo 

5 

3 

0 

— 

— 

3 

564 

Gg 

107.9 

42.6 

21 

11 

10 

7 

4 

0 

— 

— 

— 

79 

0 

98.0 

18.0 

24 

17 

id 

10 

4 

0 

— 

Kopparberg-s 

län. 

1268 

La 

i  100.0 

48.  Ljusiiaii. 

41 .  S<^1åii^Pi*sAii. 

124.7 

39.1 

20 

13 

12 

0 

8] 

SidsjÖ  

4-2     Til  11 11 1^21  II. 

Si 

73.8 

35.7 

23 

13 

9 

3 

3 

0 

1342 

Ulvsj  ö  

62.  Gavleån. 

u 

7 

pr 

5 



5 

83 
85 

Änge  

Vn 
Å 

105.4 
108.3 

30.0 
31.2 

21 
21 

13 
15 

-t  1 
11 

11 

6 
7 

4 
4 

0 
0 

— 

1 

3 

103 

l^orsåi  . 

Ko 

121.9 

49.8 

21 

9 

6 

5 

4 

0 



— 

— 

87 
89 

Österström  

Ö 
V 

66.5 

23.6 

23 

14 

9 

4 

2 

0 

- 

3 

63.  Dalälven. 

108 

Storsätern   

Ss 

94.3 

41.4 

20 

16 

9 

5 

3 

0 

_ 



1 

K.  42—13. 

623 

Sg 

65.9 

33.5 

20 

7 

6 

3 

2 

0 

1 

90 

B£ 

67.5 

16.0 

23 

14 

10 

5 

3 

0 

— 

1 

1 

109 

S 

91.2 

32.0 

20 

12 

9 

7 

2 

0 

0 

1 

4 

44.  Hariiiåiigorsåu. 

1142 

Hå 

89.6 

33.4 

21 

12 

11 

5 

2 

0 

— 

110 

Ä 

105.5 

35.8 

20 

15 

11 

7 

3 

0 

— 

— 

4 

1233 

Gäddtjärnsåsen  .  .  . 

Gt 

96.1 

23.5 

23 

12 

12 

8 

4 

0 

— 

112 

Östanvik  

Ö 

112.3 

28.4 

21 

11 

11 

7 

5 

0 

— 

4 

1138 
111 

G råtbäck   

Mora-Norei  

Gr 
M 

117.4 

81.6 

29.1 
21.3 

20 
21 

11 
14 

10 
7 

8 
6 

6 
3 

0 
0 

— 

— 



0 

6 



Gävleborgs  län. 

113 

Rättvik  ...... 

R 

92.2 

0 





( iO 

Ld 

102.2 

34.1 

4 

11 

8 

8 

3 

n 

\j 





44.  Hiu'inåugcrgåii. 

553 

Insjön  

I 

103.6 

26.8 

4 

10 

9 

6 

5 

0 



6 

1302 
1247 

Franshammar  .... 
Strönisbrnk  

Fr 
Sb 

57.9 

71.9 

20.6 
28.2 

23 
11 

14 
14 

11 
11 

4 

3 

1 

2 

0 
0 

2 

1154 
1149 
114 

Gördalen  

Storbron   

Grundforsen  .... 

G 
Sr 

Gg 

67.1 
90.1 
87.8 

39.3 
42.1 
38.9 

20 
20 
20 

6 

13 
12 

5 
10 
11 

3 
6 
5 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

1 

— 

— 
4 
1 

45.  Dclåiigersåu. 

1168 
115 

Tjärnvallen  

Transtrand  

Tj 
Tr 

76.7 
130.9 

30.5 
43.1 

20 
20 

9 
11 

8 
10 

6 
6 

3 
4 

0 
0 

1 

1 

2 
5 

1246 

Norrdala  

N 

50.2 

12.4 

21 

9 

8 

6 

2 

0 

116 

Malung  

Vakerskogeu  .... 
Johannisholm  .... 

Mg 

76.4 

21.1 

20 

10 

10 

6 

4 

0 

93 

Bjuråker  

B 

51.4 

12.4 

21 

12 

9 

5 

1 

0 

0 

2 

2 

1229 

Vn 

111.2 

38.0 

4 

13 

11 

6 

4 

0 

6 

1288 

J 

92.4 

33.0 

4 

9 

8 

5 

4 

0 

5 

48.  Ljiisuau. 

603 

Överborg  

B 

100.2 

21.3 

11 

12 

10 

6 

5 

0 

1 

6 

ms 

Föne  

F 

79.6 

22.2 

21 

15 

10 

5 

3 

0 

4 

1228 

Närsen  

Nä 

113.0 

34.5 

4 

12 

11 

7 

4 

0 

6 

1301 

Västeriiäs  

73.5 

30.4 

21 

12 

10 

4 

1 

0 

724 

Fi 

115-9 

36.0 

21 

14 

10 

7 

4 

0 

1 

1 

5 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

CO 

B 
B 



Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 



11 

dimma  1 

TT 
» 

in  m 

mm 

dag 

g  0.1 

-  ^ 

^  5 

a  10 

0.1 

117 

Rn 

122.6 

34.9 

4 

11 

9 

6 

4 

0 

— 

5 

1343 

Sågmyra  

Sa 

132.4 

55.7 

4 

15 

10 

6 

6 

0 

1 

— 

4 

120 

Grycksbo  

Go 

88.1 

23.5 

4 

13 

8 

6 

3 

0 

1 

— 

3 

121 

F 

96.1 

28.1 

4 

12 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

4 

122 

V 

83.9 

24.-2 

4 

12 

11 

5 

3 

0 

— 

1 

1456 

Rankhyttan  .... 

Ra 

107.4 

27.0 

4 

10 

10 

6 

3 

0 

— 

— 

— 

Ob/J 

Idkerbcrget  

T /I 

115.4 

1 

1« 

0 

0 

0 

— 

4 

123 

Ulvshyttan  

Un 

96.8 

2b.  l 

4 

9 

8 

8 

6 

0 

— 



— 

124 

Stjärnsund  

Sd 

101.1 

34.0 

21 

11 

8 

6 

8 

0 

1 

1  OQÖ 

Solbacken  

OO 

650 

25.4 

4 

10 

7 

4 

2 

0 

0 

U 

3 

Lekuäs  

T, fl 

108.5 

43.7 

21 

13 

11 

7 

3 

0 

— 

5 

61.  Mälareii-Norr- 

strum. 

169 

Grängesberg  .... 

Gb 

106.1 

26.0 

4 

12 

10 

7 

5 

0 

— 

5 

1180 

Skattlösberg  .... 

Sk 

111.3 

33.4 

4 

12 

10 

5 

5 

0 

1 

6 

187 

Nyhammar  

Nr 

124.7 

43.0 

4 

15 

12 

8 

3 

0 

5 

188 

Hällsjön  

Hs 

80.8 

20.5 

4 

12 

10 

6 

2 

0 

3 

189 

Lärnbo  

Lo 

84.9 

21.0 

3 

11 

8 

6 

4 

0 

3 

1169 

Lövmarken  

Lö 

78.0 

33.4 

4 

12 

8 

4 

3 

0 

1 

4 

108.  Yäuern-Göta- 

älr. 

1145 

Storhögen   

Sh 

84.5 

32.7 

20 

12 

10 

6 

3 

0 

2 

7 

448 

Fredriksberg  .... 

Fr 

94.9 

31.1 

4 

10 

9 

6 

4 

0 

5 

449 

Tyngsjö  

Ty 

105.2 

31.5 

4 

9 

8 

7 

4 

0 

7 

1242 

Dravsen  

Or 

139.8 

70.2 

4 

14 

11 

6 

4 

0 

2 

9 

Örebro  län. 


150 
571 
148 
152 
153 
154 
155 
157 
158 
159 
160 
163 
572 
161 

1243 
171 

1150 

17; 

175 
176 
1422 
1320 
1337 


241 
242 
1170 
1291 
274 
600 


61.  Millaren-Norr- 
ströin. 

Sörbytorp  

Bäckedalen  

Svartå  

Hasselfors  

Törntorp  

Kronoberget  .... 

Lekeberga  

Riseberga  

Boxboda   

Älgesta  

Örebro  

Skrubby   

Segersjö  

Åsplanda   

Sickelsjö  

Bånghro  

Guldsmedshyttan  .  . 
Spjutsjöfallet  .  .  .  . 
Dalkarlsberg  .... 

Kullatorp  

Kägleholm  

Hälla  

Kloten  

67.  Vätteru-Motala- 
ström. 

Åspa  

Askersand  

Hagaberg  

Ammeberg  

Mariedam  

Gryt  


S  t  a  t  1  o  n 


Nederbörd 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1292 

472 


Namn 


Sö 

30.4 

11.8 

22 

5 

5 

2 

1 

0 

4 

Bä 

41.1 

13.9 

22 

11 

5 

4 

2 

0 

1 

Så 

28.3 

13.1 

22 

12 

6 

1 

1 

0 

Hf 

32.7 

13.9 

22 

7 

5 

2 

2 

0 

T 

40.7 

10.3 

21 

6 

6 

4 

1 

0 

Kr 

35.9 

9.2 

22 

7 

6 

4 

0 

0 

5 

Lk 

26.9 

8.6 

23 

8 

6 

2 

0 

0 

3 

2 

R 

31.5 

9.7 

3 

5 

5 

3 

0 

0 

2 

Bo 

61.6 

16.9 

4 

10 

8 

6 

2 

0 

1 

3 

Ä 

39.9 

9.2 

23 

12 

8 

4 

0 

0 

5 

Ö 

41.0 

10.5 

20 

10 

7 

4 

1 

0 

1 

0 

3 

Sb 

35.2 

12.6 

23 

8 

7 

3 

1 

0 

1 

S 

38.8 

9.8 

19 

8 

7 

4 

0 

0 

1 

Äl 

70.8 

23.6 

19 

9 

7 

5 

2 

0 



4 

Si 

54.4 

13.2 

23 

7 

7 

5 

4 

0 

B 

57.1 

13.7 

21 

11 

9 

5 

2 

0 

2 

Gs 

50  9 

14.0 

20 

11 

8 

5 

1 

0 

1 

Sp 

48.4 

11.6 

21 

10 

8 

4 

1 

0 

4 

D 

70.3 

12.7 

19 

14 

11 

7 

3 

0 

1 

6 

K 

50.3 

14.3 

22 

8 

7 

5 

2 

0 

3 

Km 

39.1 

10 

0 

0 

2 

Ha 

37.9 

6 

0 

1 

Kn 

89.2 

22.4 

4 

15 

11 

6 

4 

0 

0 

0 

3 

Aa 

28.1 

16.0 

22 

5 

3 

3 

1 

0 

A 

29.6 

13.2 

22 

6 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

3 

Ax 

45.4 

14.2 

22 

8 

8 

4 

1 

0 

4 

Å 

28.1 

9.5 

22 

6 

3 

3 

0 

0 

3 

M 

45.1 

26.8 

21 

6 

4 

3 

1 

0 

3 

Gr 

78.1 

41.0 

4 

6 

5 

4 

o 

0 

2 

1350 


1463 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 
195 
196 
352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


108.  Viliiorn-Göla- 
älv. 

Grythyttelicd  .  .  . 
Älvcstorp  .... 
Blankafors  .... 

Mosserud  

Kedjoåsen  .... 
Karlskoga  .... 

Östervik  

Degcrnäs  


53.  Dalälven. 

Runhällen  .... 


Antal  dagar  med 


51.  Tämnarån. 

Östervåla  


61.  Mälareu-Norr- 

ström. 
Jädersbruk  .... 
Riddarhyttan  ... 
Bernshammar  .  .  . 

Färna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertnua    .   .  . 

Lindsved  

Fagersta  

Kärrgruvan  .... 

Kolbäck  

Mölntorp  

Alderstugau  .  .  . 
Hörnsjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .   .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


Beteckning 

Oi 

3 
B 

Största 
pä  24  tim. 

netlerbörd 

BOÖ 

» 

dimma 

v 
v> 
pr 
* 

mm 

miii  j 

dag 

§0.1 

i  i 

25' 

§10 

^0.1 

G 

45.8 

10.7 

20 

10 

8 

4 

1 

0 

5 

Äp 

44.8 

7.6 

22 

11 

11 

5 

0 

0 

Bl 

55.5 

13.6 

4 

12 

10 

5 

1 

0 

3 

Mr 

57.7 

15.6 

23 

18 

11 

4 

1 

0 

1 

3 

Kj 

57.9 

13.9 

4 

15 

11 

4 

2 

n 

v 

1 

X 

a 
o 

Kg 

39.2 

15.3 

22 

10 

7 

2 

2 

0 

Ds 

54  2 

15.0 

20 

9 

8 

5 

2 

0 

— 

5 

De 

35  3 

14.5 

20 

7 

5 

3 

2 

0 

1 

— 

3 

Västma 

nlands 

län. 

Rn 

111.3 

49.8 

21 

lö 

6 

6 

4 

0 

4 

Öa 

97.4 

40.0 

21 

15 

10 

5 

3 

0 

— 

— 

3 

Jd 

64.7 

24.0 

23 

12 

7 

5 

2 

0 



6 

R 

68.8 

13.6 

23 

15 

10 

7 

3 

0 

1 

U 

6 

Bh 

92.1 

26.8 

4 

8 

8 

6 

4 

0 

3 

Fn 

78.3 

20.6 

19 

10 

8 

6 

8 

0 



41 

Go 

65.8 

18.2 

20 

10 

10 

5 

2 

0 



3 

L 

86.5 

19.3 

4 

11 

9 

6 

5 

0 





5 

67.4 

17.2 

23 

13 

9 

6 

3 

0 



_i 

id 

79.8 

35.0 

4 

10 

7 

5 

3 

0 

1 

1 

4 

F 

66.8 

18.8 

24 

7 

7 

4 

3 

0 

K 

71.3 

12.0 

4 

11 

11 

7 

2 

0 



2 

Kb 

M 

50.1 

20.3 

21 

9 

7 

4 

1 

0 

4 

A 

72.8 

24.5 

21 

9 

8 

5 

3 

0 

1 

Hf 

67.2 

23.4 

21 

9 

9 

5 

2 

0 

Sb 

74.1 

26.7 

21 

9 

8 

5 

3 

0 

1 

Sk 

82.3 

31.0 

21 

9 

9 

7 

2 

0 

2 

V 

75.3 

29.7 

21 

12 

10 

4 

3 

0 

0 

0 

4 

N 

77.9 

37.9 

21 

12 

7 

5 

3 

0 

1 

4 

Tä 

79.1 

33.5 

21 

11 

10 

4 

1  3 

0 

0 

4 

T 

82.7 

29.4 

21 

9 

8 

5 

1  3 

0 

5 

Mo 

83.5 

35.8 

21 

8 

8 

5 

3 

0 

1 

2 

He 

74.5 

40.3 

20 

7 

7 

3 

3 

0 

S 

80.7 

32.0 

21 

7 

6 

4 

3 

0 

Uppsala  län. 


129 


131 
132 


134 


137 
138 


53.  Daliilveu. 

Västanä  

54.  Täiiiuaruii 

Väsby  

Strömsberg  .  .  .  . 

K.  54—65. 

Björn   

56.  Olaudsåii. 

Husby  

Gimo  


Vs 

87.9 

26.7 

21 

14 

9 

6 

2 

0 

3 

2 

5 

Vb 

85.1 

28.9 

21 

9 

8 

4 

3 

0 

S 

95.7 

29.9 

11 

15 

8 

5 

3 

0 

1 

Bf 

76.8 

17.2 

23 

13 

10 

6 

^ 

0 

3 

H 

65.3 

19.5 

21 

7 

7 

6 

2 

0 

G 

99.4 

20.4 

4 

12 

11 

6 

5 

0 

1 

6 
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station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Station 

Nederl)örd 

A 

ntal  dagar  med 

Nummer 

Il    d>   111  11 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ty 
p 

(TI 

dimma  1 

åska  1 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

g  1 

^5 

é  10 

g  0.1 

mm 

mm 

dag 

sO.l 

^5 

g  10 

g  0.1 

61.  Mälaren-Norr- 

62. Tyresåu. 

ström. 

1192 

Fagersjö  

Fa 

64.8 

23-9 

21 

14 

7 

c 
0 

n 
li 

0 

1 

1363 

Gu 

88-7 

30.2 

21 

12 

7 

4 

3 

0 



— 

5 

K.  62-63. 

1276 

Sm 

56.8 

18.8 

21 

9 

7 

4 

2 

0 

— 

— 

2 

68.1 

21 

8 

A 
U 

203 

Örbyhus   

Ö 

94.4 

23.8 

21 

13 

9 

5 

4 

0 

— 

o 

Västerhaninge    .  .  . 

Ve 

27.7 

11 

3 

2 

205 

Dräliuge  

D 

82.8 

30.1 

21 

15 

10 

6 

2 

0 

— 

3 

225 

Hammar  

H 

65.7 

24.9 

21 

13 

9 

3 

3 

0 

2 

1323 

Ös 

86.5 

19.4 

11 

14 

10 

6 

4 

0 

- 

1433 

Berga  

Be 

60.1 

27.4 

21 

7 

6 

3 

2 

U 

— 

— 

202 

Vattholma  

V 

81  8 

23.2 

21 

15 

q 

c 
o 

0 

9 

Nynäs  

Na 

47.4 

27-6 

23 

6 

5 

2 

2 

n 
U 

207 

u 

66.6 

25.5 

21 

12 

7 

5 

2 

0 

1 



2 

227 

L 

40.9 

13.7 

21 

J3 

6 

2 

2 

0 

— 

1 

1 

208 

F 

53.3 

18.7 

21 

10 

9 

5 

1 

0 

5 

228 

Viad  

Vi 

60.6 

18.1 

21 

7 

7 

4 

3 

0 

— 

— 

Ut 

58..S 

25.6 

21 

9 

7 

4 

J 

0 

0 

0 

3 

559 

SI 

68.7 

18.6 

21 

14 

8 

7 

3 

0 

2 

Stockbolms  län. 

Södermanlands  län. 

K.  54—55. 

61.  Mälaren-Norr- 

136 

Öf 

78.5 

22.5 

23 

14 

11 

4 

3 

0 

— 

i 

1424 

stora  Snndby  .... 

St 

39.9 

9.2 

21,23 

7 

6 

4 

0 

0 

— 

— 

— 

56.  Olaudsåu. 

168 

Eskilstuna  

E 

69.0 

18.3 

20 

13 

7 

5 

3 

0 

— 

— 

4 

1327 

Strängnäs  

Ss 

76.3 

23.7 

21 

14 

9 

5 

3 

0 

— 

— 

6 

1207 

Bladåker  

B 

78.3 

21-6 

23 

14 

9 

4 

3 

0 

— 

5 

1222 

Åkers  styckebruk  .  . 

ls 

69.2 

22.8 

21 

14 

9 

5 

1 

0 

— 

— 

— 

216 

Mariefred   

M 

72.8 

34.1 

20 

12 

7 

6 

1 

u 

— 

— 

— 

K.  66-  57. 

1366 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

Ns 

71.2 

25.5 

21 

11 

9 

5 

3 

— 

— 

3 

Understeu  

U 

71.3 

19.4 

4 

11 

7 

5 

3 

0 



i 

1 

139 

Hg 

68.8 

15.9 

23 

11 

o 

0 

6o.  Trosaau. 

67.  Skeboströiii. 

230 

Å 

61.5 

20.3 

21 

11 

6 

4 

4 

0 

— 

— 

1 

141 

Lundäs  

Ls 

49.8 

14.6 

11 

8 

8 

3 

2 

u 

-fr       (tn  {t* 

K.  bö — 64. 

K.  57—58. 

817 

S 

66.4 

14.7 

21 

8 

7 

6 

3 

0 

— 

— 

— 

742 

Vö 

56.5 

23.5 

23 

12 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

65.  Nyköpingrsån. 

68.  Broströmmen. 

233 

Högsjö  

Hö 

29.5 

12.0 

21 

6 

3 

3 

1 

0 

— 

1 

1278 

Ba 

28.1 

11.8 

21 

4 

3 

3 

1 

0 

1324 

N.  Järsjö  

J 

71.6 

32.3 

23 

6 

6 

3 

2 

0 

— 

2 

235 

Bie  

B 

51.6 

12.2 

4 

9 

8 

5 

1 

0 



— 

4 

1441 

Ht 

60.1 

12.7 

21 

11 

8 

4 

3 

0 

— 

— 

5 

59.  Norrtäljeåii. 

Flen  

Fl 

48.9 

11.4 

21 

9 

8 

4 

2 

0 

79.3 

19.4 

21 

14 

8 

0 

1121 

Hedenlunda  .... 

H 

51.4 

11.6 

23 

10 

8 

4 

2 

n 

\j 

— 

— 

— 

142 

Rånäs   

R 

6 

3 

— 

1403 

Solbacka  

So 

62  2 

15.1 

21 

10 

8 

0 

o 
o 

0 

— 

— 

— 

K.  59—60. 

1444 

Va 

43.2 

11.2 

21 

10 

6 

5 

2 

0 

— 

— 

4 

237 

Nyköping  

N 

42.1 

9.3 

22 

10 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

2 

144 

Penningby  

P 

62.6 

16.1 

23 

11 

7 

Å 

Q 
O 

0 

2 

66.  Kilaån. 

145 

Ö 

62.2 

21.1 

23 

16 

q 

A 
*i 

til 

0 

— 



Åb 

60.  Åkerström. 

238 

61.6 

27.3 

20 

10 

8 

q 
o 

9 

0 

— 

— 

4 

i  40 

K 

73.4 

17.7 

21 

14 

8 

5 

3 

ri 

u 

2 

K.  66—67. 

0 

1326 

K 

45.9 

16.0 

21 

8 

6 

A 
t 

il 

_ 





K.  60—61. 

224 

Svenska  Högarna  .  . 

Sh 

41.1 

22.3 

23 

10 

9 

1 

1 

0 

— 

1 

1 

Östergötlands  län. 

563 

Lillsved  

Li 

69.8 

18.3 

21 

9 

8 

4 

3 

0 

— 

2 

65.  Nyköpingsån. 

147 

Experimentalfältet  . 

E 

69.5 

19.4 

21 

13 

11 

4 

3 

0 

0 

0 

1 

220 

Ss 

79.4 

21.0 

21 

15 

7 

4 

3 

0 

1 

1122 

Kalbo  

Ka 

45.0 

25.0 

20 

5 

5 

3 

1 

0 

1 

61.  Mälaren -Norr- 

K.  66—67. 

1  ström. 

0 

1399 

1 

Sa 

58.9 

24.0 

21 

11 

0 

1404 

Kolmårdssanatoriet  . 

Ko 

49.5 

20.6 

21 

8 

6 

4 

1 

7 

4 

2 

1 

3 

239 

Hult  

Ht 

40.6 

10.9 

23 

8 

5 

4 

3 

0 

1 

211 

Vallstanäs  

Vs 

36.0 

13.5 

23 

11 

5 

3 

1 

0 

1 

599 

Vibynäs  

Vb 

68.1 

25.2 

21 

5 

5 

5 

4 

0 

1 

1 

67.  Vättern-Motala- 

217 

Norsborg  

N 

64.3 

16.5 

21 

13 

7 

5 

2 

0 

1 

st  röm. 

1277 

Svartsjö  

Sv 

53.1 

17.7 

23 

8 
15 

6 

3 

2 

0 

3 

252 

Prästtorp  

P 

16.5 

13.1 

22 

5 

3 

1 

1 

0 

2 

219 

S 

83.4 

19.8 

11 

12 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

254 

Kb 

20.9 

8.2 

22 

4 

4 

2 

0 

0 

2 

K.  61—62. 

255 

K 

14.8 

10.0 

22 

3 

2 

1 

1 

0 

2 

264 

Olstorp  

0 

20.4 

15-3 

22 

7 

3 

1 

1 

0 

2 

221 

F 

79.1 

24.6 

22 

11 

11 

4 

4 

0 

1 

2 

266 

Rinna  

R 

17.0 

9.5 

22 

4 

3 

2 

0 

0 

2 

223 

Gf 

50.2 

12.7 

22 

11 

9 

4 

2 

0 

2 

1 

1251 

Sk 

28.3 

12.8 

29 

7 

4 

2 

2 

0 

0 

1 

4 

J 


79 


Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

c 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

i  1 

^5 

§10 

g  0.1 

854 

V.  Ji,neDy  

E 

35.1 

23.2 

29 

7 

4 

2 

1 

0 

— 

— 

2 

269 

Ulrika   

U 

17.3 

11.5 

22 

4 

4 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

270 

öjarKa-öttuy  .... 

T>  ,^ 

26.4 

10.0 

22 

fi 
1} 

6 

3 

1 

0 

] 

271 

Linköping  

L 

43.9 

23.8 

4 

8 

4 

3 
3 

1 

0 

0 

0 

2 

1162 

Grönkulla  

a 

27.6 

8.9 

22 

6 

0 

1 
1 

272 

Grensholmen  .... 

Gh 

26.6 

y.o 

22 

7 

5 

2 

0 

0 

— 

— 

1367 

Samsala  

S 

27.0 

12.5 

20 

n 
D 

4 

2 

1 

u 

9 

276 

F 

42.9 

20.0 

4 

8 

5 

3 

1 

0 

1 

2 

K.  67—68. 

1269 

Gd 

43.7 

19.6 

21 

0 

5 

4 

1 

n 
u 

I 

1 

68.  Söderköpingsåu. 

1425 

T 

26.5 

8.9 

21 

6 

4 

3 

0 

0 

2 

K.  68-69. 

280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

48.2 

20.5 

21 

10 

6 

4 

1 

0 

1 

7 

281 

Häradskär  

Hf 

30.1 

13.2 

21 

6 

5 

2 

1 

0 

70.  Storån. 

282 

A 

34.4 

12.5 

29 

5 

5 

3 

1 

0 

1 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

0 

3 

 T:  

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

a. 

c 
5 
p 

9» 

1 

mm 

mm 

dag 

.0.1 

é  1 

.5 

élO 

é  0.1 

373 

Gödcbcrg  

G 

29.8 

15.0 

28 

6 

4 

2 

2 

0 



1 

374 

Ulvahult  

IJ 

58.4 

27.8 

4 

7 

5 

3 

8 

0 

1 

2 

376 

Kårcslätt  

Ks 

27.0 

10  5 

22 

5 

5 

3 

1 

0 



'1 

377 

^l^oralidcn 

To 

28.0 

15.3 

29 

4 

3 

2 

1 

0 

378 

Ryd  

liy 

19.4 

9.0 

22 

5 

4 

2 

0 

0 



3 

379 

Ny 

16.6 

8.4 

22 

9 

5 

1 

0 

0 

— 

— 

381 

G  rank  ärr  

Gr 

20.0 

11.1 

22 

4 

4 

2 

1 

0 

-! 

382 

Lilla  Ilyltan  .... 

L 

17.7 

10.0 

22 

8 

4 

1 

1 

0 

4 

386 

T 

26.8 

12.2 

22 

9 

6 

2 

1 

0 

3 

387 

Kf 

17.9 

10.3 

22 

6 

5 

1 

1 

0 

3 

388 

Rudö  

Rd 

18.7 

11.2 

22 

7 

4 

1 

! 

0 

3 

1435 

B 

22.3 

10.3 

22 

11 

4 

1 

0 

3 

101.  Nissan. 

1372 

Dalslund   

Dd 

26.7 

16.7 

22 

4 

4 

1 

0 

402 

Bäck  

Bk 

18.5 

14.2 

22 

5 

2 

? 

1 

0 

Jönköpings  län. 


246 
247 

1331 
1205 


67.  Vältern-Motala- 
ströin. 


Flahult  .  . 
Jönköping  . 
Sjöafall  .  . 
Huskvarna  . 
1297  Strandvallen 

249  Lyckås    .  . 

250  Aranäs  .  .  . 
1330  Knntstorp  . 

258  Lommaryd  . 

259  i  Herre  stad  . 

260  Högemälen  . 
261 1  NötekuUa  . 
262  Äpplehult  . 

Botorp  .  .  . 
Askeryd  .  . 
Romanäs  .  . 


263 
294 
265 


293 
1405 

291 
1182 


74.  Emåii. 


Rödjenäs  .  , 
Prästkulla  . 
Lannaskede 
Götestorp 


1123;  Nyabyberg 


297 


1172 
1371 


367 
368 


Hässleby 


86.  Mörrumsån. 

Granshult  .... 
Dragsnäs  


98.  Lagan. 


Skillingaryd 
Västraby  .  . 


1171 

F 

19.6 

13  1 

22 

5 

4 

1 

0 

2 

J 

17.7 

13.1 

22 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

Sj 

22.5 

11.1 

22 

8 

6 

1 

0 

Hq 

20.6 

10.6 

22 

6 

5 

1 

0 

1 

1 

Sv 

23.5 

13.2 

22 

5 

5 

1 

0 

284 

Ls 

20.6 

14.8 

22 

4 

4 

1 

0 

1204 

Ar 

12.8 

11.7 

22 

2 

J. 

1 

0 

Kp 

30.7 

9.1 

23 

7 

5 

0 

0 

2 

Ld 

20.2 

13.4 

22 

6 

5 

1 

0 

1 

Hs 

10.5 

5.2 

22 

5 

3 

0 

0 

2 

H 

17.5 

12.3 

22 

6 

4 

1 

0 

3 

N 

18.3 

14.2 

22 

4 

3 

1 

0 

285 

Ä 

18.6 

14.,B 

22 

4 

4 

1 

0 

1 

1383 

Bt 

-21.8 

12.0 

22 

7 

5 

1 

0 

4 

570 

A 

33.4 

18.0 

23 

5 

5 

) 

0 

1 

Rs 

16.0 

9.3 

22 

6 

5 

0 

0 

1 

290 

Rj 

20.9 

11.5 

29 

3 

3 

2 

1 

0 

1 

Pr 

20.3 

12.0 

22 

4 

4 

1 

1 

0 

1 

Le 

22.2 

10.4 

22 

7 

4 

2 

1 

0 

3 

Gt 

41.3 

24.7 

28 

7 

5 

2 

1 

0 

1 

Ng 

21.8 

6.0 

21 

9 

4 

2 

0 

0 

1 

1183 

Hb 

21.7 

6.5 

22 

8 

4 

3 

0 

0 

5 

1380 

Gh 

25.0 

7.9 

22 

7 

6 

2 

0 

0 

3 

1451 

D 

30.6 

8.7 

29 

9 

5 

3 

0 

0 

3 

1124 

Sk 

27.3 

8.6 

22 

7 

6 

3 

0 

0 

2 

299 

Vs 

14.6 

1410 

Kalmar  län. 


569 


67.  Vättern-Motala- 
ströni. 

Vimmerby  


69.  Yindåu. 

Holmbo  .... 


K.  70-71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


71.  Botorpsströni- 
men. 

Ogestad  

Björkhult  

Tovehult  


K.  72—73. 

Olands  norra  udde 

73.  Tirboån. 

Krokshult    .  .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Eniåu. 

Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaström 


Vy 

26.8 

1  R  j 

15.4 

29 

b 

0 

i 

1 

0 

3 

1 

H 

73.3 

34.0 

20 

5 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

V 

17.1 

6.8 

22 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

Go 

10.7 

6.9 

22 

3 

3 

1 

0 

0 

2 

0 

18.7 

6.4 

22 

9 

5 

1 

0 

0 

1 

4 

B 

20.2 

6.0 

20 

7 

5 

2 

0 

0 

T 

24.9 

7.1 

22 

8 

5 

2 

0 

0 

4 

1 

Ön 

11.2 

6.4 

22 

5 

3 

1 

0 

0 

1 

1 

Kr 

15.4 

6.3 

29 

4 

4 

2 

0 

0 

2 

On 

17.9 

5  5 

29 

9 

4 

1 

0 

2 

Eb 

16.9 

6.5 

29 

6 

5 

1 

0 

s 

0 

1 

2 

U 

3.5 

2.5 

19 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

R 

7.6 

3.6 

22 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

Bl 

12.5 

2.7 

22 

7 

6 

0 

0 

0 

3 

80 


Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


1  

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

w 

E» 

mm 

mm 

dag 

>  0.1 

>  1 1 

^  5 

>  10 

äO.l 

75.  Alsteråii. 

301 

Ka 

27.3 

12.5 

29 

7 

6 

1 

1 

0 

3 

1262 

St 

23.4 

6.5 

29 

7 

5 

2 

0 

0 





2 

1255 

Sandbäckshnlt    .  .  . 

Sa 

16.9 

7.1 

28 

4 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

4 

K.  75-7G. 

304 

Kapelludden  .... 

Öf 

14.1 

5.3 

29 

8 

5 

1 

0 

0 

— 

3 

K.  76—77. 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

16.0 

4.9 

29 

7 

5 

0 

0 

0 



806 

K 

1  11  '7 

1U.7 

4.Z 

Q 
O 

fi 
u 

A 

v 

0 

0 

1 

2 

K.  77—78. 

308 

M 

20.7 

7.7 

29 

7 

g 

1 

0 

0 

1 

78.  Hagbyåii. 

307 

A 

13.3 

4.7 

29 

8 

5 

0 

0 

0 

2 

K.  7» — sU. 

310 

Ölands  södra  udde  . 

Ös 

12.0 

5.5 

22 

5 

4 

1 

0 

0 

— 

— 

3 

80.  Lyckebyån. 

311 

Va 

11.6 

5.4 

28 

4 

2 

2 

0 

0 

1 

Kronobergs  län. 

7o.  AlsterAn. 

300 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

16.3 

5.3 

22 

8 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

80.  Lyckebyån. 

1125 

G 

17.5 

6.3 

22 

7 

5 

1 

0 

0 

— 

— 

3 

82.  Roniiebyäii. 

568 

Lessebo  

L 

16.1 

7.2 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

— 

— 

2 

1126 

D 

11.0 

4.2 

21 

7 

4 

0 

0 

0 

1127 

Böket  

F 

11.5 

6.3 

22 

4 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

2 

OK     nr-  Ä 

oo.  JuorruiiiSaii. 

Q 1  "7 
011 

Hult  

H 

17.9 

7.5 

22 

6 

4 

1 

0 

0 

3 

318 

Söraby  

T 

24.3 

6.0 

4 

8 

6 

3 

0 

0 

4 

1373 

Gy 

19.7 

6.3 

22 

9 

6 

1 

0 

0 

3 

320 

Växjö  

V 

14.6 

5.6 

22 

8 

1 

0 

0 

0 

2 

1254 

Os  

Os 

22.1 

9.8 

29 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

1409 

An 

25.2 

9.3 

23 

7 

5 

3 

0 

0 

— 

555 

Ekefora  

Ef 

11.7 

5.0 

22 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

88.  Hel^eAu. 

1374 

Hn 

11.2 

8.1 

20 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1174 

Länshult  

Lä 

23.6 

8.1 

22 

6 

5 

2 

0 

0 

4 

3 

1159 

R 

17.9 

10.2 

22 

4 

4 

1 

1 

0 

1 

!)8.  Lngan. 

380 

Bokelid  

Bo 

27.7 

104 

22 

9 

5 

2 

1 

0 

1 

383 

La 

28.9 

13.3 

22 

8 

6 

2 

1 

0 

2 

2 

384 

Ljungby   

Lj 

23.4 

12.(1 

22 

6 

3 

2 

1 

0 

2 

394 

1  Lidhult  

Lh 

32.9 

20.C 

1  22 

10 

3 

2 

1 

0 

4 

Station 


Namn 


t» 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^0.1  g  1    ä5  ^10 


2  0.1 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


312 
313 


514 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 
325 


1218 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


Sk 
Sn 
Lt 


26.5 
31.6 
42.6 


16.5 
13.1 
15.8 


Blekinge  län. 


K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsholmen  .  .  . 

81.  Nättrabyåii 

Marielnnd  .... 

82.  Boiiiiebyån 

Ronneby   

84.  Bräkneån. 

Hoby  

85.  Mieån. 
Karlshamn  .... 

86.  Mörnimsåii, 

EUeholm  

K.  86-87. 

Hanö  

87.  Skräboåii. 

Kåraboda  .  .  .  . 
Jämshögsby    .  .  . 


V 
Kh 


M 


R 


H 


K 


Hf 


26.0 
20.4 


24.2 


19.2 


17.9 


21.2 


17.1 


15.1 


10.2 
7.2 


8.6 


6.3 


6.1 


7.0 


8.0 


4.3 


29 


24 


22 


32 


22 


15 


17.7  7.31  22 
2L2  1L2  22 


Kristianstads  län. 


5 

4 

2 

1 

0 

— 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

5 

4 

2 

0 

0 

5 

4 

2 

0 

0 

0 

c 

5 

4 

1 

0 

0 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

5 

5 

0 

0 

0 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

4 

4 

1 

1 

0 

K.  86—87. 
Grundsjön   .  .  .  . 

87.  Skräboån. 

Lönsboda    .  .  .  . 

Olastorp  

TroUe-Ljungby   .  . 

88.  Helgeån. 

Hönjarum    .  .  .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp    .  .  .  . 


G 

18.6 

7.3 

22 

5 

5 

1 

0 

0 

1 

L 

17.7 

7.3 

22 

10 

5 

1 

0 

0 

01 

31.6 

7.3 

22 

10 

7 

3 

0 

0 

0 

1 

TI 

15.9 

7.1 

22 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

Hr 

39.9 

20.5 

4 

8 

6 

3 

1 

0 

1 

Hö 

47.3 

16.4 

4 

13 

7 

2 

2 

0 

1 

1 

T 

16.3 

6.1 

22 

7 

4 

1 

0 

0 

K 

20.8 

6.6 

22 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

2 

Tp 

17.2 

7.7 

22 

6 

6 

1 

0 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederliörd 

Antal  dagar  med 

!zi 
p 
B 
3 

CD 
*t 

Namn 

W 

m 
n 

pr 

B_ 

5' 

■TO 

Ul 

S 
3 

K 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

.snö 

Cl<5 

ca- 
B' 
B 

B 

pr 
v 

0 

Namn 

td 

o 
g_ 
c' 

os 

0 

B 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

soO 

vr 

Vt 

B 
g 

r 

mm 

mm 

dag 

a  0.1 

§  1 

i5 

2  10 

§0.1 

mm 

mm 

dag 

4  0.1 

§5 

§  10 

<  0.1 

£. 

» 

K.  88 — ö5). 

337 
338 
339 

Tnnbyholm   

Sandhammaren  .  .  . 

Th 

S 

B 

36.7 
32.3 
51,7 

15.1 
16.2 
18  fl 

22 
22 

99 

7 

8 

7 

6 
3 
j 

3 
2 

0 
2 

Q 
O 

0 
0 
0 

0 

1 

2 
4 

5 
3 
4 

1412 

K.  94-95. 

La 

26.7 

11.9 

21 

6 

5 

2 

.  1 

0 

2 

96.  Rönueåii. 

354 

Kullen  

K 

31.2 

16.4 

22 

6 

3 

3 

1 

0 

358 
1257 

1428 

Klippan  

Kopparmöllaii  .... 
Ljangaskog  .... 

Ea 
Kn 

J\0 

Lg 

34.6 
36.0 
oo..^ 
35.0 

14.0 
19.3 
17.0 
22.1 

22 
22 
22 
2-J 

12 
9 

10 
8 

6 
9 
4 

ö 

2 
1 

2 

2 

2 
1 
1 
1 

0 
0 

n 
u 

0 

0 

— 

0 
1 

3 
2 

1 
i 

2 

356 

95.  Yegvåu. 

96.  Runncån. 

Kp 

46.5 

20.7 

21 

10 

8 

3 

1 

0 

2 

364 

K.  96-97. 

Båstad  

98.  Lagan. 

Hv 
Bd 

22.4 
34.7 

14.7 
22.6 

22 
22 

5 
8 

3 
5 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

2^ 
1 

1129 
1245 
1258 

Hör  

E 

Ek 

Sj 

50.7 
45.8 
45.9 

22.7 
17.9 
15.0 

22 
22 
22 

9 
14 
12 

7 
7 
9 

3 
8 
3 

1 
1 
2 

0 
0 
0 

2 

1 

1 

3 
2 

619 

Yxenhult  

Y 

29.0 

14.2 

22 

12 

6 

1 

1 

0 

4 

Hallands  län. 

98.  Lagan. 

Malmölaus  län. 

399 
400 

Hökhult  

K 
Hh 

35.1 
29.7 

17.8 
15.1 

22 
22 

11 
9 

8 
5 

1 

2 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

1335 

89.  Nybioåu. 

Ke 

44.2 

22.6 

22 

9 

7 

2 

2 

0 



2 

5 

IloU 

luu.   r  yiiean. 

Ha 

43.5 

24.2 

22 

5 

4 

3 

1 

A 

yj 

9 

340 
341 
342 

1259 
938 

K.  89-90. 

TräUeborg   

Hököpinge  

Y 

J 

T 

F 

He 

M 

24.8 
42.6 
41.6 
71.0 
38.8 
41.6 

13.0 
25.0 
30.1 
23.0 
21.1 
23.8 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

9 
8 
4 
6 
6 
6 

3 
3 
3 
4 
4 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

rv 

(J 
0 
0 



— 

0 

_ 
— 

0 

2 
2 

1 

0 

403 
1427 

A(\A 

101.  Nissan. 

Oskarström  

K.  101—102. 

Kd 

0 

H 

24.9 
50.7 
38.1 

17.0 
24.3 

15.5 

22 

22 
22 

8 
11 
6 

4 

6 
4 

1 
4 
3 

1 
1 

2 

0 
0 
u 

0 

n 

_o 

n 

v 

2 

t 

i. 

90.  Segeåii. 

405 

Tylön  

T 

26.1 

11.9 

23 

6 

3 

2 

2 

0 

2 

2 

346 

Sv 

35.5 

19.7 

22 

9 

3 

2 

2 

0 

1 

3 

102.  Suseån. 

K.  90-91. 

1166 

R 

35.8 

21.5 

21 

11 

5 

1 

1 

0 

— 

1 

2 

347 

A 

39.6 

17.5 

22 

7 

4 

3 

2 

0 

103.  Ätran. 

349 

91.  Höjeån. 

L 

42.5 

17.9 

22 

11 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

1307 
1379 

Obbhult  

K.  103-104. 

F 
Kg 

32.1 
10.6 

24.9 
6.0 

22 
22 

6 
6 

3 
2 

1 
1 

1 
0 

0 

0 

— 

2 

— 

1244 
1308 
351 

92.  Kävliiigeån. 

0 vedskloster  .... 

Ök 

Em 

Kl 

12.1 
47.8 
38.9 

22.0 
22.9 
16.5 

22 
22 
22 

8 
8 
12 

3 
6 
6 

1 

3 
3 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

— 

— 

2 
3 

412 
413 

414 

Morups  Tånge    .  .  . 
104.  Himlitån. 

M 

V 

G 

19.8 
31.1 

29.3 

13.5 
22.1 

18.6 

22 
22 

22 

6 
5 

5 

2 
3 

4 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

0 
0 

0 

— 

1 
1 

— 

352 

K.  92—93. 

B 

36.3 

15.7 

22 

7 

5 

3 

1 

0 

1 

1224 

K.  104—105. 

Ta 

27.1 

18.7 

22 

6 

4 

2 

1 

0 

3 

93.  Saxån. 

K.  107-108. 

353 
1411 
1419 

Trollenäs  

Eällstorp  

Ts 
Kä 
S 

52.1 
42.2 
42.4 

19.8 
20.7 
22.4 

22 
22 
22 

9 
9 
11 

9 
6 
6 

4 
2 
2 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
3 

418 
423 

N 
Kv 

24.4 

18.9 

20.6 
18.3 

22 
22 

3 
3 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

— 

2 
1 

82 


Tab.  2.   Nederbörd  under  juli  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
på  24  tim. 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


a  0.1  2  1    §5  ^10 


äO.l 


108.  Vslnerii-Göta- 
älv. 

Likenäs  

Ekshärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshnlt  ... 

Amberg  

Dejefors  

Karlstad  

S.  Viggen  .... 
Lekvattnet  .... 
Lönnhöjden  .... 
Rottneros  .... 
Bäckebron  .... 

Fry  k  fora  

Varpnäs  

BlåbärskuUen  .  .  . 

Nytorp  

Lång  

Mässvik  

Gunnerud  .... 

Lnrö  

Högsäter  .... 
Adolfsfors  .... 

Noreborg  

N.  Orrtorp  .... 
V.  Hnngvik    .  .  . 

TJlverud  

Lenungshammar  . 

Stömne  

Björnö   

Kolsäter  

Krakstad  

Djarskog  

Snarkil  

Spätterud  .... 

Rotnäs  

Väse  

Lindås  

Laskerud  

Liljendal  

Rämmen  

Gåsbornshyttan  .  . 
Dalkarlssjöhyttan  . 
460j  Malmbacka  .... 
461 1  Motjärnshyttan  .  . 
1448:  Ängebäckstorp    .  . 
1445  Bengtstorp  .... 

Falkarsed  

Filipstad  

Bolhyttan  .... 
Pardixhyttan  .  .  . 
Gammalkroppa  .  . 
Hornkullen  .... 

Storfors  

Emtfalla  


1313 
424 
1316 
1317 
1158 
1314 
426 
427 
428 
1141 
429 
1133 
558 
1413 
1151 
1345 
1177 
1156 
430 
431 
432 
433 
1163 
435 
1414 
1181 
1275 
1134 
1152 
1153 
436 
1388 
1157 
1176 
625 
1429 
444 
1415 
445 
1442 
450 
451 
452 
453 


1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 


1167 


1165 
1407 


113.  Gloiniiien. 
Järpliden  .... 


67.  Vätterii-Motala- 
ströiH. 

Lindhalt  

Spethult  


Värmlands  län. 


1 

1305 

Ls 

99.2 

31.4 

20 

11 

10 

8 

3 

0 

1 

— 

7 

E 

84.3 

25.6 

4 

14 

9 

5 

3 

0 

— 

7 

Kn 

95.4 

28.7 

4 

14 

8 

6 

5 

0 

0 

0 

8 

Mt 

78.7 

19.3 

4 

12 

8 

6 

3 

0 

1 

4 

Mn 

106.9 

24.4 

4 

12 

10 

7 

5 

0 

1 

7 

473 

Fo 

65.9 

14.2 

19 

11 

9 

6 

3 

0 

— 

6 

474 

Å 

64.7 

15.2 

19 

9 

8 

6 

3 

0 

— 

6 

475 

D 

31.0 

11.3 

22 

7 

4 

4 

1 

0 

— 

6 

476 

K 

32.7 

11.0 

29 

5 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

3 

1381 

Vi 

134.3 

32.9 

29 

12 

10 

6 

5 

0 

2 

9 

1370 

Lt 

87.4 

26.2 

4 

12 

8 

6 

3 

0 

1 

0 

7 

477 

Ln 

85.0 

20.1 

4 

11 

8 

7 

5 

0 

— 

— 

8 

478 

R 

41.3 

12.2 

4 

9 

7 

3 

1 

0 

— 

4 

479 

Bk 

51.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1253 

Fr 

50.0 

12.3 

4 

11 

7 

4 

3 

0 

— - 

6 

482 

V 

42.4 

11.8 

20 

11 

7 

4 

2 

0 

— 

_ 

7 

1406 

B 

77.4 

16.1 

3 

9 

7 

6 

5 

0 

— 

4 

484 

Ny 

40.1 

10.9 

22 

9 

6 

3 

2 

0 

— 

8 

485 

Lg 

44.9 

13.5 

4 

6 

5 

4 

2 

0 

— 

4 

486 

M 

24.0 

13.5 

22 

2 

2 

2 

2 

0 

— 

1 

1252 

G 

20.0 

15.3 

22 

4 

3 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

488 

Lf 

14.5 

13.6 

22 

5 

1 

1 

1 

0 

— 

1 

489 

Hö 

51  3 

13.4 

29 

9 

6 

5 

2 

0 

— 

1 

7 

492 

A 

66.9 

10.8 

28 

13 

12 

6 

1 

0 

— 

7 

1408 

Ng 

52.4 

12.7 

19 

7 

7 

4 

3 

0 

- — 

— 

493 

0 

88.4 

19.0 

20 

8 

8 

6 

4 

0 

— 

— 

7 

1187 

Hk 

27.0 

7.8 

29 

7 

5 

2 

0 

0 

— 

7 

496 

U 

54.3 

13.2 

22 

11 

6 

5 

3 

0 

— 

— 

8 

Lh 

25.3 

9.3 

22 

8 

6 

2 

0 

0 

— 

— 

5 

St 

13.5 

4.4 

22 

5 

5 

0 

0 

0 

— 

— 

1 

Bö 

31.6 

22.8 

21 

5 

4 

1 

1 

0 

— 

— 

5 

Kr 

28.2 

10.9 

2 

7 

5 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

Kd 

20.5 

12.6 

22 

5 

3 

2 

1 

0 

— 

— 

6 

Dj 

45.2 

16.1 

29 

6 

4 

3 

3 

0 

— 

— 

4 

No 

15.4 

11.2 

22 

5 

4 

1 

1 

0 

— 

— 

— 

406 

Sp 

64.4 

13.3 

22 

12 

8 

6 

3 

0 

— 

5 

407 

Rt 

44.9 

11.5 

20 

9 

7 

5 

1 

0 

8 

408 

Ve 

24^9 

15!5 

22 

3 

3 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

1131 

Li 

51.8 

18.9 

22 

11 

11 

4 

1 

0 

3 

409 

La 

53.8 

14^4 

22 

9 

9 

3 

1 

0 

— 

4 

410 

Ll 

82.6 

25.5 

4 

15 

9 

g 

4 

0 

v 

1 

8 

Vax 

Rä 

101.4 

20.4 

4 

10 

9 

8 

5 

0 

Gb 

104.1 

20.0 

4 

10 

10 

9 

6 

0 

1 

5 

Da 

101.7 

25.6 

18 

10 

10 

8 

5 

0 

5 

Ma 

91.2 

17.7 

4 

9 

8 

7 

4 

0 

1 

—  - 

3 

1132 

Mo 

90.6 

14.2 

19 

12 

12 

7 

3 

0 

2 

6 

415 

Än 

61.0 

16.0 

22 

13 

9 

5 

2 

0 

2 

416 

Be 

56.6 

12.1 

20 

11 

11 

6 

2 

0 

5 

1140 

Fa 

70.3 

21.7 

19 

9 

9 

5 

2 

0 

417 

F 

60.5 

14.6 

18 

11 

9 

5 

2 

0 

4 

1295 

Bo 

96.6 

22.7 

19 

12 

11 

7 

4 

0 

1 

1175 

Pa 

58.1 

17.8 

22 

11 

7 

4 

2 

0 

Ga 

56.1 

18.3 

19 

11 

9 

3 

2 

0 

H 

74.3 

22.5 

22 

15 

11 

4 

3 

0 

2 

5 

Sf 

57.7 

16.7 

21 

10 

10 

o 

o 

2 

0 

6 

420 

Em 

38.5 

14.8 

22 

13 

7 

3 

1 

0 

4 

1446 

422 

J 

91.9 

36.3 

20 

12 

10 

5 

3 

0 

0 

0 

6 

Skaraborgs  län. 

439 

1447 

1432 

L 

29.6 

15.6 

22 

7 

5 

2 

1 

0 

O 

1020 

st 

5.9 

3.1 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

443 

Station 


240 
245 


Namn 


Vaberget  .  .  . 
Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


108.  Vänern-Glöta' 
älT. 

Tolsgärden  .  . 
GuUspång  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Ottorstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsätcr  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärden  .... 
St.  Ekeberg   .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Sätenäs  


103.  itran. 

Önnarp  

Ulricehamn  

Axelfors  

Mörkö  

Tranemo  

Uddebo  

Åstafors  

105.  Viskan. 

Långared  

Boråa  

Rydal  

Häggårda  

Öxabäck  

Haby  

Linhult  

106.  Bolfsån. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Cföta" 
älv. 

Köln  

Bräck e   

Håvreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Älvsborgs  län. 


Betecki 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

(B 

dimm 

pr 

S' 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

gl 

§5  1 

älO 

i  0.1 

t» 

Vb 

14.9 

7.2 

22 

6 

4 

1 

0 

— 



— 

Gf 

24.8 

14.6 

32 

7 

3 

1 

1 

0 

1 

5 

D 

20.2 

15.6 

22 

4 

4 

1 

1 

0 

— 

2 

T 

45.4 

17.5 

21 

6 

5 

4 

2 

0 

— 



1 

Gl 

22.5 

8.8 

22 

3 

3 

3 

0 

0 

— 



2 

Sp 

23.4 

10.4 

22 

8 

3 

2 

1 

0 

— 



— 

Bf 

13.8 

9.5 

23 

2 

2 

1 

0 

0 

— 



— 

R 

12.1 

9.1 

22 

4 

2 

1 

0 

0 

— 



2 

Va 

11.4 

6.2 

22 

5 

2 

1 

0 

0 



o 
0 

G 

14.9 

8.5 

22 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

»15.0 

Kl 

15.3 

10.0 

22 

4 

3 

1 

0 

Sd 

35.7 

22.0 

3 

6 

4 

2 

0 

1 

K 

21.7 

9.0 

22 

5 

3 

3 

0 

2 

Rp 

21.0 

21.0 

22 

1 

1 

1 

0 

1 

H 

15.1 

13.8 

22 

4 

1 

1 

0 

3 

Ha 

14.5 

12.5 

22 

3 

3 

1 

0 

Md 

18.2 

12.3 

22 

4 

3 

1 

0 

2 

E 

20.6 

18.9 

22 

5 

2 

1 

0 

4 

1 

V 

30.9 

29.2 

22 

3 

2 

1 

0 

1 

S 

14.6 

13.1 

22 

4 

1 

1 

0 

1 

Kg 

22.3 

19.3 

22 

5 

3 

1 

0 

Eg 

23.6 

18.4 

23 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

S 

20.0 

16.7 

22 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

Tg 

14.6113.2 

22 

2 

2 

1 

0 

Ss 

15.0110.0 

23 

3 

3 

1 

0 

Öp 

26.9 

20.1 

22 

8 

3 

1 

1 

0 

u 

24.9 

19.5 

22 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

A 

17.5 

16.5 

22 

3 

1 

1 

1 

0 

M 

23.4 

17.6 

22 

8 

4 

1 

1 

0 

3 

Tr 

2L0 

16.0 

21 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

Ub 

21.2 

15.7 

22 

7 

3 

1 

1 

0 

Å 

22.4 

16.1 

22 

7 

3 

1 

1 

0 

Ld 

261 

16.5 

23 

4 

4 

1 

1 

0 

B 

30. 5 

26.5 

22 

5 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

R 

35.5 

26.2 

22 

8 

5 

1 

1 

0 

3 

Ha 

27.3 

19.8 

22 

5 

3 

1 

1 

0 

2 

Ö 

29.3 

21.1 

22 

9 

5 

1 

1 

0 

Hy 

34.6 

24.6 

22 

4 

4 

2 

1 

0 

Lt 

35.6 

22.0 

22 

6 

6 

1 

1 

0 

Hl 

18.7 

15.7 

22 

2 

2 

1 

1 

0 

Hu 

19.2 

17.7 

22 

3 

1 

1 

1 

0 

G 

34.7 

27.5 

22 

5 

3 

1 

1 

0 

Kn 

19.9 

8.7 

21 

8 

4 

2 

0 

0 

Be 

21.7 

11.4 

22 

7 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

Hni 

28.6 

15.8 

22 

6 

3 

2 

1 

0 

Bf 

38.2 

21.4 

22 

6 

5 

2 

1 

0 

V 

15.3 

13.3 

22 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 
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station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Nummer 

Namn 

Beteckning 

CO 

a 
p 

B 
g 

mm 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

SDÖ 

hagel  1 

I    dimma  | 

8» 
CA 

mm 

dag 

^0.1 

21 

§5 

^10 

a  0.1 

1306 

Hjulkvarn   

Hj 

18.6 

16.2 

22 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

499 

K 

19.8 

Q 
O 

Q 
O 

0 

— 

— 

— 

503 

Kilauda  

Ka 

28.0 

22.0 

22 

3 

3 

{ 

0 

506 

Olovstorp  

0 

18.9 

18.8 

22 

O 

1 

0 

— 

1 

507 

Vg 

19.5 

17.9 

20 

2 

2 

0 



510 

Upplo  

Uo 

12.2 

11.6 

22 

3 

1 

0 

1198 

Kvarnabo  

Kv 

29.2 

23.5 

22 

3 

3 

0 

— 

— 

— 

512 

Öjared   

Öd 

24.6 

22.8 

22 

3 

2 

0 

513 

Flöda  

F 

24.4 

21.6 

22 

3 

2 

j 

0 

514 

Hn 

24.1 

23.6 

22 

3 

1 

0 

- 

— 

1 

112.  Enuiugdiils- 

älven. 

Gnnnesbyn  

J 

25.9 

10.3 

22 

5 

3 

3 

1 

0 

1 

Göteborgs  och  Bohus  län. 

K.  107-108. 

520 

Vf 

19.6 

17.8 

22 

2 

2 

1 

1 

u 

— 

— 

1 
1 

108.  Väuern-Göta- 

älv. 

501 

T-1 1  ä  r^T\  Til 

JJ 

36.0 

18  IS 

22 

2 

2 

2 

2 

u 

— 

— 

1 
i 

505 

Ellesbo  

E 

28. 5 

21.5 

22 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

1436 

Jonsercd  (Nybygget)  . 

Jo 

sO.9 

25.9 

Ii 

1 

1 

1 

1 

u 

519 

Göteborg  

G 

20.2 

19.2 

22 

4 

1 

1 

1 

0 

- 

1 

K.  108—100. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

13.6 

13.5 

22 

2 

1 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

522 

Säby  

Sä 

17.2 

15.9 

22 

3 

1 

1 

1 

0 

— 

— 

1 

523 

Bråttkärr  

Br 

21.6 

16.0 

22 

3 

2 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

524 

Måseskär  

Mf 

18.4 

14.9 

22 

3 

2 

1 

1 

u 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

16.1 

14.7 

22 

3 

2 

1 

1 

A 

u 

— 

1 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

27.2 

20.7 

22 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

K.  110—111. 

1136 

Heden  

He 

34.9 

26  3 

22 

3 

2 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

528 

HåUö  

Hö 

30.5 

14.0 

29 

4 

3 

2 

2 

0 

1 

530 

Väderöbod  

V 

17.1 

12.4 

22 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

531 

Svandal  

SI 

27.6 

16.3 

22 

5 

2 

2 

2 

1 
1 

1376 

Gd 

20.4 

13.8 

22 

5 

2 

2 

1 

0 

1 

533 

Ursholmen  

U 

21.1 

10.1 

22 

4 

2 

2 

2 

0 

1 

111.  Ströiiisån. 

1178 

Håvelnnd  

Hf 

30.0 

16.5 

22 

6 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

534 

S 

14.7 

9.2 

22 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

112.  Euuiugdals- 

ulveii. 

565 

Äspelundcu  

Es 

24.0 

19.  i 

18 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

S  t  a  t  i  011 

Ncdcrliörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

m 
s 
B 
B 

to  

StöraU 
pä  24  tim. 

nederbörd 

SnO 

t 

o. 
5 
B 

9 

* 

mm 

mm 

dag 

5  0.1 

^1 

2  5|5  0.1 

2  U.  1 

Gottlands  län. 

117.  Ootthciiisåii. 

541 

Tin+tlp 

B 

6.5 

2.3 

22 

4 

3 

0 

0 

n 

yj 

2 

539 

R 

17.7 

8.2 

21 

8 

5 

1 

0 

0 

w 

1420 

\C  Q  1 1  n  n 

Kg 

32.0 

20.2 

21 

9 

1 

1 

0 

118.  Snoderåii. 

1104 

Hs 

17.4 

6.0 

21 

6 

5 

1 

0 

0 

2 

G.  Övriga  Gottland. 

535 

Gottska  Sandön  .  .  . 

G 

54.0 

34.0 

21 

8 

6 

3 

1 

0 

3 

536 

Fårö  

F 

51.9 

29.7 

21 

8 

4 

2 

2 

0 

1 

2 

540 

Östergarn  

Ö 

14.4 

3.7 

21 

7 

3 

1 

0 

0 

1 

3 

544 

Hf 

12.3 

4.5 

23 

8 

5 

0 

0 

0 

2 

542 

St.  Karlsö  

K 

10.8 

6.5 

22 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

537 

Visby  

V 

30.8 

12.7 

21 

8 

6 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

1155 

Tingstäde  

T 

27.0 

21.0 

21 

3 

3 

1 

1 

0 

0-25  mm 
ZS-50  • 

50-100  ■  ' 

lOO-ISO  •  ^=  5» 
150-200   '  I 
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STATENS    METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA  ANSTALT 


NEDERBÖRDEN  I  SVERIGE 


Årgång  3.    Del  II.  8. 


Augusti  1921. 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  nederbör- 
den i  augusti  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.   2  innehåller  uppgifter  från  698  stationer  rö- 


rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.l  mm,  1  mm, 
5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyetema 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företa- 
gits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 

Medel- 

Procent 

Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 

Medel- 

Procent 

Län 

nederbörd 

av  den 

Län 

nederbörd 

av  den 

mil 

mm 

normala 

mil 

mm 

normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

463 

158.0 

212 

115 

147.5 

171 

>       ,  mellersta    >     .  . 

319 

174.0 

245 

48 

37.4 

54 

j       ,  nedre         >     .  . 

273 

106.2 

161 

68 

35.5 

63 

Västerbotten,  övre        »     .  . 

231 

192.6 

235 

99 

116  6 

139 

>        ,  mellersta »     .  . 

190 

203.2 

254 

30 

82.7 

124 

>       ; ,  nedre       >     .  . 

169 

88  9 

120 

65 

111.0 

141 

Jämtland   

516 

173.7 

200 

48 

107.3 

148 

Västernorrland  

255 

121.0 

155 

49 

167.3 

170 

197 

81.0 

100 

Värmland  

193 

124.1 

131 

Kopparberg  

300 

118.8 

137 

Skaraborg  

85 

138.3 

163 

91 

124-3 

134 

Norra  Alvsborg  

66 

136.6 

146 

68 

83.0 

102 

61 

172-3 

156 

Uppsala  

53 

51.8 

68 

Göteborgs  och  Bohus  .... 

50 

110.9 

128 

Stockholms  stad  och  län  .  .  . 

79 

39.9 

59 

32 

21.5 

37 

Södermanland   

68 

65.6 

92 

Östergötland  

110 

100.8 

137 

Hela  riket 

4  392 

185.2 

172 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  augusti  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

W 

a> 

c+- 

o 

pr 
g_ 
5' 

cc 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

a. 

B 
B 
» 

po 

zn 
TT 

0 

B 
B 

CD 
•-3 

Namn 

W 

CB 
rt- 
CD 
O 

W 

E. 
S' 

09 

m 

0 

B 
B 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

09 

CD 

o. 

b' 

E 
p 

'j: 

pr 
p 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

^1 

§5  |älO 

mm 

mm 

dag 

^0.1 

äl 

^5 

^10 

^0.1 

1385 
1384 
1 

1390 
1194 

1440 
12 

1189 
19 
20 
21 
24 
547 
25 

1199 
1112 

1311 
45 
1283 

1279 

597 
3 
4 
5 

598 
6 

1392 
1237 
11 
1240 
1110 

14 
15 
17 
22 
23 
1377 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
35 

Norrl 

1.  Torneälv. 

Kopparäsen  .... 
Riksgränsen  .... 

Abisko   

9.  Luleälv. 

Njnonjesberget   .  .  . 

13.  Piteälv. 

20.  Skellefteälv. 

Merkenes  

Jäckvik   

Vnonatjviken  .... 

28.  Unieälv. 

Norrbot 
1.  Torneälv. 

Jakkasjärvi  .... 
Svappavara  .... 

Karesuando  .... 

4.  Kalixälv. 

Gällivare  

Mnorjevara  

9,  Luleälv. 

Porjas  

Ligga  

Jokkmokk   

Jntrgijaur  

Murjek  

DOtt 

Bj 
Ks 
Ri 
Sd 
Ao 

Su 
Ja 
Ns 
N 

Q 

Ta 
Pe 
Lu 
Na 

Kb 

Bs 

Ms 
Jk 
V 

Am 

tenj 

Be 
Ki 
Ji 
Sa 
La 
K 

Kx 
So 
Ge 
Mo 
Sn 

Po 

Lg 

Hö 

R 

Nr 

Tr 

J 

Jg 

Ks 

Va 

Pu 

M 

Ng 

ens 

145.6 
139.5 
131.5 
153.0 
111.3 

12(;.5 
159.6 
113.0 
234.1 
157.7 
155.0 
195.9 
178.6 
219.9 

145.5 
145.6 

135.4 
179  6 
157.0 

175.8 

3  läi 

171.2 
222.1 
172.6 
214.1 
17U.7 
134.7 

186.1 

213.8 
193.5 
81.7 

i 

164.6 
167.7 
231.3 
167.H 
153.7 
192.7 
189.8 
171.8 
166.5 
1-16.4 
231.9 
134.3 
93.5 

län. 

35.5 

21.8 
24.1 
31.3 
23.0 

35.6 
40.0 

26.8 
20.1 
25  3 
19,8 
34.7 
41.2 

16.6 
19.6 

20.0 

22.2 
16.6 

35.8 
1,  n 

27.0 
41.4 
33.1 
40.6 
25.6 
27.7 

88.5 

25.3 
24.6 
9.6 

40.5 
48.8 
35.9 
31.6 
39.1 
34.4 
28.1 
31.6 
20.7 
3<J.6 
20.1 
17.6 

ÖVl 

4 
4 
4 

8 
26 

9 
5 

4 

5 
26 

4 
27 
25 

26 
26 

9 
9 

13 
30 

lellei 

4 

26 

4 

4 
15 

4 

26 

4 
4 

6 

25 
24 
•^& 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
30 
30 
27 

•e  d 

24 

26 
24 
26 
27 

21 
19 

21 
22 
20 
21 
17 
18 

26 
21 

24 
23 
27 

20 

fsta 

14 

27 
22 
20 
23 
23 

22 

21 
17 
17 

14 
16 
20 
19 
24 
17 
22 
19 
16 
19 
17 
16 
14 

ele 

18 

21 
21 
20 
15 

19 
17 

17 
20 
17 
19 
16 
13 

22 
18 

16 

18 
21 

17 

d€ 

14 
16 
19 
19 
15 
17 

18 

18 
17 

16 

13 
13 
18 
17 
17 
15 
19 
16 
13 
16 
16 
15 
14 

n. 

9  4 

11  4 

12  3 

7  4 
6  3 

6  4 

13  3 

15  9 
12  7 

11  6 

12  10 
10  6 

10  9 

11  6 

11  7 

10  7 

13  9 
13  8 

12  7 

3len. 

11  7 

12  7 
10  7 

13  9 

12  6 
10  5 

13  6 

14  7 
14  8 

8  0 

5  1 
10  7 
13  8 

9  7 

10  7 
12  8 

11  7 
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1230 
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13.  Piteälv. 

17.  Åbyälv. 

Stormyrheden  .... 

18.  Byskeälv. 
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20.  Skellefteälv. 

Glommerträsk    .  .  . 
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1.  Torneälv. 
Junosuando  .... 

3.  Snngisän. 

4.  Kalixälv. 

Kompelusvara  .... 
Storkölen   
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6.  Vitån. 

Högsön   
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Bodträskån  
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Degerbäckeu  .... 

Holsvattnet  .... 

K.  12—13. 
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CO 
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[38.  ÅngrerinaniilveiiJ 

1137i  Klimpfjäll  Kl 


1202 
582 
1206 


Blaikliden  Bl 

Silverherg  Si 

Avasjö  I  Av 


147.0 
230.4 
221.8 
223.8 


22.5 
49.5 
43.1 
42.1 


7  1  21 

30  I  24 

7  1  16 

30  '  21 


5  I  O 

9  O 

9  I  O 

10  O 


—  1 
4 

3 
13 


30.  Oreälv. 

1265  Kroks.]  ö  .... 

34.  Gideälv. 


Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skellefteiilv. 

I 

1430!  Jobannisberg,  Berget  . 
1263'  Jobannisberg,  G-ården 
46l  Malä  


28.  UmeiilT. 

1402  Vallträsk  

53  Sten  sele  

575  Jaktfors  

1.3it4  Sadiliden  

5761  Ulvoberg  

577!  Norrby  

578  Bäverträsk  .  .  .  , 
580  Nordanäs  .      .  .  , 

54  j  Sorsele  

1395  Bergvattnet  .  .  , 
1393|  Bjurfors  

1396  Binråkcr  


581 
1437 
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55 
56 


63 
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1201 
1203 
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^yjo.  ii 

ov.o 

oU 
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1 
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8 

4 

0 

0 

0 

0 
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17 

10 

5 

3 
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0 

0 

3 

H 
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15.5 
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13 

7 

4 

3 

0 

3 

Jämtlands  län. 


1219 
12G7 
66 
1215 
1266 
1208 
1454 


Västerbottens  län,  nedre  delen. 


I  550 
1452 

18.  Byskeälv. 

Myrbcden  

Bvske  

Mn 
Be 
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86.8 

23.4 
4.3.3 
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31 
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16 
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9 
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4 

6 
2 
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19.  K.^greälv. 

Dalliden  

20.  Skellefteälv. 
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13 

8 

5 

0 
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K.  21-22. 
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15 

5 

4 

0 

48 
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43.5 

22.7 
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2 

0 

49 
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L 

65.4 
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50 
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B 

55.7 

20.2 
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Stora  Fjäderägg    .  . 
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8t — 211273.    Statens  Meteorologish-hydrografiska  anstalt.    Årsbok  II. 
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1341 
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1232 
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Älghallen  { 

Lövberga  
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Välådalen  

Toswäsen  
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Östersund  

Östersund  III  ...  . 
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Svarthön  

Gnnuarsvattnet  .  .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjden     .  .  . 
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42.  Ljungnn. 

Ljungdalen  .  .  .  .  , 
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34.  Gide  älv. 
Högbränna  .... 

K.  34-35. 
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36.  Moälven. 

Mo  
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K.  36—37. 

Skag  

K.  37  -38. 
Nordvik  

38.  Åii^ernianälveii 
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Granberget 
Rossön 
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Multrå  .  . 
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K.  88—39. 
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Härnösand  .  .  . 


81 


sr, 

8ö 
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89 
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K.  39  -40. 

Tynderö  

40.  Indalsälven. 

Oxsjö  
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41.  Selångersån. 

Sidsjö  

42.  Ljungan. 
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Ä  Uf;e 


Nordaiisele  .  .  . 
Häljum    .  .  .  . 

K.  42—43. 

Bremö  


44.  Ilnniiångersåu. 

Gäddtjärnsäsen  .  .  . 


44.  Hnrmångcrsåii. 

Franshanimar  .  .  .  . 
Strömsbruk  
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45.  Dclåiigersån. 
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0 
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15 
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31.9 

30 

19 

16 

8 

3 

0 

V 

81.9 

21.7 

26 

18 

14 

6 

1 

0 

Bf 

56.1 

11.0 

26 

14 

11 

4 

1 

0 

Gt 

128.3 

28.9 

30 

15 

14 

9 

4 

0 

—  5 


2i  1 
-I  2 
1  2 
3 
1 
2 


Station 


Namn 


68.0 

10.3 

26 

14 

13 

6 

1 

0 

8;<!.6 

17.5 

29 

19 

10 

7 

3 

0 

1 

77.6 

16.0 

29 

15 

13 

6 

2 

0 

79.3 

17.0 

29 

16 

14 

5 

3 

0 

0 
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Stcnegård    .  .   .  . 
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Bergvik    •  .  .  .  . 

K.  48—49. 
Storjungfrun  .  .  . 

K.  49-50. 

Norrsundet  .... 

61.  Testeboåu. 
Katrineberg    .  .  . 

K.  51-52. 

Hälsan  

62.  G.avleåu. 

Botjärn  

Sälpsjönäs  .  .  .  . 
Mackmyra  .  .  .  . 
Gävle  

K.  52—63. 

Eggegrund  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Grönsinka  .  .  .  . 
Gysinge  


Kopparbergs  län. 


Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1     hagel  1 

1    dimma  | 

I      åska  1 

mm 

mm 

dag 

gO.l 

21 

g5 

§10 

20.1 

St 

110.1 

23.5 

30 

16 

13 

8 

4 

0 

— 

— 

1 

Sv 

112.1 

22.0 

12 

20 

15 

9 

4 

0 

Or 

1086 

25.5 

12 

15 

10 

8 

5 

0 

4 

1 

Bk 

»8.6 

19.2 

29 

20 

11 

6 

4 

0 



4 

2 

S 

67.6 

9.7 

6 

17 

13 

6 

0 

0 

— 

— 

— 

No 

72.8 

15.9 

29 

17 

13 

5 

2 

n 
u 

3 

K 

98.2 

15.5 

12,29 

14 

13 

9 

3 

0 

— 

2 

H 

53.7 

11.8 

12 

16 

12 

3 

1 

0 

1 

Bt 

109.9 

19.5 

25 

17 

14 

8 

3 

0 

8 

1 

Gu 

86.0 

20.2 

12 

16 

13 

8 

3 

0 

M 

54.1 

14.1 

12 

13 

10 

3 

2 

0 

G 

49.1 

9.4 

29 

15 

13 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

Ä 

40.4 

7.5 

13 

15 

11 

2 

<^ 

0 

1 

Gr 

78.5 

21.9 

13 

12 

12 

3 

0 

1 

Gg 

50.4 

17.8 

12 

10 

9 

3 

1 

0 

48.  Ljusnan. 

1342 

Ulvsjö  

U 

176.2 

31.6 

25 

19 

16 

8 

2 

6 

1 

62.  Wavleåu. 

103 

Ko 

68.3 

20.0 

12 

9 

8 

7 

^ 

0 

53.  Dalälven. 

108 

Storsätern   

Sb 

130.0 

29.8 

6 

18 

13 

8 

6 

3 

623 

Klötningen  

147.1 

24.0 

29 

12 

12 

11 

9 

2 

4 

109 

Särna  

S 

14->.7 

21.1 

25 

23 

14 

10 

5 

2 

1 

1 

0 

114-,' 

Hållstugan  

Hå 

126.9 

2.0.3 

29 

10 

10 

8 

5 

1 

5 

110 

Älvdalen  

Ä 

132.2 

23.0 

25.29 

17 

11 

9 

5 

0 

3 

112 

Ö.stanvik  

Ö 

120.3 

36.2 

29 

20 

12 

6 

5 

0 

113« 

G råtbäck   

Gr 

1^3.6 

45.2 

29 

14 

14 

9 

6 

] 

4 

1 

111 

Mora-Noret  

M 

141.7 

27.0 

29 

16 

14 

10 

6 

0 

2 

113 

Rättvik  

R 

98.7 

27.2 

£0 

10 

10 

7 

5 

0 

715 

Leksand   

Ld 

124.0 

;i5.o 

29 

15 

14 

6 

0 

0 

5.5;i 

Insjön  

I 

113.9 

32.8 

29 

18 

13 

5 

5 

0 

1 

1154 

Gördalen  

G 

150.7 

23.8 

30 

14 

14 

11 

7 

3 

1149 

Storbron   

Sr 

201.6 

34.1 

29 

17 

15 

12 

8 

2 

114 

Giunrlforsen  .... 

Gg 
Tj 

153.7 

•29.5 

25 

13 

12 

10 

6 

1 

116.'^ 

Tjärn  val  len  

111.5 

22.1 

15 

11 

11 

7 

5 

2 

2 

115 

Tninstrand  

Tr 

1.52.9 

25.0 

29 

19 

14 

9 

7 

2 

116 

Malung  

Mg 

116.2 

28.7 

29 

12 

11 

8 

4 

0 

1229 

VakerKkogen  .... 

Vn 

131.0 

42.0 

29 

15 

14 

9 

4 

0 

1 

12ö8 

Johaniiisholm  .... 

J 

114.0 

25.8 

29 

13 

13 

7 

5 

0 

H03 

Överborg  

B 

11.3.6 

34.3 

29 

17 

12 

7 

5 

0 

1 

1 

12v!ö 

Närsen  

Nä 

138.0 

30.4 

29 

19 

15 

8 

6 

0 

1 

724 

Finsthögst  

Fi 

121.81  21.8 

29 

18 

15 

8 

6 

0 

2 

1 

89 


Tab.  2.  Nederbörd  under  augusti  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nnmmer 



W  a   TTi  n 

Xl     oi    Ul  il 

Beteckning 

ca 
B 

Största 
pä.  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1     hagel  1 

1    dimma  | 

77 

is 

mni 

mm 

dag 

ä  0.1 

äl 

§5 

a  10 

§  O.I 

117 

Rönndaleu  

Rn 

107.0 

25  3 

12 

17 

12 

8 

4 

0 

1 

— 

2 

1343 

Sågniyra  

Sa 

127.2 

28.6 

29 

20 

13 

8 

4 

0 

— 

3 

2 

120 

Grvcksbo  

Go 

117.8 

29.8 

12 

17 

12 

7 

5 

0 

— 

3 

1 

121 

Falun  

F 

103.1 

34  6 

12 

\l 

12 

7 

2 

0 

0 

2 

3 

122 

Vasslio  

V 

30.7 

12 

15 

12 

5 

3 

0 

1 

1456 

Ra 

00.  1 

27.1 

lo 

11 

5 

3 

0 

— 

1 

562 

Id 

115ä.5 

22.3 

12 

17 

7 

5 

0 



1 

123 

Ulvshyttan  

Un 

80.3 

31.0 

12 

9 

8 

6 

4 

0 

— 

— 

— 

124 

Stjärnsund  

Sd 

ny,5 

22.7 

12 

18 

12 

4 

1 

0 

Solbacken  

So 

80.6 

5i6.6 

12 

13 

11 

6 

o 
O 

0 

Cl 

iQ 

3 

Leknäs   

Ls 

70.2 

23.5 

12 

17 

13 

i 

2 

0 

A 

4 

61.  Mälaren-Norr- 

ströui. 

169 

Cii*^  TI  ffAoti oro* 

Ml  ail^couuig     •    .    .  > 

Gb 

yo.5 

23.5 

12 

14 

14 

5 

3 

0 

1 

1180 

Skattlösberg  .... 

Sk 

29.6 

29 

1 R 
10 

13 

8 

5 

A 

0 

1 

1 

187 

Nyliaiiimar  

Nr 

95.3 

20.8 

12 

18 

12 

6 

3 

0 

1 

188 

Hällsjön  

Hs 

88.5 

23.7 

12 

16 

12 

6 

3 

0 

1 

189 

Läriibo  

Lo 

80.3 

26.7 

12 

17 

14 

3 

2 

0 

1 

1169 

Lövmarken  

Lö 

86.8 

36.1 

12 

17 

11 

5 

3 

0 

5 

4 

108.  Vänern-Göta- 

Slv. 

1145 

Storhögen   

Sh 

m.i 

30.5 

25 

19 

14 

7 

4 

0 

448 

fredriksberg  .... 

Fr 

141.7 

36.7 

29 

18 

12 

7 

6 

0 

1 

445' 

Tyngsjö  

Ty 

110.8 

27.2 

29 

18 

13 

6 

4 

0 

2 

1242 

Dravsen  

Or 

122.0 

23.4 

29 

18 

14 

8 

5 

0 

2 

Örebro  län. 


61.  MSlnreii-Norr- 
ström. 


150 
571 
14h 
152 
153 
154 
155 
157 
15.-^ 
159 
160 
163 
I  572 
I  161 
11243 

1 1150 
173 
175 

176' 

|1320 
1337 


S  örby  torp 
Bäckedalcn  . 
Svartå  .  .  . 
Hasselfors  . 
Törntorp  .  . 
Kronoberget 


r<ickelsjö  .... 
Bånghro  .... 
Galfismedshyttan 
Spjutsjöfallet  .  . 
Dalkarlsberg  .  . 
Kullatorp    .  .  . 


67.  Vättern-Molala- 
ströui. 

j  241  Äspa   

I  24'i  Askersund  

;1170  Hagaberg  

1291:  Ammeberg  

274  Mariedam  

600!  Gryt  Gr 


Sö 

156.3 

26.5 

6 

18 

15 

8 

5 

0 

3 

3 

Bä 

1-J3.8 

21.3 

29 

21 

17 

11 

6 

0 

3 

sa 

127.7 

1().6 

12 

18 

17 

12 

5 

0 

Hf 

120.4 

17.3 

6,  29 

17 

14 

10 

6 

0 

2 

T 

146.1 

20.7 

12 

19 

18 

10 

6 

0 

3 

1 

Kr 

141.^ 

10.2 

29 

19 

17 

11 

7 

0 

5 

Lk 

133.4 

22.3 

29 

15 

14 

11 

4 

0 

7 

3 

R 

129.1 

25.!t 

12 

13 

13 

10 

5 

0 

5 

Bo 

llO.o 

17.9 

16 

16 

15 

10 

5 

0 

4 

3 

Ä 

117.5 

25.8 

12 

17 

12 

4 

0 

3 

2 

Ö 

117.4 

44.5 

12 

18 

12 

] 

3 

0 

0 

4 

3 

Sb 

104.6 

25.4 

12 

18 

14 

4 

0 

1 

S 

113.0 

31.0 

12 

16 

15 

8 

4 

0 

'Äl 

125.5 

43.6 

12 

18 

12 

6 

5 

0 

Si 

lOLO 

30.9 

12 

15 

14 

6 

3 

0 

B 

86.1 

18.8 

12 

19 

14 

5 

2 

0 

2 

Gs 

97.7 

23.8 

12 

15 

14 

7 

2 

0 

1 

Sp 

93.1 

19.8 

12 

16 

15 

6 

2 

0 

9 

2 

D 

117.S 

16  3 

12 

19 

15 

9 

6 

0 

1 

2 

K 

107  5 

23.3 

12 

14 

13 

8 

4 

0 

1 

Km 

116.5 

41.1 

12 

17 

3 

0 

6 

1 

Ha 

120.3 

39.0 

12 

16 

11 

7 

4 

0 

Kn 

116.8 

37.1 

12 

20 

14 

6 

4 

0 

0 

1 

1 

Aa 

146.8 

27.6 

12 

19 

0 

A 

154.6 

28.8 

12 

19 

17 

8 

1 

0 

-0 

0 

3 

Ax 

130.1 

45  7 

12 

15 

15 

2 

0 

3 

4 

i 

145.8 

32.7 

12 

18 

16 

1 

6 

0 

4 

M 

152.9 

46.0 

12 

16 

16 

9 

4 

0 

4 

Gr 

116,8 

37,5 

12 

17 

13 

8 

3 

0 

2 

Station 


Nederbörd 


A  o  tal  dagar  med 


Nnmmer 

Namn 

Beteckning 

CQ 

0 

B 
B 

80 

m  m 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

BDÖ 

B- 

o. 
a 

SK 

W 
t» 

mm 

dag 

g  O.I 

^1 

55 

5  10 

iO  1 

108.  Väiieni-Göfa- 

iilv. 

459 

Grythyttehcd  .... 

(i 

103.6 

20.4 

12 

17 

13 

8 

4 

0 

3 

1 

1321 

Älvestorp  ... 

Ap 

93.2 

19.3 

12 

18 

13 

7 

2 

0 

1322 

Blankafors  

Bl 

107  9 

18.7 

6 

18 

15 

6 

5 

0 

2 

467 

Mosscrud  

Mr 

111.7 

17.5 

12 

19 

17 

10 

4 

0 

1 

1 

1382 

Kedjeåsen  

Kj 

139.1 

26.8 

6 

18 

17 

10 

5 

0 

1 

3 

469 

Karlskoga  

Kg 

138.2 

22.9 

25 

20 

18 

11 

? 

0 

1 

1292 

Ostervik  

Ds 

127.8 

17.0 

14 

19 

17 

10 

0 

4 

5 

472 

Degernäa  

De 

136.6 

15.5 

29 

19 

19 

11 

5 

0 

4 

3 

Västmanlands  län. 


1350 


53.  Dalälven. 

Runhällen  .... 


51.  Täninaräu. 

1463  Östervåla  


1398 
183 

1358 
185 

136  j! 
18H 

1359 

1443 
62(; 
191 

1217 
Ut3 

13.57 

im\) 

1353 
iy5 
19f) 

1352 
781 
197 

1351 
354 
201 


61.  Mälaren-Norr 
ströui. 

Jädersbruk  . 
Riddarhyttan 
Bernshammar 
Färua    .  . 
Gisslarbo  . 
Lisjö    .  . 
Jämmertuna 
Lindsved  . 
Fagersta  . 
Kärrgruvan 
Kol  bäck  . 
Mölutorp  . 
Alderstugan 
llörusjöfora 
Sätrabrunn 
Skultuna  . 
Västerås  . 
Norrby  .  . 
Tärna   .  . 
Tomta  .  . 
Morgongåva 
Hyvlinge  . 
Skattmansö 


Rn 

71.9 

20.5 

6 

14 

11 

5 

0 

_ 

1 

2 

Öa 

50.8 

15.9 

6 

17 

10 

3 

2 

0 

- 

1 

1 

Jd 

103.6 

29.7 

12 

15 

13 

7 

4 

0 

4 

R 

107.9 

36.2 

12 

13 

10 

7 

5 

0 

Bh 

96.8 

33.0 

12 

10 

10 

6 

4 

0 

jl 

Fn 

91.5 

30.5 

12 

14 

12 

3 

0 

Go 

93.6 

17.8 

11 

12 

U 

7 

4 

0 

1 

L 

101.6 

33.8 

12 

16 

12 

5 

3 

0 

1 

5 

J 

106.1 

35.(t 

12 

16 

13 

8 

3 

0 

I 

Ld 

106.9 

33.0 

12 

14 

7 

3 

0 

1 

F 

86.2 

27.5 

12 

11 

3 

0 

K 

87.8 

30.0 

12 

12 

10 

1 

3 

0 

1 

Kb 

M 

89.3 

32.8 

12 

14 

11 

5 

2 

0 

_ 

_ 

3 

A 

86.6 

33.6 

12 

11 

9 

5 

3 

0 

Hf 

68.4 

24.8 

12 

9 

8 

4 

2 

0 

Sb 

84.4 

20.0 

9 

13 

11 

5 

4 

0 

1 

Sk 

95.9 

31.2 

12 

16 

14 

8 

2 

0 

2 

V 

72.4 

22.0 

12 

16 

10 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

N 

79.2 

23.9 

12 

16 

11 

3 

3 

0 

2 

Tä 

73.4 

19.6 

12 

16 

10 

4 

3 

0 

2 

? 

T 

73.7 

21.9 

12 

14 

11 

5 

2 

0 

1 

Mo 

51.2 

12.0 

12 

10 

4 

3 

0 

1 

He 

55.0 

19.3 

12 

10 

8 

3 

2 

0 

S 

56.4 

14.7 

29 

14 

8 

4 

2 

0 

53.  Dalälven. 

1291  Västanå  


Uppsala  län. 


Vs    43.41   8.6i  29  1  16    1]     3     O     O  I—  2  4! 


131 
132 


54.  Täniuarån. 

Väsby  

Strömsberg  .... 


Vb  I  47.41  15  6  6  1  9 
S    I  67.4  17.9  12  I  14 


8     3     1      O  3 

8     6     2  0   


K.  54-55. 


134  Björn 


Bf  !  48.7    8.7!  29    13    11     5     O     O  !— U  li 


66.  Olandsåu. 


1371  Husby 
138l  Gimo 


H  4U.4  22.5  27  5 
G      52.0  15.6  29  12 


4  3  10 
8     4  10 


—  3 


9Ö 


Tab.  2.   Nederbörd  under  augusti  1931. 


station 

Nederbörd 



Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ty 
p 

K 
CD 

dimma  1 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

>  0  1 

21 

i  10 

g  0.1 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1363 

Gumlösa  

Gu 

94.9 

25.5 

29 

19 

11 

3 

3 

0 





5 

I27t5 

Säbyholm  

Sm 

61.5 

22.5 

29 

11 

10 

3 

2 

0 

— 

2 

2 

203 

Örbyhus   

Ö 

57.4 

13.7 

29 

12 

9 

5 

2 

0 

2 

2U5 

Drälinge  

D 

50.7 

18.3 

29 

12 

7 

4 

1 

0 

— 

— 

2 

1323 

Österby  

Ös 

60.8 

15.3 

6 

13 

q 

A 

o 

yj 

Vuttholma  

V 

506 

16.2 

29 

15 

6 

5 

1 

0 

— 

1 

X 

2 

207 

U 

51.3 

19.5 

29 

15 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

3 

208 

F 

53.9 

18.(1 

29 

14 

9 

4 

2 

0 

3 

209 

Ut 

48.8 

19.9 

29 

15 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

3 

Stockholms  län. 

K.  54-56. 

136 

Orskär  

1 1  1 

o 

in 

7 

2 

0 

— 

— 

2 

i 

56.  Olaudsåii. 

1207 

B 

50.2 

19.4 

29 

12 

4 

1 

0 

— 

— 

2 

K.  56-  57. 

140 

TJ 

67.1 

21.2 

29 

12 

7 

4 

3 

0 

— 

— 

1 

139 

Harg  

Hg 

43.4 

15.8 

29 

12 

a 
o 

1 

X 

0 

— 

— 

1 

57.  Skeboström. 

141 

Ls 

45.5 

15.4 

29 

12 

8 

3 

2 

0 

— 

K.  57-58. 

742 

V  0 

TtO.V 

9 

3 

0 

— 

— 

1 

58.  Broströmiiieii. 

1324 

J 

^48.0 

til 

59.  Norrtäljeån. 

142 

R 

64.9 

18.5 

29 

15 

12 

3 

2 

0 



— 

K.  59-60. 

144 

P 

37.5 

9.9 

29 

10 

9 

3 

0 

0 

— 

— 

145 

Ö 

34.9 

8.1 

29 

13 

9 

3 

0 

0 

— 

— 

2 

60.  Åkerström. 

146 

28.5 

13.2 

29 

10 

8 

2 

1 

0 

2 

K.  60-61. 

224 

Svenska  Högarna  .  . 

Sh 

19.7 

10.5 

26 

10 

5 

1 

1 

0 

4 

563  Lillsved  

Li 

26.4 

10.4 

29 

5 

5 

2 

1 

0 

2 

147 

Experimentalfältet  . 

E 

43.2 

20.4 

29 

15 

8 

2 

1 

fi 

u 

0 

1 

220 

Ss 

26.8 

13.1 

29 

10 

8 

1 

1 

0 

61.  Mälareu-jNorr- 

ström. 

1399 

Sa 

51.2 

21.5 

29 

12 

8 

3 

2 

3 

211 

Vallstanäs  

Vs 

52.9 

20.4 

29 

16 

11 

2 

2 

599 

Vibynäs  

V  b 

43.4 

22.2 

29 

7 

0 

1 

217 

Norsborg  

N 

47.3 

15.8 

29 

11 

11 

2 

1 

0 

1 

1277 

1  Sv 

42.1 

14.7 

29 

13 

8 

3 

1 

0 

3 

2 

219 

i 

44.9 

15.2 

29 

■  16 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

K.  61-62. 

221 

Farsta  

iF 

1  29.6 

9.0 

29 

14 

7 

2 

0 

0 

5 

:  223 

1  Gf 

!  21.6 

8.0 

!  26 

9 

6 

1 

0 

0 

1 

Station 


Nederbörd 


N  a  m 


0 

B 
B 


62.  Tjresåu. 

1192|  Fagersjö  Fa 

K.  62-63. 

1.^64  Västerhaninge     .   .  .  i  Ve 

22oi  Hammar  j  H 

143.^1  Berga  j  Be 

Nynäs  j  Na 

Landsort  i  L 

Viad  I  Vi 


226 
227 
228 

559 1  Södertälje  1  SI 


36.0 


31.K 

40.9 
35.4 
32.9 
21.5 
30.2 
45.8 


Antal  dagar  med 


Största 
på.  24  tim.l 


nederbörd 


mm  dag 


^0.1  ^1  ^5  U  10  2  0.1 


10.4 


8.0 
9.8 

15.1 
7.5 
4.1 
9.0 

13.8 


29  I  13 


29 
29 
29 
6 

27 
5 
29 


13 
13 
8 
9 

14 
7 
12 


12 


9 
9 
6 
8 
7 
7 
12 


Södermanlands  län. 


1424 
168 
1327 
1222 
216 
1366 


61.  Mälareu-Norr- 
ström. 

Stora  Snndby  .  . 
Eskilstuna  .  .  . 
Strängnäs  .  .  . 
Åkers  styckebruk 
Mariefred  .  .  . 
Taxinge-Näsby  . 


230  Åda 


817 


233 
127» 

2.35 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 


238 


1326 


63.  Trosaåii. 


K.  63-64. 

Sulsta  


6.5.  Kyköpiuj^såu. 


Barksäter  . 

Bie    .  .  .  . 

Högtorp   .  . 

b^len  .  .  .  . 
Hedenluuda 

Solbacka  .  . 

Valinge  .  . 
Nyköping 


66.  Kilaäu 

Ålberga  .... 


K.  66—67. 


Tomta 


65.  Nyköpiugsåu. 

11221  Kalbo  

K.  68—67. 

1404j  Kolmårdssanatoriet 
239  Hult  


67.  Vättern-Motala- 
ström. 

252  i  Prästtorp  

2M  Kyleberg  

255  Källstad  

264  Olstorp  

266  Rinna  

1251  Klockarp  


:_!  9' 


-:-  2: 


1!  1 


st 

75.6 

32.5 

12 

8 

o 

O 

9 

0 

\J 

E 

62.2 

17.7 

29 

15 

12 

4 

2 

0 

— 

2 

Ss 

51.4 

18.1 

29 

17 

9 

3 

1 

0 

2 

1 

Ås 

68.8 

20.2 

29 

13 

9 

4 

2 

0 

M 

47.2 

18.2 

28 

12 

10 

3 

2 

0 

Ns 

62.6 

26.0 

29 

12 

2 

0 



~2 

Å 

42.8 

10.0 

29 

17 

11 

3 

1 

0 

1 

S 

48.1 

11.5 

5 

12 

in 
10 

O 

i 

0 

— " 

— 

Hö 

103.1 

27.0 

12 

18 

1 1S 

7 

i) 

- 

u 

Ba 

94.1 

21.0 

12 

13 

11 

8 

4 

0 

z 

B 

79.9 

19.7 

12 

14 

13 

6 

2 

0 

4 

Ht 

62.6 

20.3 

29 

16 

13 

3 

1 

0 

2 

Fl 

62.6 

21.1 

30 

8 

7 

4 

3 

0 

2 

H 

76.5 

17.2 

6 

17 

12 

5 

2 

0 

So 

610 

18.8 

29 

17 

12 

3 

2 

0 

Va 

74.0 

24.6 

29 

17 

12 

3 

2 

0 

1 

N 

42.4 

13.3 

29 

13 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

Åb 

85.8 

21.1 

5 

14 

10 

2 

0 

3 

K 

46.2 

8.5 

29 

12 

10 

4 

0 

0 

Östergötlands  län 

Ka 

95.3 

17.5 

6 

12 

12 

6 

4 

0 

Ko 

93.6 

32.5 

6 

15 

11 

7 

2 

0 

1 

Ht 

93.2 

18.0 

6 

18 

12 

7 

4 

0 

1 

2 

P 

153.9 

41.7 

12 

17 

15 

11 

6 

0 

5 

Kb 

129.2 

44.6 

12 

14 

13 

8 

\ 

0 

1 

1 

K 

152.6 

40.6 

12 

17 

15 

11 

0 

1 

4 

0 

162.3 

42.7 

12 

14 

14 

10 

6 

0 



R 

148.5 

62.0 

12 

16 

13 

8 

3 

0 

1 

Sk 

85.1 

11.9 

12 

16 

14 

7 

3 

0 

1 
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Tab.  2.  Nederbörd  under  augusti  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

a 
B 

B 

"-I 

K  a  III  u 

n 

CO 

7T 
C 

s 

1? 

j  Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

- 

>  n  1 

=^  U.  1 

- 

1  hagel 

dimma  ] 

äska  { 

Nummer 

N  a  ni  n 

o 
<? 

a 

'« 

Snmmaj 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

1 

1 

— 

1 

_  1 

es 

B  ^ 

5 

' 

mm 

mm 

dug 

£  u.  1 

§  1 

S5 

§10 

mm 

ni  in 

dag 

i  0.1 

é5 

i  10 

^  «j.  1 

854 

V.  Enebv  

E 

1  Q  o 

1  o 

15 

1  O 

ö 

o 

il 

0 

1 

4 

373 

Gödcber^  

(i 

1  0 
1  •JJ.  1 

30.0  3,  24 

Ib 

1 

10 

0 

4 

269 

Ulrika   

U 

1U1.9 

lO.O 

15 

1  o 

12 

Q 

O 

0 

0 



1 
1 

•174 

Ulvahult  

u 

KiJ  1 
IVH.  1 

38.4 

12 

1  7 

1 R 

1  9 

in 

0 

- 

6 

5 

97(1 

Bjärka-bdby  .... 

H.s 

71.6 

13.5 

29 

14. 

18 

8 

3 

0 

3 

376 

Kåreslätt  

Ks 

170.2 

36.8 

12 

18 

16 

12 

7 

0 

3 

271 

Linköping  

Ii 

90.7 

13.5 

19 

16 

7 

5 

0 

0 

1 

4 

377 

Toralidcn  

'['u 

12.3.0 

.34.7 

12 

17 

14 

7 

4 

0 

— 

.3 

1162 

Gröukullu  

G 

1 1  9  (i 

1  1.6.0 

vi!  r. 

18 

10 

(1 

A 

0 



1 

,378 

iiyä  

'ty 

1  9".  o 

40.0 

12 

LO 

lO 

Å 

*x 

0 

— 

— 

4 

272 

Grenslioluieu  .... 

GU 

102.7 

19.8 

12 

20 

13 

7 

4 

0 

— 

379 

Ny 

139.0 

37.7 

12 

16 

15 

11 

.') 

0 

I 

4 

1367 

Samsaln  

s 

154.4 

47.0 

12 

18 

18 

8 

7 

0 

J 

A 
4 

Ool 

Gr 

156.5 

34.7 

12 

15 

14 

11 

5 

0 

J 

276 

Finspång  

114.1 

23.2 

12 

18 

16 

8 

4 

0 

— 

4 

382 

Jiilla  ilyltan  .... 

L 

157.8 

30.4 

12 

19 

17 

11 

6 

0 

2 

3 

386 

T 

187.6 

21.9 

6 

17 

15 

13 

9 

0 

— 

— 

5 

387 

Kf 

172.1 

29.6 

12 

18 

16 

11 

8 

0 

5 

K.  67—68. 

388 

Rudö 

Rd 

196.0 

24.5 

12 

17 

16 

12 

9 

0 

1 

4 

1269 

Göpperstad  

Gd 

54.9 

16.3 

29 

12 

11 

4 

1 

0 

2 

1435 

D 

152.9 

20.5 

29 

19 

18 

9 

8 

0 

2 

2 

7 

68.  Söderköpiugsåu. 

101.  iNissaii. 

1425 

Tvärdala  

T 

62.9 

16.9 

29 

14 

10 

5 

2 

1372 

Dalslund   

Dd 

134.6 

20.3 

29 

13 

12 

11 

6 

0 

2 

K.  6S-69. 

402 

Bäck  

Bk 

189.3 

25.0 

12 

15 

15 

12 

10 

0 

3 

280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

52.7 

11.0 

6 

18 

14 

4 

2 

0 

1 

2 

3 

281 

Häradskär  

Hf 

31.9 

10.3 

13 

9 

7 

2 

1 

0 

Kalmar  län. 

70.  Storåu. 

282 

Adclsnäs  

k 

67.9 

11.5 

29 

12 

11 

6 

1 

0 

1 

07.  Vätterii-Mutala- 

569  Vimmerbv 


Vy    52.6  14.0|  12  |  15    10      3      1      O  — .  5  2 


Jönköpings  län. 


67.  Vätterii-Motalii- 
8tröiu. 

246  Flahult  

247  .lönköpiug  

1331 !  Sjöafall  

1205'  Huskvarna  

1297;  Strandvallen    .  .  .  . 

249  Lyckäs  

250  Åranäs  

1330  Kuotsfcorp  

2581  Lommaryd  

259 1  Herre  stad  

260'  flögemålen  

261 1  NötekuUa  

262l  Åpplehult  

263  Botorp  

294  Askeryd  

265  Romanäs  


74.  Eiiiilii. 


293;  Rödjenäs  .  . 
1405'  Prästknlla  . 

291  Lannaskede 
1182i  Götcstorp 
1123:  Nyabyberg  , 

297  Hässlebv  .  . 


86.  MulTlllll^tAll. 


11721  Granshult 
1371  Dragsnäs  . 


))8.  LuiTiiii. 


367  Skilliugaryd 
.368  Yä«trabv  .  . 


F 

180.9 

34.2 

12 

16 

15 

12 

10 

0 

3 

5 

J 

156.7 

36.5 

12 

16 

15 

11 

6 

0 

0 

3 

4 

S) 

154.7 

40.7 

12 

15 

14 

11 

6 

0 

Hq 

143.9 

32.0 

12 

14 

14 

12 

6 

0 

3 

Sv 

161.8 

33.2 

12 

15 

13 

12 

8 

0 

1 

2 

Ls 

163.9 

32.7 

12 

16 

16 

14 

7 

0 

1 

År 

146.4 

32.3 

12 

15 

15 

12 

5 

0 

Kp 

176.1 

70.4 

12 

15 

15 

9 

6 

0 

4 

Ld 

150.8 

51.6 

12 

15 

14 

11 

6 

0 

6 

Ils 

131.3 

33.5 

12 

16 

13 

10 

0 

2 

H 

159.0 

35.6 

12 

16 

15 

12 

1 

0 

4 

5 

N 

181.9 

.00.8 

12 

16 

16 

13 

7 

0 

Ä 

155.5 

54.2 

12 

15 

15 

11 

0 

3 

Bt 

175.7 

52..S 

12 

13 

12 

12 

0 

7 

A 

148.4 

28.0 

11 

15 

14 

11 

\ 

0 

3 

Rs 

116.5 

45.1 

12 

16 

14 

10 

2 

0 

5 

128.9 

43.7 

12 

10 

10 

9 

4 

0 

3 

Pr 

138.2 

31.3 

12 

14 

13 

11 

4 

0 

3 

Le 

123.1 

43.5 

12 

20 

15 

10 

2 

0 

1 

4 

Gt 

102.8 

18.0 

12 

18 

17 

9 

4 

0 

1 

3 

Ng 

75.9 

13.0 

12 

13 

13 

9 

2 

0 

Hb 

73.4 

11.9 

13 

18 

13 

7 

1 

0 

z 

3 

Gh 

92.9 

17.3 

14 

17 

15 

8 

ii 

0 

1 

2 

D 

95.5 

20.2 

12 

16 

13 

8 

3 

0 

1 

2 

.5 

Sk 

165.1 

30.0 

12 

18 

15 

10 

9 

0 

1 

Vs 

106.2 

30.2 

12 

10 

9 

6 

4 

0 

3 

69. 

11711  Holmbo 


Viiidåii. 


H      61.21 21.21  27  I  13     8      5      2  O 


3  4 


K.  70-71. 


284  Västervik 
12041  Gnnnebo  . 


V  24.1  6.2i  28  ,  14  9  1  O 
Go    21.5I  7.2!  28    10  1  O 

I  I 


O    Cl  11  2 


»    1  ( 


71.  Botorpsströiii- 
men. 

2851  Ogestad  

13831  Björkhult  

570  Tovehult  


K.  72—73. 

290j  Ölands  norra  udde 

73,  Virbutlii. 

1183  Krokshnlt    .  .  .  . 


C» 

50  0 

9.1 

12 

19 

10 

5 

0  : 

0 

2 

3 

B 

29.3 

6.0 

27 

12 

10 

1 

0  ; 

0 

T 

19.7 

3.6 

27 

14 

11 

0 

0  ! 

0 

!i 

2 

B 

K.  73 

1380  Fredriksberg 


74. 


74.  Eiii&u. 

1124|  Ungsberg    .  .  . 
299  j  Ryningsnäs  .  .  . 
1410' Blankaström   .  . 


Un 

5.7 

2.1 

27 

7 

2 

0 

0 

0 

—  3 

Kr 

35.2 

12.0 

la 

10 

8 

2 

1 

(> 

2 

Ull 

23.5 

8.5 

12 

10 

1 

0 

0 

3 

Eb 

22.1' 

10.3 

12 

12 

6 

1 

1 

0 

0  1 

2 

U 

43.8 

14.CI 

13 

10 

3 

1 

0 

  2 

2 

R 

38.0 

12.6 

13 

13 

7 

3 

1 

0 

Bl 

4111 

11.9 

12 

12 

8 

3 

1 

0 

0 

\ 
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Tab.  2.  Nederbörd  under  augusti  1921. 


station 

Nederböi 

fd 

rsta 
tim. 

Antal 

dagar  med 

1  _ 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Snmma 

Stö) 
på  24 

! 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

i      åska  1 

mm 

mm  1 

dag 

g  0.i| 

si! 

-  1 

^  10 

5  0.1 

75.  Alsterån. 

1 

dOl 

TT  o 

58.2 

17.1 

12 

15 

11 

2 

2  i 

0 

f 

91 
O 

Q 
O 

1262 

St 

50.7 

14.5 

12  1 

12 

V 

3 

2 

0 

— 

4 

3 

1255 

Saiidbäckshult  ... 

Sa 

24.4 

10.1 

12 

5 

5  : 

2 

1 

0 

— 

— 

1 

K.  75-76. 

304 

Kapelludden  .... 

Öf 

9.4 

3.8 

13 

3 

0 

0 

0 

— 

4 

2 

K.  76—77. 

j 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

42.7 

12  1 

14 

11 

3 

1 

0 

306 

K 

97  fi 

14.5 

13 

q 

Q 

1 

X 

0 

0 

1 

2 

K.  77-78. 

1 

308 

M 

34.3 

13.3 

13' 

9 

6 

2 

2 

0 

78.  Hag:byåii. 

307 

A 

59.5 

15.7 

12 

12 

11 

3 

2 

0 

1 

2 

2 

K.  79—80. 

310 

Olands  södra  udde 

Ös 

45.4 

11.0 

14 

12 

11 

2 

1 

0 

— 

2 

— 

80.  Lyckebyåu. 

O'!  -t 

311 

Va 

50.8 

16.8 

14 

10 

7 

A 

4 

o 

u 

0 

J 

Kronobergs  län. 

300 

Sävsjöström  .... 

Sm 

81.6 

16.6 

14 

16 

15 

5 

2 

0 

— 

— 

1 

80.  Lyckebyån. 

1125 

G 

74.9 

15.2 

14 

11 

11 

6 

3 

A 

u 

— 

3 

I 

82.  Roiiiieby&ii. 

568 

Lessebo 

L 

90.6 

17.8 

14 

13 

11 

y 

Q 
O 

0 

1 

— 

2 

1 126 

Dängemåla  

D 

78.4 

20.0 

13 

15 

11 

5 

O 

a 

0 

|ll27 

1 

Böket  

F 

84.4 

24.4 

14 

14 

12 

5 

4 

0 

— 

— 

3 

i 

9o.  Juorrnnisuii. 

317 

Hult 

H 

94.0 

21.2 

14 

16 

16 

Q 

O 

o 

o 

0 

2 

318 

T 

84.9 

17.5 

12 

17 

15 

/» 
0 

2 

0 



10 

5 

1373 

Gårdsby  

Gy 

106  7 

22.0 

14 

17 

16 

10 

2 

0 

2 

320 

Växjö  

V 

1024 

25.1 

12 

18 

14 

6 

2 

0 

0 

0 

3 

1254 

Os  

Oi 

1136 

28.2 

12 

18 

14 

8 

2 

0 

1 

4 

1409 

Au 

140.8 

38  8 

12 

21 

5 

!  0 

555 

Ekefors  

Ef 

94.3 

25.7 

14 

18 

14 

5 

3 

:  0 

3 

1 

1 

88.  Hel^eåii. 

!l374 

Hn 

98.7 

30.7 

11 

14 

13 

8 

i  0 

1174 

Lä 

135.1 

20.9 

12 

20 

19 

10 

!  0 

5 

1159 

R 

llLl 

24.0 

14 

12 

12 

7 

1  5 

i  0 

4 

98.  Lng:aii. 

! 

'  380 

1  Bokclid  

Bo 

163.5 

47.5 

12 

19 

1  17 

11 

4 

<^ 

38y 

Lagan   

La 

144.7 

25.0 

12 

19 

!  17 

9 

6 

1 

4 

1  14nnK'0'  

1439 

23.0 

12 

16 

15 

12 

7 

2 

394 

'  Lidhult  

Lb 

174.9 

19.0 

5,  29 

19 

'  17 

12 

8 

0 

'  4 

Station 


Namn 


to 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  äl 


55  g  10 


éO.l 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


Sk  1 136.1 
Sn  144.« 
Lt  !  166.1 


17.0 
22.9 
30.1 


19 
18 
18 


10  6 
12  5 
12  5 


Blekinge  län. 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


K.  80-81. 

Vedeby  .... 
Kuugsholmen  .  . 


81.  Nättrnbyån. 


82.  Roiinebyåii. 

Ronneby   


84.  Bräkneån. 

Hoby  


85.  Mieån. 

Karlshamn  .  .  . 


80.  Mörriiiiisåii. 


K.  86—87. 


87.  Skräboån. 

1173  Käraboda  .... 
325  Jämshögsby    .  .  . 


V 
Kh 

104.3 
95.6 

19.5 
2L8 

M 

112.8 

25.6 

iR 

76.0 

17.0 

iH 

68.6 

1 

1 

20.0 

K 

66.(1 

19.3 

jE 

61.8 

14.6 

Hf 

4.3.2 

] 

15.5 

!  Ka 
'  J 

102.2 
96.9 

21.5 
24.2 

14 
14 


15 


14 


14 


12 
14 


12 


12 


13 


13 


12 


10 


11 
9 


9  i  4 
9  I  4 


11  I   9  1  4 


11 


11 


15!  14 
16  — 


Kristianstads  län. 


K.  86—87. 

1218!  Grundsjön  ;  G 


13.S3 
1256 
326 


329 
330 
1-225 
332 
333 


87.  Skriiboåu. 

Tiönsboda  .... 

Olastorp  

Trolle-Ljungby   .  . 


i.  Uelgeån. 


Kristianstad 


6     3  0 


6     2  0 


5  11:0 


6  110 


3     1  !  O 


1  5 


1'  3 


G 

80.6 

20.0 

14 

13 

12 

5 

3 

0 

1 

1 

L 

124.3 

37.0 

12 

19 

17 

9 

4 

0 

^\ 

01 

1'27.9 

2S.9 

12 

19 

18 

7 

4 

0 

öl 

TI 

78.0 

16.3 

12 

17 

15 

7 

2 

0 

1 

7! 

Hr 

111.6 

20.0 

3 

17 

15 

1 

3 

0 

4 

Hö 

104.7 

17.2 

14 

21 

18 

2 

0 

2 

4 

T 

87.8 

21.6 

12 

16 

12 

0 

K 

90.3 

19.8 

12 

17 

14 

t 

2 

0 

0 

7 

6 

Tp 

87.6 

20.6 

14 

15 

14 

4 

3 

0 

] 

Tab.  2.   Nederbörd  under  augusti  1921. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Namxner 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

p 
— 

\    dimma  | 

åska  1 

mm 

mm  1  dag 

§0.1 

§1 

§10 

2  0.1 

K.  a» — 9,K 

OOi 

Tunbyholm  

Til 

ill 

94.6 

04  1 

16 

12 

8 

2 

0 

33« 

Sandhammaren  .  .  . 

S 

84.« 

21.7 

12 

18 

11 

7 

2 

0 

— 

2 

4 

33y 

B 

89  5 

2U.0 

12 

15 

12 

7 

2 

0 



2 

96.  Rönneåii. 

358 

KoUeberga  

Ka 

141.8 

36.0 

14 

19 

18 

11 

4 

0 

0 

0 

2 

1257 

Kn 

32.4 

14 

19 

18 

11 

4 

0 

1 

3 

361 

Kopparmöllaa  .... 

Ko 

118.0 

36.1 

14 

16 

16 

8 

2 

0 

3 

1428 

Ljaugaakog  .... 

132.0 

36.2 

14 

20 

17 

9 

2 

0 

4 

K.  96-97. 

363 

HaUands  Väderö    .  . 

Hv 

122.4 

30.7 

14 

17 

11 

7 

5 

0 

_ 

2 

364 

Båstad  

Bd 

163.5 

46.7 

14 

20 

15 

9 

5 

0 

3 

98.  Lagau. 

61i) 

Y 

125.1 

26.2 

14 

18 

17 

10 

3 

0 

3 

89.  NybroAn. 


i  340 
1  341 
342 
i  343 
11259 
i  9oö 


I 


346 


347 


K.  89-90. 

Ystad  Y 


90.  Segeåii. 


K.  90—91. 
Ålnarp   


91.  HöjeAn. 


92.  Envliiig'eAii. 


'1244 
1:508 
351 


K.  92-93. 

352;  Barsebäck    .  .  . 


I  353 
iHll 
:1419 


93.  SaxAii. 


övalöv  IS 


98.  La§:an. 

399 

K 

152.6 

.38.5 

14 

Malmöhus  län. 

TJI, 

Hli 

l.-io.4 

oU.o 

14 

100.  Fylleån. 

Ke 

87.4 

19.1 

14 

17 

11 

7 

3 

0 

6 

1160 

Havraryd  

Ha 

253.1 

.30.4 

15 

Y 

76.6 

14.6 

12 

18 

10 

6 

3 

0 

7 

101.  Nissan. 

J 

80.1 

20.8 

3 

20 

11 

6 

2 

0 

1 

403 

Kd 

178.1 

34.3 

15 

T 

85.9 

30.4 

3 

16 

11 

4 

2 

0 

1427 

Oskarström  

0 

221.9 

41.3 

15 

F 

64.0 

21.7 

3 

15 

9 

f 

2 

0 

1 

404 

Halmstad  

H 

138.2 

21.8 

14 

He 

81.« 

27.9 

3 

18 

14 

4 

2 

0 

1 

M 

60.5 

21.7 

14 

14 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

K.  101  102. 

405 

Tylön  

T 

119.5 

23.1 

14 

Sv 

85.9 

23.7 

3 

20 

13 

5 

2 

0 

i 

5 

102.  Siiseåu. 

1166 

R 

222.6 

45.4 

14 

A 

100.5 

31.1 

3 

19 

16 

7 

2 

0 

103.  Ätiau. 

l.^^O? 

Obbhult  

F 

210.3 

29.7 

5 

101.7 

29.3 

1379 

Katrineberg  

Kg 

200.0 

L 

3 

18 

13 

6 

2 

0 

0 

2 

K.  103—104. 

412 

Morups  Tånge    .  .  . 

M 

140.3 

30.6 

29 

Ök 

119.3 

25.6 

14 

18 

14 

10 

5 

0 

1 

4 

413 

V 

107.0 

33.2 

15 

lim 

127.4 

26.7 

14 

20 

7 

3 

0 

Kl 

117.1 

31.0 

14 

18 

17 

6 

3 

0 

1 

3 

104.  Uiiiilafiu. 

414 

Grimeton  

G 

179.3 

50.0 

15 

B 

95.1 

29.5 

14 

20 

16 

5 

2 

0 

3 

K.  104—105. 

1224 

Torpa  

Ta 

159.2 

43.5 

15 

Ts 

139  8 

35.4 

14 

17 

16 

9 

4 

0 

_ 

_ 

3 

K.  107—108. 

Kä 

152.3 

43.0 

14 

20 

17 

10 

4 

0 

418 

N 

120.8 

45.7 

15 

S 

153.6 

40. 8 

14 

19 

17 

10 

4 

0 

1 

4 

423 

Kv 

135.7 

33.7 

15 

Station 


N  il  III  11 


Nederbörd 


a 

i   Ipä  24  tim. 


Största 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


mm   mm  I  dag  2  0.1  §  1  I  §  5  §10^0.1 


BoO  I  5"  ?  »" 


1412 


K.  93-94. 

Landskrona  La  110.2  35.1  13 


17    15     7     2     O  —  — , 


K.  94-95. 

354|  Kullen  K    121.3  40.5  14  ;  13    12     7      5     O  — 


95.  VcgeÄn. 

356}  Knutstorp  Kp  |l42.8i  39.6^  13  '  19    17  i    9      3  O 

96.  Röiiiicåii. 


—  — 1  o 


1129 
1245 
1^58 


Hör 


E 

130.4 

23  3; 

14 

17 

15 

9 

4 

0 

i"  ~:  ^ 

Ek 

127.6 

29.7 

14 

19 

17 

10 

4 

0 

-  1,  5 

Sj 

106.8 

18.1 

14 

16 

15 

8 

4 

0 

1-'— '  3 

Hallands  län. 


20    17    12      8  O 


20  i  — 


—  O 


20    18     8      5  O 


I 

O  1  2 

3 

0;  O  2 


14    20    20   12    10     O  i  1'  6 

I  ■ 


5    15    15 ,  11     9     O  1 


94 


Täb.  2.   Nederbörd  under  augusti  1921. 


station 


B 


Namn 


Nederbörd 


g  I  Största 
S  |på34tim 


mm  mm 


Antal  dagar  med 
nederbörd  sr 


§0.1  äl  éölglO 


Värmlands  län. 


1313 

424 
1316 
1317 
1158 
1314 

426 

427 

428 
1141 

429 
1133 

558 
1413 
1151 
1345 
1177 
1156 

430 
!  431 
•  432 

433 
1163 

435 
1414 
1181 
1275 
1134 
{1152 
'1153 

436 
1388 
1157, 


108.  Viincrii-(TÖ(ji- 
iilv. 

Jiikenäs  

Eksbärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshult  

Amberg  ..... 

Dejefors  

Karlstad  

S.  Viggen  .... 
Lekvattnet  .... 
Lönnhöjden  .... 

Rottneros  

Bäckebron  .... 

Frykfora  

Varpnäs  

BläbärsknllcM  ... 

Nytorp  

Lång  

Mässvik  

Gunnernd  .... 
Lurö  


Adolfsfors  .  .  . 
Noreborg  .  .  .  . 
N.  Orrtorp  .  .  . 
V.  Hungvik  .  . 
Ulverud  .  .  .  . 
Lenungshammar 
Stömne    .  .  .  . 

Björnö   

Kolsäter  .  .  .  . 
Krakstad  .  .  .  . 


11761  Djurskog  .  .  .  . 

625  Snarkil  .  .  .  . 
1429  Spätterad    .  .  . 

444  Rotnäs  

1415  Väse  

445j  Lindäs  

1442!  Laskerad  .  .  .  . 

450  Liljendal  .  .  .  . 

451  Rämmen  .  .  . 

452  Gåsbornshyttau  . 

453  Dalkarlsjöhyttan 
460  Malmbacka  .  .  . 
461'  Motjärnshyttan  . 

1448  Ängebäckstorp  . 
1445  Bengtstorp  .  .  . 
1450  Falkarsed.  .  .  . 

463  Filipstad  .  .   .  . 

1449  Bolhyttan  .  .  . 
1417  Pardixhyttau  .  . 
1319  Gammalkroppa  . 

464  Hornknllen  .  .  . 
556  Storfors   .  .  .  . 

465  Emtfalla  .  .  .  . 


1167 


113.  Glotninon. 

Järpliden  .... 


j  67.  Vättern-Motala- 
ströni. 

1165|  Lindhnlt  


Ls 

92.9 

24.0 

15 

16 

13 

5 

3 

0 

— 

3 

E 

118.8 

28.H 

29 

13 

13 

7 

4 

0 

— 

— 

Kn 

118,6 

31.6 

29 

21 

15 

7 

4 

0 

0 

2 

Mt 

123.3 

33.0 

29 

19 

14 

8 

4 

0 

— 

— 

Mn 

123.8 

20.2 

25 

19 

15 

9 

6 

0 

-- 

1 

Fo 

124.2 

39.7 

29 

17 

14 

8 

4 

0 

— 

7 

Å 

99.8 

19.0 

25 

14 

13 

8 

4 

0 

— 

— 

T» 

129.7 

34.6 

29 

13 

12 

7 

4 

0 

— 

— 

K 

136.0 

29.8 

29 

17 

17 

11 

4 

0 

0 

0 

Vi 

142.0 

28.1 

16 

15 

14 

9 

7 

0 

— 

— 

Lt 

128.7 

30.3 

29 

16 

12 

5 

3 

0 

— 

3 

Ln 

119.6 

28.7 

29 

18 

13 

7 

4 

0 

2 

R 

100.0 

29.1 

29 

K) 

12 

8 

2 

u 

— 

Bk 

114..5  36.6 

29 

13 

13 

7 

5 

0 

— 

Fr 

133.0i29.0 

29 

17 

15 

9 

4 

0 

— 

2 

V 

142.0135.1 

29 

19 

17 

9 

5 

0 

1 

2 

B 

138.1  30.0 

25 

17 

15 

8 

5 

0 

— 

1 

Ny 

124.525.8 

29 

17 

14 

6 

5 

0 

— 

1 

Lg 

120..3  23.2 

15 

15 

14 

10 

5 

0 

— 

— 

M 

129.4|36.8 

29 

12 

11 

10 

5 

0 

— 

— 

G 

98.8  16.4 

29 

15 

12 

9 

4 

0 



— 

Lf 

101.9  21.9 

29 

16 

12 

9 

2 

0 

— 

3 

Hö 

104.1  23.7 

29 

13 

12 

7 

4 

0 

— 

5 

A 

118.3131.2 

13 

14 

11 

8 

4 

0 

— 

2 

Ng 

104.9130.5 

13.28 

11 

10 

5 

3 

0 



— 

0 

130.5i31.C 

16 

15 

15 

9 

6 

0 

— 

— 

Hk 

94.7 

22.6 

29 

16 

14 

5 

4 

0 

— 

4 

U 

158.1  36.6 

14 

17 

11 

8 

5 

0 

3 

Lh 

150.9  32.0 

15 

16 

13 

7 

6 

0 

— 

— 

St 

137.3:30.5 

29 

13 

12 

8 

5 

0 

— 

— 

Bö 

139.5132.2 

29 

16 

15 

7 

5 

0 

— 

3 

Kr 

129.4128.0 

14 

14 

13 

7 

4 

0 



Kd 

152.7 

33.8 

15 

13 

13 

10 

3 

0 

8 

»i 

113.7 

25.0 

14 

11 

10 

9 

4 

0 

— 

1 

No 

100.5 

29.0 

29 

10 

10 

7 

4 

0 

— 

1 

Sp 

126.1,22.5 

25 

17 

15 

9 

4 

0 

1 

Rt 

143.8 

25.0 

29 

17 

16 

10 

6 

0 

— 

Ve 

116.(;j21.3 

29 

13 

13 

10 

4 

T  : 

116.6|l5.9 

1  R 

1  A 

Q 

O 

7 

§ 

u 

1 

,  La 

107.3120.9 

29 

14 

14 

9 

3 

0 

— 

1 

,  Ll 

131.8 

35.2 

29 

16 

12 

9 

5 

0 

Rä 

148.7 

34.0 

29 

15 

IJ 

6 

1  Gb 

112.6 

19.2 

29 

17 

14 

8 

5 

0 

1 

•  Da 

139,8 

23.0 

15 

14 

Ii 

0 

n 
u 

'  Ma 

168.4 

42.0 

29 

14 

13 

10 

8 

0 

Mo 

117.9 

56.1 

29 

14 

12 

6 

1 

0 

1  Än 

119.7 

24.3 

15 

13 

12 

9 

6 

0 

1 

Be 

93.4 

14.5 

29 

16 

16 

8 

3 

0 

3 

Fa 

129.9 

34.4 

29 

13 

13 

9 

5 

0 



F 

116.3 

20.6 

29 

18 

13 

9 

6 

0 

7 

Bo 

134.0 

27.5 

29 

17 

16 

10 

6 

0 

Pa 

168.6 

43.4 

28 

15 

14 

9 

7 

0 

Ga 

llO.s 

18.3 

12 

18 

15 

8 

5 

0 

H 

114,7 

16.7 

12 

20 

16 

10 

5 

0 

'I 

Sf 

106.5 

15.2 

15 

13 

12 

8 

7 

0 

_ 

Em 

159.8 

19.1 

25 

20 

18 

11 

7 

0 

J 

97,7 

21.1 

16 

17 

13 

6 

4 

0 

3 

Skaraborg 

•s  län. 

163.3 

19.1 

6 

]9 

17 

11 

10 

0 

4 

st 

201.2 

22.1 

12 

14 

14 

14 

13 

0 

Station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


240|Vaberget  .   .  . 
2451  Lilla  Flittered 
1305  Domneberg  .  . 


473 
474 
475 
47G 

1381 

1.370 
477 
478 
479 

1253 
482 

1406 
484 
485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 
496 


108.  Vänevn-Göta- 
iilv. 

Tolsgården  .... 

Gnllsp&ng  

Sjötorp   

Borliali  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlnnda  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärder  .... 
St.  Ekeberg    .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Råtenäs  


Älvsborgs  län. 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 
21140 
417 
1295 
21175 


103.  Älran. 

Önnarp  

Ulricehamn  .  .  .  . 

Axelfors  

Mörkö  

Tranemo  

Uddebo  

Astafors  


105.  Viskau. 

Läugared  .... 

Boråa  

Rydal  

Häggärda  .... 
Öxabäck  .... 

Haby  

Linhult  .... 


420 
1446 
422 


439 
1447 
143-' 
1020 

443 


10«.  Rolfsån. 

Hällered  

Hnlta  

Gräbbeshult    .  .  . 


108.  Tänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Bräcke   

Håvreström    .  .  .  , 

Bäckefors  

Vänersborg  


Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

1 

» 

mm 

ram 

§0.1 

^  1 

§5 

g  10 

§0.1 

1 

— i 

V  D 

148.6 

26.0 

12 

18 

17 

10 

6 

0 

n 
D 

3 

ort 

155.1 

20.5 

12 

17 

15 

12 

7 

0 

5 

Ti 
V 

172.8 

37.0 

25 

16 

16 

14 

7 

0 

4 

T 
1 

169.1 

24.6 

6 

18 

16 

11 

7 

0 

5 

Gl 

123.4 

17.7 

12 

17 

16 

9 

4 

0 

4 

op 

106.1 

15.4 

6 

17 

15 

9 

3 

0 

■t 
1 

1 

X>I 

144.5120.6 

29 

15 

15 

9 

7 

0 

•> 
O 

1 

R 

118.8 

16.6 

12 

14 

14 

10 

5 

0 



3 

Va 

85.7 

1 

1 

G 

126.9114.9 

12 

18 

17 

13 

3 

0 

0 

137.815.8 

3 

16 

16 

12 

6 

0 

1 

4 

Kl 

14.5.7 

17.5 

27 

16 

16 

11 

9 

0 

Sd 

155.1  18.7 

15 

18 

17 

12 

8 

0 

2 

132.0  24.6 

29 

16 

16 

10 

4 

0 

3 

i  Hp 

128.8  16,0 

14 

17 

16 

13 

5 

2 

1 

H 

120.7  16.2 

15 

16 

15 

11 

4 

§ 

2 

Ha 

145.0  21.1 

15 

16 

16 

11 

8 

0 

1  Md 

151.7  37.5 

29 

16 

14 

10 

6 

0 

4 

E 

134.825.7 

29 

17 

15 

11 

6 

0 

8 

2 

V 

159.234.8 

29 

17 

14 

12 

7 

0 

1 

3 

s 

128.1  25.2 

29 

17 

15 

9 

6 

0 

2 

Kg 

125.9  22.1 

29 

16 

16 

11 

5 

1 

Eg 

127.8121.6 

15- 

17 

17 

9 

5 

0 

0 

o 

1  s 

126.9|21.8 

15 

16 

15 

9 

6 

0 

0 

0 

2 

Tg 

122.1119.8 

29 

13 

13 

10 

5 

i  0 

1 

Ss 

115.6'21.6 

29 

13 

!  13 

11 

3 

■  0 

1 

Öp 

150.7 

18.5 

30 

16 

15 

11 

7 

0 

3 

u 

156.7 

21.7 

5 

16 

14 

11 

8 

0 

0 

0 

7 

A 

170.7 

27.4 

29 

16 

15 

12 

7 

0 

4 

M 

169.2 

24.5 

15 

18 

15 

13 

8 

0 

1 

6 

4 

Tr 

175.6 

23.5 

29 

18 

16 

12 

8 

0 

0 

1 

3 

Ub 

177.3 

26.6 

29 

17 

16 

12 

8 

0 

0 

0 

2 

Å 

175.5 

28.6 

29 

17 

16 

12 

7 

0 

0 

0 

3 

Ld 

1.53.2 

19.6 

30 

16 

15 

11 

\ 

0 

_ 

7 

3 

B 

172.6 

26.0 

5 

17 

15 

11 

0 

0 

0 

1 

R 

181.0 

28.1 

15 

18 

16 

12 

6 

0 

2 

5 

3 

Ha 

1763 

24.5 

5 

17 

15 

10 

9 

0 

3 

Ö 

184.2 

28.4 

15 

17 

16 

10 

9 

0 

4 

Hy 

162.8 

2«.7 

15 

15 

15 

9 

8 

0 

1 

2 

Lt 

200.4 

40.0 

15 

16 

16 

10 

8 

0 

1 

Hl 

180.6 

23.2 

15 

16 

16 

11 

8 

0 



Hu 

169.5 

24.7 

15 

14 

14 

10 

8 

0 

G 

163.1 

40.5 

15 

17 

13 

8 

5 

0 

3 

Kn 

120.8 

31.4 

29 

12 

10 

6 

4 

0 

4 

8 

Be 

125.9 

27.1 

29 

15 

11 

8 

4 

0 

0 

5 

2 

Hm 

145.4 

30.5 

14 

16 

13 

9 

6 

0 

Bf 

158.9 

34.2 

15 

13 

10 

8 

7 

0 

1 

V 

92.3 

18.8 

29 

14 

11 

7  , 

3 

0 

0 

B 

1 

Tab.  2.   Nederbörd  under  augusti  1921. 
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Station 


Nederbörd 


CG 

a 
B 
B 


Största 
1)124  tim. 


ram  dag 


Äutai  dagar  med 


nederbörd 


4  0.1 


1306 
499 
503 
506 
507 
510 

1198 
512 
513 
514 


1135 


Hjttlkvarn  .... 

Koberg  

Kilanda  

Olovstorp  .... 

Vårgärda  

Upplo  

Kvarnabo  

Öjared   

Flöda  

Hålan  

112.  Eimiiigdals- 
älven. 

Gunnesbjn  


Hj 

K 

Ka 

O 

Vg 

Uo 

Kv 

Öd 

F 

Hn 


117.7 
148.4 
164.7 
111.6 
131.0 
129.7 
155.5 
137.4 
128.4 
160.0 


132.4 


17.8 

32.7 

48, 

215.5 

20.6 

37.2 

45.0 

29.3 

31.5 

40.2 


32.4 


14 


13  10 


^  1    §  5  ^  10 


g  0.1 


Göteborgs  och  Bohus  län. 


520 


K.  107-108. 


Vinga 


108.  Väueru-Göta- 
älv. 

501  Hjärtum  

505  EUesbo  

1436j  Jonsered  (Nybygget)  . 
519  Göteborg  


521 
522 


K.  108—109. 


Pater  Noster 
Säby    .  .  . 
523;  Bråttkärr  . 
5<i4i  Måeeskär  .  . 
1081  Simmersröd 


K.  109-110. 

1185  Kristineberg   .  . 


j       K.  110-111. 

1136  Heden  

528  Hällö  

530  Väderöbod  .  .  . 

531]  Svandal  .... 
1376|  Gissieröd  .... 

533i  Ursholmen  .  .  . 


1178 
534 


111.  Ströiiisån. 


Håvelnnd 
Strömstad 


112.  Eniiiu^dals- 
älveii. 


S  t  a  t  i  ou 


Namn 


Nederbörd 


0 

B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


mm  '  mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


§0.1  Ul 


;0.1 


SnO 


i  0.1 


a-ler. 

I» 


Gottlands  län. 


541 


1104 


535 
5:56 
540 
544 
542 
537 
1155 


Vf 

149.2 

59.1 

29 

14 

12 

6 

6 

0 

1 

1 

2 

H 

0 

— 

1 

E 

178.5 

58.0 

29 

14 

13 

8 

5 

0 

1 

1 

Jo 

146.1 

322 

15 

16 

15 

10 

5 

0 

1 

0 

2 

G 

121.5 

22.7 

29 

14 

13 

8 

5 

0 

0 

1 

1 

P 

69.3 

11.3 

24 

13 

13 

6 

3 

0 

Sä 

90.6 

18.3 

27 

13 

12 

8 

3 

0 

1 

Br 

95.3 

18.7 

5 

11 

11 

6 

5 

0 

2 

2 

Mf 

80.3 

26.2 

29 

12 

9 

6 

2 

0 

1 

1 

Si 

115.7 

19.7 

29 

16 

14 

7 

5 

0 

2 

K 

111.1 

31.0 

29 

14 

11 

6 

6 

0 

5 

3 

He 

102.2 

24.8 

29 

15 

11 

7 

5 

0 

3 

3 

Hö 

83.6 

32.3 

29 

11 

10 

5 

2 

0 

1 

V 

92.3 

30.5 

29 

13 

10 

7 

4 

0 

1 

SI 

116.8 

25.7 

28 

12 

11 

8 

6 

0 

Gd 

144.7 

37.0 

29 

13 

11 

7 

6 

0 

2 

2 

U 

100.4 

20.5 

29 

14 

11 

8 

5 

0 

1 

Hf 

141.4 

25.8 

14 

16 

11 

9 

7 

0 

1 

4 

S 

96.2 

19.4 

14 

14 

11 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

Es 

95.2 

30.1 

291 

12 

12 

6 

3 

0 

0 

0 

2 

117.  Gottlicinsån. 

Buttle  

B 

24.7 

5.9 

26 

8 

6 

1 

0 

0 

1 

R 

26.1 

;  8.7 

5 

10 

7 

2 

0 

0 

Kg 

22.6 

5.0 

26 

10 

7 

1 

0 

0 

118.  Siioderåii. 

Ha 

24.3 

6.4 

25 

12 

5 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

G.  Övriga  (xottlaud. 

Gottska  Sandön  .   .  . 

G 

24.5 

7.C 

26 

10 

7 

1 

0 

0 

1 

Fårö  

F 

24.3 

7.0 

7 

11 

6 

2 

0 

0 



1 

Ö 

23.4 

5.5 

13 

11 

7 

1 

0 

0 

2 

1 

Hf 

25.0 

7.5 

26 

8 

6 

2 

0 

0 

3 

1 

St.  Karlsö  

K 

10.9 

3.5 

13 

7 

4 

0 

0 

0 

2 

V 

17.7 

3.9 

26 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

T 

12.7 

8.6 

27 

5 

2 

1 

0 

0 

Nederbörd  i  augusti. 


Stockholm  1921.  F.  A.  Norstedt  &  Söner. 


STATENS    M  E  T  E  O  R  O  L  O  (11  S  K  -  H  Y  I  )  R  O  Cl  R  A  F  I  S  K  A     A  N  S  T  A  L  T 


NEDEKIiÖRDEN  I  SVKRKJK 


Arffåns  3.    Del  II.  9. 


So|)t.firil)cr  1921 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  nedeibördcii 
i  september  länsvis,  med  Norrbottens  och  Väsicrbottenf; 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  A.lvs- 
horgs  och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.    2  innehåller  uppgifter  från  698  stationer  rö- 


rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 
5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.l  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsövcrsikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  sti-eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företa- 
gits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


Län 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 


Medel-  Procent 
nederbörd    av  den 
mm  normala 


115 

26.7 

48 

48 

18.5 

41 

68 

12.5 

30 

99 

28.7 

53 

30 

18.2 

40 

65 

38.7 

75 

48 

40.0 

81 

49 

31. .3 

51 

193 

29.fi 

48 

85 

20.8 

38 

66 

31.1 

47 

61 

36.0 

51 

50 

32.1 

54 

32 

19.2 

49 

4  392 

36.4 

72 

Norrbotten,  övre  delen 

>  ,  mellersta  » 
»       ,  nedre  » 

Västerbotten,  övre  » 

>  ,  mellersta  » 

>  ,  nedre  > 

Jämtland  .1  

Västernorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

Örebro  

Västmanland  

Uppsala  

Stockholms  stad  och  län  . 

Södermanland   

Östergötland  


463 

46.7 

117 

319 

25.8 

61 

273 

29.0 

64 

231 

46.2 

100 

190 

27.4 

58 

169 

31,6 

58 

516 

70.9 

137 

255 

41.9 

80 

197 

24.1 

51 

300 

36.4 

67 

91 

22.9 

40 

68 

18.G 

37 

53 

20.5 

46 

79 

20.1 

46 

68 

18.3 

39 

110 

21.3 

45 

Jönköping  

Norra  Kalmar  

Södra  Kalmar  

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Älvsborg  

Södra  >   

Götcborgri  och  Bohus  .  .  .  . 
Gottland  

Hela  riket 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  september  1921. 


station 


B 

B 


Namn 


Nederbörd 


CO 

s 

B 


Största 
')ä  24  tim. 


mni  mm  dag 


Alltal  dagar  med 


nederbörd 


0.1  ä  1^5  ^10 


lO.l 


Norrbottens  län,  övre  delen. 
1.  Torneälv. 


1385  Björkliden  . 
1384|  Kopparäsen 
1  Riksgränsen 
1390'  Stordalen  .  . 
1194'  Abisko     .  . 


9.  Liilcälv. 


1440 

12 

1189 

Njuonjesberget    .   .  . 

19 

20 

21 

24 

547 

25 

1199 
1112 


1311 
45 
1283 


1279 


13.  Piteälv. 


N.  Bergnäs  

20.  Skellefteiilv. 


Merkenes  

Jäckvik   

Vuonatjvikcu  .  .  . 

28.  Uiiieälv. 

Adolfström  .  .  .  . 


597  Bergfors  .  . 
Kiruna  .  .  . 

4  Jukkasjärvi 
Svappavara 

598  Lannavara  . 
Karesuando 


1.  Torneiilv. 


4.  Kalixälv. 


1392  Kalixfors  . 

ärvi 
Gällivare  . 
1210  Muorjevara 
1110  Skrö ven  . 


1237  Sontojä 
11 


9.  Luleiilv. 

14  Porjus  Po 

15  Ligga  

17  Ilögträsk  .... 
22  Randijaur  .  .  . 
23Nautiiaur    .  .  . 

1377  Tårrajaur  .... 
27  Jokkmokk  .  .  . 
28,Juggi.iaur .  .  .  . 
29  Koskats  .... 


30 
31 
34 


VuoUeriin 
Pnottaurc 
Murjek 


35'Näsberg 


irx.O 

23 

19 

13 

4 

1 

5 

Ks 

111.4 

17.7 

23 

28 

17 

10 

4 

9 

Ri 

135.5 

21.7 

27 

22 

18 

10 

5 

10 

1 

Sd 

27.0 

13.7 

27 

14 

7 

1 

1 

4 

Ao 

23.2 

9.5 

27 

12 

6 

1 

0 

3 

Su 

77.5 

15.1 

3 

18 

15 

5 

2 

2 

Ja 

7.1 

1.2 

23 

9 

2 

0 

0 

1 

Ns 

67.0 

N 

63.0 

18.1 

23 

13 

10 

5 

2 

4 

Q 

29.0 

4.4 

28 

14 

12 

0 

0 

3 

9.8 

30 

2 

7 

5 

0 

0 

0 

Pe 

37.8 

9.0 

5 

13 

12 

2 

0 

2 

Lu 

21.2 

5.7 

14 

12 

i 

1 
1 

U 

Na 

34..3 

8.6 

13 

18 

1  r\ 
lU 

A 

U 

0 

i 

Kb 

11.5 

3.6 

25 

5 

4 

0 

0 

3 

Bs 

25.  G 

5.11 

22 

16 

7 

1 

0 

4 

Ms 

92.0 

24.5 

22 

22 

13 

4 

3 

10 

Jk 

37.4 

6.2 

22 

13 

13 

1 

0 

4 

V 

24.(3 

3.5 

27 

16 

8 

0 

0 

4 

Am 

23.8 

4.4 

23 

13 

9 

0 

0 

3 

.tens  län,  mellersta 

d( 

jlen 

Be 

31.4 

9.7 

14 

8 

8 

2 

0 

2 

Ki 

47.5 

17.6 

15 

14 

8 

o 

o 

1 

5 

Ji 

29.8 

6.5 

13 

9 

3 

0 

1 

Sa 

52.3 

19.1 

15 

7 

6 

4 

2 

1 

La 

33.6 

12.8 

28 

13 

6 

2 

1 

8 

K 

31.1 

8.1 

1 

16 

9 

2 

0 

3 

Kx 

44.(5 

12.8 

15 

6 

6 

5 

1 

2 

So 

29.5 

11.2 

9 

9 

8 

2 

1 

3 

Ge 

17.8 

3.5 

2 

11 

7 

0 

0 

3 

Mo 

25.5 

5.5 

12 

8 

8 

2 

0 

4 

Su 

8.2 

1.9 

!  10 

6 

5 

0 

0 

2 

Po 

16.7 

3.9  11 

11 

8 

0 

0 

5 

Lg 

18.6 

8.:5 

2 

5 

4 

1 

0 

0 

Hö 

53.(1 

10.0 

1 

11 

8 

5 

1 

7 

R 

15.4 

2.9 

I  28 

10 

7 

0 

0 

1 

Nr 

10.4 

2.2 

2 

15 

4 

0 

0 

G 

Tr 

28.2 

18.7 

1  14 

5 

4 

1  2 

1 

0 

J 

21.0 

4.H 

1  14 

13 

7 

0 

0 

1 

Jg 

22.0 

5.2 

14 

18 

7 

1 

0 

3 

Ks 

12.6 

4.1 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

Vu 

20.4 

4.8  27 

11 

7 

0 

0 

Pu 

32.8 

12.6!  14 

10 

8 

1 

1 

1 

M 

23.2 

7.1 

'  10 

9 

6 

2 

0 

1 

1  Ng 

13.2 

5.'_ 

13 

5 

1 

1  0 

4 

1 

2  O 


Oi  O 


1— 

O  01 
■i— 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

vt 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

äl 

^5 

g  10 

äO.l 

13.  Piteiilv. 

1285 

Jn 

17.2 

7.4 

13 

3 

3 

0 

0 

17.  Äbyälv. 

548 

Stormyrhcdeu  .... 

St 

24.G 

7.7 

13 

10 

8 

1 

0 

7 

1 

18.  Byslieälv. 

549 

Allcjanr  

A 

22.9 

5.6 

7 

6 

6 

1 

0 

2 

20.  Skcllcfteälv. 

1287 

Hedberg  

He 

30.2 

8.4 

28 

9 

6 

3 

G 

2 

1 

551 

Glomraerträsk    .   .  . 

Gl 

11.6 

2.5 

25 

7 

7 

0 

0 

4 

Norrbottens  län,  nedre  delen. 


624 
1234 
1235 
7 


1236 

1238 
1239 
1241 
546 
1466 

1340 
1472 


131— 
2 


O  O 


32 
36 
37 
38 
O  1312 
39 


1439 
42 


1.  Torueälv. 

Juuosuando     .   .   .  .Ju 

Kaunisvara  j  Kv 

Apua  j  Aa 

Matarengi  i  Ot 

Haparanda  i  II 

1 

3.  Saiigiisåii. 

Lappträsk  Lt 


4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .  .  .  . 
KompclQSvar.i  .  .  . 
Storkölen  ... 

Morjärv  

Setliolnien    .   .  . 

G.  Yilån. 

Högsön  .... 


7.  Riiiioå. 

Bcrglunda    .   .  . 


Si 

Kp 

S 

Mo 

Se 

Hn 

Ba 


9.  Lulcälv. 

Bodträskåu  Bo 

Övre  Svartlä  ....  Sv 
Degerbäckeu   ....  D 
Sandträsk  !  Sk 


Holsvattnet 
Boden  .  .  . 


Ho 
Bn 


K.  12-13. 

Öjcbyn  Öb 

PiteS  j  P 

K.  13-14.  i 

Rödkallen  [Rf 

15.  Hokåii. 


I      18.  Byskeälv. 

1230!  Haralideu  .... 


25.5 

7.1 

1 

11  1 

7 

7 

1 

0 

2 

38.3 

7.3 

27  j 

10 

8 

5 

0 

3 

1 

50.6 

13.5 

13 

15 

10 

4 

1 

4 

1 

25.0 

10.0 

13 

B 

5 

2 

1 

1 

38.9 

9.1 

13 

13 

9 

4 

0 

2 

1 

2 

li 

31.5 

7.8 

13 

9 

8 

3 

0 

0 

1 

39.3 

14.0 

15 

8 

7 

3 

2 

2 

41.5 

11.8 

14 

9 

9 

3 

1 

3 

1 

1 

44.2 

9.0 

13 

11 

8 

4 

0 

0 

1 

3 

24.0 

7.1 

13 

10 

7 

2 

0 

0 

3 

4 

25.6 

6.7 

27 

11 

7 

2 

0 

0 

26.8 

5.9 

13 

11 

7 

1 

0 

0 

2 

1 

9.5 

1.9 

12 

10 

4 

0 

0 

0 

4 

39.4 

14.0 

1 

9 

G 

3 

i 

2 

25.8 

10.2 

14 

11 

6 

2 

0 

21.6 

9.8 

14 

9 

5 

1 

0 

0 

21.4 

7.7 

14 

12 

6 

1 

0 

J 

2 

20.2 

6.2 

14 

10 

5 

2 

0 

1 

23.0 

9.5 

14 

7 

7 

1 

0 

0 

26.3 

9.4 

14 

10 

6 

1 

0 

0 

16.0 

4.0 

27 

11 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

33.3 

20.5 

13 

7 

6 

2 

1 

0 

28.1 

18.6 

13 

7 

4 

1 

1 

0 

4 

30.9 

13.0 

13 

9 

i  4 

1 

1 

5 

28. 

52 1  Tärnaby 
573:  Boksjöii 
574^ 
552 
579 


Västerbottens  län,  övre  delen. 

Uiiioälv. 


Abliorrbcrjj 
Tjul  träsk 
Sjöliden  . 


T 

55.4 

13.2 

23 

19 

10 

4 

3 

4 

Bo 

58.1 

18.1 

23 

11 

10 

5 

2 

2 

A 

24.3 

6.0 

15 

6 

6 

2 

0 

3 

_ 

T.i 

53.1 

11.3 

22 

16 

9 

2 

7 

30.8 

6.2 

14 

13 

8 

1 

0 

4 

Tab.  2.   Nederbörd  under  september  1921. 


station 


N  a  III  II 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
B 

JB  

mm 


j       38.  Åugerinniiälreiuj 

11137  Klimpfjäll  t  Kl 

1202  Blaikliden   Bl 

582  Silverberg  1  Si 

1206!  Åvasjö  I  Av 


52.2 
50.1 
37.2 

54.8 


Största 
på  24  tim 

mm  dag 


19.5 
11.9 
ll.G 

12.6 


22 
23 
22 

3 


Antal  dagar  med 


iicdcrliurd 


äO.l  2l 


12 
17 
9 
16 


^5 


i  10 


gO  1 


11430 
11263 
I  46 


20. 


Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

Skellcfteälv. 


Johannisberg,  Berget  . 
Jobannisberg,  Gården 
Malå  

28.  Uineiilv. 


1402  Vallträsk  .... 
53  Stensele  .... 

575  Jnktfors  .... 

1394  Sadiliden  .... 

576  Divoberg  .... 
577'  Norrby  .... 
578;  Bäverträsk  .  .  . 
580!  Nordanås  .      .  . 

54 1  Sorsele  

1395  Bergvattnet  .  . 
1393  Bjnrfors  .... 

1396  Bjuråker  .... 

30.  Öreälv. 

1265  Kroksjö  .... 


1284 


63 
661 
1201 
1203 


M.  Gideiilv. 

Sik  sjö  

38.  Ångrermanälven. 

Maksjöstrand  .... 

Asele  

Häggäs   

Granåsen  


Jg 
Jg 
M 


V 

S 

Ju 

SI 

Ul 

Ny 

Bk 

No 

Ss 

Bt 

Bs 

Bj 


Kr 


Sö 


Ma 
Ås 
Hs 
G 


17.3 
16.0 
23.6 


34.3 
22.5 
38.6 
28.5 
20.4 
25.9 
35.0 
25.7 
25.7 
33.7 
£30.0 
29.4 


39.  ^ 


25.8 


26.3 
19.0 
27.4 
30.5 


7.8 
7.6 

G.  5 


6.3 
4.4- 
6.7 

10.(1 
9.7 
7.1 

11.3 
7.3 
7.5 

11.2 


9.4 


10.0 


6.6 


6.4 
6.7 
6.6 


27 
27 
14 


27 
27 
27 
27 
6 

14 
14 
27 
27 
31 


15 


10 


11 


31 
2 
2 


13 
15 
13 
7 
5 
9 
11 
13 
7 
7 


14 


12 


10 


6 
19 
14 


11 


2  1 


Västerbottens  län,  nedre  delen. 


2 

4  !- 

3  I- 

3  I- 


4  — 
4  — 
1  — 


I 

4 

3  :  o 

5  '  O 
3  — 

1  — 

Ic 

2  — 
2  - 


1  — 


1  — 


18.  Bjskeälv. 

1 

.050 

Myrheden  

Mn 

20.7 

8.9 

14 

6 

4 

2 

0 

1 

1452 

,  Be 

19.9 

5.4 

14 

7 

5 

1 

0 

0 

z\ 

19.  KAgeaiv. 

1231 

Dalliden  

Dl 

26.4 

12.5 

14 

10 

6 

2 

1 

2 

20.  Skellcfteälv. 

1264 

Grönliden  

Gn 

35.7 

20.6 

14 

10 

6 

1 

1 

2 

3 

K.  21—22. 

48 

Bf 

59.1 

23.8 

14 

12 

9 

5 

1 

0 

22.  Måugbyåu. 

49 

L 

56.1 

21.6 

13 

7 

7 

5 

1 

0 

25.  Dalkarlsåu. 

50 

B 

28.1 

6.8 

15,28 

10 

10 

2 

0 

0 

K.  2.5—26. 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

32.4 

19.8 

6 

7 

4 

2 

1 

0 

1 

Station 


581 
1437 

425 
55 
56 


57 


Namn 


Nederbörd 


0 

B 
B 


Största 
pä  24  tim 


Antal  dagar  nied 


nederbörd 


HDÖ  cr 


1219 
12G7 
66 
1215 
1266 
1208 
1454 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
1469 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


28   Uineälv.      \  . 

Tallidcn   Tn  24.9 

Hällnäs   Hä  ^2.5.0 

Kulbäcksliden    .  .  .  j  K  28.9 

Brattby   Br  19.5 

Umeå   U     17 1 


K.  28-25). 

Ilolmögadd  .   .  . 


47.2 


dag  léO.l  él  'éö  é  lOUO.r 


13.2 

10.4 
4.0 
4.9 


14.2 


13 

14 

16,271 
14  1 


28  I  12 


Jämtlands  län. 


38.  Åiigeriuaiiälvcu. 

Lcipikvattnet 

Jormvattnet  . 

Gäddede  .   .  . 

Muusvattnet  . 

Fiskåvattnet  . 

Älghallen     .  . 

Lövberga  .  .  . 


40.  Indalsiilveii. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  

Duved  

Kvarnå  

Vålådalen  

Tossåseu  

Yerkön  

Östersund  

Östersond  III  ...  . 

Törsta  

Svarthön  

Gunuarsvattnet  .   .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjden    .  .  . 

Gisseläs  

Boggsjö  

Bispgården  


42.  Ljiiugnii. 

Ljnngdalen  .... 
Tossåsen,  (Nedgården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljtingå  


48. 


Ljiisuaii. 

95  Ljusnedal  .  .  . 
1212  Backvallen  .  .  . 
1211  Myskelåsen  .  .  . 
1148  Linsäll  .... 
1220  Sto  rhärjeå vallen 
1210  Högen  

96  Nilsvallen   .  .  . 


53.  Ualälveii. 


T  A 

45.5 

23 

14 

a 
o 

A 

t 

a 

D 

1  9 

JO 

71  n 

20.0  22, 27 

Q 
O 

w 
o 

a 
»> 

1 

X 

1  2 

Ijrll 

1  ni  a 

33.7 

24 

9n 

AV 

1 1 

1  L 

7 

4 

Q 

o 

Q 
O 

1 

i. 

0 

Mn 

55.0 

15.0 

24 

9 

9 

5 

1 

2 

1 

3 

Ft 

46.8 

13.8 

23 

12 

7 

4 

1 

0 

Ä 

63.7 

26.1 

3 

13 

8 

2 

2 

3 

— 

2 

La 

34.2 

10.1 

3 

11 

7 

2 

2 

1 

iliQ 

J  ^/  .0 

27.0 

28 

14 

in 

7 
1 

q 

u 

il 

~l 

Aa 

71  a 

25.0 

3 

19 

Q 

u 

O 

Q 
O 

o 

u 

1 

Jl 

ön 

1  41  n 

38.5 

3 

1  fi 

lO 

q 

O 

7 

fl 

O 

n 

Sk 

106.6 

17  5 

22 

16 

10 

4 

7 

1 

101.4 

33.9 

3 

20 

15 

6 

3 

6 

Kv 

128.1 

41.3 

3 

23 

18 

6 

4 

7 

1 

— 

Vd 

113.4 

63.0 

2 

8 

8 

6 

2 

5 

To 

78.3 

45.9 

3 

9 

7 

4 

2 

1 

2 

V 

79.4 

32.0 

11 

7 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

Ö 

67.1 

32.0 

i 

11 

8 

3 

2 

0 

2 

4 

0 

66.7 

33.0 

3 

10 

8 

3 

2 

0 

2 

Ta 

70.2 

33.4 

3 

13 

8 

3 

2 

0 

T 

117.5 

37.1 

3 

12 

11 

7 

4 

6 

Gu 

82.1 

23.4 

3 

13 

12 

4 

4 

1 

2 

Vt 

89.6 

41.0 

3 

11 

11 

3 

3 

3 

R 

72.7 

30.8 

3 

13 

8 

4 

3 

3 

Gi 

62.0 

25.6 

3 

15 

7 

4 

2 

2 

1 

1 

Bo 

58  6 

27.5 

2 

10 

8 

4 

1 

1 

Bp 

21.0 

10.9 

2 

12 

6 

1 

i 

1 

2 

Ln 

52.8 

9.5 

16 

12 

3 

0 

7 

Ng 

45.C 

11.5 

2 

12 

11 

3 

2 

6 

K 

48.9 

20.8 

3 

9 

9 

3 

1 

0 

3 

4 

1 

Ss 

48.7 

27.5 

3 

7 

4 

2 

2 

3 

Nb 

22.6 

5.7 

28 

10 

7 

1 

0 

Sö 

54.7 

28.0 

3 

12 

9 

2 

1 

1 

\ 

L 

41.3 

20.3 

3 

13 

8 

2 

1 

1 

3 

Ll 

42.0 

15.0 

3 

14 

10 

2 

1 

6 

5 

Ba 

63.3 

49.7 

3 

« 

5 

2 

1 

2 

M 

56.1 

29.8 

3 

13 

8 

2 

2 

5 

4 

Li 

2.3.9 

12.0 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

Sh 

76.6 

28.8 

2 

8 

6 

3 

3 

2 

H 

38.1 

15.4 

3 

8 

5 

3 

2 

0 

S 

41.8 

21.2 

3 

11 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

St 

58.4 

31.3 

2 

9 

4 

2 

2 

4 

_ 

3 

_i 

9t — 211273.    Statens  Meteorologish-hydrografiska  anstalt.    Årsbok  11. 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  september  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hage 

dimm 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

i  0.1   gl  söjglO 

g  0.1 

Västernorrlands  län. 


1114 
602 


61 
1179 


62 


72 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


34.   Gide  älv. 

Högbränna   

K.  34—35. 

Kasa  

36.  Moälveii. 

Mo  

Hampnäs  

K.  36—37. 

Skag  

K.  37-38. 

Nordvik  

38.  liigerinanälYeii, 

Östra  Junsele    .  .  . 

Granberget  

Rossön   

Ramsele  

Förse  

Mnltrå  

Björkå  Bruk  .  .  .  . 

K.  38-39. 

Lungö   

Härnösand  


40. 


K.  3J) 

80|  Tynderö  

I 

40.  ludalsälveu. 

Oxsjö 


79 
1268 


81 


83 
85 
1467 

89 


90 


1233 


Lagfors  

41.  Selåugersån. 

Sidsjö  

42.  Ljiiugran. 

Viken   

Äuge 


Nordaiisele  .  .  . 
Häljum    .  .  .  . 

K.  42—43. 

Bremö  


44.  Haniiåii^crsån. 

Gäddtjärusåsen  .  .  . 


44.  Hariiiåii^crsåii. 

1302  Franshanimar  .... 
1247  Strömsbruk  Sb 

4&.  Delåiigersån. 

1246  Norrdala  

93Bjuråker  

48.  LjiiKuaii. 

1119  Föiie  

1301  Västernäs  


Hö 

23.3 

7.6 

6 

9 

5 

2 

0 

0 

1 

K 

26.5 

5.6 

2 

11 

8 

1 

0 

0 

Mo 

21.3 

6.6 

8 

9 

6 

2 

0 

0 

3- 

Ha 

19.5 

6.5 

1 

8 

6 

1 

0 

0 

— 

Sf 

18.8 

5.6 

6 

11 

5 

1 

0 

0 

N 

50.0 

25.1 

3 

10 

6 

2 

2 

0 

— 

—  - 

Js 

41.7 

9.6 

3 

14 

10 

3 

0 

1 

— 

— 

Gr 

30.1 

8.6 

28 

9 

7 

3 

0 

2 

Ro 

43.5 

12.1 

2 

9 

7 

4 

2 

1 

R 

39.6 

11.1 

3 

11 

8 

3 

2 

1 

1 

F 

34.6 

10.6 

3 

11 

9 

2 

1 

1 

— 

M 

27.5 

9.3 

2 

7 

6 

2 

0 

Bj 

31.7 

9.5 

2 

11 

8 

2 

0 

1 

— 

__. 

Lf 

45  6 

3L3 

3 

4 

4 

2 

2 

0 

1 

H 

95.0 

61.5 

2 

10 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

Ty 

55.7 

32.7 

3 

11 

6 

2 

2 

0 

— 

— 

0 

32.6 

1L3 

3 

14 

6 

2 

2 

1 

— 

— 

La 

74.4 

45.5 

3 

9 

8 

2 

2 

1 

Si 

42.9 

28.5 

3 

6 

3 

2 

2 

0 

— 

— 

Vn 

41.1 

18.n 

3 

7 

5 

2 

2 

1 

Ä 

54.5 

28.6 

3 

12 

7 

2 

2 

1 

4 

No 

44.6 

22.9 

3 

10 

8 

2 

1 

0 

1 

3 

V 

564 

33.3 

3 

8 

6 

2 

2 

0 

Bf 

39.0 

16.7 

3 

7 

6 

2 

2 

0 

2 

Gt 

56.6 

37.5 

3 

5 

5 

3 

1 

0 

G 

ävlt 

}boi 

'ga 

län. 

Fr 

33.8 

10.7 

3 

9 

5 

2 

1 

0 

Sb 

39.8 

2n.o 

3 

8 

2 

2 

1 

2 

0 

2 

N 

26.3 

15.6 

2 

5 

3 

2 

1 

0 

B 

18.5 

10.3 

2 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

2 

F 

46.7 

23.0 

3 

9 

4 

2 

2 

1 

1 

31.( 

12.8 

2 

6 

6 

2 

2 

0 

1 

Station 


Namn 


1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
1459 
105 
106 


102 


128 
564 


1342 


Stenegärd  St 


td 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Största 
på  24  tim. 


mm   mm  dag 


§0.1  Ul    ^5  2  10  g  0.1 


Svedåsen 
Ovanåker 
Bergvik 


K.  48—49. 

Storjungfrun  ... 

K.  49—60. 

Norrsundet  .... 

51.  Testcboftu. 

Katrineberg    .  .  . 

K.  51—52. 

Hälsan  

52.  Gavleåu. 


Botjärn  .  . 
Sälgsjöuäs  . 
Gammelstilla 
Mackmyra  . 
Gävle    .  .  . 


K.  52-53. 

Eggegrnnd  .  .  .  . 

53.  Dalälven. 

Gfönsinka  .  .  .  . 
Gysinge  


Sv 
Or 
Bk 


No 


K 


H 


Bt 

Gu 
Ga 
M 
G 


43.0 
30.0 
15.3 


23.6  14.5 


Gr 
Gg 


22.6 


24.8 


21.8 


14.6 


16.7 
12.9 
18.3 
10.6 
13.3 


24.8 


18.2 


29.9 
12.0 
6.8 


17.5 


9.0 


7.7 


7.1 


9.6 
9.3 
8.7 
5.7 
7.0 


7.3 


9.4 


nederbörd 


12 


Kopparbergs  län. 


103 


108 
623 
109 

1142 
110 
112 

1138 
111 
113 
715 
553 

1154 

1149 
114 

116>s 
115 
116 
O  1229 

1288 
603 

122b 
724 


48.  Ljiisuaii. 

Ulvsjö  

52.  Gavleåii. 

Korså  

53.  Dalälven. 

Storsätern  .  .  .  . 
Flötningen  .  .  .  . 

ilarna  

Hållstugan  .  .   .  . 

Älvdalen  

Östaiivik  

Gråtbärk  

Mora-Noret  .  .  .  . 

Rättvik  

Leksand   

Insjön  

Gördalen  

Storbron   

Grundforsen  .  .  . 
Tjärnvallen  .  .  .  . 
Transtrand  .   .   .  . 

Malung  

Vakerskogen  .  .  . 
Joliannisholm  .  .  . 

Överborg  

Närsen  

Finsthögst  .  .  .  . 


u 

42.3 

10.9 

2 

12 

9 

3 

2 

3 

Ko 

12.6 

9.5 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

Ss 

50.6 

18.1 

3 

14 

5 

2 

2 

6 

Sg 

74.9 

35.8 

3 

6 

6 

3 

3 

2 

1 

s 

53.0 

23.5 

2 

9 

6 

2 

2 

0 

0 

5 

0 

Hå 

27.1 

16.3 

2 

4 

4 

2 

1 

0 

i 

Ä 

28.5 

15.3 

2 

9 

6 

2 

1 

0 

Ö 

18.7 

9.2 

2 

7 

5 

1 

0 

0 

3 

Gr 

35.3 

20.4 

3 

5 

5 

2 

] 

0 

M 

17.5 

11.0 

2 

6 

4 

1 

1 

0 

0 

4 

0 

R 

30.9 

10.2 

2 

5 

5 

3 

1 

0 

Ld 

19.(; 

10.0 

2 

6 

5 

1 

1 

0 

I 

24.3 

10.7 

2 

8 

6 

1 

1 

0 

1 

G 

47.6 

17.6 

24 

4 

4 

3 

3 

0 

Sr 

35.1 

o 

0 

Gg 

35.5 

13.6 

2 

4 

4 

3 

2 

0 

Tj 

36.0 

22.4 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

Tr 

37.0 

17.3 

2 

8 

7 

2 

1 

0 

1 

Mg 

19.2 

9.8 

15 

4 

2 

2 

0 

0 

Vn 

34.3 

12.2 

15 

5 

5 

3 

1 

0 

J 

B 

34.0 

13.6 

15 

6 

5 

2 

2 

0 

2 

Nä 

49.1 

18.3 

2 

9 

6 

3 

2 

0 

1 

Fi 

31.0 

12.8 

2 

11 

6 

3 

1 

0 

6 

2 
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101 


station 


Namn 


Nederbörd 


117 

1343 
120 
121 
122 

1456 
562 
123 
124 

1298 

1290 


169 
1180 
187 
188 
189 
1169 


1145 
448 
449 

1242 


Rönndalen 
Sägmyra  . 
Grycksbo  .  , 
Falun   .  . 
Vassbo  .  .  . 
Rankhyttan 
Idkerbcrget  , 
Ulvshyttan  . 
Stjärnsund  . 
Solbacken 
Leknäs     .  . 


61.  Mälareu-Norr- 
ström. 

Grängesberg 
Skattlösberg 
Nyhammar  . 
Källsjön  .  . 
Lärnbo  .  .  . 
Lövmarken  . 


108.  Väuern-Göta- 
älv. 

Storhögen   

Fredriksberg   .  .  .  , 

Tyngsjö  

Dravsen  


Rn 

Sa 

Go 

F 

V 

Ra 

Id 

Un 

Sd 

So 

Ls 


Gb 
Sk 
Nr 
Hs 
Lo 
Lö 


Sh 
Fr 
Ty 
Or 


24.7 
31.6 
35.9 
23.9 
66.8 
17.8 
57.5 
24.4 
10.8 
31.7 
21.5 


56.0 
44.6 
37.5 
32.5 
39.7 
69.2 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


16.5 
13.9 

8.3 
14.9 
30.4 
12.4 
19  5 
11.9 

6.0 
15.7 

7.1 


21.6 
17.-2 
17.0 
9.4 
17.7 
34.0 


52.71  15.7 
43.7  15.2 
32.5  12.5 
49.9  21.2 


2 
2 
3 
2 
15 

Ci 

2 
2 
2 
15 
2 


2 
15 
15 
2 
2 
4 


2 
16 
2 
2 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


i  0.1 


5 
12 

9 
10 

6 

4 
11 

5 


il  g 5  g  10 


snö 


g  0.1 


Örebro  län. 


4 
2 
1 

011 


Station 


459 
1321 
1322 

467 
1382 

469 
1292 

472 


Namn 


108.  Viliiern-Göla- 
älv. 

Grythyttehcd  .   .  . 
Älvestorp    .   .  . 
Blankafors  .... 

Mosserud  

Kedjeäsen  .... 
Karlskoga  .... 

Ostervik  

Degarnas  


61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

150 

Sörbytorp   

Sö 

21.8 

6.2 

14 

9 

5 

2 

0 

0 

2 

571 

Bäckedalen  

Bä 

19.5 

8.2 

14 

11 

5 

1 

0 

0 

148 

Svartå  

Så 

30.6 

8.6 

15 

7 

7 

3 

0 

0 

152 

Hasselfors  

Hf 

30.2 

7.4 

14 

10 

7 

3 

0 

0 

153 

Törntorp  

T 

15.9 

7.4 

14 

7 

5 

1 

0 

0 

_ 

1 

154 

Kronoberget  .... 

Kr 

19.9 

8.3 

14 

10 

3 

1 

0 

0 

2 

1 

155 

Lekeberga   

Lk 

22.1 

5.5 

14 

10 

8 

1 

0 

0 

1 

3 

157 

Riseberga  

R 

18.3 

7.3 

14 

6 

6 

1 

0 

0 

3 

158 

Boxboda   

Bo 

29.5 

7.1 

15 

11 

8 

2 

0 

0 

5 

159 

Älgeata  

Ä 

16.3 

5.1 

15 

9 

5 

1 

0 

0 

6 

160 

Örebro  

Ö 

10.0 

4.2 

14 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

163 

Skrubby  

Sb 

16.5 

6.7 

14 

8 

6 

1 

0 

0 

572 

Segersjö  

iS 

17.5 

4.6 

14 

6 

6 

0 

0 

0 

161 

Äsplunda   

Äl 

10.7 

4.4 

14 

6 

5 

0 

0 

0 

1243 

Sickelsjö  

Si 

10.7 

2.5 

14 

7 

4 

0 

0 

0 

171 

Bånghro  

B 

23.5 

5.4 

2 

7 

6 

2 

0 

0 

1150 

Guldsmedshyttan    .  . 

Gs 

29.8 

13.9 

15 

8 

7 

1 

1 

0 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

Sp 

33.G 

13.6 

11 

7 

7 

3 

1 

0 

5 

175 

Dalkarlsberg  .... 

D 

27.;» 

11.6 

15 

10 

7 

1 

1 

0 

176 

Kullatorp  

K 

24.6 

5.8 

11 

7 

7 

2 

0 

0 

1 

J422 

Km 

22.1 

10.1 

16 

5 

5 

1 

1 

0 

4 

1320 

Hälla  

Ha 

17.4 

7.0 

16 

5 

4 

1 

0 

0 

1337 

Kn 

33.7 

10.0 

16 

9 

6 

3 

1 

0 

0 

2 

0 

67.  Vättern-Motala- 

ström. 

241 

Aa 

24.5 

14.4 

14 

8 

5 

2 

1 

0 

242 

A 

21.6 

8.1 

14 

11 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

i  1170 

Ax 

19.7 

45 

14 

8 

8 

0 

0 

0 

2 

1291 

Å 

24.0 

9.1 

14 

8 

4 

2 

0 

0 

274 

Mariedam  

M 

27.9 

7.7 

13 

5 

2 

0 

0 

1 

600 

Grvt  

Gr 

23.1 

7.0 

13 

't 

5 

3 

0 

0 

1350 


1463 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
62É 
191 
1217 
193 
1357 
1360 
1353 
195 
19ö 
1352 
781 
197 
1351 
1354 
201 


1461 
129 


131 
132 


134 


54.  Tämuaråii. 

Väsby  

Strömsberg  .... 


K.  54-S5. 


Björn 
56. 


1371  Husby 
138  Gimo 


G 

Äp 

Hl 

Mr 

Kj 

Kg 

Ds 

De 


Nederbörd 


CO 

a 
B 
B 


Största 
pä  24  tim. 


Antal  dagar  med 


mm    mm  dag 


28.7 
26  2 
16  4 
38.4 
19.4 
32.3 
22.6 
19.8 


8.0 
6.1 
.3.2 

I. 5.3 
3.8 

II.  6 
6.,H 
7.0 


nederbörd 


äO.l  gl  g5  glO 


2 
2 

10 
2 

14 

15 
14, 15 

14 


9 
9 
9 
11 
11 
6 
7 
« 


2  0.1 


Västmanlands  län. 


53.  Dalälven. 

Runhällen  .... 

51.  Täinnarån. 

Österväla  

61.  Mälaren-Norr 
ström. 

Jädersbrnk  .... 
Riddarhyttan  .  .  . 
Bernshammar  .  .  . 

Farna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertuna    .  .  . 

Lindsved   

Fagersta  

Kärrgruvan  .... 

Kolbäck  

Mölntorp  

Alderstugau  .  .  . 
Hörnsjöfors  .... 
Sätrabrunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva    .  .  . 

Hyvlinge  

Skattmansö  .... 


53.  Dalälven. 

Ytterboda  .  .  . 
Västanå  .... 


Olandsån. 


Rn 

31.3 

20.4 

16 

10 

6 

i 

1 

1 

0 

3 

Öa 

19.5 

6.7 

16 

12 

6 

1 

0 

0 

1 

— 

— 

Jd 

16.5 

4.3 

14,16 

7 

4 

0 

0 

0 

R 

25.1 

11.5 

15 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

Bh 

29.7 

9.7 

15 

6 

4 

3 

0 

0 

Fn 

22.1 

8.9 

16 

5 

5 

2 

0 

0 

- 

— 

— 

Go 

20.6 

10.4 

14 

3 

3 

2 

1 

0 

L 

19.7 

9.8 

15 

7 

4 

1 

0 

0 

— 

3 

J 

13.0 

4.4 

14 

5 

4 

0 

0 

0 

— 

Ld 

11.2 

5.1 

14 

7 

3 

1 

0 

0 

F 

21.3 

8.2 

16 

6 

4 

2 

0 

0 

— 

— 

K 

17.6 

7.2 

15 

5 

4 

1 

0 

0 

z 

Kb 

M 

13.8 

4.9 

la 

0 

0 

0 

A 

6.4 

6.4 

14 

\ 

1 

1 

0 

0 

Hf 

22.8 

8.5 

2 

4 

2 

0 

0 

Sb 

23.0 

10.5 

16 

8 

t 

2 

1 

0 

Sk 

18.7 

7.4 

15 

7 

5 

2 

0 

0 

V 

21.2 

10.6 

15 

9 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

N 

17.6 

6.0 

16 

10 

6 

1 

0 

0 

Tä 

18.9 

9.0 

15 

10 

4 

1 

0 

0 

3 

T 

11.7 

5.8 

15 

6 

4 

1 

0 

0 

Mo 

12.5 

5.3 

16 

6 

4 

1 

0 

0 

He 

10.6 

6.9 

15 

2 

1 

0 

S 

21.3 

14.0 

15 

1 

3 

i 

1 

0 

Uppsala 

läi 

1. 

1 

1 

Y 

15.8 

6.3 

15 

5 

4 

1 

0 

1 

Vs 

19.5 

10.1 

16 

8 

4 

1 

0 

F 

Vb 

11.6 

4  2 

2 

5 

4 

0 

0 

0 

S 

22.2 

7.6 

2 

11 

6 

1 

0 

0 

Bf 

19.4 

9.8 

16 

10 

3 

2 

0 

0 

1 

1 

1  2 

l_ 

H 

18.5 

11. 1 

16 

5 

4 

1 

1 

0 

G 

22.5;  9.2 

16 

10 

5 

1 

0 

0 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma  1 

åska  1 

Nummer 

Jl    TT1  TI 

X\      CL     IXi  XL 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

>  1 

=  0 

>  in 

2  0.1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

21 

§  5 

2  10 

2  0.1 

61.  Mälaren-Norr- 

62. Tyresån. 

10 

0 

1 

ström. 

1 1 Q9 

Fa 

24.2 

10.8 

16 

4 

1 

1 

1363 

Gu 

11.3 

5.6 

15 

10 

5 

1 

0 

0 

— 

— 

— • 

K.  62-63. 

1276 

Sm 

185 

5.0 

16 

9 

6 

1 

0 

0 

•3 

— 

20.1 

9.2 

16 

10 

0 

0 

203 

Ö 

23.7 

6.7 

16 

11 

7 

2 

0 

0 

1.104 

Västerhaninge    .   .  . 

Ve 

4 

1 

Drälinge  

D 

21.8 

9.5 

15 

7 

5 

1 

0 

0 

225 

Hammar  

H 

32.7 

17.3 

16 

10 

5 

2 

1 

0 

2 

1323 

Ös 

20.5 

6.6 

16 

7 

5 

1 

0 

0 

- 

— 

1433 

Be 

23.3 

14.1 

16 

3 

3 

2 

1 

u 

— 

- 

202 

Vattholma  

V 

24.8 

10.2 

16 

10 

D 

li 

1 

0 

226 

Nynäs  

Na 

29.0 

11.9 

13 

9 

1 

u 

207 

U 

28.9 

16.7 

15 

11 

5 

2 

1 

0 

1 

2 

0 

■227 

L 

5 

3 

0 

— 

— 

— 

208 

F 

26.6 

13.9 

16 

9 

6 

2 

1 

] 

228 

Viad  

Vi 

13.0 

5.8 

14 

3 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

209 

Ut 

22.8 

11.6 

16 

10 

5 

1 

J 

0 

1 

j. 

n 

SI 

23.5 

8.2 

16 

IJ 

5 

2 

0 

0 

1 

Stockbolms  län. 

Södermanlands  län. 

K.  54—56. 

81.  Mälareu-Norr- 

ströni. 

136 

Öf 

10.8 

3.5 

2 

8 

4 

0 

0 

0 

1424 

Stora  Sundby  .... 

St 

12.9 

5.9 

13 

3 

3 

1 

(1 

0 

— 

— 

— 

56.  Olaudsän. 

168 

Eskilstuna  

E 

9.3 

3.2 

14 

6 

3 

0 

0 

0 

— 

4 

— 

1327 

Ss 

13.1 

3.9 

14 

11 

5 

0 

0 

0 

— 

4 

— 

1207 

B 

37.9 

19.3 

16 

11 

7 

•2 

1 

0 

1 



— 

1222 

Åkers  styckebruk  .  . 

Ås 

19.6 

5.6 

16 

8 

6 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

216 

Mariefred  

M 

17.9 

6.2 

15 

9 

6 

2 

0 

0 

— 

— 

— 

K.  OD — 0?. 

1366 

Ns 

19.8 

10.0 

16 

9 

5 

1 

1 

Cl 

1 

— 

l^U 

Understen  

U 

6.6 

3.2 

16 

8 

1 

0 

0 

0 

1 

Hg 

14.1 

6.8 

16 

9 

3 

] 

0 

0 

6.S.  Trosaån. 

57.  Skeboströin. 

230 

Åda  

Å 

14.6 

5.6 

14 

9 

5 

0 

0 

— 

1 

— 

141 

T.a 

9,9,  n 

8.3 

Ifi 

g 

6 

2 

0 

0 

K.  63—64. 

v     K7  Kö 

H.  «•  tio. 

817 

S 

13.0 

6.0 

14 

7 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

Vö 

20.6 

10.8 

16 

8 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

6.5.  Nyköpiug^såu. 

58.  Broströiuiiieii. 

233 

Högsjö  

Hö 

22.8 

5.0 

13 

8 

7 

1 

0 

0 

— 

1278 

Barksäter  

Ba 

24.8 

10.1 

16 

7 

7 

1 

1 

0 

1324 

J 

50.9 

23.5 

14 

6 

6 

2 

2 

0 

1 

235 

Bie  

B 

18.7 

5.8 

15 

7 

4 

2 

0 

0 



2 

.  

1441 

Ht 

21.5 

7.3 

16 

10 

5 

3 

0 

0 

— 

— 

— 

59.  Norrtäljeån. 

14U1 

Flen  

Fl 

18.1 

7.4 

16 

5 

4 

2 

0 

0 

30.4 

20.2 

16 

D 

0 

1121 

Hedenlunda  .... 

H 

23.0 

6.3 

16 

7 

6 

3 

0 

rt 
v 





— 

142 

Rånäs   

R 

8 

1 

1 

X 

— 

— 

— 

1403 

So 

20.0 

6.5 

16 

9 

4 

1 

0 

0 

— 

1 

— 

K.  59—60. 

1444 

Va 

24.4 

12.2 

16 

10 

5 

1 

1 

0 





— 

237 

Nyköping  

N 

13.3 

4.8 

14 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

P 

18.7 

7.2 

16 

8 

b 

1 

A 
U 

n 
u 

66.  Kilaåu. 

Östanå  

Ö 

16.1 

4.2 

16 

9 

b 

U 

U 

.0 

Åb 

60.  Åkerström. 

238 

28.0 

14.1 

16 

6 

5 

Q 
O 

1 

0 





— 

146 

K 

16.5 

10.4 

16 

4 

3 

1 

1 

fl 

0 

K.  66—67. 

12.1 

14 

4 

0 

0 

^^9,R 

K 

6.7 

6 

1 

K.  60—61. 

224 

Svenska  Högarna  .  . 

Sh 

11.9 

5.2 

16 

5 

4 

1 

0 

0 

Östergötlands 

län. 

563 

Li 

5.6 

4.4 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

65.  Nyköpingsåu. 

147 

Experimentalfältet  . 

E 

17.6 

7.9 

16 

« 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

220 

Ss 

21.2 

9.6 

16 

12 

3 

2 

0 

0 

1 

1122 

Kalbo  

Ka 

16.5 

8.0 

16 

4 

4 

1 

0 

0 

61.  Mälaren-Norr- 

K. 66-67. 

ström. 

14.4 

4.3 

15 

0 

0 

0 

1404 

Kolmårdssanatoriet  . 

Ko 

26.6 

99 

13 

8 

5 

3 

0 

0 

1 

1399 

Sa 

8 

5 

239 

Hult  

Ht 

29.3 

12.7 

13 

8 

6 

2 

1 

0 

211 

Vs 

16.5 

4.9 

16 

9 

5 

0 

0 

0 

599 

Vibyiiäs  

Vb 

19.0 

7.8 

15 

4 

4 

2 

0 

0 

67.  Vättern-Motiila- 

217 

N 

14.0 

4.5 

16 

6 

4 

0 

0 

0 

ström. 

1277 

Sv 

10.9 

3.3 

14 

7 

5 

0 

0 

0 

4 

252 

Prästtorp  

P 

28.0 

1.5.5 

13 

9 

3 

2 

1 

0 

1 

0 

2 

219 

S 

16.8 

4.9 

16 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2.-)4 

Kyleberg  

Kb 

23.2 

9.8 

16 

4 

4 

3 

0 

0 

K.  61—62. 

255 

Källstad  

K 

22.6 

6.2 

16 

7 

6 

2 

0 

0 

264 

Olstorp  

0 

19.4 

8.9 

14 

7 

5 

1 

0 

0 

221 

Farsta  

F 

26.4 

12.4 

15 

6 

3 

3 

1 

0 

1 

2 

266 

Rinna  

R 

24.3 

9.6 

13 

8 

5 

2 

0 

0 

1 

223 

16.9 

7.1 

16 

7 

5 

1 

0 

0 

1 

1251 

Sk 

17.4 

7.8 

14 

7 

4 

1 

0 

0 

1 

2 

0 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma 

00 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

21 

§5 

g  10 

g  0.1 

854 

V.  Enebv  

E 

13.0 

6  7 

14 

6 

4 

1 

0 

0 

3 

269 

Ulrika  .'  

U 

16.3 

7'.1 

13 

6 

4 

2 

0 

0 

— 

— 

— 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

25..'> 

7  8 

16 

7 

5 

2 

0 

0 

2 

271 

Linköping  

L 

16.6 

9.0 

13 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

11G2 

G 

22.9 

8.2 

12 

9 

5 

2 

0 

0 

— 

1 

272 

Grensholmen  .... 

Gh 

23  1 

7  5 

13 

4 

4 

3 

0 

0 

. — 

1367 

S 

29.0 

6.7 

14 

11 

8 

2 

0 

0 

— 

2 

— 

276 

Finspång  

F 

20.0 

9.0 

16 

6 

3 

2 

0 

u 

K.  Ql—iiS, 

1269 

Göpperstad  

Gd 

22.1 

9.8 

13 

6 

5 

2 

0 

0 

— 

68.  Söderköpiiigsåu. 

1425 

T 

18.7 

6.0 

13 

8 

4 

1 

0 

0 

K.  68— «9. 

280 

Övro  Gränsö  .... 

Gr 

18.9 

8.4 

13 

11 

3 

2 

0 

0 

1 

281 

Häradskär  

Hf 

17.4 

5.7 

14 

4 

4 

2 

0 

0 

70.  Storån. 

282 

Ädelsnäs  

A 

18.2 

8.2 

14 

5 

4 

1 

0 

0 

Station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


N  a  ni  n 


Beteckning 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

BIlO 

1 

* 

o. 

e' 

B 

mm 

mni 

é  U.l 

S  O 

£  10 

iO.) 

G 

30.0 

8.0 

12 

9 

7 

3 

0 

0- 

!  U 

ge»  q 

8.3 

14 

11 

5 

2 

0 

{\ 

v 

4 

Ks 

31.2 

8.0 

14 

7 

7 

3 

0 

0 

1 

3 

To 

25.7 

12.0 

14 

*  * 

6 

4 

2 

] 

0 

_ 

'  Ry 

9.0 

13 

4 

i  4 

3 

0 

_ 

,Ny 

25.5 

9.0 

14 

7 

4 

3 

0 

0 

i  Gr 

37.9 

9.7 

14 

10 

7 

•  > 

0 

!{ 

L 

51.6 

13.0 

13 

11 

7 

5 

1 

0 

2 

2 

T 

32.8 

14 

19 

Ti 
o 

Q 
O 

rl 

0 

Kf 

31.1 

10.0 

11 

11 

5 

3 

1 

0 

Rd 

39.8 

10.6 

14 

9 

7 

4 

1 

0 

5 

D 

46.2 

10.7 

13 

11 

10 

4 

0 

1 

Dd 

27.4 

7.8 

13 

8 

7 

3 

0 

0 

Bk 

25.  .s 

6.9 

14 

7 

6 

2 

0 

0 

E 

..aijx 

ar  ' 

län. 

Vy 

16.6 

5.5 

13 

7 

4 

1 

0 

0 

— 

— 

H 

LO.ö 

5.8 

14 

5 

4 

1 

0 

n 

v 

V 

21.4 

6.5 

14 

7 

5 

2 

0 

0 

1 

1 

Go 

16.7 

D.l 

1  A 

14 

Å 

4 

0 

(\ 

u 

0 

0 

23.8 

6.8 

14 

8 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

B 

21.5 

7.2 

11 

6 

4 

3 

0 

0 

T 

19.5 

8.2 

11 

5 

4 

2 

0 

0 

1 

2 

Un 

8.3 

4.7 

14 

5 

3 

0 

0 

0 

Kr 

16.9 

5.7 

14 

6 

5 

1 

0 

0 

On 

15.1 

6.2 

14 

6 

3 

1 

0 

0 

Eb 

13.1 

4.2 

14 

6 

5 

0 

0 

0 

"l 

U 

16.5 

6.0 

11 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

R 

12.5 

6.2 

14 

4 

3 

1 

0 

0 

Bl 

16.7 

8i; 

14 

5 

3 

2 

0 

0 

373 
374 
376 
377 
378 
379 
381 
382 
386 
387 
388 
1435 


1372 
402 


569 


Jönköpings  län. 


67.  Tätterii-Hotala- 
ströin. 

246S  Flahult  

247|  Jönköping  

1331 1  Sjöafall  

1205  Haskvarua  

1297  Strandvallen   .  .  .  . 

249!  Lyckås   

250  Aranäs  

1330j  Knntstorp  

258  Lommaryd  

Herre  stad  

Högemålen  

Nöteknlla  

Applehult  

263  Botorp  

294  Askeryd  

2651  Romanäs  


259 
260 
261 
262 


74.  Eiiiåii. 


291 


11172 
1371 


86.  MörriimsAii. 


Dragsnas  D 


98.  Lngaii. 


367  Skillingaryd 

368  Västrahv  .  . 


1171 

F 

31.8 

8.3 

13 

8 

5 

3 

0 

0 

1 

6 

0 

J 

23.1 

6.9 

13 

9 

6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

Sj 

16.5 

9.1 

16 

6 

4 

1 

0 

0 

Hq 

29.7 

9.7 

16 

8 

6 

3 

0 

0 

1 

4 

Sv 

22.0 

6.9 

14 

7 

5 

2 

0 

0 

284 

Ls 

29.2 

9.5 

16 

9 

7 

3 

0 

0 

1204 

Ar 

28.8 

12.9 

16 

4 

4 

3 

1 

0 

Kp 

15.6 

8.0 

13 

6 

4 

1 

0 

0 

Ld 

22.0 

7.5 

14 

8 

5 

2 

0 

0 

Hs 

19.5 

7.3 

14 

6 

3 

2 

0 

0 

1 

H 

27.6 

9.6 

13 

9 

6 

3 

0 

0 

2 

1 

N 

25.0 

6.5 

16 

7 

5 

3 

0 

0 

285 

Ä 

17.9 

10.5 

13 

5 

3 

1 

1 

0 

1383 

Bt 

11.4 

8.3 

16 

5 

3 

1 

0 

0 

570 

A 

17.7 

7.5 

13 

6 

5 

1 

0 

0 

,Rs 

17.1 

8.9 

13 

6 

3 

2 

0 

0 

290 

Rj 

17.5 

9.3 

12 

3 

3 

1 

0 

0 

Pr 

17.8 

7.7 

14 

6 

3 

2 

0 

0 

•1 

3 

Le 

32.1 

12.0 

13 

10 

5 

3 

1 

0 

1 

1 

Gt 

30.9 

8.8 

11 

8 

6 

3 

0 

0 

1 

Ng 

22.4 

6.2 

13 

6 

5 

3 

0 

0 

1183 

Hb 

17.9 

6.4 

13 

6 

4 

2 

0 

0 

1380 

Gh 

33.5 

8.7 

11,16 

7 

5 

3 

0 

0 

1 

1 

1451 

26.9 

8.2 

14 

9 

6 

2 

0 

0 

5 

1 

1124 

Sk 

35.5 

10.9 

11 

10 

6 

3 

1 

0 

299 

Vs 

18.8 

10.1 

13 

6 

4 

1 

1 

0 

1410 

Ryd  .  , 
Nydala 


Lilla  Hyltan 
Trunhult  .  . 
Kävsjö  .  .  . 
Rudö  .  .  . 
UuDgeu    .  . 


101.  NiHSiiii. 


Dalslund 
Bäck  .  . 


I  G7.  Vättcrn-Motala- 
ströiii. 

Vimmerby  


69.  Viiidåu. 

Holmbo  .... 


K.  70-71. 


Västervik 
Gunnebo  . 


71.  Botorpsströni- 
ineii. 

Ogestad  

Björkhult  .... 
Tovehult  


K.  72—73. 

Olands  norra  udde 

73.  VIrboåu. 

Krokshult    .  .  .  . 


K.  73—74. 

Fredriksberg  .  . 
Emsfors   .  .  .  . 


74.  Emåu. 

Uugsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaström 


104 


Tab.  2.   Nederbörd  under  september  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma  1 

åska  1 

mm 

mm  j 

dag 

gO.lj 

gl  I 

^5 

^10 

75.  Alsteraii. 

1 

301 

Ka 

13.7 

66 

14 

8 

3 

1 

0 

0 

13.1 

5  8 

14 

8 

4 

1 

0 

0 

o 

1255 

Sandbäckshult    .  .  . 

Sa 

7.3 

4.8 

14 

3 

2 

0 

0 

0 

— 

— 

Ja.   i  ii  —  #  O. 

304 

Kapelludden  .... 

Öf 

8.4 

4.1 

14 

8 

2 

0 

0 

0 

2 

K.  76—77. 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

14.7 

5.4 

14 

9 

5 

1 

0 

0 

K 

9.2 

5.0 

14 

9 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

K.  77—78. 

308 

M 

10.6 

5.2 

13 

5 

4 

1 

0 

0 

78.  Hagbyån. 

307 

Ålsjö  

A 

18.7 

7.8 

14 

6 

2 

0 

0 

K.  79-80. 

OlU 

Ölands  södra  udde  . 

Ös 

12.1 

3.4 

11 

9 

6 

0 

0 

0 

80.  Lyckebyåu. 

311 

Va 

14.5 

9.9 

14 

4 

3 

1 

0 

0 

— 

— 

— 

Kronobergs  län. 

75.  Alsterån. 

oUU 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

20.7 

6.2 

10 

6 

6 

2 

0 

n 

o 

80.  Lyckebyåu. 

1125 

Gröuåsen  

G 

14.3 

8.5 

14 

4 

4 

1 

0 

0 

— 

— 

82.  Ronuebyåu. 

568 

L 

29.5 

10.0 

13 

6 

6 

3 

1 

0 

1126 

Dångeraäla  

D 

27.8 

8.1 

13 

9 

8 

2 

0 

0 

— 

— 

1127 

Böket  

F 

17.3 

6.0 

13 

5 

5 

2 

0 

0 

86.  Mörruiiis/lii. 

317 

Hult  

H 

25.3 

8.3 

14 

9 

6 

2 

0 

0 

— 

1 

318 

T 

27.0 

7.8 

14 

8 

7 

2 

0 

0 

14 

1 

1373 

Gårdsby  

Gy 

22.8 

10.2 

13 

8 

7 

1  ■  1 

1 

0 

1 

320 

Växjö  

V 

25.4 

7.0 

14 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

1254 

Os  

Oi 

31.0 

9.3 

14 

7 

7 

2 

0 

0 

1409 

An 

38.2 

9.0 

14 

15 

9 

2 

0 

0 

555 

Ef 

26.2 

8.4 

14 

11 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

88.  Helgeåu. 

1374 

Hyltan  

Hn 

17.0 

6.2 

10 

5 

4 

1 

0 

0 

1174 

Lä 

25.2 

8.5 

14 

11 

6 

2 

0 

0 

3 

1159 

R 

22.8 

1 

1 

98.  Lngaii. 

38C 

Bokelid  

Bo 

39.1 

9.3 

14 

11 

9 

4 

0 

0 

383 

La 

35.S 

10.0 

14 

8 

8 

3 

1 

0 

3 

3 

384 

I-jungby  

Lj 

32.0 

9.0 

14 

10 

8 

2 

0 

0 

2 

394 

Ijidhiilt  

Lh 

48.2 

14.0 

10 

7 

7 

5 

2 

0 

2 

Station 


Namn 


or 
a 
5' 

as 


Nederbörd 


«3 

B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  ^1 


§5 


§10 


2  0.1 


395 
396 
397 


Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


Sk 
Sn 
Lt 


a».  7 
38.5 
38.3 


9.0 
13.0 
14.4 


Blekinge  län. 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


1173 

325 


K.  80-81. 


Vedeby  .  .  . 
Kungsholmen  . 


81.  Nättrnbyåii. 
Mariclnnd  .... 


82.  Roniiebyän. 

Ronnebv   


84.  BräkneAii. 

Hoby  


85.  Mieån. 

Karlshamn  .  .  . 


86.  Mörriiiiisåii. 

Elieholm  


V 
Kh 


M 


B, 


H 


K 


E 


K.  86-87. 

Hanö  Hf 

87.   Skräboåii.  j 

Kåraboda  !  Ka 

Jämshögsby    .  .  .  .  |  J 


12.9 
8.7 


16.3 


16.7 


15.3 


5.9 
4.7 


7.6 


7.4 


8.0 


17.3'  7.7 


17.3 


16.6 


27.4 
33.2 


6.7 


14 

13 


14 


14 


14 


14 


14 


5.21  4 


10.0 
10.1 


14 
14 


Kristianstads  län. 


1218 


K.  86—87. 
Grundsjön   .  .  . 


87.  SkräiboHn. 


1333  Lönsboda    .  . 
1256  Olastorp  .  .  . 
326  Trolle-Ljungby 


329 
330 
1225 
332 
333 


88.  Helgeån. 

Hönjarum    .  .  .  . 

Hörlinge  

Torsebro  

Kristianstad  .  .  . 
Tommarp    .  .  .  . 


5 

5 

1 

0 

0 

— 

9 

9 

u 

A 

yj 

n 

U 

7 

5 

1 

0 

0 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

5 

3 

2 

0 

0 

11 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

6 

4 

2 

0 

0 

7 

5 

1 

0 

0 

1 

8 

5 

2 

1 

0 

8 

7 

3 

1 

0 

G 

32.1 

11.8 

12 

6 

5 

3 

2 

0 

L 

35.2 

10.0 

15 

14 

10 

2 

1 

0 

01 

33.0 

7.(1 

15 

10 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

TI 

30.8 

13.6 

12 

8 

5 

2 

1 

0 

1 

Hr 

28.7 

10.0 

14 

9 

6 

3 

1 

0 

1 

Hö 

46.1 

11.8 

14 

12 

8 

3 

2 

0 

11 

1 

T 

42.0 

15.0 

12 

11 

8 

4 

1 

0 

K 

36.2 

15.6 

12 

10 

6 

»> 

1 

0 

0 

4 

1 

Tp 

59.0 

20.0 

15 

9 

8 

5 

2 

0 
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Station 

Nederbörd 

AntuI  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

g 
5 

E  in  11 

Cd 

(b 

a 
n 

a 

a 
B 
B 

_es_ 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

»3 

os 

tu 

g- 

B 

»> 
tfi 

VT 
V 

t»; 

g 

B 

N  ;i  IM  II 

w 

r*. 

m 
o 
vr 

X/l 

0 

B 
B 

.Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

HUÖ 

p 

■n 

1 

g' 
S 

9" 

rf. 

C 

5" 
15 

mm 

mm 

dag 

é  0.1 

....  i 
5  1 

^  0 

^  10 

§0.1 

B 

E- 

T? 

mm 

mm 

dag 

\  0.1 

§  1 

§5 

^  10 

2  0.1 

e. 

K.  88—89. 

K.  93-94. 

ooi 

1  a 

1  Cl  ^ 

4.6 

14 

9 

6 

0 

0 

0 

1 

1  yl  1  C) 

141a 

Landskrona  

La 

51.0 

16.9 

9 

7 

6 

4 

1  2 

0 

t 

- 

2 

Sandhammaren  .  .  . 

C! 
ö 

7  1 

13 

12 

7 

4 

0 

0 

1 

339 

BoUernp  

B 

22.4 

e!? 

12 

9 

5 

2 

0 

— 

1 

— 

K.  94-95. 

96.  Röiiiie&n. 

354 

Kullen  

K 

35,3 

8.7 

10 

9 

6 

4 

0 

0 

358 

Kolleberga  

Ea 

25.3 

7.5 

10 

9 

6 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

95.  Vegcån. 

1257 
361 

Kopparmöllan  .... 

Kn 

Ko 

49.8 
59.6 

1*5. ö 

22.6 

1  A 
10 

4 

Q 

11 

Q 
O 

8 

4 

3 

2 
2 

0 
0 

— 

— 

] 
1 

356 

Knutstorp  

Kp 

49.6 

12.9 

9 

10 

10 

3 

1 

0 

— — 

1428 

Ljongaskog  .... 

Le 

57.3 

16.4 

14 

10 

7 

4 

2 

0 

1 

9(>.  Köiincån. 

¥.  96-97. 

1129 

Almhult  

E 

36.4 

19.1 

12 

7 

6 

2 

1 

0 

— 

- 

2 

1245 

Hör 

Ek 

36.0 

8.9 

12 

11 

8 

2 

0 

u 

363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

29.4 

9.6 

14 

10 

4 

4 

0 

0 

1 

— 

1258 

Sj 

49.7 

15.0 

25 

9 

8 

4 

2 

0 

— 

1 

364 

Båstad  

98.  Lagan. 

Bd 

48.5 

16.6 

10 

10 

7 

3 

2 

0 

1 

Y 

45.3 

13.0 

14 

14 

9 

3 

2 

0 

Hallands  lan. 

98.  Lagan. 

399 

K 

37.8 

11.5 

14 

12 

7 

2 

0 



3 

2 

Malmöhus  län. 

400 

Hökhult  

Hh 

52.1 

16.2 

10 

13 

in 
lu 

o 

0 

2 

1 

1335 

89.  Nybro&ii. 

100.  Fylleåu. 

K.  89—90. 

Ke 

26.5 

5.1 

4 

12 

7 

4 

1 

j. 

0 

0 

1 

1160 

Ha 

55.0 

17.3 

14 

7 

7 

4 

2 

0 

1 

— 

1 

340 

Ystad  

Y 

28.3 

5.6 

4 

14 

Q 
O 

i 

u 

0 

1 

— 

1 

101.  Nissan. 

041 

J 

24.7 

5.8 

4 

11 

b 

1 

0 

0 

403 

Kd 

41.6 

14.8 

11 

10 

8 

3 

1 

0 

0 

5 

1 

342 

Trälleborg  

T 

33.2 

9.3 

10 

11 

7 

1 

0 

0 

1427 

Oskarström  

0 

32.6 

13.2 

14 

12 

6 

2 

1 

n 

9 

343 

F 

37.9 

8.0 

2 

12 

9 

3 

0 

0 



_ 

2 

404 

H 

25.7 

7.5 

14 

9 

5 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

1259 

He 

29.7 

8.0 

9 

8 

7 

1 

0 

0 







938 

Malmö  

M 

37.8 

16.1 

12 

10 

a. 

Q 

O 

i 

0 

0 

0 

1 

K.  101-102. 

90.  Segeåii. 

405iTylön  

T 

23.9 

7.0 

14 

8 

5 

2 

0 

0 

2 

346 

Svedala  

Sv 

37.8 

7.3 

10 

11 

8 

3 

3 

0 

— 

6 

2 

102.  Suseån. 

K.  90-91. 

1166 

R 

30.7 

8.7 

13 

11 

9 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

347 

Alnarp  

Ä 

42.1 

8.7 

12 

11 

7 

5 

0 

0 

— 

— 

— 

103.  Ätran. 

91.  Höjeåu. 

1307 

Obbliult  

F 

27.2 

7.9 

13 

10 

8 

2 

0 

0 

349 

47.3 

12 

1379 

K.  103—104. 

Morups  Tånge    .  .  . 

Kg 
M 

(33.7) 
21.1 

8.8 

10 

a 
o 

0 

1 

2 

— 

9z.  Kavliiigean. 

L 

15.8 

13 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

412 

9.0 

14 

5 

5 

2 

0 

0 

2 

— 

1 

1244 

Övedskloster  .... 

Ök 

42.7 

8.9 

10 

12 

7 

4 

0 

0 

— 

1 

413 

Varberg  

V 

21.2 

5.2 

10 

8 

5 

3 

0 

— 

— 

Hm 

38.1 

9.1 

14 

8 

7 

4 

0 

0 

351 

K.  92—93. 

Kl 

45.9 

10.5 

11 

12 

8 

4 

1 

0 

1 

1 

414 

104.  Himlaån. 

G 

26.9 

5.5 

14 

8 

6 

3 

0 

0 

1 

352 

93.  Saxån. 

B 

22.6 

7.5 

10 

7 

4 

0 

0 

2 

1224 

K.  104—105. 

Torpa  

Ta 

24.6 

353 

Trollenäs  

Ts 

60.6 

30.2 

12 

9 

9 

4 

1 

0 

2 

K.  107—108. 

1411 
1419 

Källstorp  

Kä 

52.7 

11.1 

10 

13 

10 

5 

1 

0 

418 

N 

19.2 

4.9 

14 

6 

5 

0 

0 

2 

11 

1 

Svalöv  

S 

55.2 

12.6 

11 

9 

7 

5 

2 

0 

2 

423 

Kv 

27.6 

7.2 

14 

8 

7 

% 

0 

0 

1^ 

1 

Tab.  2.   Nederbörd  under  september  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


CO 

p 
B 
B 


Största 
pä.  24  tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1 


§  1    g  5  ^  10 


äO.l 


108.  Viiiierii-Göta- 
älv. 

Jjikenäs  

Ekshärad  

Knon  

Malta  

Mana  

Forshult  

Åmberg  

Dejetors  

K  arlstad  

S.  Viggen  .... 
Lekvattnet  .... 
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NEDEUBÖKDEN  I  SVEIilGE 
Årgång  3.    Del  II.    10.  Oktober  1921, 


Tab.  1  iunehåller  en  sammaDfattning  av  nederbörden 
i  oktober  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  688  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm. 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.i  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  11  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1  cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =    interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Noi-ge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 

Procent 

Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 

Procent 

Län 

nederbörd 
mm 

av  den 
normala 

Län 

nederbörd 
mm 

av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

463 

65.0 

130 

115 

55.2 

98 

>       ,  mellersta    »     .  . 

319 

37.9 

95 

4S 

62.0 

127 

»       ,  nedre         »     .  . 

273 

57.6 

120 

Södra  Kalmar  

68 

64.2 

141 

Västerbotten,  övre        >     .  . 

231 

88.3 

194 

99 

68.7 

120 

>        ,  mellersta  "     .  . 

190 

65.4 

152 

Kristianstad  

30 

58.8 

112 

>        ,  nedre       >     .  . 

169 

86.0 

156 

65 

54.5 

86 
88 

Jämtland   

516 

87.3 

191 

Malmöhus  

48 

52.9 

Väaternorrland  

255 

64.0 

120 

Halland  

49 

70.0 

99 

197 

31.5 

57 

Värmland  

193 

34.8 

50 

Kopparberg  

300 

31.2 

56 

Skaraborg  

85 

42.5 

73 

Örebro  

91 

37.3 

62 

Norra  Älvsborg  

66 

53.4 

70 

Västmanland  

68 

30.0 

55 

Södra  >   

61 

64.2 

92 

Uppsala  

53 

36.3 

68 

Göteborgs  och  Bohus  .... 

50 

44.5 

60 

Stockholms  stad  och  län  .  .  . 

79 

32.3 

61 

Gottland  

82 

48.0 

84 

Södermanland   

68 

26.6 

51 

Östergötland  

110 

37.4 

76 

Hela  riket 

4  392 

57.2 

109 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 


!2j 

B 


Namn 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
B 

so 


Största 
på  24  tim. 


mm  mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^0.1  ^  1^5  I  ^10 


0.1 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1.  Toriieälv. 


1385  Björkliden  . 
1384,  Kopparåsea 
V  Riksgränsen 
1390,  Stordalen  .  . 
1194;  Abisko     .  . 


9.  Luleiilv. 


1440 

12 

1189 

Njuonjesbcrget   .  .  . 

19 

20 

Kvikkjokk  

21 

24 

547 

25 

IB.  Piteiilv. 


1199  Stenudden 
1112  N.  Bergnäs 


1311 
45 
1283 


1279 


20.  Skellefteälv. 

Merkenes  

Jäckvik  

Vuonatjvikcn  .  .  . 

28.  Uiiieälv. 

Adolfström  .... 


Bj 

lOS.f. 

15.1 

16 

19 

17 

8 

2 

15 

Ks 

125.8 

18.4 

16 

27 

23 

11 

3 

24 

Ri 

153.9 

19.8 

16 

26 

23 

11 

6 

22 

67.5 

14.2 

7 

22 

15 

4 

1 

16 

Ao 

41.8 

12.0 

G 

21 

13 

2 

1 

14 

Sin 

47.3 

15.0 

3 

10 

4 

1 

9 

Ja 

48.6 

25.2 

31 

6 

4 

3 

2 

2 

Ns 

68.0 

N 

86..3 

22.5 

31 

16 

r2 

4 

3 

12 

62.9 

22.4 

31 

16 

11 

4 

2 

16 

Ts 

30.7 

10.1 

7 

10 

8 

2 

1 

10 

39.7 

14.1 

31 

13 

8 

2 

1 

13 

l: 

30.9 

10.1 

31 

12 

6 

2 

1 

6 

Na 

27.r, 

9.5 

31 

13 

8 

2 

0 

6 

Kb 

31.8 

6 

9 

8 

3 

0 

7 

Bs 

40.1 

10.5 

31 

17 

12 

3 

1 

13 

Ms 

123.8 

23.7 

1 

22 

15 

8 

5 

16 

Jk 

68.3 

24.5 

31 

13 

11 

4 

2 

11 

V 

50.9 

10.4 

16 

20 

10 

5 

1 

15 

Am 

50.7 

18.1 

31 

13 

9 

3 

1 

11 

Oi  3!  O 


o;  o 


II  4 


Norrbottens  län,  mellersta  delen. 
1.  Tonicälv. 


597  Bcrgfors  .  . 
3:  Kiruna  .  .  . 
4|Jukkasjärvi 

5  Svapi)avara 

598  Lannavara 

6  Karesuando 


i.  Kalixiilv. 


1392!Kalixfors  . 

lljGällivare  . 
1240  Muorjevara 


9.  Lilleälv. 


14  Porjns  .  . 

15  Ligga  .  . 
17  llögträsk  . 
22|Raudijaur 
23  Nautijaur 

1377,Tårrajaur  , 
27IJokkmokk 

28  Juggijaur  , 

29  Koskats  . 
30[Vuollerim 
31  Pnottaurc 
34  Murjek 
SöjNäsberg  . 


Be 

38.7 

10.5 

31 

10 

8 

2 

1 

7 

Ki 

39.8' 

11.1 

31 

18 

10 

2 

1 

17  i 

4 

Ji 

27.  l' 

9.9 

7 

12 

6 

2 

0 

r 

Sa 

26.0 

9.9 

7 

8 

7 

2 

0 

La 

44.3 

14.7 

6 

7 

6 

4 

1 

5 

8 

K 

37.4 

15.9 

7 

18 

9 

1 

1 

14 

0 

3 

Kx 

36.4 

10.7 

7 

10 

9 

2 

1 

8 

1 

_ 

Ge 

28.6 

7.3 

31 

11 

8 

0 

5 

0 

3 

Mo 

27.9 

7.5 

7 

7 

7 

2 

0 

4 

Po 

20.1 

3.7 

6 

13 

9 

0 

0 

11 

Lg 

27.2 

5.8 

7 

9 

8 

1 

0 

4 



Hö 

36.1 

10.0 

31 

8 

7 

*> 
o 

1 

4 

R 

2-2.1 

8.5 

31 

8 

6 

1 

0 

3 

Nr 

33.4 

13.4 

31 

13 

6 

2 

1 

9 

1 

Tr 

i  30.4 

15.1 

31 

6 

4 

3 

1 

6 

J 

27.  G 

7.0 

31 

14 

9 

2 

0 

3 

1 

0 

Jg 

39.9 

15.0 

31 

12 

9 

3 

1 

7 

Ks 

42.0 

18.2 

31 

10 

8 

2 

1 

0 

Vu 

33.4 

5.5 

6 

13 

9 

1 

0 

7 

]'u 

50.9 

19.1 

31 

12 

10 

2 

1 

9 

M 

39.9 

9.2 

31 

11 

9 

3 

0 

6 

Ng 

33.8 

10.5 

31 

8 

7 

2 

1 

6 

1 

Station 


Nederbörd 


Namn 


1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 


1236 

1238 
1239 
1241 
546 
1466 

1340 
1472 


32 
36 
37 
38 
1312 
39 


1439 
42 


43 


13.  riteiilv. 

Jäkna   


17.  Ibyälv. 

Stormyrheden  .  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Allejaur  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommerträsk    .  .  . 


B 
B 


Jn 


St 


He 


32.: 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


16.8 


64.5  19.2 


56.5  16.0 


66.0 


21.5 


28.4  6.1 


31 
31 
31 


31 

28 


Antal  dagrar  med 


nederbörd 


;0.1 


14 


13 


10 


11 


g5  älO 


äO.l 


1. 

Junosuaudo 
Kaiinisvara 
Apna    .  . 
Matarengi 
Haparanda 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 

Torucälv. 


ä.  Saiigisåii. 

Lappträsk  ... 


4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .  .  . 
Kompelusvara  .  . 
Storkölen  .  .  . 
Mor  j  ärv  .... 
Setliolmen    .  .  . 

6.  Vitåii. 

Högsön  .... 


7.  Räiieå. 

Berglunda   .  .  . 


9.  Luleälv. 

Bodträskåu  .  .  . 
Övre  Svartlå  .  . 
Degerbäcken  .  . 
Sandträsk  .  .  . 
Holsvattnet  .  . 
Boden   


K.  12—13. 

Öjebyn  

Piteå  


K.  13-14. 

Rödkallcn    .  .  . 


15.  Rokåii. 

41  Fagerlicden  .  .  . 


[     18.  Bjskeälv. 

12301  Haraliden    .  .  .  . 


28.  Uiiieälv. 


521  Täruaby  . 
573l  Boksjön  . 
A  b  borrberg 
Tjul  träsk 
Sjöliden  . 


574 
552 
579 


Ju 

31.7 

9.8 

7 

9 

9 

1 

0 

9 

— 

1 

Kv 

53.7 

8.  C 

9 

13 

13 

2 

0 

9 

Aa 

32.8 

5.(; 

26 

15 

10 

2 

0 

8 

Öt 

43.5 

9.7 

9 

6 

6 

5 

0 

2 

U 

97.4 

21.5 

27 

13 

12 

9 

2 

5 

0 

4 

Lt 

71.3 

17.5 

27 

10 

10 

8 

1 

4 



1 

Si 

33.3 

10.0 

1 

6 

5 

3 

1 

4 



1 

Kp 

37.9 

12.2 

7 

9 

8 

2 

1 

5 



S 

63.3 

15.0 

31 

8 

8 

6 

2 

3 

— 

Mo 

57.2 

11.7 

1 

11 

9 

4 

2 

5 

2 

Se 

38.5 

11.0 

1 

11 

10 

2 

1 

3 

Hn 

67.1 

16.5 

10 

10 

10 

4 

3 

5 

Ba 

Bo 

54.1 

19.0 

31 

6 

5 

4 

2 

4 



Sv 

47.7 

8.8 

10 

13 

9 

5 

0 

7 

D 

71.2 

19.3 

31 

12 

10 

5 

2 

7 

Sk 

62.2 

13.4 

31 

13 

9 

6 

2 

6 

1 

Ho 

59.7 

12.6 

10 

11 

11 

6 

1 

7 

2 

Bn 

59.3 

13.0 

10 

11 

10 

5 

1 

6 

Öb 

77.7 

21.5 

31 

11 

11 

6 

2 

7 

P 

46.4 

14.6 

31 

11 

10 

4 

1 

7 

0 

0 

Rf 

81.9 

27.1 

10 

12 

11 

6 

3 

2 

Fn 

61.9 

10.7 

10 

10 

10 

5 

3 

4 

Hl 

76.0 

17.5 

31 

13 

11 

6 

3 

n 

[•bot 

tens 

lär 

1, 

delen. 

T 

97.0 

21.5 

16 

21 

18 

7 

3 

11 

Bo 

67.1 

16.5 

16 

16 

13 

3 

2 

10 

A 

68.1 

15.0 

10 

12 

12 

5 

3 

10 

T.i 

98.0 

34.4 

31 

19 

18 

6 

2 

14 

1 

66,1 

27.2 

31 

11 

8 

2 

7 

3 

Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


38.  Åiigerinnniilreii. 

1137 

Klimpfjäll  

Kl 

106.7 

29.7 

1202 

Blaikliden  

Bl 

78.4 

20.1 

582 

Silverberg   

Si 

96.3 

27.4 

1206 

Avasjö  

Av 

116.4^ 

22.1 

Största 
på  24  tim 

mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


a 0.1  al  2  5  g  10 


snö 


gO  1 


Station 


N  a  ni 


Nederbörd 


U 

S 
B 


Största 
pä  24  tim. 

mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


snö 


äO.l  ä  1  ■  c=5  é  10^0.1 


5 

S  TT 
S  9 


31 
31 
31 
31 


Västerbottens  län,  mellersta  delen. 


20.  Skollefleälv. 

14oU 

Johannisberg,  Berget  . 

Jg 

ol 

Vi 

5 

3 

9 

1263 

Joliannisberg,  Gården 

Jg 

76.0 

19.7 

31 

12 

9 

5 

3 

9 

— 

— 

2 

46 

Malå 

M 

49.9 

11. 

10 

11 

ö 

1 

2:8.  Uiiieiiiy. 

TT 
V 

91  0 

ol 

1  9 

Q 

1 

53 

Stensele  

s 

62.0 

13.7 

31 

18 

12 

5 

1 

9 

0 

4 

575 

Ju 

54.4 

11.5 

10 

15 

9 

4 

2 

10 

0 

1 

0 

1394 

SI 

67.0 

16.8 

31 

11 

8 

5 

2 

7 

576 

Ulvoberg  

Ul 

57.  G 

11.4 

27 

9 

9 

7 

1 

5 

577 

Ny 

58.9 

10.2 

10 

14 

9 

6 

1 

7 

578 

Bäverträsk  

Bk 

68.3 

12.7 

31 

12 

11 

6 

2 

7 

580 

No 

58.3 

10.7 

19 

16 

12 

5 

1 

12 

5 

54 

Sorsele  

Ss 

73.0 

22.1 

31 

7 

7 

6 

2 

4 

1395 

Bergvattnet  .... 

Bt 

85.3 

17.0 

31 

10 

9 

6 

5 

7 

1393 

Bs 

69.4 

17.3 

30 

14 

9 

4 

4 

7 

1396 

Bj 

78.0 

14.3 

31 

14 

12 

5 

4 

7 

30.  Öreälv. 

] 

1265 

Kr 

40.1 

6.7 

31 

13 

10 

4 

0 

8 

4 

34.  Gideälv. 

J 

1284 

Sö 

55.8 

9.5 

4 

15 

10 

5 

0 

9 

—  1 

38.  Ångermauälrcn. 

1 
] 

661 

Ås 

67.3 

15.9 

3 

10 

10 

5 

O 

o 

5 

] 

1201 

Häggäs  

Hs 

79  3 

16.1 

3 

18 

12 

6 

3 

9 

6 

1 

1203 

Granåsen  

G 

60.3| 

lO.O 

7 

13 

11 

6 

1 

4 

581 
1437 

425 
55 
56 


57 


1219 
1267 
66 


Västerbottens  län,  nedre  delen. 


550 
1452 

18.  Bjskeälv. 

Myrheden  

Byske  

Mn 
Be 

1 

73.0 
77.0 

22.5 
15.5 

31 
31 

9 
11 

9 
11 

6 
5 

2 
4 

6 
2 

1231 

19.  Kågeälv. 
20.  Skcllefteälv. 

Dl 

74.8 

21.2 

31 

14 

11 

6 

2 

9 

1264 

K.  21—22. 

Gn 

54.9 

10.5 

10 

12 

10 

4 

2 

9 

48 

Bf 

87.9 

15.7 

21 

15 

11 

7 

2 

2 

49 

22.  Måiigbyån. 

L 

117.6 

19.4 

14 

10 

9 

9 

6 

3 

50 

25.  Dalkarlsilii. 

B 

93.4 

23.2 

22 

9 

9 

6 

3 

5 

51 

K.  2.5-20. 

Stora  Fjäderägg    .  . 

F 

102.4 

26.3 

21 

12 

11 

5 

3 

2 
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-I  1 


606 
;186 

75 
609 
610 
434 
611 
613 
.304 

76 


614 
616 
1469 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
86 


28  Uiiieälv. 

Tall  iden  .... 
HällnäB  .... 
Kulbäcksliden 
Brattby  .... 
U  m  eå  

K.  28-25). 

Holmögadd  .  .  . 


38.  Åiigeriiiaiinlveii. 

Lei]iikvattnot  .  .  . 
Jormvattnet    .  .   .  . 

Gäddede   

Munsvattnct  .  .  . 
Fiskåvattnet  .  .  . 
Alghallen  .... 
Lövberga   


40.  Iiidnlsälveii. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstngan  

Duved  

Kvarnå  

Vålådalen  

Tossäsen  

Verkön  

Östersund  

Östersund  III  .  .  .  . 

Törsta  

Svarthön  

Gunuarsvattnet  .  .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjdeu    .  .  . 

Gisselås  

Boggsjö  

Bispgärden  

42.  Ljiing.ni. 

Ljungdalen  .  .  .  .  , 
Tossåsen,  (Nedgården). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Bäle  

Sösjö  

Ljnugå   


48.  Ljiisiinu. 

95  Ljusnedal  .  .  . 
1212  Backvallen  .  .  . 
1211  Mvskelåsen  .  .  . 
1148  Linsäll  .... 
1220i  Storhärjeåvalleu 
1210|  Högen  


Tn 

Hä 

K 

Br 

U 


71.7  i  12..3 
149.0 ;  110.0 
45.5 1  7.8 

67  8  12.1 


H    102.5  31.1 


27 
4 
3 


11 
16 
11 

11 


13 


11 


Jämtlands  län. 


53.  Dalälven. 


Le 

212.4 

.53.7 

31 

1 

I 

!  25 

20 

13 

7 

11 

1 

1  

Jo 

147.0 

30.0 

'  30 

12 

12 

10 

7 

7 

!  

Gd 

82  8 

13.5 

17 

25 

17 

g 

1 

5 

( 

1  (1 

0 

Mu 

63.7 

16.8 

3 

12 

11 

5 

2 

7 

] 

s 

— 

Ft 

128.5 

45.0 

31 

11 

11 

10 

4 

5 

!  

Ä 

92.2 

21.8 

3 

17 

12 

7 

4 

9 

3 

1 

La 

65.9 

16.3 

3 

13 

11 

7 

1 

5 

_ 

Ed 

187.5 

25.0 

31 

26 

22 

14 

& 

o 

< — 

Kå 

125.3 

21.0 

15  19 

14 

14 

q 

a 

\  o 

O 
Ar 

1 

i. 

Sn 

220  9 

18  5 

15 

27 

27 

16 

'  10 

a 

O 

1 

X 

0 

Sk 

213^4 

26'3 

30 

26 

24 

14 

!  8 

14 

D 

152.1 

19.0 

28 

25 

23 

13 

6 

16 

Kv 

138.8 

14.1 

21 

27 

23 

10 

3 

11 

— 

— 

Vd 

100.2 

18.7 

20 

13 

12 

8 

5 

5 

lo 

OD.i 

10.8 

Q 
O 

y 

Q 

y 

o 

o 

c 
0 

V 

64.6 

19.2 

2 

13 

9 

5 

1 

4 



Ö 

64.1 

17.5 

3 

18 

11 

4 

1 

6 

1 



70.8 

14.0 

2 

15 

12 

5 

2 

4 

2 

Ta 

70.0 

18.8 

3 

19 

13 

3 

1 

7 

T 

115.7 

17.6 

30 

18 

17 

8 

4 

7 

Gn 

73.3 

2 

Vt 

79.7 

18.4 

3 

11 

10 

7 

2 

6 

R 

74.6 

16.2 

3 

17 

12 

6 

4 

5 

Gi 

77.0 

19.4 

3 

16 

13 

6 

3 

B 

Bo 

73  0 

17.3 

21 

13 

12 

4 

3 

4 

Bp 

i70.0 

1 

Ln 

85..H 

13.6 

7 

16 

15 

7 

2 

10 

1 

Ng 

83.6 

20.5 

7 

16 

16 

6 

2 

12 

K 

38.2 

6.9 

19, 26 

10 

10 

2 

0 

4 

2 

Ss 

40.4 

8.1 

3 

11 

9 

4 

0 

8 

Nb 

38.1 

9.7 

19 

9 

8 

3 

qI 



 i 

i 

Sö 

72.4 

15.0 

3 

17 

12 

8 

1 

5 

-I 

L 

62.) 

15.8| 

3 

12 

8 

5 

3 

6 

Ll 

46.5 

I 

10.1 

7 

16 

11 

4 

1 

8 

Ba 

62.1 

16.6 

3 

12 

11 

4 

3 

7 

M 

47.4 

10.8 

7 

18 

12 

4 

1 

10 

•T 

Li 

27.7 

8.5 

31 

6 

6 

2 

0 

1 

Sh 

43.1 

11.3 

3 

13 

10 

3 

2 

s 

H 

35.1 

7.2 

27 

11 

8 

4 

0 

3 

40.6 

13.1 

14 

14 

8 

3 

1 

3 

0 

St 

37.2 1 

8.4 

3 ; 

15 

81 

o 

0 

10  ' 

3I 

112 


Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 

Nederbörd 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

mm 

mm  dag 

Antal  dagar  med 


nederbörd 


gO.l'  gl  25  glO 


:0.1 


Västernorrlands  län. 


1114 
602 


1468 
1179 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


80 


79 
1268 


81 


83 
85 
1467 
89 


90 
1233 


34.  G  i  (le  älv. 
Ilögbränna  .... 

K.  34—35. 

Kasa  

3().  Moiilveii. 

Mo  


K.  36-37.  ! 

Skag  

K.  37  -38. 

Nordvik  

38.  Åii^eriiiaiiälven. 

Östra  Junscle    .  .  . 

Granberget  

Rossön   

Ramsele  

Förse  

Multrå  

Björkä  Bruk  .... 

K.  38-39. 


Lungö  .  . 
Härnösand 


K.  3{)-40. 

Tyuderö  

40.  Indalsälven. 

Oxsjö  

Lagfors  


41.  Selåiiäjersåu. 

Sidsjö  

42.  L.juiig:an. 

Viken   

Ange  

Nordaiiod  

Iläljtim  

K.  42-43. 

Bremö  

44.  Ilannåiigcrsåii. 

Gäddtjärusåseu  .   .  . 


Hö 

77.2 

20.0 

21 

IL 

10 

5 

3 

5 

K 

75.4 

15.2 

14 

15 

12 

5 

3 

5 

Mo 
Ha 

79.1 

16.5 

3 

12 

11 

5 

3 

2 

Sf 

66.5 

13.8 

21 

15 

12 

4 

3 

3 

N 

72.8 

24  3 

20 

12 

9 

5 

3 

2 

Js 

Gr 

Ro 

R 

F 

M 

Bj 

87.0 
79.1 
69.7 
79.9 
67.5 
62.0 
78.4 

19.4 
14.3 
17.0 
18.8 
14.8 
11.8 
21.3 

3 
3 
3 
3 
3 
18 
21 

16 
15 
12 
15 
13 
9 
17 

11 
13 
11 
12 
11 
8 
10 

8 
6 
7 
6 
6 
7 
6 

2 
2 
1 

2 
2 
2 
3 

5 
6 
5 
4 
3 
3 
6 

Lf 
H 

56  2 

19.6 

3 

10 

8 

4 

2 

3 

Ty 

G0.2 

13.5 

20 

14 

10 

5 

2 

2 

0 
La 

61.1 
60.1 

17.0 
17.2 

2 
3 

10 
12 

9 
10 

5 
5 

3 
1 

2 
4 

Si 

46.9 

16.2 

3 

10 

6 

3 

2 

2 

Vn 
Ä 
No 
V 

30.8 
53..M 
67.5 
43.5 

8.0 
14.7 
19.8 
15.3 

21 
3 
3 

21 

9 
13 
14 

9 

7 
8 
11 
6 

4 
6 
4 
4 

0 
1 
2 
1 

2 
2 

3 
2 

Bf 

39.e 

14.7 

3 

9 

5 

3 

1 

4 

Gt 

58.7 

13.4 

20 

10 

10 

4 

3 

4 

Gävleborgs  län. 


1 

3i  1 


Station 


Namn 


1221 
1216 
99 
1338 


100 


1273 


101 


107 


1190 
1339 
105 
106 


102 


128 


44.  narinuiig:('rsiiii. 

J302 

Kransliamiiiar  .... 

Fr 

46.9 

14.7 

3 

8 

8 

4 

1 

1 

Sb 

39.5 

13.9 

3 

10 

6 

3 

1 

2 

45.  Delåiigei-Nåii. 

1246 

Norrdiila  

N 

36.(i 

9.0 

3 

9 

8 

4 

0 

1 

93 

Hjuråkcr  

B 

21.4 

7.3 

14 

12 

6 

2 

0 

3 

0 

3 

48.  Ljusnan. 

1119 

F 

36.9 

12.5 

3 

12 

7 

2 

1 

5 

1301 

Viisteriiäs  

32.0 

14.0 

3 

7 

7 

2 

1 

0 

Stcnegärd   

Svedåsen   

Ovanåker  

Bergvik  •  

K.  48-49. 

Storjnngfrun  .  .  .  , 

K.  49—50. 
Norrsundet  .... 

51.  Tcstcboän. 

Katrinelierg    .  .  . 

K.  51-52. 

Hälsan  

52.  Gavleån. 


Botjärn  . 
Sälgsjönäs 
Mackmyra 
Gävle    .  . 


K.  52-53. 
Eggegrund  .... 

53.  Dalälven. 

Grönsinka    .  .  .  . 


564]  Gysinge 


1342 


103 


108 
623 
109 

1142 
UOi 
112 

1138 
111 
113 
715 
553 

1154 

1149 
114 

1168 
115 
116 

1229 

1288 
603 

1228 
724 


48.  Ljusnan. 

Ulvsjö  

52.  (Javleåu. 

Korså  

53.  Dalälven. 

Storsätcrn  .  .  .  . 
Flötningen  .  .  .  . 

Särna  

Hållstugan  .  .   .  . 

Älvdalen  

Östauvik  

G  rätbäck  

Mora-Norct  .  .  .  . 

Rättvik  

Leksand  

Insjön  

Gördalen  

Storbron   

Grundforsen  .  .  . 
Tjämvallcu  .  .  .  . 
Transtrand  .  .   .  . 

Malung  

Vakerskogen  .  .  . 
Joliaunisholm  .  .  . 

Övcrborg  

Närsen  

Fiiistliögst  .   .  .  . 


Nederbörd 


St  i35.0 


Sv 
Or 
Bk 


No 


K 


H 


Bt 
Gu 
M 

G 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


Gr 
Gg 


44.9 
34.5 
31.3 


24.2 


32.1 


22.0 


30. « 


25.1 
i30.0 
30.3 
27.9 


25.9 


24.1 
31.9 


15.7 
16.5 
13.5 


8.1 


11.8 


9.2 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.lUl    ^5  älO 


7.8 

8.7 
8.2 

11.5 
5.2 


14 


13 
13 
14 


15 


11 


15 


12 


25 


7 
12 


15 


10 
11 


äO.i 


11 


G 

2  - 
4 


Kopparbergs  län. 


u 

40.9 

10.0 

14 

16 

10 

3 

1 

10 

1 

Ko 

22.9 

7.0 

3 

5 

4 

3 

0 

i! 

Sa 

50.0 

11.1 

7 

19 

12 

4 

1 

14 

1 

Sg 

48.8 

20.8 

7 

6 

6 

5 

1 

2 

s 

28.7 

7.3 

14 

15 

6 

3 

0 

4 

1 

4 

0 

Hå 

19.4 

6.6 

19 

6 

5 

1 

0 

2 

Ä 

30.9 

8.5 

14 

17 

9 

2 

0 

3 

1 

Ö 

35.0 

13.) 

14 

14 

6 

2 

1 

3 

2 

1 

Gr 

9.8 

3.4 

31 

4 

4 

0 

0 

1 

M 

23.1 

6.0 

14 

15 

10 

1 

0 

2 

1 

1 

R 

42.5 

9.8 

26 

7 

7 

3 

0 

0 

Ld 

24.7 

6.5 

14 

11 

7 

2 

0 

3 

I 

26. 1 

6..^ 

3 

14 

7 

3 

0 

3 

G 

36.8 

Sr 

39.0 

9.0 

14 

9 

8 

5 

0 

4 

Gg 

37.6 

10.4 

12 

6 

5 

4 

1 

1 

Tj 

27.7 

8.4 

27 

6 

6 

2 

0 

2 

Tr 

48.0 

12.0 

13 

10 

10 

4 

2 

4 

Mg 

16.9 

6.5 

14 

8 

4 

2 

0 

2 

Vn 

42.3 

11.0 

14 

11 

8 

3 

1 

3 

1 

1 

J 

B 

24.0 

7.1 

14 

10 

7 

2 

0 

2 

2 

Nä 

45.7 

10.3 

7 

14 

10 

4 

1 

5 

1 

Fi 

43.8 

17.7 

14 

12 

8 

2 

2 

3 
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113 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nammer 

Namn 

Beteckning 

s 
s 

mm 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1     hagel  i 

dimma  | 

Uj 
VT 
» 

Ill  ni 

ä  0.1 

s  1 

^5 

s  10 

i  0.1 

117 

Rönndalcn  

Rn 

28.9 

9.7 

14 

10 

3 

0 

2 



1 

— 

1343 

S3  0*111  VTM. 

Sa 

40.9 

9.6 

14 

18 

10 

3 

0 

4 



120 

Go 

30.0 

8.7 

14 

10 

5 

0 

2 



2 



121 

F 

29.8 

b.i 

25 

13 

7 

2 

0 

3 

— 

10 

— 

122 

V 

27.4 

7.2 

14 

15 

7 

2 

0 

3 



1456 

Rankhyttau  .... 

Ra 

12.3 

4.4 

2(5 

5 

4 

0 

0 

1 



562 

Idkerbcrget  

Id 

26.(! 

7.9 

3 

11 

7 

2 

0 

4 

1 

1 



123 

Un 

17.0 

7.5 

14 

5 

4 

1 

0 

1 

— 

— 



124 

Stjärnsund  

Sd 

17.6 

4  1 

23 

13 

8 

0 

0 

4 

— 

1298 

Solbacken  

So 

18.3 

4.4 

14 

10 

5 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

1290 

Ls 

24.9 

6.6 

3 

9 

5 

2 

0 

3 

61.  MiiliircH-Norr- 

ströiii. 

169 

Grängesberg  .... 

Gb 

27.9 

8.2 

7 

11 

9 

2 

0 

5 

_ 

— 

1180 

Skattlösberg  .... 

Sk 

35.4 

6.5 

14 

1  ii 

155 

JO 

2 

fl 

u 

4 

— 

187 

Nr 

22.9 

5.9 

3 

13 

10 

2 

0 

4 

1 

z 

188 

Hällsjön  

Hs 

30.7 

5.8 

11 

11 

9 

3 

0 

3 

— 

189 

Lärubo  

Lo 

18.9 

5.2 

14 

10 

8 

1 

0 

3 

1 



1169 

Lö 

20.5 

4.4 

7 

11 

6 

0 

0 

3 

1 



1 

108.  Väneru-Oötii- 

älv. 

1145 

Storhögen   

Sh 

45.8 

11  3 

13 

13 

9 

4 

2 

3 

1 

448 

Fredriksbcrg  .... 

Fr 

35.6 

7.1 

10 

10 

1 

0 

2 



— 

449 

Tyngsjö  

Ty 

55.3!  11.6 

3 

15 

11 

4 

2 

5 

2 

2 

1242 

Dravscn  

Or 

41.4 

7.8 

0 

16 

12 

4 

0 

1 

— 

Örebro  län. 

61.  Mtilareii-Norr- 

struiii. 

150i  Sörbytorp  

So 

41.0 

23.7 

23 

13 

6 

2 

1 

2 

571 

Bä 

37.3 

20.9 

23 

13 

6 

2 

1 

2 

148!  Svartä.  

Sä 

37..^ 

11.1 

23 

9 

8 

3 

1 

3 

152;  Hasselfors  

Hf 

27.0 

7.2 

23 

11 

7 

1 

0 

2 

— 

— 

153  Törn  torp  

T 

46.3 

28.4 

23 

9 

s 

1 

1 

2 

154'  Kronoberget  .... 

Kr 

.58.9 

26.1 

23 

15 

10 

3 

1 

3 





155  Lekcberga  

Lk 

37.5 

25.5 

23 

7 

7 

1 

i 

3 

— 

6 

157  j  Riseberga  

R 

18.7 

9.7 

23 

4 

4 

1 

0 

1 

158  Boxboda   

Bo 

34.2 

12.4 

23 

10 

10 

1 

1 

2 

— 

— 

159  Algesta  

Ä 

24.0 

4.5 

31 

8 

7 

0 

0 

2 

— 

2 

IGO  Örebro  

Ö 

37.1! 

19.4 

23 

11 

9 

1 

1 

2 

0 

7 

0 

163  Skrabby   

Sb 

13.5 

4.5 

3 

7 

5 

0 

0 

4 

0 

1 

20.7 

7.7 

23 

7 

7 

2 

0 

1 

— 

— 



161 1  Äsplnnda   

Al 

20.2 

46 

3 

11 

9 

0 

0 

3 

— 

— 

— 

1243;  Sickelsjö  

Si 

27.5 

10.5 

23 

9 

7 

1 

1 

0 

— 

171iBängbro  

27.9 

7.9 

7 

11 

9 

1 

0 

3 

1150  Guldsmedshvttau   .  . 

Gs 

48.0 

10.6 

7 

9 

9 

5 

0 

3 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

Sp 

36.0 

8.4 

7 

1  n 

2 

n 

u 

3 

4 

175 

Dalkarlsberg  .... 

1) 

51.4 

23.9 

23 

11 

9 

1 

1 

2 

4 

176 

Knllatorp  

K 

31.5 

7.2 

10 

10 

8 

3 

0 

2 

1422 

Km 

23.8 

8.0 

23 

10 

7 

2 

0 

3 

1 

z 

1320 

Hälla  

Ha 

14.8 

4.7 

3 

8 

5 

0 

0 

2 

1337 

Kloteu  

Ku 

38.6 

9.0 

7 

13 

9 

2 

0 

5 

0 

3 

0 

67.  Yiittcrii-Motala- 

ström. 

241 

Aa 

24.2 

9.6 

23 

12 

7 

1 

0 

3 

242 

Askersand  

A 

47.7 

30.4 

23 

13 

8 

1 

1 

2 

0 

6 

(1 

Ax 

25.9 

6.5 

23 

7 

7 

1 

0 

3 

2 

1291  Åmineberg  

Å 

22.5 

9.9 

23 

9 

6 

1 

0 

2 

274 1  Mariedani  

M 

34.6 

12..^ 

23 

10 

8 

1 

1 

2 

6(>0'  Gryt  

Gr 

17.5 

5.8 

23 

» 

4 

1 

0 

2 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

'  Beteckning 

Summa^ 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

i 

_ 

'K 

3 

po 

trr 

mm 

ni  ni 

dag 

g  0.1 

ä  5 

i  10 

äO.l 

108.  ViiiM!rii-«öla- 

iilv. 

A  r.<i 

GrytliyUchod  .... 

G 

43.7 

7.4 

7 

1  i 

11 

4 

0 

2 

1321 

Älvestorp  ... 

Äp 

50.6 

9.5 

7 

14 

11 

5 

0 

2 

Bl 

.54.4 

8.2 

23 

14 

11 

6 

0 

467 

Mosserud  

Mr 

61.4 

8.5 

7 

12 

12 

7 

0 

3 

Kedjcäscu  

Kj 

72.8 

18.1 

23 

15 

13 

6 

1 

3 

— 

469 

Karlskoga  

Kg 

66.1 

31.5 

23 

9 

9 

3 

1 

4 

1 

1292 

Östcrvik  

Ds 

6.5.5 

30.7 

23 

10 

10 

2 

1 

2 

1 

— 

472 

De 

34.5 

7.5 

25 

13 

,  9 

2 

0 

3 

1 

9 

Västmanlands 

län. 

53.  Dalälven. 

1350 

Ruuhällcn  

Rn 

36.9 

10.4 

7 

11 

6 

3 

1 

3 

— 

1 

— 

51.  Täniiiarilii. 

1463 

Östervåla  

Öa 

32.6 

7.3 

3 

14 

11 

1 

0 

5 



1 

— 

61.  Mälareii-Norr- 

ströni. 

1398 

Jädersbruk  

Jd 

28.8 

10.7 

23 

10 

9 

1 

1 

3 

1 



183  Riddarhyttan  .... 

R 

34.0 

9.1 

7 

13 

9 

2 

0 

4 

1 



1358 

Bernsbammar  .... 

Bh 

26.0 

5.5 

3 

11 

9 

2 

0 

3 

185 1  Färna  

Fu 

38.2 

14.2 

7 

10 

9 

2 

1 

2 

z 

z 

1362 

Go 

27.3 

4.8 

3 

9 

9 

0 

0 

4 



186 

Lisiö  

L 

31.8 

6.3 

11 

10 

9 

2 

0 

3 



1 



1359  Jämmertuua  .... 

J 

27.8 

5.5 

11 

11 

8 

1 

0 

2 





I443I  Linds?cd  

Ld 

23.9 

5.0 

23 

9 

8 

1 

0 

3 



626 

F 

20.8 

4.1 

14 

8 

8 

0 

0 

3 





191 

Kärrgrnvan  

K 

19.8 

7.9 

21 

5 

0 

1 

0 

2 

— 

M 

23.9 

4.5 

3 

11 

9 

0 

u 

3 

1 

1357  Aldcrstngan  .... 

A 

40.8 

9.1 

11 

11 

10 

0 

3 

Hf 

17.9 

8.1 

7 

1 

4 

5? 

! 

3 

1353:  Sätrabruuu  

Sb 

34.2 

11.9 

7 

8 

3 

2 

1 

195 

27.9 

6.9 

!1 

11 

7 

1 

0 

3 

196 

Västerås  

V 

28.8 

7.5 

13 

8 

3 

0 

5 

0 

2 

0 

1352 

N 

35.0 

19.8 

? 

14 

7 

2 

1 

4 

781 

Tärna  

Tä 

37.2 

9.8 

11 

8 

Q 
0 

u 

3 

0 

5 

0 

197 

Tomta  

T 

19.8 

5.7 

10 

6 

5 

n 
0 

0 

2 

2 



1351 

Morgongåva  .... 

Mo 

39.1 

9.4 

7 

9 

7 

3 

0 

4 

13.54 

Hyvlinge  

He 

36.4 

9.5 

I? 

8 

8 

3 

2 







201 

Skattmansö  

S 

34.5 

7.7 

0 

7 

2 

0 

— 

— 

— 

— 

Uppsala 

län. 

53.  Dalälvcu. 

129 

Väätanå  

Vs 

33.2 

12.7 

3 

9 

8 

3 

1 

2 

i 

54.  Täiiiiiarån. 

131 

Vb 

39.1 

12.4 

23 

6 

5 

4 

1 

3 

132 

Strömsberg  

S 

42.4 

13.1 

3 

14 

10 

2 

2 

6 

K.  54—55. 

:34 

Björn   

Bf 

Ö0.3 

10.4 

3 

13 

8 

1 

1 

4 

56.  Olaudsåii. 

137 

Husbv  

H 

31.7 

10.5 

1  3 

5 

5 

3 

1 

1 

13b 

G 

;  45.0 

11.1 

3 

13 

9 

4 

"1 

114 


Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

i 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

bd 
» 

n 
0 

B' 

a<? 

CC 

B 

B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

B 
3 
p 

po 

W 

(T 

P 

0 

B 
B 

O 

Namn 

W 

Cl» 

CD 
O 

t>r 
g_ 
3' 

aq 

U2 
0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

tr- 
P 

CD 

c 
B 
B 
p 

po 
W 

p 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

äl 

55 

5  10 

2  0.1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

51 

55 

510 

5  0.1 

1363 
1276 

203 
205 
1323 
202 
207 
208 
209 

13G 

1207 

140 
139 

141 

742 

L824 

142 

144 
145 

146 

224 
563 
147 
220 

1399 
211 
599 
217 

1277 
219 

221 
223 

61.  Mälaren-NoiT- 
ströiii. 

Örbyhus   

Österby  

Vattholma  

Frötuna  

K.  54-55. 

Örskär  

56.  Olaudsåu. 

K.  56  57. 

Understen  

57.  Skeboström. 

Lundäs  

K.  57-58. 
58.  Broströmmen. 
50.  Norrtäljeån. 
K.  59-60. 

60.  Åkerström. 

K.  60-61. 

Svenska  Högarna  .  . 

Experinicntalfältet 

61.  3Iälarcn. Norr- 
ström. 

Norsl)org  

K.  61—62. 

Farsta  

Gu 

Sm 

Ö 

D 

Ös 

V 

U 

F 

Ut 

Sto< 

Of 
B 

u 

Hg 

Ls 

Vö 

J 

R 

P 
Ö 

K 

Sh 
Li 
E 
Ss 

Sa 

Vs 

V  b 

N 

Sv 

S 

F 

Gf 

27.6 
21.9 
37.4 
34.9 
44.4 
42  5 
39.9 
36.0 
38.8 

3khc 

28.3 

44.0 

27.3 
39.9 

43.6 

45.2 

40.7 

47.8 

40.1 
34.4 

26.6 

34.7 
25.5 

31  9 

22.7 

24.7 
16.5 
23.8 
37.0 
22.9 
30.6 

30.9 
24.2 

10.0 
6.2 
9.8 
10.4 
11.6 
1L2 
10.6 
8.8 
13.0 

)lms 

10.5 

14.8 

7.4 
10.5 

17.0 

17.5 

10.1 

15.1 

15.3 
14.7 

8.7 

11.5 
19.0 
15.2 
15.7 

7.8 
7.3 

19.8 
10.7 
13.8 

20.5 

6.5 

3 
3 
3 

23 
3 
7 
3 
3 

11 

5  lä] 

3 

3 

3 
3 

3 

2 

10 

23 

23 
2J 

23 

23 
23 
23 
23 

11 

23 

23 
23 
23 

23 

13 
6 
12 
7 
10 
13 
14 
13 
8 

a. 

12 
10 

11 

9 

7 
10 
9 

9 

8 
14 

7 

9 
3 
7 
9 

10 
6 

11 
8 
11 

7 
11 

8 
5 
7 
5 
10 
8 
9 
6 
7 

6 

ry 
( 

7 

8 

6 

8 

8 

7 

8 
7 

7 

6 
3 
5 
3 

4 

7 
5 
•  5 

5 
8 

2 
3 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

1 
3 

2 

3 

2 
3 
4 

3 

2 
2 

2 

3 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

2 

2 

1 

0 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 

1 

2 
1 

1 

3 

1 
1 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

1 
1 

1 

0 

3 
2 
5 
4 
4 
8 
5 
6 
4 

3 

5 

4 
1 

2 

4 

4 

5 

2 
7 

2 

2 
1 

3 
4 

4 
5 

5 
3 
4 

0 

ty 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

2 

2 
3 
2 

2 

3 
9 

0 
0 

1192 

1364 

225 
1433 
226 
227 
228 
559 

1424 
168 

1327 

1222 
216 

1366 

230 
817 

233 
1278 

235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 

237 

238 
1326 

1122 

1404 
239 

2.52 
254 
255 
264 
266 
1351 

62.  Tjresåu. 

Fagersj  ö  

K.  62-63. 

Västerhaninge    .  .  . 
Hammar  

Nynäs  

Viad  

61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Stora  Sundby  .... 

Eskilstuna  

Strängnäs  

Åkers  styckebruk  .  . 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

63.  Trosaån. 
K.  63—64. 

65.  Nyköpingrsåu. 

Bie  

Fleu  

Hedenlunda  .... 

66.  Kilaån. 
K.  66—67. 

65.  Nyköpingsåu. 

Kalbo  ;  

K.  66—67. 

Kolmårdssanatoriet  . 
Hult  

67.  Vätlern-Motala- 
ström. 

Källstad  

Olstorp  

Klockarp  

Fa 

Ve 

H 

Be 

Ns 

L 

Vi 

SI 

Söd 

St 

E 

Ss 

Ås 

M 

Ns 

Å 

S 

Hö 

Ba 

B 

Ht 

Fl 

H 

So 

Va 

N 

Åb 

K 

Öst 

Ka 

Ko 
Ht 

P 

Kb 

K 

0 

R 

Sk 

39.0 

24.0 
39.9 
38,5 

31.9 
22.8 
29.6 

erm 

21.8 
26.6 
22.3 
24.8 
19.6 
22.1 

39.0 

29.8 

26.5 
20.4 
34.4 
27.6 
17.0 
33.9 
26.5 
21.9 
26.4 

35.3 

29.4 

erg( 

18.4 

31.0 
39.6 

34.8 
28.2 
22.2 
27.2 
29.1 
58.6 

19.6 

18.2 
21.8 

17.5 
12.9 

anlj 

8.2 
10.7 
8.5 
8.8 
5.6 
11.5 

23.0 

20.0 

15.0 
9.5 
21.7 
11.7 
7.8 
19.9 
16.0 
14.5 
18.8 

29.0 

22.5 

Hla 

3.5 

17.2 
23.7 

17.3 
17.3 
5.8 
6.1 

15.7 

40.O 

23 

23 
23 

23 
28 

inds 

23 
23 
23 
23 
22 
23 

23 

23 

23 
27 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

23 

23 

nds 

23 

23 
23 

23 
23 
23 
22 
22 
23 

10 

9 
11 

12 
12 

3  lä] 

4 
14 

8 
7 
11 
7 

13 

8 

7 

5 

7 
11 

4 

8 

7 

9 
12 

5 

7 

läD 

8 

11 
12 

14 
4 

13 
11 
13 
12 

6 

5 
8 

7 
8 

Q. 

4 
7 
5 
6 
8 

7 

7 

5 
4 
6 
8 
4 
6 
7 
4 
5 

4 

3 

8 

6 
8 

8 
4 
8 
7 
6 
7 

3 

1 
1 

1 
1 

3 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

0 

1 
1 

1 

1 
1 
2 
1 

2 

1 

1 
1 

1 
1 

(1 
1 

0 
0 
0 
1 

1 

1 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

0 

3 

1 
4 

3 
4 

3 
4 
2 
3 
1 
1 

1 

3 

2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
3 

2 

3 

2 

3 
4 

5 
2 
2 
4 

3 
5 

0 
0 

1 

2 

5 
2 

2 
3 

5 

0 
1 

1 

0 

0 

0 

Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 


Namn 


td 


854  V.  Encbv 

269  Ulrika 

270  Bjärka-Säby 

271  LiDkö])ing 
11G2  GrönkQllii 

272  Grensholnien 
1367  Sanisala  .  . 

276  Finspång  .  . 


K.  67-68. 

1269  Göpperstad  .  .  . 


1425 


280 
281 


282 


68.  Söderköpiiigsåu, 

Tvärdala  

K.  68—6». 

Ovro  Gränsö  .... 
Häradskär  


E 

U 

Bs 

L 

G 

Gh 

S 

F 


Gd 


70.  Storåu. 
Adelsnäs  .... 


Gr 
Hf 


Nederbörd 


r/i 
u 
B 
B 


Största 
I  på  24  tim. 


mm   mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  §1^5 


50.  G 
40.4 
54.7 
41.7 
23.4 


40.1 

24.0 

42.2 

30 

11.8 


44.0  30.0 


57.  P 
19.8 


23.5 


34.9 


51.8 

35.3 


56.3 


28.0 
13.0 


29.1 


38.0 
30.2 


23 


SiO 


45.2  23     7     6  1 


;0.l 


1  - 


01  1 


Jönköping's  län. 


67.  Vättei  u-Motala- 
I  ström. 

246  Flabult  

247  .lönköping  

133 r  Sjöafall  

1205  Huskvarna  

1297  Str.andvallcn    .  .  .  . 

249;  Lyckås   

250  Arauäs  

1330  Knutstorp  

258  Lommaryd  

259  Hcrrestad  

260  Högemälen  

261  Nöteknlla  

262  Äpplehult  

263  Botorp  

294  Askeryd  

265!  Romanäs  


293 
1405 
291 


74.  Eiiiilii. 


Rödjenäs  .  , 
Prästkulla  . 
Lannaskede 
1182  Götestorp  , 
1123  Nyabyberg  , 
297  Hässleby  .  . 


1172 
1371 


8(>.  Mörriimsåii. 


98.  Lngnii. 


367!  Skillingaryd 
I  368  Västrabv  .  . 


F 

62.8 

23.2 

23 

15 

13 

3 

2 

7 

7  - 

J 

41.3 

17.1 

23 

11 

8 

3 

1 

5 

0 

3 

Sj 

36.7 

8.2 

29 

11 

10 

2 

0 

3 

Hq 

55.(; 

18.2 

23 

12 

8 

4 

3 

6 

Sv 

56.7 

32.9 

23 

12 

8 

2 

1 

6 

Ls 

24.9 

17.0 

23 

3 

3 

2 

1 

Ar 

24.9 

10.9 

23 

8 

5 

1 

1 

2 

Kp 

38.8 

18.4 

23 

8 

6 

2 

2 

3 

Ld 

33.1 

14.6 

23 

13 

8 

2 

1 

5 

Hs 

24.1 

10.0 

23 

10 

6 

1 

1 

2 

'  H 

33.2 

14.9 

23 

14 

7 

1 

1 

5 

1 

N 

36.7 

15.4 

23 

12 

10 

2 

1 

4 

Ä 

39.4 

12.3 

23 

8 

8 

4 

1 

4 

Bt 

63.5 

30.3 

23 

10 

9 

2 

2 

3 

1  A 

36.2 

14.0 

23 

8 

7 

3 

1 

4 

Rs 

\ 

32.9 

20.0 

23 

11 

5 

1 

1 

2 

Rj 

21.4 

12.3 

31 

4 

4 

1 

1 

0 

Pr 

51.1 

•25.0 

23 

10 

y 

2 

1 

3 

1  - 

Le 

62.4 

26.3 

23 

18 

11 

3 

1 

5 

2- 

Gt 

70.4 

3.fj.5 

23 

13 

13 

2 

1 

2 

i  Ng 

52.9 

29.1 

23 

13 

7 

3 

1 

5 

Ilb 

58.3 

43.8 

23 

J3 

4 

2 

1 

5 

1  - 

Gh 

69.1 

32.9 

23 

11 

10 

4 

1 

4 

6- 

D 

63.1 

30.0 

23 

10 

10 

3 

1 

4 

5- 

Sk 

73.0 

23.9 

23 

13 

11 

5 

1 

6 

Vs 

41.5 

16.7 

22 

8 

6 

2 

1 

3 

Station 


373 
374 
376 
377 
378 
37i) 
381 
382 
386 
387 
388 
1435 


1372 
402 


N  a  ni  n 


Nederbörd 


a 

B     på  24  tim. 


Autal  dagar  med 


Störrita 


nederbörd       '  Bn5  | 


=     mm  ram 


dag  2  0.1 1  I  1 


Gödebcrg  .  . 
Ulvahult  .  . 
Kårcslätt  .  . 
Toralidcn  .  . 
Ilyd  .... 
Nydala  .  .  . 
Graiikiirr  .  . 
Lilla  Ilyltiui 
Tranliult  .  . 
Kävsjö  .  .  . 
Rudö    .  .  . 


101.  Nissiiii. 


Dalslund 
Bärk  .  . 


569 


1171 


284 
1204 


285 
1383 
570 


290 


1183 


1380 
1451 


1124 
299 
1410 


67.  Yätterii-Motiila- 
ströiii. 

Viramerby  


69.  Yiiidåii. 

Holmbo  


K.  70  71. 


Västervik 
Gunncbo  . 


71.  IJotorpsströiii- 
meu. 

Ödestad  

Björk  11  ult  

Toveliult  


K.  72-73. 

Olands  norra  udde 

73.  VIiboÄii. 

Kroksbult    .  .  .  . 


K.  73-74. 

Fredriksberg  . 
Emsfors   .  .  . 

74.  Eiiiåii. 

Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  .  . 
Blankaströra  . 


G 
U 
Ks 
To 

fi.y 

Ny 

Gr 

L 

T 

Kf 

Rd 


Dnugcu  D 


Dd 
Bk 


77.2 1 

57.7 

79.! 

73.2 

62.0 

77.0 

56.G 

72.4 

77.1 

79.9 

96.6 

70.  c, 


65.0 
61.2 


38.01 

13.9 
25.3 
28.0 
29.5 
28.3 
18.9 
24.4 
23.fi 
22.6 
22.5 
18.2 


22  I  13  12 
13 


23  14 

22  j  14 

22  14 

23  10 


16 
15 
21 
19 
17 
18 
17 


30.1  23  10 
18.3  23  12 


9 
11 


i  5  2  10 


äO.I 


ill 

I 


Kalmar  län. 


2 
1 

3 

 I  

li  1 


Vy 

50.4 

38.5 

23 

8 

ö 

1 

1 

3 

H 

98.7 

87.8 

23 

11 

6 

1 

1 

3 

2 

1 

V 

65.2 

58.4 

23 

11 

4 

1 

1 

1 

1 

Go 

68.3 

.57.8 

2.3 

7 

1 

2 

— 

0 

45.9 

39.8 

23 

11 

3 

1 

1 

3 

1 

B 

72.1 

64.0 

23 

7 

4 

1 

1 

1 

T 

59.5 

51.5 

23 

6 

4 

1 

1 

2 

ÖD 

47.1 

34.5 

23 

8 

5 

2 

1 

1 

Kr 

71.9 

60.5 

23 

5 

5 

2 

1 

0 

_ 

1 

On 

71.9 

56.4 

28 

8 

6 

1 

1 

1 

Eb 

77.5 

61.0 

23 

9 

6 

2 

1 

1 

2 

0 

U 

57.5 

47.0 

23 

1 

6 

5 

1 

1 

3 



R 

51.6 

39.0 

23 

6 

4 

3 

1 

0 

- 

Bl 

60.5 

46.5 

23 

10 

6 

2 

1 

-> 

116 


Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

W 

CD 
<r+- 

ns 

O 

t>r 

O 

5" 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ty 

!» 

CD 

B 
B 

po 

so 

0 

B 

B 

CD 

Namn 

bo 

CD 

CD 
O 

fr 
5' 

CO 

c 
B 
B 
» 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

to' 
as 

CD 

a. 
B 
3 

t» 

w 

pr 
p 

mm 

mm 

dag 

éO.lj  ^1  §5 

110 

äO.I 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

äl 

i5 

g  10 

2  0.1 

301 
1262 
1255 
1296 

304 

305 
306 
1473 

308 

307 

310 

311 

300 
1125 

568 
1126 
1127 

317 

OiO 

1373 
320 
1254 
1409 
555 

1374 
1174 
1159 

380 
383 
384 
394 

75.  Alsteråii. 

Staviken   

Sandbäckshult    .  .  . 
Hammarglo  

K.  75-7G. 

Kapelluddcn  .... 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .... 

Kalmar  

Ölvingstorp  .... 

K.  77-78. 

Mörbylånga  

78.  Hagbyåii. 

K.  79—80. 

Ölands  södra  udde 

80.  Lyckebyilu. 

75.  Alsterfm. 

Sävsj  öström  .... 

80.  Lyckebyån. 

82.  Rouueby.1ii. 

Lessebo  

Dängemäla  

Böket  

80.  Mörruiiisåii. 

Hult  

Växjö  

Os  

Ekefors  

88.  Helgeåu. 

Hyltan  

Länshult  

J)8.  Ln^aii. 

Ljungby   

Ka 
St 
Sa 
Ho 

Öf 

Sp 

K 

Öl 

M 

A 

Ös 

Va 

Krc 

Sm 
G 

L 
D 
F 

H 
T 

Gy 

V 

Os 

An 

Ef 

Hn 
Lä 
R 

Bo 
La 

Lj 
Lli 

65.3 
75.5 
98.2 
68.9 

40.2 

69.8 
44.7 
68.3 

53.0 

75.3 

43.8 

70.2 

mob 

84.2 
69.2 

61.8 

79.7 

73.8 

65.4 
41.8 
67.7 
59.1 
64.6 
77.8 
66.6 

52.7 
75.6 
57.7 

78.3 
67.9 
62.7 
75.9 

49.4 
56.0 
47.2 
54.2 

22.5 

41.7 
25.1 
41.8 

18.5 

50.7 

17.4 

34.6 

erg 

41.0 
37.2 

30.7 
44.5 
42  5 

35.3 
21.2 
28.7 
27.7 
37.2 
32.5 
32.? 

29.2 
28.1 
22.2 

28.5 
25.7 
21.5 
13.8 

23 
23 
22 
23 

23 

23 
23 
23 

22 

23 

23 

23 

3  lä 

23 
23 

23 
22 
23 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

23 
23 
23 

23 
23 
23 
23 

8 
9 
5 
7 

10 

10 
8 
11 

11 

10 
10 
6 

n. 

14 

6 

11 
17 
13 

13 
1 1 

X  i 

15 
18 
15 
21 
19 

7 
19 
14 

15 
17 
15 
15 

5 
5 
5 
6 

7 

7 
6 
5 

6 

6 
8 
5 

11 

6 

7 
8 
9 

8 

q 

12 
10 
10 

10 

7 
13 
10 

13 
11 
11 
14 

3 
3 
3 
1 

2 

3 
2 
3 

4 

3 
2 
4 

4 
4 

3 
3 
3 

4 

9 

4 

3 
3 
4 
4 

3 
4 

3 

4 

5 
4 
6 

1 
1 
2 
1 

1 

2 
1 

3 

2 
1 
2 

3 

2 
2 

1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 
3 

2 
2 
1 
1 

1 

1 
1 

2 

1 
1 
0 
0 

5 
2 

6 
2 
1 

4 

4 

3 

3 

3 

17 

2 

0 
2 
1 

4 
3 
3 
1 

0 
1 

1 

0 
0 

1 

5 

1 
1 

7 

7 

2 
1 

11 

o 

o 
6 

7 

9 
2 
4 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

395 
396 
397 

312 
313 

314 

315 

1336 

316 

322 

323 

1173 
325 

1218 

1333 
1256 
326 

329 
330 
1225 
332 
333 

K.  80-81. 

Kungsholmen  .... 

81.  Nättrabyåii. 

Marielund  

82.  Roiiiiebyåii. 

84.  Bräkueän. 

Hoby  

85.  Mieåii. 

86.  Mörruinsåii. 
K.  86-87. 

87.  Skräboåii. 

Kåraboda  

Jämshögsby  .... 

K.  86—87. 

Grundsjön  

87.  Skriiboåu. 

TroUe-Ljungby   .  .  . 
88.  Helgeåii. 

Kristianstad  .... 

Sk 
Sn 
Lt 

I 

V 
Kh 

M 

R 

H 

K 

E 

Hf 

Ka 
J 

Kri 

G 

L 

01 

TI 

Hr 

Hö 

T 

K 

Tp 

67.9 
82.7 
79.1 

Blek 

62.3 
46.5 

64.5 

56.9 

63.1 
58.8 
47.9 

62.4 
67.1 

Lstia 

68.7 

58.8 
58.2 
35.9 

66.7 
75.1 
39.9 
32.6 
40.8 

17.4 
22.1 
17.1 

ing( 

31.6 
18.3 

35.0 

27.3 

31.2 
29.1 
21.9 

H3.0 
20.8 

nst^ 

37.0 

20.1 
27.0 
12.3 

30.0 
20.0 
15.2 
10.9 
10.3 

23 
22 
23 

3  lä 

23 
23 

23 

23 

23 
23 
23 

23 
22 

ids 

23 

22 
23 
22 

23 
23 
23 
28 
23 

16 
13 
15 

Q. 

9 

7 

11 

10 

11 
15 
6 

9 

10 

län 

11 

16 
14 
10 

12 
15 
13 
15 
11 

12 
13 
14 

7 

7 

7 

7 

7 
9 
6 

9 
9 

10 

10 
10 
7 

11 
13 
6 
9 

10 

4 
4 

5 

4 

3 

4 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

4 

2 
3 
3 

2 
5 
2 
2 

2 

2 
3 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
1 

2 

1 

2 

1 

2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 

4 

2 
2 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 

2 
2 
0 

1 
1 
0 
1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

4 

6 

4 

.5 

8 

4 

4 
9 

2 
12 

10 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

1 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1922. 


Station 

Nederbörd 

Antal 

dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

SDU 

hagel 

dimma 

Äska 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

§1 

§5 

2  10 

a  0.1 

K.  88—89. 

337 

Th 

42.8 

13.1 

23 

15 

8 

3 

1 

o 

0 

6 

1 

338 

Sandhammaren  .  .  . 

S 

339 

BoUerup  

B 

37.9 

lO.G 

23 

12 

8 

3 

1 

0 

3 

96.  RöniieHii. 

358 

Kolleberga  

Ka 

1257 

Klippan  

Kn 

61.0 

16.5 

22 

15 

11 

3 

2 

0 

1 

361 

Eopparmöllau  .... 

Ko 

55.G 

17.5 

22 

11 

10 

3 

1 

0 

1 

1 

1428 

Ljangaskog  .... 

Lg 

66.2 

15.8 

23 

17 

12 

6 

1 

0 

3 

1 

K.  96-97. 

363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

44.-9 

13.1 

23 

13 

9 

2 

2 

0 

G 

3(>4 

Båstad  

Bd 

73.7 

16.0 

23 

14 

13 

6 

2 

0 

1 

98.  Lagan. 

619 

Yxenhnlt  

Y 

62.3 

15.1 

23 

17 

13 

4 

2 

1 

5 

Malmöhus  län. 


1335 


340 
341 
342 
343 
1259 
938 


346 


347 


349 


1244 
1308 
351 


352 


353 
1411 
1419 


89.  NjbroAii. 

Köpinge  


K.  89-90. 


Ystad  .  . 
Jordberga 
Trälleborg 
Falsterbo  . 
Hököpinge 
Malmö  .  . 


90.  ScgreAii. 

Svedala  


K.  90-91. 

Alnarp  


91.  HöjeAu. 


Lund 


92.  KävliiigcAn. 

Övedskloster  .  .  . 
Hejdeholm  .... 
Kävlinge  


K.  92-93. 

Barsebäck    .  .  . 


93.  Saxån. 


Trollenäs  . 
Källstorp 
Svalöv  .  . 


Ke 

33.2 

7.8 

3 

13 

7 

2 

0 

0 

7 

Y 

33.2 

6.2 

23 

13 

7 

4 

0 

0 

2 

J 

44.0 

13.G 

22 

12 

8 

4 

1 

0 

T 

46.3 

13.0 

23 

10 

8 

4 

2 

0 

F 

37.3 

8.9 

22 

14 

7 

2 

0 

0 

He 

45.2 

17.4 

22 

13 

7 

2 

1 

0 

2 

M 

45.6 

10.1 

23 

12 

8 

5 

1 

0 

0 

4 

Sv 

53.3 

17.4 

23 

14 

7 

3 

2 

1 

6 

A 

1 

57.9 

11.0 

23 

17 

10 

5 

2 

0 

L 

58.8 

14.5 

23 

14 

10 

4 

2 

0 

0 

4 

Ök 

6C.0 

22.5 

23 

16 

11 

3 

2 

0 

1 

0 

Ilm 

64.3 

14.5 

23 

10 

9 

6 

2 

0 

Kl 

53.9 

10.7 

23 

15 

10 

5 

1 

0 

4 

B 

39.7 

11.8 

22 

9 

8 

4 

1 

0 

Ta 

49.9 

12.5 

22 

9 

9 

4 

2 

0 

Kä 

57.1 

14.0 

22 

15 

11 

4 

1 

0 

3 

S 

58.3 

ll.i 

23 

17 

11 

4 

1 

0 

5 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

N  a  m  n 

Beteckning 

0 
B 

B 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

«nö 

■n 

B 

p 

r 

pr 

mm 

mm 

dag 

4  0.1 

^  1 

5 

- 

é  10 

^  0.1 

K.  {«-94. 

1412 

Landskrona   

La 

57.0 

17  6 

22 

10 

10 

a 

1 

0 

'6 

1 

K.  94—95. 

354 

Knllcn  

K 

55.0 

16.5 

22 

10 

10 

Q 

1 

0 

4 

95.  Vcgcån. 

356 

Kuutstorp 

Kp 

62.7 

12.0 

23 

13 

12 

4 

1 

0 

1 

•Ki.  KunncAn. 

1129 

E 

68.7 

20.4 

23 

18 

12 

3 

2 

1 

1 

124.') 

Hör  

Ek 

71.0 

24.7 

23 

17 

14 

4 

1 

1 

— 

10 

1 

1258 

Sjöholmen  

61.9 

26.7 

23 

11 

10 

3 

1 

1 

3 

1 

Hallands  län. 

9l5.  Lagan. 

399 

Knäred  

K 

60.8 

15.6 

23 

14 

]  1 

4 

1 

j. 

1 

0 

9 

0 

400 

Hökhult  

Til» 
Jill 

OÖ.O 

1  Q  Q 

9a 
*o 

17 
1  i 

11 

2 

1 

0 

6 

0 

100.  FylleAn. 

1160 

TTfl  vra  Tvd 

Ha 

85.4 

15.0 

22 

12 

12 

7 

2 

i 

101.  Nissan. 

403 

Kd 

89.5 

19.0 

23 

15 

13 

6 

2 

0 

11 

0 

1427 

0 

90.9 

17.7 

23 

20 

14 

4 

t 

1 

404 

H 

49.0 

14.0 

23 

11 

11 

2 

1 

0 

0 

6 

0 

K.  101—102. 

405 

Tvlnn 

T 

51.6 

14.8 

22 

13 

10 

3 

2 

0 

g 

102.  Suseån. 

1166 

R 

105.1 

24.8 

22 

18 

15 

7 

3 

2 

— 

11 

— 

103.  Ätran. 

1307 

Obbhult  

F 

105.0 

23.1 

22 

14 

11 

8 

5 

1 

— 

1379 

Kg 

87.0 

29.6 

23 

18 

13 

5 

2 

; 

K.  ia3-104. 

412 

iUUrU.[)s     Xa.LlgU  ... 

M 

51.4 

16.3 

22 

10 

10 

3 

2 

i 

3 

413 

V 

49.1 

10.5 

23 

13 

10 

4 

2 

0 

_ 

3 

104.  Himlaäu. 

414 

Grimeton  

G 

71.2 

20.2 

23 

13 

10 

6 

2 

1 

K.  104— mö. 

1224 

Ta 

55.1 

12.0 

23 

14 

13 

3 

1 

1 

8 

K.  107—108. 

N 

47.0 

16.0 

32 

14 

8 

2 

2 

2 

4 

Kv 

66.3 

32.4 

23 

16 

12 

2 

1 

2 

1 

6 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 


Namn 


108.  Väiiciii-Göta- 
älv. 

1313  JJkenäs  

424  Ekshärad  

1316  Knon   

1317  Malta  

1158  Mana  

1314  Forshult  

426  Åmbcrg  

427  Dejefors  

428  Karlstad  

1141  S.  Viggen  .... 

429  Lekvattnet  .... 

1133  Lönnhöjden  .... 
558  Rottneros  .... 

1413  Bäckebron  .... 

1151  Frykfors  

1345  Varpnäs  

1177  BlåbärskuUen  .  .  . 
1156  Ny  torp  

430  Läng   

431  Mässvik  

432  Gunnerud  .... 

433  Lurö  

1163  Högsäter  

1464  Hofstcn  

435  Adolfsfors  .... 

1414  Noreborg  

1181  N.  Orrtorp  .... 
1275  V.  Hungvik    .  .  . 

1134  Dlverud  

1152  Lenungshammar  . 

1153  Stömne  

436  Björnö   

1388  Kolsäter  

1157]  Krakstad  

1176!  Djnrskog  

625  Suarkil  

14291  Spätterad 

444  " 
1415 

445 
1442 

450 

451 

452 

453 


Rotnäs 

Väsa  

Lindås  

Laskerad  

låljendal  

Rämmen  

Gåsbornshyttan  .  . 
Dalkarlsjöhyttan  . 

460  Malmbacka  .... 

461  Motjärnshyttan  .  . 
14481  Ängebäckstorp  .  . 
1445  Bengtstorp  .... 
1450'  Falkarsed  

463  Filipstad  

1449  Bolhyttan  .... 
1417  Pardixhyttau  .  .  . 
1319  Gammalkroppa  .  . 

464  Ilornkullen  .... 
55()  Storfors  

465  Enitfalla  

113.  Oloiniiicu. 
1167  Järplidcn  .... 


Nederbörd 


CG 

a 
B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1  2  1    25  2  10 


2  0.1 


1165 
1407 


07.  Yilttcni-Motala- 
striiiii. 

Lindhult  ... 
Spctliult  ... 


Värmlands  län. 


Station 


Namn 


240  Vaberget 


Ls 

i 

45.5116.6 

13 

1 

8 

6 

3 

2 

1 

2 

] 

— 

E 

30.5 

8.1 

14 

11 

7 

3 

0 

3 

/-v! 

— 

— 

Kn 

40.4 

8.0 

14 

14 

10 

2 

0 

4 

0 

7 

0 

Mt 

35.7 

7.1 

3 

15 

9 

1 

0 

5 

— 

7 

— 

Mn 

27.4 

8.6 

3 

10 

8 

2 

0 

3 

— 

— 

— 

Fo 

37.0 

7.5 

7 

14 

8 

3 

0 

2 

— 

9 

— 

Å 

21.1 

7.1 

7 

8 

7 

1 

0 

2 

— 

— 

— 

D 

24.1 

4.5 

23 

12 

9 

0 

0 

4 

— 

— 

K 

34.2 

15.7 

23 

14 

9 

1 

1 

4 

0 

4 

1 

Vi 

37.0 

14.0 

3 

9 

6 

2 

2 

2 

1 

— 

— 

Lt 

40.0 

8,7 

14 

17 

8 

3 

0 

7 

0 

2 

0 

Ln 

30.7 

8.0 

14 

16 

7 

2 

0 

5 

— 

— 

— 

R 

20.1 

5.8 

11 

G 

2 

0 

4 

— 

4 

— 

Bk 

25.9 

4.2 

7 

9 

9 

0 

0 

2 

— 

— 

Fr 

33.6 

12.6 

23 

13 

9 

1 

1 

4 

— 

2 

1 

V 

44.0 

25.0 

23 

13 

9 

1 

1 

5 

— 

— 

1 

B 

38.0 

9.5 

18 

11 

9 

4 

0 

5 

— 

1 

Ny 

21.6 

4.9 

14 

11 

9 

0 

0 

3 

0 

7 

0 

Lg 

23.4 

8.0 

13 

7 

7 

2 

0 

1 

— 

1 

1 

M 

G 

30.8 

11.8 

23 

7 

7 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

Lf 

25.2 

9.3 

23 

13 

7 

1 

0 

4 

— 

6 

— 

Hö 

27  3 

— 

— 

14 

— 

■ — 

0 

3 

— 

1 

— 

Ho 

il8.8 



— 

14 

— 

0 

0 

5 

1 

2 

— 

A 

18.9 

6.3 

13 

12 

5 

1 

0 

2 

— 

4 

— 

Ng 

21.6 

5.7 

13 

10 

8 

1 

0 

— 

— 

— 

0 

29.3 

10.7 

13 

8 

8 

2 

1 

1 

1 

— 

— 

Hk 

14.9 

2.5 

14 

13 

6 

0 

0 

2 

— 

5 

— 

U 

27.5 

6.4 

14 

14 

8 

1 

0 

4 

— 

1 

— 

Lh 

29.3 

6.8 

14 

14 

9 

2 

0 

5 

— 

— 

— 

St 

30.3 

17.3 

23 

6 

4 

2 

1 

1 

— 

— 

— 

Bö 

34.0 

15.2 

23 

12 

8 

1 

1 

3 

— 

5 

1 

Kr 

45.9 

25.0 

23 

6 

6 

3 

1 

1 

— 

— 

— 

Kd 

/io  1 

iO.o 

23 

9 

7 

2 

1 

2 

— 

6 

— 

Dj 

25.2 

8.9 

14 

9 

6 

1 

0 

2 

— 

— 

— 

No 

oo.y 

23 

9 

6 

2 

1 

2 

Sd 

45.1 

9.8 

23 

17 

12 

3 

0 

2 

3 

1 

Rt 

34.7 

6.2 

14 

10 

9 

2 

0 

2 

1 

1 

Ve 

i  40.0 

Li 

47.0 

7.1 

25 

13 

13 

4 

0 

2 

La 

oU.d 

i.z 

10 

10 

9 

1 

0 

2 

— 

— 

— 

Ll 

41.1 

10.5 

2 

13 

9 

3 

1 

6 

Rä 

29.0 

10.7 

14 

7 

7 

1 

1 

2 

— 

— 

Gb 

42.9 

12.0 

14 

15 

10 

3 

1 

3 

2 

Da 

23.2 

11.5 

13 

6 

5 

1 

1 

3 

— 

12 

— 

Ma 

43.4 

11.0 

14 

9 

8 

4 

1 

2 

Mo 

21.6 

7.2 

7 

8 

5 

2 

0 

2 

Än 

42.5 

8.0 

7 

15 

11 

3 

0 

4 

1 

6 

1 

Be 

50.5 

7.4 

14 

13 

12 

5 

0 

3 

1 

11 

Fa 

38.6 

8.0 

21 

9 

8 

4 

0 

0 

F 

43.5 

9.4 

14 

15 

13 

3 

0 

4 

15 

Bo 

45.7 

9.2 

14 

11 

10 

3 

0 

2 

Pa 

41.1 

10.8 

14 

11 

10 

2 

1 

3 

Ga 

26.1 

6.6 

14 

6 

6 

3 

0 

H 

61.8 

7.3 

7,  14 

16 

14 

5 

0 

3 

1 

Sf 

32.3 

7.8 

14 

8 

8 

3 

0 

3 

6 

Em 

69.2 

18.2 

23 

17 

13 

5 

2 

5 

J 

C2.4 

17.0 

3 

11 

8 

6 

2 

2 

0 

3 

Sk 

aral 

)or^ 

ln. 

L 

21.4 

5.3 

3 

12 

7 

1 

0 

1 

St 

15.2 

8.6 

27 

3 

3 

2 

0 

2 

2 

245 


473 
474 
475 
476 


477 
L465 
478 
479 
1253 
482 
406 
484 
485 
486 
1252 
488 
489 
492 
1408 
493 
1187 
496 


Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


108.  Vänern-Göta 
älv. 

Tolsgärden  .... 
Gullspång  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Hagestad  

Otterstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefora  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärden  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Sätenas  


Älvsborgs  län. 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1132 
415 
416 

1140 
417 

1295 

1175 


420 
1446 

422 


439 
1447 
143 
1020 

443 


103,  Atran. 

Önnarp  Öp 


Axelfors 
Mörkö  . 
Tranemo 
Uddebo 
Astafors 


10.5.  Viskan. 

Längared  

Boräs  

Rydal  

Häggärda  

Öxabäck  

Haby  

Linhult  


lOG.  Rolfsåu. 

Hällered  

Hulta  

Gräbbeshult    .  .  . 


108.  Vänern-Göta- 
älv. 

Köln  

Bräck  e  

Hävreström  .  .  . 
Bäckefors  .... 
Vänersborg  .... 


Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

pr 

mm 

mm 
 ! 

dag 

2  0.1 

21 

25 

2  10 

- 

2  0.1 

V  D 

23.2 

7.4 

23 

10 

7 

1 

0 

1 

0 

.  

df 

52.9 

26.5 

23 

12 

7 

2 

2 

6 

1 



T) 

u 

40.5 

15.6 

23 

6 

6 

2 

2 

3 



T 
1 

32.6 

9.8 

23 

11 

y 

2 

0 

2 



fl-l 
url 

34.0 

13.4 

23 

13 

7 

2 

1 

3 

n 
yj 

n 

0 

bp 

32.3 

13.2 

23 

15 

8 

1 

1 

2 

■Rf 

37.4 

17.5 

23 

7 

7 

2 

2 

3 

A 



R 

41.0 

24.8 

22 

10 

6 

3 

1 

2 

1 

X 



Va 



G 

ly.i 

23 

lo 

T 
/ 

1 

4 

0 

1 

0 

Ha 

36.8 

22.0 

23 

9 

6 

1 

1 

1 

0 

62.0 

26.2 

23 

14 

8 

4 

1 

7 

0 

4 

0 

Kl 

45.1 

17.5 

22 

10 

9 

3 

1 

6 

Sd 

58.4 

28.8 

23 

J3 

9 

4 

1 

4 

— 

K 

37.3 

15.2 

23 

8 

7 

2 

1 

1 

Rp 

37.9 

10.1 

23 

9 

8 

4 

1 

3 

H 

41.7 

14.3 

23 

10 

6 

3 

2 

2 

Hs 

Md 

48.0 

26.2 

23 

4 

4 

3 

2 

2 

E 

49.5 

21.6 

23 

11 

7 

4 

1 

2 

7 

V 

58.7 

25.0 

23 

12 

9 

4 

1 

3 

2 

s 

53.2 

32.3 

23 

14 

8 

1 

1 

2 

4 

Kg 

53.4 

27.6 

23 

8 

8 

4 

1 

3 

Eg 

48.9 

22.3 

24 

10 

8 

3 

1 

4 

0 

2 

0 

S 

65.4 

41.8 

23 

12 

8 

3 

1 

4 

0 

2 

0 

Tg 

37.2 

16.5 

23 

7 

7 

2 

1 

1 

Ss 

45.0 

20.5 

21 

5 

5 

3 

2 

0 

öp 

52.2 

18.2 

23 

14 

12 

4 

1 

6 

1 

1 

u 

71.8 

26.4 

23 

16 

12 

4 

2 

7 

0 

2 

A 

59.0 

18.0 

23 

11 

9 

4 

2 

2 

M 

88.5 

41.3 

23 

17 

13 

5 

1 

6 

14 

Tr 

72.1 

16.0 

23 

20 

13 

7 

2 

4 

9 

Ub 

68.1 

11.6 

23 

13 

13 

6 

1 

3 

0 

0 

Å 

93.2 

26.0 

23 

16 

12 

8 

2 

2 

0 

5 

Ld 

51.0 

9.6 

23 

18 

12 

3 

0 

4 

7 

B 

70.6 

24.6 

23 

15 

12 

4 

2 

o 

1 

11 

R 

88.0 

21.7 

23 

16 

13 

8 

2 

3 

6 

Ha 

76.4 

24.4 

23 

15 

14 

4 

2 

4 

3 

Ö 

73.6 

10.1 

23 

20 

15 

8 

1 

2 

8 

Hy 

81.7 

23.0 

23 

15 

14 

7 

1 

3 

6 

Lt 

98.1 

20.8 

23 

15 

13 

8 

4 

3 

1 

Hl 

59.6 

25.3 

31 

9 

7 

5 

2 

5 

Hn 

44.2 

7.1 

14,23 

11 

11 

3 

0 

3 

G 

77.1 

20.2 

23 

14 

12 

5 

2 

3 

Ku 

47.2 

19.8 

23 

14 

11 

1 

1 

2 

1 

3 

Be 

22.9 

6.8 

23 

10 

7 

2 

0 

3 

0 

5 

Hni 

47.8 

23.7 

23 

12 

8 

1 

1 

3 

Bf 

61.2 

29.8 

23 

11 

10 

4 

1 

3 

4 

V 

51.0 

23.8 

23 

13 

9 

3 

1 

3 

0 

8 

Tab.  2.   Nederbörd  under  oktober  1921. 


station 


N  a  111  n 


Nederbörd 


0 

3 


Sfiirsta 
])&,'2i  tim. 


iiiiu  das  4^>.i  g  1  I  2  5  2 


Alltill  dagar  med 

iicderliörd        '  snö 

 i 

01=:  0. 1 


\:m\ 

4991 

!)07i 
öl  o 

119!S! 
012 

r)i3 
r)i4i 


Iljulkvarii 
Kobcrfc  .  . 
Kihuida 
Olovstorji 
Vårgftrda  . 
Upplo  .  . 
Kvariiabo 
Öjar.'d  .  . 
Fb)da   .  . 
Ilulaii  .  . 


•Ij 
K 
Ka 
O 

Vg 

Uo 

Kv 

Öd 

F 

Hn 


7tVi  ;vs.s 

(rl.O  2t).ii 

48.1  ö.-i 


30.0 
60.8 
48.3 
72.f. 


15.8 


23 
23 
23 


U.G  23 
18.0  22,2.'! 


If) 
1) 

14 

8 

K) 
8 


57.0  21.4  23  l;! 
69.0  2S.'j  23  11 


10 
9 
9 
6 

10 
9 
8 

U 
11 


2-12 
2   

2  2 


113.") 


112. 

Guiiiieslivn 


Eiiiiiii^diils- 
iilvcii. 


.T      50.2!  18.0  23  !  11 


Göteborg-S  och  Bohus  län. 


K.  107-108. 

520 

Vinga  

Vf 

58.4 

25.5 

23 

12 

9 

2 

2 

2 

— 

4 

— 

lOS.  A'äiicrii-(<öta- 

iilv. 

501 

Iljärtnm  

II 

;>uo 

HilltiSOO  

i<' 
i\ 

OU.  V 

Ä.J.ii 

I 

LD 

1  -> 
1  ^ 

0 

1 

i 

9 

ii 
0 

1436 

Jonsercd  (Nybygget)  . 

Jo 

63.C 

34.4 

23 

14 

11 

2 

1 

3 

_. 

519 

Göteborg  

Cl 

47.1 

22.6 

23 

13 

11 

1 

1 

2 

0 

3 

0 

K.  108— lOJ». 

.-)21 

Pater  Noster  .... 

P 

31.3 

12.0 

23 

9 

9 

2 

1 

1 

522 

Säby  

Sä 

34.4 

12.5 

23 

16 

9 

1 

1 

2 

1 

523 

Bråttkärr  

Br 

37.8 

17.5 

23 

8 

6 

3 

1 

1 

3 

524 

lläseskär  

Mf 

49.0 

32.3 

23 

10 

8 

1 

1 

3 

1 

1081 

66.  n 

31.4 

23 

14 

12 

3 

1 

1 

6 

K.  10l)-110. 

1185 

Kristincbcrg  .... 

K 

55.  (i 

23.fi 

23 

17 

10 

3 

1 

10 

1 

K.  110  111. 

1136 

Heden  

IIc 

48.9 

17.2 

23 

11 

9 

3 

1 

1 

9 

528 

Hållö  

Hö 

21.2 

11.2 

23 

9 

5 

1 

1 

2 

2 

530 

Vädcröbod  

V 

53.3 

35.0 

23 

8 

4 

2 

2 

1 

.531 

Svandal  

SI 

33.2 

7.0 

23 

7 

(; 

■3 

0 

1 

1 

1376 

Gissleröd  

Gd 

3S.7 

19.3 

23 

12 

6 

2 

1 

2 

6 

1 

533 

Ursliolnien  

U 

19,4 

10.5 

23 

6 

4 

2 

1 

1 

111.  Slriiiiisaii. 

1178 

Ilåvclnnd  

Hf 

.55.0 

12.2 

10 

8 

5 

1 

1 

5 

534 

Strömstad  

S 

32.!) 

11.2 

23 

13 

8 

2 

1 

1 

1 

5 

0 

112.   Eli  II  i  II  ^dals- 

älven. 

565 

Aspelandcn  

Es 

37.2 

I.3.!) 

13 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

(1 

S  t  a  t  i  on 


N  a  111  11 


Nederbörd 


c» 

ir»- 

n 

B 

n 

7f 

tis 

iiiiji 

j  f^törsta 
på  24  tim. 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


Snö  5*  =•  *» 


mm  dagUo.liél  2  5 '2  10  gO.l 


i  ? 


Gottlands  län. 


117.  (jotilKMiisAii. 

.541 

lUittle  

Ji 

IM.I 

;;o.., 

10 

8 

1 

3 

539 

lloma  

R 

46.7 

27.5 

23 

9 

8 

1 

i 

1 

1420 

Källuuge  

Kg 

43.2 

23.8 

!•-' 

't 

1 

1 

•> 

118.  SiiodcrAii. 

1104 

Hs 

47.2 

25.2 

22 

11 

7 

*) 
'} 

1 

2 

G.  Övriga  (jlotthiiid. 

535 

Gottska  Sandön  .  .  . 

G 

57.4 

37.5 

23 

11 

7 

2 

1 

1 

536 

Fårö  

P 

86.7 

19.4 

23 

14 

7 

2 

X 

2 

54(1 

()stcrgarn   

Ö 

33.9 

17.0 

23 

10 

8 

1 

1 

3 

-1  ö- 

544 

Hobiirg  

Hf 

28.2 

13.5 

23 

10 

5 

2 

1 

0 

-  4- 

542 

St.  Karlsö  

K 

41.0 

24.0 

23 

11 

6 

1 

! 

7 

537 

Visby  

V 

42.0 

24.0 

23 

12 

6 

I 

i 

1'  1 

1155 

Tingstädc  

T 

48.0 

29.6 

23 

6 

6 

3 

I 

3 

10°  12- 


OKTOBER 
1921 


«•    zir  zz' 


zr 


0-25  mm 

25-50  " 

5D-iOO  ■ 

lOO-lSO  ■ 

150-200  - 

200-250  • 


Nederhörä  i  oktober. 


120  Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  oktober  1921. 


Datnm: 

noc.k- 
kk 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
välde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Ijock- 
Ick 
cm 

Vat- 
ten- 
Tärde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat-  i 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek- 
cin 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 

cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Ijock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom- 
råde: 

T  0 

r  u 

e  i 

1  1 

t 

K 

a  1  i 

X  ä 

I  V 

L 

II  1 

C  ä  1 

V 

Station : 

Abisko 

Kiruna 

Jukkasjärvi 

Karesuando 

Junosuando 

Gällivare 

Skrövcn 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.Tjåmotis 

Porjus 

Randijaur 

1 
G 
13 
20 
27 

_ 

B 

B 
2 
9 

_  1 

z 

05 

O.y 

5 
BS 

B 
BS 
BS 

6 
BS 
B 
3 
9 

• 



B 
3 
B 
5 
6 

0.5 
1.3 

B 
B 
B 

Flodom- 
råde: 

I 

II  1 

e  ii  I 

v 

Slicllcfteäly  ! 

Mångby- 
ån 

U  ni  c 

älv 

Inge 

I*  in  a  II  ä  1  v  e 

11 

Station : 

Jokkmokk 

Paottaure 

Murjek 

Jlerkencs  | 

Jäckvik  j 

Lövånger 

Tärnaby 

Stensele 

Mak  sjö- 
strand 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

1 

6 
13 
20 
27 

1 

B 
f) 
9 

2.0 
1.3 

- 

BS 
B 
4 
8 

l.« 
1.5 



B 
B 
B 
7 
3 

2.0 
2.3 



B 

BS 
B 
B 

10 

Flodom- 
råde : 

Åiigcr- 
manälveii 

ludiils- 
älven 

Ljungan 

Del- 
ån  gersån 

Ljusnan 

Testebo-  i 
ån 

Gavleån 

Olnudsån 

Norr- 
täljeäii 

K.  60— (;i 

Station : 

Multrå 

Bispgården 

Ljuiigdalen 

Volmsta  !i 

Bjuråker 

Ljusnedal 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra  j 

Gimo 

Rånäs 

Experi  men- 
tal fältet 

1 

6 

13 

B 
B 

_  1 

i 

i 

B 
B 

B 
B 

_ 

20 
27 

B 
4 

1.4») 

B 
8 

1.5') 

B 
BS 

z 



- 

 . 

Flodom- 
råde: 

I)  a 

1  ä 

1  V 

e  n 

M 

ä  1 

a  I 

C  n-S 

0  r 

r  s 

t  r  ö 

Ill 

Station: 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartä 

Lekebcrga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

1 

6 
13 
20 
27 

- 

13 

1.4 

Flodom- 
råde: 

K.  62-63 

Jiykö- 
piiigsåii 

Kilaån 

V  a 

i  t  t  e 

r  n- 

M  0 

tal 

a  8 

t  r 

Ö  111 

Botorps- 
ströninien 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Alberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

1 
6 
13 

20 
27 

i  - 

B 

!  82) 

1.0 

B 

BS 

- 

B 
B 

- 

Flodom- 
råde: 

E  III 

å  11 

Alsterån 

Lyclieby- 
<åii 

Nättia- 
byån 

Helgeån 

Seg 

eån 

1 

! 

L  a 

fe'  a 

n 

Station : 

Rödjenäs 

Lannaskcdc 

Kimramåla 

Vissefjärda 

Marielund 

Hönjarum 

Svedala 

Rörshult 

Ulvahult 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

1 
•i 

13 
20 
27 

2 

2.5 

Flodom- 
råde: 

Lilian 

Nissan 

Yisltan 

K.  107— 108 

y 

ä  n 

e  r 

n— 

ft  ö 

t  il 

ä  1 

v 

Station : 

Ilökhult 

Kiunared 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

S töm  ne 

Köln 

Sågen 

Tyugsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 

6 
13 
20 
27 

_ 

B 

i  ^ 
B 

1 
B 
B 

Flodom- 
område: 

V 

ä  n 

e   r  n— 

(J  ö 

t  a 

ii  1 

V 

K.  108-109 

K.  110-111 

Htrönisiln 

Station : 

Grythytte- 
hcd 

Filipstad 

Ilornkullen 

Karlskoga 

Gullspäng 

Götlunda 

Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svandal 

Äspelunden 

1 
6 
13 
20 
27 

B 
B 
B 
B 
6 

2.5 

B 
B 
B 
B 

5 

B 

B 

!  B 
BS 

B 
B 
B 
B 
BS 

>)  Uppmätt  d.  31.    2)  Uppmätt  d.  24. 
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S  T  A  TENS     ME  T  E  O  R  ()  L  O  G  1  S  K  -  H  Y  D  R  O     R  A  F  1  SKA     A  N  S  T  A  f .  T 


NKI)IUIP)()KI)KN  I  SVKItlGK 
Åro-åncr  3.    Del  II.    11.  November  1921 


Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  nederbörden 
i  november  länsvis,  med  Norrbottens  och  Västerbottens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nom snittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hushållnings- 
sällskapsområden. Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildning 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  684  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd  uppgående  till  eller  överstigande  O.l  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  .som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsljok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  62  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =    interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits 


Tab.  1,   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


b    ä  n 

Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Län 

Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

Norrbotten,  övre       delen  .  . 

>  ,  mellersta    »     .  . 
,  nedre         >     .  . 

Västerbotten,  övre        >     .  . 

>  ,  mellersta  >     .  . 

>  ,  nedre       ■     .  . 

Västernorrland  

Kopparberg  

Örebro   ... 

Västmanland  

Uppsala  

Stockholms  stad  och  län  .  .  . 

463 
319 
273 
231 
190 
169 
516 
255 
197 
300 
91 
68 
53 
79 

34.1 
21.6 
29.0 
21.1 
21.6 
27.8 
16.6 
22.6 
15.7 
17.3 
23.7 
15.2 
21.1 
24.7 

98 
90 
91 
60 
70 
.  88 
58 
65 
43 
49 
56 
41 
57 
61 

Södra  >   

Göteborgs  och  Bohus  .... 

115 
48 
68 
99 
30 
65 
48 
49 

193 
85 
66 
61 
50 
32 

31.2 
57.1 
32.0 
29.7 
37.9 
40.0 
44.1 
20.2 
21.0 
26.6 
45.9 
26.1 
29.5 
33.3 

72 
133 
73 
63 
78 
78 
95 
42 
46 
71 
90 
48 
57 
69 

Södermanland   

Östergötland  

68 
110 

24.7 
35.5 

67 
99 

Hela  riket 

4  392 

25.2 

70 

11 — 211273.    iStatens  Meteorologisk-htjdroyrafiska  anstalt.    Årsbok  .t.  Ii. 


122 


Tab.  2.   Nederbörd  under  november  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

1 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

$1 

§10 

>  0.1 

Norrbottens  län, 

Övre  delen. 

1.  Toriieälv. 

1385 

Björkliden  

Bj 

42.6 

9.6 

11 

15 

13 

3 

U 

10 

i 

Kopparåsön  .... 

Ks 

83.1 

17.8 

11 

20 

14 

4 

2 

lo 

2 

1 

Riksgränsen  .... 

Ri 

109.6 

21.6 

11 

19 

14 

8 

4 

1  o 

18 

0 

5 

0 

1390 

Stordalen  ..... 

Sd 

17.6 

5.6 

1 

15 

4 

1 

n 
U 

14 





1194 

Ao 

13.1 

6.6 

1 

10 

3 

1 

0 

10 

9.  Luleälv. 

1440 

Sa 

45.0 

8.8 

2 

13 

12 

4 

U 

12 

0 

4 

0 

12 

Ja 

<5U.6 

0.4 

O 

C. 

D 

c. 
0 

i\ 
U 

5 

1189 

Njnonjesberget   .  .  . 

Ns 

25.0 

0 

19 

Njuonjes  

N 

34.2 

8.5 

29 

7 

6 

4 

6 

or» 

Kvikkjokk  

Q 

32.7 

9.0 

17 

12 

5 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

21 

Tjåmotis  

Ts 

16.0 

6.9 

1 

6 

3 

2 

0 

6 

24 

Peuraure  

Pe 

24.0 

7.1 

16 

6 

6 

2 

0 

b 

1 

547 

Lu 

24.9 

12.1 

1 

7 

4 

2 

1 

6 

25 

Nansta  

Na 

10.2 

3.4 

16 

11 

4 

0 

0 

11 

i:}.  Piteälv. 

1199 

Kb 

1112 

Bs 

17.8 

4.7 

29 

9 

5 

0 

0 

9 

2 

20.   Skellefteå  1  v. 

1311 

Merkenes  

Ms 

32.0 

8.6 

29 

13 

8 

3 

0 

12 

45 

Jäckvik  

Jk 

26.9 

9.2 

1 

7 

4 

2 

0 

7 

1283 

Vuonatjviken  .... 

V 

i  37.8 

11.8 

2 

10 

6 

3 

1 

10 

1       28.  Uineälv. 

1279 

Am 

i  23.7 

11.5 

1 

6 

5 

2 

1 

6 

3 

station 


Namn 


597Bcrgfors  .  . 

3  Kiruna  .  .  . 

4  Jukkasjärvi 

5  Svappavara 
598  Lannavara  . 

6  Karesuando 


1377 


Norrbottens  län,  mellersta  delen. 

1.  Torneälv. 


4.  Kalixälv. 


1392  Kalixfors  . 
Gällivare  . 
cvara 


11 

1240  Mnorjc 


9.  Luleälv. 


14  Porjus 


Ligga 
ilögträsk  . 
Randijaur 


Be 
Ki 
Ji 


5,61  2.3 


16.1 
8.4 


Sa  1  12.0 
La  I  — 


9.2 
3.5 
5.8 


23  Nautijaur 


rårrajaur 
27lJokkniokk 
28  Juggijaur  . 


29 
30 
31 
34 


Koskats 
Vnollerim 
Pnoltaurc 
Murjck 


35  Näsberg 


Kx 
Ge 
Mo 


Po 

Lg 

Hö 

R 

Nr 

Tr 

J 

Jg 

Ks 

Vu 

Pu 

M 

Ng 


3.5 


10.7 

32.2 
20.0 


15.8 
29.5 
24.5 
22.4 
14.8 
27.5 
38.5 

15.3 
25.7 
35.3 
29.4 
39.8 
29.7 


16  4 
1  10 
1 


1.2 


4.0 
13.2 
5.'< 


10.8 
10.3 
8.5 
8.8 
7.6 
13.3 
22.7 
6.1 
15.9 
19.7 
13-5 
11.2 
17.0 


24 


17 
1 
15 
16 
16 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
1 


10 


4 
6 
13 
7 
9 
7 
5 
5 
7 
5 
6 


1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 


1236 

1238 
1239 
1241 
546 
1466 

1340 
1472 


13.  Piteälv. 

Jäkna   

17.  Åbyälv. 

Stormyriieden  .  .  .  - 

18.  Bjskeälv. 

Allejaur  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommerträsk    .  . 


Nederbörd 


Jn  11.0 


St 


Största 
på  24  tim. 

mm  dag 


Ajital  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  gl    ä5  §10 


3.2 


19.1 


46.1 


He  21.5 

Gl  7.2 


17 


6.1  16 


12.9  16 


6.3 
2.3 


§0.1 


O  O 


1  O 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 


4 

10 
8 
6 

10 


4  I— i— 


4 
6 

J3 
7 
9 
7 
5 
5 
7 
5 
6 


_,  2 
O  2 


32 
36 
37 
38 
O  1312 
39 


1439 
42 


1.  Torueälv. 

Junosuando  .  .  . 
Kaunisvara  .  .   .  . 

Apua  

Matarengi  .  .  .  . 
Haparanda  .   .   .  . 


3.  Saugisåu. 

Lappträsk  ... 


4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .   .  .  . 
Kompelusvara  .  .  . 
Storkölen  ... 
Mor  j  ärv  .... 
Setholmen    .  .  . 

«.  Vitåii. 

Högsön  .... 


7.  Råueå. 

Berg]  un  da   .  .  .  . 

9.  Luleälv. 

Bodträskån  .  .  .  . 
Övre  Svartlå  .  .  . 
Degerbäcken  .  .  . 
Sandträsk  .  .  .  . 
Holsvattnet  .  .  . 
Boden   


K.  12-13. 

Öjebyn  

Piteå  


43 


K.  13-14. 

Rödkallen    .   .  . 


i        15.  Rokåii. 

41  j  Fagcrheden  .... 

18.  Byskeälv. 

1230  Haraliden  .... 


Ju 

! 

Kv 

22.3 

7.0 

1 

9 

7 

2 

0 

9 

— 

Aa 

11.7 

3.3 

1 

11 

3 

0 

0 

11 

Öt 

26.0 

19.5 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

H 

41.8 

25.5 

1 

8 

7 

2 

1 

7 

0 

Lt 

29.3 

16.6 

1 

8 

6 

1 

1 

8 

Si 

26.2 

16.0 

6 

6 

1 

1 

6 

Kp 

12.7 

4.5 

14 

6 

6 

0 

0 

6 

S 

30.1 

10.5 

1 

6 

6 

3 

1 

6 

Mo 

25.4 

12.4 

1 

7 

5 

1 

1 

\ 

Se 

26.0 

5.3 

17 

8 

8 

1 

0 

Hn 

13.1 

4.8 

14 

6 

4 

0 

0 

6 

Ba 

Bo 

Sv 

42.3 

20.1 

1 

8 

7 

3 

1 

7 

D 

44.7 

23.7 

1 

7 

6 

3 

1 

7 

Sk 

29.7 

8.3 

1 

8 

7 

2 

0 

8 

Ho 

43.6 

24.1 

1 

8 

5 

3 

1 

7 

Bn 

29.8 

12.1 

1 

6 

5 

3 

1 

6 

Öb 

18.8 

6.4 

14 

6 

5 

1 

0 

6 

P 

20.4 

6.0 

14 

9 

6 

1 

0 

9 

0 

Rf 

39.1 

15.8 

1 

7 

6 

2 

2 

6 

Fn 

49.1 

31.2 

1 

6 

5 

2 

1 

6 

Hl 

;  26.5 

9.5 

1 

8 

6 

2 

0 

8 

Västerbottens  län,  övre  delen. 

28.  Uineälv. 


52j  Täruaby  . 
5731  Boksjön  . 
Abborrbcrg 
Tjnl träsk 
Sjöliden  . 


574 
579 


T 

50.9 

8.0 

24 

17 

6 

2 

0 

11 

Bo 

15.9 

5.8 

1 

6 

6 

1 

0 

5 

A. 

15.9 

8.5 

16 

4 

4 

1 

0 

4 

T.i 

19.9 

7.7 

1 

10 

7 

} 

0 

9 

Sj 

20.5 

6.0 

16 

9 

5 

0 

9 
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Station 


5 


Namn 


Nederbörd 


CO 

S    I  största 
I    på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


snö 


äO.l  g  1  §5  2  10  20  1 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Största  I 
pä  24 tim.' 


nederbörd       anO  zr 


mm   dag  ig  0. 1  5  1  |  2  5  é  10  é  0. 1  - 


3  £■ 

S  I  9> 

a>  1 


11371 
1202 1 
582^ 
1206 


1430 
1263 
46 


11402 
53 
575 
1394 

576! 
577' 

578; 

580! 
54 
1395 
1393 
1396 


1265 


38.  Åiigeriiiniriilvcii. 

Klimpfjäll   Kl 

Btaikliden   Bl 

Silverberg   Si 

Avasjö  I  Av 


16.8 
8.1 

18.5 
24.0 


13.0 
3.0 
7.8 
7.1 


23 
14 
1 

24 


1  2  !- 

O  I  8  t  1 

O  !  6  I  — 

o  7  - 


6- 


Västerbottens  län,  mellersta  delen 

20.  Skellcfteälv. 

Johannisbcrg,  Berget  . 
Jolianniaberg,  Gården 
Malå  


28.  Unieiilv. 

Vallträsk  


Nurdanås  . 


Bergvattnet 


äa  Oreälv. 


34.  Gideälr. 


38.  Ångcrmauälveu.' 

661  Asele  

1201  Häggäs  as 

1203!  Granåsen  G 


T™ 

1  Q  u 
iO.c 

1 
i 

7 

4 

0 

1 

7 

0 

Jg 

25.0 

12.6 

1 

7 

4 

2 

1 

7 

3 

M 

15.6 

10.8 

1 

5 

4 

1 

1 

5 



1 

V 

18.7 

3.9 

2 

10 

8 

0 

0 

8 



9 

S 

18.0 

11.7 

1 

10 

4 

1 

1 

8 

0 

11 

0 

Ju 

bOM 

22.3 

30 

14 

8 

2 

2 

13 

0 

5 

0 

SI 

20.3 

6.6 

1 

8 

8 

1 

0 

7 

1 

Ul 

16.2 

5.7 

5 

5 

1 

0 

5 

4 

Ny 

21.3 

10.4 

\ 

11 

5 

1 

1 

9 

Bk 

29.7 

16.1 

1 

9 

6 

1 

1 

9 

No 

16.7 

4.9 

16 

9 

5 

0 

0 

9 

2 

Ss 

19.8 

11.7 

1 

4 

4 

1 

1 

4 

Bt 

11.8 

3.5 

16 

5 

5 

0 

0 

5 

Bs 

19.3 

7.7 

17 

5 

4 

2 

0 

4 

Bj 

30.7 

18.1 

1 

8 

6 

1 

1 

7 

Kr 

14.4 

4.1 

24 

8 

7 

0 

0 

7 

3 

SÖ 

11.1 

3.2 

15 

7 

4 

0 

0 

6 

Is 

22.2 

13.4 

2 

6 

6 

1 

1 

4 

2 

Hs 

21  2 

9.6 

14 

8 

1 

0 

10 

6 

G 

22.1 

0.3 

8 

5 

0 

0 

7 

28  Uiiifittlv. 


581 

Talliden  

1437 

425 

Kulbäcksliden    .  .  . 

55 

Brattby  

56 

Umeå  

K.  28-29. 

57 

Holmögadd  

K 


H 


16.0  6.2 
215  8.6 


28.7  11.2 


1  11 
1  9 

1  ;  7 


2  2  10 
2  2  8 
1     O  7 


1     O     7  10 


oj  O 
oi  o 


1  1 


Jämtlands  län. 


Västerbottens  län,  nedre  delen 
18.  Bjskeälv. 


19.  Kågeälr. 


20.  Skellefteälr. 


K.  21-22. 


22.  MångbyAu. 

491  Lövånger  

■  i 

25.  Dalkarlsåu. 


j        K.  25— 2«. 

511  Stora  Fjäderägg 

^^'\—2t1273.    Statens  Meteorologish-hydrografiska  anstalt.    Årsloh  11. 


'  Mn 

19.4 

7.4 

1 

5 

5 

2 

0 

5 

(By 

25.3 

15.5 

1 

4 

3 

2 

1 

3 

Dl 

1 

22.3 

6.3 

1 

10 

8 

2 

0 

10 

1 

'  Gn 

26.1 

9.3 

1 

10 

7 

2 

0 

10 

Bf 

25.1 

9.8 

1 

11 

4 

2 

0 

10 

2 

L 

43.4 

14.5 

2 

G 

6 

4 

2 

5 

t 

B 

32.4 

14.4 

2 

7 

6 

3 

1 

7 

P 

9.4 

4.4 

24 

5 

3 

0 

0 

4 

1 

1219 
1267 
66 
1215 
1266 
12(18 
1454 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
1469 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
143S 
1226 
1232 
86 


S8.  Åiigeriuaiiiilvcii.j 

Leipikvattnet  ...  I 
Jormvattuet  .... 


Munsvattnet 
Fiskävattnet 


40.  ludalsiilveu. 


Kolåsen 


Kvarnå 


Östersund  III 
Törsta  . 


Gunuarsvattnet 


Raftsjöhöjden 


42.  Ljungan. 

Ljnngdalen  .... 
Tossåsen,  (Nedgården). 


Sösjö 


48. 


Ljusnan. 

95 
1212 
1211 
1148 

12*20!  Storhärjeävallen 
1210  Högen  


I     53.  Dalälven. 

1209  Storfjäten   .  .  .  . 


Le 

48.4 

17.5 

1 

'  24 

14 

7 

4 

2 

12 

1 

1  

Jo 

27.6 

7.0 

i  24 

i  6 

6 

4 

0 

3 

— 

1  

Gd 

40.8 

13.7 

1 

!  9 

6 

3 

2 

8 

0 

1 

1  0 

Mn 

17.7 

lO.c 

1  1 

6 

5 

1 

1 

5 

:i9 



Ft 

9.2 

6.1 

24 

2 

2 

1 

0 

2 

1 7 

Ä 

20.4 

10.0 

1 

8 

5 

1 

1 

7 

— 

1  ^ 

— 

T, a 

8  ^ 

X.O 

7 

! 

1 1 

±L 

a 

D 

A 
U 

IV 

l~ 

Ed 

44.5 

15.0 

1 

2 

13 

10 

2 

1 

9 

— 

'  4 

— 

Kå 

40.9 

25.4 

1 

« 

7 

1 

1 

8 

— 

2 

— 

Sn 

48.2 

10.6 

1 

10 

9 

5 

1 

6 

0 

1 

0| 

Sk 

42.9 

11  1 

1 

18 

8 

2 

2 

15 

1  

10.6 

4.0 

2 

8 

4 

0 

0 

6 

Kv 

10.4 

1.8 

19 

15 

5 

0 

0 

13 

— 



— 

Vd 

18.1 

17.6 

1 

To 

6.0 

3.3 

18 

2 

2 

0 

0 

2 

V 

6.2 

1.6 

18 

7 

1 

0 

0 

5 

] 

Ö 

6.1 

1.-5 

14 

9 

0 

0 

8 

1 

6 

0 

4.9 

1.2 

13, 18 

7 

3 

0 

0 

5 

6 

Ta 

7.6 

L3 

14, 18 

14 

3 

0 

0 

11 

1 

Sv 

1L.9 

2.1 

24 

9 

7 

0 

0 

7 

Gu 

13.6 

2.8 

27 

8 

7 

0 

0 

8 

Vt 

11.8 

3.2 

14 

5 

i 

0 

0 

4 

R 

10.9 

3.1 

14 

10 

0 

0 

8 

5 

Gi 

7.2 

3.2 

23 

5 

3 

0 

0 

4 

4 

Bo 

13  7 

5..^ 

14 

6 

4 

1 

0 

fl 

Bp 

12.2 

9.x 

1 

6 

2 

1 

0 

5 

Ln 

12.8 

3.5 

19 

8 

6 

0 

0 

8 

Ng 

11..S 

2.8 

17 

6 

4 

0 

0 

6 

3 

K 

9.6 

4.8 

14 

6 

5 

0 

0 

6 

4 

Ss 

Nb 

6.8 

3.0 

20 

7 

2 

0 

0 

Sö 

14.8 

8.0 

14 

10 

4 

1 

0 

10 

L 

12.6 

6.7 

14 

7 

4 

1 

0 

7 

Ll 

L7.6 

7.4 

19 

6 

5 

1 

« 

Ba 

U.3 

5.6 

19 

5 

4 

1 

^  1 

M 

15.  > 

5.0 

1 

10 

4 

1 

S' 

10  ' 

Li 

9.6 

3.3 

14 

3 

3 

?' 

0 

3 

Sh 

12.6 

6.0 

17 

7 

4 

0 

1 

H 

8.8 

3.5 

15 

4 

8 

0  , 

4 

S 

15.3 

4.2 

21 

8 

7 

S| 

0 

8  ] 

3 

0 

St 

6.1 

1.4 

13  ' 

12 

2 

0^ 

0 

11 

3 
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2  0.1 


di 

age 
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Västernorrlands  län. 


■ 

34.   Gide  älv. 

1 

I 

1114! 

Hö 

46.8 

24.0 

1  i 

9 

8 

2 

1  , 

9 

1 

3- 

K       QA  QCi 

j 

oOai 

Jx 

l^i  8 

1 

9 

6 

3 

2 

[ 

g 

_i 

! 

li- 

3(».  Moälveii. 

j 

1468 

Mo 

4a. 4 

Q 
O 

*< 

9  i 

ti 

z 

1179 

Hampnäs   

Ha 

32.8 

22-4 

13 

8 

7 

2 

2 

8 

.  L 

j 

K.  36—37. 

62 

OJ 

1  i 
j. 

8 

3 

1 

2 

]_ 

^  1 

I 

1 

K.  37-38. 

72 

xr 
JN 

17  0 

A  n 
o.u 

1 

X  1 

4 

1 

j. 

0 

7  i 

1 
! 

38.  Åiig^eriiiaiiälvcii. 

1 

64[ 

Östra  Junsele    .  .  . 

Ta 

J8 

9fi  9 

1  1  9 

1 

a 

o 

8  > 

1 

1 

L 



1 

1116! 

ur 

10. U 

94 

u 

fi 

n 

v 

0 
u 

7 

11271! 

Rossön   

KO 

99  9 

1 1  ^ 

1 

X 

5 

1 

.1 

1 

5 

3 

;  67i 

T> 

tv 

1 

o 

5  ' 

j[ 

s 

O 

i  68 

F 

18.2 

14.2 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

— 

69 

Multrå  

M 

21.0 

13.3 

1 

2 

2 

\ 

1 

2 

— 

1421 

Björkä  Bruk  .... 

Bj 

»0. 7 

lö.4 

1 

1 

0 

4 

1 

1 
1 

0 

K.  38-39. 

T  f 

ht 

1  A 

F. 

O.o 

1 
i 

0 

1 

i 

H 

32.3 

7.9 

14 

8 

3 

0 

3 

— 

K.  35)  40. 

j  SOiTyudcrö  

Ty 

17.1 

6.0 

14 

8 

6 

1 

0 

7 





40.  ludiilsillvvii. 

79 

0 

10.9 

4.3 

13 

6 

3 

0 

0 

6 

— 

1268 

La 

25.4 

7.7 

14 

9 

5 

2 

0 

9 

— 

— 

41.  Selåiijjersåu. 

81 

Sidsjö  

Si 

25.8 

10.(i 

14 

8 

0 

o 
6 

1 

7 
i 

42.  lijiiiigaii. 

83 

Vn 

10.0 

.  4.4 

i  14 

7 

'  3 

0 

0 

7 

— 

85 

Å 

8.G 

2.3 

14 

9 

U 

u 

q 

9 

1467 

Nordauod  

No 

10.5 

i  i" 

i  1^ 

5 

n 
u 

n 
v 

89 

V 

23.8 

!  7.9 

I  14 

i  ^ 

6 

p 

0 

7 

K.  42-43. 

1 

901  Bremö  

Bf 

i  11.1 

3.6 

'  14 

6 

0 

4 

2 

44.  Haruiiiiigerstlu. 

i 

1 

1233  Gäddtjärnsåsen  .  .  . 

Gt 

19.7 

■  7.4 

14 

11 

5 

1 

0 

9 

_ 

Gävleborgs  län. 

44.  HnriiiåiigcrHiiii. 

i 

1 

130^ 

!  Fransbammar  .... 

1  Fr 

22.0 

7.6 

14 

'  7 

7 

1 

0 

'  6 

1247  Strömsbruk  

i  Sb 

!  25.8 

9.G 

14,16 

7 

4 

2 

0 

1  ' 

1  

45.  DclAiigersåii. 

i 

1246  Norrdala  

i  16.7 

!  8.. 

14 

6 

4 

;  1 

h 

5 

93Bjiiråkcr  

B 

9.7 

G.f 

14 

4 

3 

!  1 

4 

48.  liJiiNiiaii. 

I 

illli 

^  Föhc   

F 

12.fc 

5.1 

u 

8 

4 

il 

8 

1 

|l30 

.  Västernäs  

!  1^.1 

7.f 

5f 

)l  14 

!  3 

3 

0 

o 
O 

1221!  Stenegärd 
1216j  Svedäsen  . 

y9j  Ovanåker  . 
13381  Bergvik  • 


Station 


Namn 


K.  48—49. 

100  Storjungfran  .  .  . 

K.  49-60. 

1273|  Norrsundet  .... 

51.  Testcboäii. 

101  Katrineberg    .  .  . 

K.  51-52. 

107 1  Hälsan  

!      52.  Gavleån. 

1190  Botjärn  

1339  Sälgsjönäs  .... 

105,  Mackmyra  .... 

106  Gävle  

I        K.  52-53. 

102  Eggegrund  .... 

.53.  Dalälven. 

128;  Grönsinka  .... 
564  Gysingc  


Nederbö 

rd 

fsta 
tim. 

Antal  dagar  med 

Beteckning 

Summa! 

Stö 

! 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma 

er 

mm 

mm 

dag 

åO.l 

^1] 

§5 

^10 

i  0.1 

St 

104 

5.6 

14 

5 

3 

1 

0 

5 

— 

Sv 

17.5 

6.1 

14 

12 

6 

1 

0 

10 

~~~ 

Or 

14.5 

3.5 

14 

6 

6 

0 

0 

5 

3 

Bk 

14.8 

4.1 

14 

9 

5 

0 

0 

7 

1 

3 

o 

16.7 

7.1 

14 

9 

5 

1 

4 

1 

X 

— 

No 

14.5 

3.4 

14 

7 

5 

0 

0 

5 

— 

92  9 

11.5 

5 

fi 

0 

1 

X 

1 

X 

6 

— 

H 

12.1 

2.6 

14 

11 

5 

0 

0 

10 

Bt 

26.4 

8.6 

13 

12 

8 

1 

0 

11 

2 

Gu 

17.8 

10.0 

13 

7 

4 

1 

1 

7 

M 

16.3 

4.1 

5 

8 

6 

0 

7 

G 

10.8 

3.2 

9 

5 

0 

0 

4 

0 

2 

Ä 

8.2 

2.7 

14 

12 

2 

0 

8 

3 

Gr 

17.1 

3.5 

14 

9 

7 

0 

0 

1 

Gg 

15.2 

3.4 

13 

1  9 

6 

0 

0 

Kopparbergs  län. 


48.  Ljusnan. 

1342  Ulvsjö  


103 


h2.  Uavleåu. 


53.  Dalälven. 


108;  Storsätcrn  . 
623  Flötningeu  . 
109,  Särna   .  .  . 
1142  Hållstugau  . 

110  Älvdalen  .  . 
112  Östan  vi  k  .  . 

1138  Gråtbäck  .  . 

111  Mora-Norci  . 
113;  Rättvik  .  . 
715,  Leksand  .  . 
5-53!  Insjön  .  .  . 

1154  Gördalen  .  . 
1149;  Storbron  .  . 

114  Grundforsen 
1168  Tjäruvallen  . 

115  Transtrand  . 

116  Malung  .  . 
O  1229  Vakcrskogen 

1288  Jobannisholni 
603!  Överborg  .  , 

1228!  Närsen  .  .  . 
724'  Finsthögst  . 


u 

17.8 

3.8 

21 

10 

7 

0 

0 

9 

Eo 

18.2 

1L2 

13 

2 

2 

2 

.  1 

2 

Ss 

12.7 

3.4 

19 

10 

5 

0 

0 

9 

5 

Sg 

15.8 

3.8 

19 

7 

7 

0 

0 

7 

s 

11.0 

3.7 

19 

11 

3 

0 

§ 

10 

1 

4 

0 

Hå 

17.4 

8.3 

22 

3 

3 

2 

o 

Ä 

14.0 

4.4 

13 

11 

5 

0 

0 

10 

1 

Ö 

13.5 

3.4 

13 

9 

5 

0 

0 

7 

3 

Gr 

7.9 

4.1 

14 

O 

O 

3 

0 

0 

3 

5 

M 

20.8 

.5.3 

13 

9 

6 

1 

0 

8 

1 

R 

8.8 

3.4 

4 

3 

3 

0 

0 

3 

Ld 

11.7 

3.7 

13 

9 

3 

0 

0 

9 

I 

13.0 

3.6 

13 

9 

5 

0 

0 

9 

G 

12.8 

4.H 

18 

5 

4 

0 

0 

5 

Sr 

15.0 

7.0 

19 

5 

4 

1 

0 

5 

Gg 
Tj 

11.2 

3.6 

13 

7 

4 

0 

0 

7 

Z 

15.5 

3.5 

16 

9 

7 

0 

0 

9 

Tr 

18.9 

8.0 

13 

9 

5 

2 

0 

9 

_ 

Mg 

17.2 

5.2 

13 

10 

7 

1 

0 

10 

Vn 

17.5 

3.4 

30 

9 

6 

0 

0 

9 

J 

i  20.0 

B 

14.5 

3.4 

13 

9 

7 

0 

0 

9 

1 

Nä 

10.7 

3.5 

13 

6 

5 

0 

0 

6 

Fi 

15.3 

4.3 

14 

8 

4 

0 

0 

7 
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station 


Nederbörd 


CO 

0 

B 
0 


Största 
på  24  tim. 


mm  I  daa; 


Åutal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1 


117 

1343 
120 
121 
122 

1456 
562 
123 
124 

1298 

1290 


169 
1180 
187 
188 
189 
1169 


Rönndalen  Rn 

Sägmyra  j  Sa 

Grycksbo  1  Go 

Falun  F 

Vassbo  V 

Rankhyttan    .  .  .  .  |  Ra 

Idkerbcrget  Id 

Ulvsbyttan  Un 

Stjärnsund  Sd 

Solbacken  So 

Leknäs   !  Ls 


15.8 
17.6 
18.2 

14.2 

13.1 
16.7 
29.1 
16.1 
18.9 

15.0 


61.  Mälareu-Norr- 
stvöiii. 

Grängesberg  . 
Skattlöaberg 
Nyhammar  .  . 
Hällsjön  .  .  . 
Lärnbo  .... 
Lövmarken  .  . 


6.5 
6.7 
3.8 
4.!- 
3.5 
5.3 

5.2| 
5.4l 


13 
13 
13 
13 
13 
6 

16 
13 


7 
8 
8 
9 

11 
5 

11 
6 
9 


4.0l  14 


Gb  ,  23.7  7.5  20 

Sk  I  29.7  5.8 (  20 

Nr  I  15.4  3.9'  14 

Hs  I  21.0  5.2!  13 

Lo  ■■  48.9'  — .  — 

Lö  26.fii  5.1  13 


9 

10 
9 
8 

12 
9 


2  1  s5äl0 


6  O 


i  108.  Väueru-(j|öta- 
!  älv. 

11451  Storhögen   Sh  25.2  5  5 

448  Fredriksberg  .  .  .  .  Fr  ;  17.2  3.9 

449  Tyngsjö   Ty  !  6.8  2.0 

l242!Dravsen   Or  21.0  5.2 


snö 


2  0.1 


7 
7 

8 
9 

10 
5 

11 
6 
9 


O  9 

O  '  10 


13  9  7  1 

13  9  7  0 

20  7  4  0 

13  15  9  1 


O  9 

O  9 

O  7 

O  ,  13 


217 


— !  2 


Station 


4.59 
1321 

1322 
467 

1382 
469 

L292 
472 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


CO  I 

I   I  största 
Q    \  yk  24  tim. 



mm    mm  i  dag  i  0. 1 1  ä  1  ,  é  5 !  g  10 


snO 


5  0.1 


108.  Väiicrn-Oöta. 
»Iv. 

Grythyttched  .  .  . 
Älvestorp    .  .  . 
Blankafors  .... 

Mosserud  

Kedjeåscu  .... 
Karlskoga  .... 

Östervik  

Degernäs  


G 

Äp 

Bi 

Mr 

Kj 

Kg 

Ds 

De 


22.2 
12.0 
210 
25.8 
21.3 
i22.0 
28.1 
18.7 


4.2 
3.6 
5.4 
7.0 


5  t  11 
13  10 


13 
12 


3.8  20 

6.9  20 
4.ol  20 


11 

6 
9 

5 
10 


11 
10 
11 
6 
9 

5 
8 


Västmanlands  län. 


Örebro  län. 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


150 
571 
148 
152 
153 
1541 
155 
157 
158 
159 
160 
163 
572 
161 
1243 
171 
11.5(1 
173 
175 
176 
1422 
1320 
1337 


241 


Sörbytorp  . 
Bäckedaleii  . 
Svartä  .  .  . 
Hasselfors 
Törntorp  .  . 
Kronoberget 


Guldsniedshyttan 
Spjutsjöfallet  .  . 
Dalkarlsberg  .  . 
Kullatorp  .  .  . 
Kägleholm  . 

Hälla  

Kloten  


67. 


Vätte  ru-Motala- 
Btröiii. 


Äspa 


1291 !  Åmmeberg 


Sö 

39.5 

8.9 

4 

13 

11 

3 

0 

13 

6 

Bä 

32.4 

10.4 

4 

11 

8 

2 

1 

10 

Så 

23.0 

4.6 

20 

11 

7 

0 

0 

10 

Hf 

11.2 

2.5 

20 

8 

7 

0 

0 

7 

5 

T 

397 

10.5 

5 

12 

9 

3 

1 

12 

7 

Kr 

39.4 

8.6 

5 

14 

9 

3 

0 

13 

10 

Lk 

30.2 

12.2 

12 

11 

8 

1 

1 

11 

_ 

4 

R 

18.6 

4.9 

5 

8 

8 

0 

0 

8 

4 

Bo 

24.6 

6.6 

13 

9 

9 

1 

0 

9 

7 

A 

11.3 

3.3 

13 

10 

5 

0 

0 

10 

4 

Ö 

25.5 

7.0 

13 

12 

8 

2 

0 

10 

0 

9 

Sb 

5.8 

1.8 

14 

13 

2 

0 

0 

9 

0 

5 

S 

6.2 

1.7 

12 

6 

4 

0 

0 

4 

Äl 

11.4 

3  4 

13 

9 

5 

0 

0 

8 

Si 

14.2 

3.2 

5 

10 

7 

0 

0 

8 

2 

B 

11.8 

3.5 

14 

8 

6 

0 

0 

8 

Gs 

2Ö.5 

7.9 

J3 

7 

7 

1 

0 

7 

Sp 

29.8 

6.2 

5 

7 

7 

2 

0 

7 

15 

D 

41.7 

7.0 

5 

11 

10 

3 

0 

10 

9 

K 

28  7 

5.8 

13 

8 

8 

1 

0 

7 

4 

Km 

13.1 

10 

0 

0 

8 

3 

Ha 

9.6 

7.4 

14 

5 

2 

1 

0 

5 

Kn 

26.9 

5.7 

13 

11 

10 

1 

0 

11 

0 

9 

Aa 

29.1 

9.6 

4 

13 

6 

2 

0 

13 

A 

38.0 

14.0 

4 

13 

8 

2 

1 

9 

0 

12 

Ax 

.32.) 

67 

5 

10 

10 

2 

0 

9 

6 

Å 

24.4 

5.9 

4 

13 

7 

1 

0 

11 

M 

36.3 

6.7 

13 

15 

12 

2 

0 

13 

Gr 

24.7 

4.5 

13 

14 

8 

0 

0 

12 

53.  Diilälveii. 

1350 

Runhällcu  

Rn 

15.) 

3.4 

14 

9 

7 

0 

0 

9 



3 

51.  Täniiiaråii. 

1463 

Öa 

14.1 

2.7 

5 

12 

5 

0 

0 

4 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1398 

Jädersbruk  

Jd 

14.6 

3.4 

5 

11 

4 

0 

0 

9 

1 

183 

Riddarhyttan  .... 

R 

31.8 

8.4 

14 

10 

9 

1 

i 

10 

0 

0 

1358 

Berushammar  .... 

Bh 

17.0 

8.0 

14 

4 

4 

i 

4 

185 

Farna  

Fn 

14.5 

9.6 

13 

4 

O 

1 

0 

4 

1362 

Gisslarbo  

Go 

15.6 

6.3 

13 

4 

4 

L 

0 

4 

186 

L 

20.4 

6.1 

13 

9 

6 

1 

0 

9 

1359 

J 

21.9 

5.9 

15 

6 

5 

O 

0 

6 

1443 

Ld 

13.7 

4.1  14 

6 

6 

0 

0 

6 

1 

626 

Fagersta  

F 

ma 

5.0 

'  13 

5 

5 

1 

0 

5 

191 

Kärrgruvan  

K 

27.2 

8 

0 

8 

1217 

Kolbäck  

Kb 

14.0 

3.2 

13 

10 

5 

0 

0 

8 

193 

Mölntorp  

M 

9.4 

3.7 

;  13 

5 

4 

0 

0 

5 

13.57 

Alderatugan  .... 

A 

14.4 

4.1 

13 

6 

5 

0 

0 

6 

1360 

Uörusjöfors  

Hf 

i  15.0 

1353 

Sätrabrunn  

Sb 

16.0 

4.5 

14 

å 

6 

0 

0 

7 

195 

Sk 

12.0 

3.4 

13 

4 

0 

0 

10 

] 

196 

V 

13.0 

3.0 

13 

12 

■1 

0 

0 

10 

0 

1352 

Norrby  

N 

11.0 

3.5 

1  12 

4 

0 

0 

4 

781 

Tärna  

Tä 

10.3 

3.0 

i  14 

9 

4 

0 

0 

8 

0 

5 

197 

Tomta  

T 

11.5 

3.5i  13 

4 

4 

0 

3 

1351 

Morgongåva  .... 

Mo 

8.7 

4.2;  1 

6 

3 

0 

5 

1354 

Hyvlinge  

He 

10.3 

6.8 

!  13 

3 

3 

1 

0 

3 

201 

Skattmansö  

S 

11.5 

3.6 

13 

5 

5 

0 

0 

Uppsala  län. 


129 


131 
132 


134 


53.  Dalälveu. 

Västan  å  


54.  Tämuaråii. 


Väsby  .  . 
Strömsberg 


K.  54-55. 


Björn 


Vb 
S 


Bf 


56.  OInudsåii. 

137]  Husbv  i  H 

1.38  Gimo*  G 


10.1 

4.2 

13 

5 

3 

0 

0 

4 

18.1 

15  5 

7 

2 

2 

1 

1 

2 

36.2 

19.0 

7 

15 

7 

1 

1 

13 

16.8 

4.8 

8 

13 

5 

0 

0 

9 

24.3 

15.5 

8 

3 

o 

2 

1 

O 

31.7 

8.3 

8 

12 

8 

3 

0 

10 

I 
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Tab.  2.  Nederbörd  under  november  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederböjd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

■ 

snö 



a> 

dimma  | 

åska  1 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

1 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

SUO 

1  hagel 

1  dinlma 

1  åska 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

^5 

^10 

g  0.1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

§1 

g5 

i  10 

SO.l 

61.  MjilnreD-Norr- 

62.  Tyrcsåii. 

struiii. 

1192 

Fagersjö  

Fa 

31.5 

16.0 

5 

9 

5 

Gu 

14.0 

7.5 

4 

9 

5 

1 

0 

7 

.- 

im 

Säbyholra  

Sm 

10  8 

2.5 

15 

8 

6 

0 

0 

5 

. 

K.  62-63. 

-203 

Ö 

26.8 

9.7 

7 

11 

6 

2 

0 

10 

1364 

Västerhaninge    .  .  . 

Ve 

26.(1 

8.0 

5 

11 

5 

2 

0 

7  ' 

4 

.  205 

Drälinge  

D 

22.5 

7.8 

7 

7 

5 

3 

0 

5 

225 

Hammar  .   .      .   .  . 

E 

28.1 

8.6 

5 

14 

7 

2 

0 

11 

1323 

Ös 

30  8 

14.0 

7 

9 

5 

2 

1 

7 

1433 

Be 

38.5 

16.5 

23 

5 

4 

3 

2 

202 

Vattholma  

V 

25  2 

6.5 

14 

12 

7 

3 

0 

12 

226 

Ns 

43.3 

15.5 

4 

9 

8 

3 

1 

8 

1 

207 

U 

20.7 

5.9 

13 

14 

5 

1 

0 

13 

14 

227 

L 

14.7 

7.3 

5 

12 

4 

1 

0 

7 

1 

208 

Frötuna  

F 

13.2 

4.3 

14 

9 

5 

0 

0 

7 

228 

Viad  

Vi 

27.3 

9.0 

4 

9 

6 

O 

O 

0 

4 

20y 

Ut 

15.4 

6.1 

14 

11 

4 

1 

0 

9 

0 

5 

0 

559 

SI 

32.3 

11.7 

5 

14 

7 

2 

] 

10 

1 

4 

Stockholms  län. 


136 


1207 


140 
139 


141 


742 


1324 


K.  54-55. 


Örskär 


56.  OIauds.^n. 

Bladåker  


K.  56-  57. 


Understen 
Harg  .  .  . 


57.  Skeboströiii. 

Lundås  


K.  67-58. 

Hammarby  

58.  Broströiuiueii. 

N.  Järsjö  


Öf 


59.  Norrtiiljeån. 

'H2|  Rånäs  

!         K.  59—60. 


Ls 


Vö 


144  j  Penningby 

145  Östanå  .  . 


—  j  60.  Åkerström. 
Tiel  Kårsta  ...... 


K.  60—61. 

224,  Svenska  Högarna  . 

563!  Lillsved  

Experimentalfältet 
Skansen  


147 

220 


61.  MäLaren-Norr- 
ström. 


1399  Sigtuna  . 

211  Vallstanäs 

599  Vibyiiäs  . 

217  Norsborg  . 
1277  Svartsjö  . 

219  Stockholm 


K.  61-62. 


221,  Farsta  . 
223  Grönskär 


K 


Sh 
Li 
E 
Ss 


Sa 

Vs 

Vb 

N 

Sv 

S 


F 
Gf 


12.4 


24.4 


U  19.6 
Hg  22.6 


24.8 


14.4 


4.0 


6.6 


4.1 
5.7 


9.8 


3.8 


25.0 
30.2  13.5 


13.9 
28.4 


17.0 


18.9 
*20.0 
32.7 
35.0 


20.3 
6.1 
21.2 
40.8 
19.5 
35.8 


31.8 
4.4 


10.5 
13.4 


15.2 
18.2 


80 
2.4 
7.0 

24.0 
7.2 

17.3 


14.0 

1.5 


3.3  5 


9.81  5 


4 
15 


14 


11 


5  9 


5  3 
5  12 


13 


11 
14 


10 
5 
6 
8 
10 
15 


12. 


11 


Södermanlands  län. 


61.  Mälareu-Norr- 

1 

ström. 

. 

1 

1 

1424 

Stora  Snndby  .... 

St 

8.1 

8.1 

5 

1 

1 

1 

1  (1 

1 

168 

H  Iri  1  cit  11  n  ft 

E 

13.2 

3.7 

5 

10 

6 

u 

yj 

7 

c 

t 

1327 

Strängnäs  

Ss 

18.8 

6.0 

5 

1« 

7 

1 

0 

6 

5 

1222 

Åkers  stycke  bruk  .  . 

Ås 

14.2 

7 

0 

7 

216 

Mariefred   

M 

14.4 

4.6 

4 

8 

4 

0 

0 

7 

I 

1 

1 

— 

1366 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

Ns 

8.1 

3.5 

5 

7 

3 

0 

0 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

63.  Trosaåii. 

230 

Ida  

Å 

29.8 

11.0 

5 

10 

8 

1 

1 

1 

g 

1 

— 

— 

— 

K.  63—64. 

1 

817 

S 

38.0 

15.8 

5 

11 

9 

1 
1 

1 
i 

A 

5 

PK       VI"*  " 

bo.  i^yKoplu^sull. 

233 

Hö 

27.3 

7.5 

5 

6 

6 

•> 

tj 

0 

o 

1278 

Ba 

235 

Bie  

B 

27.1 

13.5 

5 

8 

6 

1 

1 

7 

12 

1441 

Ht 

18.2 

8 

0 

7 

1401 

Flen  

Fl 

'20.0 

z 

1121 

Hedenlunda  .... 

H 

27.6 

8.6 

5 

7 

6 

2 

0 

6 

1403 

Solbacka  

So 

15.9 

5.0 

13 

8 

6 

1 

0 

8 

8 

1444 

Va 

39.9 

12.4 

5 

12 

11 

3 

1 

4 

1 

237 

Nyköping  

N 

35.5 

12.7 

5 

13 

9 

2 

1 

8 

0 

6 

0 

66.  Kilaån. 

238 

Åb 

48.6 

10.5 

5 

13 

1] 

3 

1 

11 

1 

11 

K.  66-67. 

1326 

K 

40.0 

J3.5 

5 

12 

10 

3 

1 

10 

2 

Östergötlands  län. 

0 

3 

0 

4>5.  Nyköpiiigsåu. 

3 

1122 

Kalbo   . 

Ka 

14.0 

8.3 

4 

5 

'i 

1 

0 

5 

K.  66-67. 

1404 

Kolmårdssanatoriet  . 

Ko 

32.1 

11.0 

5 

11 

8 

1 

1 

5 

1 

I 

239 

Hult  

Ht 

28.0 

6.5 

5 

11 

9 

2 

0 

67.  Vättern-Motala- 

i 

ström. 

11 

0 

252 

Prästtorp  

P 

39.1 

12.6 

4 

17 

11 

2 

1 

12 

2 

0 

1 

2.j4 

Kyleberg  , 

Kb 

37.3 

13.5 

20 

5 

5 

3 

5 

255 

Källstad  

K 

17.2 

6.2 

4 

11 

5 

1 

0 

6 

3 

264 

Olstorp  ■ 

Q 

40.7 

13.4 

21 

6 

5 

3 

2 

6 

1 

.266 

Rinna  j 

R 

35.2 

13.7 

4 

6 

6 

3 

1 

6 

2 

4 

1251 

Klockarp  

Sk 

65.5 

25.2 

4 

15 

11 

4 

1 

13 

0 

7 

0 

I 
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Tab,  g.  Nederbörd  under  november  1921. 


...  S  t  a  t  i  fl 

Uederbörd 

1            Antal  dagar  med 

.  ...Station 

Nederbörd 

'           Autal  dagar  med 

i 

3 

;  -I 

! 
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5 

1  _p 
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nederbörd 
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1 

% 

09 

n 

1 

2- 

3 

3 
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1 

N  a  m  n 

tö 

o 

r*- 

n 
o 
?r 

c 
a 
09 

'  B 
B 

Störnta 
|)å21  tim. 

ncl  f 

rbörd 

HlJÖ 

=- 

i-' 
v. 

s  '  ac 

inui 

mm 

dug 

äO.l 

ä5 

5lC 

3  0.1 

mm 

mm 

(lag 

:  0.1 

:  1 

i  

g  10 

åO.I 

854 

j  V.  Enebv  

1 

E 

46.6 

i  15.  fi 

!  " 

1  4 

14 

■ 

12 

3 

1 

1 

11 

;  (j 

'  — 

37; 

! 

G 

47.0 

11.0 

4 

1 

11 

3 

1 

14 

— 

1  - 

269 

i  Ulrika   

47.4 

'  13..'i 

11 

10 

3 

1 

11 

C 

I— 

.374 

Ulvabult  

U 

28.4 

8.1 

4 

12 

8 

2 

0 

14 

7  — 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

30.9 

i  10.  r 

!  6 

11 

7 

2 

1 

9 

1  1 

37b 

j  Kärcslätt  

i  Ks 

,  .31.2 

9  7 

■1 

1  12 

10 

1 

9 

— 

1  - 

i  T. 

'  9.8 

14 

9 

2 

0 

U 

O 

1  ] 

\  'Å 
C 

u 

Oi  i 

IVjralidon  

'  1  0 

9!i 

4 

,f 

t 

•> 

0 

6 

11G2 

fi  rön  tfli  1 1 1 

,  G 

26  2 

i  9-' 

4 

11 

1  8 

1  2 

0 

fl 

378 

i  Ryd 

7.2 

4 

(1 

J 

i 

1 

0 

A 

272 

Grenshohuen  .... 

1  Gh 

22^5 

\  8.0 

4 

12 

4 

2 

0 

7 

I  -- 

379 

Ny 

nu, 

14.3 

1 

13 

7 

1 

1 

9 





1367 

Samsala  

\l 

45.3 

8.9 

5 

14 

12 

•> 

0 

12 

5 

I 

381 

1  Grankärr  

,  Gr 

23.( 

7.0 

4 

H 

6 

•> 

0 

7 

— 



1  F 

9.0 

20 

14 

9 

2 

0 

Q 

1  1 

382 

1  111,,  TI..W,... 

ijiua  liyltan  .... 

T 

L 

'1*1  ;i 

.).).2 

11.1 

4 

13 

\ 

1 

13 

1 

•t  — 

i 

386 

Tranliult  

1 

34.2 

8.6 

\ 

17 

1 

0 

14 

K.  67-68. 

387 

'  Kf 

.32.3 

14.7 

4 

15 

7 

1 

1 

12 

1 

1  - 

i 

388 

1  Rd 

47.4 

i22.( 

4 

,  lo 

7 

2 

1 

14 

10- 

1269 

Göpperstad  

Gd 

41. y 

10.  y 

12 

7 

'  7 

it 

1 

6 

'  — 

3 

\ — 

1435 

Dungen  

D 

26.3 

9.0 

4 

i 

1 

5 

1 

5  — 

.... 

68.  Söuerköpiiigsaii. 

1425 

T 

34.2 

8.9 

5 

10 

9 

% 

0 

6 

101.  Nissan. 

1372 

Dalsland   

1  Dd 

38.1 

8.7 

1  4 

1  9 

7 

1 

n 
U 

9 

K.  68—69. 

402 

Bäck  

Bk 

I  36.6 

16.0 

4 

11 

7 

i 

1 

11 

— 



280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

38.9 

11.2 

4 

16 

Q 
»7 

1 

1 

J. 

9 



2 



281 

Häradskär  

Hf 

21.1 

6.5 

5 

8 

7 

1 

n 

6 

— 

— 

70.  St4ki*i^ii. 

Kalmar  län. 

282 

Adelsnäs  

A 

48.7 

17.0 

4 

13 

10 

»j 

1 

12 

— 

— 

— 

67.  Vättein-JIotala- 

gtruni. 

569 

40.4 

0 

14 

11 

1 

12 

z 

1 

! 

Jönköpings  län. 

67.  Väftein-Motala- 

- 

69.  A'intlAn. 

ströiii. 

1171 

Holmlju  

H 

70.8 

20.2 

-  4 

15 

12 

5 

2 

10 

1 

1 

1  — 

246 

Flahult  

24.7 

4.7 

12 

13 

.0 

0 

11 

6 

247 

j 

26.2 

14.5 

4 

12 

1 

1 

1 

1  n 
iU 

o 

i 

fl 

u 

,1331 

Sjöafall  

Sj 

11.1 

5.7 

13 

6 

2 

1 

0 

0 

1205 

Huskvarna  

Hq 

25.1 

10.8 

14 

6 

1 

1 

10 

1 

K.  70-71. 

1 

1297 

30.1 

13.8 

t 

13 

7 

1 

1 

12 

— 

— 

Västervik  

v 

57.0 

20.0 

4 

17 

9 

1 

10 

0 

2  0 

249 

Lyckäs   

Ls 

24.7 

10.3 

4 

12 

a 

D 

o 

1 

i. 

8 

— 

1 

— 

1204 

Go 

60.0 

19.! 

4 

10 

\  \- 

1 

9 

— 



250 

Aranäs  ....... 

Ar 

22.8 

ll.G 

5 

,1 

i 

1 

D 

1330 

Knutstorp  

Kp 

37.4 

4.6 

il 

12 

Q 

0 

0 

10 







.  - 

258 

Lommaryd  

Ld 

23.0 

10.6 

4 

7 

O 

1 
i 

7 



— 

71.  Botorpsström- 

259 

Hs 

31.0 

8.8 

5 

14 

i 

0 

13 

_ 

1 



nien. 

260  Höeeraälen  

H 

38.0 

10.9 

4 

14 

10 

i 

1 

14 



4 



-  285 

Ogestad  

0  ! 

60.7 

12.3 

1.8 

13 

14 

261 

Nötekulla  

N 

32.5 

11.7 

4 

10 

10 

1 

1 

10 

— 

— 

.  

5 

4 

3 

— 

<  — 

2(52  Äpplehult  

Ä 

42.8 

16.0 

5 

13 

11 

1 

1 

9 

— 

— 

— 

IcSöo 

bjorKuult  

B 

68.7 

18.3 

4 

1.5 

15 

5 

2 
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1 

263  Botorp  

Bt 

36.2 
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4 

10 

10 

2 

1 
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— 

— 
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■4 
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4 

1 

in 
10 

294  Askeryd  

A 
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4.2 

3 

8 

6 

0 

0 

c. 

1 

i 

Rs 

1 

26.8 

5.5 

4 

13 

10 

1 

0 

9 

K.  72—73. 

1 
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Olands  norra  udde 

Ön  i 

34.0. 

14.6: 

4 

15  ' 

6 

1 

1 

1 

3  — 

74.  Emåii. 

1 

i 

293  Rödjenäs  i 

Rj 

39.4 

14.3 

4 

5 

5 

3 

2 

4 

4 
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i 

1405  Prästkulla  

Pr 

84.7 
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20 

8 

ö 
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tJ 
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1 

3 

— 
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7 

7 
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Le 
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7 

4 
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Gt 
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12 
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3 
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ö 

i 

1 
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Ng 
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11 

_l 

z 
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297}  Hässleby  

Hb 
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11 
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13 

2 

1380 

Fredriksberg  .... 
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4 

15 

9 

4 
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9 

1 

1451 

Emsfors  
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33.4 
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6 
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1 

5 

0 
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i 

1 

1 

i 
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Gh 
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i 
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13 
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ii 
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I 

- 

299 
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6 

2 
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Bl 
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20  1 

15 

10 

2- 

-  2 

8 
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1 

i 

1 
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Skillingaryd  .... 

Sk  j 
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11 

^1 

1 
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1 
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3! 
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0 
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Z! 

z 
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Mö 
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13 
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3 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  november  1931. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


l-  —  

Nummer 

Q   Hl  TI 
IM    a   111  11 

Beteckning 

1 

jSumma 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

mm 

mm 

dag 

äO.L 

si 

s5 

§10 

g  0.1 

75.  Alsterån. 

301 

Ka 

35.2 

8.7 

15 

9 

2 

0 

8 

1262 

St 

46.6 

18.0 

20 

9 

6 

3 

2 

5 

Sandbäcksliult    .  .  . 

od 

41.8 

13.7 

19 

9 

8 

3 

1 

6 

1296 

Ho 

30.7 

9.8 

20 

13 

8 

3 

0 

4 

K.  75-76. 

Kapellndden  .... 

Öf 

25.2 

7.0 

4 

15 

7 

1 

0 

9 

K.  76—77. 

305 

Svartingstorp  .... 

Sp 

25.0 

6.1 

i 

13 

7 

2 

0 

5 

306 

K 

17.5 

4.6 

17 

6 

0 

0 

6 

77.  Ljiiiig-byåu. 

1473 

Ölvingstorp  .... 

Öl 

30.1 

7.2 

4 

15 

8 

3 

0 

7 

K.  77-78. 

308 

Mörbylånga  

M 

24.7 

8.5 

20 

15 

6 

2 

0 

11 

78.  HagbyÄii. 

307 

Alsjö  

A 

44.0 

9.3 

4 

15 

3 

1 

7 

K.  79-80. 

310 

Ölands  södra  udde 

Ös 

20.2 

11.3 

4 

12 

4 

1 

1 

8 

80.  Lyckebyåu. 

311 

Va 

16.1 

1  7.2 

19 

9 

5 

1 

0 

1 
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Namn 


5" 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  2l    s5  §10 


395 
396 
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Skeen  .  . 
Strömsnäs 
Långhult  . 


Sk  '  25.3 
Sn  I  28.0 
Lt  1  28.2 


8.4:  4 
12.6|  3 
10.31  4 


_i  i:_ 


Kronoberg-s  län. 


75.  Alsterån. 

300  Sävsjöström    .  .  . 

80.  Lyckebyåu. 

11125  Grönåsen  


82.  Rouuebyåu. 


568 1  Lessebo  . 
11261  Dängemåla 
1127iBöket   .  . 


317 

318 
1373 

320 
12.54 
]4f)U 

555 


86.  Möri'iiinsåii. 


Hult  .  . 
Söraby  . 
Gårdsby 
Växjö  . 
Os.  .  . 
Aneboda 
Ekefors 


88.  Helgeåu. 


1374  Hyltan 


1174 
1159 


Länsbult 
Runkarp 


1)8. 

I  380  BokeUd 


Lagan. 


383,  Lagan  . 
384  Ljungl)y 
394  Lidhult 


Sm 

44.6 

13.7 

4 

12 

12 

2 

7 

1 

! 

33.0 

8.2 

15 

6 

6 

4 

6 

L 

30.5 

9.0 

4 

16 

8 

2 

0 

14 

1 

D 

22.7 

9.8 

3 

9 

8 

1 

0 

4 

F 

33.1 

12  5 

5 

14 

8 

7 

1 

H 

22.7 

8.2 

4 

10 

7 

1 

0 

9 

T 

20.6 

6.6 

4 

10 

1 

1 

0 

å 

11 

Gy 

28  6 

8.4 

4 

14 

1 

0 

2 

V 

26.5 

7.8 

4 

14 

8 

1 

0 

11 

0 

3 

Os 

30.1 

11.1 

4 

8 

7 

2 

1 

6 

An 

40.8 

17 

- 

Ef 

35.8 

12.3 

1 

16 

8 

2 

1 

8 

7 

Hn 

17.6 

4.5 

12 

9 

7 

0 

0 

3 

Lä 

39.4 

10.9 

4 

n 

7 

3 

1 

6 

3 

R 

31.1 

10.6 

4 

10 

7 

2 

1 

4 

1 

I  Bo 

37.4 

12.6 

4 

13 

9 

2 

1 

13 

1 

33.8 

12.6 

4 

13 

8 

1 

1 

10 

i 

30.1 

11.5 

4 

1  9 

7 

2 

6 

1 

4 

1  Lh 

14.) 

8.5 

4 

1  7 

4 

1 

0 

5 

5 

Blekinge  län. 


K.  80-81. 

312  Vcdeby    .  .  .  . 

313  Kungsbolmen  .  . 


81.  Nättrnbyån. 

314j  Marielund  .... 

i 

82.  Koniiebyåii. 

315i  Ronneby  


84.  Briikueån. 

1336j  Hoby  


85.  Mieåii. 

316j  Karlshamn  .... 

86.  Mörriiuisåu. 

322  i  Elieholm  


V  :  36.1 
Kh  ,  40.7 


12.0 
11.9 


M     41.9  12.1  4 


R  36.8 


H 


323 


K.  86-87. 

Hanö  

87.  Skräboån. 


1173]  Kåraboda  .  . 
325;  Jämshögsby 


Hf 


Ka 
J 


38.4 


43.0  13.0 


40.3 


18.6 


Kristianstads  län. 


K.  86—87. 

1218  Grundsjön    .  .  . 


1333 
1256 
326 


329 
330 
1225 
332 
333 


87.  Skräboåu. 


Lönsboda    .  .  .  , 

Olastorp  

TroUe-Ljungby  . 

88.  Helgeåii. 


Höujarum  . 
Hörlinge  .  . 
Torsebro  .  . 
Kristianstad 
Tommarp 


4 

12 

7 

3 

1 

5 

i 

 j 

4 

1^ 

2 

1 

5 

_j 

i 

4 

14 

8 

3 

1 

9 

! 

4 

11 

9 

2 

1 

5 

0 

2 

1 

4 

12 

11 

2 

1 

5 

4 

11 

8 

3 

1 

4 

0 

2 

i 

4 

1 

! 

8 

7 

3 

2 

3 

i 

4 

1 

11 

3 

1 

1 

6 

1  10 

1  4 

9 

9 

3 

1 

6 

4 

7 

7 

3 

1 

2 

G 

40.2 

20.0 

12 

7 

5 

2 

1 

3 

L 

36.3 

13.0 

4 

10 

9 

2 

1 

4 

01 

42.5 

12.4 

4 

12 

9 

3 

1 

11 

2 

4 

0 

TI 

37.2 

13.0 

4 

14 

10 

1 

1 

7 

1 

1 

Hr 

35.6 

13.7 

4 

8 

8 

2 

1 

4 

3 

Uö 

:^9.5 

14.6 

4 

15 

5 

3 

1 

11 

1 

9 

T 

47.0 

14.8 

4 

14 

9 

3 

1 

6 

K 

47.5 

14.5 

4 

15 

10 

2 

2 

8 

0 

7 

0 

Tp 

34.6 

1].9 

4 

9 

7 

8 

1 

3 

Tab.  2.   Nederbörd  under  november  1922. 
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station 


Nederbörd 


p 
3 

3 


Namn 


I  I 

1  9 


Största 
på  24  tim. 

mm  j  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd  snö 


g 0.1  2  1    g5  2  10  gO.l 


K.  88—89. 

337  Tanbyholm  i  Th  i  79.7 

338  Sandhammaren  .  .  .    S  46-4 

339  BoUemp  |  B  I  66.0 

!  ' 

96.  Röniie&ii. 


358  KoUeberga  .  .  . 
1257  Klii.pan  .... 

361  Kopparmöllan  .  . 
[1428  Ljangaskog    .  . 

K.  90-97. 

i  363  Hallands  Väderö 
I  364  Båstad  


16.2  6 
13  fi  6 
22.2  4 


98.  Lagan. 


Ka 

i  45.0 

Kn 

18.3 

4 

12 

£o 

18.3 

11.2 

i 

3 

Lg 

2y.c 

14.6 

9 

Hv 

18.9 

8.2 

4 

11 

Bd 

24.2 

12.2 

4 

6 

Y 

33.6 

11.7 

4 

13 

18  j  13 
15  10 
17  '  13 


6  I  3  1  9  12 
2  !  2  8  11 
4     2  I  10  1 


O  i  r, 
1 


i>  I  2  3|- 
4  - 


7     2     1  8 


Malmöhus  län. 


Il335 

89.  NybroÄii. 

Ke 

58.1 

22.1 

4 

18 

10 

3 

1 

9 

2 

K.  89-90. 

340 

Ystad  

Y 

60.8 

17.5 

4 

19 

13 

3 

2 

11 

3 

341 

J 

55.2 

21.0 

4 

13 

9 

3 

2 

5 

1 

342 

Trälleborg  

T 

48.3 

24.0 

4 

8 

7 

3 

1 

3 

343 

F 

41.0 

16.0 

4 

14 

8 

2 

1 

5 

1359 

He 

40.7 

18.8 

3 

12 

8 

2 

1 

5 

938 

Malmö  

M 

40.4 

16.7 

4 

9 

r. 

4 

1 

5 

0 

90.  ScgeAii. 

346 

Sv 

31.4 

18.9 

4 

11 

6 

1 

1 

7 

K.  90—91. 

347 

1 

A 

45.7 

16.8 

4 

13 

10 

2 

1 

3 

91.  HöjeAii. 

349 

L 

42.1 

16.7 

4 

13 

10 

2 

1 

6 

2 

92.  KärliiigttAii. 

1244 

Övedskloster  .... 

Ök 

52.0 

12.5 

4' 

16 

11 

4 

1 

9 

1308 

Em 

39.1 

6 

351 

Kävlinge  

Kl 

40.7 

14.4 

4 

15 

9 

2 

1 

7 

2 

K.  92—93. 

352 

B 

19.8 

8.5 

3 

6 

4 

2 

0 

6 

93.  8ax)\ii. 

353 

Trollenäs  

Ts 

43.2 

16.7 

4 

10 

10 

2 

1 

5 

1411 

Källstorp  

Kä 

41.2 

20.2 

4 

12 

7 

2 

1 

6 

1 

1419 

S 

37.1 

15.7 

4 

12 

10 

2 

1 

7 

8 

0:  1  O 


2  4  0 


2  i  2  — 


Station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


60 


Namn 


S.  I  2  Största 
S      0  |på24tim. 

5  j  mm  I  mm  |  dag  i  0.1  2  1    §  5  2  10  a  0. 1 


nederbörd         snö  s-  ^-  9» 

s    S  v. 


K.  93-94. 

14121  Landskrona  'La    48.4  16.7    3      9      7  4 


2  5-12- 


354 


356 


1129 
1245 
1258 


K.  94-95. 

Kullen  

95.  Vegeåii. 

Knutstorp  .... 

96.  Röiiiieåii. 

Alraliult  

Hör  

Sjöholnieu  .... 


K     24.8  14.0    4      5      4     2      1  3  

Kp  i  46.81 22.3    3    10      9     2  1 


98.  L.ngaii. 

399|  Knäred  .... 
400  Hökbnlt  .... 


100.  Fylleåii. 


101.  Nissan. 

403  Kiuuarcd  

427  Oskarström  .  .  .  . 

404  Halmstad     .  .  .  . 


K.  101  m. 

405  Tylön  


102.  Snseåu. 

1166  Ranisered    .  .  .  . 


103.  Åtian. 


1307  Obbliult  .  , 
1379  Katrincberg 


K.  103-104. 

412'  Morups  Tångc  . 
413  Varberg  .... 


104.  HinilaAu. 

414  Grimetou  


K.  104—105. 

1224  Torpa   


K.  107-108. 


418i  Nidingcn 
423  Kvvik  . 


K 

23.C 

9.0 

4 

8 

4 

2 

0 

Hh 

]8.5 

7.5 

4 

11 

4 

2 

0 

Ha 

26.4 

8.2 

4 

7 

6 

2 

0 

Kd 

27.2 

11.0 

4 

11 

6 

1 

1 

26.6 

8.7 

4 

14 

0 

s 

17.7 

8.5 

4 

7 

3 

•} 

0 

T 

12.1 

7.5 

4 

8 

3 

1 

0 

R 

25.0 

8.8 

3 

12 

6 

1 

0 

F 

22.9 

7.8 

t 

9 

7 

1 

0 

Kg 

18.2 

7.9 

11 

4 

i 

0 

M 

23.4 

7.0 

'i 

7 

6 

2 

0 

1  V 

10.4 

3.1 

10 

4 

0 

(1 

G 

17.2 

6.7 

4 

9 

8 

1 

(( 

Ta 

17.0 

5.9 

4 

10 

5 

1 

0 

N 

11.1 

6.2 

4 

7 

4 

1 

0 

Kv 

25.9 

10.2 

4 

10 

6 

1 

1 

r  '     '  i 


E  I  69.4  14.8'  4  14  11  5  2  6  —  3  — 
Ek  I  44.0;  15.9  4  14  12  1  1  7  1  3 — 
Sj  !  45.1 1  14.0|   4    13    11     3     1      9  —  2  — 


Hallands  län. 


4  1 

5  3 


5  — 


^5  1 
.')  1 
4  O 


6  O 
3'  O 


I 

^;_o 
2  o 


6  13 


8  —  6- 


8  — 
6  1 


6  — 


3  - 

4  — 


S  


6  - 

9  '— 


5  11 


4  — 

5  O 
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Station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


B 
U 


Namn 


OJ 
Si 

S 

B  ■ 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


nederbörd 


g  0.1  2  1  g5[5l0 


g  0.1 


B  Sr 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Antal  dagar  ined 


OJ 

B.. 

g 
3 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

te 

dim 

» 

S 

("T 

e° 

mm 

mm 

dag 

i  1 

s5 

2  10 

§0.1 

f» 

22.1 

7.7 

13 

6 

5 

o 

0 

5 



Q 
O 

öO.  / 

17  6 

2 

i 

6 

1 

X 

1 

7 

A 
*x 

~j 

19.4 

'9.6 

•  4 

5 

3 

Q 
(1 

0 

5 

2 

- 

1  Q 

3.5 

5,  13 

1  1 
ii 

7 

v/ 

0 

■ 

1 1 
11 

& 

o 

: 

±0.u 

-6.6 

13 

b 

3 

1 

X 

0 

3 

— 

a 

A 

— '~ 

2.2 

5 

1 1 
11 

5 

0 

0 

\ 

9 

7  4 

2.Ö 

5 

0 

0 

u 

•T 

Q 

y 

■iO.O 

12.0 

4 

iU 

9 

1 

9 

9 

11.8 

20 

lo 

6 

3 

1 

"  7 

0 

4 

0 

39.4 

10.4 

1 

12 

8 

3 

1 

9 

— 

_ 

— 

45.4 

9.4 

20 

10 

9 

4 

0 

9 

20.9 

7.0 

20 

8 

5 

1 

0 

6 

18.0 

6.0 

5 

6 

6 

1 

0 

36.3 

13.2 

4 

9 

5 

3 

1 

9 

16.6 

4.5 

5 

9 

0 

0 

7 

2 

28.2 

10.6 

5 

8 

0 

2 

1 

8 

29.4 

7.9 

4 

10 

4 

4 

0 

9 

27.4 

9.1 

5 

7 

6 

2 

0 

7 

3 

25.2 

6.1 

5 

7 

5 

4 

0 

7 

0 

4 

0 

23.0 

8.4 

5 

6 

3 

3 

0 

i  6 

1 

21.7 

6.4 

20 

12 

5 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

23.8 

9.1 

20 

6 

4 

2 

0 

\ 

0 

4 

24.7 

10.5 

5 

6 

5 

1 

1 

1  5 

,  108.  .Vänern- Göta 
-      -  älv. 

1313  Tjikenäs    .  .  . 
424  Ekshärad  .  .  . 

1316  Knon  .... 
ISlT^MTalta  .... 
1158  Mana  .... 

13 14  Forshult  .  .  . 

426  Åm  berg    .  .  . 

427  Dejefors  .  .  . 

428  Karlstad  .  .  . 
1141  S.  Viggen    .  . 

429  Lékvattnet  .  . 
1133  Lönnhöjden  .  . 

558  Rottneros    .  . 

1413  Bäckebron  .  . 
1151  Frykfors  .  .  . 
1345  Varpnäs  .  .  . 
1177  Blåbärsknllen  . 

1156  Ny  torp    .  .  . 

430  Lång  .... 

431  Mässvik  .  .  . 

432  Gunnerud    .  . 

433  Lnrö  

1163^  Högsäter  .  .  . 
1464  Hofsten  .  .  . 
'  435i  Adolfsfors    .  . 

1414  i  Noreborg  .  .  . 
1181 ;  N.  Orrtorp  .  . 
12751  V.  Hungvik  . 
|ll34j  Ulverud  .  .  . 
11521  Lenungshanmiar 
1153'Stömne  .  .  . 
I  436  Björnö  .... 
1888  Kolsäter  .  .  . 

1157  Krakstad  .  .  . 
1176'  Djnrskog  .  .  . 

625  Snarkil    .   .  . 
1429  Spätternd    .  . 
444 1  Rotnäs  .... 

1415  Väse  

445  Lindås  .... 

1442  Laskerud  ... 

450  Liljendal  .  .  . 

451  j  Rämmcn  .  .  . 
452:  Gåsbornshyttan 
453  Dalkarlsjöhyttan 

460  Malmbacka  .  . 

461  Motjärnshyttaii 
14481  Angebäckstorp 
1445 1  Bengtstorp  . 
1450|  Falkarsed .  . 

463  Filipstad  .  . 
11449  Bolhyttan  . 
1417  Pardixhyttan 
1319  Gammalkroppa 

464  Hornkullen 
556  Storfors  . 

465  Emtfalla  . 

113.  Gloniiuen. 
1167  Järi)liden  .... 


iC7.  Viitiern-Motiila- 
I      I  Htröni. 

1165  Lindhnlt  

1407' Spethnlt  .  .  .  ;.  .  :. 


Värmlands  län. 


Ls 

E 

Kn 

Mt 

Ma 

Fo 

Å 

D 

K 

Vi 

Lt 

Ln 

R 

Bk 

Fr 

V 

B 

Ny 

Lg 

M 

G 
Lf 
Hö 
Ho 
A 
Ng 
O 

Hk 

U 

Lh 

St 

Bö 

Kr 

Kd 

D,i 

No 

Sp 

Rt 

Ve 

Li 

La 

Li 

Rä 

Gb 

Da 

Ma 

Mo 

Än 

Be 

Fa 

F 

Bo 

Pa 

Ga 

H 

Sf 

Em 


20.5 
10.0 
12.4 
14.3 
15.5 
14.6 
9.5 
12.8 
22.8 
27.4 
25.1 
28.0 
16.9 
10.5 
26.6 
37.1 
43-7 
26.3 
17.0 

n5.o! 

lO.Oj 
26  3| 
31.3 
18.6: 
Vi.l 

25.0 : 

15.5' 
40.3 
42.6 
25.7 
43.4 

62.2 

22.9' 
26.9 
16.0 
11.6 

15.5 
6.1 

17.8' 

20.8: 

19.9 

18.7 
14.0 
20.4 
16.4 1 

is.oj 

11:9! 
23.1! 
14.0; 
14.0' 
23.1! 
17.1: 
24.6 


7.6  19  1 

3.2  13  I 

4.7'  13  j 

3.8;  13  ! 

6.0  13 

G.O  13  ] 

4.0  13  : 
3.8|  21  1 

4.41  13  ; 

7.2!  13 

5.81  13 

6.0 1  20 
5.1'  21  ' 


5.7 
10.3; 
8.6 
5.7 
9.0 

_i 
2.«i 
7.0 
6.9 
6.5 
6.5 
6.0 
3.4 
8.4 
8.5 
8.5 
10.5 


13 
13 
21 
13 
20 


4  i 
21 
21 
17 

12  I 

13  i 
5,  20: 

21  i 
20 
21 
21  ! 


25.2  21 

6.5i  20 

6.8 1  17 

3.0'  12 

3.5j  20 

3.8|  12 

3.5  14 

5.6  13 
5.3,  12 
4.0  13 
4.3  12 


5.2 
7.1 
3.4 
3.0 


13 
12 
12 
14 


3.1  12 

4.3|  14 

4.4  13 

5.2  19 
3.6]  5 
5.2:  19 
5.1;  20 


6.8'  3.61  13 


11 
11 
9 
8 
3 


9 
11 
11 
5 
7 
7 
11 
11 
13 
9 
12 


10 

G 


9  i 
6 

3  I 


9 
5 
2 
7 
4 
10 
9 
8 
6 


7  7 

9  7 

9   :  9 

10  i  6 


6 
6 

12 
5 

11 
6 
8 

10 
9 

10 

10 
8 
6 
4 

10 
5 
11 


Skaraborgs  län. 


5 
1 
2 
o 

4  i  o 


240  Vaberget 


O  14 
0  11 

O  I  9 
O  i  6 
O  I  6 
O  I  7 

O  !  9 
o  :  8 

o  i  13 

o  i  11 

o  8 


8 
10 
9 
7 
3 


O 

-  4 

—  4 

0  8 

01  9 


—  1 
-|  4 

='1 


O  1  8 

O  !  11 

o  i  10 


o 

o  i   7  !— 
0     7  |-|- 
0     8  j-  4 
O    11  i-,12 

O  12 1 

0  8  -1- 

1  10  -1  4 

!ll 


2 
O 
O 
O 
O 

O 
O 

O  :  11 
O  I  5 
O  10 


245 
J305] 


473 
474| 
475 
476 

1381 

1370 
477! 

14651 
478 
4791 

1253! 

482; 

1406; 

484! 

4851 

486! 
1252 

488  i 

489! 

492! 
14081 

4931 
11871 

496; 


Lilla  Flittered 
DOmneberg  .  . 


108.  Vänérn-Göta. 
älv. 

Tolsgården  .... 
GuUspång  -  .  .  -  . 
Sjötorp    .  .  .  .  . 

Borhail  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Hagostad  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefor.tj  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagården  .... 
St.  Ekeberg    .   .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


Vb  I 

Gf 

D 


T 

i  Sp 
,Bf 
I  R 
Va 

:  G 

Ha 

G 

Kl 

!  Sd 
i  K 
!  Rp 

H 

Hs 
'  Md 

E 

V 

s 

Kg 
Eg 
S 

Tg 

Ss- 


Älvsborgs  län. 


1 

Zi 
3!- 


0  9 

o  8 

O  i  6 

O  I  4 

O  !  10 


4 
10 


7  !  oi  71  o 


L 

24.5 

9.2 

13 

8 

7 

2 

0 

6 

St 

46.1 

10.6 

8 

r. 

7 

5 

1 

5- 

420 
1446 
422 


143-.' 
1020 
443 


103.  Xlran. 

Öunarp  

Öp 

25.4 

8.5 

4 

8 

7 

1 

0 

7 

u 

32.8 

11.4 

4 

11 

9 

1 

1 

10 

1 

3 

0 

A 

20.9 

6.1 

4 

6 

6 

1 

0 

6 

M 

40.2 

13.8 

4 

12 

9 

2 

1 

12 

10 

Tranemo  

Tr 

19.5 

5.3 

4 

13 

9 

1 

0 

12 

1 

4 

0 

Uddebo   

Ub 

19.3 

3.6 

12 

9 

8 

0 

0 

7 

1 

3 

Å 

31.2 

9.9 

4 

9 

8 

2 

0 

7 

0 

4 

~0 

105.  Viskan. 

Ld 

35.8 

12.8 

4 

9 

7 

2 

1 

9 

7 

Borås  

B 

27.8 

12.5 

4 

9 

9 

1 

8 

0 

14 

0 

Rvdal  

R 

26.2 

8.2 

4 

7 

6 

0 

J 

6 

6 

Häggårda  

Ha 

29.4 

11.1 

4 

10 

7 

1 

1 

10 

1 

Ö 

23.7 

4.6 

9 

10 

9 

0 

0 

8 

1 

3 

Haby  

Hy 

27.1 

12.1 

4 

8 

6 

2 

1 

7 

1 

4 

Linhult  

Lt 

25.5 

5.9 

4 

10 

7 

1 

:  0 

■  7 

106.  Kolfsån. 

Hällered  

Hl 

19.8 

6.7 

4 

6 

5 

0 

6 

Hulta  

Ha 

12.5 

2.1 

4 

8 

1 

0 

8 

Gräbbcshult  .... 

G 

27.3 

10.6 

4 

10 

1 

1 

1 

9 

1 

108.  Vänern-Göta- 

älv. 

Kn 

48.6 

10.6 

21 

12 

9 

4 

\ 

12 

6 

Be 

50.6 

14.3 

4 

13 

9 

2 

9 

0 

9 

Håvreström  .... 

Hm 

94.7 

26.3 

21 

11 

9 

1 

4 

9 

Bf 

122.1 

31.3 

21- 

10: 

10 

6 

4 

8 

7 

Vänersborg  

V 

28.3 

14.5 

■  4 

10 

5 

1 

1 

9 

011 

■öf 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  november  1921. 


station 


Nederbörd 


N  il  III  11 


O! 

I  Största 
g  på24tim. 
» 


mm  I  inin  '  dag 


Antal  dagar  med 
8n9 


nederbörd 
4  0.l|  gli  §5  1  g  10 


i  0.1 


c' 

min 

mm 

dag 

gO.I 

^  1 

g  5  |a  10 

^0.1 

3S 

Gottlands  län. 

117.  uottlioiiisaii. 

541 

Buttle  

ii 

57.5 

14.3 

4 

12 

11 

Q 

D 

7  1  1 

539 

R 

40.8 

15.5 

i 

10 

9 

2 

1 

sl- 

— 

— 

1420 

Källange  

Kg 

34.1 

14 

0 

12  1— 

118.  Siio<Iei-ftii. 

1104 

Hs 

49.1 

14.5 

4 

11 

8 

3 

4  :  1 

2 

G.  Övriga  Gottland. 

535 

Gottska  Sandön  .   .  , 

G 

34.7 

6.1 

5 

16 

11 

S 

Ut 





536 

Fårö  

F 

18.5 

4.4 

7 

15 

6 

_ 

540 

Ö 

34.4 

7.1 

4 

11 

9 

2 

0 

9  — 

1 

544 

Hoburg  

Hf 

22.4 

9.9 

4 

16 

8 

1 

0 

8  1 

2 

542 

St.  Karlsö  

K 

18.7 

6.7 

4 

11 

7 

0 

7  — 



537 

Visby  

V 

28.  ft 

7.3 

4 

14 

8 

1 

0 

8  0 

2 

0 

1155 

T 

28.0 

8.4 

7 

7 

7 

3 

0 

5  — 

1 

S  t  a  t  i  on 


Nederbörd 


N  a  III  11 


CO 

5    Ipä  24  tim. 


StörHta 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


SnO 


11306  Hjnlkvarn  Hj 

'  499  Koberg  j  K 

503  Kilanda  i  Ka 

506  Olovstorp  O 

507  Vårgärda  Vg 

510!  Upp] o  Uo 

1198  Kvarnabo  Kv 

Öjared  Öd 

Flöda  F 

Hnlau  Hn 


512 
513 
514 


112.  Enuiiigdals- 
älven. 


1135!  Gnnnesbyn 


20.0 ;  4 


41.9 
33.5 
22.9 
51.0  15.o!  14 


16.0!  4 
11.21  4 


38.8  [  12.3 
23.4,  10.2 
32.5'  8.0 


17.8 
22.0 


7.4 

7.0 


3,19 
4 
4^5 

4 
4 


.1      6O.5I  12.8|  4 


5  5  2 
7  7^1 


10 


3  10 


1  1 


Göteborgs  och  Bohus  län. 


K.  107-108. 

520 

Vinga   

Vf 

30.9 

14.0 

4 

8 

6 

3 

1 

6 



4 



108.  Väueru-Göta- 

älv. 

501 

Hjärtum  

H 

505 

Ellesbo  

E 

19.4 

11.0 

4 

7 

5 

1 

1 

6 



2 



1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

25.1 

10.2 

4 

10 

6 

2 

1 

10 

2 

.119 

Göteborg  

G 

16.7 

9.6 

4 

10 

3 

1 

0 

7 

0 

4 

0 

K.  108—109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

5.3 

2.8 

4 

5 

2 

0 

0 

4 

522 

Säby  

Sä 

26.3 

13.2 

4 

11 

6 

1 

1 

8 

2 

523 

Brättkärr  

Br 

34.3 

10.3 

4 

6 

6 

4 

1 

6 

5 

524 

Mäseskär  

Mf 

22.'J 

9.7 

4 

6 

4 

2 

0 

6 

2 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

43.7 

15.0 

4 

11 

3 

1 

7 

3 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

79.6 

38.3 

^ 

12 

10 

4 

3 

8 

1 

5 

K.  110-111. 

1 

1136 

Heden  

Ho 

31.6 

8.8 

4 

6 

5 

3 

0 

5 

2 

528 

HäUö  

Hö 

22.8 

8.0 

21 

6 

4 

2 

0 

6 

530 

Vädcröbod  

V 

i35.o 

531 

Svandal  

SI 

31.4 

13.2 

20 

6 

1 

6 

1 

1376 

Gissleröd  

Gd 

24.5 

9 

0 

8 

1 

2 

533 

Trsholmen  

U 

36.5 

18.4 

12 

9 

6 

1 

7 

111.  Ströiiisåii. 

1178 

Håvelund  

Hf 

30.3 

10.1 

12 

9 

8 

2 

1 

6 

4 

534 

Strömstad  

S 

24.9 

7.5 

12 

12 

5 

2 

0 

8 

1 

4 

0 

112.  Euiiiugdals- 

älveii. 

565 

Äspclunden  

Es 

19.5 

11.3 

19 

7 

3 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

Nederbörd  i  november. 


132         Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  november  1921. 


1 

1 

Datum:  [ 

rjork- 
lek 

cm 

Vat- 

teu- 
värde 
mm 

l'jock- 

lek  ! 
c  ni 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

tjock- 
lek 
cm 

Vat-  , 
ten- 
värde 
mm 

['jock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat-  I 
ten-  j 
värde  i 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 

cm  j 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek- 

Clll 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

rjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
ram 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat-  1 
ten- 
värde 
min 

Flodom- 
råde : 

T  0 

r  n 

e  ä 

1  V 

K 

a  1  i 

X  ä  1  V 

L 

u  1  e  ä  1  V 

Station :  | 

Abisko 

Kiruna 

Jukkasjärvij 

Karesuandoj 

Junosuando 

Gällivare 

Skröven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.Tjåmotisj 

Porjus  1 

Randijaur 

3  ' 
10 

17  : 
24  i 
30  1 

17 
16 
11 
14 
15 

2.0  i 
1.9  I 
1.8 
2.2  1 

i 

45 
38 
28 
29 
31 

2.0 
2.2 
2.3 

2.3  1 

25 
24 
20 
22 
21 

2.1 
2.2 
2.3 
2.1 

- 

_  i 

36 
42 
38 
48 

39 

1.6 

16 
25 
32 
29 
28 

1.3 
1.3 
1.9 

43 
42 
39 
42 
45 

1.2 
1.5 
1^ 

24 
22 
21 
19 
21 

1 

l.o 

2.1 
L3 

8 
10 
24 
22 
21 

! 
j 



Flodom- 
råde : 

L 

11  1  e  ä  1  v 

SkellefteälT 

Mångby- 
ån 

U  m  e 

älv 

Inge 

r  ni  a  n  ä  1  v  e 

n 

Station : 

Jokkmokk 

Pnottaure 

Murjek 

Merkenes 

Jäckvik 

Lövånger 

Tärnaby  j 

Stensele 

Maks  jo- 
strand  1 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

o  1 

24  ; 
30  1 

14 ; 

32 
45 
38 
37 

1 

1.8 
1.8 
1.5 
l.C 

42  1 
30  ! 
48 
44 
34 

"'i 

1.9 
1.9 

j 

15 
15 
21 
17 
15 

2.1 
2.3 
2.1 
2.2 
2.1 

58 
49 
39 
40 
43 

2.2 
2.2 
2.3 
2.4 
2.4 

14  1 

14 

14 

16  1 
11  t 

2.1 
2.1 
1.4 

L9 
2.6 

20 
15 
18 
14 
10 

22 
22 
15 
15 
14 

Flodom- 
råde : 

Äiiger- 
inanälveii 

Indals- 
älven 

Ljungan 

i| 

Del-  ! 

ångersån 

Ljusnan 

Testebo- 
ån 

Gavleån  [ 

 1 

Olaudsån 

Morr- 
täljeän 

K.  60 

—61 

Station : 

Mnltrå 

Bispgården 

Ljung 

dalen 

Volmsta 

Bj  uräker 

Ljusnedal  j 

Linsäll 

Katrine- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Exper 
talfä 

men- 
Itet 

o 
10 

17  ' 

24 

30 

1 

9 
8 
7 
13 
5 

i.éäj 

2.2 

11 
16 
11 

18 
16 

1.5 
2.5 
2.7 
1.8 
2.3 

3  1 

8 

B 

_  li 
1.3^)j 

1 

BS 
BS 
6 
12 
11 

0.7 
2.1 

B 
8 
12 
10 
10 

1.62) 

B 
7 
7 
7 
7 

_ 
2.8") 

B 
19 
11 
11 
9 

L.5 
2.7 
3.2 

B 
13 
11 

BS 
5 

2.12) 
2.2 

B 
17 
4 
3 
BS 

1.9 
2.2 

2.6 

Flodom- 
råde: 

D  a 

1  ä 

1  V 

e  n 

M 

ä  1 

a  r 

e  n-Bi 

0  r 

r  s 

t  r 

ö  in 

Station : 

Sär  na 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna  j 

Dalkarls- 
berg  J 

Fagersta 

Drälinge 

3 
10 
17 
24 
30 

B 
B 
7 
12 
10 

14 
1.4 

B 
B 
10 
11 

9 

0.5^) 
0.9 

_ 

bI 

12  1 

13 

12 

0.7^^ 

B 
9 

10 
16 
10 

1.8 
2.0 
1.7 
1.9 

1 

BS  1 
BS  ! 

8 
BS 
BS  1 

B 

BS 
BS 
BS 
BS 

1 

B 

9 

20 
20 
18 

1.1 

1.3 

L5 

! 

B 
17 
11 

9 

7 

1.7») 

Flodom- 
råde: 

K.  6S 

-63 

Jiykö- 
pingsåu 

Kilaån 

V  ä 

L  t  t  e 

r  n- 

M  0 

tal 

a  8 

t  r 

ö  m 

BOiorps- 
ströminen 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Alberga 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby  1 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 



3 
10 
17 
24 
30 



B 
10 
12 
10 

9 

1.3 
1.8 
2.0 

B 
11 
13 

4 
4 

1.8 

2.3 
3.3 
3.9 

B 
10 
15 
12 
10 

2.4 

2.3 
1.8 

B 

i  17 
1  20 

1  17 
'  15 

L5 
1.5 
2.0 

B 
10 
9 
9 
7 

2.0 
1.8 
2.2 

15 

1.5^) 

B 
15 
13 
13 
13 

i:; 

1.9 
2.3 

z 

Flodom- 
råde: 

£  m 

å  u 

Alsterån 

Lyckeby- 
åit 

Nätfra- 

byån 

Helgeån 

Segeån 

I 

,  a 

n 

Station : 

Rödjenäs 

Lannaskede 

Kimram  ål  a 

Vissefjärda 

Marielund 

Hönjarum 

Svedala 

Rörshult 

1  Ulvahult 

j  Ryd 

1  Lagan 

1 

Rudö 

3 
10 
17 
24 
30 

B 
11 
18 
14 
11 

1.3^) 

1 

B 
7 

12 
9 
9 

1.8 
2.7 

1   

z 

1  B 
B 
B 
B 

j  _ 

1  B 
i  B 
1  B 
!  B 
i  B 

j 

B 
B 
B 
B 
B 

i 

!  B 

!  10 

1  18 
1  21 
1  20 

1.7 
2.0 

B 
BS 

4 
BS 
BS 

B 
B 
BS 
B 
B 

B 
16 
12 
8 
8 

i^i 

1.8 
2.3 

Flodom- 
råde: 

Lagan 

Nis 

isan 

Yiskan 

|k.107-10J 

i 

v 

'&  n 

e  r 

n — 

G  ö 

t  a 

ä  1 

v 

Station : 

1  Hökhult 

Kin nar ed 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

•  Södra 
1  Viggen 

Adolfsfors 

Stömne 

Köln 

Sågen 

Tyn 

gsjö 

uaso 

hyi 

oruB- 
.tan 

3 
10 
17 
24 
30 

B 
B 
BS 
B 
B 

B 

8 
BS 
1  BS 

2.0 
2.4 

B 
B 

^ 
B 

B 

i 

B 
3 
12 
15 

1  15 

L3 
2.1 
1.7 

B 
BS 
BS 
15 
13 

2.3 

B 
8 
U 
19 
11 

! 

1.1 

1-3 
1.9 

B 
B 
8 
11 
11 

0.8 
L2 
1.4 

B 
6 
15 
15 
12 

0.5 
1.0 
1.1 

Flodom- 
område: 

V 

ä  n 

e   r  H— 

■G  ö 

t  a 

ä  1 

v 

K.  108— 108 

K.  110— 111 

Ströms&n 

Station: 

Grrythytte- 
hed 

Filipstad 

Hornkullen 

1 

Karlskoga 

Gullspång 

1  Götlnnda 

I  Vedum 

Traneberg 

Säby 

Svan  dal 

Äspelundeu 

3 
10 
17 
24 

30 

1 

!  - 

!  ? 

1  14 

i  16 
13 

1.4 
1.8 



B 
BS 
5 
B 

5 

1.4 

B 
12 
16 

!  7 
'  BS 

1.7 
1.8 
2.9 

B 
10 
9 
6 
RS 

1.9 
1.1 
1.3 

B 
3 
BS 
5 
2 

i  1.5 

B 
B 
B 
B 
BS 

1   

')  Snötäcket  ä  öppen  slätt  under  liela  månaden  3—5  cm.    *)  Uppmätt  d.  15. 
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NEDKKBÖUDEN  I  SVERIGE 
Årgång  3.    Del  II.    12.  December  1921. 


Tab.  1  iunehåller  en  sammaufattuiug  av  nederbörden 
i  december  länsvis,  med  Norrbottens  och  VäsiPvhoUens 
län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det  gamla 
landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande  en  ge- 
nomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en  mel- 
lanliggande del  (c:a  200 — 500  m  över  havet);  Älvs- 
borgs  och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  bushållnings- 
sällskapsområden.  Den  inbegriper,  dels  medelneder- 
börden, sådan  den  erhållits  genom  medeltalsbildniug 
av  nederbördssummorna  vid  de  inom  området  belägna 
stationerna,  dels  denna  medelnederbörds  storlek  i  pro- 
cent av  den  för  området  normala  nederbörden.  Dessa 
siffror  äro  direkt  jämförliga  med  dem,  som  före  år 
1919  funnits  angivna  uti  Månadsöversikt  av  väderleken 
i  Sverige. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  690  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 
nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  O.i  mm,  1  mm, 


5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  O.l  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
dels  i  Månadsöversikt  av  väderleken  i  Sverige,  dels  i 
Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  från  09  stationer  rö- 
rande snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde.  Tjockleken 
är  angiven  i  cm  såsom  det  medeltal,  som  erhållits  ur 
mätningar  på  några  ställen  vid  stationen.  Vattenvärdet 
angiver  i  mm  den  mängd  vatten,  som  motsvarar  ett 
snölager  av  1cm.  Beteckningar:  B  =  barmark,  BS  = 
mark  delvis  täckt  av  snö,  i  =    interpolerat  värde. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  st)-eck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företagits. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


'  Norrbotten,  5vre  delen 

>  ,  mellersta  > 

>  ,  nedre  > 
Västerbotten,  övre  » 

>  ,  mellersta  » 

>  ,  ucdre  » 

Jämtland   

Tästernorrland  

Gävleborg  

Kopparberg  

()rebro  

Västmanland  

Uppsal  a  

t^tockbolms  stad  och  län  . 

.Södermanland   

Östergötland  


4G3 

46.9 

104 

319 

36.1 

182 

273 

39.6 

158 

231 

53.6 

112 

190 

44.8 

136 

169 

330 

110 

516 

55.8 

171 

255 

35.3 

135 

197 

56.0 

160 

300 

66.5 

192 

91 

65.5 

157 

68 

68.3 

188 

53 

53.4 

151 

79 

69.1 

193 

68 

67.0 

184 

110 

53.6 

156 

Jönköping  

Norra  Kalmar  

Södra  Kalmar  

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skaraborg  

Norra  Älvsborg  

Södra  >   

Göteborgs  och  Bohas  .  .  .  . 
Gottland  

Hela  riket 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

115 

61.0 

151 

48 

50.0 

136 

68 

47.1 

141 

99 

76.4 

173 

30 

72.7 

172 

65 

90.2 

194 

48 

104.5 

242 

49 

120.5 

226 

193 

62.4 

144 

85 

49.3 

130 

66 

80.0 

145 

61 

101.5 

161  ' 

50 

92.1 

161  1 

32 

60.0 

145  I 

4  392 

55.0 

162 
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Tab.  2.    Nederbörd  under  december  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


ux 

0 


Största 
på  24  tim. 


mm  åns 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2 0.1  gllgö  älO 


äO.l 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1385 
1384 


1.  Toriieälv. 

Björkliden  .... 
Kopparåsen    .  .  . 
1;  Riksgränsen    .  .  . 

1390  Stordalen  

1194;  Abisko   Ao 


9.  Luleälv. 


1440 

12 

1189 

Njnoujesberget   .  .  . 

19 

20 

Kvikkjokk  

21 

24 

547 

25 

13.  Piteälv. 

1199 

1112 

20.  Skellefteälv. 

1311 

45 

1283 

Vuonatjviken  .  .  .  . 

28.  Umeälv. 

1279 

OO.O 

ifi  fi 

4 

14 

10 

4 

1 

14 

Ks 

142.9 

17.3 

3 

26 

21 

11 

7 

25 

4 

Ri 

132.3 

25.3 

3 

19 

17 

8 

6 

19 

0 

1 

0 

Sd 

27.1 

5.2 

1 

21 

9 

1 

0 

21 

— 

— 

— 

Ao 

11.3 

2.1 

27 

23 

4 

0 

0 

22 

— 

— 

Sq 

36.6 

7.6 

3 

8 

8 

3 

0 

8 

0 

6 

0 

Ja 

i30.0 

Ns 

26.0 

N 

39.2 

7.6 

27 

14 

10 

3 

0 

14 

Q 

33.7 

9,1 

27 

18 

9 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

Ts 

34.0 

11.  C 

27 

13 

10 

1 

1 

13 

Pe 

33.3 

7.2 

27 

14 

10 

1 

0 

14 

13 

Lu 

43.1 

12.5 

27 

13 

10 

3 

1 

13 

Na 

40.8 

4.1 

29 

20 

14 

0 

0 

20 

Kb 

41.4 

9.3 

27 

9 

9 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

Bs 

37.3 

10.5 

27 

14 

11 

2 

1 

14 

1 

Ms 

57.3 

6.5 

13 

25 

20 

2 

0 

25 

Jk 

40  9 

7.0 

27 

14 

13 

4 

0 

14 

2 

V 

46.8 

12.8 

17 

14 

9 

4 

1 

14 

Am 

28.0 

5.0 

16 

14 

9 

1 

0 

14 

10 

station 


Namn 


Norrbottens  län,  mellersta  delen. 


1.  Torneälv. 

597 

3 

t 

Jukkasjärvi    .  .  .  . 

Svappavara    .  .  .  . 

598 

6 

Karesuando     .  .  .  . 

4.  Kalixälv. 

1392 

Kalixfors  

11 

1240 

9.  Luleälv. 


14  Porjus  .  . 

15  Ligga  .  . 
Högträsk  . 
Raudijaui 
NautijauT 

1377lTårrajaur  . 
27!Jokkniokk 
28  Juggijaur  . 
29Koskats  . 

30  Vuollerim 

31  Puottaurc 
34!Murjck  . 
35'Näsberg  . 


Be 

1 

23.2 

6.0 

26 

9 

7 

1 

0 

9 

j 

Ki 

32.7 

13.7 

27 

20 

8 

1 

1 

20 

0 

12 

0 

Ji 

21.3 

6.8 

27 

17 

6 

1 

0 

17 

1 

Sa 

30.6 

10.6 

27 

10 

9 

2 

1 

10 

La 

49.9 

18.6 

25 

10 

9 

3 

1 

10 

14 

K 

19.8 

2.9 

27 

20 

8 

0 

0 

19 

0 

7 

0 

Kx 

41.1 

20.8 

27 

10 

9 

2 

1 

10 

1 

Ge 

29.4 

11.5 

27 

12 

9 

1 

1 

12 

0 

2 

0 

Mo 

33.2 

13.2 

26 

12 

9 

1 

1 

12 

Po 

28.4 

12.3 

27 

5 

5 

2 

1 

5 

2 

Lg 

34.0 

13.5 

27 

11 

8 

1 

1 

11 

Hö 

43.6 

12.2 

27 

11 

8 

4 

1 

11 

R 

32.8 

11.3 

27 

13 

9 

2 

1 

13 

Nr 

31.3 

12.0 

27 

18 

8 

2 

1 

18 

Tr 

48.6 

12.1 

31 

11 

7 

4 

1 

11 

J 

28.9 

7.4 

27 

17 

7 

2 

0 

17 

0 

3 

0 

Jg 

39.1 

9.7 

27 

14 

10 

3 

0 

14 

Ks 

48.6 

13.0 

27 

13 

10 

3 

1 

13 

Vu 

38.2 

15.9 

27 

15 

10 

1 

1 

15 

Pu 

48.8 

14.7 

27 

11 

10 

4 

1 

11 

M 

35.4 

15.2 

27 

11 

9 

1 

1 

11 

Ng 

24.f) 

6.2 

26 

8 

7 

1 

0 

8 

1285 


548 


549 


1287 
551 


624 
1234 
1235 
7 


1236 

1238 
1239 
1241 
546 
1466 

1340 
1472 


32 
36 
37 
38 
312 
39 


1439 
42 


43 
41 
1230 


52 
573 
574 
552 
579 


13.  Piteälv. 

Jäkna   


17.  Åbjälv. 

Stormyrheden  .  .  . 

18.  Byskeälv. 
Ållejaur  .... 


20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommcrträsk    .  . 


Nederbörd 


B 


Jn 


St 


He 


33.1 


44.8 


42.5 
42.8 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


8.5 


10.2 


14.6 


10.5 


30 


27 


27 


26 
18 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


^0.1  äl    ä5  éio 


10 


14 


12 


10 


12 


^0.1 


10 


14 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 


1.  Torueälv. 

Junosuando  .  .  . 
Kaunisvara  .  .  .  . 

Apna  

Matarengi  .  .  .  . 
Haparanda  .  .  .  . 


3.  Saugisån. 

Lappträsk  ... 


4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .  .  . 
Konipclusvara  .  . 
Storkölen  .  .  . 
Morjärv  .... 
Setholmen    .  .  . 

6. 

Högsön 


Altån. 


7.  Eåueå. 

Berglunda   .  .  . 


9.  Liileälv. 

Bodträskån  .  .  .  . 
Övre  Svartlå  .  .  . 
Degerbäcken  .  .  . 
Sandträsk  .  .  .  . 
Holsvattnet  .  .  . 
Boden  


K.  12-13. 

Öjebyn  

Piteå  


K.  13-14. 

Rödkallen    .  .  . 


15.  Rokåu. 

Fagerheden  .  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Haraliden    .  .  .  . 


28.  Umeälv. 

Tärnaby  .... 
Boksjön  .... 
Abborrbcrg  .  .  . 
Tjul  träsk  .  .  . 
Sjöliden  .... 


Ju 

•i  40.0 



Kv 

45.6 

9.5 

27 

13 

12 

1 

0 

13 

— 

Aa 

39.4 

6.4 

27 

18 

12 

2 

0 

18 

z 

Öt 

25.9 

1  1  o 

11.2 

ii 

0 

0 

i 

0 

H 

64.2 

15.1 

27 

19 

12 

4 

1 

19 

o' 

6 

Lt 

53.0 

16.0 

28 

11 

11 

4 

2 

11 

— 

— 

Si 

37.1 

10.5 

27 

10 

10 

1 

1 

10 

Kp 

24.7 

8.8 

27 

9 

8 

1 

0 

9 



— 

S 

38.1 

11.5 

27 

12 

8 

2 

1 

12 



— 

Mo 

46.0 

16.8 

27 

15 

8 

3 

1 

14 



3 

Se 

22.2 

4.3 

27 

10 

9 

0 

0 

10 

— 

4 

Hn 

27.9 

9.4 

27 

12 

10 

1 

0 

11 

Ba 

1 

Bo 

36.3 

10.1 

21 

7 

7 

3 

1 

_ 

Sv 

36.1 

8.9 

17 

17 

9 

2 

0 

D 

39.3 

9.7 

17 

15 

8 

3 

0 

15 

Sk 

43.8 

18.7 

27 

14 

8 

2 

1 

14 

Ho 

36.5 

10.5 

27 

16 

11 

2 

1 

16 

1 

Bn 

37.6 

9.1 

17 

11 

8 

4 

0 

11 

Öb 

39.6 

11.7 

27 

11 

7 

4 

1 

9 

P 

41.7 

12.8 

27 

13 

9 

3 

1 

12 

0 

0 

Rf 

29.2 

7.0 

21 

9 

8 

3 

0 

7 

Fn 

44.2 

23.2 

26 

4 

4 

3 

2 

3 

1 

Hl 

62.7 

15.8 

31 

16 

13 

3 

2 

16 

2 

rbot 

tens 

lär 

1,  Ö^ 

vve 

del 

en. 

T 

61.4 

8.0 

13 

23 

17 

5 

0 

1 

Bo 

45.5 

6.8 

16 

15 

12 

5 

0 

15 

A 

1  44.5 

7.3 

16 

10 

10 

3 

i  0 

10 

T.i 

71.7 

9.2 

17 

22 

18 

5 

0 

22 

Sj 

547 

8.0 

29 

18 

18 

4 

1  0 

18 

5 
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station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


a 
B 

a 

Namn 

W 

n 

o 

o 
!^ 

a 
5' 

Ö2 

n 
S 
B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

aska  1 

mm 

mm 

dag 

SO.l 

g  1 

25 

g  10 

20  1 



38.  ÅiigermaiiHIrcii. 

1137 

Kl 

57.4 

10.3 

13 

13 

13 

5 

i 

12 

— 

— 

— 

1202 

Blaikliden  

Bl 

42.8 

8.0 

30 

17 

10 

4 

0 

Ii 

1 

2 

— 

OÖ^ 

Silverberg   

Si 

45.;! 

10.6 

16 

12 

11 

5 

1 

13 

— 

— 

— 

1  of\ti 
1,4UD 

Avasjö  

Av 

5S.8| 

8.4 

16 

15 

14 

5 

0 

15 

— 

— 

Västerbottens  län,  mellersta  delen. 

20.  Skcllcfteälv. 

i4o*J 

Johannisberg,  Berget  . 

Jg 

61.0 

12.7 

27 

16 

14 

4 

1 

16 



2 

_ 

Isbo 

Jobannisberg,  Gärden 

Jg 

59.5 

13.0 

27 

16 

U 

4 

1 

ifi 

— 

2 

— 

yl  ii 

Malå  

M 

26.4 

5.1 

27 

15 

8 

1 

0 

1  4 

28.  Umeälv. 

1402 

V 

46.4 

6.6 

27 

20 

14 

4 

0 

1  Q 

3 

53 

s 

47.0 

7.8 

30 

22 

11 

2 

0 

21 

0 

4 

0 

575 

Ju 

60.7 

11.3 

27 

20 

IG 

4 

1 

19 

0 

0 

0 

1394 

Sadiliden  

SI 

47.0 

10.5 

27 

16 

14 

2 

1 

15 

576 

Ul 

34.fi 

8.7 

27 

10 

10 

3 

0 

10 

— 

4 

— 

577 

Ny 

27.4 

8.3 

27 

17 

9 

1 

0 

17 

578 

Bk 

39.0 

8.1 

27 

16 

11 

2 

0 

15 

580 

Nordanås  

No 

41.3 

10.5 

27 

18 

10 

2 

1 

18 

04 

Ss 

50.3 

5.7 

25 

16 

14 

2 

0 

— 

— 

- 

1395 

Bergvattnet  .... 

Bt 

54.7 

17.0 

27 

11 

10 

4 

1 

11 

1393 

Bs 

39.3 

7.5 

19 

15 

12 

3 

0 

15 

— 

— 

— 

1396 

Bj 

36.4 

8.2 

28 

11 

11 

1 

0 

11 

30.  Öreälv. 

1265 

Eroksjö  

Kr 

31.3 

9.3 

27 

12 

10 

1 

0 

12 

1 
1 

34.  Oideiilr. 

1284 

SÖ 

36.7 

6.1 

16 

13 

10 

2 

0 

13 

— 

— 

— 

38.  ÅngerinauiilYeii. 

661 

Asele  

Ås 

36.6 

10.2 

31 

11 

8 

2 

1 

10 

1 

1201 

Häggäs  

Hs 

53  5 

11.7 

30 

20 

12 

3 

1 

19 

— 

4 

Granåsen  

G 

55.1 

8.1 

18 

18 

13 

5 

0 

1  7 

Västerbottens  län,  nedre  delen. 

18.  Bjskeälv. 

Myrheden  

Mn 

31.6 

10.0 

27 

9 

8 

2 

1 

Q 

V 

— • 

— 

1452 

By 

^32.7 

19.  Eägeälr. 

1231 

Dl 

38.4 

10.4 

27 

18 

14 

1 

1 

15 

20.  Skellefteälv. 

15504 

Grönliden  

Gn 

32.4 

8.6 

27 

13 

10 

1 

0 

10 

K.  21—22. 

48 

Bf 

34.9 

9.0 

17 

15 

8 

2 

0 

13 

22.  Mån^byÄu. 

49 

L 

52.1 

16.7 

16 

9 

9 

3 

2 

9 

1 

25.  Dalkarlääu. 

1 

5C 

B 

29.1 

11.4 

27 

9 

6 

2 

1 

K.  2Ö-2G. 

51 

Stora  Fjädcrägg    .  . 

F 

IG.O 

5.3 

27 

6 

4 

1 

0 

6 

1 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

1 

Nummer 

N  il  ni  n 

W 

9r 
o 

a' 

09 

?» 
a 

B 

B 

» 

Störata 
på  24  tim. 

nederbörd 

anS 

sr 

9S 
*i 

r> 

1 

» 

lo' 
» 

mm 

mm 

dag 

iO.\ 

2l 

^  5 

i  10 

28  Uiiioälv. 

581 

Tn 

37.9 

8.2 

27 

12 

12 

3 

0 

12 

1437 

lliillniis  

Ilä 

22,4 

7.0 

27 

10 

6 

2 

0 

10 

(1 

4 

0 

425 

Kulbäckslideii    .  .  . 

K 

22.2 

9.0 

10 

7 

6 

2 

0 

7 

55 

Brattby  

Br 

56 

Umeå  

U 

25  1 

8.9 

20 

12 

4 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

K.  28-21). 

57 

Ilolmögafid  

II 

54.1 

22.3 

17 

12 

7 

3 

1 

8 

1219 
12G7 
66 
1215 
126G 
1208 
1454 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1299 
1117 
614 
616 
1469 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 
1474 
8G 


38.  Aiigcriiiniiiilv 

Lcipik  vattnet 
Jorm  vattnet 
Gäddede  .  .  . 
MuDsvattuct 
Fiskåvattnct  . 
Älghallen    .  . 
Lövberga  .  .  . 


cu. 


40.  IiKlalsälveu. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  

Duved  

Kvarnä  

Vålädaleu  

Tossåsen  

Yerkön  

Östersund  

Östersund  III  .  .  . 

Törsta  

Svarthön  

Gunnarsvattnet  .   .  . 

Vägskälet  

Raftsjöhöjdcu     .   .  . 

Gisselås  

Boggsjö  

Bispgårdeu  .... 

42.  Ljungan. 

Ljnngdalen  .... 
Tossåsen,  (Ncdgårdeu). 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Kälarne  

Ljungå   


48.  Ljusnan. 

95  Ljusnedal  .... 
1212  Backvallen  .... 
1211  Myskelåsen  .... 

1148  Linsäll   

1220:  Storhärjcåvallcu 

1210  Högen  

96  Nilsvallcu  S 

I      53.  Daliilveu. 

1209  Storfjäten  .... 


Jämtlands  län. 


Lc 

95.2 

16.8 

14 

20 

20 

5 

3 

18 

— 

Jo 

64.5 

10.0 

9, 16 

11 

11 

7 

2 

9 

— 

Gd 

30.8 

5.7 

14 

16 

9 

2 

0 

6 

0 

0 

Mn 

25.0 

8.6 

20 

10 

8 

1 

0 

10 

5 

Ft 

50.0 

7.5 

20 

14 

13 

6 

0 

11 

Ä 

56.5 

11.2 

30 

16 

13 

4 

2 

16 

i 

La 

01.9 

10.(1 

oO 

14 

10 

5 

1 

-f  A 

14 

Ed 

73.9 

5.9 

13 

25 

23 

3 

0 

25 

— 

5 

Kå 

49.2 

IJ.O 

8 

7 

7 

5 

2 

7 

— 

1 

Sn 

28.3 

4.5 

19 

18 

11 

0 

0 

18 

0 

6 

Sk 

98.5 

12  2 

8 

25 

22 

8 

2 

22 

— 

D 

593 

8.2 

6 

22 

]« 

2 

0 

17 

Kv 

67.9 

8.5 

7 

2G 

21 

3 

0 

26 

Vd 

67.6 

21.0 

6 

8 

6 

2 

8 

To 

69.2 

14.5 

20 

15 

4 

1 

15 

— 

V 

56.4 

17 

15 

3 

ö 

46.8 

13.6 

20 

21 

14 

2 

1 

20 

0 

5 

43.1 

16.4 

21 

15 

12 

2 

1 

14 

4 

Ta 

43.6 

9.1 

20 

20 

11 

2 

0 

20 

Sv 

68.2 

11.2 

31 

'1 

15 

6 

1 

15 

Gu 

^60.0 

Vt 

41.7 

11.7 

19 

11 

il 

2 

1 

10 

R 

44.5 

11.3 

20 

14 

12 

2 

1 

14 

2 

Gi 

39.4 

9.7 

19 

11 

10 

3 

0 

11 

5 

Bo 

44.3 

13.7 

20 

12 

10 

2 

1 

11 



Bp 

22.5 

5.0 

21 

11 

8 

1 

0 

11 

_ 

Ln 

69.4 

12.0 

29 

16 

12 

5 

3 

15 

Ng 

63.1 

14.8 

20 

16 

15 

3 

1 

16 

2 

K 

94.4 

20.0 

20 

12 

11 

7 

4 

12 

1 

Ss 

42.1 

12.5 

7 

8 

7 

8 

Nb 

67.6 

14.3 

26 

12 

10 

t 

i 

12 

Sö 

42.1 

8.2 

31 

14 

12 

2 

14 

Kä 

41.fi 

11.5 

19 

15 

12 

2 

1 

14 

L 

36.6 

8.7 

19 

12 

10 

2 

0 

12 

Ll 

G6.2 

18.3 

17 

15 

12 

2 

15 

Ba 

69.1 

20.1 

17 

11 

10 

i 

2 

11 

M 

71.6 

18.6 

17 

17 

15 

4 

2 

17 

Li 

'  49.4 

17.0 

20 

6 

6 

3 

2 

Sh 

82.6 

16.2 

20 

15 

14 

5 

3 

15 

z 

H 

23.5 

6.3 

19 

8 

8 

2 

0 

8 

S 

69.3 

14.6 

20 

13 

11 

6 

3 

13 

0 

0 

St 

60.0 

13.6 

17 

16 

15 

4 

1 

IH 
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station 


p 
B 
B 


Namn 


tö 


Nederbörd 


CO 

1=1 
B 
B 


Största 
på  24  tim. 


mm  mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g 0.1   §1^5  g  10 


g  0.1 


Västernorrlands  län. 


1114 


602 


1468 
1179 


62 


72 


64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 


80 


79 
1268 


81 


83 
85 
1467 
89 


90 


1233 


34.  G  i  (le  älv. 
Ilögbränna  .... 

K.  34-35. 

Kasa  

36.  Moiilveii. 

Mo  

Hampnäs    .  .  .  . 

K.  36-37. 


K.  37-38. 

Nordvik  

38.  ÅngeniiaiiälYeii. 

Östra  Jnnsele    .  .  . 

Granberget  

Rossön   

Ramsele  

Förse  

Multrå  

Björkå  Bruk  .... 

K.  38-39. 

Lungö   

Härnösand  


K.  39  -  40. 

Tynderö  

40.  ludalsälven. 

Oxsjö  

Lagfors  

41.  Selåugersån. 

Sidsjö  

42.  Ljuugaii. 

Viken   

Auge  

Nordanede  

Häljum  

K.  42—43. 

Bremö  

44.  Ilarinångcrsån. 

Gäddtjärnsåseu  .  .  . 


44.  llarmåiigersåii. 


1302  Franshammar 
1247  Strömsbruk  . 


1246 
93 


45.  Deläiigersåu. 

Norrdala  

Bjuråker  

48.  Ljiisnnn. 

1119  Föne   

1301  Västernäs  


Hö 

30.4 

7.1 

20 

10 

10 

2 

0 

10 

— 

1 

7  1 

aU 

0. 

o 

0 

10 

Mo 

30.6 

12.8 

22 

8 

6 

2 

1 

8 

— 

— 

Ha 

38.8 

7.9 

19 

9 

9 

2 

0 

9 

fel 

1  4  1 

97 

xo 

A 

0 

0 

10 

4 

N 

20.9 

9.1 

20 

8 

6 

1 

0 

8 

— 

— 

Js 

43.4 

6.0 

29 

13 

13 

1 

0 

12 

- 

- 

br 

44.0 

1.0 

Ou 

1 

1  9 

A 

n 

Ko 

Ad  o 

4b. i 

U 

O 

7 
1 

Q 
O 

1 

7 

T  > 

40.8 

1a. 4 

90 

Q 
O 

1 

13 

F 

32.4 

8.1 

20 

9 

9 

2 

0 

8 

— 

1VT 

J¥i 

OD.o 

7  7 

Q 

O 

Q 
O 

A 

r± 

0 

3 

Bj 

33.8 

0.9 

30 

12 

3 

0 

12 

— 

— 

Lf 

il7.7 

4 

H 

41.3 

8.9 

20 

12 

9 

4 

0 

11 

0 

3 

Ty 

17.9 

3.8 

8 

10 

7 

0 

0 

10 

— 

- 

0 

45.1 

i4.V 

19 

10 

9 

4 

2 

10 

_ 



La 

51.1 

12.0 

20 

10 

10 

5 

1 

10 

Si 

43.6 

11.4 

23 

8 

8 

3 

2 

8 

— 

— 

Vn 

57.7 

Jo. 4 

1  1 
1  i 

1  0 

D 

1 
i 

1 1 

Xi 

Å 

32.9 

8.1 

20 

15 

11 

1 

0 

14 

- 

2 

No  ■ 

31.8 

O.ö 

O 

Q 

O 

9 

n 
u 

a 

o 

V 

44.8 

9.2 

20 

10 

9 

4 

0 

9 

Bf 

17.6 

8.0 

20 

8 

5 

1 

0 

7 

2 

Gt 

36.9 

10.5 

20 

11 

9 

2 

1 

11 

Gävl€ 

)boi 

'gs 

län. 

Fr 

44.7 

9.5 

8 

11 

10 

4 

0 

11 

Sb 

33.7 

10.5 

22 

7 

7 

3 

1 

7 

N 

59.8 

16.4 

.^1 

10 

9 

5 

2 

10 

B 

55.9 

18.2 

30 

10 

8 

3 

2 

9 

0 

0 

F 

66..'? 

13.6 

20 

13 

11 

6 

o 

13 

48. 

14.6 

20 

8 

8 

5 

1 

8 

Station 


Nederbörd 


Nummer 

Namn 

Beteckning 

Summa 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  1 

1      åska  1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

a  1 

g5 

i  10 

g  0.1 

1 991 

Stcnegård 

St 

55  1 

15  4 

20 

13 

10 

4 

1 

12 

3 

1216 

Sv 

89.4 

22.9 

31 

15 

11 

7 

2 

12 

— 

2 

— 

99 

Or 

0.0 

90 
,60 

1  0 

la 

1  O 

o 

11 

0 

Bk 

53.8 

10.9 

23 

15 

10 

4 

1 

13 

v     4Q  /lo 

K.  4:0 — 451. 

100 

Sforinii0'frnn 

bilfil             L  1  u  u      ■       •       •  • 

S 

40.  ^ 

1 9 
ld 

Q 
O 

n 
u 

11 

K.  ±i) — OU. 

1273 

No 

46.2 

14.7 

23 

12 

11 

3 

1 

11 

— 

— 

— 

51.  Testebolin. 

101 

Katrineberg  .... 

K 

.55.5 

11.4 

20 

9 

9 

5 

2 

9 

— 

— 

— 

K.  61—52. 

107 

H 

48.0 

13.4 

23 

17 

12 

3 

1 

14 

52.  Gavleåu. 

1190 

Botjärn  

Bt 

59.5 

11.3 

31 

14 

11 

5 

1 

12 

o 

1339 

Gu 

69.3 

24.9 

23 

10 

9 

5 

2 

10 

— 

1 

— 

105 

M 

75.6 

30.1 

23 

10 

8 

4 

2 

8 
11 

106 

Gävle  • 

G 

53.4 

16.4 

23 

16 

11 

2 

1 

0 

1 

0 

K.  52—53. 

Eggegrund  

Ä 

28.4 

6.0 

23 

15 

10 

2 

0 

13 

2 

53.  D.alälveu. 

128 

Gr 

74.7 

20.0 

23 

14 

14 

6 

1 

— 

— 

— 

— 

564 

Gg 

70.5 

19.5 

23 

14 

12 

4 

2 

14 

— 

— 

— 

Kopparberg-S 

län. 

48.  Ljiisiiaii. 

1  Q/19 

u 

93.5 

14.9 

20 

16 

13 

16 

10 

5^.  tjiavicaii. 

Ko 

— 

53.  Dalälven. 

108 

Storsätern   

Ss 

80.4 

20.7 

17 

18 

12 

5 

4 

18 

xo 

— 

5 

— 

623 

Flötningen  

Sg 

60.4 

13.0 

29 

10 

10 

6 

2 

10 

— 

4 

— 
0 

109 

Särna  

s 

62.8 

17.7 

20 

17 

11 

4 

1 

17 

0 

9 

1142 

Hållstngan  

Hå 

52.7 

10.5 

20 

11 

11 

5 

1 

1 1 

110 

Älvdalen  

Ä 

62.3 

11.7 

20 

18 

14 

4 

1 

lo 

112 

Östanvik  

Ö 

54.5 

10.6 

23 

16 

11 

4 

1 

1  il 

1 4 

1138 

Gråtbäck  

Gr 

42.6 

14.6 

31 

11 

10 

3 

2 

10 
Iv 

5 

111 

Mora-Noret  

M 

76.6 

ILO 

17 

17 

16 

6 

1 

1  Pl 

0 

0 

0 

113 

Rättvik 

xval/LVlJV  ...... 

R 

^80.0 

14 

715 

Leksand  

Ld 

48.0 

11.3 

23 

14 

10 

4 

2 

553 

Insjön  

I 

69.9 

12.5 

23 

16 

13 

7 

2 

15 

1 

1154 

Gördalen  

G 

88.3 

19.2 

22 

11 

11 

7 

3 

11 

1149 

Storbron   

Sr 

71.0 

14.8 

19 

14 

14 

7 

O 

14 

114 

Grundforsen  .... 

Gg 

42.1 

13.0 

23 

9 

8 

2 

1 

9 

1168 

Tjärn  vallen  

Tj 

37.4 

13.9 

17 

7 

6 

2 

2 

7 

115 

Transtrand  

Tr 

80.4 

18.2 

23 

16 

12 

7 

2 

16 

116 

Malung  

Mg 

73.3 

18.5 

23 

16 

13 

4 

2 

12 

1229 

Vakerskogeu  .... 

Vn 

56.7 

10.5 

22 

17 

15 

3 

1 

17 

1288 

Johannisholm  .... 

J 

61.4 

10.0 

17 

12 

12 

5 

1 

11 

603 

Överborg  

B 

64.4 

17.2 

23 

15 

12 

5 

1 

13 

1228 

Närsen  .   

Nä 

43.1 

10.3 

17 

11 

11 

3 

1 

11 

724 

Finsthögst  

Fi 

87.7 

19.9 

23 

12 

12 

6 

3 

12 

Antal  dagar  med 
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station 


Nederbörd 


Antal  dagar  nicd 


Nummer 

Namn 

Beteckning 

CO 
d 
B 
a 

B 

sa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

a  0.1 

1     hagel  1 

1    dimma  | 

TT 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

gl 

§5 

älO 

117 

Rn 

61.2 

9.8 

7 

16 

11 

4 

0 

15 

— 

2 

1343 

Sågniyra  

Sa 

89.7 

22.5 

22 

17 

11 

6 

4 

14 

— 

1 

120 

Go 

75.4 

27.2 

15 

7 

7 

5 

3 

7 

— 

— 

— 

121 

F 

59.6 

10.5 

7 

16 

13 

4 

1 

15 

0 

13 

0 

122 

V 

40  (i 

8.7 

7 

11 

9 

3 

0 

9 

1456 

Rankhyttan    .  ,  .  , 

Ra 

562 

Id 

fin  1 

31.7 

23 

17 

11 

6 

2 



5 

123 

Un 

11.9 

31 

6 

6 

3 

2 

— 

— 

124 

Sd 

14.3 

23 

15 

10 

6 

2 

LO 

Solbacken  

So 

T.s 

P\A  ti 

9.8 

17 

12 

12 

3 

U 

1  9 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

169 

urängcsberg  .... 

Gb 

16.0 

17 

10 

10 

4 

2 

10 

il/ 

1180 

OKaXLlUsUerg  .... 

Sk 

100  0 

21.3 

17 

14 

12 

7 

5 

12 

6 

187 

Nr 

50^8 

8.9 

23 

12 

9 

6 

0 

11 

1 



188 

HäUsjön  

Hs 

75.5 

14.2 

17 

14 

14 

6 

2 

13 

189 

Lärnbo  

Lo 

48.9 

8.9 

23 

12 

JO 

4 

0 

11 

1169 

Lövmarken  

Lö 

83.1 

27.0 

23 

13 

10 

6 

2 

12 

4 

108.  Vänern-Göta- 

älv. 

1145 

Storhögen   

Sh 

79.3 

16  2 

20 

12 

11 

7 

2 

12 

448 

Fredriksberg  .... 

Fr 

81.5 

25.1 

17 

15 

15 

5 

2 

13 

449 

Tyngsjö  

Ty 

58.7 

8.5 

16 

18 

15 

5 

0 

14 

1242 

Dravsen  

Or 

77.2 

12.6 

15 

22 

15 

5 

2 

21 

4 

Örebro  län. 


61.  Miilaren-Norr- 

ströiii. 

150 

Sörbytorp   

Sö 

65.0 

9.0 

30 

19 

16 

6 

0 

13 

5 

571 

Bäckedalen  

Bä 

60.4 

12.6 

22 

19 

12 

4 

1 

9 

148 

Svartå  

Så 

66.8 

11.6 

23 

15 

13 

6 

1 

10 

152 

Hasselfors  

Hf 

59.8 

12.7 

22 

17 

13 

5 

1 

10 

153 

Törntorp  

T 

72.1 

13.1 

23 

15 

14 

7 

2 

10 

3 

154 

Kronoberget  .... 

Kr 

78..^ 

12.1 

22 

23 

13 

6 

2 

19 

9 

155 

Lekeberga   

Lk 

51.4 

8.0 

23 

12 

10 

5 

0 

8 

6 

157 

Riseberga  

R 

56.0 

10.3 

22 

15 

13 

4 

1 

13 

2 

158 

Boxboda   

Bo 

69.1 

15.6 

23 

14 

12 

7 

1 

11 

159 

Älgesta  

Ä 

58.1 

11.7 

22 

14 

11 

6 

1 

10 

160 

Ö 

62.8 

10.5 

22 

16 

12 

4 

1 

9 

0 

4 

163 

Skrubby  

Sb 

46.9 

9.2 

22 

18 

12 

3 

0 

9 

0 

0 

572 

S 

.56.1 

18.5 

7 

13 

12 

4 

1 

7 

161 

Äsi)lunda   

Äl 

59.8 

9  8 

23 

19 

12 

4 

0 

14 

1243 

Sickelsjö  

Si 

70.1 

17.8 

23 

11 

11 

6 

2 

8 

171 

Bångbro  

B 

58.5 

11.6 

17 

16 

11 

3 

1 

13 

1150 

Guldsmedshyttan   .  . 

Ga 

82.3 

12.2 

22 

12 

12 

9 

4 

9 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

Sp 

50.0 

14.2 

23 

17 

12 

3 

2 

15 

19 

175 

Dalkarlsberg  .... 

D 

79.9 

18.4 

23 

18 

13 

8 

2 

14 

10 

176 

Kullatorp  

K 

75.0 

17.3 

23 

12 

12 

6 

2 

9 

11 

1422 

Km 

58.3 

13.3 

23 

13 

12 

4 

2 

7 

1 

1320 

HäUa  

Ha 

32.8 

8.7 

17 

11 

1 

0 

10 

1337 

Kn 

m.o 

67.  Tätteru-Motala- 

ström. 

241 

Aa 

71.5 

19 

13 

242 

Askcrsund  

A 

61.8 

10.2 

8 

16 

13 

4 

2 

•7 
1 

0 

1 

1170 

Hagaberg  

Ax 

54.7 

8.2 

22 

12 

12 

5 

0 

8 

3 

1291 

Ammeberg  

Å 

50.6 

8.9 

22 

19 

11 

4 

0 

11 

274 

Mariedam  

M 

73.8 

10.3 

22 

19 

15 

7 

1 

15 

600j  Gryt  

Gr 

63.0 

9.2 

23 

17 

13 

6 

0 

9 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

p 
B 

Namn 

Beteckning 

CO 

B 
P 

9> 

Största 
pä  24  tim. 



nederbörd 

bdO 

tr" 

SB 

9r 
3 

»■ 

v. 

TT 

se 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

é5 

é  10 

^0.1 

108.  Vilnerii-Götn- 

iilv. 

4.59 

Grytbyttchcd  .... 

G 

79.5 

16,0 

17 

20 

12 

5 

3 

14 

— 

11 

— 

1321 

Alvestorp  ... 

Äp 

77.5 

12.9 

23 

22 

14 

7 

2 

f  A 

1.322 

Bl 

67.6 

11.8 

17 

20 

11 

5 

2 

14 

— 

— 

467 

Mosscrud  

Mr 

104.5 

15.0 

17,23 
26 

16 

15 

8 

4 

0 
0 

6 

1382 

Kedjeåscn  

Kj 

82.0 

16.6 

23 

18 

14 

5 

3 

7 

469 

Kg 

72.1 

13.1 

23 

15 

15 

5 

2 

7 

— 

4 

Ostervik  

Ds 

61.1 

10.0 

16 

11 

11 

7 

1 

0 

472 

Degernäa  ..... 

De 

62.2 

11.8 

22 

17 

12 

5 

1 

11 

- 

6 

— 

Västmanlands 

län. 

53.  Dalälven. 

1350 

T?  n TiliÄ  Ilpn 

Rn 

75.4 

18.4 

23 

15 

13 

6 

2 

13 

bl.  Täuinaråii. 

1463 

Öa 

64.6 

18.8 

23 

17 

13 

3 

1 

15 

1 

61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1398 

Jädersbruk  

Jd 

65.3 

18.1 

23 

16 

11 

5 

2 

12 

— 

— 

— 

183 

Riddarhyttan  .... 

R 

77.5 

18.5 

23 

11 

10 

5 

4 

11 

0 

0 

0 

1358 

Berushammar  .... 

Bh 

76.4 

14.5 

23 

10 

10 

<j 

2 

10 

— 

2 

— 

185 

Fn 

59.3 

21.1 

22 

8 

8 

4 

2 

8 

— 

— 

— 

1362 

Gisslarbo  

Go 

70.0 

18.0 

22 

11 

11 

6 

1 

11 

— 

— 

— 

186 

Lisjö  

L 

83.2 

28.3 

23 

15 

12 

5 

2 

12 

— 

3 

— 

1359 

Jämmertuna  .... 

J 

80.1 

15.6 

23 

9 

9 

6 

5 

9 

— 

— 

— 

1443 

Ld 

74.6 

16.6 

23 

14 

12 

5 

3 

10 

— 

— 

— 

626 

Fagersta  

F 

79.4 

15.3 

23 

11 

n 

7 

3 

11 

— 

— 

— 

191 

Kärrgruvan  

K 

60.2 

14.9 

22 

10 

10 

5 

1 

10 

— 

— 

— 

M 

55.6 

14.5 

23 

14 

11 

4 

1 

1 1 

1357 

Alderstugan  .... 

A 

60.3 

10.9 

17 

13 

11 

5 

2 

12 

1360 

Hörnsjöfors  

Hf 

46.2 

18.0 

29 

8 

8 

4 

2 

8 

1353 

Sätrabrunn  

Sb 

72.4 

12.8 

23 

12 

11 

6 

2 

12 

195 

Skultuna  

Sk 

84.3 

13.5 

17 

16 

15 

9 

1 

13 

1 

I' 

196 

V 

79.7 

20.0 

23 

16 

13 

6 

2 

13 

0 

4 

fl 

1352 

Norrby  

N 

71.5 

14.7 

23 

15 

12 

6 

2 

14 

781 

Tärna  

Tä 

64.0 

J2.7 

17 

15 

13 

6 

1 

14 

~1 

3 

0 

197 

T 

43.9 

10.0 

23 

10 

10 

4 

1 

10 

6 

1351 

Morgongåva  .... 

Mo 

50.7 

8.2 

24 

11 

11 

4 

0 

11 

1354 

Hyvlinge  

He 

67.5 

21.8 

23 

9 

9 

5 

2 

9 

201 

S 

76.8 

16.7 

23 

13  1 

12  1 

5 

2 

9 

Uppsala  län. 


129 


131 
132 


134 


135 


137 
138 


53.  Daliilveu. 

Västanå  

54.  Tämuarån. 

Väsby  

Strömsberg  .... 

K.  54—55. 

Björn  

55.  Forsmarksån. 

Lövsta  

50.  Olaudsån. 

Husby  

Gimo  


Vs 


Vb 
S 


Bf 


59.(1 

13.5 

31 

13 

11 

5 

1 

12 

66.5 

18.4 

23 

9 

9 

5 

3 

9 

1 

75.1 

22.C 

23 

19 

13 

4 

3 

15 

43.0 

9.5 

23 

16 

10 

3 

0 

14 

76.8 

23 

16 

11 

5 

2 

16 

63.8 

17.5 

23 

8 

8 

5 

3 

8 

89.2 

24.2 

23 

15 

14 

6 

3 

14 

1 

138 
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station 


1363 
1'276 

203 
205 
1323 
202 
207 
208 
209 


136 


1207 


140 
139 


Namn 


(51.  Mälaren-NoiT 
ström. 

Gum  I  ösa  

Säbyholm  .... 

Örbyhus   

Drälinge  

Österby  

Vattbolma  .... 

Uppsala  

Frötuna  

Ultuna  


141 


742 


1324 


142 


K.  54-55. 

Örskär  

50.  Oliiudsåu. 

Bladåker  

K.  56-  57. 

Understen  .... 


Harg  

57.  Skeboströiu. 

Lnndäs  

K.  57-58. 

Hammarby  

58.  Broströiiiiueii. 

N.  Järsjö  

59.  Norrtäljeån. 

Rånäs  

K.  59-GO. 

144  Penningby  

145  Östanå  

60.  Åkerström. 

Kärsta  

j        K.  60-61. 

224  Svenska  Högarna  .  . 

563  Lillsved  

Experimentalfältet  . 
Skansen  


146 


147 
220 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 


1399  Aluddcn  . 

211!  Vallstanäs 

599!  Vibynäs  . 

217  Norsborg  . 
1277  Svartsjö  . 

219  Stockholm 


221 


K.  61-62. 


Farsta 


Gu 

Sm 

Ö 

D 

Ös 

V 

U 

F 

Ut 


Nederbörd 


B 
B 


53.5 

71  O 
68.7 
41.7 
58  9 
84.5 
48.8 
79.9 


Största 
på  24  tim 


mm  dag 


15.6 

20.6 
12.8 
14.0 
11.2 
18.0 
11.6 
17.1 


16 


23 
17 
23 
17 
23 
15 
17 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g  0.1   gl  aölilOgO.l 


15 


15 
14 
11 
16 

18 
13 
15 


13 


11 

12 
8 
11 
14 
10 
13 


13 


Stockholms  län. 


223:  Grönskär 


Öf 

35.0 

7.2 

18 

9 

8 

3 

0 

7 

— 



B 

84.3 

14.9 

23 

13 

13 

6 

4 

13 

TT 

u 

Di.o 

iö 

1 9 

1 
1 

1  i 

i 

rl  - 

TT  — 

Hg 

ÅC\  1 

4U.1 

o.b 

1 7 

1  n 

n 
u 

10 

Ls 

69.9 

14.5 

31 

11 

10 

6 

3 

10 

— 



Vö 

64.3 

9.5 

15,17 

13 

12 

5 

0 

11 

— 

1  - 

J 

49.3 

11.3 

17 

13 

11 

3 

1 

9 

R 

95.7 

31.0 

17 

13 

12 

6 

4 

11 

P 

84.5 

23.5 

23 

9 

9 

8 

0 

9 

Ö 

87.5 

19.2 

17 

15 

3 

13 

K 

59.8 

21.5 

17 

13 

8 

4 

2 

11 

Sh 

-59.1 

13.8 

17 

15 

12 

3 

2 

6 

3 

Li 

77.0 

18.9 

17 

14 

13 

5 

2 

12 

E 

858 

21.3 

17 

14 

13 

7 

2 

10 

0 

3 

Ss 

70.0 

11.4 

31 

13 

13 

6 

2 

11 

Sa 

86.0 

23  6 

17 

17 

2 

14 

Vs 

58.1 

29.5 

17 

6 

6 

4 

1 

6 

Vb 

49..H 

7 

5 

N 

85.2 

1.5.7 

17 

15 

14 

7 

3 

10 

Sv 

66.5 

15.2 

17 

14 

12 

4 

1 

12 

1 

S 

83.9 

18.8 

17 

16 

14 

7 

2 

11 

0 

10 

F 

87.6 

20.5 

17 

14 

13 

8 

3 

9 

Gf 

72.0 

19.7 

17 

13 

13 

7 

2 

9 

3 

Station 


1192 


1364 
225 

1433 
226 
227 
228 
559 


Namn 


62.  Tyresåu. 

Fagersjö  .... 

K.  62-63. 

Västerhaninge 
Hammar  .... 

Berga  

Nynäs  

Landsort  .... 

Viad  

Södertälje    .  .  . 


Nederbörd 


B 
B 


Fa 


Ve 

H 

Be 

Na 

L 

Vi 

SI 


43.5 


71.7 
84.0 

78.8 
49.8 
57.0 
75.6 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


16.2 


15.2 
19.8 

18.2 
10.2 
16.0 
16.8 


22 


30 
17 
17 
17 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1  gl 


10 
15 
10 
18 


10 
13 


g  10 


g  0.1 


Södermanlands  län. 


61.  Mälaren-Norr- 

ström. 

1424 

Stora  Snndby  .... 

St 

53.5 

15.9 

17 

7 

6 

5 

2 

4 

168 

Eskilstuna  

E 

87.2 

21.1 

17 

16 

10 

6 

3 

12 

1327 

Strängnäs  

Ss 

77,0 

15.1 

17 

16 

14 

4 

3 

10 

1223 

Åkers  styckebruk  .  . 

Ås 

56.7 

8 

8 

216 

Mariefred   

M 

67.9 

13.5 

15 

12 

12 

6 

2 

4 

1366 

Taxinge-Näsby    .  .  . 

Ns 

59.2 

12.1 

17 

15 

11 

4 

2 

9 

63.  Trosaåii. 

230 

Åda  

Å 

80.9 

14.6 

22 

14 

13 

6 

3 

9 

K.   63— 6é. 

817 

S 

70.5 

15.2 

22 

15 

13 

6 

1 

10 

65.  Nyköpiugsåu. 

233 

Högsjö  

Hö 

65.3 

13.0 

7 

11 

9 

7 

2 

7 

1278 

Ba 

235 

Bie  

B 

80.6 

11.1 

23 

16 

15 

8 

0 

<y 

14 

1441 

Ht 

71.5 

18.1 

17 

13 

12 

7 

2 

11 

1401 

Flen  

Fl 

54.5 

21.7 

33 

8 

6 

3 

2 

4 

1121 

Hedenlunda  .... 

H 

70.8 

18.1 

21 

13 

12 

5 

1 

9 

1403 

So 

59.8 

12.0 

17.22 

15 

10 

4 

3 

8 

1444 

Va 

61.C 

13.1 

22 

14 

11 

5 

1 

8 
12 

337 

Nyköping  

N 

59.3 

14.9 

22 

16 

11 

5 

1 

66.  Kilaåu. 

238 

Åb 

71.4 

15.7 

22 

14 

12 

6 

2 

12 

K.  66—67. 

1326 

K 

57.8 

12.6 

23 

13 

12 

5 

1 

12 

Östergötlands  län. 


1122 


1404 
239 


252 
254 
255 
264 
266 
1251 


65.  Nyköpiiigsåu. 

Kalbo  


K.  66-67. 

Kolmårdssanatoriet 
Hult  


67.  Vättern-Motala' 
ström. 

Prästtorp  

Kyleberg  

Källstad  

Olstorp  

Rinna  

Klockarp  


Ka 

58.8 

8.2 

23 

11 

11 

5 

0 

9 

Ko 

44.0 

10.7 

22 

15 

8 

4 

1 

9 

3 

Ht 

63.3 

13.0 

23 

14 

U 

(i 

1 

11 

P 

60.7 

8.7 

8 

20 

14 

7 

0 

14 

Kb 

49.4 

18.3 

8 

7 

6 

4 

1 

7 

K 

39.1 

8.6 

22 

10 

8 

3 

0 

6 

1 

0 

59.2 

12.3 

9 

12 

11 

5 

3 

8 

R 

48.4 

9.0 

30 

13 

11 

4 

0 

6 

Sk 

53.7 

10.1 

8 

14 

11 

5 

1 

9 

3 

139 


Tab.  2.   Nederbörd  under  december  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nammer 

Namn 

Beteckning 

0 

B 
B 

95 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

hagel  1 

dimma  | 

f>' 

w 

(T 
v 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

g  1 

^5 

g  10 

åO.l 

854 

E 

47.9 

9.6 

8 

15 

11 

4 

0 

7 

— 

2 

269 

Ulrika   

U 

61.5 

lO.ft 

8 

14 

12 

6 

1 

11 

— 

970 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

38  8 

7.0 

8,30 

16 

12 

3 
4 

0 

8 

271 

Linköping  

L 

49.6 

8.0 

7 

18 

12 

0 

9 

0 

6 

0 

1162 

GrrönkQllfi  

G 

68.2 

y.i' 

lo 

/; 
O 

n 
U 

10 

A 

272 

Grensholnien  .... 

Gh 

53^5 

12.0 

7 

14 

10 

5 

1 

9 

— 

— 

1367 

SänisSiltV  

S 

84.9 

12.0 

22 

17 

15 

10 

1 

10 

Q 

o 

276 

Finspång   

F 

61.8 

10.5 

7 

16 

13 

5 

2 

9 

— 



K.  67-68. 

1269 

Gd 

60.9 

18  9 

22 

10 

9 

5 

2 

t) 

1 

68.  Söderköpiiigsåii. 

1425 

Tvärdala  

T 

45.2 

10.0 

7 

10 

Q 
V 

1 

X 

7 

— 

— 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

66.3 

13.0 

22 

18 

13 

5 

2 

10 

— 

- 

281 

Häradskär  

Hf 

32.7 

8.6 

7 

8 

8 

2 

0 

5 

— 

— 

— 

70.  Storåu. 

282 

A 

56.8 

9.5 

7 

19 

11 

6 

0 

0 

— 

— 

Jönköpings  län. 

67.  yatterii-MotaLa- 

ströni. 

246 

Flahult  

F 

63.2 

84 

22 

20 

17 

5 

0 

13 

1 

8 

— 

247 

j 

43.9 

7.0 

22 

20 

Q 
O 

U 

11 

1 

4 

0 

1331 

Sj 

65.7 

8.8 

22 

14 

14 

7 

0 

5 

— 

— 

— 

1205 

Huskvarna  

Hq 

47.8 

8.1 

7 

18 

12 

4 

0 

11 

1 

— 

— 

1297 

Strandvallen  .... 

Sv 

40.9 

8.9 

8 

15 

11 

3 

0 

7 

— 

— 

249 

Ls 

37.7 

7.5 

23 

14 

9 

2 

0 

9 

— 

250 

Ar 

53.9 

12.8 

8 

10 

8 

i 

2 

6 

— 

I 

1330 

Knutstorp  

Kp 

i  72.8 

10. 1 

8 

16 

16 

8 

1 

7 

— 

258 

Lomniaryd  

Ld 

49.5 

10.2 

22 

13 

11 

3 

2 

— 

— 

259 

Hs 

42.0 

15.7 

8 

8 

8 

3 

1 

.1 

o 

260 

H 

54.5 

9.2 

« 

19 

12 

6 

0 

-f  i 
14 

— 

6 

261 

Nötekulla  

N 

65.4 

10.2 

30 

14 

13 

7 

1 

i 

262 

Applehult  

Ä 

43.1 

9.0 

25 

13 

9 

3 

0 

6 

263 

Bt 

48.8 

7.2 

18 

17 

10 

4 

0 

11 

— 

— 

294 

A 

40.9 

10.0 

7 

14 

lU 

Q 
O 

1 

7 

265 

Romanäs  

Rs 

1 

34.2 

9.0 

8 

16 

9 

1 

0 

10 

— 

— 

74.  Emhn. 

293 

Rj 

72.7 

13.2 

21 

9 

Q 

"7 
I 

å 

1405 

Prästkulla  

Pr 

60.1 

11.4 

30 

10 

10 

5 

2 

7 

! 

291 

Lannaskedc 

Le 

69.3 

8.9 

8 

21 

16 

6 

0 

15 

2 

1 

1182 

Götcstorp  

Gt 

65.5 

7.3 

7 

15 

14 

7 

0 

6 

1123 

Nyabyberg  

Ng 

55.4 

8.4 

8 

16 

13 

4 

0 

8 

3 

— 

297 

Hb 

47.4 

8.1 

8 

18 

14 

86.  Mörriims&u. 

1172 

Griiiishult  

Gh 

57.2 

7.2 

22 

18 

15 

5 

0 

10 

3 

1371 

D 

54.8 

7.0 

7 

21 

14 

4 

0 

13 

2 

98.  Lagaii. 

367 

SkiUingaryd  .... 

Sk 

68.9 

10.6 

32 

21 

17 

4 

2 

15 

368 

Vs 

76,0 

13.2 

22 

15 

10 

8 

4 

8 

Station 

Nederbörd 

- 

Autai  dagar  med 

Nnmmer 

Namn 

n 

vr 
o 
5' 

0 

3 
a 

8»  

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

bdO 

1 

SS*' 

1 

5 

pr 

mm 

m  m 

(Jdg 

<  v.  1 

-  ^ 

O 

ä  10 

^0.1 

373 

Gödclicrg  

G 

75.9 

1 1  <• 
11. *> 

99 

18 

10 

Q 
O 

1 

11 

— 

— 

374 

TT  1 ....  1. ..  M 

ulvaliull.  

IT 

U 

UP\  it 
ijD.n 

12.3 

22 

19 

16 

8 

Q 
u 

J.V 

15 

376 

Ks 

76.8 

10.8 

22 

16 

14 

6 

2 

12 

— 

3 

377 

']\)ralidcn  

To 

58.8 

12.6 

27 

16 

i:i 

5 

) 

5 

378 

Kyd  

Hy 

52.5 

1  (\  n 

99 

13 

19 

1 

6 

— 

— 

— 

379 

Ny 

63.6 

8.8 

22 

17 

14 

6 

0 

7 

381 

G  rank  ärr  

Gr 

54.0 

9.2 

m 

14 

12 

5 

0 

5 



— 

382 

Lilla  llyltan  .... 

L 

68.4 

8.8 

22 

20 

17 

6 

0 

15 

2 

386 

T 

82.1 

12.6 

30 

21 

18 

5 

2 

17 

— 

— 

387 

Kf 

72.3 

10.3 

22 

21 

17 

6 

1 

13 

1 

388 

Rudö  

Rd 

91.7 

12.6 

22 

21 

19 

8 

1 

17 

15 

1435 

D 

85.8 

16.0 

6 

17 

15 

8 

2 

8 

1 

3 

— 

101.  Nissan. 

1372 

Dalslund   

Dd 

65.6 

10.4 

22 

16 

14 

6 

1 

8 

402 

Bk 

65.1 

11.3 

22 

18 

17 

5 

1 

12 

— 

— 

Kalmar  län. 

him  Yaiierii-juoiaia- 

ströiii. 

569 

Vy 

44.0 

11.8 

8 

12 

8 

3 

1 

7 

0 

0 

0 

69.  Viudån. 

1171 

Molmbo 

H 

55.3 

9.8 

8 

15 

10 

5 

0 

9 

— 

2 

— 

K.  70-71. 

284 

V 

54.3 

14.1 

7 

17 

9 

4 

1 

X 

19 

0 

i 

0 

1204 

Gunnebo   

Go 

38.7 

9 

— 

— 

6 

71.  Botorpsströiii- 

nicu. 

285 

Ogestad  

0 

52.1 

9.2 

7 

18 

10 

6 

0 

13 

— 

1 

— 

löOO 

Björkhult  

B 

49.5 

13.0 

7 

10 

A 

2 

8 

570 

Tovehult  

T 

54.6 

13.6 

7 

11 

9 

5 

2 

8 

— 

— 

IV.    ii  <d. 

290 

Ölands  norra  udde  . 

Ön 

45.1 

9.4 

7 

13 

8 

3 

0 

8 

73.  Virboåu. 

1183 

Kr 

45.7 

9.0 

30 

8 

8 

5 

0 

5 

— 

— 

— 

n.  io — #4. 

1380 

Fredriksberg  .... 

On 

46.5 

13.0 

9 

14 

8 

4 

1 

i. 

u 
«/ 

1451 

Emafors  

Eb 

41.2 

9.7 

9 

12 

8 

4 

0 

6 

0 

0 

0 

74.  Eiuåu. 

1124 

Ungsberg   

U 

54.7 

13.0 

7, 31 

9 

8 

5 

2 

6 

2 

299 

Rvuingsnäs  

R 

28.6 

19.2 

7 

7 

5 

1 

1 

4 

- 

1410 

Blankaström  .... 

Bl 

41.7 

8.5 

8 

17 

11 

4 

0 

10 

K.  74—75. 

1470 

Mö 

57.3 

14.5 

28 

12 

10 

5 

1 

4 

140 


Tab,  2.   Nederbörd  under  december  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

bd 

CD 
«r*- 

a> 
(=r 

B 

5' 

Ot) 

m 

S 

B 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

t!" 

09 

O' 

B 
3 

«1 
!T 

!z! 
pi 
B 
B 

a> 

Namn 

03 

CD 

O) 
O 

a' 

cr? 

B 

B 
B 
p 

Största 
pä,  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ty 
p 

09 
CD 

a. 

B 

a 

c« 

p 

mm 

mm  j  dag 

gO.ljäl 

s5 

i  10 

g  0.1 

mm 

mm 

dag 

g  0.1 

al 

a5 

a  10 

2  0.1 

301 
1262 
1255 
1296 

304 

305 
306 

1473 

308 

307 

310 

311 

300 
1125 

568 
1126 
1127 

317 
318 
1373 

320 
1254 
1409 

555 

1374 
1174 
1159 

380 
383 
384 
394 

75.  Alsteråii. 

Staviken   

Sandbäckshult    .   .  . 
Hammarglo  

K.  75-76. 

Kapcllndden  .... 

K.  76—77. 

Svartingstorp  .... 

77.  Ljuugbyån. 

Ölvingstorp  .... 

K.  77-78. 

Mörbylånga  

78.  Hagbyåii. 

K.  79—80. 

Ölands  södra  udde 

80.  Lyckebyåu. 

la.  AlsterAn. 

Sävsj  öström  .... 

80.  Lyckebyåu. 

82.  Rouuebyåii. 

Dångemåla  

Böket  

86.  Mörruins.^11. 

Hult  

Växjö  

Os  

Ekcfors  

88.  IIclfe'cåu. 

»8.  Lngaii. 

Bokclid  

Ljungby   

Lid  hult  

Ka 
St 
Sa 
Ho 

Öf 

Sp 
K 

Öl 

M 

A 

Ös 

Va 

Krc 

Sm 
G 

L 
U 
F 

H 
T 

Gy 
v 

03 

An 
Ef 

Iln 
Lä 
R 

Bo 
La 

i4 
Lh 

39.3 
49.5 
62.4 
43.8 

41. G 

43.8 
41.3 

52.8 

45.2 

57.5 

60.3 
48.9 

)nob 

59.5 
52.7 

71.7 
83.0 
86.4 

54.5 
.38.1 

56.7 

67.1 
63.6 
70.6 
80.2 

53.5 
94.1 
76.2 

71.0 
87.7 
64.9 
101.2 

80 
16.G 
19.2 
10.3 

12.4 

10.3 
12.3 

13.4 

10.6 

12.0 

12.7 

13.2 

erg 

10.8 
8.4 

10.1 
14,G 
16.9 

9.8 
5.0 
7.0 

9.7 
10.8 
10.0 
15.0 

16.9 
16.2 
15.4 

8.3 

16.0 
15,0 
25.0 

28 

\ 

28 

28 

28 
28 

28 

7 

28 
28 
16 

s  lä 

9 
9 

28 
27 
28 

30 
28 
7,28, 
30 
30 
7 
30 
28 

30 
28 
30 

30 

6 

6 
30 

14 
9 
9 

18 

18 

12 
17 

15 

12 

13 

14 

6 

n. 

13 

11 

21 
18 
17 

18 
15 
19 

20 
12 
22 
20 

11 
18 
14 

19 
20 
12 
14 

9 
8 
8 
9 

9 

10 
10 

12 

12 

12 

12 

6 

13 
11 

14 
16 
15 

13 
12 

15 

14 
12 
17 
16 

8 
14 
13 

16 
17 
11 
11 

2 
3 
4 
4 

2 

4 

3 

3 
3 
3 
5 
5 

3 
6 

7 
6 
6 

6 
1 

5 

7 
6 
4 
6 

4 
8 
0 

6 
7 
6 
8 

0 
2 
3 

2 

3 

1 

0 

2 
3 
2 

0 
0 
0 

0 

1 
1 

2 

2 
3 
2 

0 
2 
2 
5 

7 
5 
4 
9 

10 

6 
3 

3 

5 

6 

4 

1 

10 
5 

13 
5 
10 

11 
4 
11 

17 
4 
7 

8 

4 
7 
5 

17 
9 
5 
7 

0 
0 

1 

5 

4 

6 

9 
5 

11 

8 
9 

6 

1 
3 
2 
3 

_ 

0 
0 

1 
1 

395 
396 
397 

312 
313 

314 

315 

1336 

316 

322 

323 

1173 
325 

1218 

1333 
1256 
326 

329 
330 
1225 
332 
333 

Skeen  

Strömsnäs  

Långhult  

K.  80-81. 

Vedeby  

Kungsholmen  .... 

81.  Nältrnbyåii. 

82.  Roiuiebyåii. 

84.  Bräkueåii. 

Hoby  

85.  Mieåii. 

86.  Mörriiinsän. 
K.  86-87. 

87.  SkräboAii. 

Käraboda  

Jämshögsby  .... 

K.  86-87. 

Trolle-Ljungby    .  .  . 

88.  Uelgeåii. 

Hönjarum  

Torscbro  

Kristianstad  .... 

Sk 
Sn 
Lt 

] 

V 
Kh 

SI 

R 

H 

K 

E 

Hf 

Ka 
J 

Kri 

G 

L 
01 
TI 

Hr 

Hö 

T 

K 

Tp 

126.8 
114.G 
141.0 

Blek 

79.8 
78.3 

81.4 

75.5 

64.5 
67.9 

53.2 

54.2 

94,2 
78.0 

stia 

68.3 

85.2 
86.7 
47.G 

94,3 
112.4 
52.4 
56.7 
52.4 

15.4 
20.9 
24.4 

ing 

15.0 

16.6 

15.0 

15.1 

14.0 
16.0 

12,5 

18,5 

nst£ 

17.5 

12.8 
16.5 
12.4 

20.0 
18.0 
14.8 
12.5 
14.9 

27 
29 
30 

e  lä 

28 
28 

28 

28 

28 
28 

28 

ids 

28 

6 
28 
28 

30 
30 
28 
28 
28 

19 
15 
18 

n. 

14 
16 

16 

16 

16 
22 

15 

14 
12 

län 

14 

15 
17 
14 

13 
17 
14 
18 

10 

17 
15 
17 

11 

10 

14 

13 

9 
9 

12 
14 

14 

13 
15 
9 

13 
13 
12 

9 

8 

11 
9 
11 

6 
6 

6 

6 

5 
5 

5 
5 

5 

8 
6 
3 

7 
9 
3 
3 
4 

5 
4 
5 

3 
3 

2 

3 

1 

3 

1 
3 

2 

4 
2 
2 

3 
6 
1 
2 
1 

7 

3 
10 

2 
1 

3 

3 

1 

8 

4 

4 
0 

3 

6 
6 
4 

3 
6 
1 
7 

0 

2 

0 

0 
1 

1 

0 

5 

2 

0 

2 

6 

5 

2 

9 

5 
5 

4 

0 
0 

0 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  december  1921. 


station 

Nederbörd 

Alltal  daga 

r  med 

station 

Nederbörd 

Antal  daga 

r  med 

a 
B 

B 

Namn 

n 

a 
n 

ra 

0 

B 
B 

M 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

93 

O' 

B 
B 

w 

jr 

^, 

0 

B 

B 

Namn 

w 

n 
n 

Pt 
Q 

0 

B 
g 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

5' 

mm 

mm 

dag 

5  0.1 

a  1 

§5 

g  10 

äO.1 

et> 
•-1 

E 

mm 

mm 

dag 

i  0.1 

g  10 

2  O.I 

K.  88—89. 

K.  WJ-SM. 

oot 

Til 

71  Q 

14.2 

28 

15 

13 

5 

3 

Q 
O 

1 

1412 

T  '1 

Lid. 

ft-l  7 

Jo.  i 

16.G 

6 

11 

14 

9 

3 

1 

OOo 

StindhRniTiinrcn  . 

t( 

t  J.u 

12.7 

30 

17 

15 

7 

2 

0 

5 

— 

339 

9C.  Röuiicåii. 

B 

76.8 

15 

3 



354 

K.  94-95. 

Kullen  

K 

97,5 

16.6 

28 

15 

15 

7 

4 

1 

7 

— 

358 

KoUcberga  

Ka 

9.).  Vcgcaii. 

1257 
361 

Klippan  

KoppannöUau  .... 

Kn 
Ko 

145.4 
99.9 

97  ft 

28.5 

6 

1 K 

9 

ifi 

ID 

9 

Q 
u 

8 

7 

3 

5 
1 

— 

1 

— 

OOO 

Kp 

147.7 

29.0 

5 

18 

16 

10 

5 

3 

1428 

Ljangaskog  .... 

Lg 

176.2 

15 

5 

9G.  Röiiiicåii. 

K.  96-97. 

1129 
1245 

Almliult  

Hör  

E 
Ek 

131.5 
116.1 

24.  i 

18.4 

28 
28 

18 
21 

1 4 

15 

n 

o 

8 

0 

5 

5 
6 

— 

9 



363 

Hallands  Väderö    .  . 

Hv 

98.4 

19.6 

6 

18 

15 

6 

3 

4 

3 

7 

— 

1258 

Sjöholmen  

101.7 

17.5 

30 

14 

13 

8 

6 

5 

— 

— 

— 

364 

Båstad  

98.  Lngnii. 

Bd 

90.3 

26.0 

30 

8 

8 

5 

3 

1 

4 

Y 

125.4 

22.0 

30 

19 

lo 

lU 

o 

o 

4 

— 

Hallands  lan. 

98.  L.igaii. 

Ouu 

K 

124.G 

27.3 

6 

17 

15 

8 

4 

4 

U 

8 

0 

Malmöhus  län. 

Hb 

109.7 

23.0 

6 

18 

15 

(j 

3 

c 

0 

2 

5 

— 

1335 

89.  NybroAii. 

100.  Fylleån. 

K.  89—90. 

Ke 

78.2 

15.3 

28 

17 

14 

2 

3 

2 

— 

1160 

Havraryd  

Ha 

173.0 

34.0 

30 

16 

16 

13 

5 

9 

— 





340 

Ystad  

Y 

80.4 

11.7 

28 

19 

1  F> 

7 

9 

6 

2 

101.  Nissiiii. 

341 

J 

95.4 

16.7 

21 

17 

1 

7 

A 

t 

o 

ö 

1 

— 

— 

Kinnared  

Kd 

131.5 

24.9 

30 

20 

lo 

Q 

y 

4 

5 

1 

2 

0 

342 

TräUeborg   

T 

83.5 

14.5 

21 

14 

11 

6 

4 

1 

— 

— 

1427 

0 

180.3 

16 

3 

— 

— 

343 

Falsterbo  

F 

56.G 

11.0 

21 

16 

10 

5 

1 

2 

— 

404 

Halmstad  

H 

84.9 

15.8 

30 

18 

16 

5 

2 

3 

1 

5 

0 

1259 

Hököpinge  

He 

83.1 

16.9 

21 

17 

15 

6 

3 

0 

— 

5 

938 

Malmö  

90.  Segeåii. 

M 

91.7 

16.6 

28 

17 

p. 

A 
'i 

1 

0 

3 

0 

405 

K,  101-102. 

Tylön  

T 

80.8 

17.0 

6 

17 

16 

5 

3 

3 

1 

5 

— 

346 

Svedala  

Sv 

106.ti 

16.5 

28 

17 

15 

7 

4 

5 

1 

1 

1 

102.  Susean. 

K.  90-91. 

1166 

R 

176.7 

30.8 

5 

17 

15 

12 

7 

6 

6 

347 

Ålnarp   

Å 

97.8 

15.5 

21 

19 

16 

7 

4 

2 

- 

103.  Ätrau. 

91.  Huje.^u. 

1307 

Obbhult  

F 

154.6 

21.4 

5 

19 

18 

11 

7 

4 

4 

— 

349 

1379 

K.  103 — lOi. 

Kg 

124.7 

35.0 

6 

21 

17 

8 

2 

2 

— 

9 

L 

91.0 

20.7 

6 

18 

14 

6 

4 

5 

1 

5 

0 

-  - 

92.  Kiiviiiiji^eaii. 

412 

Mornps  Tänge    .  .  . 

M 

88.5 

27.3 

6 

15 

15 

4 

2 

1 



4 

1244 

Ovedsklostcr  .... 

Ök 

118.4 

19  2 

28 

19 

15 

8 

5 

4 

2 

/I  1  o 

413 

V 

77.7 

20.9 

6 

16 

14 

6 

2 

2 

1 

7 

— 

J  ov/o 

Hejdeliolm  ..... 

Dm 

128.0 

12 





351 

K.  92-93. 

Kl 

118.7 

23.0 

6 

20 

15 

8 

5 

4 

1 

6 

— 

414 

104.  Himlaåu. 

G 

100.3 

20.3 

4 

18 

15 

8 

3 

352 

Barsebäck  

93.  Saxån. 

B 

87.Ö 

18.9 

28 

16 

13 

7 

4 

0 

1224 

K.  104—105. 

Ta 

117.9 

23.9 

6 

19 

16 

7 

4 

4 



5 

353 

Trollenäs  

Ts 

132.0 

25.3 

6 

15 

15 

9 

5 

1 

K.  107—108. 

1411 

Källstorp  

Kä 

133.9 

1 

16 

15 

9 

5 

5 

418 

N 

83.0 

14.9 

22 

19 

15 

7 

3 

4 

10 

1419 

s 

130.2 

23.G 

19 

16 

6 

5 

5 

6 

423:  Kyvik  

Kv 

120.2 

18.7 

6 

18 

16 

9 

5 

6 

8 
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Tab.  2.   Nederbörd  under  december  1921. 


station 


Namn 


108.  Viuierii-Göta- 
älv. 

1313  T.ikcnäs  

424  Eksliärad  

1316  Knon   

1317  Malta  

1158  Mana  

1314  Forshult  

426  Åmberg  

427  Dejefors  

428  Karlstad  

1141  S.  Viggen  .... 

429  Lekvattnet  .... 

1133  Lönnhöjden  .... 
558  Rottneros  .... 

1413  Bäckebron  .... 

1151  Frykfora  

1345  Varpnäs  

1177  Bläbärskulleu  .  .  . 

1156  Nytorp  

430  Lång   

431  Mässvik  

432  Gunnernd  .... 

433  Lnrö  

1163  Högsätcr  

1464  Hofsten  

435  Adolfsfors  .... 

1414  Noreborg  

1181  N.  Orrtorp  .... 
1275  V.  Hungvik    .  .  . 

1134  Ulverud  

1152  Lenungsliammar  . 

1153  Stömne  

436  Björnö   

1388  Kolsäter  

1157  Krakstad  

1176  Djarskog  

625  Snarkil  

1429  Spätterad  .... 
444  Rotnäs  

1415  Vase  

445j  Lindäs  

1442  Laskerud  

450  Llljendal  

451  Rämmen  

452  Gåsbornshyltan  .  . 

453  Dalkarlsjöhyttan  . 
460'  Malmbacka  .... 
461  Motjärnshyttau  .  . 


1448 
1445 
1450 
463 
1449 
1417 
1319 
464 
556 
465 

11G7 


1165 
i  1407 


Ängebäckstorp 
Bengtstorp  .... 

Falkarsed  

Filipstad  

Bolhyttan  .... 
Pardixhyttaii  .  .  . 
Gamnialkroppa  .  . 
Hornkullen  .... 

Storfors  

Enitfalla  

113.  Gluniiiicu. 
Järpliden  .... 


Nederbörd 


B 
B 


Största 
pä,  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


§0.1  2  1     25  älO 


g  0.1 


C7.  Vilttei  n-Motala- 
struiii. 

Lindhult  

Spcthnlt  


Värmlands  län. 


Ls 

69.3|12.o! 

.40 

1 
1 

1 9 

Li 

1 

11 

Q 

0 

1 0 

lU 

E 

59.8 

9.2 

/SO 

ID 

1 9 
lo 

R 
0 

u 

1 9  - 
1,6 

TT" 

Ku 

66.4 

9.6 

1  'I 

9L 
/i^ 

1  8 

lo 

A 

0 

17 

Mt 

59.9 

11.3 

1  ^ 

9n 

1  7 
1  / 

Q 
0 

9 

1 R  - 
10 

Mn 

62.9 

12.7 

10 

1  7 
1  * 

1  ri 
10 

1 
1 

1 J.  - 
1*1 

^0 

60.6 

9.4 

99 

1  Q 

ly 

1  A 
I'! 

0 

1 

10 

A 

48.9 

9.1 

lo 

1 9 

L/i 

1 1 
11 

A 

fl 

1  1 
1  i 

I) 

37.5 

14.8 

9^1 

lU 

Q 

0 

9 

1 

j. 

Q  - 

55.0 

16.9 

lo 

1  i? 

lo 

3 

1 
1 

10 
Iv 

Vi 

72.4 

12.3 

1  4 
1^ 

1  ^ 

7 

0 

14: 

T  + 

64.1 

9.6 

90 

91 

/ii  1 

14 

4 

0 

iO 

75.3 

13,5 

uO 

1  7 
1  i 

1  Pi 
10 

5 

9 

1 1  - 
11 

T> 

50.5 

13.2 

99 

1  9 

A 

9 

Q  - 

"Dir 

r  r 

65.1 

14.3 

1 7 
1  i 

1  ^ 
10 

5 

2 

Q  . 

v 
V 

53.3 

15.2 

22 

17 
i  1 

10 

3 

10  ■ 

84.3 

15.4 

23 

15 

15 

6 

2 

13  - 

■Ny 

68.2 

15.4 

99 

1 7 
1  i 

19 

x/i 

5 

2 

10  . 
Iv 

T  €r 

37.2116.6 

7 

0 

2 

0 

M 

JU. 

p 
\J 

i40.0 

J_ii 

38.4 

11.2 

9,9 

10 

10 
lu 

2 

0 

JiO 

59.6 

13.6 

99 

1  fi 
10 

10 
lU 

0 

1 

j. 

10 
Iv 

XX  n. 

54.6 

16.4 

99 
/J/O 

17 

1 1 
1 1 

0 

\ 

IS 

A 

A 

46.6 

Q 

R 
0 

JNg 

50.1 

16.5 

9  1 
ä1 

lU 

Q 

0 

7 
1 

r\ 
yj 

88.0 

12.3 

1 1 
1 1 

1 9 
1  /i 

1 9 

8 

0 

*j 

8 

0 

Hk 

40.1 

8.8 

99 

18 

10 

10 
lU 

9 
0 

0 

1  0 
Iw 

TT 

u 

66.5 

11.3 

99 

91 

ii. 

1  fi 
lo 

0 

1 
1 

1 1 
11 

T  U 

82.5 

19.5 

99 
/i/i 

91 

10 

0 

1 
1 

1 1 

11 

C?  i- 

bt 

50.0 

12.2 

99 

/ii 

-1 1 
11 

1 0 
lU 

Q 
0 

1 
1 

7 

±50 

44.« 

10.5 

99 
lii 

1 7 
1 1 

1  Q 
lo 

9 

/i 

1 
1 

q 

Kr 

73.8 

19.1 

99 
i/L 

10 

10 

a 
0 

1 
1 

7 

76.9 

13.2 

ii 

14: 

lo 

Q 

0 

9 
/i 

7 

No 

51.8 

10.0 

22 

17 

13 

3 

1 

6 

Sp 

68.6 

20.0 

17 

16 

11 

4 

3 

8 

Rt 

63.9 

14.8 

15 

10 

8 

5 

3 

7 

Ve 

Li 

74.9 

13.5 

22 

15 

13 

7 

2 

9 

La 

47.4 

8.2 

23 

16 

11 

4 

2 

11 

Ll 

75.6 

16.7 

17 

22 

19 

4 

2 

17 

Rä 

48.8 

10.7 

22 

10 

10 

4 

1 

9 

Gb 

71.2 

10.5 

23 

20 

15 

5 

1 

14 

Da 

70.1 

16.8 

22 

10 

10 

6 

2 

10 

Ma 

68.3 

13.0 

15 

17 

14 

6 

2 

13 

Mo 

40.0 

9.4 

22 

12 

9 

3 

0 

11 

Än 

64.0 

14.9 

23 

20 

10 

6 

2 

12 

Re 

72.2 

12.2 

23 

20 

14 

6 

1 

13 

Fa 

61.2 

14.9 

23 

20 

11 

5 

2 

10 

F 

77.2 

10.0 

26 

22 

14 

8 

1 

16 

Bo 

83.1 

12.9 

22 

17 

14 

7 

2 

11 

Pa 

69.0 

11.0 

22 

13 

13 

6 

1 

7 

Ga 

66.2 

10.3 

16 

21 

14 

5 

1 

15 

H 

84.2 

12.5 

23 

19 

15 

7 

1 

14 

Sf 

58.6 

15.1 

25 

8 

8 

5 

2 

7 

Em 

83.6 

10.4 

22 

19 

15 

8 

2 

17 

J 

66.9 

7.2 

16 

19 

16 

8 

0 

14 

0|11 
2 


Station 


Namn 


tö 


3 

4 

4 

1 

1 

7 

16 

2 

1 

12 

3 

5 

1 

240 
245 
1305 


473 
474 
475 
476 

1381 

1370 
477 

1465 
478 
479 

125 
482 

1406 
484 
485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 
496 


Vabcrget  .  .  . 
Lilla  Flittered 
Domneberg  .  . 


3- 


108.  yaiiern-Uöta 
älv. 

Tolsgården  .... 
GuUspång  .... 

Sjötorp   

Borball  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlunda  

Hagestad  

Ottcrstorp  .... 
Klagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefory  .... 
Remningstorp  .  •  . 

Hönsäter  

Hjälm  Säter  .... 

Mariedal  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagårdeu  .... 
St.  Ekeberg    .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 
Såtenäs  


14- 


Skaraborgs  län. 


L 

st 


74.6 

13.8 

22 

13 

13 

5 

2 

6 

1 

9 

75.4 

14.2 

19 

9 

9 

8 

3 

8 

Nederbörd 


B 


Största 
på  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1  21 


Vb  62.9 
Gf  50.8 
D  37.1 


T 

Gl 

Sp 

Bf 

R 

Va 

G 

Ha 

O 

Kl 

Sd 

K 

Rp 

H 

Hs 

Md 

E 

V 

S 

Kg 
Eg 
S 

Tg 

Ss 


10.5 
7.7 
9.9 


67.0 

57.3 

43.0 

26. 

46.9 

'■45.0 
49.9 
32.7 

i40.0 
39.6 
66.0 
42.6  i 

i40.0 
42.2 
49.1 
47.4 
45.1 
74.0 
31.0 
44.1 
35.3 
54.9 
61.9 
48.2 


14.2 
14.2 
6.9 
9.1 
9.5 


7.1 
6.8 


7.5 
11.1 
7.9 


12.1 
10.8 

9.8 
11.5 
10.2 

5.5 
12.0 

9.2 
10.1 

11.1 

14.0 


20 


22 
22 
22 
23 
30 


22 
22 


22 


22 
23 
22 
23 
8 
8 
22 
22 
22 
22 
27 


g  5  U  10 


2  0.1 


5  1 
4  O 

3  O 


Älvsborgs  län. 


103.  itran. 

406  Önnarp   

407  Ulricehamn  .... 

408  Axelfors  

1131  Mörkö  

409  Tranemo  

410  Uddebo  

621  Astafors  

105.  Tiskaii. 

1132  Längared  

415  Borås  

416  Rvdal  

1140  Häggärda  

417  Öxabäck  

1295  Haby  

1175  Linhult  

lOC.  Rolfsån. 

420  Hällered  

1446  Hulta  

422  Gräbbeshult    .  .  . 

108.  Vänern-Göta 
älv. 

439  Köln  

1447  Bräcke  

1432  Håverstrum  .... 
1020  Bäckefors  .... 

443  Vänersborg  .... 


Öp 

64.3 

ll.S 

22 

16 

1 

13 

u 

84.1 

11.8 

22 

20 

19 

7 

1 

17 

0 

3 

A 

^79.0 

'30.0 

26 

12 

12 

4 

3 

6 

M 

74.3 

12.;i 

22 

18 

15 

5 

1 

10 

1 

9 

Tr 

81.8 

13.6 

22 

21 

17 

7 

1 

9 

0 

Ub 

74.6 

13.0 

22 

17 

15 

6 

2 

7 

1 

Å 

86.0 

12.5 

22 

18 

17 

6 

2 

8 

4 

Ld 

100.6 

11.1 

8 

21 

17 

11 

3 

13 

12 

B 

111.1 

16.8 

22 

20 

18 

9 

4 

7 

0 

9 

R 

137.4 

19.7 

26 

22 

18 

11 

5 

11 

4 

Ha 

119.5 

17.0 

22 

22 

17 

9 

6 

12 

1 

Ö 

127.2 

20.8 

6 

22 

18 

8 

5 

8 

1 

8 

Hy 

130.5 

17.1 

6,22 

20 

18 

9 

5 

7 

1 

4 

27 

Lt 

123.4 

18..^ 

22 

18 

16 

9 

5 

4 

Hl 

118.4 

21.0 

26 

22 

16 

9 

3 

7 

Hn 

81.3 

24.3 

26 

15 

15 

4 

1 

3 

G 

137.7 

22.5 

26 

19 

17 

8 

7 

8 

Kn 

72.5 

15.8 

22 

21 

20 

5 

1 

9 

4 

Be 

52.7 

13.9 

22 

16 

10 

3 

1 

6 

1 

9 

Hm 

62.9 

8.3 

30 

20 

16 

3 

0 

6 

Bf 

85.3 

13.5 

26 

18 

18 

7 

2 

8 

6 

V 

58.6 

12.0 

22 

18 

16 

2 

1 

5 

0 

11 

Tab.  2.   Nederbörd  under  december  1921. 
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station 

Nederbörd 

Antal  dagar 

med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

c« 

0 

a 
p 

5 



mm 

Största 
på,  24  tim. 

nederbörd 

„ 

sno 

dimma  1 

mm 

dag 

^0.1 

g  1 

§5 

a  10 

g  0.1 

1306 

Hj 

76.3 

13.5 

22 

19 

18 

6 

1 

5 



1 

— 

499 

K 

78.3 

1  ^  (\ 

lo." 

1  7 

1  7 

l\ 
U 

9 

8 

— 

503 

Kilanda  

Ka 

101.0 

19.4 

26 

18 

18 

7 

2 

5 

1 

506 

0 

55.1 

16.0 

22 

13 

1 

3 

1 

5 

1 

507 

Vg 

98.9 

16.5 

9 

15 

15 

9 

3 

5 

510 

Uo 

78.7 

10.3 

22 

18 

17 

8 

1 

6 

1 

2 

1198  Kvarunbo  

Kv 

109.  f> 

24.0 

26 

17 

17 

8 

3 

5 

— 

512 

Öd 

^50,0 

513 

Flöda  

F 

iöO.O 

'19.0 

25 

11 

7 

2 

1 

2 

1 

514 

Un 

126.6 

20.5 

25 

19 

17 

9 

5 

3 

- 

— 

1 

112.  Eiiiiiiigdiils- 

älven. 

1135 

J 

93.2 

20.0 

26 

17 

15 

6 

2 

5 

— 

6 

1 

Göteborgs  och  Bohus  län. 

K.  107-108. 

520 

Vf 

92.1 

16.2 

6 

17 

15 

6 

4 

9 

14 

108.  Vänern-Göta- 

älv. 

501 

H 

— 

505 

EUesbo  

E 

118.2 

21.5 

22 

19 

18 

9 

Q 

3 

1436'  Jonsered  (Nybygget)  . 

T/A 
JO 

90 

7 
i 

4 

b 

1 

\ 

519 

Göteborg  

(i 

55.9 

16.7 

22 

17 

9 

3 

2 

2 

0 

10 

0 

K.  108—109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

82.3 

12.4 

26 

19 

17 

7 

1 

3 

— 

522 

Säby  

Sä 

109.8 

20.5 

26 

20 

18 

7 

4 

3 

2 

3 

1 

X 

523  Bråttkärr  

Br 

88.4 

15.6 

26 

18 

16 

6 

3 

3 

— 

10 

1 

524  Mäseskär  

Mf 

68.1 

11.9 

26 

19 

12 

6 

1 

1 

6 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

92.9 

17.0 

22 

22 

18 

6 

2 

Q 
0 

1 

3 

— 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

150.0 

25.5 

5 

22 

21 

9 

5 

5 

i 

10 

K.  110-111. 

1136 

Heden   

Hc 

126.7 

26.5 

26 

16 

16 

9 

3 

5 

— 

5 

— 

528 

Hållö  

Hö 

60.1 

10.9 

22 

12 

11 

5 

1 

1 

5 

530 

Vädcröbod  

V 

38.7 

15.6 

22 

7 

5 

3 

1 

1 

4 

531 

Svandal  

SI 

92.8 

67.9 

26 

16 

15 

7 

2 

1 

3 

1376 

Gd 

80.4 

22 

5 

1 

3 

1 

533 

Ursholmeu  

U 

67.4 

9.0 

19 

18 

14 

6 

0 

1 

— 

8 

111.  Strömsåu. 

1178 

Hf 

109.2 

26.4 

26 

18 

17 

8 

2 

5 

5 

534 

Strömstad  

S 

86.2 

12.0 

26 

21 

17 

7 

1 

5 

0 

8 

0 

112.  Enning'(la1s- 

älveii. 

565 

Es 

106.8 

31.4 

26 

14 

10 

8 

5 

3 

3 

S  t  a  t  i  on 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

Namn 

Beteckning 

i 
g 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

Snö 

sr- 
2. 

o. 
B 
» 

tli 
TT 
9 

mm 

mm 

dag 

.0.1 

gl 

s  5  |ä  10 

g  U.  1 

Gottlands  län. 

117.  Gottlieiiisäii. 

541 

B 

88.7 

10.0 

7 

16 

16 

8 

1 

Q 

O 

539 

R 

76.3 

8.5 

18 

14 

— 

0 

a 

O 

1 

1420 

Kg 

61.0 

7.3  23,26 

15 

0 

7 
• 

118.  Siiodcnui. 

1104 

Hs 

08.3 

11.0 

16 

14 

5 

1 

9 

4 

G.  Övriga  Gottland. 

535 

Gottska  Sandön  .   .  . 

G 

62.4 

11.0 

17 

15 

13 

6 

1 

8 

3 

536 

Färö  

F 

48.5 

10.6 

23 

19 

15 

2 

1 

5 

2 

540 

Ostcrgarn  

Ö 

46.4 

6.2 

17 

17 

14 

4 

0 

9 

4 

544 

Hf 

58.6 

13.2 

7 

19 

14 

2 

2 

7 

6 

542 

St.  Karlsö  

K 

37.4 

10.2 

7 

15 

11 

1 

8 

3 

537 

V 

65-5 

8.0 

23 

18 

16 

i 

0 

7 

"ö 

2 

0 

1155 

Tingstäde  

T 

44.0 

11.8 

24 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

— 

Nederbörd  i  december. 


144         Tab.  3.   Snötäckets  tjocklek  och  vattenvärde  under  december  1921. 


Datum: 

kk 
cm 

Vat- 

tea- 

värde 

mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
Tärde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
teu- 
?är(]e 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
välde 
mm 

i  Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
lum 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
Tärde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
teu- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek- 

CJU 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Tjock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
Tärde 
ni  111 

l'jock- 
lek 
cm 

Vat- 
ten- 
värde 
nni] 

Tjock- 
lek 
em 

Vat- 
ten- 
värde 
mm 

Flodom- 
råde: 

T  0 

r  u 

C  . 

i  1 

V 

K 

a  1  i  X  ä  1  V 

L  n  1  e  ä  1 

V 

Station : 

Abisko 

Kiruna 

Jakkasjärvi 

Karesaando 

Junosuando 

Gällivare 

Skroven 

Morjärv 

Kvikkjokk 

Ö.Tjämotis 

Porjus 

Randijaur 

1 
8 
15 
22 
31 

15 
17 
20 
17 
21 

2.0 
2  2 
2.8 
2.7 

31 
30 
35 
5(5 
62 

2.4 

2.S 
1.8 
2.n 

21 
22 
20 

39 
42 

2.R 
2.7 
2.0 
2.1 

10 
19 
24 
26 
30 

1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.61) 

39 
35 
38 
54 
57 

1.8 
1.5 

25 
24 
29 
47 
59 

1.9 
2.0 
2.0 
1.6 
2.31 ) 

44 

35 
37 
49 
59 

L4 
1.7 
1.7 
1.8 

I.7I) 

21 
21 
20 
35 
41 

1.9 
1.9 
2.2 
1.5 

21 
27 
27 
32 
40 

1.3 
1.5 
1.5 

Flodom- 
råde: 

L  u  1 

e  ä  1 

v 

IJyskeälv 

Skcllefteälv 

nii 

U  m  e 

älv 

Å  n  g  e 

r  ni 

a  n  ii  1  V  C  n 

Station : 

Jokkmokk 

Paottaurb 

Murjek 

Byske 

Merkencs 

Jäckvik 

Lövånger 

Tärnaby 

Stcnsele 

Junsele 

Gäddede 

Ramsele 

1 

8 
15 
22 
31 

37 
37 
37 
53 
58 

1.7 
1.7 
1.8 
1..5 
1.01) 

36 
43 
42 
71 
70 

2.0 
2.2 
2.0 
1.7 
1.8') 

37 
47 

2.0 
2.3 

43 
37 
42 
64 
59 

1.6 
2.0 
1.9 
1.5 
1.81) 

17 
16 
23 

1.6 
1.7 
1.3 

43 
43 
58 
67 
82 

2.2 
2.1 
2.0 
2.0 

10 
10 
13 

23 
39 

2.5 
L9 
2.1 
1.5 

11 
14 
14 
30 
38 

2.0 
2.2 
2.1 
1.6 
1.7 

14 
14 
16 
34 
40 

2.2 
1-9 
2.0 

Flodom- 
råde : 

Aiig-er- 
niaiiiilveii 

Indiils- 
älveu 

Ljungan 

l>el- 

åiig-ersån 

Lj  usuau 

Testebo- 
åu 

Gavlcåu 

Olaudsån 

Norr- 

täljcåu 

K.  GO-Gl 

Station : 

Multr.l 

Bispgården 

Ljuiigdalcn 

Volmsta 

Bj  uråker 

Ljusncdal 

Linsäll 

Katrin  e- 
berg 

Mackmyra 

Gimo 

Rånäs 

Expcri  inon- 
talfältet 

1 

8 
15 
22 
31 

7 
10 
12 

0.8 

16 
21 
21 
55 
43 

2.3 
2.1 
2.1 
1.2 
I.9I1 

B 
J} 
2 

10 
17 

1.7 

B 

BS 
BS 
16 
37 

2.0 
1.6 

11 

16 

14 

46-0 

42 

0.8 
1.4 
1.5 
1.3 
2.1 

7 
13 
18 
52 
38 

0.6 
0.6 
1.0 
1.5 
O.9I) 

11 
21 
3 
21 
31 

L3 
1.8 

9 
10 
BS 
13 
37 

1.5 

9 
9 
8 
13 
24 

2.8 
3.1 
3.'J 
3.0 
3.11) 

6 
5 
9 
11 

8 

2.8 
3.3 

Flodom- 
råde: 

U  a 

1  a 

1  v 

C  u 

M 

ä  1 

a  I 

e 

n-N 

0  r 

r  s 

t  r  ö 

m 

Station: 

Särna 

Älvdalen 

Storbron 

Transtrand 

Malung 

Stjärnsund 

Svartå 

Lekeberga 

Eskilstuna 

Dalkarls- 
berg 

Fagersta 

Drälinge 

1 

8 
15 
22 
3L 

10 
13 
17 
4(5 

38 

1.5 

l.G 
1.3 
1.2 
I.7I) 

10 
16 
11 
32 
41 

1.2 
1.6 
1..B 

13 
15 

20 
31 

1.8 

1 



12 
10 
10 
3 
6 

1.8 
2.0 
2.0 

1.7 
2.2 

BS 
5 
BS 
BS 
BS 

BS 
8 
BS 
BS 
2 

18 
21 
17 
11 
19 

2.0 
1.8 
2.1 
2.1 
2.21) 

9 
15 

9 
18 
28 

1.7 

2.8 
2.8 
2.1 
2.01) 

10 
11 
9 
11 
19 

3.1 

Flodom- 
råde: 

K.  02-63 

Jijkö- 

Kilaåu 

V  ä 

t  t  e 

r  n- 

M  0 

t   a  1 

a  s 

t  r 

Ö  Hl 

BotorjLS- 
ströninien 

Station : 

Fagersjö 

Bie 

Albergii 

Gustav 
Adolf 

Prästtorp 

Högemålen 

Botorp 

Rinna 

Bjärka- 
Säby 

Finspång 

Adelsnäs 

Tovehult 

1 
8 
15 
22 
31 

9 

21 
15 
BS 
5 

2.3 
1.0 
2.4 

5 

10 
12 
5 
2 



1.1 

4 
10 
8 
B 
3 

0.7 
3.3 

1.3 

10 
5 
6 
B 
5 

2.0 
2.2 
1.7 

15 
9 

14 
B 
6 

2.0 
2.2 
2.1 

7 
4 
10 
B 
6 

2.9 
2.9 
2.9 

13 
13 
17 

8 
6 

2.3 
1.9 
2.1 
2.3 
2.01) 

B 
2 
8 
B 
2 

2.5 
3.3 

Flodom- 
råde: 

£  111 

n  n 

Ålsterån 

Ljckeby- 
åu 

Niittra- 
bjåu 

Helg^eån 

Segeån 

I 

a 

n 

Station: 

Rödjenäs 

Lannaskode 

Kimramåla 

\'^issefjärda 

Marielund 

Hönjarum 

Svedala 

Rörshult 

Ulvalmlt 

Ryd 

Lagan 

Rudö 

1 

8 
15 
22 
31 

9 

5 
9 

n 

BS 

1.9 
1.7 

9 
6 
11 
2 
3 

2.8 
3.4 

2.8 

1.1 

1.81) 

BS 
B 
b 
B 
5 

2.0 
— 

1.21) 

B 
B 

B 

B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

21 
12 
20 
BS 
5 

1.9 
2.5 
2.5 

2.21) 

B 
B 
B 
B 

2 

2.5 

8 
BS 
8 
B 
6 

2.0 
2.1 
0.81) 

Flodom- 
råde: 

Ln^aii 

Nissan 

Ätran 

Viskan 

K.  107 

—108 

T 

i  n 

e  r 

n— Gr  ö 

t  a 

ä  1 

v 

Station: 

Ilökhult 

Kinnared 

Ulricehamn 

Öxabäck 

Kyvik 

Likenäs 

Södra 
Viggen 

Adolfsfors 

Stömne 

Köl  a 

Tyngsjö 

Gåsborns- 
hyttan 

1 
8 
15 
22 
31 

B 
B 
B 
B 
B 

ir 

13 
15 
BS 
9 

1.5 
2.1 

BS 
BS 
BS 
B 
B 

13 
13 
BS 
BS 
BS 

2.2 
2.2 

11 
14 

BS 
B 

BS 

2.6 
2.2 

15 
13 
27 
39 

L9 
2.4 
1.9 
1.81) 

13 
17 
10 
14 
20 

1.4 
1.4 
2.4 
1.8 
1.81) 

Flodom- 
område: 

y 

31  ]> 

C  r 

n—ii  ö 

t  a 

ä  1 

v 

K.  108 

—109 

K.  110 

-111 

Strönisiln 

Station: 

ttrythytte- 
hcd 

Filipstad 

HornkuUeu 

Karlskoga 

Gullspång 

Gutlunda 

Vedum 

Trancberg 

Säby 

Svandal 

Äspelundcn 

1 
8 
15 
22 
31 

13 

15 
10 
8 
20 

1.9 
2.1 
2.6 
1.9 

1.8') 

B 
B 

n 

15 

6 

BS 
BS 
BS 
B 
4 

B 
8 

BS 
B 

BS 

BS 
1<S 
BS 
B 
2 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
3 
B 
B 
2 

B 
B 
B 
1! 
IJ 

1)  Uppmätt  d.  29.    ^)  Uppmätt  d.  24. 
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Tab.  1  innehåller  en  sammanfattning  av  nederbör- 
den år  1921  länsvis,  med  Norrbottens  och  Väster- 
bottens län  uppdelade  i  en  nedre  del,  motsvarande  det 
gamla  landskapet  Västerbotten,  en  övre  motsvarande 
en  genomsnittshöjd  av  500  m  eller  däröver,  och  en 
mellanliggande  del  (c:a  200  —  500  m  över  havet); 
Älvsborgs  och  Kalmar  län  äro  uppdelade  på  sina  hus- 
hålluingssällskapsområden.  Den  inbegriper,  dels  medel- 
nederbörden, sådan  den  erhållits  genom  medeltals- 
bildning av  nederbördssummorna  vid  de  inom  om- 
rådet belägna  stationerna,  dels  denna  medelnederbörds 
storlek  i  procent  av  den  för  området  normala  neder- 
börden. 

Tab.  2  innehåller  uppgifter  från  671  stationer  rö- 
rande månadens  nederbördssumma,  största  nederbörd 
på  24  timmar  med  datum  för  denna,  antal  dagar  med 


nederbörd  lika  med  eller  över  resp.  0,1  mm,  1  mm, 
5  mm  och  10  mm,  ävensom  antalet  dagar  med  snö- 
nederbörd uppgående  till  eller  överstigande  0,1  mm. 
Dessa  uppgifter  motsvara  dem,  som  förut  återfunnits 
i  Hydrografiska  byråns  årsbok. 

Kartan  angiver  medelst  isohyeter  och  olika  streck- 
ning  nederbördens  fördelning  i  landet.  Isohyeterna 
äro  uppritade  på  grund  av  mätningarna  vid  de  i 
tab.  2  upptagna  stationerna  jämte  en  del  nära  inom 
de  svenska  flodområdena  i  Norge  belägna  stationer. 
Någon  korrektion  för  höjdens  inflytande  på  nederbörden 
har  vid  konstruktionen  av  dessa  kartor  icke  företa- 
gits. 

Tab.  3  innehåller  uppgifter  om  tiden  för  snötäckets 
början  och  slut  samt  dess  varaktighet  i  genomsnitt 
inom  Sveriges  olika  län  under  vintern  1920 — 21. 


Tab.  1.   Sammanfattning  av  nederbörden  länsvis. 


Län 


Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 


Medel- 
nederbörd 
mm 


Procent 
av  den 
normala 


Norrbotten,  övre        delen  .  . 

463 

693 

147 

>       ,  mellersta     »     .  . 

319 

547 

133 

>       ,  nedre          >     .  . 
Västerbotten,  övre        »     .  . 

273 

535 

131 

231 

746 

151 

>        ,  mellersta  »     .  . 

190 

640 

142 

>        ,  neåre      »    .  . 

169 

542 

116 

516 

792 

158 

Västernorrland  

255 

572 

119 

197 

559 

109 

300 

620 

111 

91 

600 

97 

68 

514 

93 

53 

506 

99 

Stockholms  stad  och  län    .  . 

79 

437 

91 

Södermanland  

68 

481 

93 

110 

491 

95 

Ytinne- 
håll i 
kvadrat- 
mil 

Medel- 
nederbörd 
mm 

Procent 
av  den 
normala 

115 

574 

99 

48 

424 

82 

68 

344 

75 

99 

582 

99 

30 

472 

90 

65 

588 

99 

48 

621 

112 

49 

775 

119 

193 

571 

91 

85 

527 

93 

66 

67! 

99 

61 

800 

106 

50 

605 

94 

32 

357 

78 

4  392 

612 

120 

Jönköping  , 

Norra  Kalmar  .  .  . 
Södra  Kalmar  ... 

Kronoberg  

Blekinge  

Kristianstad  .... 

Malmöhus  

Halland  

Värmland  

Skarab9rg  

Norra  Älvsborg   .  . 
Södra        »         .  . 
Gröteborgs  och  Bohus 
Gottland  


13 — 211273.    Statens  Meteorologisk-hydrogrojislca  anstalt. 


Årshok  3.  II. 


146 


Tab.  2.   Nederbörd  år  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag- 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


g 0.1  si    ä5  älO 


;0.1 


Norrbottens  län,  övre  delen. 


1.  Torneälv. 

1385 

Björkliden  

Bj 

880 

35.5 

Vs 

207 

157 

58 

19 

112 

1 

4 

1 

JvS 

i  DO  t 

25/, 
/I 

QQ 
vv 

di 

xoo 

Q 

u 

36 

2 

Riksgränsen  .... 

tci 

SO/. 
Ii 

907 

J.DO 

9,7 

1 
i 

1390 

Stordalen  

Sd 

647 

31.3 

V» 

207 

125 

36 

15 

124 

1 

1194 

Ao 

450 

23.0 

193 

93 

24 

9 

100 



9.  Liilcälv. 

1440 

Su 

473 

35.5 

"/b 

142 

112 

34 

10 

62 

2 

13 

2 

13 

Ja 

569 

40.0 

Vs 

110 

82 

46 

16 

45 

1 

19 

Njuonjes   

N 

759 

47.7 

150 

106 

45 

20 

75 

2 

5 

20 

Kvikkjokk  

Q 

652 

22.7 

27/, 

165 

128 

44 

17 

98 

0 

1 

1 

21 

Tjåmotis  

Ts 

491 

25.3 

136 

103 

29 

18 

72 

24 

Pe 

635 

19.8 

141 

114 

39 

19 

81 

33 

4 

547 

Lu 

538 

34.7 

^Vs 

133 

86 

32 

15 

66 

2 

1 

2 

25 

Na 

603 

41.2 

^Vs 

159 

100 

35 

15 

81 

l.S.  Piteälr. 

1199 

Stenudden   

Kb 

456 

16.6 

26/8 

134 

101 

28 

60 

1 

8 

6 

1112 

N.  Bergnäs  

Bs 

536 

19.6 

26/8 

162 

114 

33 

14 

75 

3 

25 

3 

20.  Skellefteälv. 

1311 

Merkenes  

Ms 

797 

27.5 

"/6 

223 

155 

47 

21 

135 

2 

45 

Jk 

645 

26.2 

155 

119 

46 

18 

83 

5 

2 

1283 

Vuonatjviken  .... 

V 

641 

19.2 

"/6 

191 

122 

45 

18 

101 

1 

5 

6 

28.  Umeälv. 

1279 

Am 

531 

35.8 

S°/8 

141 

99 

35 

14 

78 

1 

59 

1 

Norrbottens  län,  mellersta  delen. 


597 
3 
4 

5 

598 
6 


1392 
11 
1240 


14 
15 
17 
22 
23 
1377 
27 
28 
29 
31 
34 
35 


1.  Toriieälv. 

Bergfors  

Kiruna  

Jukkasjärvi  .  .  . 
Svappavara .  .  .  . 
Lannavara  .  .  .  . 
Karesuando  .  .  .  . 

4.  Ealixälv. 

Kalixfors    .   .  .  . 

Gällivare  

Muorjevara  .  .  .  . 

9.  LiileälT. 

Porjus  

Ligga   

Högträsk  

Randijanr  .  .  .  . 
Nautijaur  .  .  .  . 
Tårrajaur  .  .  .  . 
Jokkmokk  .  .  .  . 
.Juggijanr    .  .  .  . 

Koskals  

Puottaare    .  .  .  . 

Murjek  

Näsberg  


Be 

511 

27.0 

Vs 

89 

84 

35 

13 

45 

7 

Ki 

661 

41.4 

28/8 

187 

103 

40 

13 

108 

0 

47 

1 

Ji 

471 

33.1 

V8 

166 

93 

28 

11 

84 

2 

5 

Sa 

579 

40.5 

Vs 

116 

101 

41 

19 

53 

5 

La 

614 

26.0 

*/7 

137 

82 

44 

19 

84 

11 

K 

489 

27.7 

V8 

183 

94 

28 

16 

96 

1 

24 

2 

Kx 

584 

26/8 

112 

94 

40 

16 

57 

1 

1 

2 

Ge 

533 

28.6 

2/5 

131 

92 

30 

12 

59 

0 

7 

1 

Mo 

559 

24.6 

V8 

116 

102 

39 

14 

66 

Po 

j439 

112 

94 

16 

4 

57 

2 

1 

Lg 

5U8 

40.5 

26/8 

107 

73 

34 

17 

52 

2 

2 

Hö 

643 

48.8 

2*/8 

128 

98 

44 

17 

63 

2 

2 

4 

R 

509 

35.9 

2«/8 

117 

94 

32 

12 

47 

2 

3 

Nr 

477 

31.6 

26/8 

176 

89 

27 

13 

96 

1 

4 

5 

Tr 

568 

39.1 

26/8 

115 

74 

36 

22 

63 

2 

J 

564 

34.4 

26/e 

164 

101 

39 

15 

72 

1 

11 

4 

Jg 

551 

28.1 

26/8 

158 

105 

35 

16 

82 

Ks 

518 

31.6 

2»/8 

101 

82 

33 

16 

51 

1 

Pn 

690 

32.5 

"Vs 

125 

103 

40 

22 

63 

M 

517 

20.1 

="V8 

112 

96 

38 

14 

51 

1 

Ng 

390 

20.9 

V7 

99 

82 

24 

10 

53 

1 

4 

Station 


1285 

548 

549 

1287 
551 


Namn 


624 
1234 
1235 
7 


1236 

1238 

1239 

1241 
546 

1340 


32 
36 
37 
38 
1312 
39 


1439 
42 


41 


1230 


52 
573 


13.  Piteälv. 

Jäkna   


17.  Åbyälv. 

Stormyrheden  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

AUejaur  

20.  Skellefteälv. 

Hedberg  

Glommcrträsk    .  . 


td 


Jn 


St 


Nederbörd 


461 

643 

760 

607 
363 


Största 
på  24  tim. 


32.8 

41.8 

28.6 

34  2 
25.0 


daa 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


éO.l 


84 

154 

129 

153 
106 


§1  ä5 


§10 


80 
115 
124 

102 

82 


28 

37 

44 

34 
20 


Norrbottens  län,  nedre  delen. 


1.  Torueälv. 

Junosuaudo .  .  .  . 
Kaunisvara  .  .  .  . 

Apua  

Matarengi  .  .  .  . 
Haparanda  .  .  .  . 

3.  Sangisån. 

Lappträsk   .  .  .  . 

4.  Kalixälv. 

Saittajärvi  .   .   .  . 

Kompelusvara    .  . 

Storkölen  .  .  .  . 
Morj  ärv  

6.  Titån. 

Högsön  

9.  Luleälv. 

Bodträskän  .  .  .  . 
Övre  Svartlå  .  .  . 
Degerbäcken  .  .  . 
Sandträsk  .  .  .  . 
Holsvattnet .  .  .  . 
Boden  

K.  12-13. 

Öjebyn  

Piteå  

15.  Rokåii. 

Fagerboden  .  .  .  . 

18.  Byskeälv. 

Haraliden    .  .  .  . 


Jn 
Kv 
Aa 
Öt 
H 


Lt 

Si 

Kp 

S 

Mo 
Hn 


Bo 

Sv 

D 

Sk 

Ho 

Bn 


Fn 


Hl 


568 
585 
594 
466 
691 


609 

573 

487 

562 
538 

451 


453 
503 
586 
5-<i8 
504 
464 


503 
376 


549 


615 


28.0 
23.4 
25.9 
19.8 
29.4 


31.5 

30.0 

32.5 
24.9 


26.0 


26.9 
36.7 
31.0 
27.2 
32.1 


39.5 
41.2 


34.0 


Ve 

.■!0/j 
13/7 
30/, 
30/, 


30/, 
/  V7, 

jso/, 

80/, 
30/, 


30 


78 
36/8 

'/7 
'/8 
V8 


86/8 
S6/8 


122 
136 
178 
91 
154 


128 

105 

116 

114 
127 

110 


98 
160 
149 
158 
152 
111 


118 
118 


92 
147 


113 
115 
111 
85 
114 


105 

94 

92 

95 
96 

86 


76 
90 
100 
106 
97 
81 


113 


36 
38 
34 
38 
48 


42 

40 
28 

44 

36 

28 


30 
32 


45 


Västerbottens  län,  övre  delen. 


13 

13 

24 

14 
9 


17 


28.  Umeälv. 


Tärnaby 
Boksjön 


T 

839 

19.7 

10 'g 

240 

164 

57 

19 

112 

1 

3 

Bo 

712 

57.5 

152 

130 

46 

14 

77 

147 


Tab.  2.  Nederbörd  år  1921. 


station 


574 
552 
579 


1137 
1202 


Namn 


Åborrberg 
Tjulträsk 
Sjöliden  . 


38.  ingermauälven, 


Klimpfjcäll 
Blaiklidea 
582  Silverberg 
12061  Avasjö  .  . 


Nederbörd 


592 
813 
667 


720 
725 
723 
920 


Största 
pä,  24  tim, 


mm  dag 


34.6 
34.4 
33.5 


29 
49.5 
43.1 
42.1 


§0.1 


'»/8 

»Vio 

»°/8 


Ve 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


102 
203 
154 


133 
201 
136 
190 


Si 


99 
146 
111 


122 
114 
103 
151 


§5  älO 


snö 


Västerbottens  län,  mellersta  delen. 


I  20.  Skellefteiilv. 

1 430'  Jobannisberg,  Berget 
1263  Johannisberg,  Gärden 
46  Malå  


1402 

53 


28.  TlmeälT. 


Vallträsk 
Stensele 

575i  Jaktfors  . 
1394  Sadi  liden 


576 

577 
578 
580 
1395 
1393 
1396 


1265 
1284 


661 
1201 
1203 


550 
1452 


Ulvoberg 


Norrby 
Bäverträsk 
Nordanäs  . 
Bergvattnet 
Bjnrfors 


V 
S 

Jn 
SI 

Ul 

Ny 
Bk 
No 
Bt 
Bs 

Bjur  åker  Bj 

30.  Öreäly. 

Kroksjö  

34.  Gideälv. 

Siksjö  

38.  Ångerman  älreu 

Asele  

Häggås  

Granåsen  


682 
654 
542 


802 
651 
790 
649 

600 

591 
686 
611 
669 
542 
631 


640 
591 


561 
541 
730 


39.5 
32.0 
40.2 


34.4 
45.0 
39.2 
39.6 

28.6 

48.5 
46.5 
31.3 
35.5 
37.0 
36.2 


48.4 
33.1 


40.9 
48.1 
31.5 


Vs 

24/, 
'V' 


150 
150 
132 


158 
191 
197 
137 

112 

144 
151 
160 
116 
122 
123 


136 


136 


106 
204 
168 


106 
101 
89 


121 
104 
121 
108 

109 

102 
112 
110 
96 
92 
102 


113 


107 


90 
119 
107 


42 
35 
47 
41 

42 

35 
38 
38 
43 
35 
36 


33 


37 


34 
41 
49 


23 
19 
24 
19 

13 

16 
20 
17 
23 
13 
17 


13 


11 


Väster]30ttens  län,  nedre  delen. 


18.  Byskeälv. 

Myrheden    .  .  .  . 


Byske 

19.  Kageälv. 

1231  Dalliden  

20.  Skellefteälv. 

1264  Grönliden  

K.  21-22. 

48  Bjnröklubb  

I 

I    22.  Mångbyån. 

49|  Lövånger  


Dl 


Gn 


Bf 


511 
487 


535 


615 


473 


673 


23.4 


30.6 


46.1 


23.8 


23.0 


99 


150 
134 
132 


91 


103 


109 


83 


87  85 


35 


31 


32 


33 


52 


12 


60 
116 
85 


59 
95 
70 
94 


77  11 
77|11 
59 


i  75 
88 

114 
66 

51 

73 
69 
88 
50 
55 
49 


62 


65 


18 


49 


66 


57 


11 


Station 

Nederbörd 

Äntai  dagar  med 

0 

B 
B 

■-1 

Namn 

Beteckning 

73 

a 
B 

B 
s 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

» 

2. 

B: 
g' 

s 

SK 

00 

sr 
» 

mm 

mm  j  dag 

§0.1 

§1 

§5 

g  10 

i  U.l 

25.  Dalkiiilsån. 

50 

B 

530 

23.2 

92 

76 

37 

20 

39 







K.  25—26. 

51 

stora  FiäderäffOT  .  .  . 

F 

391 

26.3 

79 

57 

25 

13 

29 

16 

28.  Unieälv. 

581 

Tn 

677 

34.2 

128 

106 

43 

21 

69 

1 

3 

1437 

Hä 

697 

110.0 

124 

97 

44 

57 

0 

5 

S 

425 

Kulbäckslidcu    .   .  . 

K 

496 

25.4 

123 

100 

34 

9 

50 

2 

56 

U 

452 

23.8 

'»/a 

124 

86 

27 

11 

53 

0 

12 

5 

K.  28-29. 

57 

H 

511 

31.1 

119 

77 

35 

14 

41 

13 

2 

Jämtlands  län. 


1219 

12G7 

66 
1215 
1266 
1208 


606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1481 
1299 
1117 
614 
616 
617 
78 


1118 
1227 
1341 
1438 
1226 
1232 


38.  ÄngerHi.anälven 

Leipikvattnet  .  . 

Jormvattnet    .  . 

Gäddede  .... 
MuDsvattuct  .  . 
Fiskävattnet  .  . 
Älghallen    .  .  . 


95 
1212 
1211 
1148 
1220 
121(1 

96 


40.  Indalsälven. 

Edevik  

Kolåsen  

Storlien  

Skalstugan  .... 

Daved  

Kvarn  å  

Vålådaleu   .  .  .  . 

Tossåsen  

Verkön  

Östersund  .  .  .  . 
Östersund  III    .  . 

Törsta  

Svarthön  

Gunnarsvattnet  .  . 
Vägskälet  .  .  .  . 
Raitsjöhöjdcn  .  .  . 


Le 

Jo 

Gd 
Mn 
Ft 
Ä 


13471 

958 

985 
758 
857 
896 


Ed  1348 
Kå  943 
1252 


36  —  1  2  1209  Storfjäten 


Bispgården  

42.  Ljungan. 

Ljungdalen  

Tossåsen  (Nedgården) 

Klövsjö  

Rätan  

N.  Böle  

Sösjö  

Ljungå   

48.  Ljusnan. 

Ljnsnedal   

Backvallen  

Myskelåsen  

Linsäll   

Storbärjeåvalleu    .  . 

Högen  

Svag  

53.  Dalälveu. 


Sn 
Sk 
D 
Kv 
Vd 
To 
V 
Ö 

Ta 
T 

Gu 

Vt 

R 

Bo 

Bp 


Ll 

Ba 

M 

Li 

Sh 

H 

S 


1205 
1022 
1065 
816 
766 
604 
668 
708 
689 
9ö7 
702 
762 
921 
849 
538 


53.7  »Vio 

30.0(3:;:; 

47.1  " 
80.0 
45.0 
37.9 


10 

3»/8 
8»/8 


231 

154 

217 
118 
130 
176 


34.4 
25.4 
38.5 
26.3 
52.2 
41.3 
63.0 
64.1 
40.5 
48.5 
50.8 
44.7 
31.2 
32.0 
49.5 
50.1 
61.2 
40.0 


678 
666 
533 


Vb 
Vn 

3»/ 10 
«/8 

SO/g 
3Ö/8 

30/8 
22/, 

Va 

3»/8 
30/8 

30/, 


158 
107 
125 
131 


231  205 
136  122 
216  193 

269'  200' 
215  166 


204 
106 
98 
95 


V7 


20/, 
30  „ 


25.3 
29.5 

30.0  30/3 
488j  27.5  3/9 
526|  26.7]  2% 

47.2'  30/8 
).5  30/8 


273 

114 
151 

175  111 

133 1  108 

172  109 

176  151 
—  142 

121  105 

169  126 

133  101 

127  90 


746 
642 


611  30.5 

644,  49.7 

623'  30.41  i»/6 

5851  41.51  ="/7 

760;  31.9i  "»/e 

476:  50.3:  »o/y 

629]  40.4 1 


St  '  615  33.2  -»A 


137 


150  111 

102  93 


100 
117 


96 


1 

J 

49 

114 

1 

6 

3 

74 

— 

71 

18 

66' 

28 

73 

0 

1 

47 

21 

64 

5 

91 

1 

61 

24 

47 

13 

2 

53 

30 

83 

2 

37 

8 

99 

46 

129 

67 

6 

73 

65 

1 

7 

4 

88 

43 

112 

0 

30 

8 

2 

93 

o4 

140 

5 

41 

62 

21 

105 

2 

3 

61 

20 

135 

1 

00 
46 



2 

1 

6 

7 

13 

10 

41 

16 

84 

4 

33 

2 

45 

21 

56 

1 

30 

1 

37 

18 

72 

53 

28 

91 

49 

16 

48 

55 

1 

3 

50 

29 

81 

10 

7 

51 

29 

57 

li 

1 

2 

36 

3 

1 

47 

20 

99 

1 

6 

42 

18 

1001  1 

10 

4 

35 

10 

53'  5 

22 

9 

35 

49 

2 

10 

34 

Ij 

46 

2Ö 

,    54  2 

?! 

43 

17 

1  62 

5 

3 

45 

16 

1 

1  87 

!  2 

8 

5 

51 

1  1? 

59 

1 

3 

5 

38 

1  1' 

104 

7 

5 

40 

17 

? 

1 3 

47 

22 

86 

5 

9 

8 

36 

'9 

39 

1 

6 

41 

22 

54 

0 

6 

4 

08 

.  16 

91 

1 

15 

10 

148 


Tab.  2.  Nederbörd  år  1921. 


station 

Nederbörd 

A 

ntal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

B 

B 

Namn 

D3 

a> 

e-h 

01 

o 

t»r 

B 

0 

B 
B 

Största 
på  24  tim 

nederbörd 

sno 

oq 
cc 

p. 

B 
B 

w 

B 
B 

Namn 

W 

O) 
c+ 
CD 
Ci 
Pt 

o 

B 
B 

största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

cr 
p 

m 

a 

5' 
B 

p» 

w 

(T 

ra 

5' 

tn 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

gl 

älC 

g  0.1 

B 

5' 

mm 

mm 

dag 

äO.l 

^1 

§5 

1  gio 

äO.I 

p 

P 

Västernorrlands  län. 

Gävleborgs  län. 

34.  GideälT. 

44.  Harniåugersån. 

I 

i 

1114 

Högbränna   

Hö 

628 

24.0 

V>i 

128 

101 

43 

18 

54 

12 

9 

1302 
1247 

Franshammar  .... 
Ströms  bruk  .... 

Fr 
Sb 

485 
543 

21.1 
28.2 

"A 

109 
120 

93 
91 

36 
43 

10 
12 

42 
42 

1 

10 

6 

602 
1468 
62 

K.  34-35. 

Kasa  

36.  Moälven. 

Mo  

K.  36-37. 

Skag  

K.  37-38. 

K 

Mo 

Sf 

550 
552 
444 

28.4 
19.3 

29/, 

144 
110 
145 

95 
84 
76 

39 
41 
30 

15 

54 
33 
45 

1 
1 

8 
6 
20 

8 
6 

8 

1246 
93 

1119 

13nl 
1221 
1216 
99 
1338 

45.  Delängersån. 

Norrdala 

48.  Ljusnan. 

Ovanåker  

N 
B 

F 

T  5 
^1 
St 

Sv 
Or 
Bk 

637 
492 

634 

640 
737 
536 
558 

43.0 
21.8 

23.7 

36.2 
36.0 
33.7 
30.5 

Ve 

21 /„ 
/7 

'Ve 
"/e 
^Vt 
>Ve 

98 
103 

125 

114 
140 
113 
136 

83 
81 

94 

82 
91 

102 
93 
88 

44 

37 

43 
35 
44 
49 
33 
38 

17 
17 

23 
14 

24 
14 
19 

39 

58 
35 
47 
64 
45 
54 

1 
J 

0 

3 
1 
5 
2 

5 

19 

8 

3 
2 
9 
17 

5 

7 

8 
3 

10 

72 

Nordvik  

N 

483 

29.5 

116 

81 

35 

13 

34 

4 

100 

K.  48—49. 

Storjungfrun  .... 

S 

457 

24.7 

^Ve 

129 

81 

35 

11 

45 

4 

2 

3 

64 
1116 
1271 
67 
68 
69 
1421 

38.  Ångerinanälveii. 

Östra  Junsele  .... 
Granberget  

Ramsele  

Mnltrå   

TiinflrS  lirnlr 

XJj  ui  aoi   u  1  Ulv     .     ,     ,  . 

K.  38-39. 

Js 

Gr 

Ro 

R. 

F 

M 

674 
901 
702 
738 
613 
478 

33.1 
83.5 
37.3 
37.4 
22.0 
18.3 

Vs 

«/8 

26 /„ 
/8 

156 
164 
124 
153 
123 
95 

114 

122 
103 
K -9 
109 
84 

43 
43 
49 
52 
46 
40 
37 

17 
19 

20 
22 
17 

54 
84 
46 
59 
33 
34 
51 

1 

2 
5 
3 

4 

5 
4 
19 

5 

4 

2 
9 
6 
6 
2 
5 

1273 
101 
K  7 

K.  49-50. 

51.  Testeboån. 

Katrineberg  .... 

K.  51—52. 

No 

K 

H 

527 
673 
487 

30.6 
43.4 
44.1 

'Ve 
"A 

122 
108 
147 

93 
89 
93 

34 
45 
35 

13 
20 
8 

47 
49 
58 

1 
1 

— 

1 

8 
6 
8 

73 
74 

80 

Lungö   

K.  39-40. 

Lf 
H 

Ty 

347 
60U 

460 

31.3 
61.5 

32.7 

V9 

Ve 

»'9 

81 
135 

137 

71 
91 

94 

23 
34 

32 

— 
10 

35 
45 

0 
1 

23 
13 

1 

2 
5 

6 

1190 
1339 
105 
106 

52.  Gavleån. 
K.  .52-53. 

Bt 
Gu 
M 
G 

706 
595 
549 
498 

58.8 
54.2 
39.2 
39.1 

^Vt 

"/7 
^'/7 
^V7 

152 
121 
107 
134 

103 
89 
81 
95 

41 

37 
38 
34 

19 
15 
16 
8 

66 
52 
41 
40 

2 
2 

25 
1 

5 

7 
6 

40.  IndalsHlven. 

102 

Ä 

385 

32.4 

'Ve 

148 

79 

23 

6 

51 

2 

12 

6 

79 
1268 

0 
La 

612 
620 

20.3 
45.5 

■/. 

124 
130 

93 
100 

51 
49 

20 

40 
48 

— 

564 

53.  D.aliilven. 

Gg 

548 

42.6 

^V7 

121 

94 

28 

— 

81 

41.  Selångorsån. 

Si 

464 

37.5 

23/, 

99 

77 

31 

15 

37 

- 

1 

Kopparbergs  län. 

83 
85 
89 

42.  Ljungan. 
K.  42-43. 

Vn 

Å 

V 

599 
543 
51U 

30.0 
31.2 
33.  .3 

7» 

115 
131 
112 

91 
94 
85 

41 

33 
38 

19 
16 
10 

50 
56 
41 

4 
1 

15 

3 

2 
9 
8 

103 

48.  Ljusnan. 
52.  Gavleån. 
53.  Dalälven. 

u 

Ko 

786 
559 

39.1 
49.8 

20/, 
^V7 

176 
76 

123 

51 
£42 

26 

99 

1 

2 

33 

10 

90 
1283 

44.  Hnrniånger.sån. 

GäddtjärnBä.sen  .  .  . 

Bf 
Gt 

398 

685 

16.7 
37.6 

V» 

93 
113 

76 
98 

30 
47 

12 
22 

33 
55  - 



23 

5 

108 
623 
lti9 
1142 
110 

Storsätern  

Flötningen  

Hållstugan  

Älvdalen  

S.S 
Sg 

s 

Hå 
Ä 

649 
652 
612 
518 
571 

41.4 
37.0 
44.0 
33.4 
35.8 

20/, 
'76 

'Ve 

20/, 

167 
100 
167 

164 

102 
■98 
99 
78 

105 

39 
47 
41 
35 
37 

21 
20 
12 
14 
13 

98  - 

56 

79 

77 

-  ] 
1 

9^ 
41 

5 
2 
14 

7 

5 
4 

9 

8 

140 


Tab.  2.  Nederbörd  år  1921. 


Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
på24tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0,1   al    25  a  10 


snö 


§0,1 


1 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Nummer 

^  fl  TU  TI 

XI  dl  iii  Jl 

Beteckning 

0 

B 

a 
a 

Största 
pä24tim. 

nederbörd 

bd5 

(T 

n 

i' 

g 
s> 

» 

9 

ni  m 

dag 

<5  0,1 

^1 

§  5 

S  10 

i.  0  1 

)  171 

Bängbro  

B 

51H 

31.8 

11 'g 

129 

97 

34 

10 

49 

1 

4 

i  1150 

GuldsmcdBliyttaii  .  . 

Gs 

625 

23.8 

8 

118 

107 

50 

15 

5 

3  173 

Spjiitsjöfallct  .... 

Sp 

579 

29.0 

9 

127 

111 

38 

14 

697 

12 

-  175 

Dalkarlsberg  .... 

D 

6rt7 

2:i.9 

150 

117 

51 

25 

58 

1 

38116 

-  176 

K 

604 

31  ii 

"/« 

112 

102 

43 

17 

42 

1 

16 

8 

1  1422 

Km 

471 

4M 

'V8 

124 

_ 

i31 

9 

38 

0 

16 

4 

-  1320 

Ha 

434 

39.0 

/ » 

94 

34 

1 

1 

5  1  »JO  i 

1 

TT  r. 

J&n 

726 

37.1 

■V» 

169 

120 

45 



72 

2 

27 

9 

1 
1 

07.  \  attern-Motala- 

ströiii. 

> 

241 

Aa 

5:»i 

27.0 

/ " 

153 

58 

1 

3 

3 

j*  242 

Askersund  

A 

635 

30.4 

'"ju, 

147 

lÖl 

38 

18 

41 

3  25 

10 

.  1170 

llagaborg  

Ax 

638 

45.7 

113 

112 

50 

9 

44 

1 

21 

12 

'  1291 

Ammeberg  

Å 

540 

32!7 

139 

94 

37 

11 

53 

2 

12 

]  274 

Maricdam  

M 

638 

46.0 

'Vs 

145 

111 

39 

12 

64 

2 

14 

600 

Oryt  

Gr 

580 

41.0 

Vv 

128 

95 

41 

12 

40 

9 

L 

10».  Vaiiern-fclot.a- 

! 

i 

äl  v. 

459 

Grythyttehcd  .... 

G 

625 

38.9 

167 

110 

42 

16 

73 

129 

13 

1321 

Äp 

624 

26..3 

2»/6 

157 

110 

49 

3 

1322 

Bankafors  

Bl 

629 

23.2 

15U 

109 

46 

15 

62 

1 

2 

6 

467 

Mosserud   

Mr 

765 

26.. 5 

^"/« 

146 

118 

67 

22 

50 

218 

8 

1382 

Kj 

748 

26.8 

«/« 

163 

125 

52 

21 

58 

7  23  10 

469 

Karlskoga  

Kg 

656 

31.5 

123 

112 

48 

20 

48 

13 

3 

1292 

Ds 

849 

30.7 

23  , 

115 

100 

55 

21 

35 

2 

1619 

472 

Begernäs  

De 

571 

20.7 

144 

107 

41 

13 

52 

4  49 

15 

112 
1138 
111 
113 
715 
553 
1154 
1149 
114 
1168 
115 
116 
1229 
12>-8 
603 
1228 
724 
117 


Östanvik  .  .  . 
Gråtbäck  .  .  . 
Mora-Noret  .  . 
Rättvik  .  .  . 
Leksand  .  .  . 
Insjön  .... 
Gördalen  .  .  . 
Storbron  .  .  . 
Grandforsen  . 
Tjärnvallen 
Transtrand  .  . 
Malung  .  .  . 
Vakerskogeu  . 
Johannisholm  . 
Overborg  .  .  . 
Närsen  .... 
Finsthögst  .  . 
Eönndalen  .  . 


1343[  Sägmyra 


120 
121 
122 
562 


Grycksbo 
Falun   .  . 

Vassbo  .  . 
Idkerbcrget 
123  Ulvshyttan 
1241  Stjärnsund 
1298  Solbafkeu 
129U  Leknäs.  . 


61. 


Mälaren-Norr- 
ströui. 


169  Grängesberg 
1180  Skattlösbcrg 
Nyhammar  . 
Hällsjön  .  . 
Lärnbo  .  . 
Lövmarken  . 


187 
188 
189 
1169 


1145 
448 
449 

1242 


108. 


Vänern-Göta- 
älv. 


Storhögen  . 
Fredriksberg 
Tyngsjö  .  . 
Drafsen   .  . 


150 
571 
148 


61. 


Mälaren-Norr- 
ström. 


Sörbytorp 
Bäckedalen 
Svartå  .  . 


1521  Hasselfors  . 

I53I  Törntorp  .  . 
154!  Kronoberget 
155  Lekeberga 

157  Riseberga 

158  Boxboda  .  . 

159  Älgesta    .  . 

160  Örebro  .  .  . 
163  Skrubby  .  . 
572:  Segersjö  .  . 

161  Äsplunda  . 
12431  Sickelsjö  .  . 


ö 

579 

36.2 

/  0 

149 

101 

17 

R4 

9 

e. 

D 

q 

Gr 

664 

45.2 

/  ö 

109 

102 

'VA 

00 

I  fi 

1 9 

M 

598 

27.0 

141 

105! 

1  ^ 

1 0 

9 

1  fi 
ID 

Q 

R 

590 

Ld 

528 

35.5 

121 

88 

1  ^ 

11? 

I 

601 

38.2 

140 

97 

00 

i  .7 

fi9 

F. 

9 

il 

Q 

616 

40.7 

103 

Cl 

ui 

1 
i 

Sr 

691 

48.2 

"Vn 

lli] 

100 

47 

Dä 

a. 
0 

'X 
0 

0 

Ge 

581 

38.9 

20/, 

91 

81 

00 

1  4 

44 

1 
1 

A 

Ti 

410 

87 

t  M 

^1 
01 

Q 

A 

Tr 

(i88 

43.1 

20/, 

137 

98 

48 

20 

69 

1 

9 

Mg 

535 

28.7 

129 

93 

37 

14 

64 

Vn 

01,4 

A  1  A 

44.0 

90  / 

''"/o 

129 

102 

44 

14 

63 

4 

1 

13 

j 

526 

33.0 

Vt 

10 

B 

576 

46.1 

^0/6 

138 

98 

43 

14 

66 

8 

9 

11 

Nä 

627 

35.4 

-°  6 

136 

104 

35 

17 

59 

3 

— 

16 

Fi 

725 

36.0 

147 

106 

56 

23 

60 

1 

9 

15 

En 

633 

34.9 

135 

101 

39 

16 

67 

4 

18 

12 

Sa 

738 

55.7 

Vt 

167 

105 

48 

23 

61 

3 

9 

7 

Go 

629 

33.7 

20 /g 

107 

84 

43 

38 

1 

G 

5 

r 

630 

34.6 

'Vs 

147 

94 

40 

18 

64 

3 

60 

11 

v 

578 

30.7 

"/8 

128 

90 

38 

19 

54 

1 

8 

2 

Id 

788 

34.6 

Vt 

146 

67 

3 

10 

8 

Un 

656 

31.0 

'Vs 

70 

41 

21 

Sd 

555 

34.0 

/  ' 

136 

88 

36 

47 

9 

So 

553 

26.6 

12,8 

125 

83 

36 

2 

10 

Ls 

490 

43.7 

121 

87 

29 

Gb 

629 

28.0 

109 

101 

39 

19 

52 

3 

10 

Sk 

747 

33.4 

Vt 

127 

106 

51 

28 

57 

1 

12 

14 

Nr 

577 

43.0 

Vt 

135 

98 

39 

13 

53 

12 

12 

Hs 

610 

33.0 

2% 

126 

105 

41 

16 

56 

6 

Lo 

526 

26.7 

135 

94 

31 

14 

61 

3 

9 

Lö 

662 

36.1 

'Vs 

134 

95 

35 

23 

58 

1 

20 

16 

Sh 

642 

36.0 

'•/6 

124 

99 

46 

17 

54 

3 

14 

Fr 

707 

36.7 

129 

112 

41 

21 

52 

7 

Ty 

654 

31.5 

Vt 

142 

105 

45 

20 

67 

7 

9 

18 

Or 

745 

70.2 

Vt 

171 

124 

49 

23 

91 

5 

8 

17 

Västmanlands  län. 


Örebro  län. 


Sö 

605 

26.5 

Vs 

153 

111 

36 

13 

67 

Bä 

604 

24.5 

lO/j 

165 

106 

41 

18 

47 

Så 

604 

16.6 

144 

118 

48 

14 

51 

Hf 

524 

17.3 

('74 

Vs 

135 

102 

38 

13 

45 

T 

648 

31.3 

'Ve 

128 

110 

44 

18 

52 

Kr 

733 

26.1 

^Vio 

164 

113 

54 

19 

75 

Lk 

596 

25.5 

^Vio 

137 

115 

43 

13 

48 

R 

528 

25.9 

'Vs 

98 

95 

37 

13 

37 

Bo 

610 

24.4 

"/6 

133 

115 

43 

16 

56 

Ä 

514 

25.8 

'Vs 

133 

92 

34 

13 

54 

Ö 

551 

44.5 

'^'8 

149 

96 

35 

13 

51 

Sb 

428 

25.4 

'Vs 

124 

81 

29 

10 

41 

S 

478 

31.0 

'-/8 

96 

87 

37 

12 

25 

Äl 

512 

43.6 

'Vs 

137 

97 

26 

10 

51 

Si 

5431  30.9 

'78 

112 

97 

38 

15 

41 

7  28  13 
4-11 
1 


14  2 

4  33  19 

4  591  9 
11  12 
161  9 

2  22  11 

5  36  12 
8 

1 


1350 


1463 


1398 
183 
1358 
185 
1362 
186 
1359 
1443 
626 
191 
193 
1357 
1360 
1353: 
195; 
196 
1352 
781 ! 
197 
3  1351 
1354 
201 


53.  Dalälven. 

Runhällen  Rn 

54.  Tämuaråii. 

Östervåla  


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Jäders  brnk  .  .  .  . 
Riddarhyttan  .  .  .  . 
Bernshammar  .... 

Färna  

Gisslarbo  

Lisjö  

Jämmertuna   .  .  .  . 

Lindsved   

Fagersta  

Kärrgruvau  

Mölntorp  

Alderstugan  .... 

Hörnsjöfors  

Sätra  Brunn  .... 

Skultuna  

Västerås  

Norrby  

Tärna  

Tomta  

Morgongåva  .... 

Hyvliuge  

Skattmansö  .... 


Rn 

579 

49,8 

",7 

124 

87 

36 

15 

52 

1 

11 

8 

Öa 

481 

40,0 

"'/t 

i  91 

30 

11 

41 

2 

7 

4 

Jd 

523 

29.7 

'^8 

134 

91 

36 

12 

49 

2 

11 

R 

619 

36.2 

iVa 

124 

97 

41 

63 

7 

0 

14 

Bh 

543 

33.0 

'^8 

100 

86 

40 

14 

33 

2 

6 

6 

Fn 

480 

30.5 

'•^/s 

86 

77 

32 

14 

30 

4 

Go 

503 

20.5 

18/^ 

91 

90 

35 

11 

40 

L 

689 

33.8 

123 

93 

39 

16 

52 

25 

14 

J 

521 

35.0 

'V8 

112 

91 

40 

15 

42 

1 

Ld 

530 

35.0 

V7 

115 

92 

38 

14 

40 

4 

9 

F 

565 

27.5 

'V8 

100 

90 

41 

16 

44 

K 

526 

30.0 

iVs 

86 

78 

39 

14 

37 

\ 

M 

452 

32.8 

'Vs 

118 

88 

28 

8 

42 

2 

\ 

A 

521 

33.5 

■Vs 

96 

80i  36 

14 

42 

1 

Hf 

407 

24.8 

'-/8 

71 

z 

Sb 

518!  28.8 

'«/* 

94 

81 

34 

16 

38 

1 

2 

3 

Sk 

544!  31.2 

'',8 

119 

93 

42 

10 

44 

3 

2 

4 

V 

508 

29.7 

-Vt 

131 

91 

35 

12 

52 

2  22 

5 

N 

525 

37.9 

-'/7 

136 

90 

29 

13 

48 

4 

4 

7 

Tä 

479 

33.5 

-'/7 

126 

88 

30 

11 

45 

131 

9 

T 

443 

42.9 

'■-,'6 

97 

81 

32 

10 

35 

314 

8 

Mo 

461 

35.8 

-V7 

94 

7» 

31 

11 

39 

3 

1 

2 

He 

429; 

40.3 

*77 

69 

32 

12 

1 

S 

494 

32.0 

"A 

103 

81 

32 

12 

150 


Tab.  2.   Nederbörd  år  1921. 


station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Nummer 

Namn 

Beteckning' 

Summa 

Största 
pä21tim. 

nederbörd 

snö 

hagel 

dimma  1 

i      åska  1 

mm 

mm 

dag 

§0,1 

il 

ä5 

älO 

§0,1 

Uppsala  län 

oo.  Dalälven. 

129 

Vs 

490 

26.7 

124 

89 

35 

11 

o9 

3 

■7 

lo 

54.  Tämnaråii. 

1  ^^ 

iOl 

Vb 

514 

28.9 

"A 

oo 

7fi 

34 

14 

28 



4 

6 

Strömsberg  

S 

608 

29.9 

lov 

vo 

37 

17 

61 

2 



1 

K.  54—55. 

134 

Bf 

468 

60.6 

18/, 

132 

88 

30 

9 

48 

1 

11 

5 

ItA     01  fin  flttii  ti 

137 

H 

428 

35.9 

68 

29 

11 

1 

— 

— 

138 

G 

584 

34.9 

135 

99 

OO 

lo 

53 

1 

4 

12 

61.  Mälareii"Norr- 

ströiii. 

1363 

Gu 

493 

30.2 

"/7 

135 

84 

31 

17 

44 

3 

3 

11 

1276 

Säbyholm   

Sm 

424 

22.5 

^Vs 

109 

^81 

1 

8 

6 

203 

Örbvhus   

Ö 

585 

30.9 

135 

96 

37 

14 

58 

5 

205 

D 

533 

35.5 

'«/6 

116 

QU 

OO 

37 

3 

9 

Ös 

494 

30.3 

»8/6 

115 

86 

35 

13 

42 



202 

V 

513 

29.2 

18/6 

139 

94 

11 

56 

1 

7 

207 

u 

532 

30.0 

'8/6 

161 

92 

36 

11 

65 

4 

31 

11 

208 

F 

442 

29.3 

18/6 

13y 

88 

28 

10 

53 

4 

9 

13 

209 

Ut 

477 

27.5 

18/6 

132 

o3 

O/i 

1  1 

50 

1 

19 

10 

Stockholms  län. 

K.  54-55. 

136 

Öf 

381 

22.5 

23/, 

103 

80 

24 

9 

26 

1 



4 

56.  OInndsåii. 

1207 

B 

564 

35.1 

18/6 

129 

94 

38 

16 

57 

3 



11 

K.  56-57. 

140 

Understen  

U 

397 

24.5 

18/4 

133 

71 

23 

11 

51 

3 

12 

2 

139 

Harg  

Hg 

418 

31.9 

18/6 

104 

76 

28 

— 

1 

1 

57.  Skeboströiii. 

141 

Ls 

432 

38.3 

18/6 

96 

76 

25 

13 

36 

1 



K.  57-58. 

ii/i 

TT  fl  m  m  a  rli  v 

Vö 

480 

29.0 

18/6 

120 

89 

23 

8 

45 

1 

8 

58.  Broströiiimen. 

1324 

J 

460 

32.3 

23/, 

112 

86 

22 

50 

4 

1 

59.  Norrtäljeåii. 

142 

Rånäs  

R 

59C 

29.6 

18/o 

119 

99 

33 

20 

38 

K.  59-60. 

144 

Penningby  

P 

45£ 

28.6 

18/6 

96 

77 

26 

13 

28 

1 

c 

14S 

Ö 

46C 

23.5 

l'/6 

126 

77 

27 

12 

45 

1 

. 

60.  Åkcrsti-öm. 

146 

Kårsta  

K 

38C 

>  24.5 

'8/6 

103 

76 

24 

9 

1 

station 


Namn 


Cd 


Nederbörd 


224 
5G3 
147 
220 


1399 
211 
599 
217 

1277 
219 


221 
223 


1192 


1364 
225 
226 
227 
228 
559 


K.  60-61. 

Svenska  Högarne  .  . 

Lillsved  

Experimentalfältet .  , 
Skansen  

61.  Mälaren-Norr 
ström. 

Sigtuna  

Vallstanäs  .  .  .  .  , 

Vibynäs   

Norsborg  

Svartsjö  

Stockholm  .... 

K.  61-62. 

Farsta  

Grönskär  

62.  Tyresån. 

Fagersjö  

K.  62-63. 

Västerhaninge    .  . 

Hammar  

Nynäs  

Landsort  

Viad  

Södertälje  .... 


Sh 
Li 
E 
Ss 


Sa 

Vs 

Vb 

N 

Sv 

S 


F 
Gf 


Fa 


Vo 

H 

Ns 

L 

Vi 

SI 


Största 
på24tim. 


mm  dag 


323  22,3  28/7 


417 

486 
446 


423 
329 
451 
515 
398 
512 


477 
321 


445 


423 
477 

374 
376 
509 


22,5 
24,9 
24.2 


24.0 

29,5 

24,4 
19,4 
22,9 


26,0 
19,7 


23,9 


27,7 
24.9 

23,2 
20,0 
23,0 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


a  0,1   gl    §5  slO 


«/6 

18/a 

18/6 


,6 
'8/6 


18/6 

iVis 


"/7 


"/7 
^1/7 

*/l 
19/4 
18/4 


99 
80 
122 
132 


119 
90 
79 
110 
111 
144 


114 
106 


111 


111 
128 

122 
87 
145 


74 

82 
79 


61 

85 
73 
92 


67 


§0,1 


18 
26 
32  13 
25  12 


20 

29 
24 
31 


78  26 
90  31 


71 

69 
97 


21 

31 
33 


33 


13  49 
10 


119 
1 
1 

5 


13 


39 
33 
52 


13  3 
6  4 


Södermanlands  län. 


1424 
168 

1327 

1222 
216 

1366 


230 
817 


233 
235 
1441 
1401 
1121 
1403 
1444 
a37 


238 


61326 


61.  Mälaren-Norr- 
ström. 

Stora  Sundby  .  . 
Eskilstuna  .  .  . 
Strängnäs  .  .  . 
Åkers  styckebruk 
Mariefred  .  .  . 
Taxinge-Näsby  . 

63.  Trosaån. 

Åda  

K.  63-64. 

Sulsta  


65.  Nyköpingsån. 

Högsjö  

Bie  

Högtorp  

Flen  

Hcdenlunda    .  .  .  . 

Solbacka  

Vaiinge  

Nyköping  


66.  Kilaån. 
Alberga  .... 

K.  66—67. 

Tointa  


St 

488 

32,5 

1^8 

77 

69 

35 

11 

22 

1 

2 

E 

507 

33,4 

18 /4 

138 

87 

30 

16 

52 

1 

27 

6 

Ss 

480 

27,3 

18/4 

135 

89 

25 

14 

41 

3 

30 

12 

Ås 

457 

22,8 

'"h 

102 

i83 

i29 

38 

M 

452 

34,1 

20/, 

119 

88 

29 

9 

30 

Ns 

468 

26,0 

118 

84 

29 

15 

32 

2 

2 

5 

Å 

500 

23,0 

^Vio 

129 

87 

31 

17 

30 

3 

1 

2 

S 

437 

22,0 

*/l 

110 

83 

31 

11 

29 

Hö 

493 

27.0 

1^8 

108 

90 

37 

13 

31 

2 

B 

587 

35.9 

18/4 

111 

94 

42 

15 

42 

1 

24 

13 

Ht 

482 

123 

89 

34 

35 

1 

8 

Fl 

467 

21,3 

18/4 

90 

73 

36 

30 

2 

H 

532 

33,7 

18/4 

118 

96 

34 

13 

38 

1 

1 

So 

474 

18,8 

=9/« 

115 

84 

30 

16 

38 

7 

12 

2 

Va 

478 

25.4 

18/4 

129 

86 

34 

13 

38 

1 

2 

5 

N 

390 

24,8 

18/4 

133 

83 

26 

7 

44 

2 

22 

5 

Åb 

560 

29.0 

2^/10 

128 

89 

41 

15 

46 

5 

14 

9 

K 

410 

23,2 

13/4 

112 

84 

28 

9 

47 

1 

151 


Tab.  2.  Nederbörd  år  1921. 


station 

Nederbörd 

Antal 

dagai 

med 

Nammer 

Namn 

Beteckning 

«3 

0 

B 
B 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 



§0,1 

hagel  1 

dimma  1 

åska  1 

mm 

mm 

dag 

g  0,1 

gl 

^5 

§10 

Östergötlands  län. 

65.  Nyköpiu^sån. 

1 199 

Kalbo  

Ea 

444 

25.0 

JO/, 

90 

82 

30 

33 

2 



6 

K.  66-67. 

1404 

Kolmärdäsanatoriet  . 

Ko 

485 

32,5 

130 

81 

36 

11 

36 

3 

18 

4 

239 

Ht 

566 

32,5 

132 

101 

36 

18 

1 

— 

3 

67.  Tätteni -Motala- 

strö  III. 

252 

P 

571 

41,7 

'Vs 

148 

99 

42 

15 

56 

9 

4 

IG 

254 

Kb 

474 

44,6 

'2/8 

65 

38 

12 

— 
27 

1 

3 

255 

K 

447 

40,5 

117 

90 

30 

8 

— 

10 

7 

264 

000 

12/„ 
/8 

85 

37 

16 

44 

1 

9 

266 

R 

509 

62,0 

118 

89 

36 

8 

35 

4 

13 

1251 

Sk 

507 

40,0 

129 

96 

56 

5 

30 

16 

854 

V.  Enebv   

E 

444 

40,1 

128 

89 

29 

8 

44 

8 

80 

11 

269 

U 

507 

24,5 

112 

89 

34 

17 

43 

— 

1 

5 

270 

Bjärka-Säby  .... 

Bs 

439 

42,2 

«/io 

114 

86 

32 

10 

37 

3 

4 

271 

MIX 

L 

494 

30,8 

23/jo 

153 

93 

35 

13 

42 

9 

25 

10 

1162 

G 

528 

25^4 

127 

103 

39 

11 

35 

— 

20 

9 

272 

Grensholmcn  .... 

Gh 

473 

30,0 

117 

80 

36 

10 

36 

1367 

S 

726 

47,0 

150 

119 

49 

20 

51 

3 

18 

9 

276 

F 

552 

23,2 

128 

94 

00 

lo 

44 

4 

9 

K.  67—68. 

1269 

Gd 

428 

89 

76 

34 

9 

28 

2 

11 

6 

68.  Söderköpingsån. 

1425 

T 

396 

29.1 

23/10 

102 

76 

27 

9 

28 

2 

K.  68—69. 

280 

Övre  Gränsö  .... 

Gr 

456 

38,0 

23/10 

136 

79 

29 

12 

41 

5 

13 

20 

281 

Hf 

316 

30,2 

23/10 

71 

55 

18 

4 

27 

1 

70.  Storån. 

282 

A 

475 

45,2 

23/10 

109 

82 

33 

7 

42 

2 

2 

Jönköpings  län. 


246 
247 
1331 
1205 
1297 
249 
250 
13:30 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
294 
265 


67. 


Tättern-Motala- 
ström. 


Flahalt  .  . 
Jönköping 

8jöafall  .  . 
Huskvarna  . 
Strandvallen 
Lyckås  .  . 
Aranäs  .  . 
Knutstorp  . 
Lommaryd  . 
Herrestad 
Högemålen  . 
Nötekulla  . 
Äpplehnlt  . 
Botorp  .  .  . 
Askeryd  .  . 
Romanää  .  . 


74.  Emån. 


293j  Rödjenäs  . 
14u5  Prästkulla 


F 

636 

34,2 

»2/8 

145 

117 

41 

17 

62 

5 

54 

10 

^ 

511 

36,5 

'2/8 

136 

94 

36 

13 

47 

6 

31 

8 

284 

Sj 

514 

40.7 

■2/8 

118 

100 

43 

31 

Hq 

512 

32.0 

12/8 

126 

93 

39 

14 

46 

4 

6 

7 

1204 

Sv 

528 

33,2 

'2/8 

119 

91 

36 

16 

36 

2 

3 

3 

Ls 

494 

32,7 

•2/8 

100 

80 

39 

1 

1 

1 

Ar 

498 

32,3 

'2/8 

91 

78 

37 

14 

34 

Kp 

556 

70,4 

'2/s 

116 

103 

37 

45 

3 

8 

Ld 

4911 

51,6 

'2/8 

112 

89 

36 

12 

40 

11 

Hs 

396 

33,5 

■2/8 

110 

87 

26 

7 

32 

1 

2 

9 

285 

H 

578 

35,6 

'2/8 

147 

103 

42 

12 

68 

5 

33 

13 

1383 

N 

621 

53,8 

'2/8 

124 

108 

44 

14 

38 

1 

570 

Ä 

512 

54,2 

'2;  8 

102 

87 

34 

12 

37 

1 

6 

Bt 

554 

52,3 

'2,8 

121 

88 

34 

16 

41 

14 

A 

^466 

28,0 

"/8 

4 

Ra 

422 

45,1 

'2/8 

132 

85 

27 

7 

40 

3 

9 

290 

Rj 

1183 

Pr 

525 

31,3 

'2/8 

i85 

4 

9 

6 

Station 


Namn 


291 
1182 
1123 

297 


1172 
1371 


367 
368 
373 
374 
376 
377 
378 
379 
381 
382 
386 
387 

388 

1435 


1372 
402 


569 


1171 


Laniiaskedc  .  .  . 
Göttstorp  .... 
Nyabyberg  .... 
Hässleby  

86.  Mörruiiisåii. 

Granshnlt  .... 
Dragsuäs  


98.  Lagan. 

Skillingaryd   ....  Sk 

Västraby   Vs 

Gödeberg   G 

Ulvahult   U 

Käreslätt   Ks 

Toraliden   To 

Ryd   Ry 

Nydala   Ny 

Graiikärr   Gr 

Lilla  Hyltan  .  .  .  .  L 

Tranhult   T 

Kävsjö   Kf 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


Lo 
Gt 
Ng 
Hb 


Gh 
D 


Rudö 
Dungen 


101.  Nissan. 

Dalslund  .... 
Bäck  


Rd 
D 


Dd 
Bk 


Största 
på  24  tim. 


nederbörd 


mmjdag|§0,l|  5l|  ^b\^\0^0^ 


599  43,5 
599  35,5 


4(>2 
472 


529 
483 


659 
471 
718 
780 


29,1 
43,8 


'2/8  I  159 
23/iol  135 

23/,,;  126 

23/10  142 


32,9  23/10'  130 
30,0  23  10  i  139 


30,0 
30,2 
38,0 
38,4 
6491  36,8) 


578 
478 
572 
546 
705 
785 
685 

829 

708 


606 
651 


34, 
40,0 
37,7 
34,7 
30,4 
25,7 
29,6 

24,5 

27,1 


30,1 
25,0 


'2/8  i  152 
'2/8  '  l(i9 
22/10  151 

'2/8  165 
'2/8  1 129 
'2/8  i  125 

'2/8  '  105 

'2/8  i  143 

'2/8  '  123 

'2/8  i  185 

2»/8  I  181 

'2/8  1 173 

«/s  1 158 


23/10I  133 

'2/8  '  140 


80Ö 


3  15 
B 


109  43 

118  43 

91  Si 

93  30 


107 
102 


107 


39 
36 


44 


116  52 
lz2  56 
105  46 

93  43 

87  ;  34 

100  39 

95  41 

122  1  51 

125  51 

117  46 


130 
121 


102 
116 


55 
50 


50 
43 


Kalmar  län. 


67.  Vättern-Motala- 
ström. 

Vimmerby  

69.  Yindån. 

Holmbo  

K.  70-71. 

Västervik  

Gunnebo   


71.  Botorpsström- 
men. 

Ogestad  

Björkhnlt  

Tovehult  


K.  72-73. 

Ölands  norra  udde , 

73.  Vlrboån. 


28 

22 
25 
18 
13 

8 
11 

9 
16 
21 
18 

24 

22 


51    7  11 11 

33    2  5  4 


45 
67 


44 

50 


57 
43 
62 
72 
51 
28 
25 
42 
26 


-11 
48 


3  23 
624 


2  1 


1  9 
58814 
4  16  9 

 ■  4i 

131: 
7|  7 
— '  1 

71  13  2-m 

72  I  2— '11 
54    8 18|10 

67  28211 

32  10I22I6 


15  46  7  — 
18  48   


Vy 

328 

38,5 

23/10 

108 

74 

16 

6 

H 

572 

87,8 

23/10 

118 

75 

31 

13 

V 

427 

58,4 

23/10 

134 

76 

22 

7 

Go 

387 

57,8 

23/10 

66 

26 

0 

417 

39.8 

23/10 

148 

82 

28 

7 

B 

412,  64,0 

23/,0 

98 

80 

24 

7 

T 

421 

51,5 

23/,o 

112 

80 

23 

8 

Ön 

253 

34,5 

«3/l0 

92 

46 

11 

5 

Kr 

418 

60,5 

23/10 

71 

70 

28 

11 

38 


41 


10 


30 


42  420 


11 


61 
37 
39 


34 


23 


4  23  15; 
3  28 


33 


152 


Tab.  2.  Nederbörd  år  1921. 


Station 


Namn 


138^ 
1451 


1124 
299 
1410 


301 
1262 
1255 


304 


305 
306 


308 


307 


310 


311 


73-74. 


Fredriksberg 
Emsfors   .  . 


Ii.  Euiån. 


Ungsberg  .  . 
Ryningsnäs  . 
Blankaström 


75.  Alstcrån. 


Kimramåla  .  . 
Staviken  .  . 
Sandbäckshult 


K.  75-76. 

Kapelludden  .  . 

K.  7G-77. 

Svartingstorp  .  . 
Kalmar  .... 


K.  77-78. 
Mörbylänga    .  .  . 

78.  H.igl)yåii. 

Alsjö  


K.  79-80. 

Ölands  södra  udde  . 

80.  Lyckebyåu. 

Vissefjärda  .... 


td 


Nederbörd 


!0n 

Eb 


U 
R 
Bl 


Ka 
St 
Sa 


Of 


Sp 
K 


M 


Va 


365 
337 


433 
290 
356 


382 
4.36 
407 


256 


333 
2S5 


336 


442 


301 


Största 
pä  24  tim. 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


äO.l  §1^5  s  10 


56,4 
61.0 


47,0 
39,0 
46,5 


49,4 
56,0 
47,2 


26,' 


41,7 
25,1 


27,2 
50,7 
19,0 


367  34,6 


23/, 
28/. 


-,10 


"/lO 


116 
103 


81 
90 
121 


128 
105 
74 


116 


106 
112 


98 


116 


100 


62 


68 


11 


i  0.1 


5  39 
5  22 


23  6 


21 


73  16 


76    60   28  11 


39 


26 


30 


30 


12 


44 


37 


43 


12 


47 


11 


Kronobergs  län. 


station 


Namn 


1.374 
1174 
1159 


380 
3H3 
384 
394 
395 
396 
397 


312 
313 


314 


315 


1336 


316 


322 


323 


88.  Helgeån. 

Hyltan  

Länsbult  

Runkarp   


98.  Lagan. 

Bokelid  .... 

Lagan   

Ljungby  .... 
Lidhult  .... 

Skeea  

Strömsnäs  .  .  . 
Långhult  .... 


K.  80-81. 

Vedeby  ... 
Kungsholmen  . 


81.  Nättrabyiin. 
Marielund  .... 


82.  Ronnebyån. 
Ronneby   


84.  Bräkuoån. 

Hoby  


85.  Micåii. 
Karlshamn  .  .  . 


86.  Mörriimsån. 

Elleholm  


K.  86-87. 


75.  Alsterån. 

300 

Sävsj  öström  .... 

Sm 

545 

41,0 

124 

113 

30 

11 

44 

3 

5 

6 

1173 

80.  Lyckebyån. 

325 

1125 

G 

443 

37,2 

28/10 

94 

86 

32 

9 

30 

2 

8 

82.  Roiinebyån. 

568 

Lessebo  

L 

469 

30,7 

28/lO 

144 

91 

37 

8 

64 

4 

12 

7 

1126 

D 

496 

44,5 

140 

103 

32 

8 

30 

1218 

1127 

Böket  

F 

501 

42,5 

23/10 

133 

97 

31 

12 

42 

1 

6 

86.  Mörrnmsiin. 

1333 

317 

Hult  

H 

459 

35,.s 

2^10 

136 

96 

34 

6 

50 

10 

1256 

31K 

T 

371 

21,2 

28/10 

123 

92 

24 

4 

26 

1 

05 

18 

326 

1373 

Gårdsby  

Gy 

479 

28,7 

28/,o 

150 

106 

34 

8 

45 

8 

.320 

V 

490 

27,7 

28/l0 

168 

103 

33 

6 

59 

5 

39 

7 

1254 

Oh  

Os 

538 

28,2 

»2/8 

116 

97 

38 

10 

28 

3 

7 

1409 

An 

669 

38,8 

»V» 

180 

111 

i  42 

1 

329 

555 

Ef 

544 

32,2 

28/,0 

165 

113 

35 

10 

38 

46 

9 

330 

Hanö 


87.  Skiäboån. 

Käraboda  .... 
Jämshögsby    .  .  . 


Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Beteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

nederbörd 

snö 

1  hagel 

dimma 

1  åska 

mm 

mm  j 

dag 

ä0.l| 

kl 

ä5 

ä  10 

g  0.1 

Hn 

442 

30.7 

99 

89 

30 

6 

24 

2 

2 

7 

Lä 

674 

28.1 

28/10 

161 

126 

48 

■  15 

34 

5 

43 

10 

R 

540 

24.0 

»Vs 

112 

97 

39 

15 

22 

1 

7 

Bo 

47.5 

'2/8 

165 

1  ox 

i/40 

47 

i< 

62 

22 

4 

La 

679 

25.7 

28/.0 

171 

119 

45 

20 

A  O 

43 

10124 

14 

Li 

615 

23.0 

■2/8 

131 

104 

51 

30 

3 

16 

4 

Lh 

816 

25.0 

8"/l2 

146 

111 

58 

33 

37 

2 

26 

14 

Sk 

28.2 

160 

08 

38 

4 

20il4 

Sn 

7.33 

22.H 

18/8 

121 

118 

55 

24 

27 

Lt 

850 

30.1 

151 

124 

59 

27 

41 

18 

46il4 

E 

►lek 

inge  län. 

V 

511 

31.  (; 

28/,o 

109 

89 

39 

15 

19 

Kh 

465 

21.8 

94 

77 

34 

15 

12 

1 

X 

13 

3 

M 

566 

35.0 

28/10 

121 

92 

41 

16 

25 

1 

2 

4 

R 

498 

27.3 

28/10 

129 

92 

39 

13 

22 

0 

18 

10 

H 

424 

31.2 

23/10 

122 

80 

28 

8 

18 

1 

3 

K 

451 

29.1 

23/10 

147 

88 

27 

8 

22 

4 

27 

8 

E 

381 

21.9 

28/10 

98 

80 

29 

19 

Hf 

263 

15.5 

"/8 

95 

63 

19 

5 

18 

3 

71 

4 

Ka 

612 

33.0 

28/10 

121 

107 

41 

15 

28 

4 

24 

10 

J 

544 

24.2 

"/8 

112 

102 

39 

12 

Kristianstads  län. 


K.  86-87. 

Grundsjön   .  .  . 


87.  Skiäboån. 

Lönsboda  

Olastorp   

TroUe-Lj  ungby  .  . 

88.  Helgeån. 

Hönjarnm  .  .  .  . 
Hörlinge  ...... 


G 

521 

37.0 

28/,0 

123 

100 

35 

11 

23 

6 

16 

8 

L 

574 

37.0 

12/8 

137 

108 

42 

17 

24 

3 

12 

01 

634 

28.9 

12/8 

161 

123 

44 

10 

46 

10 

42 

14 

TI 

382 

16.8 

'■Vk 

117 

88 

28 

8 

21 

3 

12 

15 

Hr 

621 

30.0 

28/10 

111 

96 

43 

19 

31 

2 

19 

13 

Hö 

667 

20.0 

28/10 

168 

113 

47 

22 

40 

6 

61 

15 

153 


Tab.  2.   Nederbörd  år  1921. 


Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  med 

Station 

Nederbörd 

Antal  dagar  me^ 

Nnmmer 

Namn 

03 

te 
o 

wr 

OJ 
a 
B 
3 

v 

Största 
på  24  tim. 

nederbörd 

snö 

ST" 

n> 

Q. 
g' 

g 

» 

CA 

sr- 

^, 
3 

a 

o 

Namn 

a 

o 

n 

n 

t»r 

B 
B 

r/j 

s 
B 

Största 
pä  24  tim 

nederbörd 

er 
% 

S: 

B 

B 

a_ 
E' 

mm 

mm 

dag 

U.l 

g  1 

^  r. 
g  0 

a  lU 

mm 

mni 

dag 

>  fl  1 

>  in 

^0,1 

» 

1225 
332 
ooo 

Torsebro  

Kristianatad  .... 
Tommarp  

K.  88-89. 

T 
K 
Tp 

441 
456 
432 

21.G 
19.8 
20.5 

"/K 

'Vb 

130 
157 
105 

91 
94 

88 

29 
30 
30 

9 
11 
11 

19 
40 

9 

4 

54 

16 

5 

1412 

K.  »3-94. 

Landskrona  .... 

K.  94-95. 

La 

613 

35.1 

115 

97 

46 

16 

12 

2 

16 

11 

337 

OOO 

339 

Sandhamniaren  .  .  . 
96.  Röniieån. 

Th 
S 
B 

568 
519 
534 

24.1 
21.7 

22.2 

"/s 
Vn 

143 
149 
126 

107 
98 
99 

40 
37 
40 

11 

9 

34 
27 
26 

13 
2 
5 

23 
43 
6 

17 
12 
13 

354 
356 

Kullen  

95.  Vegeån. 

Knutstorp  

K 

Kp 

547 
759 

40.5 
39.  G 

106 
135 

90 
118 

43 
50 

16 
21 

6 
19 

1 

— 

26 

— 

1 

9 

358 
1257 

361 
1428 

Klippan  

Eopparmöllan     .  .  . 
Ljungaskog  

K.  96-97. 

Ka 
Kn 
Ko 

Lg 

742 
638 
770 

32.4 

36.1 
36.2 

'Vs 

146 
113 
157 

119 

95 
94 

47 
46 
i  48 

26 
17 

23 
13 
34 

8 
1 
8 

4 
1 

18 

12 
7 
11 

1129 
1245 
1258 

90.  Köiineåii. 

Alrahnlt  

Hör  

Sjöholmen    .  . 

E 
Ek 
Sj 

769 
721 
674 

24.1 
29.7 
26.7 

^ViO 

158 
168 
138 

i/SU 

121 

1  1  7 
ii  i 

47 

21 

37 
35 

15 
1 

26 
44 

6 

12 
15 
7 

363 
364 

Hallands  Väderö    .  . 
Bästad   

Hv 
Bd 

551 
749 

30.7 
46.7 

145 
115 

90 
94 

38 
51 

16 

24 

21 

8 
o 
/S 

33 
5 

3 

D 

9$.  Lagan. 

Hallands  län. 

619 

Y 

699 

26.2 

169 

121 

52 

21 

42 

7 

21 

9 

98.  Lagan. 

Malmöhus  län. 

399 
400 

Knäred   

Hökhnlt  

K 
Hh 

728 
683 

38.5 
30.5 

»/8 
'•■,8 

159 
163 

111 

109 

47 

43 

20 
19 

24 
31 

6 
14 

51 
31 

12 
14 

89.  Nybroån. 

100.  Fjlleån. 

lÖOD 

Köpingc  

K.  89-90. 

Ke 

499 

22.6 

»7'7 

141 

95 

32 

11 

23 

4 

21 

18 

1160 

101.  Nissan. 

Ha 

1045 

34.0 

126 

124 

75 

38 

Q/» 

6 

341 

343 
1259 
938 

Ystad  

Jordberga  

XTÖllplinro" 

Hököpinge  

Malmö  

Y 
J 

T 
F 

He 
M 

537 
549 
530 
470 
511 
519 

36.0 
25.0 
30.4 
23.0 
27-9 
23.8 

"/o 

22/, 

164 
153 
113 
149 
128 
126 

100 
9.'=. 
84 
81 
92 
87 

39 
39 
35 
28 
29 
39 

12 
14 
14 
9 
11 
15 

31 
21 
9 

15 
6 

11 

1 1 

7 
1 
1 

0 

6 
2 

1 

8 
11 

19 
3 
3 
5 
4 
3 

403 
1427 
404 

405 

Kinnared  

Oskarström  

Halmstad  

K.  101-102. 

Tvlön  

Kd 
0 

n 

T 

889 
1007 
689 

528 

35.7 
41.3 

21.8 

23.1 

Vi 

'^8 

170 
180 
131 

140 

127 

iur> 

93 

57 

A*) 

35 

32 

17 

16 

oo 
6Z 

20 
20 

13 
12 

3 

4 

29 

32 

41 

7 
8 
3 

11 

346 

90.  Segc&n. 

Svedala  

Sv 

586 

23.7 

151 

93 

39 

20 

28 

7 

^9 

17 

1166 

102.  Snseån. 

Ramsered  

R 

1055 

48.7 

183 

135 

62 

36 

40 

20 

71 

13 

K.  90-91. 

103.  Ätran. 

Obbhult  

Katrineberg  .... 

347 

Alnarp   

91.  Höjeån. 

_A 

590 

31.1 

»/8 

144 

100 

47 

16 

10 

1307 
1379 

F 

Kg 

958 
800 

34.5 
38.5 

«  3 

137 
165 

115 
116 

62 
46 

33 

32 
23 

6 
10 

13 
71 

2 
4 

349 

Land  

L 

621 

29.3 

','8 

166 

105 

46 

17 

25 

8 

21 

6 

K.  103—104. 

1244 
1308 
351 

92.  Kärlingeåo. 

Ovedskloster  .... 

Kä  vi  inge  

Ök 
Hm 
Kl 

652 
665 
687 

25.6 
26.7 
31.0 

"/s 

167 
120 
166 

108 
106 
108 

51 
47 
47 

19 

20 

30 
24 

16 
8 

2 
31 

12 
1 

13 

412 
413 

414 

Morups  Tänge    .  .  . 
Varberg  

104.  HiuilnAn. 

M 

V 

G 

818 
530 

709 

30.6 
33.2 

50.0 

2^,8 
15/, 

115 
126 

128 

102 
89 

108 

35 
35 

46 

19 
15 

21 

20 
18 

26 

5 
2 

3 

25 
37 

1 
1 

5 

352 

K.  92—93. 

B 

502 

29.6 

•Vs 

111 

83 

37 

15 

10 

9 

1224 

K.  104-105. 

Torpa  

Ta 

710 

43.5 

138 

110 

46 

20 

27 

8 

46 

14 

353 
1411 
1419 

93.  Saxån. 

Trollenäs  

Svalöv  

Ts 
Kä 

S 

774 
746 
765 

35.4 
43.0 
40.8 

'*/8 

"/8 

129 
154 
158 

124 
114 
115 

53 
49 
49 

25 
22 
25 

18 
29 
24 

5 
8 

3 
35 

8 
2 
15 

418 
423 

K.  107-108. 

Nidingcn  

Kyvik  

K.V 

558 
687 

45.7 
37.6 

s 

'°6 

128 
136 

85 
103 

39 
44 

17 
21 

30 
28 

6 
o 

48 
45 

10 
6 

14 — 211273.    Statens  MeteorologUlc-liyJrografiska  anstalt.    Årsbok  IF. 


154 


Tab.  2.   Nederbörd  år  1921. 


station 


Namn 


Nederbörd. 


Största, 
p  å  24  tim 


mm  dag 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


20.1    2  1     25    2  10 


snö 

t/ 

o 

I  dimn 

201 

Station 


N  a  m 


Nederbörd 


Största 
på  24  tim, 


mm  das 


Antal  dagar  med 


nederbörd 


2  0.1     2  1 


2  5 


2  K' 


2  0.1 


17 

46 

18 

26 

20 

54 

12 

37 

31 

15 

21 

10 

31 

10 

43 

i' 


Likenäs  .  . 
Ekshärad 

Knon     .   .  . 

Malta   .  .  . 

Mana    .   .  . 

Forshult  .  . 

Amberg   .  . 

Dejefors    .  . 

Karlstad   .  . 

S.  Viggen  . 

Lekvattnet  . 

Lönnhöjden  . 
Rottneros 

Frykfors  .  . 

Varpnäs  .  . 
Blåbärsknlleu 

Nytorp  .   .  . 

Lång  .  .  . 
Gnnnerad 

Lurö  fyr  .  . 

Högsäter  .  . 

Adolfsfors  . 

Noreborg  .  . 


1813 

424 
1316 
1317 
1158 
1314 

426 

427 

428 
1141 

429 
11.33 

558 
1151 
1345 
1177 
1156 

430 

432 

433 
1163 

435 

1414 

1181  N.  Orrtorp 
1275  V.  Hungvik 
1134  Ulvernd  .... 

1152  Lenungsbammar 

1153  Stömne  .... 
436  Björnö   

1157  Krakstad  .... 
1176  Djarskog  .... 
625  Snarkil  .... 
1429  Spätternd    .  .  . 

444  Rotnäs  

445  Lind  ås  

l442i  Laskerad    .  .  . 

450|  Liljendal    .   .  . 

451  [  Rämmen  .... 

452|  Gåsbornsbyttan  . 

453!  Dalkarlsjöbyttau 

46()!  Malmbaeka  .  .  . 

461:  Motjärnsbyttan  . 
1445  Bengtstorp  .  .  . 

463'  Filipstad  .... 
1449i  Bolhyttan  .  •  . 
1417;  Pardixhyttan  .  . 
1319!  Gammalkroppa  . 


Värmlands  län. 


464 
556 
465 


1167 


Ilornknllen 
Storfors 
Emtfalla 


113.  Glommeii. 

Järplidcn  


Ls 

E 

Kn 

Mt 

Ma 

Fo 

Å 

D 

K 

Vi 

Lt 

Ln 

R, 

Fr 

V 

B 

Ny 

Lg 
G 
Lf 
Hö 
A 

Ng 
O 

Hk 

U 

Lb 

St 

Bö 

Kd 

Dj 

No 

Sp 

Rt 

Li 

La 

Li 

Rä 

Gb 

Da 

Ma 

Mo 

Be 

F 

Bo 

Pa 

Ga 

H 

Sf 

Em 


571 
555 
652 
582 
598 
618 
452 
436 
514 
642 
594 
606 
418 
578 
579 
687 
539 
441 
413 
388 
486 
496 

464 

654 

383 

635 

611 

479 

489 

642 

559 

428 

643 

558 

629 

519 

657 

600 

666 

647 

692 

469 

491 

677 

785 

701 

586 

726 

614 

710 


31.4 
28.6 
31.6 
33.0 
24.4 
39.7 
19.0 
34.fi 
29.8 
32.9 
30.3 
28.7 
29.1 
29.0 
35.1 
30.0 
25.8 
23.2 

21.9 
23.7 
31.2 

30.5 

31.6 
22.6 
36.6 
32.0 
30.5 
32.2 
33.8 
25.0 
29.0 
22.5 
25.0 
23.9 
20.9 
35.2 
34.0 
21.8 
26.0 
4-2.0 
56.1 

23.4 
27.5 
43.4 
30.5 
22.5 
30.3 
20, 


20/, 

29/8 
29/8 


'/« 
'/8 
■/7 

'/s 

29/8 
29/8 
29/8 
29/8 


29 


29/8 
29/8 
13/8 

{28/!} 
16/8 
29/8 

'Vs 

'V8 
29/e 
29/8 
1^8 
>V8 
29/8 
2^8 
29/8 
276 
29/8 
29/8 
29/8 
2''/6 
2''/6 
29/8 
'/8 


549  36.3 


29/, 


20/6 
29/8 
2^'8 
29/6 
2''/6 
20/6 


108 
124 
186 
154 
137 
135 
105 
87 
137 
119 
160 
156 
107 
149 
154 
129 
136 

102 
132 
130 
115 

106 

115 
141 
162 
182 

98 
121 

97 
111 
112 
148 
104 
135 
125 
168 
109 
153 
113 
121 
121 

157 
135 
123 
134 
155 
100 
170 


141 


Skaraborgs  län. 


93 
95 

113 
104 
110 
112 
88 
70 
96 
100 
108 
112 
77 
106 
104 
114 
101 
75 
74 
75 

89 

74 

115 
82 
111 
110 
87 
95 
93 
94 
94 
109 
87 
114 
91 
112 
97 
115 
102 
102 
84 
113 
113 
114 
105 
97 
119 
93 
121 


99 


46 
36 
42 
37 
40 
45 
32 
31 
33 
39 
36 
39 
31 
45 
39 
49 
33 
35 

26 

38 

35 

47 
20 
42 
42 
33 
26 
51 
43 
30 
47 
38 
49 
30 
44 
44 
46 
48 
51 
33 
52 
56 
55 
46 
44 
54 
44 
55 


36 


14 
14 
18 
16 
18 
16 
11 
10 
12 
22 
11 
17 
8 
15 
15 
18 
15 
19 


10 

23 
7 

14 
12 
11 
11 
17 
16 

18 
17 
17 
10 
17 
13 
18 
19 
24 
6 

21 
17 
19 

18 
19 
17 


34 

55 

46 

36 
46 
69 
64 
31 
44 
28 
43 
33 
37 
33 
45 
48 
79 
55 
65 
59 
58 
52 

69 

47 

52 
60 
38 
69 


245 
1305 


473 
474 
475 
476 
1381 
1370 
477 
478 
479 
253 
482 
1406 

484 

485 
486 

1252 
488 
489 
492 

1408 
493 

1187 


Lilla  Flittcred 
Domneberg  .  . 


108.  Yäiiern-Göta. 
älv. 

Tolsgården  .... 
GuUspäng  .... 

Sjötorp   

Borhall  

Ramstorp  .... 

Vad  

Götlnnda  

Otterstorp  .... 
K  lagstorp  .... 

Skövde   

Katrinefors  .... 
Remningstorp    .  . 

Hönsäter  

Hjälmsäter  .... 

Mariedai  

Edsvära  

Vedum  

Saleby  

Kilagärden  .... 
St.  Ekeberg    .  .  . 

Skara  

Traneberg  .... 


14    58    1  56  1 


406 
407 
408 
1131 
409 
410 
621 


1165 
1407 


67.  Yätter ii-M otala- 
struiii. 


L 

563 

20.1 

'0/, 

149 

108 

36 

17 

41 

4 

42 

St 

559 

32.1 

12/8 

72 

70 

49 

24 

17 

4 

9 

Vb 

522 

26.0 

'2/9 

114 

95 

38 

12 

29 

2 

39 

103.  Atran. 

Önnarp  

Ulricehamn  .... 

Axelfors  

Mörkö  

Trancmo  

Uddebo  

Astafors  

105.  Viskan. 

1132  Långarcd  

415  Borås  

416  Rydal  

1140  Häggårda  .... 

417  Öxabäck  

1295  Haby   

1175  Linhult  

106.  Rolfsån. 

420  Hällered  

1446  Hulta  

422  Gräbbesbult    .  .  .  . 

108.  Vänern— Göta- 
älv. 

439  Köln  

1447  Bräcke   

1432  Håvreströni  

1020  Bäckefors       .      .  . 

443  Vänersborg  

1306  Hjnlkvarn  


Gf 
D 


T 

Gl 

Sp 

Bf 

R 

Va 

G 

O 

Kl 

Sd 

K 

Rp 

H 

Hs 

Md 

E 

V 

S 

Kg 

Eg 
S 

Tg 


622 
5JS 


626 
492 
429 
415 
484 
403 
506 
588 
533 
643 
472 
509 

483 

495 
561 
537 
659 
489 
530 
488' 
583 
494 


31.2 
37.0 


24.6 
17.7 
20.5 
20.6 
24.8 

19.1 
26.2 

28. 

24.6 

21.0 

16.2 


37.5 

25. 

34.8 

32.3 

27.6 

22.3 

41.8 

21.5 


«/3 
28/8 


/8 
>2/s 
^0/1 
'9/8 
22/10 

2»/lO 
2'/l0 


2VlO 
29/8 
22/7 
/"Al 


29/8 
2»/8 
29/8 
23/, 

"/lO 
24/ 

2«/.0 
10/1 


133 

85 


135 
126 
148 
80 
105 
115 
153 
155 
128 
150 
106 
105 

129 

100 
106 
131 
135 
143 
128 
136 
141 
93 


101 
78 


106 
89 
94 
79 
85 

97 

no3 

96 
107 
93 
93 


i  84 
90 
87 
101 
90 
93 
94 
102 
80 


i  46 
40 
45 
31 
39 

33 

i  41 
39 
40 
51 
30 
41 
31 
41 
37  1  16 


Älvsborgs  län. 


Op 

u 

A 
M 
Tr 

nb 
Å 


Ld 

B 

R 

Ha 

Ö 

Hy 
Lt 


Hl 
Hu 
G 


Kn 

Be 

Hm 

Bf 

V 

Hj 


631 
745 

620 
727 
732 
692 
819 


787 
865 
941 
891 
877 


20.1 
26.4 
27.4 
41.3 
25.5 
26.6 
30.8 


29.2 
34.2 
45.5 
35.9 
40.4 


842  46.1 
912  40.0 


854  38.9 
775!  54.5 
898'  44.3 


610 
577 
725 
815 
580 
702 


31.4 
27.1 
30.5 
34.2 
23.8 
38.H 


22/7 

29/8 
28/10 
20/6 
29/8 
20/9 


"Il 
10/6 
"/l 
"Il 
"/l 
"/I 
16/8 


10/6 
"/l 
10/0 


29/9 
29/8 
»/b 
•"/8 
23/10 
2VlO 


140 
155 
100 
158 
167 
146 
159 


157 
156 
162 
155 
176 
142 
148 


129 
125 
144 


141 
139 
150 
127 
148 
146 


111 

127 
80 
124 
115 
114 
121 


125 
133 
133 
127 
135 
122 
127 


114 

120 
116 


116 
91 
106 
112 
105 
112 


56 
55 
66 
58 
54 
60 
57 


18 
9 

12 

15 
16 
18 
14 
15 
12 
15 


51 
29 

37 

34 
40 
39 
38 
35 
40 
46 


35 


!83 
7 
18 

20 
i  30 


12 


Tab.  2.   Nederbörd  år  1921. 


155 


Station 


Nederbörd 


Antal  dagar  med 


5 
3 

-t 

N  a  m  u 

iBeteckning 

Summa 

Största 
pä  24  tim. 

Qcdci 

börd 



snö 

hagel  1 

1  dimma 

äska  1 

mm 

mm 

dag 

2  0.1 

s  1 

5  5 

g  10 

§0.1 

K 

650  32.7 

117 

110 

47 

17 

28 

- 

1 

503' 

Ka 

744'  48.8 

29/8 

122 

107 

53 

22 

32 

4 

7 

506 

Olovstorp  

0 

556 

33.0 

'% 

103 

92 

42 

16 

18 

11 

20 

8 

507 

Vårgårda  

Vg 

647 

26.3 

^'s 

112 

106 

45 

Uo 

5()5 

37.2 

29/9 

41 

27 

2 

3 

1198 

Kv 

729 

45.0 

•^9/8 

101 

96 

53 

25 

23 

3 

512 

Öd 

706 

38.3 

"'/fl 

1 

OiO 

F 

619 

43.2 

"'/6 

106 

87 

42 

18 

21 

5 

— 

6 

5U 

Hulan  

Un 

817 

40.2 

'V6 

121 

109 

53 

22 

21 

2 

8 

112.  Eiiuingdals- 

älveu. 

llOO 

J 

686 

32.4 

"/s 

116 

101 

48 

22 

30 

2 

18 

Q 

Göteborgs  och  Bohus  län. 

K.  107-108. 

520 

Vf 

627 

59.1 

2«/8 

118 

89 

37 

M 

1  n 

2 

51 

4 

108.  Tänern-Göta- 

älv. 

505 

EUesbo  

E 

748 

58.0 

2«/8 

130 

112 

45 

18 

25 

6 

8 

7 

1436 

Jonsered  (Nybygget)  . 

Jo 

798 

37.8 

"/l 

153 

116 

48 

22 

42 

13 

11 

519 

G 

528 

22.7 

29/8 

140 

85 

30 

17 

24 

6 

25 

4 

K.  108-109. 

521 

Pater  Noster  .... 

P 

427 

17.4 

"/l 

107 

88 

31 

11 

12 

4 

19 

4 

522 

Säby  

Sä 

601 

23.« 

'Vi 

137 

106 

43 

15 

26 

5 

13 

6 

523 

Br 

597 

21.7 

'Vi 

122 

97 

43 

19 

20 

2 

28 

8 

524 

Måseskär  

Mf 

541 

32.3 

129 

83 

36 

10 

21 

1 

19 

1 

1081 

Simmersröd  .... 

Si 

757 

31.4 

^»/lO 

158 

120 

50 

20 

30 

9 

23 

9 

K.  109-110. 

1185 

Kristineberg  .... 

K 

806 

38.3 

*/u 

154 

112 

53 

28 

32 

9 

62 

12 

Station 


Namn 


Nederbörd 


Största 
pä  21  tim. 


mm  m  m  d ag 


Antal  dagar  med 


nederljörd 


bd9 


O.ll  >1  I  2-5':>10'>O.I 


1136 
528 
530 
531 

1376 
533 


1178 
534 


565 


K.  110-111. 

Heden  

Hållö  

Väderöbod  .... 

Svandal  

Gissleröd  .... 
Ursholmen  .... 

111.  Ströinsån. 

Hävelund  .... 
Strömstad  .... 

112.  Kniiini^dalS' 
iilven. 

Äspelundcn  .... 


He 

IIÖ 

V 

SI 

Gd 

U 


741  2H.f, 
417  32.3 
465  35.0 
5:')3  67.» 
549 


495 


II  f  743 
S  524 


Es 


606 


20.5 


26.4 
19.4 


31.4 


»/12I 


29/8 
2'/l( 
«•/.! 


131'  106' 

101  79 


"/1 2 


92 
111 
136 
124 


71 
88 

87: 


83  40 


145  107!  58 
132    97  44 


«/u|  104]  86 


47 


20 
9 
13 


15 


24 
12 


20 


27 
19 
16 
28 
31 
23 


30 
26 


22 


Gottlands  län. 


117.  Golthemsån. 

541 

B 

476 

32.,! 

2'/6 

106 

se 

28 

9 

35 

2 

7 

.'•i39 

Ro  ma  

R 

379 

27.5 

2»/lO 

98 

77 

27 

6 

24 

1 

8 

2 

1420 

Källungc  

Kg 

378 

23.8 

23  K, 

128 

89 

26 

4 

38 

2 

9 

1 

118.   Sn  oderån. 

1104 

Hs 

400 

25.2 

22/,0 

114 

85 

27 

9 

32 

2 

17 

9 

G.  Övriga  Gottlaiid. 

535 

Gottska  Sandön  .  .  . 

G 

424 

37.5 

'Vio 

112 

80 

28 

9 

38 

2 

19 

3 

536 

Fårö  

F 

328 

29.7 

='/T 

130 

73 

19 

6 

38 

17 

7i 

540 

Östergarn  

Ö 

309 

17.6 

2^10 

121 

74 

21 

3 

44 

1 

41 

7 

544 

Hoburg  

Hf 

292 

19.0 

'»/4 

121 

70 

15 

6 

33 

2 

41 

7 

542 

St.  Karlsö  

K 

240 

24.0 

23  .0 

99 

59 

11 

3 

32 

44 

7 

537 

Visby  

V 

376 

24.0 

23/10 

122 

79 

23 

8 

37 

"ö 

19 

4 

1155 

Tings  tade  

T 

337 

29.U 

23/10 

93 

20 

1 

6 

11 

Tab.  3.   Snötäckets  början,  slut  och  varaktighet  i  medeltal  för  Sveriges  län,  vintern  1920—1921. 


1 

S 

nöt 

ä  c  k  e 

t 

S 

nöt 

ä  c  k  e 

t 

Län 

Län 

Började 

Slutade 

Varade 

Började 

Slutade 

Vara''.c 

1920 

1921 

dagar 

1920 

1921 

dagar 

28 

okt. 

3 

maj 

174 

Östergötland 

22 

nov. 

4 

april 

77 

6 

nov. 

3 

> 

169 

12 

4 

> 

52 

15 

t 

3 

•i 

144 

19 

> 

27 

mars 

13 

dec. 

21 

april 

124 

Göteborgs  o. 

Bohus   

29 

y 

8 

> 

32 

24 

nov. 

6 

> 

103 

12 

dec. 

11 

40 

4 

20 

125 

Jönköping 

19 

nov. 

28 

> 

64 

17 

> 

9 

> 

97 

Kronoberg 

2 

dcc. 

4 

april 

67 

10 

12 

> 

92 

30 

nov. 

30 

mars 

54 

12 

> 

10 

> 

97 

Kristianstad 

11 

dec. 

8 

> 

37 

24 

1 

> 

102 

7 

> 

12 

» 

25 

10 

dcc. 

8 

mars 

63 

10 

> 

21 

> 

42 

Södermanland  

12 

> 

n 

april 

64 

23 

nov. 

21 

> 

43 

lf>7 


Nederbördsstationer  1921. 

I  =  Meteorologiskt  observatoriam.    II  =  andra  klass  station,    v  —  station,  som  uppniiitiir  snöns  vattenvärde  genom  mätning  av  Bmältvattnct.    «;  —  station, 

som  uppmäter  snöns  vattcnviirdc  genom  vägning. 

Följande  beteckningar  användas  för  att  beskriva  stationens  instrumentutredning,  när  denna  omfattar  mor,  än  som  erfordras  för  stationens  klass: 

b    kvicksilverbarometer.  M  maximumtcrmometer.  .Självskrivande  instrument  för: 

g   jordtermometer.  t     kvicksilvertermometer.  <>.  vindiiastighet  (anemometcr;.      i// fuktighet  (hygrograf). 

(/o  marktermometer.  t'  >  ,  fuktad.  fS  lufttryck  (barograf).  S  solskenstid  (heliograf). 

m   minimumtermometer.  V  vindmätare.  ^  temperatur  (tcrmograf).  n  nederbörd  (om brografj. 


N:r 

Namn 

Uuvudflodomräde 

Biflodsomrädc 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat. 

N. 

Long.  E. 

om  Grecnw. 

Höjd 
över 
havet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

Norrbottens  län. 

1385 

Björkliden  

1.  Torncälv 

Låktajokk 

68  23' 

0" 

18° 

41' 

0" 

419 

1919— 

7 

Stationsmäst.  E.  R.  Wikraan,  Björkliden 

1384 

Kopparåscn  .... 

> 

Pahtajokk 

68'  24' 

20" 

18° 

30' 

30" 

446 

1919  

y 

Stationsförest.  H.  Hammarbäck,  Kojjparäsen 

1 

Riksgränsen  II  .  .  . 

— 

68"  24' 

50" 

18° 

7' 

20" 

522 

1904— 

8 

Stationsinsp.  C.  Sundgren,  Riksgränsen 

1390 

Stordalen  

> 

Torneträsk 

68"  20' 

20" 

19° 

5' 

30" 

350 

1919— 

7 

Stationsmästarc  F.  F.  Falkner,  Stordalen 

1194 

Abisko  I  y  O  ... 

> 

68°  20' 

30" 

18° 

49' 

3" 

388 

1913— 

1 

Observatör  B.  Hedemo,  Abisko 

597 

Bergfors  

Nakerijoki 

68°  9' 

0" 

19° 

47' 

30" 

485 

1911  

4 

Stationsmästare  G.  Bergström,  Bergfors 

3 

Kiruna  II  v    !f  ip  re  ti 

> 

— 

67°  50' 

40" 

20° 

13' 

50" 

505 

1898  

8 

Ingenjör  H.  Wellner,  Kiruna 

4 

Jukkasjärvi  v    .  .  . 

> 

— 

67°  50' 

50" 

20° 

37' 

0" 

330 

1908— 

Folkskoll.  E.  A.  Henriksson,  Jukkasjärvi 

5 

Svappavara  .... 

> 

Luongasjoki 

67°  38' 

40" 

21° 

4' 

0" 

335 

1900  

7 

Handlande  C.  Jatko,  Svappavara 

624 

Junosuando  ^  v  .  .  . 

— 

67°  25' 

20" 

22° 

32' 

20" 

220 

1911  

6 

Folkskoll.  J.  W.  Ståhl,  Junosuando 

598 

Lanuavara     m  .  .  . 

> 

Lainioälv 

68°  2' 

50" 

21° 

59' 

10" 

360 

19[1  

5 

Landstingsman  A.  Lundberg,  Lannavara 

6 

Karesuando  II  d   .  . 

> 

Maonioälv 

68°  26' 

30" 

22° 

29' 

20" 

333 

1878  

[1 

Skollärare  J.  W.  Lidström,  Karesuando 

1234 

Kaunisvara  

Kannisjoki 

67°  21' 

50" 

23° 

20' 

30" 

200 

1915— 

5 

Folkskoll.  L.  Vanhaineu,  Pajala 

1235 

Apna  

> 

Pentisjoki 

66°  51' 

30" 

23° 

30' 

0" 

210 

1915  

5 

Fröken  A.  Uusitalo,  Jarkois 

7 

Matarengi  t  Mm  .  . 

> 

— 

66°  23' 

20" 

23° 

40' 

10" 

58 

1901  

12 

Tornedalens  lantmannaskola,  Övertorneå 

8 

Haparanda  II  /?  .  .  . 

> 

— 

65°  50' 

0" 

24° 

9' 

0" 

9 

18(30  

1 

Telegrafkom.  H.  Reine,  Haparanda 

1236 

Lappträsk  

3.  Sangisän 

— 

66°  2' 

10" 

23° 

31' 

0" 

52 

1915  

5 

Fru  S.  Wiklund,  Lappträsk 

1392 

Kalixfors  

4.  Kalixälv 

— 

67°  44' 

10" 

20° 

13' 

30" 

463 

1919— 

8 

Bauvaktsförman  N.  A.  Wikström,  Kalixfors 

1237 

Soutojärvi  ^    .  .  .  . 

> 

— 

67°  24' 

50" 

21° 

8' 

10" 

410 

1915— 

7 

Fru  M.  AVilén,  Moskojärvi 

1238 

Saittajärvi  

> 

Tärendöälv 

67°  18' 

0" 

22° 

16' 

0" 

220 

1917— 

4 

Hemmansägare  T.  A.  Rova,  Tärendö 

1239 

Kompelusvara    .  .  . 

> 

Narkån 

67°  4' 

0" 

22° 

16' 

0" 

300 

1915  

5 

»           R.  Waara  > 

11 

Gällivare  II  v  ^  .  . 

> 

Angesän 

67°  7' 

40" 

20 

40' 

10" 

365 

1888— 

11 

Telegrafkom.  A.  Olsson,  Gällivare 

1240 

Muorjevara  

> 

Linaälv 

67°  11' 

20" 

20° 

59' 

0" 

440 

1915  

5 

Fru  A.  K.  Dynesins,  Gällivare 

1110 

Skröven  v  

> 

Tvärån 

66°  45' 

20" 

21° 

54' 

20" 

105 

1911  

4 

Poststationsförest.  J.  P.  Persson,  Skröven 

1241 

Storkölen  

> 

Bönälven 

66°  16' 

50" 

22° 

250 

1915— 

4 

Arbetare  N.  Jönsson,  Gyljen 

546 

Morjärv  v  

> 

— 

66°  3' 

0" 

22° 

43' 

20" 

40 

1909— 

g 

Fru  J.  Olsson,  Morjärv 

1466 

Ftetholmen  

— 

66°  2' 

40" 

22° 

42' 

30" 

27 

Maskinist  E.  Sundberg,  Morjärv 

1310 

Högsön  t  Mm  .  .  . 

G.  Vitän 

— 

65"  51' 

10" 

22° 

27' 

20" 

8 

1918- 

9 

Ågr.  stud.  H.  Johansson,  Vitå 

1472 

Berglnnda  

7.  Råncä, 

— 

66°  1' 

0" 

14° 

0' 

30" 

21 

Herr  John  Melin,  Niemisel 

1440 

Snor  va  II  fS          .  . 

9.  Luleälv 

Stora  Lnleälv 

67°  31' 

45" 

18° 

13' 

30" 

415 

1920— 

9 

Radiotelegrafi  st  H.  Johansson,  Suorva,  Porjus 

12 

Janrekaska*  .... 

67°  17' 

50" 

19° 

1' 

10" 

375 

1909— 

1 

Hemmansägare  C.  J.  Modin,  > 

14 

Porjus  v  t  Mm  .  .  . 

66°  57' 

20" 

19' 

50' 

30" 

375 

1909— 

1 

Kraftverket,  » 

15 

Ligga  

66°  46' 

20" 

19° 

57' 

50" 

240 

1909- 

1 

Hemmansägare  S.  Pettersson,  Jokkmokk 

17 

Högträsk  

66°  40' 

10" 

20' 

34' 

10" 

300 

1909— 

1 

>           P.  0.  Bergdahl,  Kuouka 

1189 

Njuonjesbcrgct   .  .  . 

Lilla  Luleälv 

66°  58' 

10" 

17° 

26' 

30" 

1050 

1910— 

1 

Naturaliesaml.  L.  Holmbom,  Kvikkjokk 

19 

Njuonjes  

> 

66°  56' 

50" 

17° 

28' 

40" 

380 

1908— 

9 

Fröken  A.  Holmbom,  > 

30 

Kvikkjokk  11  v 

> 

66°  56' 

50" 

17° 

44' 

30" 

330 

1886- 

1 

Poststationsförest.  N.  A.  Asplund,  > 

21 

Tjåmotis  0  

> 

66°  54' 

50" 

18° 

31' 

40" 

310 

1908- 

9 

Kronojäg.  0.  Huhtasaari,  Tjåmotis 

22 

Randijaur  v   .  .  .  . 

66°  45' 

40" 

19' 

17' 

30" 

285 

1909- 

4 

>        E.  J.  Pettersson,  Randijaur 

23 

Naatijaur  

Nautasädno 

66°  53' 

0" 

19' 

14' 

50" 

355 

1908— 

9 

Fru  A.  Nordlund  > 

24 

Peuraure  

Pärl  älven 

66°  48' 

10" 

17° 

52' 

40" 

445 

1909- 

1 

Hemmansägare  A.  Ahrman,  Kvikkjokk 

547 

Luvos  

» 

66°  38' 

30" 

18° 

51' 

30" 

420 

1909— 

6 

>            J.  A.  Bergqvist.  Luvos 

25 

Nausta   

> 

66°  21' 

30" 

19° 

17' 

40" 

470 

1908— 

9 

>            P.  H.  Pålsson.  Jokkmokk 

158 
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N:r 

Namn 

Huvudflodområde 

Biflodsområde 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat.  N. 

Long.  E. 
om  Greenw. 

Höjd 
över 
lavet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

1377 

■ 

Tårrajaur  

9.  Lulcälv 

Äppojokk 

66'  25'  20" 

19'  42'  20" 

365 

1917—11 

Fra  S.  Ullenius,  Jokkmokk 

27 

Jokkmokk  II  c  .   .  . 

Lilla  Luleälv 

66'  35'  40" 

19"  50'  30" 

255 

1861-  1 

Kyrkoherde  D.  Ahlfort  » 

28 

Juggijaur  

> 

66'  39'  0" 

20'   2'  20" 

306 

1908—10 

Hemmansägare  0.  W.  Lnndholm  > 

29 

Kostats  

> 

66'  29'  0" 

20'  17'  50" 

255 

1909—  1 

Gästgivare  H.  P.  Aström,  VuoUerim 

30 

VnoUerim  *    .  .  .  . 

Lilla  Luleälv 

66'  25'  30" 

20'  37'  30" 

105 

1809-  1 

Fjärdingsman  J.  Kjcllgren,  Vnollerim 

31 

Paottaure  v    .  .  .  . 

Bodträskån 

66'  11'  0" 

20'  15'  50" 

310 

1908—  9 

Faktor  K.  Lundström,  Puottaure 

32 

Bodträskån '  .  .  .  . 

» 

66'   T  40" 

20°  48'  0" 

70 

1908—  9 

Kronotorpare  J.  F.  J.  Strömberg,  Härads 

34 

Murjek  v  

S 

Flarkån 

66'  28'  40" 

20'  54'  0" 

250 

1900—  1 

Seminarielärare  J.  G.  Ullenius,  Murjek 

35 

Näsberg  

66'  22'  0" 

21°   0'  50" 

186 

1900-  1 

Fru  Elvira  Braf,  Näsberg 

3G 

Övre  Svartlä  .... 

> 



66'  0'  10" 

21°   9'  40" 

25 

1909—  1 

Hemmansägare  G.  Nilsson,  Övre  Svartlå 

37 

Degerbäcken  .... 

» 

— 

65'  50'  30" 

21'  24'  40" 

20 

1909—  1 

Banvakt  K.  T.  Söderström.  Hednoret 

38 

Sandträsk  

Bodån 

66'   7'  30" 

21'  20'  10" 

175 

1909-  1 

Banmästare  F.  G.  Andersson,  Sandträsk 

1312 

Holsvattnet  

» 

65'  58'  10" 

21°  33'  40" 

37 

1917-11 

Maskinist  E.  Bcrgquist,  Ljuså 

39 

Boden   

65'  49'  30" 

21'  41'  50" 

12 

1900—  1 

Vaktmästare  0.  Alm,  Boden 

1439 

Öjebyn  t  g  

K.  12—13 



65'  20'  30" 

21°  25'  30" 

10 

1920-  8 

Agronom  Felix  Nssman,  Öjebyn 

42 

Piteå  II  

> 



65'  19'  0" 

21°  29'  10" 

9 

1860-  1 

Telegrafkom.  Axel  Pettersson,  Piteå 

1199 

Stenudden  *    .  .  .  . 

13.  Piteälv 



66'  32'  0" 

17"  40'  50" 

455 

1913—  7 

Brevbärare  N.  A.  Persson,  Långudden 

1112 

Norra  Bergnäs   .  .  . 

> 



66'  23'  10" 

18'  14'  30" 

440 

1911—  5 

Poststat.  förest.  Anna  K.  Granberg,  Norra  Bergnäs 

1285 

Jäkaa   



66'  3'  10" 

19°  C  50" 

395 

1916—  5 

Kronotorpare  A.  Lindberg,  Muoskosel 

43 

Rödkallen  »  

K.  13—14 



65'  19'  0" 

22°  21'  20" 

5 

1881-11 

Fyrmästare  K.  L.  Öqvist,  Luleå 

41 

Fagerheden  *  .  .  .  . 

15.  Rokån 

_ 

65°  20'  10" 

20°  54'  10" 

220 

1905—10 

Kronojägare  Ludvig  Englund,  Roknäs 

548 

Stormyrbcdcu  t  .  .  . 

17.  Abyälv 



65'  47'  10" 

19°  23'  50" 

445 

1910—  1 

Skiftesgodeman  A.  Johansson,  Auktsjaur 

549 

Allejaur  

18.  Byskeälv 

_ 

65'  53'  10" 

18°  22'  20" 

480 

1910-  1 

Arrendator  J.  E.  Lindfors,  Arjeplog 

1230 

Haraliden  

> 

Myrhcdcnsän 

65°  26'  30" 

20°   6'  20" 

450 

1914—11 

Hemmansägare  C.  Johansson,  Långträsk 

1311 

Merkenes  v  t  ■  .  ■  • 

20.  Skellefteälv 

T  i  aktajokk 

66'  39'  40" 

16°   7'  10" 

600 

1917—  1 

Åbon  P.  L.  Winnberg,  Jäckvik 

45 

Jäckvik  v  

> 

Hornavan 

OQ/  -iCt" 

bo   Zo  lU 

ib  Do  OU 

lUUo —  O 

ijniCKare  v  .  ijuuuuiciiii.  » 

1283 

Vuonatjviken  t  M  m  . 

7' 

Rebnisjokk 

66'  29'  10" 

17°  15'  40" 

510 

1916—  6 

Nämndeman  A.  Johansson  > 

'  1287 

Hedberg  

5 

— 

65'  25'  40" 

18°  49'  10" 

440 

1916—  1 

Skollärare  L.  Rehnberg,  Arvidsjaur 

551 

Glommert;äsk     .  .  . 

Pelikån 

65'  15'  40" 

19°  38'  50" 

375 

1887-11 

Fotograf  P.  A.  Lundberg,  Glomnierträsk 

1279 

Adolfström  

28.  Umcälv 

Laisälven 

66°  16'  30" 

16'  40'  40" 

465 

1916—  1 

Hemmansägare  F.  Lundmark,  Batsjaur 

Västerbottens  län. 

550 

Myrlieden  Mm  .  .  . 

1      18.  Byskeälv 

Myrhedeusän 

65'  18'  0" 

20'  13'  10" 

252 

1910-  1 

Banvaktsförman  A.  E.  Andersson,  Myrhcdcn 

1452 

Byske  w   

> 

Byskeälv 

64°  57'  20" 

15°  11'  30" 

5 

1921—  4 

Kronojägare  G.  J.  Enström,  Byske 

1231 

Dalliden  t  

19.  Kägeälv 



65°   V  50" 

20°  19'  30" 

330 

1914—11 

Hemmansägare  J.  Lundmark,  Österjörn 

1263 

Johannisberg  tMm. 

20.  Skellefteälv 

Malän 

65°  21'  50" 

18'  12'  10" 

400 

1915-10 

Handlande  C.  A.  From,  Gargnäs 

46 

Malä  

> 

> 

65°  11'  10" 

18'  44'  20" 

320 

1885—  8 

Kyrkoherde  A.  Björzén,  Malåträsk 

1264 

Grönliden  

Karsbäcken 

64'  43'  50" 

20'  11'  40" 

300 

1915—10 

Lantbrukare  K.  Andersson,  Röjnoret 

48 

Bjuröklubb  bt  V  .  ■ 

K.  21—22 



64°  28'  50" 

21°  34'  50" 

37 

1879-12 

Fyrmästare  0.  F.  Sjöstedt,  Lövånger 

49 

Lövänger  t  m  v  .  .  . 

22.  Mångbyån 



64'  22'  10" 

21°  19'  10" 

21 

1884—  9 

Komminister  A.  J.  Boija,  » 

50 

Bygdeå   

25.  Dalkarlsån 

Bygdeån 

64'   3'  40" 

20'  52'  30" 

18 

1884—10 

Folkskoleinspekt.  P.  0.  Lundkvist,  Bygdeå 

51 

Stora  Fjäderägg    .  . 

K.  25—26 



63'  48'  30" 

21°   0'  25" 

20 

1881-10 

Fyrmästare  H.  Bäckström,  Holmön 

Tärnaby  t  Mmiv  .  . 

28.  Umeälv 



65°  42'  40" 

15°  18'  20" 

448 

1885—12 

Kyrkoherde  J.  Nteselius,  Tärnaby 

572 

Boksjön  

> 

Kirjesån 

65°  40'  40" 

15'  48'  20" 

480 

1910—  8 

Hemmansäg.  P.  A.  Karlsson,  > 

UOi 

Vallträ.sk  tMm   .  . 

» 

_ 

65'  8'  0" 

16°  48'  30" 

570 

1920-  2 

Kolonist  E.  J.  Sundin,  Långsjöby 

bi 

!  Stensele  II  v  /?  .  .  . 

65'   3'  50" 

17°   9'  50" 

328 

1860-  5 

Fröken  H.  Mörtseli,  Stensele 

bli 

Abborrberg  

> 

Juktån 

65'  28'  40" 

16°  36'  10" 

550 

1910—  7 

Hemmansägare  A.  0.  Jonsson,  Slnssfors 

bit 

)  Juktfors  

» 

65°  15'  40" 

17°  29'  10" 

430 

1910—  6 

Fru  E.  Mattson,  Blattnicksele 

139^ 

;  Sadiliden  

» 

65°  10'  0" 

17'  48'  30" 

400 

1919—  7 

Hemmansägare  0.  Lidberg,  Sapetsele 

57( 

5  Ulvoberg  fm.... 

64'  46'  20" 

17'  12'  40" 

520 

1910-  8 

>            J.  V.  Kristoffersson,  Bäsksjö 

57' 

l\  Norrby  

» 

64°  55'  20" 

18'  14'  40" 

360 

1910—  6 

Handlande  J.  A.  Johansson,  Blåvikstrand 

57i 

i\  Bäverträsk  

> 

64'  37'  10" 

18'  20'  20" 

385 

1910-  5 

Hemmansägare  J.  A.  Robertsson,  Lycksele 

55i 

2  Tj  ulträsk   

> 

Vindelälven 

65'  58"  0" 

15'  56'  20" 

570 

1910-  2 

Smed  N.  Johansson,  Ammarnäs 
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N:r 


579! 

580 
54 
1395 
1393 
1396 

581 
1437 

425 
55 
56] 
57 
58 
1265 
1281 
1137 
1202 
63 
582 
661 
1201 
1206 
1203 


1219 
1267 
66 
1215 
1266 
ll208 
1454 
606 
1186 
75 
609 
610 
1434 
611 
613 
1304 
76 
1397 
1431 
1 1299' 

I  lin! 

614| 
616 
617 
1469 
C18 
78 


Namn 


Sjölidca  .  . 
Nordanås  .  . 
Sorsele  "  .  . 
Bergvattnet 
Bjurfors  .  . 
Bjoräkcr  . 
Talliden  . 


Hälluäs  skogs- 
skola    t  M  m 

Knlbäcksliden 

Brattby     tm  .  . 

Umeå  II  ...  . 

Holraögadd  b  t  V 

Örträsk  "  f  M  m 

Kroksjö    .  . 

Siksjö  .  .  . 

Klimpfjäll  . 

Blaikliden 

Maksjöstrand 

Silverberg  . 

Åsele  t    .  ■ 

Häggås    .  . 

Åvasjö  .  .  . 

Granåsen  .  . 


Leipikvattnet  . 
Jormvattnet 
Gäddede  II  . 
Munsvattnet  t 
Fiskåvattnet  . 
Älghallen    .  . 
Lövberga  .  .  . 
Edcvik  .... 
Kolåsen    .  .  . 
Storlien  II  r 
Skalstugan  .  . 
Dnved  t  m  .  . 
Kvarnån  .  .  . 
Vålådalen    .  . 
Tossäaen  .   .  . 
Verkön  Mm 
Östersund  II /J 
Östersund    .  . 
Törsta  M  mg  . 
Svarthön  .  .  . 
Gnnnarsvattnot 
Vägskälet  . 
Raftsjöhöjden  . 
Boggsjö    .  .  . 
Gissclås  tfMmw 
Fagerdal .  .  . 
Biapgärden  v  tm 


H  uvud  ilodoni  rauo 

Biflodsområde 

<i^r    1  .UTI    /Wft . 

A\    J  .»ill  UXU 

ningen 

Lat.  N. 

Luug.  E. 
om  Greenw. 

Höjd 
över 
lavct 
m 

lakttagel- 
Bcrnu 
började 

Observatör  eller  ägare 

2iS.  Umcälv 

Viiidclälven 

65'  53'  50" 

j 

17°   6'  30" 

490 

1910- 

7 

Hemmansägare  .1.  A.  Långl»crg,  Örnä^iuld';;] 

65°  38'  0" 

17"  43'  30" 

480 

1910- 

6 

>           T.  Forsman,  Sorsele 

65°  32'  20" 

19°  31'  20" 

345 

18^5— 

8 

Olof  Renman,                         >  | 

• 

Bjnrbäcken 

65°   1'  0" 

18°  14'  50" 

320 

1919- 

7 

1 

Herr  V.  H.  Persson,  Vindelgran.scle  i 

64°  54'  50" 

lö    ii  OU 

1919— 

7 

Arrendator  J,  Andersson,  Ruskträsk  ' 

Viiidel.älvcn 

64°  55'  0" 

lo  oo  »y) 

1919- 

7 

Hemmansägare  K.  Andersson,  \  ormsele 

64  46  40 

19   ii  aU 

'47') 
o  ii 

1910- 

7 

iiem  matisdgare  i.  >».  i  crssoii,  iiursj"; 

> 

64°  20'  30" 

19  30'  30" 

175 

1920- 

8 

Jägmästare  A.  Klg8tra:id,  Hälluäs 

64°  12'  0" 

19°  34'  10" 

200 

1910- 

8 

Herr  A.  Nilsson,  Vindeln 

63°  54'  0" 

19°  54'  10" 

105 

1903— 

11 

Lanlijriik-sliolau,  Spöland 

63°  49'  40" 

20°  17'  0" 

17 

1860  - 

1 

Telegrafstationen.  Umeå 

K.  '^8—29 

63°  35'  40" 

20°  45'  20" 

5 

1879- 

12 

Fyrniästare  C.  (i.  Ilutkvist,  Holmön 

30.  Öreälv 

64°   8'  0" 

18^  59'  10" 

220 

1920— 

1 

Fru  Sanna  Norell,  Örträsk 

> 

Norrän 

64°  30'  10" 

18°   0'  0" 

520 

1915- 

10 

Hemmansägare  K.  A.  Karlsson,  Brätten 

34.  Gideälv 

Siksjöån 

64°  20'  50" 

17°  47'  10" 

440 

1916— 

3 

>            J.  A.  Nilsson,  Älgsjöis 

38.  ÄDgermanälven 

Saxån 

65°   3'  40" 

14°  46'  50" 

600 

1911- 

7 

>           J.  Pt-rsson,  Marsfjäll 

■» 

Marsån 

65°   2'  40" 

15°  43'  20" 

540 

1913— 

6 

>           J.  L.  Annndsson,  Stalon 

j 

_ 

64°  40'  40" 

16°  30'  10" 

350 

1908- 

7 

>            P.  0.  Sjödin,  Malgovik 

Vojmån 

65°  30'  50" 

16'   5'  50" 

550 

1910- 

8 

>            K.  Aleniuä,  Umnäs  i 

17°  21'  30" 

305 

1884- 

7 

Direktör  D.  Mattson,  A  sele 

Stamsjöåu 

64°  23'  50" 

16°  35'  30" 

470 

1913- 

5 

E.  Mikaclssnn,  Granberget 

Fjällsjöälven 

64°  50'  0" 

15°   5'  10" 

550 

1913- 

8 

Hemmansägare  A.  Persson,  Arksjö 

Bergvattensån 

64°   1'  0" 

16°  48'  30" 

400 

1913— 

6 

>           0.  Strömkvist,  Lavsjön 

Ltlands  län. 

38.  Augermanälven 

Faxälvcn 

64°  55'  50" 

14-   9'  50" 

475 

1914- 

1 

Arrendator  0.  Olofsson,  Jormvattnet 

> 

64°  42'  40" 

14°   3'  30" 

360 

1915- 

10 

Handlande  E.  Jonsson,  > 

> 

64°  30'  20" 

14°   6'  40" 

306 

1905- 

12 

Gästgivare  Jonas  Wassdahl,  Gäddede 

64°  16'  10" 

14'  28'  0" 

520 

1913- 

11 

Arrendator  Erland  Olsson,  Fågelberget 

> 

64°  26'  20" 

14°  43'  20" 

375 

1915- 

10 

Fru  L.  D.  Olsson,  > 

1 

63°  55'  30" 

15°  10'  40" 

475 

1913- 

9 

Lantbrukare  J.  Mårtensson,  Hedningsrtokölen 

j  '  » 

63°  58'  0" 

15°  49'  30" 

267 

1921- 

-  8 

Skogvaktare  E.  H.  Johansson,  Lövberga 

40.  Indalsälven 

63°  58'  50" 

12°  51'  50" 

425 

1911- 

2 

Arrendator  A.  Andersson,  Kallsedet 

> 

G3°  45'  10" 

12°  57'  30" 

425 

1912- 

-  6 

Herr  S.  Andersson  och  S.  AVilhcImson,  Kallsedet 

> 

Areälvcn 

63°  19'  0" 

12'   6'  20" 

593 

1878- 

■  2 

Kontorsbitr.  S.  Lundin,  Storlien 

G3°  34'  30" 

12°  17'  10" 

585 

1910- 

■11 

Gränsstationsförest.  L.  Larsson,  Skalstugan 

t 

63°  23'  40" 

12°  55'  50" 

385 

1880- 

-11 

Fru  L.  Olausson,  Dnved 

» 

63°  22'  50" 

12°  52'  30" 

580 

1920- 

-  7 

Maskinist  E.  Jakobsson,  > 

> 

Sällsjöån 

63°  8'  50" 

12°  58'  0" 

596 

1910- 

-11 

Arrendator  P.  0.  MöTcr,  Undersåker 

Storsjön 

62°  43'  0" 

14°  26'  40" 

350 

1910- 

-12 

Hemmansägare  C.  W.  Wag.  lin,  Brånan 

63°  10'  0" 

14°  18'  50" 

310 

1916- 

-  9 

Överstelöjtnant  S.  Bohm,  Norderön 

63°  10'  50" 

14°  38'  30" 

323 

1862- 

-  4 

Telcgrafassistent  E.  A.  Gustrin,  Östersund 

1919- 

-  1 

Folkskoll.  G.  Bvström,  Östersund 

63°  15'  0" 

14°  33'  30" 

392 

1920- 

5 

Agronom  J.  E.  Siden,  Täng 

1 

Långan 

63°  39'  10" 

14°  33'  30" 

460 

1916- 

-10 

1  Arrendator  J.  Söder,  Rönnöfors 

1 1  ärkan 

64°   7'  10" 

14°   8'  10" 

395 

1911- 

-  6 

>         C.  M.  Mj-hr,  Hotagen 

63°  45'  40" 

14°  26'  10" 

465 

1910- 

-11 

Torpare  N.  Hallstén,  Skärvångcn 

» 

63°  36'  30" 

15°   0'  20" 

435 

1910- 

-11 

Hemmansägare  0.  Olsson,  Munkflohögen 

Sänån 

63°  4'  50" 

15°  24'  0" 

375 

1910- 

-11 

Egendomsägare  J.  Larsson,  Rissna 

0  * 

Ammerån 

63°  42'  0" 

15°  22'  10" 

320 

1921- 

-  9 

Snickare  Axel  Andersson,  Gisselås. 

63°  39'  50" 

15  23'  20" 

327 

1910- 

-10 

Handelsförest.  N.  Jonsson,  Gisselås 

i  63°    1'  40" 

16°  37'  30" 

165 

1904- 

-12 

i  Jägmästare  Gustaf  Rehlin,  Bispgårdeu 

160 
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N:r 

Namn 

Huvudflodområde 

Biilodsområde 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat. 

N. 

Long.  E. 
om  Greenw. 

Höjd 
över 
liavet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

1118 

Ljnngdalen  r  .  .  .  . 

42.  Ljungan 

— 

62°  51' 

20" 

12°  48' 

10" 

615 

1911—  5 

Skräddare  A.  Halfvarsson,  Ljungdalen 

1227 

Nedgården  

Rövraåu 

62"  57' 

10" 

13°  19' 

40" 

600 

1914—  9 

Arrendator  J.  Pålsson  > 

1341 

Klövsjö  

> 

— 

62°  32' 

50" 

14°  11' 

30" 

506 

1918—11 

Poststationsförest.  Z.  Sahlvtn,  Klövsjö 

1438 

Rätansbyn      .   .   .  . 

> 

- 

62°  28' 

45" 

14°  33' 

30" 

363 

1920-  5 

Fru  Märta  Malmqvist,  Rätansbyn 

1226 

Norra  liöle 

» 

Gimån 

62°  54' 

30" 

14'  51' 

10" 

380 

1914—10 

Hemmansägare  E.  Pettersson,  Bodsjö 

1232 

Sösjö  

> 

> 

62°  45' 

50" 

15°  30' 

20" 

450 

1914—  9 

Lantbrukare  E.  Löwenadler,  Bräcke 

1474 

> 

Ansjöän 

62'  58' 

40" 

16'  6' 

10" 

288 

1921-11 

Fiskmästare  Carl  Wanner,  Kälarne 

36 

Ljangå  t  m   

> 

Gimån 

62°  45' 

20" 

16°  18' 

30" 

220 

1S80—  7 

Rättare  J.  E.  Isaksson,  Ljnngå 

95 

Ljusnedal  ir  t  M  m  . 

48.  Ljusnan 

— 

(52°  32' 

10" 

12°  36' 

50" 

585 

1908-  7 

Kronojägare  A.  J.  Grönqvist,  Funäsdalen 

1212 

Batkvallcn  

> 

TeväD 

62'  33' 

50" 

12°  48' 

50" 

810 

1913—  9 

Kronoarrendator  L.  Näsvall  > 

1211 

Myskelåsen  

Tänniin 

62°  19' 

30" 

12'  38' 

50" 

770 

1913—  9 

Kronoarrend.  S.  Gudmundsson,  Tannäs 

1148 

Linsäll  v 

02'  10' 

10" 

13°  54' 

30" 

404. 

Ulw  Al 

Folkskoll.  F.  Lövgren,  Linsäll 

1220 

Storhärjeåvallen     .  . 

48.  Ljusnan 

Härjeän 

61°  51' 

30" 

13°  211' 

20" 

500 

1914-  1 

Lantbrukare  M.  Jonasson,  Lillhärdal 

> 

bl  40 

yl  A" 
40 

14°  9' 

50" 

440 

1913—  9 

>          A.  T.  Ekendal,  > 

96 

Sveg  II  

62°  2' 

30" 

14'  25' 

20" 

355 

1875—  7 

TTontoriRf  E    N^Atflipro*  Svpo* 

1209 

Storfjäten  

53.  Dalälven 

Fjätälvtn 

62°  15' 

20" 

12°  40' 

50" 

700 

1913—  9 

TTprp  E    ^    OlAfcann  SiirnnlipHpTi 

Västernorrlands  län. 

1114 

Högbränna   

34.  Gideälv 

— 

63°  44' 

10" 

18°  37' 

40" 

211 

1911—  6 

Hemmansägare  E.  A.  Lundberg,  Djnptjärn 

602 

Kasa  t  Mm   ...  . 

K.  34—35 

63°  19' 

30" 

19°  4' 

20" 

30 

1910-  7 

Lantbrukare  R.  Eriksson,  Husnm 

61 

Mo  v  

36.  Moälvcn 

63'  22' 

50" 

18'  27' 

20" 

32 

1883—  1 

Skollärare  P.  Nordström,  Moälven 

1468 

Mo  brak  

> 

63°  24' 

40" 

18°  28' 

0" 

6 

1921—  8 

Handelsagent  A.  Bergström,  » 

1179 

Hampnäs  -'  »i  ... 

> 

63°  18' 

0" 

18°  35' 

30" 

5 

1912—  4 

Fil.  dr.  P.  Stolpe,  Själevad 

62 

Skag  

K.  36—37 

63°  11' 

50" 

19°  3' 

0" 

10 

1881-  9 

Fyrmästare  K.  Th.  Holmqvist,  Hnsam 

72 

Nordvik  

K.  37—38 

62°  51' 

0" 

18'  0' 

50" 

10 

1880—10 

Agronom  V.  Johansson,  Nyadal 

64 

Östra  Junselc  v  t  Mm 

38.  Angermanälven 

63°  41' 

30" 

16°  55' 

0" 

208 

1884—  1 

Folkskoll.  J.  0.  Sjölund.  Ö.  Jnnsele 

1116 

Granberget  

Fjällsjöälven 

64°  17' 

50" 

15°  54' 

50" 

480 

1911—  6 

Lantbrakare  P.  Bergström,  Kyrktåsjö 

1271 

> 

> 

63'  55' 

20" 

16°  20' 

40" 

230 

1915—11 

Flottn. förman  M.  Skoglund,  Rossön 

67 

Ramsele  v  

> 

Faxälven 

63°  32' 

20" 

16°  28' 

20" 

205 

1883-12 

Inspektor  V.  Nygren,  Ramsele 

68 

Förse  t  m  

1 

63°  9' 

10" 

17°  2' 

20" 

120 

1901—  7 

Rättare  J.  W.  Pettersson,  Österforsa 

69 

Multrä  

i 

63'  10' 

0" 

17°  23' 

20" 

60 

1882—11 

Hemmansägare  T.  Persson,  Mnlträ 

1421 

Björkå  bruk  t  g 

> 

63°  10' 

30" 

17°  36' 

0" 

30 

1920—  5 

Agronom  G.  Erikson,  Björkåbruk 

73 

Lungö  h  t  V  .  ■  .  . 

K.  38—39 

62  38' 

40" 

18'  5' 

5" 

10 

1880—  9 

Fyrmästare  E.  N.  Rodin,  Härnösand 

74 

Härnösand  II 

> 

62°  37' 

10" 

17°  56' 

40" 

15 

1860-  1 

Brandstationen,  Härnösand 

80 

Tynderö  

K.  39-40 

62'  27' 

0" 

17'  37' 

10" 

50 

1883—  9 

Folkskoll.  J.  Sidner,  Tynderö 

79 

Oxsjö  

40.  Indalsälven 

62°  46' 

40" 

16'  45' 

40" 

215 

1898—11 

Faktor  P.  A.  Berglund,  Sillre 

1268 

Lagfors  ^-  i  

> 

Ljustorpsän 

62°  39' 

40" 

17°  12' 

20" 

100 

1915—10 

Inspektor  K.  Pettersson,  Ljustorp 

81 

Sidsjö  tMm  .   .  .  . 

41.  Selångersän 

62°  21' 

40" 

17°  16' 

50" 

69 

1889—11 

Vattenledningskontoret,  Sundsvall 

83 

Viken   

42.  Ljungan 

62°  23' 

0" 

15'  10' 

10" 

264 

1880—10 

Kronojäg.  E.  Sahlin,  Kölsillre 

85 

Ange  tm  

62°  31' 

40" 

15'  39' 

0" 

169 

1880—  7 

Fröken  A.  Pettersson,  Ange 

1467 

Nordanede  

> 

Gimån 

20" 

16°  26' 

30" 

1QQ1   S 

i  \J£il    O 

87 

Östcrström     .  .  .  . 

62°  38' 

30" 

16'  42' 

40" 

210 

1881—  8 

Trädgårdsmästare  C.  A.  Brodin,  Anandsgård 

OiJ 

Iläljum  v  

> 

10 

ou 

17'  21' 

40" 

Ar\ 
4U 

1 ÖCA      1  A 

IIcTnmansägare  F.  Hcllséo,  Njnranda 

90 

Bremö  h  t  ft  ff-  ... 

K.  42—43 

10" 

17'  44' 

30" 

13 

1880   9 

Ti' vrm ä«+n rp  rj-    P    TTä o-o*    Sii tifl Qvn  11 

J.  VI  IIIaaLtllC    \J t    X  •    X i flgg )  OUllUoVtlfll 

1233 

Gäddtjärnsåsen  .  .  . 

44.  Harmängersån 

62'  17' 

20" 

16°  18' 

30" 

416 

1914   9 

A  rlipf  n  rf>  TT    A  q  pro*    Tatti^  Ti  n  nrmn  f 

Gävleborgs  län. 

1302 

Franshammar  .... 

44.  Ilarmångcrsån 

62°  6' 

20" 

16°  40' 

30" 

127 

1916—11 

Inspektor  P.  Rosén,  Franshammar 

1247 

Strömsbruk  M ni  .  . 

> 

61°  52' 

20" 

17°  19' 

20" 

10 

1915—  5 

Bokförare  Henrik  Steinroetz,  Strörasbrak 

1246 

Norrdala  

45.  Dclängersån 

61"  57' 

30" 

16°  26' 

0" 

90 

1915—  4 

Fru  K.  Johansson,  Hedvigforsbruk 

93 

Hjuråker  II  t'  ... 

> 

61°  51' 

50" 

16°  34' 

10" 

72 

1878—  1 

Organist  A.  Rönnander,  Bjuråker 

1119 

'  Föne   

48.  Ljusnan 

61°  50' 

10" 

1.5°  50' 

0" 

175 

1911-  6 

Handlande  E.  Eng,  Tallåseu 

Nederbördsstationer  1921. 


N:r 


Namn 


Havadflodområde 


1301 
1221 
1216 
99 

1338 
100 

1273 
101 
107 

1190 

1339 
105 
106 
102 
128 
564 


1342 
103 
108 
623 
109 
1142 
110 
112 
1138 
111 
1475 
113 
715 
553 
11154 
1149 
114 
1168 
|ll43 
115 
116 
1229 
jl288 
I  603 
1 1228 
724 
117 
1343 
1201 
121 
122 
1456 
562 
123 


Västernäa  

Stencgård  t    .  ■  ■  ■ 

Svédäsen  

Ovanåker  

Bergvik  

Storjnngfron  b  t  V  ■ 

Norrsundet  

Katriueberg  vm  .  . 
Hälsan  t  M  m    .  .  . 

Botjärn  m  

Gustafsberg  (Siilgsjöniis) 
Mackmyra  v  .  .  .  . 

Gävle  II  

Eggegrund  

Grönsinka  tm  .  .  . 
Gysinge  


48.  Ljusnan 


K.  48—49 
K.  49—50 
51.  Tcsteboåu 
K.  51-53 
52.  Gavlciin 


K.  52—53 
53.  Dalälven 


Kopparbergs  län. 

Ulvsjö   48.  Ljusnan 

Korsä^*   52.  Gavleån 

Storsätern  t  Mm  .  .        53.  Dalälven 

Flötningen  .... 

Särna  II  v  ^  O-  .  . 

Hållstngan  .... 

Älvdalen  v  .  .  .  . 

Östanvik  

G  råtbäck  

Mora-Noret  t  .  .  ■ 

Siljansfors  t  t'  d-  \jj 

Rättvik  tm .  .  ■  . 

Leksand  

Insjön  

Gördalen  '^^  .  .  .  . 

Storbron   

Grundforsen    .  .  . 

Tjärnvallen    .  .  . 

Nornäs   

Transtrand  vm  .  . 

Malung  v  1 1'  Mm 

Vakcrskogen   .  .  . 

Johannisholni  ^'  .  . 

Överborg  

Näraen  

Finsthögst  .... 

Rönndalen  .... 

Sågmyra  

Grycksbo       .  .  . 

Falun  II  /?  .9-  . 

Vassbo  t  m  .  .  .  . 

Rankhyttan  .... 
j  Idkerberget  Mm  . 
I  Ulvshyttan  t  ...  A  ■> 
15 — 21127.'}.    Statens  MeteorolctQUh-hijiJvogr 


Bitlodsområdc 
j  av  l:sta  ord- 
ningen 


Lat.  N. 


Höjd 
Long.  E.  över 
om  Greenw.  havet 
m 


Voxnan 


Hoän 


Färneboän 


61°  50'  30" 
61°  42'  30" 
61°  33'  50" 
61'  21'  40" 
61°  15'  50" 
61°  10'  10" 
60°  56'  20" 
61°  4'  10" 
60°  41'  20" 
G0°  46'  O" 
60°  30'  40" 
60°  38'  30" 
60°  40'  30" 
60°  43'  50" 
60°  19'  O" 
60°  17'  O" 


Härjeån 

Hoån 
Grövelåu 
Österdalälven 


Oreälven 

Österdalälven 

Ryssån 
Österdalälven 


Görälven 


Fuluälven 
Horrmnndsån 
Västcrdalälvcn 
> 

Vakcrån 
Vanån 
Västerdalälven 
Noret 
Lillälven 


16° 
16° 
16' 
15° 
16° 
17' 
17' 
16° 
17° 
16° 
16° 
16' 
17° 
17° 
16° 
16° 


Tnnaån 


a/iska  anstnlt. 


61° 

60° 
62' 
61° 
61° 
61° 
61° 
61° 
61° 
61° 
60° 
60° 
60° 
60° 
61° 
61° 
61° 
61° 
61° 
61° 
60° 
60 
60° 
60° 
60° 
61° 
60° 
60° 
60° 
60° 
60° 
60° 
[60° 
I  60° 

.  I  rshok 


35'  30" 
38'  30" 
3'  40" 
41'  50" 
41'  O" 
20'  O" 
13'  40" 
9'  50" 
24'  50" 
O'  40" 
53'  15" 
53'  10" 
43'  50" 
40'  40" 
36'  20" 
22'  10" 
16'  30" 
40'  O" 
26'  30" 
5'  20" 
40'  20" 
20'  30" 
49'  50" 
28'  40" 
18'  55" 
18'  40" 
48'  30" 
43'  O" 
41'  O" 
36'  30" 
31'  50" 
'  28'  30" 
22'  40" 
■  18'  30" 
II. 


3'  30" 
12'  30" 

6'  20" 
53'  50" 
50'  O" 
20'  20" 

8'  40" 
18'  20" 
9'  10" 
28'  20" 
31'  30" 
58'  10" 

9'  30" 
33'  30" 
35'  10" 
53'  30" 


14°  11' 

16°  9' 
12°  19' 
12°  11' 
13'  7' 
13°  35' 
14°  2' 
15°  13' 
14°  45' 
14°  35' 
14°  23' 
15°  7' 
15°  O' 
15°  6' 
12°  29' 
12°  52' 
1-2°  52' 
12°  36' 
13°  17' 
13°  19' 
13°  44' 
14°  9' 
14°  7' 
14°  29' 
14°  24' 
15°  30' 
15°  46' 
15°  17' 
15°  29' 
15'  38' 
15°  32' 
15°  43' 
15°  13' 
15'  23' 


1.30 
134 
400 
158 
50 
11 
5 
260 
6 

165 
70 

50 
21 
5 
86 
63 


Iakttagel- 
serna 
började 


Observatör  eller  ägare 


30" 

O" 
20" 
10" 
20" 
30' 
50" 

O" 
10" 

O" 

O" 
10" 
30" 
10" 
40" 

O" 
20" 
30" 

O" 
20" 
30" 
10" 
30" 

O" 
50" 
20" 
10" 

O" 

O" 

O" 
10" 
30" 
50" 

O"  !  176 


600 
185 

680 
700 
436 
440 
245 
220 
524 
171 
260 
166 
180 
205 
630 
600 
410 
600 
450 
355 
300 
320 
280 
230 
380 
300 
160 
205 
135 
122 
120 
130 
265 


1916-  9 

1914-  1 
1913—11 
1899—10 
1918-  6 
1879—12 

1915—  7 
1906—  4 
1894—  1 
1912-  8 
1918—  8 
1899-10 
1860-  1 
18S1—  8 
1901-  3 
1875—  5 


1918-  1 
1882-10 
1903—12 
1911—  2 
1879-  8 
1911-10 

1879—  5 
1896-  6 

1911—  10 

1880—  1 
1921—11 
1893—  7 
1879—  5 

1909—  11 

1912—  2 
1912-  1 

1907—  4 
1912—  4 
1911—10 
1893—12 
1879—  8 
1914—  6 
1916—  3 

1910-  11 
1914—  7 
1893—  1 
1893—  7 
1918-  6 

1908—  7 
1860—  1 
1893—  7 
1921—  6 

1909—  8 
1899-  5 


Förvaltare  L.  Hallgren,  J^jusdal 
Apotekare  F.  Lindham,  .Järfsö 
Lantbrukare  O.  Bladh,  .Simeå 
Fru  M.  Hjulström,  Ovanåker 
Förman  K.  G.  Johansson,  Bergvik 
Fyrmästare  Bror  Lund,  Ljusna 
Byggnadsförman  C.  Lindbom,  Norrsundet 
Skollärare  P.  Eriksson,  Katrineb';rgB  kajjcll 
Maskinist  L.  O.  Lindholm,  Gävle 
Kronojägare  N.  A.  Ricklund,  Järbo 
Agronom  B.  Redland,  Hofors 
Inspektor  C.  W.  .Johansson,  Mackmyra 
Fröken  G.  Åberg,  Gävle 
Fyrmästare  M.  A.  Löfström,  Gävle 
Jägmästare  H.  Sylvén,  Horndal 
Skogvaktare  J.  E.  Jerström,  Gysinge 


Arbetare  O.  Jönsson,  Lillhärdal 
Kassör  H.  Eriksson,  Korsän 
Gränsridare  E.  R.  Hecd,  Idre 
Gränsuppsyn.  P.  Berg,  Flötningen 
Herr  H.  Särnkvist,  Särna 
Arrendator  P.  J.  O.  Olsson,  Älvdalsåsen 
Optiker  L.  A.  Persson,  Älvdalen 
Handlande  A.  Rudén,  Furudal 
Banvakt  J.  R.  Palmberg,  Alvho 
Handlande  J.  N.  Wickman,  Mora  Noret 
Skogsniästare  J.  Carlsson,  Vika 
Herr  A.  Axelsson,  Rättvik 
Fru  C.  Claeson,  Leksand 
Stationskarl  E.  Wälberg,  Insjön 
Gränsstationsförest.  A.  Ohlsson,  Särna 
Gränsridare  E.  Hced,  Sörsjön 

>  P.  Persson,  Fulunäs 

Arrendator  M.  Myrholm,  Särna 
Hemmansägare  Henning  Andersson,  Nornäs 
Veterinär  B.  Hederén,  Transtrand 
Fröken  M.  Hedvall,  Malung 
Hemmansägare  B.  A.  Johansson,  Vakern 
Jordbruksarb.  V.  Larsson,  Gävunda 
Rättare  A.  Ek,  Nås 
Hemmansägare  J.  Bång,  Sägen 
Arrendator  A.  F.  Kax,  Voina 
Folkskollärare  K.  Danielson,  Enviken 
Kontorschef  E.  Gustafsson,  Sågmyra 
Lantbruksinsp.  G.  Hedenstedt,  Grycksbo 
Telegrafkom.  I.  Granström,  Falun 
Lantbruksskolan,  Ornäs 
Skogsvårdsstyrelsen,  Falun 
Bokhållare  P.  E.  R.  Haag,  Idkerberget 
Skogvaktare  G.  Andersson,  Ulvshyltan 


162 
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N:r 

Namn 

Huvndflodomräde 

1 

Biflodsområde 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat. 

N. 

Long.  E. 

om  Greenw. 

Höjd 
över 
havet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

124 

Stjärnsund  v  t  M  m  . 

53.  Dalälven 

Bergaån 

60'  26' 

10" 

16°   4'  40" 

130 

1882—  2 

Skollärare  J.  L.  Lindström,  Stjärnsand 

1298 

Solbacken  t  Mm  .  . 

Hedemoraån 

60°  19' 

50" 

15°  52'  10" 

140 

1916—  3 

Sanatoriet,  Kullsveden 

1290 

— 

60°  11' 

20" 

16°  35'  50" 

70 

1916—  6 

Hemmansägare  A.  Johansson,  Bredgrind 

169 

Grängesberg  Mm.  . 

61.  Mälaren-Norrstr. 

Arbogaån 

60°  5' 

10" 

15°   0'  10" 

300 

1902—  1 

Maskinist  E.  Widén,  Grängesberg 

1180 

Skattlösbcrg  .... 

Kolbäcksån 

60°  11' 

10" 

14°  44'  10" 

330 

1912—  6 

Handlande  V.  Carlsson,  Norhyttan 

187 

> 

60°  17' 

20" 

14°  58'  30" 

183 

1879—  5 

Inspektor  C.  0.  Olausson,  Nyhammar 

188 

Hällsjön  

> 

> 

60°  2' 

30" 

15°  8'  50" 

235 

1880-  5 

Maskinist  J.  Hedberg,  Grängesberg 

189 

» 

60°  8' 

30" 

15°  19'  10" 

115 

1902—  1 

»        C.  Roos,  Hagge 

1169 

Lövmarken  

60°  12' 

30" 

15°  87'  40" 

260 

1912—  5 

Kolare  L.  Gustavsson,  Söderbärke 

1145 

Storhögen   

108.  Vänern-Götaälv 

Klarälven 

61°  4' 

0" 

12°  50'  0" 

550 

1911—10 

Hemmansägare  J.  Kristiansson,  Rörbäcksnäa 

448 

Fredriksberg  t  Mm  . 

> 

Gullspångsälven 

60°  8' 

40" 

14°  22'  10" 

300 

1907-  8 

Byggmästare  C.  Stjernquist,  Fredriksberg 

449 

Tyngsjö  v  

60°  17' 

50" 

13°  52'  50" 

345 

1909—  1 

Hemmansägare  I.  Lundin,  Tyngsjö 

1242 

Drafsen  

> 

> 

60°  4' 

50" 

14°  27'  40" 

340 

1914- 

Arbetare  A.  Karlsson,  Gravendal 

Örebro  län. 

150 

Sörbytorp  

61.  Mälaren-Norrstr. 

Närkessvartå 

58°  48' 

50" 

14°  39'  20" 

185 

1909—  1 

Arrend.  A.  Gustafsson,  Askersnnd 

571 

Bäckedalen  

> 

» 

59°  1' 

40" 

14°  34'  50" 

80 

1910-  1 

Skogvaktare  G.  Eriksson,  Porla 

148 

Svartå  v  

> 

59°  7' 

40" 

14°  31'  20" 

90 

1878-  3 

Bokhållare  K.  Gröning,  Svartå 

152 

fiasselfors  m  .  .  .  . 

> 

59°  6' 

0" 

14°  39'  20" 

75 

1908-  8 

Hasselfora  Bruksaktiebolag,  Hasselfors 

153 

Törntorp  

> 

58°  59' 

50" 

14°  46'  50" 

175 

1909-  1 

Skomakare  K.  E.  Pettersson,  Vretstorp 

154 

Kronoberget  .... 

•» 

> 

59°  12' 

0" 

14°  41'  20" 

175 

1909—  1 

Skogvaktare  F.  0.  Jansson,  Mullhyttemo 

155 

Lekeberga  v   .  .  .  . 

59°  13' 

50" 

14°  52'  50" 

90 

1909—  1 

Lantbrukare  S.  Drakenberg,  Hidingebro 

157 

Riseberga  

» 

59°  9' 

30" 

14°  53'  50" 

95 

1882-  1 

Torpare  P.  A.  Stenberg,  Fjugesta 

158 

Boxboda   

s 

59°  24' 

10" 

14'  58'  40" 

240 

1909—  1 

Hemmansägare  0.  Norelius,  Närkes  Kil 

159 

Algesta  

» 

59°  20' 

40" 

15°   2'  30" 

45 

1909—  1 

Lantbrukare  T.  Bergman,         »  > 

160 

Örebro  II  

59°  16' 

20" 

15°  13'  0" 

32 

1860—  1 

Mätarprovare  H.  Lundström,  Örebro 

163 

Skrubby   

11 

Täljeän 

59°  2' 

40" 

15°  0'  50" 

25 

1905—  1 

Lantbrukare  E.  Nyqvist,  Östansjö 

572 

Segersjö  t  

» 

» 

59°  10' 

50" 

15°  35'  10" 

27 

1909—  5 

Förvaltare  H.  Skjöldebrand,  Lennäs 

161 

Asplunda   

Hjälmaren 

59°  17' 

50" 

15°  20'  40" 

25 

1893—  8 

Trädgårdsmästare  R.  Andersson,  Örebro 

1243 

Sickelsjö  t  

59°  19' 

40" 

15°  49'  10" 

40 

1915—  1 

Bokhållare  T.  Dahlgren,  Arboga 

171 

Bångbro   

> 

Arbogaån 

59°  51' 

40" 

15°   2'  40" 

130 

1878—  3 

Ingenjör  S.  Lethenström,  Bångbro 

1150 

Guldsmedshyttan  .  . 

» 

59°  42' 

0" 

15°   6'  0" 

100 

1912-  1 

Rättare  T.  Eriksson,  Guldsmedshyttan 

173 

Spjutsjöfallet  .... 

> 

59°  43' 

40" 

14°  43'  0" 

270 

1909-  1 

Lantbrukare  A.  G.  Andersson,  Grythyttehed 

175 

Dalkarlsberg  v  .  .  . 

> 

59°  26' 

10" 

14°  52'  30" 

200 

1884-  2 

Materialförv.  II.  Ekblad,  Dalkarlsberg 

176 

Knllatorp  

» 

59°  31' 

0" 

14°  47'  40" 

250 

1909—  1 

Skogvaktare  H.  Johansson,  Vikersvik 

1422 

Kägleholm  

> 

59°  24' 

30" 

15°  25'  0" 

38 

1920-  6 

Ingenjör  E.  Lindroth,  Glanshammar 

1320 

Hälla  

> 

» 

59°  25' 

20" 

15°  36'  20" 

25 

1917—  2 

Agronom  E.  Berglund,  Fellingsbo 

1337 

Kloten  

Hedströmmen 

59°  53' 

50" 

15°  17'  40" 

280 

1917—11 

Jägmästare  E.  Lundberg,  Kloten 

241 

Åspa  

67.  Vättern-Motalas. 

Vättern 

58°  46' 

30" 

14°  48'  30" 

95 

1878—  3 

Bokhållare  P.  Johansson,  Askersund 

242 

Askersand  II  ...  . 

> 

» 

58°  53' 

0" 

14°  54'  20" 

97 

1860—  1 

Rådman  E.  J.  Edlund,  Askersund 

1170 

Ilagabcrg  

> 

Ammeån 

58°  57' 

0" 

15°   T  40" 

150 

1912-  6 

Lantbrukare  H.  Karlson,  Rönneshytta 

1291 

Ammeberg  

> 

58°  52' 

10" 

15°   0'  20" 

90 

1916—  4 

Laborant  H.  Hedelius,  Ammeberg 

274 

Mariedam  

» 

Finspångsån 

58°  50' 

50" 

15°  10'  10" 

130 

1885—  8 

Trädgärdsmäst.  J.  M.  Westberg,  Mariedam 

600 

Gryt  

i 

> 

58°  53' 

30" 

15°  21'  50" 

105 

1909—11 

Inspektor  A.  Björqvist,  Hjortkvarn 

459 

Grythyttchcd  v  t  Mm 

108.  Vänern-Götaälv 

Gullspångsälven 

59°  42' 

20" 

14"  32'  10" 

182 

1878—  3 

Organist  P.  Wallin,  Grythyttehed 

1321 

Älvestorp^"  

> 

> 

59°  37' 

50" 

14°  34'  10" 

175 

1917—  8 

Maskinist  N.  A.  F.  Karlsson,  Älvestorp 

1322 

Blankafors  

> 

59°  31' 

50" 

14°  42'  30" 

160 

1917—  8 

>        K.  Pettersson,  Rockesholm 

467 

MoBscrud  2°  

> 

> 

59°  33' 

20" 

14°  30'  30" 

278 

1909—  1 

Herr  J.  Elfsten,  » 

1382 

Kcdjcäsen  t    .  .  .  . 

> 

59°  28' 

20" 

14°  30'  0" 

165 

1917—  1 

Skräddare  E.  Ericsson,  Kedjeåsen 

469 

Karlskoga  v    .  .  .  . 

y 

59°  19' 

40" 

14°  31'  10" 

115 

1878—  3 

Folkskoll.  M.  Hjorth,  Karlskoga 

1292 

Östcrvik  

> 

59°  17' 

0" 

14°  31'  50" 

95 

1916—  4 

Bruksarbetare  E.  Eriksson,  Degcrfors 

472 

Dcgernäs  

> 

9 

59'  15' 

10" 

14°  27'  30" 

100 

1909—  1 

Trädgårdsmästare  C.  H.  Nordmark  > 
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N:r 

Namn 

Uuvudflodoiiinldc 

Billodsoniråde 
av  l:8ta  ord- 
ningen 

Lat.  N. 

Long.  E. 
om  Grecuw. 

Höjd 
över 
havet 
m 

lakttagel- 
Bcrna 
börjado 

ObBcrvatflr  eller  ägare 

Västmanlands  län. 

loOU 

RnnliälUn  

53.  Dalälven 

fin'   1'  90" 

nu     1  AV 

Ifi'  fiA'  4A'' 
10    OU  ^iu 

OU 

1918- 

1 

T.anihrnlrfi ro  fr    {)\ufiftn  T?nn1iiiIIpn 

Lindsbro  "   

54.  Tämnarån 

UV      o  JU 

17"  19'  '-lA" 
Xt    14  öv 

4A 
^u 

1918- 

1 

T.anf1ufiub'i4l    A      l^^.     Annor  f'n  fkutorväl!) 

tAR^ 

Östervåla  

> 

fiO"  10'  ^(\" 
OU     lU  tJU 

17'  11'  1  A" 
1/    li  lU 

45 

1921- 

6 

t  ^QS 

Jädersbrak  .... 

61.  Mälaren-Norrstr. 

Arbogciäu 

tSQ^  9ä.'  ^C\" 
oV    4»^  OU 

1  Pi"  i7'  f?A" 
10    ^4  OU 

1919- 

9 

a  mrora  ro  P     Kr/"!!!!!!!?  Täflorwrirnlr 

18^1 
loo 

Riddarhyttan  .... 

> 

11  cd  strö  in  men 

Fi<r  iK'  40" 

Oo 

IP,"  Q9'  9A" 
i.J    O-ö  *u 

1^)0 

1907- 

2 

\  Irulrrill    (1     A     I.in  iKfliorc    \i  i  H  H  »rh  vt  tfln 

ioOo 

Bernshammar  .... 

» 

> 

^(y>  Ä(Y  90" 
oy  iCi\j 

1  ri"  /IF,'  p,n" 
JO    ^0  OU 

RA 

OU 

1918- 

2 

T) itn  Ir arin t rnn    T.     T.nrioriu     1{om&n!i fn m n r 
ijrU  KBUItl/l  Ull    Ut    JjUIii/llnj    l>d  UDUclUJ  uiai 

Farna  brak  t  .  .  .  . 

IF,"  r,]'  iA" 
1.0   01  ^iU 

1904- 

8 

Ttof  n  1 1  n  i  n<raTn  a  n   Ti    Tlfiffulon  TTärnft 
JjtSlOillil  LU^olHall   \J'   XJ-UU  n  Llyli  j  ijallla 

Gisslarbo  

> 

W  ^7'  W 

IFi"  4Q'  9A" 

io  ^y  i*u 

20 

1918- 

8 

IRA 
100 

Lisjö  M  m  

XopiDgsän 

fSfr  41'  40" 

OO    T i  aU 

t  C'     A'  r\ii 
ID  U 

fiO 

UV/ 

1878- 

10 

Tiiipnro    T    TlorcHfrnm  SnrnnfliTHTmr 

XJcll  dl  L>    0  .    SJXZl^n  ^lUill)    kjUlAUCI  til  111  al 

Jämmertana  .... 

> 

F»Q     01/  Ofl" 

Oii   o  i  *u 

1       F\Q'  UA" 

10  oy  ou 

1 A 
lU 

1918- 

2 

'C/ill.'tjl/'/^vll      (  r     "NJ 1  1 1:  Cl  A 11      'W  r*i  Til  n  (r 
r  Ul  KöKOll .    ^r.    J.~  J  laoUlI  j  AUpiLI^ 

Mil"-? 

Lindsved   

W  9^'  4fS" 

t<J 

Ifi"    1 '  A" 

iD       1  U 

1921- 

1 

T.'iTif}irnlrfl  ro  ^^^<     fC  ii  1 1  ho  ro*    IC  n  n  (^Kfir 

J.JU  11  u  1 '  1  U     cl  [         A-i  •     Xl-Oil  1  1 JV/ 1  ^  ■     J-X  U U  ^ r} U i 

Fagersta  v  

Kolbäcksåii 

fiO^    0'  0" 
DU      U  U 

IF,"  4Q'  A" 
10    'ix}  U 

Oo 

1895- 

2 

Tnanf^lrtrtr    11      T?'irioninu            COFöf  Q 
IUbIjLK  IKiL    11.    IVdUCll  1  Us,    I?  agul  oCa 

Kärrgruvan  .... 

» 

cn^    r;'  90" 
OU      O  äU 

F,C'  Kn" 
10    OD  OU 

1878- 

10 

TT  a  m  ror    T     To  rGvr»  n     K  a  r  rcr  r  n  van 
JVaUJILr    (i.    LuXisTiXJlly    Ix  al  1  g  1  U  V  «tU 

1917 

Kolbäck  "  

^Q'  ?14'  0" 

0*7    ö'±  U 

1 R"  14'  9A" 
ID    1^  äU 

1913- 

11 

Lantmannaskolan)  l^olbäck 

Mölntorp  t  Mm    .  . 

> 

KQ^  QQ/  1A// 
Oi7     OO  lU 

1R"  1F^'  yl  A" 
ID    10  tlU 

10 

1899- 

2 

Disponent  0.  v.  Un{5e,  > 

Äldcrstngan  .... 

> 

OdU  v  dill 

^Q^  40'  0" 

Ifi"  Ift'  !IA" 
10     lO  OU 

OU 

1918- 

1 

rr»Tinclrf»(n7     T     TnnanQcnn     Ti  i  n  (rt  nnn 
jVI  UIIUcMIUq  V  .    X.    o  U  llalirjsULl)  J^lU^LUUa 

Hörnsjöfors  "  t  .  .  . 

Svsrtån 

F,Q^   1^7'  0" 

Ifi»  IQ'  OA" 
10     lO  OU 

uo 

1918- 

2 

R  rn  1/  of  n  rv    1  ^    af   K  lin  f  oho  re     V  ä  al"  or   I?q  r  n  ai  in 
l>XLlaBlUIV.    \j ,    <tL    XX 11 11  LCUvlgf     V  aS  l/t*l    1;  aXUCUU 

Sätrabrnnn  

f;q^  FiV  fiO" 

t)i7     Ul  t)U 

1  R"  9R'  d.A" 
ID    ^D  4U 

70 
<  u 

1918- 

■  1 

T) t*n n ncni ö n ro    A      n  rilfflann     Ssätrs    rirri n n 
X^rUilUsUlaBLct  1  c   A.   JZil  1&.OOU11)   Oatloi    Ul  Ullll 

Skultnna  

^Q'  4'^'  0" 

1  R"  9F,'  <?A" 
10    jiO  OU 

^0 

OU 

1878- 

10 

Rwt-i  Ir  o  Pör^T     W     "Rfi  m  QTi  SlfTiltnnQnrnir 
X>lUKbLUIV.    o.    X>UUJaU)    OIL  U 1  LUiIai.fi  UJL 

196 

Västerås  II  

^Q'  ^fi'  f^O" 
Ou    OO  OU 

1  R"  '^9'  FiA" 
ID    O/i  OU 

LO 

1860- 

1 

Tol  otyrQ  f  Irnm     TC      A     Rorcra+rfim  VättforS*! 
X clLgi al ivUlll •   ix>          x>ui^oLiuui)    *  asicias 

1352 

Norrby  

1(1"  ^8'  10" 

ID     OO     i.  v 

OV 

1918- 

■  6 

T^rnQ+on   T    TTriiior  SJnla 

X  1  iJo i/C/ix   tj  .    xxui  I  ^1 )   u ai a 

781 

Tärna  

> 

59'  51'  0" 

16'  38'  50" 

55 

1878- 

11 

Kyrkoherde  0.  F.  V.  Brandt,  Tärna 

197 

Tomta  t  Mm  .  .  .  . 

5) 

59'  47'  50" 

16'  33'  0" 

55 

1903- 

-11 

Lantbruksskolan,  Ransta 

1351 

Morgongåva  .... 

Örsundaån 

59"  56'  10" 

16'  57'  50" 

65 

1918- 

-  1 

Skohandlare  C.  R.  Grane,  Morgongåva 

1354 

Hyvlinge  

> 

59'  45'  0" 

17°   4'  10" 

35 

1918- 

■  i 

»          G.  Brundin,  Hparrsätra 

201 

Skattmansö  

> 

59'  51'  40" 

17'   1'  0" 

45 

1894- 

■11 

Trädgårdsmästare  G,  Jansson,  ^'ittinge 

Uppsala  län. 

129 

Västanä  

53.  Dalälven 

DU   OO  u 

1 7"  97'  A" 
H     lit  U 

?IA 
OU 

1899- 

-  5 

J:  OIn.Bii.Ull.    xLi.     >Y  lllllc  1 ,   alv  n.at ICU 

131 

Väsby  tm  

54.  Tämnarån 

170  97'  4ri" 
Il    ^4  ^U 

00 

1900- 

■  8 

ntli  S 1 1  a  ro   1^*.    T**, r  "i  Irtia.in  Orrilrno* 

X-> U Hl  Hall  al  c    X^.    HjL  i  b. s 3 'JU,    \J  1 1  O  aug 

132 

Strömsberg  

y 

CA-'  9J_'  fl" 

DU    Z-±  U 

17"  ^^f;'  ia" 
1/    oO  lU 

9F, 
äO 

1895- 

-  8 

Trädgårdsmästare  R.  Strömberg,  Strömsberg 

134 

Björn   

K.  54-55 

RA'  t!8'  QA" 
DU    OO  OU 

17'  F^O'  ^^A" 

1  /  oy  JU 

1881- 

-  8 

Fyrmästare  P.  ilodinj  Lövstabrnk 

135 

Lövsta"  

55.  Forsmarksån 

AA"  94'  !?n" 
DU    A"!  öU 

17°  FiQ'  OA" 
1<     00  >4U 

/iO 

1901- 

-10 

nP  »»ö     n«o  1**1  c*  TU  n  OT  o  fil  T.    W  T  i^4"rcol  r^ofo'  ^ 
X  rdiUgarUblllaB Ual t:;  XJ.  xxJLLlBClUcrg,  ^ 

137 

Hnsby  

56.  Olandsån 

Alsnndaän 

Cfi"    A'  9A" 
DU      U  äU 

17°  F,8'  9A" 
1  /    Oo  «U 

9Fi 

1899- 

-  6 

TT  n  alkvr          i»f1     TT  T\T»1  Q  TI /I  Q     1  n  n  i* 
XlUSUy    VJa-lU,     U  UjJiaiiUs    X  ULla 

138 

Gimo  v  t  m  .  .  .  .  i . 

> 

fiA'  1  A'  4A" 
DU    iU  4U 

1A'  ^!A" 
lo    lU  öU 

18 

lo 

1900- 

-10 

\/  Q  l^"r  lYl  Ö  ci"0  fQ     T.       TiöTITcf  ^f\TVl        1 -w- 1  Til  rt 

V  afi-llllaatal  o   XJ.   XJcrgoirUlll,  V-TllllU 

1363 

Gnmlösa**  

61.  Mälaren-Norrstr. 

öagån 

r.Q^  U?\'  1  A" 
oy  oO  lU 

1  R"  fiFi'  4A" 
ID    00  4U 

11 

1918- 

-  3 

1 -irtH  o  Q  TT*o  r»/T      11      T.      ^  v'/»  n  oo^^  n       Ii  n  t    i^l  ti  o» 

VTUUbdn cxiu.  \j,  u.  O  \  u li S3U il,  xiiUb-u^j  ug 

1276 

Säbyholm  t    .  .  .  . 

> 

Mälaren 

nd"  i?A'  9A" 
oy    öU  -oU 

1 7°  i(F;'  A" 
1  i   00  U 

1 

10 

1915- 

-11 

C  uuiicxuais  xit?iiiB]i.oiiif  x>ru 

203 

Örby  hus  Mm  ... 

> 

Fyrisån 

KA'  1 1 '  f%A" 
DU    1 1  OU 

I  7"  49'  ^A" 

II  ^4  OU 

QFi 

yo 

1900- 

-10 

O  rl  »ttVi  na   ^t3  rn     (l  rV^T*  n  ti  g 
WXUVUUb    VTaX  U,  V/1U>I1Ub 

205 

Drälinge  v  

> 

F^Q^  9Q'  UA" 

oy  ,oy  ou 

17"  Q/1'  1A" 
i<    Ot  iU 

5?A 
OU 

1878- 

-  8 

Hemmansägare  !Ej.  £.  Friksson,  BJörkiinge 

1323 

Österby  

> 

60'  11'  40" 

17°  54'  20" 

35 

1917- 

-  3 

Vaktmästare  G.  Sten,  Dannemora 

202 

Vattholma^s  .  .  .  . 

> 

60'   1'  0" 

17»  44'  0" 

25 

1905- 

-  1 

Telefonist  Ingrid  Lindström.  Yattholma 

207 

Uppsala  In.... 

> 

59°  51'  30" 

17°  37'  30" 

24 

1860- 

-  1 

Meteorologiska  Observatoriet,  Uppsala 

208 

Frötnna  

> 

> 

59°  54'  30" 

17"  51'  10" 

15 

1878- 

-  8 

Bokhållare  C.  Swärdh,  Uppsala  ' 

209 

llltuna  t  Mm  g  .  .  . 

> 

59'  48'  50" 

17'  40'  10' 

8 

1878- 

-  3 

Fil.  d:r  G.  Timberg  > 

Stockholms  län. 

136 

j  Örskär  

K.  54-55 

CA'  Q1  /  Aiyi 
DU   oi  4U 

1  Q"  99'  4A" 
lo  4U 

Fi 
0 

1881- 

-  1 

Fyruiästarc  E.  V,  flnglnnd,  Orcgrnnd 

1207 

Bladåker  

56.  Olandsän 

RA'     A'  A" 
DU      U  U 

1W"  1  PÄ'  4A" 
iö    10  4U 

1  S 

lo 

1913- 

-  7 

Koniniinister  J.  E.  Lignell,  Knutsby 

140 

Understen  ht  V  li  0-  . 

K.  56 -.57 

60'  16'  40" 

18°  55'  30" 

12 

1879- 

-12 

Fyrmästare  G.  Hörlin.  Singö 

139 

Harg  t  

> 

Hargsån 

60'  11'  10" 

18°  24'  0" 

15 

1882- 

-  1 

Kontorist  C.  Sporron,  Harg 

141 

Lundås   

57.  Skeboström 

Edeboän 

60'   2'  0" 

18'  34'  30" 

15 

1889- 

-10 

Bokhållare  J.  Hök,  Häverösnnd 

742 

!  Hammarby  (  M  di  .  . 

1       K.  57—58 

59  58'  40" 

18°  49'  10" 

1  10 

1882- 

-11 

Agronom  F.  Sandberg,  Väddö 
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N:r 

Namn 

Huvudflodomräde 

Biflodsouiråde 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat.  N. 

Long.  E. 
om  Greenw. 

Höjd 
över 
havet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

1324 

Norr  Järsjö     3/ »i  . 

58.  Broströmmen 

59'  51'  30" 

18°  39'  10" 

13 

1917—  3 

Chaufför  Arvid  Ekström,  Estuna 

142 

59.  Norrtäljeän 

59'  47'  30" 

18°  17'  50" 

20 

1880—  6 

Rånäs  bruk,  Rånäs 

144 

K.  59-60 

Penningbyän 

59'  41'  0" 

18°  40'  40" 

15 

1889—  9 

Förvaltare  S.  Nordström,  Norrtälje 

145 

Ostanän 

59  då  20 

lo   oO  U 

10 

iöoU —  O 

iiOKnaiiare  jn.  j.  isiisson,  usxana 

146 

bO.  Åkerström 

PiO°  QQ'  on" 
OV    öv  tiv 

Ifto  -lAf  AC\" 

J.OOU""~  o 

Knm  Arrlf   F    Snnrlpll  Tfärstn 

224 

Svenska  Högarne  ht  V 

K.  60 — 61 

KQO    Q/?/  Af\ff 

oy  zb  4u 

ly   ÖK)  4\J 

1 9 
XiS 

lo* y — 1ä 

i?  V  X  XUcia  Idl  c   Ja.,    S^,    JJlllU,   i?  Ul  UaUllU. 

563 

Lillsvcd*"  

CQ^  O/f'  t^Ciff 
Ob     4i  OV 

lo   oU  v 

ir> 

lU 

T«  c.T^nl— T  riT*              Ä  n  H  Afoorkn       \/  i*öTOTti1^ 

147 

Experimentalfältet  II 

» 

59'  21'  50" 

18°  3'  50" 

14 

1881—  6 

Vaktmäst.  E.  J.  Samuelsson,  Experimentalfältet 

220 

Skansen  t  Mm  .  ■  ■ 

_ 

59'  19'  20" 

18'   6'  30" 

34 

1903—  4 

Djurvårdare  J.  Zettergren,  Stockaolm 

1399 

Sigtuna   

61.  Mälaren-Norrstr. 

Mälaren 

59'  35'  25" 

17°  43'  0" 

5 

1919—  6 

Agronom  S.  Bengtsson,  Sigtuna 

211 

Vallstanäs  t  M  m  .  . 

> 

Rosersbergsån 

59°  34'  10" 

17°  54'  50" 

16 

1880-  9 

Bokhållare  A.  Hamrén,  Rosersberg 

599 

» 

Mälaren 

59'  13'  0" 

17°  26'  50" 

12 

1910—  6 

Trädgårdsmästare  U.  Bäckman,  Nykvarn 

217 

Norsborg  ...... 

59°  15'  20" 

17°  48'  0" 

10 

1900—12 

Vattenledningsverket,  Stockholm 

1277 

Svartsjö  

> 

59'  21'  50" 

17°  44'  0" 

6 

1915—  8 

Arbetsförman  G.  Läth,  Svartsjö 

219 

Stockholm  II «  ^d-i/jTtQ 

» 

59'  20'  30" 

18°  3'  30" 

44 

1860—  1 

Vaktmäst.  J.  Sandberg,  K.  Observatorium,  Sthlm 

221 

Farsta  t  M  m  ■  .  .  . 

K.  61—62 

59'  19'  20" 

18°  22'  20" 

6 

1880-  5 

Trädgårdsmästare  G.  E.  Anderson,  Gnstavsberg 

223 

59'  16'  40" 

19°   1'  50" 

9 

1881—  1 

Fyrmästare  F.  A.  Sjöberg,  Sandhamn 

1192 

Fagersjö  v  t  Mm  .  . 

62.  Tyresån 

_ 

59°  15'  10" 

18°  3'  30" 

33 

1912—11 

Fru  E.  Wattenström,  Fagersjö 

1364 

Västerhaninge  t  Mm 

K.  62—63 

59°   7'  30" 

18°   6'  20" 

30 

1918—  7 

Rektor  A.  Lindgren,  Västerhaninge 

1433 

— 

59°   5'  15" 

18°   6'  30" 

15 

1920—  7 

Bokhållare  E.  Gastafsson  > 

225 

Hammar  

59    6  30 

18°   6'  20" 

10 

lö80 —  0 

Godsägare  J.  Uppmärk,  Tnngelsta 

226 

Nynäs  "  f  



58°  55'  10" 

17°  55'  40" 

10 

1880—  5 

Trädgårdsmästare  J.  A,  Åkesson,  KuUsta 

227 

Landsort  b  t  V  ^  »  . 

> 

- 

58°  44'  30" 

17°  52'  10" 

15 

1879—12 

Fyrmästare  Karl  Malmborg,  Landsort 

228 

Viad  t  Mm  .... 

» 

— 

59°   6'  30" 

17°  43'  20" 

12 

1890—  6 

Inspektor  R.  Persson,  Tamba 

559 

Södertälje  t  Mm  .  . 

> 

— 

59'  12'  0" 

17'  37'  50" 

12 

1909—  7 

Brandmästarc  K.  A.  Hnlth,  Södertälje 

Södermanlands  län. 

1424 

stora  Sandby .... 

61.  Mälaren-Norrstr. 

Hjälmaren 

59°  16'  20" 

16°   8'  0" 

25 

1920—  6 

Herr  H.  Ericsson,  Stora  Sundby 

168 

Eskilstuna  v  .  .  .  . 

Eskilstunaån 

59°  22'  20" 

16°  31'  0" 

15 

1879-  4 

Bokförare  F.  Th.  Björkman,  Eskilstuna 

1327 

Strängnäs  

i 

Mälaren 

59'  22'  30" 

17°   2'  0" 

5 

1917—  4 

Herr  A.  Karlsson,  Strängnäs 

1222 

Åkers  styckebruk  Mm 

> 

Råckstaån 

59'  14'  50" 

17°   0'  0" 

.20 

1914—  4 

Braksljänsteman  H.  Wistrand,  Åkers  styckebrak 

216 

Mariefred  

> 

Mälaren 

59°  15'  30" 

17°  13'  40" 

5 

1879—  7 

Apotekare  G.  Varelius,  Mariefred 

1328 

Nygård   

> 

Taxingcån 

59°  13'  0" 

17'  17'  20" 

40 

1917—  6 

Inspektor  B.  Blomkvist,  Taxinge-Näsby 

1366 

Taxinge-Näsby  Mm  . 

> 

Mälaren 

59°  14'  50" 

17°  18'  40" 

5 

1918-  9 

Taxinge-Näsby  gods,  > 

230 

63.  Trosaån 

58°  55'  40" 

17°  32'  10" 

5 

1879-  7 

Åda  egendom.  Vagnhärad 

817 

Sulsta  

K.  63—64 

58°  50'  10" 

17°  15'  20" 

40 

1879—  6 

Komminister  E.  Torssander,  Tystberga 

233 

Högsjö  t  

65.  Nyköpingsän 

59°  2'  0" 

15°  41'  10" 

58 

1879—  7 

Bokhållare  C.  Erenius,  Högsjö 

1278 

Barksäters  gärd     .  . 

> 

58'  58'  50" 

16°   3'  30" 

40 

1917—  7 

Inspektor  C.  A.  Sundberg,  Katrineholm 

235 

Bie  v  

> 

Vadsbroån 

59°  5'  20" 

16°  13'  20" 

60 

1878—  1 

Trädgårdsmästare  J.  Helmer,  Bie 

1441 

Högtorp  

» 

59°  6'  0" 

16°  56'  0" 

48 

1920—  7 

Trädgårdsmästare  C.  Johansson,  Stjärnhov 

1401 

Flen"  t  Mm.  .  .  . 

> 

59°   3'  30" 

16°  35'  40" 

30 

1919—  9 

Folkskoll.  G.  Aneer,  Flen 

1121 

Hcdenlunda  .... 

> 

58°  59'  40" 

16°  35'  50" 

30 

1911-  6 

Bokhållare  E.  Eriksson,  Vadsbro 

1403 

Solbacka  

59°   6'  20" 

16°  58'  20" 

30 

1920—  1 

Rektor  fe.  Berglund,  fetjarnhov 

1444 

Valingc  tt'  Mm  g  t>  \ji 

> 



58°  46'  50" 

16°  41'  0" 

22 

1921—  1 

Lantbruksskolan,  Stigtomta 

237 

Nyköping  11  ...  . 

— 

58°  45'  20" 

17'   1'  0" 

17 

1860—  1 

Maskinist  K.  Andersson,  Nyköping 

238 

Alberga  v  t  m  ... 

66.  Kilaån 

— 

58°  45'  0" 

16°  33'  20" 

25 

1879—  6 

Lantbr.elev  H.  Landgren,  Alberga 

1326 

K.  66-67 

— 

58°  38'  30" 

16°  54'  10" 

30 

1917—  2 

Bokhållare  E.  Wennerlund,  Koppartorp 

Östergötlands  län. 

1122 

Kalbo   

65.  Nyköpingsåu 

Forssaåa 

58'  51'  10" 

16'   3'  0" 

70 

1911—  4 

Handlande  K.  W.  Schmidt,  Strångsjö 

1404 

Kolmärdssanatoriet  t 

K.  66-67 

58°  34'  55" 

16°  20'  30" 

90 

1919-  1 

Kolmårdssan  atoriet 

239 

Hult  (  

> 

58°  40'  30" 

16°   7'  30" 

70 

1906—  7 

Hults  Bruk,  Åby 
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252 

Prästtorp  u    .  .  .  .  ( 

57.  Vättern-Motalast. 

MJöInaän 

58'  9'  0" 

14'  42'  50" 

195 

1908— 

6 

rolkskoll.  A.  AllKirg,  JJoot 

254 

Kyleborg  t  m  .  .  .  . 

> 

> 

58  19  20 

14  50  40 

10l> 

1908— 

G 

T  n  Cl  T\n  1/  4'  / 1 1*    A  f\r  i  A        1/     Tit  m     5^  va  ti  it  si  I  u 
J  il»pcKiur  /4  rv  lU,  JZ^ k n  LIU III  ^  » J  v  au  Ua  in 

255 

Källstad  I 

> 

58  22  30 

14°  46'  0" 

96 

1908- 

6 

Arbetare  K.  Käl  Igrcn,  RoglöHä 

264 

* 

Svartån 

58'   6'  40" 

14  50'  20 

250 

1908- 

6 

Ijantbrukaro  A.  KurlBHon,  Lind*;rå8' 

266 

Rinna  v   

* 

> 

58'  17'  10" 

14  57  oO 

150 

1908— 

6 

dr/iT  1  ?I  fl  fa    \T     'V     Ä  fc/tn     V  ti  cl  ('  rut  !4n 
OKOlldriirc  ill.    J-   niiixiUf  VaUt/rnU<*U 

1251 

Stångån 

57'  45'  30" 

15'  23'  0" 

300 

1915— 

4 

Lantbrukare  S.  A.  Swärm,  Svinhult 

854 

Väatra  Eneby    .  .  . 

58'   1'  10" 

15  41  30 

110 

1887— 

6 

Kantor  J.  A.  Rlidebcrg,  Kisa 

269 

Ulrika  

> 

58    7  40 

15  2o  20 

180 

1907- 

10 

XianUlHuUC   Lf.   J  .   £jdiiUlllyjuo7i*JU  j    U  il  IKU. 

270 

Bjärka-Säby  t  Mm  ■ 

* 

58  16  20 

15'  44'  .50" 

100 

1882— 

7 

G ilrdsförvaltningcn,  Bjärka 

1426 

Tofnby"  g    .  .  .  . 

* 

> 

58'  20'  0" 

lo  oo  oO 

70 

1921— 

1 

A  m*/!?!  r»  iY\    t  v  Of  V^Q  läfpfit'  liinirciTiinc^ 

271 

Linköping  II  ...  . 

* 

> 

eoo  c\At  Ai\tt 

58  24  40 

15'  37'  .30" 

64 

1860— 

1 

DrdUUlJlda  Idl  U   0  •   iu>     11'  ctll  lo  LI  UUl 

1162 

Grönkulla  

* 

Stjärnarpsän 

58  34  50 

15'  28'  10" 

115 

1912- 

5 

Jjantbrukarc  C  Didrikson,  AlaBpelÖsft 

272 

Grensholmcn  t  Mm. 

* 

58'  31'  50" 

15'  48'  30" 

40 

1883- 

3 

Trädgårdselev  E.  Johansson,  Xorsholni 

1367 

Samsala  tMm  .  .  . 

* 

Finspängsån 

58'  48'  0" 

15'  10'  20" 

130 

1  1 

J.JL 

Lärarinnan  Gertrud  Linder,  Godegård 

276 

Finspång  v  tm  .  .  . 

> 

58  42  40 

15'  46'  20" 

45 

1878- 

12 

Fru  J.  Johnsson,  Finspång 

1269 

Göpperstad  Mm  .  . 

K.  67—68 

58'  33'  30" 

16'  30'  10" 

20 

1915- 

12 

Hemmansägare  J.  Svensson,  Östra  Stenby 

1425 

Tvärdala  

58'  29'  10" 

16'   8'  0" 

40 

1920- 

3 

Godsägare  Karl  Berzelius,  Västra  Husby 

280 

Övre  Gränsö  tMm  . 

K.  68—69 

58'  20'  50" 

16°  49'  50" 

5 

1907— 

12 

Trädgårdsmästare  G.  E.  Sörberg,  Sankt  Anna 

281 

Iläradsskär  

— 

58'   9'  0" 

16'  59'  20" 

6 

1881— 

8 

Fyrmästare  Gust.  Lindbäck,  Gryt 

282 

Adelsnäs  v  t  M  tu  .  . 

70.  Storäu 

•SS'  11 '  20" 

IV  59'  40" 

103 

1892— 

7 

Trädgårdsmästare  K.  Rosengren,  Åtvidaberg 

Jönköpings  län. 

246 

Flahult  tMm  Q  .  . 

67.  Vättern-Motalast. 

Tabergsän 

57'  41'  30" 

14'   7'  50" 

224 

1902- 

-  1 

Inspektor  H.  Åkerberg,  Smalands  Taberg 

247 

Jönköping  II /S  .  .  . 

> 

3 

57'  47'  0" 

14'  10'  10" 

94 

1860- 

1 

Stationsbiträdet  J.  Larsson,  Jönköping 

1331 

Sjöafali «  

Huskvarnaån 

57'  37'  10" 

14°  36'  30" 

315 

1917- 

-  9 

Herr  A.  Ehn,  Fredriksdal 

1205 

Haskvarna  tMm.  . 

57'  47'  20" 

14°  17'  20" 

99 

1914- 

-  9 

Ingenjör  S.  Törnebohui,  Huskvarna 

1297 

Strandvallen  tMm  . 

» 

Vättern 

57'  50'  30" 

14°  16'  30" 

110 

1916- 

O 

>       E .  Ny  s  t  rö  m ,  G  i  scb  o 

249 

57'  53'  0" 

14°  21'  0" 

150 

1887- 

-  4 

Ljxkås  Aktiebolag,  Lyckås  gård 

250 

Röttleån 

58°  C  10" 

14  30  50 

200 

1908- 

-  5 

Rättare  0.  A.  Karlsson,  Gränna 

1330 

S  vartån 

57'  45'  40" 

14°  53'  0" 

225 

1917- 

-  7 

Inspektor  L.  Wollentz,  Flisby 

258 

Lommaryd  tMm.  . 

» 

o7  53  20 

14'  45'  10" 

240 

1890- 

-  6 

Skollärare  C.  F.  Johansson,  Aneby 

259 

5 

57'  52'  40" 

14°  51'  20" 

175 

1908- 

-  5 

Lantbrukare  F.  Borg,  > 

260 

Högemälen  i>  .  .  ,  . 

1 

58'   3'  30" 

14'  35'  40" 

285 

1908- 

-  7 

>          0.  V.  J ohansson,  Gränna 

261 

J 

57'  58'  50" 

14°  39'  40" 

250 

1908- 

-10 

>          T.  Johansson,  AdelÖv 

262 

Äpplehult  

> 

58°   3'  10" 

14°  43'  0" 

200 

1908- 

-  7 

Arrendator  J.  A.  Fritzell.  > 

263 

Botorp  v  

57'  59'  0" 

14°  44'  50" 

185 

1908- 

-  6 

Gogsägare  C.  Bogeman,  Linderås 

294 

Åskeryd   

» 

57'  48'  20" 

15°   0'  20" 

250 

1908- 

-  4 

Lantbrukare  K.  J.  Johansson,  Askeryds  kyrkl 

265 

Romanäs  (i  0'  xp  M  m  . 

58'  4'  10" 

15'   1'  20" 

155 

1908- 

-  9 

Trädgårdsmästare  C.  J.  Göransson,  Tranås 

293 

74.  Emän 

■ 

57°  33'  40" 

14°  52'  20" 

225 

1894- 

-  6 

Trädgårdsmästare  Gösta  Alm,  Rödjenäs 

1405 

Prästkulla  «  tMm  . 

Eksjöän 

enfo    Af^r  orv'/ 

57  43  30 

14'  59'  50" 

320 

1912- 

-  5 

Lantbrukare  F.  Ågren,  Eksjö 

291 

Launaskede  v  t  m  .  . 

Vetlandaån 

57  22  40 

14'  51'  40" 

210 

1894- 

-  6 

Direktör  G.  Sandvall,  Lannaskede  brunn 

1182 

> 

57°  16'  0" 

15'   3'  20" 

320 

1912- 

-  6 

Lantbrukare  C.  Pettersson,  Kyrkotorp 

1123 

cy^  CIO/  OA/' 

1  57  23  30 

15'  17'  10" 

1911- 

-  6 

2          J,  i*.  Pettersson,  Alsheda 

297 

Hässleby  t  M  tu    .  . 

» 

Målillaån 

O/^/  cr\'t 

57  36  50 

15°  33'  30" 

172 

1901- 

-12 

I  Trädgårdsm.  H.  Ottosson,  Hässleby  sanatori u 

1172 

86.  Mörrumsän 

— 

57'  12'  30" 

15'   5'  30" 

315 

1912- 

-  5 

i  Lantbrukare  J.  31.  Johansson,  Milletorp 

1371 

Dragsnäs  Mm  .  .  . 

j 

57'  10'  50" 

14'  *59'  30" 

200 

1918- 

-10 

K\Tkoherde  K.  Sundström,  Ramkvilla 

367 

Skillingaryd  .  .  .  . 

98.  Lagan 

57  25  30 

14'   6'  30" 

180 

1908- 

-  7 

Herr  K.  UsDacK,  ckuungarya 

366 

S  Västraby  "  

> 

Härån 

57°  40'  20" 

14'  16'  0" 

2-25 

1908- 

-  7 

Hemmansägare  C.  Larsson,  Tenhult 

37S 

Toftaän 

:  57'  34'  20" 

14'  37'  50" 

350 

1878- 

-12 

Lantbrukare  S.  J.  Andersson,  Grimstorp 

374 

1  Ulvahult  v  

> 

57'  30'  50" 

14'  35'  30" 

340 

1908- 

-  7 

>          K.  H.  Gustafsson,  Sandsjö 

3761  Käreslätt  

! 

> 

57'  25'  30" 

14°  29'  10" 

250 

1886- 

-  6 

Arrendator  C.  Andersson,  Pilagården 

166 
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377 

98.  Lagan 

Toftaån 

57'  13'  50" 

14°  44'  50" 

290 

1908—  8 

Hemmansägare  F.  Johansson,  Asa 

378 

Ryd  v  

:» 

> 

57°  14'  50" 

14°  32'  20" 

225 

1908—  9 

Fröken  M.  Johansson,  Stockaryd 

379 

Nydala  t  m  .... 

> 

57°  19'  30" 

14°  20'  30" 

190 

1908—  7 

Organist  J.  A.  Nilsson,  Vrigstad 

381 

Grankärr  

> 

> 

57°   1'  30" 

14°  15'  50" 

200 

1905—  8 

Pastor  I.  Krook,  Hörda 

382 

Lilla  Hyltan  .... 

> 

57°  11'  30" 

14°  15'  20" 

245 

1908—  7 

Snickare  A.  Johnsson,  Gälleryd 

386 

Tranhalt  

> 

Bolmån 

57'  29'  20  ' 

13°  51'  20" 

340 

1909-  1 

Hemmansägare  J.  Sveningsson,  Stengårdshult 

387 

Kävsjö  

57°  19'  0" 

13°  55'  20" 

175 

1886—  5 

Folkskoll.  A.  E.  Landegren,  Hillerstorp 

388 

» 

» 

57°  20'  30" 

13°  51'  30" 

300 

1908—10 

Snickare  A.  E.  Rydén,  » 

1435 

> 

> 

57°   0'  45" 

13°  44'  15" 

150 

1920—11 

Lantbrukare  G.  Peterson,  Bolmsö 

1372 

Dalsland  

101.  Nissan 

Algån 

57°  45'  20" 

13°  45'  55" 

250 

1918—10 

Sågverksägare  G.  Andersson,  Bottnaryd 

402 

Bäck  

> 

Radaån 

57°  36'  0" 

13°  56'  0" 

270 

1908-  5 

Fanjunkare  J.  Sirandh,  Bondstorp 

Kalmar  län. 

569 

Vimmerby  t    .  .  .  . 

67.  Vättern-Motalast. 

Stängån 

57°  40'  10" 

15°  45'  30" 

125 

1909—11 

Övermaskinist  C.  T.  Netterström,  Vimmerby 

1171 

Holmbo  t  

69.  Vindån 

— 

58°  11'  40" 

16°  23'  20" 

45 

1912—  5 

Fru  H.  Carlsson,  Solvesta 

284 

Västervik  II  ...  . 

K.  70—71 

— 

57°  47'  10" 

16°  35'  50" 

13 

1860—  1 

Maskinmästare  C.  H.  Cederqvist 

1204 

Gunnebo  t   

> 

— 

57°  43'  10" 

16°  32'  10" 

18 

1913—  4 

Gunnebo  Bruk,  Värkebäck 

285 

Ogestad  t  tu  .... 

71.  Botorpsströmmcn 

— 

57°  52'  30" 

16°   9'  40" 

81 

1906—10 

Godsägare  A.  Liljenstolpe,  Odensviholm 

1383 

Björkbult  

> 

- 

57°  41'  0" 

16°  17'  50" 

75 

1918—  1 

Bokhållare  H.  Hjelmqvist,  Hjorted 

570 

Tovehnlt  vt  ...  . 

» 

— 

57°  38'  40" 

16  34'  10" 

10 

1910-  1 

Övermaskinist  H.  Lanner,  Västrnm 

627 

Vibo  *2  

72.  MarssTrömmen 

— 

57°  35'  40" 

16°   4'  10" 

135 

1911—  3 

Folkskoll.  J.  Svensson,  Spångenäs 

290 

Ölands  n.  udde  bt  7/J5- 

K.  72-73 

— 

57°  22'  0" 

17°   6'  0" 

4 

1879-12 

Fyrmästare  A.  Krall,  Boda 

1183 

Kroksbnlt  

73.  Virboån 

— 

57°  23'  10" 

16°  5'  0" 

130 

1912—  7 

Lantbrukare  A.  L.  Pettersson,  Kristdala 

1380 

Fredriksberg  t  Mm  . 

K.  73-74 

— 

57°  16'  10" 

16°  26'  0" 

10 

1918—  1 

Maskinist  L.  Laurell,  Oskarshamn 

1451 

Erasfors  t  

> 

— 

57°   8'  45" 

16°  27'  10" 

8 

1920-12 

Elektriker  T.  Hallin,  Påskallavik 

1124 

Ungsberg   

74.  Emån 

Målillaån 

57°  30'  40" 

15°  55'  10" 

174 

1911—  5 

Lantbrukare  J.  A.  Karlsson,  Hyena 

299 

Ryningsnäs  ^°  M  m  . 

> 

— 

57°  16'  10" 

15°  55'  30" 

90 

1890-11 

Bokhållare  G.  Wetterberg,  Ryningsnäs 

1296 

Hammarglo  

K.  74—75 

— 

57°  4'  20" 

16°  13'  50" 

15 

1921—10 

Herr  Harald  Lindström,  Mönsterås 

1470 

Mönsterås  

» 

— 

57°   2'  30" 

16°  27'  0" 

5 

1921-11 

Med.  doktor  E.  Almbladh,  Mönsterås 

1410 

Blankaström  t    .  .  . 

74.  Emån 

— 

57°  13'  20" 

15°  55'  10" 

80 

1919—12 

Maskinist  G.  Blomberg,  Lillsjödal 

301 

Kimramäla  vt  Mm  . 

75.  Alsterån 

— 

57°  0'  0" 

15°  50'  50" 

146 

1895—  1 

Lantbrukare  V.  Svensson,  Fröskelås 

1262 

Stafviken  711  ...  . 

> 

— 

56°  59'  50" 

16°   4'  0" 

95 

1916-  2 

Herr  0.  Wessel,  Abbetorp 

1255 

Sandbäckshult  t  M  m 

> 

— 

56°  59'  50" 

16°  17'  20" 

37 

1915—  4 

Folkskoll.  V.  Wahlgren,  Sandbäckshult 

304 

Kapelludden  .... 

K.  75—76 

— 

56°  49'  20" 

16°  50'  50" 

4 

1882—  5 

Fyrniästare  0.  M.  Tcrnborg,  Bredsätra 

305 

Svartingstorp  M  m  . 

K.  76—77 

— 

56°  47'  20" 

16°  19'  20" 

20 

1897—  6 

Herr  S.  Johansson,  Läckeby 

306 

Kalmar  II  

56°  39'  50" 

16°  22'  10" 

10 

1860—  1 

Telegrafist  Elsa  Björkman,  Kalm.ar 

1473 

Ö 1  v  i  n  gs  to  rp     'ilf  1 )  1  ^f^o 

> 

— 

56°  37'  20" 

16°   7'  10" 

15 

1921—10 

Agronom  Oskar  V.  Holmgren,  Ölvingstorp 

308 

Mörbylånga  t  m 

K.  77—78 

56"  31'  50" 

16  22  40 

3 

1878—11 

Telegrafkom.  A.  Medelius,  Mörbylånga 

307 

Alsjö"  t  Mm   .  .  . 

78.  Hagbyån 

— 

56°  37'  40" 

15°  49'  20" 

93 

1898-  3 

Skollärare  J.  A.  Andersson,  Alsjöholm 

310 

Ölands  södra  udde  . 

K.  79—80 

56°  11'  50" 

16°  24'  0" 

4 

1881—12 

Fyrraästare  J.  E.  Nyman,  Ottenby 

311 

Visscfjärda  v  .  .  .  . 

80.  Lyckebyån 



56°  32'  10" 

15°  35'  30" 

115 

1889-  9 

Kontorsbiträde  A.  W.  Haglind,  Vissefjärda 

Kronobergs  län. 

300 

Sävsjöström  .... 

75.  Alsterån 

— 

56°  59'  50" 

16°  25'  10" 

225 

1879—  4 

Bokhållare  Ivar  Persson,  Sävsjöström 

1125 

80.  Lyckebyån 

— 

56°  50'  10" 

15°  26'  50" 

215 

1911—  6 

Kronojägarc  C.  Malmberg,  Kosta 

568 

Lfisscbo  Mm  .  .  .  . 

82.  Ronnebyån 

Lesseboån 

56°  44'  50" 

15°  17'  0" 

170 

1879-  3 

Förvaltare  H.  Carleson,  Lessebo 

1126 

Dångcmåla  Mm    .  . 

> 

56°  31'  10" 

15°   9'  20" 

140 

1911—  4 

Fil.  kand.  F.  Härd  af  Segerstad,  Dåugebo 

1127 

Bökct  

56°  26'  50" 

15    9'  50" 

125 

1911—  5 

Fabrikör  E.  Berggren,  Tattamåla 

317 

Hult  

86.  Mörramsän 

57°   5'  30" 

15°  13'  40" 

265 

1879—  3 

Lantbrukare  J.  E.  Svensson,  Nottebäck 

318  Söraby   

> 

57°   1'  30" 

14"  53'  20" 

185 

1881—  5 

Nämndeman  J.  G.  Johansson,  Rottne 
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1373 

86.  Mörramsän 

56°  57' 

50" 

14"  53' 

40" 

200 

1918- 

1 

Gårdsby  Gård,  Norrgårda 

320 

VnTift  TT 

56"  52' 

50" 

14"  48' 

40" 

172 

1860- 

1 

Telcgrafkom.  A.  F.  Bergström 

1254 

56'  50' 

20" 

15"  35' 

10" 

130 

1915- 

4 

Maskinist  N.  Svärd,  Gamla 

1409 

Åneboda  .... 

> 

Äringsåsån 

57"  8' 

0" 

14"  33' 

30" 

188 

1919- 

7 

Fil.  lic.  U.  Nordqvist,  Lambalt 

F.kpfnr»  t 

> 

56"  34' 

40" 

14"  45' 

30" 

145 

1909- 

11 

Förvaltare  C.  H.  Friberg,  Urshult 

1374 

Hyltan                .  . 

88.  Helgeån 

Garanahultsån 

56"  41' 

0" 

14"  20' 

10" 

1.55 

1918- 

3 

Lantbrukare  K.  Hvensson,  Eneryda 

1174 

> 

56"  36' 

30" 

14°  4' 

20" 

100 

1912- 

5 

>          J.  Andersson,  Älmhult 

1159 

'Pnnkarri 

> 

Delaryån 

56°  4:5' 

40" 

13°  55' 

40" 

165 

1912- 

4 

»          F.  Johansson,  Bäck 

380 

Bokelid                .  . 

98.  Lagan 

Toftaå,n 

57'  7' 

50" 

14  14 

10 

250 

lyUö — 

lU 

i          G.  Johansson,  Lanihult 

383 

56"  54' 

40" 

13°  59' 

30" 

140 

1908- 

10 

Stationsinsp.  N.  Werner,  Lagan 

384 

Ljungby  

> 

56"  50' 

10" 

13"  56' 

20" 

140 

1879- 

3 

Fröken  H.  IJjelmqvist,  Ljungby 

394 

Lidhnlt  t  M  m  .  .  . 

> 

Bolmän 

56°  49' 

40" 

13"  27' 

0" 

191 

1909— 

10 

Kantor  A.  F.  Karlberg,  Lidhnlt 

395 

> 

56°  45' 

30" 

13°  41' 

10" 

135 

1908— 

10 

Skomakare  G.  Alm,  Anncrstad 

396 

Strömsnäs*'  t  M  m  . 

> 

56"  33' 

20" 

13'  43' 

50" 

110 

1908— 

7 

Portvakt  J.  Johansson,  Strömsiiäs 

397 

> 

Krokån 

56°  35' 

10" 

13'  27' 

40" 

185 

1908— 

10 

Hemmansägare  S.  J.  Samuelsson,  Knäred 

Blekinge  län. 

312 

K.  80-81 

56"  12' 

20" 

15"  38' 

20" 

15 

1900- 

2 

Godsägare  N.  G.  Ehrcnberg,  Torskors 

313 

Kungsholmen  bt  V  . 

> 

56"  6' 

40" 

15"  35' 

30" 

4 

1879- 

8 

Fyrmästare  C.  A.  Andersson,  Karlskrona 

314 

Marielund  vtm    .  . 

81.  Nättrabyän 

56°  13' 

10" 

15"  32' 

10" 

26 

1890- 

5 

Trädgårdsmästare  A.  Erlandsson,  Xettraby 

315 

Ronneby  t  M  m  .  .  . 

82.  Ronnebyän 

56°  12' 

40" 

15  lo 

00 

6 

1879  — 

10 

Kamrer  F.  H.  Norlin,  Ronneby 

1336 

Hoby  

84.  Bräkneån 

56°  13' 

40" 

15"  7' 

30" 

30 

1917- 

10 

Lektor  A.  Bolin,  Bräkne-Hobv 

316 

Karlshamn  II  ...  . 

85.  Mieån 

56°  10' 

10" 

14"  51' 

50" 

7 

1860- 

■  1 

f.  d.  lotsförman  C.  J.  Thornström 

322 

Elieholm  

86.  Mörrumsån 

 , 

56°  9' 

30" 

14°  45' 

10" 

3 

1889- 

5 

Trädgårdsmästare  G.  Blommé,  Vekeram 

323 

K.  86—87 

56"  1' 

0" 

14"  51' 

0" 

15 

ia«i  

J.00  i — 

1 1 

Fyrmästare  A.  Hörlin,  Mjällby,  Karlshamn 

1173 

87.  Skräboåu 

Holjeän 

56"  24' 

0" 

14°  35' 

20" 

150 

1913— 

5 

Poststationsförest.  J.  Rudholm,  Kåraboda 

325 

Jämshögsby  .... 

56"  14' 

20" 

14°  31' 

45 

R 
0 

Bankkamrer  F.  L.  T.  Ahlstedt,  Jämshög 

Kristianstads  län. 

1218 

Grnndsjön  

K.  86—87 

56"  7' 

50" 

14"  35' 

0" 

100 

1913- 

12 

Lantbrukare  A.  Persson,  Gammalstorp 

1333 

Lönsboda  Mm  .  .  . 

87.  Skräboån 

56"  24' 

0" 

14"  19' 

30" 

135 

1917- 

8 

Kronoj  ägare  J.  G.  Ekborg,  Lönsboda 

1256 

Olastorp  Mni  ... 

» 

56°  25' 

20" 

14"  21' 

10" 

42 

1915- 

1 

Hemmansägare  P.  Bengtsson,  Duvhult 

326 

Trolle-Ljnngby  t   .  . 

> 

56"  1' 

30" 

14"  22' 

20" 

10 

1880- 

7 

Trädgårdsmästare  W.  Andersson,  Bäckaskog 

329 

Hönjarnm  v    .  .  .  . 

88.  Helgeän 

56°  21' 

30" 

14"  1' 

20" 

75 

1908- 

■  6 

Fröken  E.  Jansson,  Ousby 

330 

Hörlingc  

> 

Almaän 

56"  11' 

40" 

13'  40' 

40" 

55 

1902- 

■11 

Fru  M.  Nilsson.  Finja 

1225 

> 

56"  6' 

20" 

14°  7' 

50" 

12 

1913- 

12 

Dammvakt  0.  Persson,  Bjärlöv 

332 

Kristianstad  II  rr  .  . 

> 

56"  2' 

10" 

14"  9' 

20" 

9 

1878- 

5 

Maskinmästare  J.  Olsson 

333 

> 

56"  7' 

20" 

14"  14' 

10" 

10 

1880- 

7 

Lantbrukare  C.  Möllerberg,  Ekestad 

337 

K.  88-89 

55"  35' 

50" 

14"  9' 

20" 

90 

1880- 

6 

Herr  J.  Mårtenson,  S:t  Olof 

338 

Sandhammaren  .  .  . 

> 

55"  23' 

0" 

14"  11' 

10" 

5 

1881- 

4 

Fvrmästare  A.  Ribbing,  Löderup 

339 

Bollernp  t  Mm  .  .  . 

> 

55"  29' 

30" 

14°  2' 

50" 

42 

1905- 

1 

Gårdskontoret,  Bollernp 

358 

Kollcberga  t  M  m  .  . 

96.  Rönneån 

56°  3' 

40" 

13°  16' 

20" 

50 

1920- 

6 

Jägmästare  A.  Bergman,  LjuDgbvhcd 

1257 

Klippan  

56°  7' 

20" 

13'  8' 

50" 

21 

1915- 

1 

Portvakt  A.  Paulsson,  Klippan 

361 

Kopparmöllan    .  .  . 

> 

Bälganeån 

56'  11' 

50" 

13°  7' 

50" 

50 

1900- 

4 

Förvaltare  K.  Nilsson,  Siidsvig 

1428 

> 

Kellnaän 

56"  16' 

10" 

13'  13' 

30" 

66 

1920- 

6 

Lärare  Karl  Hamfelt,  Örkelljunga 

363 

Hallands  Väderö  bt  V 

K.  96—97 

56"  27' 

0" 

12'  32' 

50" 

6 

1885- 

9 

Fyrmästare  J.  Knutsén,  Torekov 

364 

Båstad  t  Mm  ... 

> 

56"  26' 

0" 

12'  50' 

30" 

9 

1892- 

■  7 

Trädgårdsmästare  J.  Peterson,  Båstad 

619 

98.  Lagan 

56"  24' 

10" 

13"  31' 

30" 

110 

1907- 

6 

Handlande  A.  Karlsson,  Yxenhult 

168 
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Malmöhus  län. 

1335 

89.  Nybroån 

55°  26'  20" 

13°  56'  30" 

5 

1917— 

10 

Vaktmästare  A.  Jacobson,  Köpingobro 

340 

Ystad  bt  V  fid-  .  .  . 

K.  89—90 

55°  25'  30" 

13  49  40' 

5 

1880— 

1 

Fyrmästare  P.  M.  Falkman 

341 

Jordberga  Mm  .  .  . 

> 

■ — " 

55°  24'  40" 

13°  23'  50" 

40 

1895— 

10 

Laborat.bitr.  0.  Lindvall,  Jordberga 

342 

Trälleborg  Mm    .  ■ 

> 

55°  22'  40" 

13°  9'  10" 

5 

1889— 

10 

Vaktmästare  J.  Nilsson 

343 

Falsterbo  bt  V    9-  . 

> 

55°  23'  0" 

12°  49'  0" 

5 

1880— 

1 

Fyrmästare  N.  Rasmnsson 

1259 

Hököpinge  t   .   ■  ■  ■ 



55°  29'  50" 

13°  0'  40" 

17 

1915— 

2 

Förrädsförv.  Anton  Nilsson,  Hököpinge 

938 

Malmö  II  ?r  .... 

> 

55°  36'  40" 

13°   1'  30" 

5 

1879— 

-10 

Maskinmästare  A.  Nordström 

346 

Svedala  vt  .... 

,90.  Scgeån. 

55°  30'  30" 

13"  15'  0" 

47 

1904— 

-  2 

Disponent  A.  E.  F.  Appeltofift,  Svedala 

347 

Alnarp  t  Mm  g    .  . 

K.  90—91 

55°  89'  20" 

13°   5'  0" 

10 

1900- 

1 

Vaktmästare  N.  F.  Johnsson,  Akarp 

349 

91.  Höjeån 



55°  42'  10" 

13°  11'  40" 

38 

1860— 

.  1 

»          G.  Hultzén 

1244 

Övedskloster  t  Mm  . 

92.  Kävlingeån 

55°  41'  10" 

13°  38'  20" 

25 

1915— 

.  1 

Forstmästare  E.  C.  Madsen,  Öved 

1308 

.  » 

Bråån 

55°  48'  30" 

13  29'  40 

70 

1916— 

Godsägare  J.  Bnns,  Hurva 

351 

Kävlinge  Mm  .  .  . 

> 

55°  47'  30" 

13°   6'  10" 

30 

1896— 

-10 

Trädgårdsmästare  S.  Ericksson,  Kävlinge 

352 

K.  92—93 

. 

55°  46'  30" 

12°  57'  30" 

10 

1891— 

.  9 

Bokhållare  J.  Håkansson,  Barsebäcksby 

353 

93.  Saxån 

55°  52'  0" 

13°  14'  50" 

55 

1899- 

-  7 

Friherre  N.  Trolle,  TroUcnäs 

1411 

» 

Billebergaån 

55°  56'  40" 

13°   8'  30" 

90 

1919- 

-  7 

Förvaltare  N.  J.  Hagander,  Källstorp 

1419 

Svalöv  t  Mmg  .  ■  ■ 

» 

— 

55°  55'  50" 

13°   6'  30" 

72 

1920- 

-  1 

Vaktmästare  N.  Persson,  Svalöv 

1412 

Landskrona  .... 

K.  93—94 

55°  52'  10" 

12°  49'  50" 

5 

1919- 

-  7 

Byggnadskontoret 

354 

Kullen  btV  .  .  ■  ■ 

K.  94-95 

— 

56°  18'  10" 

12°  27'  10" 

62 

1880- 

-  1 

Fyrmästaren,  adr.  Mölle 

356 

95.  Vegeån 

55°  58'  40" 

13°  8'  30" 

9d 

1881- 

-  1 

Greve  C.  Wacnimeister,  Axelvold 

1129 

96.  Könneån 

-- 

55°  51'  30" 

13°  53'  0" 

200 

1911- 

-  4 

Lantbrukare  Per  Lundberg,  Svensköp 

1245 

Hör  t  Mm  

> 

55°  56'  0" 

13°  33'  20" 

80 

1915- 

-  1 

Konservator  A.  Hagström,  Hör 

1258 

Sjöbolmen'^  t    .  .  . 

» 

— 

55°  54'  50" 

13°  26'  30" 

55 

1915- 

-  1 

Banvakt  C.  A.  Johansson,  Stehag 

Hallands  län. 

399 

Knäred  t  M  vi  ... 

98.  Lagan 

— 

56°  31'  0" 

13°  19'  0" 

70 

1894- 

-  4 

Organist  R.  Ryander,  Knäred 

400 

Hökhult  v  Mm  .  .  . 

> 

— 

56°  32'  40" 

12°  57'  40" 

5 

1 881- 

-  8 

Kronojägare  J.  A.  Mellström,  Laholm 

1160 

100.  Fylleån 

Marbäcken 

56°  47'  40" 

13°   7'  50" 

195 

1912- 

_  4 

Lantbrukare  J.  Larsson,  Ryaberg 

403 

Kinnared  v  tm  .  .  ■ 

101.  Nissan 

Kilaån 

57°   1'  50" 

13°   6'  40" 

90 

1881- 

-10 

Fröken  I.  Nilsson,  Kinnared 

1427 

Oskarström     .  .  .  . 

» 

■ — 

56°  48'  30" 

12°  59'  0" 

37 

1920- 

-  2 

Ritare  Evald  Karlsson,  Oskarström 

404 

Halmstad  II   ...  . 

— 

56°  40'  20" 

12°  51'  40" 

10 

1860- 

_  1 

Telegrafkom.  Frans  Palmborg 

405 

Tylö  

K.  101—102 

— ■ 

56°  39'  0" 

12°  43'  0" 

6 

1881- 

-12 

Fyrmastare  Axel  Lindberg,  Halmstad 

1166 

102.  Suseån 

— 

57°   0'  50" 

12°  54'  30" 

120 

1912- 

-  4 

Lantbrukare  S.  Dahlquist,  Drängsered 

1307 

Obbhult  t  Mm  .  .  . 

103.  Ätrau 

Högvadsån 

57°  11'  50" 

12°  48'  30" 

110 

1916- 

-  7 

Fagereds  Sanatorium,  Lia 

1379 

Katrin  ebcrg  .... 

— 

56°  58'  20" 

12°  38'  40" 

50 

1918- 

-  8 

FolkhögskoU.  N.  Palm,  Vessigebro 

412 

Morups  Tånge    .  .  . 

K.  103—104 

56°  55'  30" 

12°  21'  40" 

5 

1882- 

-  4 

Fyrmastare  J.  A.  Andren,  Morup 

413 

Varberg  bt  V  /i  d'  .  . 

y 

— 

57°   6'  40" 

12°  14'  40" 

7 

1879- 

-12 

>        C.  Nyström 

414 

Grimeton  m  .... 

104.  Himlaän 

57    6  50 

-1  CIO    CtK  f     A  C\fl 

12  25  40 

45 

1889- 

-  8 

Skollärare  J.  A.  Svensson,  Grimeton 

1224 

K.  104—105 

— 

57°  11'  30" 

12°  17'  10" 

35 

1914- 

-  2 

Kronojägare  N.  Brehmer,  Tofta 

418 

K.  107-108 

57°  18'  20" 

ir  54'  20" 

5 

1881- 

-11 

Fyrmästare  L.  Rönnqvist,  Onsala 

423 

Kyvik  v  

» 



57°  32'  50" 

11°  57'  40" 

20 

1889- 

-  9 

Organist  K.  Engström,  Kullävik 

Värmlands  län. 

131.' 

i  Likenäs  v  t  Mm  .  . 

108.  Vänern-Götaäh 

Klarälven 

not  ^r,tf 

bO  oo  00 

lo     U  oU 

1 

IbU 

1917- 

-  2 

G  It  r\  TY-l  n  It-  rt  »»fiTll  Q        ft  1»0     T  .       T         T  iiSt  0"1*P  fl  TilKfttlflSI 

öKOlIiaKarcTlldBLurt;  XJ.   -L'^.   UUl^lUU,  uiAOuao 

42^ 

\  Ekfthärad  t  

> 

» 

60°  10'  30" 

13°  30'  0" 

179 

1904- 

-  9 

Folkskoll.  J.  L.  Hill,  Ekshärad 

131( 

)  Knon  II  

A råsälv en 

60°   9'  40" 

13°  46'  40" 

193 

1917- 

-  3 

Maskinist  J.  Svanströni,  Geijersholra 

isr 

1  Malta  

> 

> 

60°   4'  40" 

13°  43'  30" 

185 

1917- 

-  3 

»        S.  A.  Rådberg  > 

» 

Klarälven 

59°  59'  30" 

13°  44'  40" 

240 

1912- 

-  4 

Skogsarbetare  J.  E.  Larsson,  Hagfors 

Nederbördsstationer  1921.  1^0 


^  ,T 

Namn 

fiuTadnodonirade 

Biilodsomräde 
av  Itstft  ord- 
ningen 

Long.  E. 
om  Grcciiw 

lliiiil 

över 
have' 

lakttagel- 
började 

1314 

Forshult  <  M  wj  .  .  . 

108.  Vänern-Götaälv 

Klarälven 

59  57  30 

13  31  50 

110 

1917 —  2 

Ovcrmaskinist  A.  Biattland,  Myra 

426 

* 

> 

59"  4G'  40" 

13  27  40 

85 

1897 —  4 

Lantbrnkarc  F.  Julin,  Ransätcr 

427 

59  36  30 

13  28  30 

65 

1879 — 10 

Kassor  K.  A.  Ekelund,  Dcjcfors  bruk 

428 

Karlstad  II  /3  .  .  .  . 

* 

59"  22'  50" 

13"  30*  20" 

50 

18G0 —  1 

Telegraf  kom.  E.  E.  Hallgren 

1141 

Södra  Viggen  vt.. 

* 

Norsälven 

60°  27'  15" 

12"  42'  30" 

400 

1911 —  7 

Hemmansägare  0.  Syversson,  Röjdåfors 

429 

* 

> 

60"  ir  10" 

1  CIO   A  r\f  or»// 

12  40  30 

210 

1  0'7A  0 

1879 —  b 

»Studerande  0.  Olsson,  Lwkvattnet 

1133 

Lönnhöjden    .  .  .  . 

* 

60"   r  10" 

12"  49'  50" 

300 

1  Q  t  1  C 

1911 —  b 

Hemmansägare  .1.  Jansson,  Gräsmark 

558 

59"  48'  0" 

13"   7'  50" 

OA 

89 

lOÖD   1 

rn  —  "J    D  1        ^    i  T     T»     n  _   i                t>    a  a. 

Trädgårdsmästare  J.  P.  Carlsson,  Rottneroa 

1413 

Bäckebron*'    .  .  .  . 

* 

59  39  55 

13"  10'  10" 

AA 

90 

Ivxj —  b 

Jordbrukare  G.  Ewaldsson,  Kil 

1151 

* 

> 

59"  31'  50" 

13"  15'  20" 

/»C 

65 

1010  f> 

191s —  a 

Overmaskinist  0.  Pettersson,  Fageräs 

1345 

Varpnäs  t  t'  M  m  g  . 

* 

r-  r\'~)     C\  A  1  C\/\H 

59  24  20 

13"  15'  50" 

68 

191o —  1 

Agronom  S.  Jeansson,  Nor 

1177 

Blåbärskallen  .... 

* 

Borgvikaän 

59"  50'  10" 

12"  53'  20" 

350 

1912 —  5 

Fröken  P.  Larsson,  Mangskog 

1156 

> 

59  40  30 

12  50  30 

150 

1  A 1  0  A 

191s —  4 

Arrendator  J.  Olsson,  Edanc 

430 

Lång  

* 

> 

59"  26'  20" 

13°   5'  0" 

65 

1  AA1  /* 

1901 —  b 

Löjtnant  A.  H.  Carll)om,  Grnms 

431 

Mässvik   

Vänern 

59"  13'  20" 

13°   6'  50" 

60 

1902 —  8 

Agronom  C.  Holmberg,  Värmlandsbro 

432 

Grunnerud^*  .... 

* 

> 

58  56  20 

13"  11'  40" 

60 

1  AAA  0 

1900 —  2 

Folkskoll.  L.  G.  Öhqvist,  Eskilsäter 

iöö 

* 

Vättern 

58  47  30 

13"  15'  10" 

55 

1094 —  0 

Fyrmästarc  N.  Andersson,  > 

Ilbo 

* 

Byälven 

59°  53'  55" 

11°  59'  20" 

1  P,A 

loO 

1  Q 1  0  A 

Lantbrukare  C.  A.  Olofsson,  Skillingmark 

14b4 

Hofstcn  tMm  .  .  . 

* 

> 

59  43  50 

12°  8'  30" 

131 

1 QO 1       1  A 

iy,4i — lu 

Komminister  Gnstaf  Persson,  Adolfsfors 

Adolfsfors  tMm  .  . 

* 

59"  48'  0" 

12  13  30 

125 

1 QAA       1  A 

lo99 — 12 

Bruksförvaltare  A.  H.  Lugn,  > 

1414 

> 

59"  46'  15" 

lid  ly  50 

1  1  A 

110 

1  Al  Q  A 

lyiy—  4 

Verkmästare  H.  Nyqvist,  Amotfors 

1181 

Norra  Orrtorp    .  .  . 

60°  0'  10" 

12  36  30 

360 

1  A1 

19ia —  b 

Hemmansägare  E.  Magnusson,  Bogen 

1  07Pi 
1^/0 

Västra  Hungvik    .  . 

59°  34'  40" 

12°  41'  10" 

57 

i  Al  C       1  A 

lyio — lu 

T            11            1                  TT       T^         1                         TT  ••  3 

Lantbrukare  V.  Enoksson,  Hogerud 

1 1  OA 

llo4 

> 

59  36  40 

12  18  20 

245 

Ivll —  b 

Arrendator  0.  L.  Magnusson,  Sulvik 

1152 

Lenungshammar    .  . 

59°  30'  20" 

12  22  50 

150 

1912 —  1 

Herr  Axel  Karlsson,  Lenungshammar 

1  1 

ilOo 

Stömne  t;  

* 

59  25  40 

12"  46'  10" 

50 

1  Q1  0  1 

lyij —  1 

Skogvaktare  C.  A.  Lindqvist,  Stomne 

^  o/* 

4bb 

Björnö   

• 

D 

59°  23'  50" 

12°  50'  50" 

50 

189b —  1 

Trädgårdsmästare  0.  Norberg,  Häljebol 

IcSoo 

* 

Lillälven 

59°  19'  15" 

12°  42'  5" 

70 

lyiy — -  0 

Inspektor  0.  Svensson,  Varml.  Nysater 

1157 

Erakstad  

* 

Amålsån 

59  10  40 

"1  Cio    C\C\t    "i  f\tt 

12  29  10 

240 

1  Q 1  0  A 

XT                                                      k         T\        TI  1 

Hemmansägare  A.  P.  Johannesson,  Svanskog 

1176 

Dj urskog  Mm  .  .  . 

* 

Upperadsälven 

59°  37'  15" 

11°  56'  50" 

215 

1  A1  0  C 

1912 —  5 

Förvaltare  J.  M.  Halfvardson,  Östervallskog 

» 

59"  20'  10" 

12°  17'  0" 

180 

1911 —  Ä 

Kantor  C.  L.  Ahlner,  Asebyfors 

1429 

Spätterad  

Alsterån 

59"  36'  0" 

13  51  30 

137 

1  AOA 

19zU — •  b 

Banvakt  J.  Aijlon,  Lindfors 

/(  ,1  /I 
444 

* 

> 

59  29  50 

13  38  20 

65 

loyo —  7 

1    -■                r-^      T-i      T                  I               TT  1  t 

Godsägare  C.  E.  Lennartson,  Ulvsby  I 

TTK  ™-  Al 

* 

Hammarån 

59  24  40 

1  0^    CA'  CiC\ff 

lo  oO  sO 

bO 

lyiy —  b 

bolkskoll.  G.  Horborg,  Vase  i 

445 

* 

Ölman 

59°  32'  20" 

14°   4'  30" 

165 

1  AAA  1 

1909 —  1 

Arrendator  J.  Larsson,  Brattforshyttan 

Lin 

* 

59°  34'  15" 

13'  50'  50" 

80 

IQ.")!  1 

ly^i —  1 

Lantbrukare  Folke  Ericsson,  Lindfors 

1  Q1  G 

Kristinehamn  *"  .  .  . 

> 

Varnumsän 

59°  18'  50" 

14°   6'  40" 

50 

1  A 1  T  /* 

1917 —  b 

Handelsgart.  C.  G.  Andersson 

40U 

Gnllspångsälven 

60"   8'  10" 

14°   5'  15" 

270 

1881 —  5 

Folkskoll.  V.  B.  Häger,  Liljendal 

401 

> 

» 

60°   1'  30" 

14°   6'  50" 

260 

1 AAA       1  A 

1900 — 12 

Kassör  0.  SiUén,  Rämmen 

Gäsbornshyttan  v  .  . 

59°  53'  10" 

14°  20'  20" 

225 

1880—  1 

Fru  Betty  Norman,  Gäsbornshyttan 

A  f^Q 

40o 

Dalkarlsjöhyttan   .  . 

1 

59°  56'  15" 

14°  7'  50" 

340 

1909—  1 

Timmermärk.  J.  E.  Engström,  Rämmen 

4DU 

Malmbacka  

> 

60°  0'  30" 

13"  58'  50" 

383 

1909 —  1 

Torpare  K.  A.  Larsson,  Motjärnshyttan 

AM 

Motjärnshyttan  .  .  . 

> 

» 

59"  56'  0" 

13'  58'  30" 

220 

1909 —  1 

Skräddaremäst.  R.  L.  Nordström,  > 

i44o 

Angebäckstorp  v   .  . 

> 

59°  33'  20" 

13"  55'  30" 

125 

1920 — 11 

Lantbrukare  Arvid  Melin,  Molkom 

AM 

Nordmark "  .... 

59°  50'  0" 

14°   7'  50" 

235 

1896 —  8 

Gravförman  A.  F.  Örnberg,  Finnmossen 

1  4DO 

Filipstad  vtt  Mm  . 

59'  42'  50" 

14°  9'  40" 

141 

1881 —  3 

Fru  L.  Olsson 

UoJnyttan  v    .  .  .  . 

59°  40'  55" 

14°   4'  40" 

220 

1921 —  2 

Lantbrukare  G.  Sandgren,  Filipstad 

Bengtstorp  v  .  .  .  . 

> 

s 

59°  36'  15" 

14°   4'  30" 

125 

1921 —  1 

Lantbrukare  Hugo  Larsson,  Brattforshyttan  ' 

;  1450 

X  al  ii.ai  dCU.         (,       •     .  , 

> 

CQT    QC'  OA" 

oy  oo  M 

1  Qo  AA°  Uf\" 

lo  44  oU 

TA 

1 Q91  5 

Lantbrukare  Ragnar  Edholm,  Molkom 

;i417 

Pardixhyttan  .... 

> 

59°  43'  0" 

13°  55'  0" 

160 

1919—  9 

Jordbrukare  K.  Johansson,  Värmlands  Brattfors 

1319 

Gammelkroppa  tMm 

59°  40'  50" 

14°  19'  0" 

200 

1917-  9 

Skogsskolan,  Gammelkroppa 

464 

Homkallen  v  .  .  .  . 

> 

> 

59°  39'  30" 

14°  16'  40" 

300 

1909-  1 

Snickare  Paul  Sandberg,  Nykroppa 

556 

>  1 

59°  32'  30" 

14'  16'  30" 

135 

1879—  8 

Skogvaktare  W.  Rutgersson,  Storfors 

IQ— 211273.  Statem 
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N:r 

Namn 

Huvndflodomräde 

Biflodsområde 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat.  N.  ^ 

Long.  E. 
)m  Greenw.  1 

Höjd 
över 
lavet 
m 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

465 

08.  Vänern-Götaälv  C 

lallspångsälven 

59'  18'  40" 

14°  15'  20" 

190 

1909— 

1 

Hemmansägare  C.  Carlsson,  Eristinehamn 

1167 

113.  Glommen 

Medskogsälven 

60°  46'  50" 

12°  27'  50" 

550 

1912— 

4 

Jordbrukare  M.  Johnsson,  Järpliden 

Skaraborgs  län. 

1165 

)7.Vättern-Motala3t. 

ForsviksELn 

r^Qo  AÅ'  ^iv 
00  j-yj 

14'  24'  W 
1^  *± 

180 

1912  

5 

Mejerist  Gnst.  Johansson,  Undenäs 

1407 

» 

Beatebergsån 

CQO   OQ/  Aeifl 

Do  40 

14°  1 R'  90" 
14    iö  *W 

1  L*} 

1919  

3 

iH^rii  TTnlHfl  Grpn  T<^ao*prftnnna 

240 

Vaberget  t  Mm    .  . 

Vättern 

p^Q'^  QO'  on" 

Dö  o4 

14°  9fi'  40" 
I"!    .^D  ^lU 

220 

1«Q«  

q 

Fanjunkare  B.  K.  Boman,  Karlsborg 

245 

Lilla  Flittered  v  .  . 

> 

crfo  cyf  Ar\>i 

bl  bi  40 

1^0      Q/  QA" 

14      0  oU 

91  P. 
<öiO 

1904— 

8 

nro-iir»iQ+  n    "R    Pnlrp    nnq+mT  ÄHnlf 

1305 

> 

57°  53'  0" 

14      4  .4U 

0Q9 

iqifi  

7 

j?  ru  il.  Alluciosuli,  xidiUU 

473 

108.  Vänern-Götaälv  ( 

juUspångsälven 

58°  53'  20" 

■\  ÅO  o-?/   1  A" 
14     i  i  iU 

950 
aOU 

1909— 

1 

474 

GruUspång  vMm  .  . 

> 

> 

58°  59'  10" 

14°   6'  50" 

10 

1907— 

4 

Maskinist  F.  0.  Freed,  Gnllspång 

475 

Sjötorp  t  Mm  .  .  . 

> 

Vänern 

P^QP  P^C\'  9n" 
Oo   OU  *U 

r,Q'  10" 

XO    oo  XV 

50 

1878— 

8 

Överste  B.  Lindberg,  Sjötorp 

476 

» 

> 

58°  51'  10" 

16  åii  50 

F.A 

OU 

1894— 

8 

Fyrmästare  A.  Ledig,  Mariestad 

1381 

> 

X  man 

IT  56'  50" 

AiJ  \J\/ 

150 

1918— 

8 

Inspektor  E.  Petersen,  Tidaholm 

1370 

Vad  

> 

} 

58  34  40 

14     U  oU 

OO 

1918— 

8 

"Vö  o^"fH'o'?^'flQ  n  no        1  lATPnTltciQri          i  n  Q  n 
V  tis UCl  gUtidllUS    xilCidUl  lA-Sd U.f    i.  iUctil 

477 

Götlunda  v  t  Mm  .  . 

> 

y 

00    oo  iU 

90 

1898— 

8 

Komniinister  E.  Wennerblad  > 

1465 

Hagestad   

> 

y 

58°  32'  0" 

lo  0/  U 

00 

1921— 

10 

478 

Otterstorp "   .  .  .  . 

> 

Fi»'      fi'  W 
oo       0  Ou 

iqo  49'  QA'/ 

-lO  ijyj 

220 

1878— 

7 

Pastor  J.  Floren,  Folkabo 

479 

Klagstorp  Mm  .  .  . 

> 

> 

OO  iU 

1                 1  0" 
lo     00  iv 

130 

1878— 

7 

Ågronom  F.  Rcmefors,  Skövde 

1253 

Skövde  t  Mm    .  .  . 

> 

> 

58  23  30 ' 

io  51  U 

1  F^O 

iOU 

5 

JiLaSKlDlst  JL*   J-ilil»»uil  ' 

482 

> 

58  42  oO 

1  Q°  4Q'  ^0" 
lo    4y  OU 

fiO 
OU 

1900— 

2 

1406 

Remningstorp  *'  .  .  . 

> 

58  26  50 

1  QO    ifif  A" 

lo  40  U 

loo 

1920— 

1 

tr  o  oaMr*    A     T?     T  .  n  n  n  o^TAn     S  Ir il  ra 
JXitasOl    A-,    XV.    1_J  UU  U  gl  cll,   OJloil  d 

484 

Hönsäter  tMm  .  ■  . 

Vänern 

58  37  30 

1  Qo   oe  /  QA" 
lo    iO  oU 

80 
ÖU 

1902— 

6 

TTKt»  c  q  ♦"oya    ^-J  S  Tfi     TTpI  1  p  It  1 Q 

485 

58°  35'  0" 

1  OO    OA'  CA'/ 

13  20  50 

00 

1878— 

7 

Hjälmsäters  Egendom,  Blomberg 

486 

> 

Källbyån 

58  28  30 

1  Qo  O/I'  OA" 
lo    .44  <iU 

1  00 
iUU 

1889- 

7 

Trö  H    S  rd  cTn  Q  cf  Q  TA  T?    TCpIIotpti  TiTTnHaT^mTin 

1  (iU  gd-l  UslUdd  littX  c    iJ  ■    IXCIIqI^U,    i-i  UiiUBUX  U.U11 

1252 
488 

SI 

Lidan 

Oo  lo  u 

1  Qo   1  1  '  QA" 
10    XX  OU 

125 

1915— 

2 

Lantbrukare  J.  A.  Johansson,  Edsvära 

Vedum     v  t  .  .  .  . 

> 

58  10  20 

1  O^    CQ'    /i  A" 

1x5    03  4(J 

1 10 
liU 

1882- 

1 

TTrtl  t  elrnll      A      (t     T  .i  n  ti  o^cttpti  VpiItitti 
i:  Ol  li.öii.Ull.   xi.    IT.       J  u ilggi Cli,  VCU.UI11 

489 

» 

> 

58  22  50 

1  QO     Q'   /I  A" 
lo     0  4U 

RO 
oU 

1878- 

8 

T*'^  nm  m  i  n  1  Q+PT*           Ti     T^^.lrflf  rö  TTl  SfllpllV 
J\,i>lllill  111  is  lid     IV.    XJ*    Xli  A.B  Ul  U  IXJ  ,    kJCtlC  u  v 

492 

> 

58°  21'  30" 

13°  15'  10" 

85 

1S83- 

-  9 

Förvaltare  G.  von  Hofsten,  KåUtorp 

1408 

Stora  Ekeberg  1 1' Mm 

> 

KQo  OA" 
OO  <54 

lo  OU 

1919— 

■  4 

Vaktmäst.  H.  Stenbäck,  Axvall 

493 

> 

58°  23'  30" 

13°  26'  30" 

115 

1860- 

-  1 

Direktör  S.  Hammar 

X  LO  t 

Traneberg  v   ■  .  ■  ■ 

> 

58°  39'  40" 

13°   7'  50" 

50 

1912- 

-12 

Godsägare  E.  Ryd,  KåUandsö 

496 

» 

— 

58°  26'  30" 

12°  41'  40" 

55 

1889- 

-  7 

Godsägare  F.  Halloncreuts,  Tan 

Älvsborgs  län. 

40€ 

103.  Åtran 

57°  50'  0" 

1  oo   Q/I'  1A" 

13  o4  10 

9CA 
«DU 

1899- 

-  4 

xnspciiljOr  xV.  o.  J  uixsauu ,  xj-usBiia 

407 

'  Ulricehamn  11  iv  .  . 

C^o    A'^'  QA" 

57   47  oU 

1  Q'  9 V  1 0" 
10    *0  XU 

A  i  o 

1892- 

-  1 

Vaktmästare  J.  Nordlund 

40^ 

C^o    O^*/  Af\ff 

bl  2b  40 

IQ"     A'  0" 
lo       D  U 

xou 

1884- 

-  2 

VprVm äsif a rf>  IVF   Mplkorson  Axelfors 

113] 

Lillån 

57  41  -öU 

1  v  40'  5^0" 
io    4.6  OU 

^45 
o^o 

1911- 

-  4 

Hemmansägare  0.  Carlsson,  GrrÖnahög 

40' 

)  Tranemo  t  m  .  .  .  . 

> 

CTfO    C\(\f  f\ll 

bl  29  0 

1  QO   Q1'    1  fl" 

lo    *1  lU 

XOO 

1900- 

_  1 

Fabrikant  M.  Molander,  Östra  Tranemo 

41( 

> 

Ci-To   no/  OA'/ 

57  28  30 

1  Q^   1  c  A" 

io   io  U 

170 
X  1  u 

1898- 

-  8 

Tn crpni nr  ^    (t    01  apson  Uddebo 

XIX  gcll J  WX    il  t    VJt     wiavjovu,  v_/uu.^/x^\/ 

62] 

.  Åstafors  tMm.  .  . 

> 

57°  27'  50" 

13°  12'  50" 

100 

1910- 

-11 

J^lSponexl  \i   X  .  Xjtli  oauii,  o  Lxuxxxaiuxo 

113i 

105.  Viskan 

Munkån 

57°  53'  50' 

1  QO     Fx'  A" 
lo      0  U 

971 1 

1911- 

-  4 

TTrnlrpn  T    AlHfröm  Rorffstena 

XlUJitJll  *3  <.   ii-iö  vi  uux ,  xfyj  i-  vvut» 

41. 

— 

57°  43'  30' 

12  5b  20 

1  /I  O 
lii 

1884- 

-  1 

Ingenjör  M.  Jönsson 

41 

57  33  30 

1         A  i  f    K. A' 

11<5    41  OU 

<0 

1900- 

-  2 

C3lrr»r^vQ*H-Qrfi  TT,    T    A  TI d pr<;«ioti  TCiniia 

oKOg  v  dii  tdx  o   Jli.          .£Xiiu.ci  Dauu ,  j^iuiic» 

114 

Häggån 

57  o7  U 

l/ö    Oo  OU 

1 90 
X  aU 

1911- 

-  8 

Maskinist  A.  Pettersson,  Fritsla 

41 

7  Öiabäck  v  m  .  .  .  . 

Slottsån 

57°  23'  50' 

12°  48'  40' 

150 

1902- 

-  4 

Folkskoll.  N.  A.  Kållberg,  Öxabäck 

129 

> 

57°  28'  10' 

12°  39'  10' 

60 

1916- 

-  2 

Maskinist  C.  J.  Larsson,  Skene 

117 

Lillån 

57°  18'  10' 

12°  41'  50' 

190 

1912- 

-  6 

Hemmansägare  S.  J.  Jönsson,  Gunnarsjö 

42 

0  Hällered  

106.  Rolfsån 

57°  47'  0' 

12°  47'  20' 

190 

1904- 

-11 

Inspektor  N,  Månsson,  Sandared 
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N:r 

Namn 

Huvudflodområde 

Biflodsområdo 
av  l:sta  ord- 
ningen 

Lat.  N. 

Long.  E. 
oiii  Greenw. 

Höjd 
över 
havet 
ni 

Iakttagel- 
serna 
började 

Observatör  eller  ägare 

1  i  AP. 

xinita  

iUO.  xtOIIStlU. 

0  i  v/ 

13°  35' 

30" 

130 

{()'>()  10 

£\tCl u bal  C   Hit    \Jl  un Loi nsi/Ji  ^   LJ*t  ik\/*jj  o 

Gräbbeshult  .... 

Kl"  *?2'  50" 

12'  28' 

0" 

50 

1904   4 

K.öln  v  

ivO.  v  allCm  VJOtadlV 

TT  T*>^ofTi  fl  aÖ  1  voti 

59°  9'  40" 

12°  0' 

0" 

140 

1900—11 

Skogsförväl  tarc  A .  P.  Lutbander,  Torrskog 

Lilla  Cräcke  .... 

58°  53'  55" 

U(J     \J\J  *J\J 

12°  34' 

15" 

65 

1921   3 

Föreståndare  A .  J.  A nderssoD,  A nimskog 

1 

HåvTCström  

49'  20" 

iJCj      *ZU  tt\> 

12°  24' 

30" 

55 

1912—  6 

11  åvreströrns  A, B.  KrafiHtatioji  llåverud 

a  alL   

TT  a1  TU  qS  n 

58°  46'  10" 

»J\J  X\J 

12°  20' 

40" 

135 

1916—10 

ITcrr  A.  J.  Andersson,  Dalskog 

Bäckeford  

W  48'  40" 

U\j  ^yj 

12°  11' 

20" 

80 

1900   5 

irflrman  A    Mnp^nnsson  T'{jtf'kt*forH 

44^1 

Vn  fiprttViArc  TT 

T  diULI&lJUlg   XX      .     .  . 

Vä  11  prn 

58°  23'  0" 

12°  19' 

40" 

54 

18G0—  1 

Telegrafkoni.  V.  Iliridcrpon 

58°  17'  50" 

12°  19' 

0" 

42 

1916   7 

Maskinist  A.  Holmgren,  Xrollhättan 

j\.uucrg  1  ni  .... 

58°  10'  0" 

12°  24' 

50" 

78 

1879   6 

nokfiSIlarp  S    TCri<stiaTiR*ion  Ilnnhärad 

XJ  (./Ik  Ii  Ull  icl  X  v    VJt     XJkl  XO  v  ICallO^^/U  j     \J      \3 IXOil  Ci\M. 

OUO 

CXllHUUdi    i  III  .... 

^1  v  cLxlgsaU 

57°  56'  20" 

12°  12' 

50" 

80 

1881—11 

»          T<^    TTnlTtmtrflm  Alväiippn 

OlAVctrtl"T^     /I  I  'tu 

\_/luvouuiu  iyj.  Ill  ... 

57°  48'  20" 

12°  10' 

10" 

60 

1880   4 

Kyrkoherde  B.  Högrell,  Olovstorp 

tiv  4 

\J  8 1*0.0  0 

v  dl  gdXUd.  

Qö  vp'!  n 
Ott  V  Ctlii 

58"    1'  20" 

12°  52' 

50" 

105 

1882   1 

nhanffnr  K    T^flkftKfin  Vä.rpä.rda 

XJpplo  

57°   6'  0" 

12°  39' 

20" 

100 

1900   5 

Tinbliäll-irR  K   Wilsson    Stora  Mfllhv 

1198 

Kvamabo  

• 

> 

57°   3'  40" 

12°  28' 

20" 

95 

1913—  3 

Handlande  A.  Pehrsson,  Kvamabo 

512 

Öjared m  

» 

57°  50'  50" 

12°  22' 

50" 

75 

1882—  1 

Inspektor  K.  B.  Johansson,  Flöda 

513 

Flöda  

57°  48'  40" 

12°  21' 

30" 

60 

1893—  5 

Trädgårdsmästare  A.  Karlsson,  Flöda  station 

514 

Hålan  

> 

57°  45'  20" 

12°  14' 

30" 

20 

1900-  5 

Inspektör  S.  Jönsson,  Jonsered 

1  1 

iioo 

Gunnesbyn  

112.  Enningdalsälven 

58°  58'  40" 
00  »JO 

11°  41' 

30" 

1Q1 1  4 

ii7lX  •  'i 

Gränsridare  A.  Forsberg,  Dals-Qögen 

Göteborgs-  och  Bohus  län. 

520 

Vinga  W  F  

K.  107—108 

57°  38'  0" 

11°  36' 

10" 

18 

1879  12 

pm ä c+a rp  fl    T.    Olpn    T^rännn  npr  (rrttflTtnrif 

501 

Hjärtum  "  

108.  Vänern-Götaälv 

58°  11'  0" 

12°  6' 

50" 

50 

1879—  7 

Kyrkoherde  A.  W^allerius,  Hjärtum 

505 

Ellesbo  tm  .... 

> 

.57°  50'  10" 

12°  0' 

30" 

10 

Xly 

18qq  12 

Trärlo-S  rH  afrirpt;t    N    Ti^,    DfllilfnnTU-  Snrtp 

J.  I  d>U^u>l  UoiulvsU*    i-ii    xlJ>    U  ailllillaii  1^,    O  Ul  LC 

1436 

> 

57°  45'  20" 

12°  11' 

0" 

1920   8 

TTopt"   W     TtriOTPTi     Tnti  QPTPfi 
Xlvir     TT.    J3Uf^iCli,  UUilSClCU. 

517 

Hindäs  "  

> 

Mölndalsån 

57°  42'  20" 

12°  25' 

40" 

112 

iq09   5 

T^i  o  r»f\  r»  on  +    T     T^     Ti'  ri  PG  ATi     TT  1  Ti  n  ä  Q 
JvJbpUllcllt    X.    X>.    JjillUsUU,  XxlilUdS 

519 

Göteborg  II  «  .  .  .  . 

> 

57°  42'  20" 

11°  58' 

10" 

16 

18G0—  1 

521 

Pater  Noster  .... 

■    K.  108-109 

57°  53'  50" 

11°  28' 

10" 

8 

1881—11 

T^xTTTi  n  ef  n  fP  A  1  Ti  i  n  "Wid  H  pti    IVfiir^f  rn  nd 

X2   y  1  1X1  dS  I'»!  v     XXXUILX       TT  IVJUvU,     IXXai  O  l>  X  CKLIU, 

522 

Säby  v  tm  

> 

58°   1'  20" 

11°  36' 

0" 

50 

1894   4 

T  .Q  Trf  V\rn  I4  Q  rp  O    ^ilfl^ion  TTno*a 

523 

Brättkärr  t  

> 

58°   7'  40" 

11°  41' 

30" 

15 

1«7Q   7 

XQ  to  i 

»                  T*      A      01  Gcr^n      V  Q  rptl  1 
'                  xT  ■            ^IcoUU,  ValCiill 

524 

Mäseskär  htV... 

> 

58°  5'  40" 

11°  20' 

0" 

10 

1883   9 

TTirrTn  ä  af  n  rp   A     ^ilpn  TCärinffnn 

J?  v  1  lUclS  Lctl  v             i-i  ilvTll ,    XA.al  1  UgUU 

1081 

Simmersröd  .... 

> 

58°  13'  50" 

lJ\J       J-KJ  %J\J 

11°  56' 

10" 

20 

1879_  9 

T^rrtxri n ai Q 1 1  ä Ira  rp  ^     T^nVillipro*  T.iniKTQlriln 

Jr  X  U  v  i  liSi  aiiia&.dil  c    i.1  *    J^dUlUClg*    J^jJ  UUgSlLLlO 

1185 

Kristineberg  t  Mm  . 

K.  109—110 

58°  15'  10" 

*J\J  l.\J 

11°  27' 

0" 

0 

1912   5 

Tj^i  i     <1  ■  !•  TT     Oijf  PPO"!"**!!         t  cItp  r\Q  plrati  1 
J:  11.    U.r  XI.          Lvigl vll,   i?  la&CUaLliBb.li 

1136 

K.  110—111 

58°  31'  0" 

ir  31' 

10" 

5n 

iqi  I   4 

X^X  L   ^ 

T  rt  n ri  T»!!  Ir  0  »"a     A        Q      fl  1  cai^n  TllTlclö 

jjani uruKdre  a.  o.  v^isouu,  xyiugic 

528 

Hållö  UV  

> 

58°  20'  10" 

%J\J     M\J  2.\J 

11°  13' 

10" 

10 

1879  12 

TTtt  i*Tii  Q  Q  f  0  T"P    T     Til     TT  Ti  t*  nPT*(?     Sm  n<yPTi 
J;  Y  rilldo  l<tl  C    0.    XIJ.    UllxUClg,  OiUU^vU 

530 

Väderöbod  ht  V  .  .  . 

> 

58°  32'  40" 

Okj  iJ/J 

11°  2' 

10" 

1  1 
1 X 

XO  i  v  X.W 

531 

> 

58°  40'  40" 

KJiJ       Tiv  TiV 

ir  28' 

20" 

75 

1  q05—  1 1 

T  .0  T\    M  r»n  tr  11  i*Q     T      Ti  q  t*1  car»Ti      llT'POirIo  T\t\ 
JjdU  tu  I  Uo-dx  0    0  .    xyoil  looUU  ,    \Jl  i  vtvldpu 

1376 

58°  41'  50" 

11°  15' 

0" 

10 

1918-  8 

Rektor  A.  Alström,  Gräbbestad 

533 

> 

58°  50'  10" 

»JO     0\J  J~\J 

10°  59' 

30" 

1H81  q 

xoox —  ö 

i?  yrmasiarc  j^,  nuim,  oirouisuiu 

1178 

111.  Strömaån 

58°  56'  50" 

11°  27' 

30" 

100 

1912—  5 

Gränsridare  0.  M.  Carlén,  Skee 

534 

Strömstad  II  ...  . 

> 

58°  56'  20" 

11°  10' 

30" 

9 

1870—  1 

Telegrafkom.  E.  Sivard 

565 

Äapelanden  v  .  .  .  . 

112.Enningdalsälven 

58°  42'  30" 

11°  32' 

0" 

70 

1909—  8 

Lantbrnkare  H.  Lind,  Hällevadsholm 

Gottlands  län. 

541 

117.  Gottbemsån 

57°  24'  40" 

18°  29' 

30" 

48 

1888—  2 

Sf  a  1 1  nnamä  Gf  Q  rp   O     M-    SvPTi«cnn  Tlniflp 

539 

Roma  t  Mm  .... 

57°  30'  30" 

18°  30' 

0" 

30 

1901-  9 

Herr  G.  Menander,  Romakloster 

1420 

Källunge  t  Mm 

> 

Källungeån 

57°  36'  30" 

18°  35' 

25" 

30 

1919—  8 

Kyrkoherde  A.  Klint,  Källunge 

1104 

Hemse  t  Mm  .  .  .  . 

118.  Snoderån 

57°  12'  30" 

18°  23' 

0" 

25 

1880—10 

Apotekare  A.  Haldin,  Hemse 

535 

Gottska  Sandön  6iF/«^ 

G.  — 

58°  23'  50" 

19°  11' 

50" 

13 

1879—12 

Fyrmästare  K.  Bonrgström,  Fårösund 

172 
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Namn 

Huvndflodområde 

Biflodsområde 
av  l:sta  ord- 
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Observatör  eller  ägare 

536 

Fårö  

G.  — 

— 

57°  57'  30" 

19°  21'  10" 

10 

1881—11 

Fyrmästare  N.  H.  Ronqvist,  Fårö 

540 

Östergarn  

57  26  30 

18°  58'  0" 

lo 

»           jj.  ir.  ioLUAUerg,  ixdT-luaiiiiiidiroviÄ. 

544 

Hoburg  btV.  .  ■  ■ 

56°  55'  20" 

18°   9'  10" 

40 

1879—12 

»         0.  v.  J.  Martin,  Vamlingbo 

542 

Stora  Karlsö  .... 

57°  36'  30" 

18°  23'  50" 

60 

1913—  1 

>         E.  Lindholm,  Klintehamn 

537 

Visby  II  /S  

> 

57°  38'  30" 

18°  18'  0" 

11 

1860—  1 

Telegrafkom.  0.  Ferré 

1155 

Tingstäde  tm    .  .  . 

57°  44'  10" 

18°  37'  0" 

53 

1912—  3 

Stationsinsp.  G.  Kahl,  Tingstäde 

Anmärkningar. 

Avbrott  (A)  och  slnt  (S). 

Siffrorna  efter  »A»  beteckna  de  månaders  ordningstal,  för  vilka  journaler  saknas,  siffrorna  efter  »S»  den  första  månads  ordningstal  för  vilken  journal  saknas. 

«  A  11,  12.  -  ^  A  2,  3,  11.  -  »  S  12.  -  "  A  12.  -  ^  A  11.  -  «  A  3,  4,  5.  -  '  A  4,  il.  -  «  A  1,  2.  -  »  A  1,  2,  3.  -  S  9.  -  "  S  7.  - 
12  A  10,  11,  12.  -  A  1-4.  -  »  A  9.  -  16  A  5.  —  i«  S  6.  -  "  A  1,  2.-  is  a  4.  -  '«  A  11.  -  2°  S  9.  -  "  A  4,  5,  6, 10, 11.  _  «  a  7.  -  "  S  6.  - 
24  A  12.'  -  2^  A  4,  5.  -  2«  S  4.  -  "  A  3, 10,  11.  -  A  4.  -  A  2.  -  ««  A  1,  2.  -  "  S  6.  -  S  5.  -  "  A  2.  -  "  A  1-10.  -  A  12.  -  A2, 12.  - 
"  A  9, 10.  -  A  8, 11.  -  »9  A  11.  -  "O  A  2, 11.  -"Al,  2,  3,  11, 12.  _  «  S  3.  -  "  A  11.  -  «  A  6.  -  «  A  6.  -  A  2-6.  -  «  A  6.  -  «  A  1.  -  A  4. 
_  50  A  12.  -  61  a' 2.  -  ^2  S  3.  -  53  A  6.  -  6*  A  4.  -  65  A  1,  2,  3.  -  A  1,  2.  -  "  S  A.  -  ''Å  1-4,  10,  11,  12.  -  S  11.  -  ««  S  4.  -  «i  S  9.  - 
6ä  A  1,  2,  3, 12.  -     A  11.  -     A  11,  12.  -  «  A  7,  11,  12.  -     A  6.  -      S  12.  -      A  11.  -     S  3.  -  ">  A  10,  11,  12.  _  "  S  9.  -  "  S  4. 


ooo- 


Stockholm  1922.  F.  A.  Norstedt  &  Söner. 
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le- 
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13* 

20'  1 

STAUKS  R£PR0D  jnT1C»S*«Sm.T 


S  T  A  T  K  N  S    M  E  T  E  O  II  O  Ii  O  (4  I  S  K  -  f f  V  T)  R,  O  (i  II  A  FISK  A    A  X  S  'i'  A  L  'J' 


Årgång 


3.    Del  III.  1. 


YATTEiNSTANDKiX  I  SVEKKj 


Januari  l'J21 


Pegiarnas  senast  avvägda  noUpunktshöjd  m.  m. 


1 

P  c  g  c  1 

NoU- 
pnukt 

Se- 
naste 
avv. 

A  u  in. 

I  tab.  nymcdtagna  peglar 

Noll- 

punkt 

Sc- 

na.ste 
avv. 

I  tab.  njmcdtagna  peglar 

Noll- 
pnnkt 

Se- 
natte 
avv. 

N:r 

Namn 

N 

:r 

Namn 

X;r  Namn 

'    4—  11 

Mäiniikkö 

Januarirapport  ej  ink. 

9- 

23 

Ligga   .  .  . 

-t- 161.55 

'/lo  20 

48—  893 

Stagården  . 

5.92 

19 

4—  18 

Morjärv   .  . 

6.60 

-Vi 

Januarirapport  ej  ink.  0- 

9— 

682 

Peuraure  .  . 

6.8.<J 

»9  19 

48—  112 

Eibrvik  .  . 

+  34.09 

»'»  17 

pkt  6.05  d.  "Vfl  20. 

13- 

866 

Jakna  .   .  . 

5.  ]  3 

'/u  2(; 

51—  9J6 

Ockclbo    .  . 

6.48 

17 

9—  36 

Trängfor.s 

Januarirapport  ej  iiik. 

20— 

40 

liallastviken 

5.t;9 

*  8  19 

53—  365 

Idre  2  .  .  . 

-f- 439.84 

1916 

18-  39 

Myrlieden 

6.92 

19/, 

0-pkt  6.1)5?  d.  '^»/t  20. 

20" 

44 

Bcrgniisudden 

7.35 

*8/,o  20 

.53—  652 

Cj  revhed  .  . 

8.64 

"h  16 

32—1033 

Häggniis  .  . 

4.!k; 

la,, 

0-pkt  4.85  d.  '3/»  20. 

20— 

842 

I;"roniii('den  . 

7.77 

«Vu  20 

53—  287 

Vanåbodarne 

5.48 

^'.1  18 

34—  64 

Björua  .   .  . 

6.31 

'2  1 

0-pkt  6.32  d.  --/«  20. 

21- 

953 

Ö;a  Fahuark 

8.42 

'"/s  17, 

61—  910 

U  vi  ange  .  . 

8.59 

'=  7  20 

48—  lOG 

Sveg  .... 

Ej  vintcrobs. 

28— 

1037 

1'ongf'ors  .  . 

6.01 

•^»'9  20 

61—  511 

NieKvicksund 

9.92 

^'  i  20 

48—  740 

Nybro  .  .  . 

4.17 

30/, 

0-pkt  4.18  d.  -»/s  16. 

28- 

444 

liällbackcn  . 

6.80 

"/u  2('. 

82—  396 

Änäa    .  .  . 

9.87 

1913 

48.-  893 

Stagånlen 

5.89 

"»a 

0-pkt  5.92  d,  '^h  19. 

32- 

1033 

lläggnäs  .  . 

4.85 

'»  'o  20 

87—1043 

Raslångcn  . 

+  73.00 

•Vio  20 

48—  112 

Ellcrvik  .  . 

+  34.11 

26  , 

38— 

720 

Hovorudde  . 

8.22 

"/a  20' 

97—1004 

Abtarp  .  .  . 

7.84 

"/■i  20 

.j3—  285 

Furudul    .  . 

6.05 

0-pkt  6.0G  d.  20/8  16. 

38— 

8(i2 

liörström  .  . 

2.63 

'»/g  m 

98—  885 

Karlsibrs  .  . 

.5.14 

"/o  18 

\  53—  429 

Fäggeby  .  . 

Inga  obs.  efter  d.  ^"/i- 

40- 

832 

Kallsedct  .  . 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

V-Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  felstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).    Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
Jen  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

^  vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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Årgång  3. 


VATTENSTANDEN  1  SVERIGE 


Del  III.  3. 


Mars  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöjd  m.  m. 


P  e  g  e  1 

Noll- 
punkt 

Se- 
naste 

A  u  m. 

N:r 

Namn 

avv. 

4—  11 

Männikkö  

Marsrapp.  ej  ink. 

4—  14 

Rödupp   

Febr.-vst  liänförda  till  hjälppegel  (0-pkt  5.16).   Mars-vst  hänförda  till 
huvndpegel  (0-pkt  5.21). 

4—  18 

Morjärv  

Mars-rapp.  ej  ink. 

20—842 

Froinheden  

Marsvattenstånden  hänförda  till  0-pkt  7.00,  jan.  o.  febr.  till  0-pkt  7.77. 

38—  67 

Nvluspen  

Inga  iakttagelser. 

1920  ^"/e:  6.70,  nu  6.01  före  2  ni"8  sänkning. 

38—719 

Tåsjö  

4.G1 

38—  72 

Strömsund  

+  283.97 

1920  ",6  +  284,04. 

40—485 

Overäng  

Inga  iakttagelser. 

42-432 

Forsön  

+  156.70 

1921  Vs  -1-  15G.G9,  därefter  reparerad. 

42—  95 

Stavre   

Marsrapp.  ej  ink. 

42—100 

Torpshammar  2  .  .  .  . 

7.68 

Oförändrad  0-pkt. 

45—518 

Näsviken  1  

8.18 

«  s 

48—106 

Svag  

Inga  observationer  hava  gjorts  före  den  12  mars,  varför  medeltalet  ej 
angivits. 

86—476 

Ekefors  2  

Marsrapp.  ej  ink. 

Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  nnder  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden   under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  mars  1921. 
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VATTENSTÅNDEN  I  SVERIGE 

Årgångs.    Del  III.  4.  April  1921 


Peglarnas  senast  avväg-da  nollpunktshöjd  m.  m. 
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^V4 

6.02 
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Dag-liga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttr3'cker  att  «amtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vatten ständsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenständsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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STATENS   M  E  T  E  O  R  O  Ti  O  G  T  S  K  -  H  Y  D  R  O  Cl  R  A  F  1  S  K  A   A  X  S  T  A  T.  T 

VATTENSTÅNDEN  I  SVERIGE 
Årgång  3.    Del  III.  5.  Maj  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöj d  m.  m. 


N:r 

P  c  g  c  1 

Namn 

Noll- 
punkt 

Senaste 
avv. 

A  u  m. 

1-5 

Majrapp.  tillsvidare  ej  användbar. 

4—11 

»      ej  ink. 

4—18 

13—37 

28—48 

Inga  observationer  hava  gjorts  den  31,  varför  medeltalet  ej  angivits. 

40-80 

Majrapp.    ej  ink. 

48—112 

Ellervik  

Aprilrapporteus  värden  200  cm.  för  låga. 

53-365 

Idre  2  

Majrapp.  tillsvidare  ej  användbar. 

61—880 

7.92 

7/5 

Oförändrad  nollpunkt. 

61—563 

8.14 

9/Ö 

1920  i=/'7  8.13. 

61—511 

9.92 

21/6 

Oförändrad  nollpunkt. 

86—476 

Ekefors  2  

Majrapp.  ej  ink. 

86—1002 

»         >  j 

108—1027 

Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  !  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  maj  1921. 
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Årgång  3.    Del  III.  6. 


VATTENSTANDEN  I  SVERIGE 


Juni  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöj d  m.  m. 


Noll- 

Senaste 

punkt 

avv. 

Junirapp.  tillsvidare  ej 

>      ej  ink. 

6.()4 

1920  »%  6.65. 

-1-28.51 

"/o 

Oförändrad  nollpunkt. 

G.02 

'"/a 

1921  'Vi  6.01. 

Junirapp.  ej  ink. 

4.86 

1921  'Vi  4.96. 

6.31 

'Ve 

Oförändrad  nollpunkt. 

8.45 

1920  2*/io  8.46. 

8.44 

1920  28,9  8.43. 

5.54 

Ve 

1916  Vs  5.63. 

7.08 

Oförändrad  nollpunkt. 

Junirapp.  ej  ink. 

>  ii 

P  e  2  e  1 


N:r 


Namn 


A  u  ni. 


1—3 

1-5 

4—11 

4—18 
13—38 
28-1037 
28—56 
32—1033 
34—64 
40-485 
40—832 
42—782 
42—829 
86—476 
86—1002 


Jukkasjärvi  . 

Lanuavaara  . 

Männikkö  .  . 

Morjärv  .   .  . 

Älvsby    .   .  . 

Pengfors    .  . 

Sorsele   .  .  . 

Häggnäs    .  . 

Björna   .  .  . 

Överäng    .  . 

Kallsedet   .  . 

Ljungdalen  . 

Fotingen    .  . 

Ekefors  2  .  . 
Övre  Hemsjö 


Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
cn  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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S  T  A  T  ENS    M  E  T  E  O  R  O  L  O  G  T  S  K    H  Y  1)  R  O  G  R  A  FISK  A    A  N  S  T  A  I.  T 


VATTENSTÅNDEN  I  SVERIGE 


Årgång  3.    Del  III.  7. 


Juli  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöjd  m.  m. 


P  e  g  e  1 

Noll- 
punkt 

Senaste 
avvägniug 

Anmärkningar 

N:r 

I  Namn 

1—3 

9-24 

9—25 
20—40 
20-41 
20-44 
28—1031 
28—51 
28-52 
28-55 
28—56 
38—748 
38—72 
40—484 
42—829 
53—287 
86-476 

86—  1002 

87-  1043 
98-885 


Jukkasjärvi  . 
Njuonjes    .  . 
Kvikkjokk 
Ballastviken  . 
Arjeplog    .  . 
Bergnäsuddcn 
Luspviken  .  . 
Juktnäs  .  .  . 
Lycksele    .  . 
Karlsten    .  . 
Sorsele   .  .  . 
Gäddedc    .  . 
Strömsund 
Laxviken  .  . 
Fotingen    .  . 
Vanåbodarne 
Ekefors  2  .  . 
Övre  Hemsjö 
Raslången  .  . 
Karlsfors  .  . 


Julirapportcu  tillsvidare  cj  användbar. 

7.95 

26  , 

Oförändrad  nollpunkt. 

7.20 

26/, 

i  » 

7.69 

j  > 

6.03 

10/, 

1920  ^8/io  6.05. 

7.37 

Oförändrad  nollpunkt. 

Julirapporten  cj  inkommen. 

7.03 

^■7 

1921  7.04. 

+  210.32 

V7 

1921  "/^  +210.34. 

+  338.78 

'/7 

1921  +338.74. 

+  339.34 

1920  '7ii  +339.37.    Jnlirapport  ej  inkommen. 

7.01 

Vi 

1916  ",4  7.08. 

+  284.02 

*/7 

1921  29/3  +283.97  otillförlitlig  avvägning,  då  fixarna 

ti.41 

15/, 

1917  'Vi  6.42. 

7.08 

Ve 

Oförändrad  nollpunkt. 

Pegeln  justerad,  varvid  nollpunkten  höjts  3  cm. 

Julirapport  ej  inkommen. 

s              >  > 

Avläsningarna  ökade  med  2  m  fr.  o.  m.  1  juli. 

Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  {*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  dä  börjat,  ocli  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  uppliört. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  juli  1921. 
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STAT  ENS   M  E  T  E  Q  R  O  T.  O  ft  T  S  Tv  - 1\  Y  1)  R  O  G  11  A  F  I  S  K  A   ANS  T  A  ^1^ 


Årgång  3.    Del  III.  8. 


VATTENSTÅNDEN  I  8VEKIGE 


Augusti  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  noUpunktshöjd  m.  m. 


N:r 


P  c  K  e  1 


Namn 


1—3 
9-682 
13—37 
13—866 
28-52 
28-56 
38-65 
38—67 
38—719 
38—720 
38-862 
40-1040 
42—97 
86—476 
86—1002 


Jukkasjcärvi  . 

Peuraure    .  . 

Stenudden  .  . 

Jäkua  .  .  .  . 

Lycksele    .  . 

Sorsele  .  .  . 
Maksjöstrand 

Nyluspen   .  . 

Tåsjö  .  .  .  . 

Hoverudde  .  . 

Rörström   .  . 

Bonäset  .  .  . 
Gimdalsby 

Ekefors  2  .  , 
Övre  Hemsjö 


Noll- 
punkt 


7.57 
5.20 
5.14 


6.70 

8.01 

6.G2 

8.22? 

4.05 


Senaste 
avvägning 


Anmärkningar 


Angustirapportcn  tillsvidare  ej  användbar. 

1919  6/0  8.83. 

1920  "Vio  3.1)1.    1921  Vi— *'/7  1'ava  avläsuingarna  hänförts  till  5.1'J. 
Oförändrad  nollpunkt. 

Angustirapportcn  cj  inkommen. 

1921  »'4  6.74. 
1921  Vi  8.12. 
1921  "'/a  6.61. 
Oförändrad  nollpunkt? 
Oförändrad  nollpunkt. 
Pegeln  möjligen  rubbad. 

Avläsningarna  hänförda  till  nollpunkt  7.37,  föregående  värden  till  nollpunkt  7.73. 
Augustirapporten  ej  inkommen. 


Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 


Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
ea  "del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  augusti  1921. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  augusti  1921. 
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S  T  A  T  ENS   M  E  T  K  O  II  O  T.  O  O  T  S  K  •  PI  Y  D  R  O  G  R  A  F  1  S  K  A  ANS  T  A  L  T 


VATTENSTÅNDEN  I  SVKKIU 


Årgång 


3.    Del  III.  9. 


September  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöjd  m.  m. 


N:r 


1—957 
1—959 
1—3 
4-11 
9-31 
28-1031 
28-52 
28-56 
40-77 
45—518 
48—108 
53-365 
53—284 
53-653 
53-652 
53—894 
53—655 
53—272 
53—287 
53—759 
53-297 
61—997 
103—974 


P  e  g  e  1 

Namn 

Övre  Abiskojokk  . 
Nedre  Abiskojokk 
Jukkasjärvi  .  .  . 
Männikkö  .      .  . 

Pajerim  

Luspvikeu  .  .  .  . 
Lycksele  ... 

f*Brselc  

Daved  

Näsvikeu  i    .  . 

Edängc   

Idre  2  

Osbcrg  

IJansjö  .... 
G  revhed  ... 
Orsa  2  .  .  .  . 
Fnlunäs  .... 
Transtrand  .  . 
Vanåbodarne  .  . 
Ringforsen  .  . 
Nedre  Gysinge  . 
Fnndbo  .... 
Kila  


Noll- 
punkt 


Senaste 
avvägning 


+  345. 
+  340, 


6.79 


+  38L62? 

'^0 

8.18 

"/« 

+  441.8i 

"/T 

3.81 

8.34 

="/'8 

8.02 

+  149.87 

+  365.G0 

ää/6 

+  345.69 

7.45 

18/, 

+  190.71 

•'o 

8.13 

Anmärkningar 


Oförändrad  nollpunkt. 
1920  '»/:>  + 34027. 

Scptcmberrapportcu  tillsvidare  ej  användbar. 

s  ej  inkommen. 

Oförändrad  nollpunkt. 
Septemberrapporten  ej  inkommen. 


1919  56/7  +  381.63. 
Oförändrad  nollpunkt. 

Augustivattcuständen  hänförda  till  +  116.73,  övriga  till  +  116.13. 

Oförändrad  nollpunkt. 

1921  V2  3.80. 

1921  V2  8.32. 

Oförändrad  nollpunkt. 

1916  "/8  +  149.946. 

1915  "/7  +  365.(;i. 

1918  21/3  +  345..'>8. 

1921  '8/0  7.42. 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  september,  emedan  pcgeln  är  sönder. 
Ny  pegel  den  1  september. 


Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 


Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vnttenständsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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VATTENSTÅNDEN  I  SVEUKJE 


Årgång  3.    Del  III.  10. 


(Jktober  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöjd  m.  m 


P  c  g  c  1 

Noll- 
punkt 

Senaste 
avvägning 

Anmärkningar 

N:r 

Namn 

1—3 

4—14 
38-6.') 
53-28Ö 
53  -297 
74-177 
81—181 
86-476 
86-1002 
108—1035 

Jukkasjärvi  

Rödiipp  

Maksj  östrand  

Furudal   

Nedre  Gyainge  

Järn  forsen   

Nältraby  

Kkefors  2  

Övre  Hemsjö  

Klarabro  

6.06 

7.42 
6.73 

V>o 
2';  10 

Oktobcrrajiportcn  tiilsvidari;  ej  användbar, 

Inga  observationer  liava  gjorls  i  oktober  efter  den  20,  varför  inedcltab.l  ej  angivits, 
Inga  observationer  liava  gjorts  i  oktober. 
1921  ^',1  6.0;,. 

Inga  observationer  liava  gjorts  i  oktober. 
Oförändrad  nollpunkt. 
1916  ^Vii  6,72. 

Oktoberrapporten  ej  inkommen. 

>                                 i;  J. 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  oktober  efter  den  22,  varför  medeltalet  ej  angivits. 

Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

Högsta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenständsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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Dagliga  vattenståndsiakttagelser  under  oktober  1921. 
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V  A  TT  K  N  STÅNDEN  I  SVKliKiK 


Årgång  8.    Dd  III.  11. 


November  1921 


Peglarnas  senast  avvägda  nollpunktshöjd  m.  m 


P  c  g  e  1 

Noll- 

Senaste 

A  u  m  ä  r  k  II  i  n  g  a  r 

X:r           j  Namn 

punkt 

avväsniug 

1- 
1- 

4- 
13- 
38- 
48- 
53- 
53- 
S6- 
86- 
98- 
98- 
101- 
101- 
103- 
103- 
108- 
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-37 

65 

-106 

-365 

-297 

-476 

-1002 

-899 

-877 

-923 

-224 

-489 

-974 

-1035 


Jukkasjärvi  . 
Lannavaara  . 
Morjitrv  .  .  . 
Stenudden  .  . 
Maksjöstrand 
Sveg' .... 
Idrc  2  .  .  . 
Nedre  Gyslnge 
Ekefors  2  .  . 
Övre  Hemsjö 
Lnndsberg .  . 
Brödåkra  .  . 
Färgetiro  .  . 
Johansfors 
Torpa .... 
Kila  .... 
Klarabro    .   .  . 


8.00 
6.2(i 

n 

6.7« 

^  u 

-i- 30.35 

8.21 

-f  82.22 

Noveniberraiiportcn  tillsvidare  ej  användbar. 

ej  inkommen. 
»  tillsvidare  ej  användbar. 

ej  inkommen. 
t  '  > 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  novcmher  efter  den  20.  varför  medeltalet  ej  angivits 

Novemborrap])orten  ej  inkommen. 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  november. 

Novcmb<'rrapporten  ej  inkommen. 

>  > 
1918    o  8.(;2. 
Oförändrad  nollpunkt. 


Ny  pegel  sedan  1921  '  'j.    Äldre  pegel  -1-82.12. 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  november  efter  den  6.  varför  medeltalet  ej  angivits. 


Dagliga  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 

i[ög«ta  vattenståndet  under  månaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
*n  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenständsvärdc,  att  isdamning  då  börjat,  och  .  efter  ett 

vattenståndsvärde,  att  den  dä  kan  anses  hava  upphört. 
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Inga  observationer  hava  gjorts  i  december  efter  dcu  4. 

Ej  vintcrohscrvationer. 

Inga  observationer  hava  gjorts  i  december. 

Decemberrapportcn  ej  inkommen. 
1 

Daglig-a  vattenståndsiakttagelser  i  centimeter. 


Högsta  vattenståndet  under  mänaden  betecknas  med  fetstil,  lägsta  med  en  asterisk  (*).  Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att  samtliga  eller 
en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  isdämda.    Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vnttenståndsvärde,  att  isdämning  då  börjat,  och  :  efter  ett 

vattenståudsvärde,  att  den  då  kan  anses  hava  upphört. 
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17 

24 

36 

I322 

94 

53  ; 

40 

73 

6 

7 

79 

52 

57 

68 

112 

98 

164 

256* 

230 

59 

18 

23 

45 

4,4 

i  322 

95 

53  I 

70 

72* 

7 

Q 

O 

58 

77 

_ 

110 

98 

256 

230 

18 

23 

45 

A  H 

4o 

110 

322 

95 

60  i 

60 

73 

8 

q 

80 

55 

61 

74 

111 

96 

257 

231 

18 

23 

1  0 

!  4o 

321 

96 

66 

50 

75 

9 

in 

64 

73 

113 

96 

230* 

257 

231 

18 

24 

34 

A  Q 

4o 

322 

98 

63 

50 

76 

10 

1 1 
11 

81 

56 

63 

64 

115 

93 

256 

231 

70 

18 

24 

1  oö 

322 

99 

59 

52 

78 

11 

1  9 

1.& 

62 

66 

112: 

210 

92 

259 

230 

68 

18 

24 

59 

! 

OO 

110 

322 

100 

63 

60 

83 

12 

lo 

82 

56 

60 

65 

38 

110 

91* 

264 

230 

72 

19 

24 

53 

ACi 

1  4U 

321 

101 

65 

80 

88 

13 

14 

58 

66 

111 

92 

267 

229 

68 

20 

25 

45 

'  48 

322 

102 

86 

70 

93 

14 

10 

83 

57 

56 

67 

110 

92 

234 

163* 

274 

229 

64 

20 

26 

43 

47 

110 

322 

102 

120 

70 

104 

15 

1 

ID 

61 

70 

109 

93 

311 

228* 

66 

22 

26 

36 

321* 

103 

155 

102 

115 

16 

1  7 
1  i 

85 

60 

72 

81 

106 

93 

328 

229 

55 

23 

28 

29 

49 

321 

105 

176 

70 

126 

17 

lo 

89 

90 

102 

94 

317 

229 

57 

29 

29 

64 

48 

322 

109 

183 

60 

130 

18 

1  Q 
ly 

90 

64 

102 

89 

102 

216 

97 

317 

230 

59 

30 

29 

67 

37 

112 

1322 

114 

178 

50 

132 

19 

91 

84 

30 

102 

94 

238 

312 

230 

66 

28 

29 

35 

324 

117 

176 

80 

133 

20 

91 

93 

66 

93 

84 

99 

93 

298 

230 

63 

28 

29 

40 

38 

324 

119 

167 

62 

i 

i 

132 

21 

99 

99 

82 

98 

95 

296 

231 

63 

26 

27 

40 

114 

322 

120 

148 

70 

132 

22 

23 

98 

75 

108 

91 

:100 

97 

166 

313 

231 

62 

25 

26 

38 

38 

324 

123 

138 

90 

131 

23 

24 

118 

98 

100 

102 

308 

232 

53 

22 

26 

:48: 

324 

126 

146 

80 

130 

24 

25 

103 

78 

118 

90 

103 

99 

240 

301 

232 

20 

25 

19* 

32 

324 

128 

135 

70 

130 

25 

26 

116 

83 

107 

97 

303 

233 

54 

20 

25 

46 

28* 

116 

324 

131 

128 

70 

130 

26 

27 

105 

80 

115 

94 

26 

!  103 

218 

96 

329 

2!{4 

56 

21 

28 

51 

31 

322 

136 

128 

140 

132 

27 

28 

130 

112 

100 

98 

1  S4(i 

234 

57 

35 

36 

52 

:40 

324 

142 

178 

80 

139 

28 

29 

112 

82 

136 

109 

i  104 

99 

t  328 

233 

37 

34 

36 

116 

322 

148 

175 

70 

150 

29 

30 

1   

134 

104 

110 

KJO 

244 

326 

231 

60 

35 

31 

32 

36: 

324 

152 

163 

56 

149 

30 

31 

115 

m 

139 

104 

1  110 

222 

101 

246 

175 

3-24 

230 

56 

35 

28 

44 

33 

116 

1324 

155 

156 

54 

145 

Med. 

90 

64 

84 

1  80 

106 

214 

98 

i  236 

166 

289 

!  230 

59 

23 

26 

48 

40 

112 

|323 

112 

113 

65 

1  i 
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o  1^ 


Al  \U2 


Enligt  planen  skola  de  dagliga  vattenstundsiakttagelscrna  publi- 
ceras för  samtliga  stationer  med  naturliga  och  tillförlitliga  vatten- 
stånd. Utav  de  740  pegelstationer,  som  under  år  1921  voro  i 
gång  hava  härför  utvalts  171  stationer. 

Vid  urvalet  har  främst  hänsyn  tagits  därtill,  att  vattenstånden 
skola  vara  naturliga,  d.  v.  s.  beroende  endast  av  den  framrinnande 
vattenmängdens  storlek  samt  förefintliga  naturliga  förhållanden. 
Dock  hava  några  dämda  stationer,  som  ansetts  vara  av  större  all- 
mänt intresse,  medtagits,  exempelvis  Notholmen  i  Hjälmaren. 
Vidare  har  hänsyn  tagits  till  huruvida  peglarna  äro  orubbliga 
eller  ej.  Det  är  nämligen  tyvärr  så,  att  åtskilliga  peglar  varit 
och  fortfarande  äro  utsatta  för  rubbningar,  beroende  på  stark 
åverkan  vid  isgång,  grundens  lösa  beskaffenhet  m.  m.  Under 
året  har  emellertid  i  likhet  med  föregående  år  anslag  erhållits 
för  förbättring  av  ett  antal  viktigare  peglar,  och  efterhand  som 
detta  arbete  hinner  genomföras,  komma  färre  korrektioner  för 
pegelrubbningar  o.  d.  att  erfordras.  Bland  de  utvalda  stationerna 
finnas  emellertid  flera,  som  under  året  eller  därförut  varit  utsatta 
för  ändringar,  ävensom  stationer  vars  peglar  äro  avvägda  endast 
en  gång,  och  om  vilka  man  därför  icke  med  säkerhet  vet,  huru 
de  förhålla  sig.  Dessa  hava  medtagits,  då  de  ansetts  vara  av 
stor  allmän  betydelse  och  avståndet  mellan  de  utvalda  statio- 
nerna eljest  skulle  bliva  för  stort.  Slutligen  har  hänsyn  tagits 
till  den  regelbundenhet  varmed  observationerna  pläga  insändas, 
då  det  är  av  betydelse,  att  publiceringen  kan  ske  så  fort  som 
möjligt. 

På  grund  av  att  peglarna  kunna  vara  utsatta  för  rubbningar, 
är  det  sålunda  iclce  vattenstånden,  utan  avläsning arna  som  publi- 
ceras, detta  emedan  korrektion  för  eventuell  nollpunktsändring 
icke  kan  göras,  förrän  pegeln  ånyo  avvägts.  Som  följd  härav 
måste  även  peglarnas  nollpunktshöjd  angivas,  och  hava  förden- 
skull för  varje  månad  de  under  månaden  utförda  pegelavvägning- 
arna  meddelats,  varjämte  i  årstabellen  angivits  den  nollpunkts- 
höjd  vartill  vattenstånden  äro  hänförda,  ävensom  den  senaste  av- 


vägningen, i  det  fall  att  avvägningen  är  utförd  för  så  lång  tid 
sedan,  att  pegeln  kan  befaras  hava  rubbats  sedan  dess.  Höjden 
är  i  allmänhet  hänförd  till  fixhöjd  10,00,  men  angives  ibland 
såsom  höjd  över  havet,  vilket  utmärkes  med  +  tecken.  Såvitt 
möjligt  har  dock  försökts  att  få  vattenstånden  under  den  månad 
en  pcgel  rubbats  hänförda  till  samma  i)egelhöjd,  och  vid  en  del 
stationer  hava  vattenstånden  även  följande  månader  ansetts  böra 
reduceras  till  den  förut  gällande  höjden. 

Vid  åtskilliga  stationer  användas  under  vintern  hjälppeglar  med 
annan  nollpunkt  än  huvudpegelns.  För  enkelhetens  skull  hava 
emellertid  avläsningarna  å  hjälppegeln  reducerats  till  huvudpegeln, 
varvid  förutsatts,  att  höjdskillnaden  mellan  huvud-  och  hjälp- 
pegeln ej  ändrats.  Skulle  hjälppegeln  rubbats,  vilket  upptäckes 
vid  återgång  från  hjälp-  till  huvudpegeln,  har  detta  angivits. 

Av  det  ovanstående  framgår  sålunda,  att  de  publicerade  vat- 
tenståndsuppgifterna i  regeln  äro  avläsningar  å  huvudpegeln,  i  en 
del  fall  dock  ökade  med  2  m  till  undvikande  av  negativa  värden. 

Utom  de  dagliga  värdena  äro  också  månadsmedia  angivna.  Då 
observationerna  icke  ägt  rum  varje  dag,  vilket  speciellt  under 
vintern  är  vanligt,  ha  för  medelvärdesbildningen  interpolerats  vär- 
den för  de  mellanliggande  dagarna.  Dessa  interpolerade  värden 
hava  endast  i  så  fall  och  inom  parentes  utsatts,  att  månadens 
maximi-  eller  minimivärdon  befunnits  lämpligast  böra  motsvaras 
av  ett  sådant  värde.  Maxima  och  minima  äro  betecknade  med 
fet  stil,  resp.  *.  De  aro  de  periodiska  maximi-  och  minimivärden 
d.  v.  s.  de,  som  funnits  vid  de  regelbundna  dagliga  observations- 
tiderna. Ett  :  ovan  kolumnen  för  vattenstånden  uttrycker,  att 
samtliga  eller  en  del  av  vattenstånden  under  månaden  äro  is- 
dämda.  Avses  blott  en  del,  angiver  :  före  ett  vattenståndsvärde, 
att  isdämning  då  börjat,  :  efter  ett  vattenståndsvärde,  att  den  då 
kan  anses  hava  upphört.  Som  isdämningen  särskilt  i  Norrland 
är  nästan  regelbundet  förekommaode  om  vintern,  är  det  mycket 
svårt  att  avgöra,  huruvida  icke  även  i  andra  fall  än  de  så  an- 
givna iakttagelserna  äro  influerade  av  isdämning. 


Medel-,  maximi-  och  minimi  vatten  stånd  under  år  1921,  jämte  de  nollpunkter,  till  vilka  de  hänförts. 


960 

3' 

5 

589 
343 


Pegclstation 


1.  Toriieälv. 

957  Övre  Abiskojokk  . 
959  Nedre  Åbiskojokk 


Bcrgfors . 
Jakkasjärvi  . 
Lannavaara  . 
Kallio  .  .  . 
Vojakkala  .  . 

13— 2/;/09. 


Vattendrag 


j  Noll- 
I  punkt  för 
I    här  an- 
givna 
vst 


Max. 
vst 
cm 


Abiskojokk 
Torneträsk 
Nakerijoki 

Torneälv 
Lainioälv 
MuonioäW 

Torneälv 


+  345.81 
+  340,26 
7,37 


5,28 
6,78 


312 
199 
200 


478 
363 


Medel-|Min. 
vst  I  vst. 
cm    I  cm  I 


138 
112 
60 


260 
234 


87 
52 
20 


190 
152 


Nr 


Statens  ^fetenl■ologi.1k■-!llJll|■nr/|•^tJi.1L■n  anstalt.    Arshoh  III. 


23 
1921. 


Pegelstation 


Vattendrag 


Namn 


Noll- 
pankt  för 
här  an- 
sivna 
\st 


4.  Kalixälv. 

Kalixfors   Kalixälv 

Fjällåsen   Kaitumälv 

Männikkö   Tärendöälv 

Rödupp   Kalixälv 

Morjärv   Kamlungeträsket 

9.  Liileälv. 

Ligga   Stora  Laleälv 


6.00 


6.94 


-  160,55 


Max. 

Medel- 

Min. 

vst 

vst 

vst 

cm 

cm 

cm 

354 

248 

188 

358 

251 

218 

241 

103 

3<3 

498 

301 

222 

463 

255 

130 

50 

Medel-,  maximi-  och  minimivatten stånd  under  år  1921,  jämte  de  nollpunkter,  till  vilka  de  hänförts?. 


Pcgelstation 


Nr 


Namn 


Yattendras 


Noll- 
punkt för 
här  an- 
givna 
v  st 


Max. 

vst 
cm 


24'  Njuonjes  . 

2f)  Kvikkjokk. 

()82  Peuraorc  . 

31:  Pajerim  .  . 

32'  Störbarken 

3(il  Trångfors  . 


13.  ritcälv. 

37!  Stonnddcn  .   .  . 
866  Jäkna     .   .   .  . 
38  Älvsby  .  .  .  . 


39 


18,  Bjskoälv. 

Mvrheden  ... 


20.  Skclleflcälv. 

40j  Ballastviken  .  .  . 
41'  Arjeplog  .... 

44  Berguäsuddcn  .  . 
842  Fromheden    .  .  . 

45  Knsfors  


953 


21.  Biiroiilv. 

Östra  Falmark 

2S.  Uuieälv. 


51 
52 
1037 


48 1  Tärnaby  . 
1031   Lusp viken  . 
Jnktnäs  .  . 
Lycksele  . 
Pengfors  . 
53;  Vännäs  .  . 
55|  Karlsten 
444i  HäUbaekcn 
56,  Sorsele  .  . 
446j  Björksele  . 
462  Degcrfors  . 


j      ?.().  Oreälv. 

61   Nvilker  .  .  .  . 


32.  Lögdcälv, 


1033 


61   Björna  .... 


38.  Äiigcriiiaiiiilveii. 

723I  Saxnäs  

65|  Maksjöstrund    .  .  . 

67  Nyluspen  

Äsele  

Tåsjö  

Hoverudde    .  .  .  . 

Pörströni  

Forsmo  

748  Gäddede  

72  Strömsund    .  .  .  . 

74  Långsele  

592  Sollefteä,  


718 
719 
720 
862 
71 


485 
832 
834 
1040 
75 
76 


K).  IiMlnlsälvcii. 

Övcräng  

Kaliscdct  .... 
Storrensjö  .... 

Bonäsot  

Handöl  .  ... 
'1'ångliölc  ,  . 


Tarrajokk 
Kamajokk 
Peuriiure 
Lilla  Lnleälv 
Luleälv 


Tj  äggelvas 
Jäknajaure 
Piteälv 


Bvskeälv 


Sädvajaure 
Hornavan 
Storavan 
llalån 

Skellefteälv 


Falniarksträsket 


Gäutajaure 
Stoniiiiaji 
Storjuktan 
Umeälv 


Storvindeln 
Storlaisan 
Vindelälven 


Öreälv 


Lögdeälv 


G  ideälv 


5,20 
5,14 
+  28,51 


C,fl2 


5,6!» 

6,04 
+  416,73 

7,00 
+  169,14 


+  347,30 

+  208,32 
6,02 
+  70,81 
+  338,78 
6,80 
+  339,37 
+  237,02 
+  133.1  (i 


4,86 


+  125,68 


Kultsjön 
Mak  sjön 
Vojmsjön 
Angcrmanäl  ven 
Tfisjön 
Fläsjön 
Rörströmssjön 
Ångcrmanälveu 
Kvnriibcrgs  vattnet 
Strönisvattnet 

Faxälven 
Angermanälven 


Torrön 
Juvcln 
Stora  lieusjön 
Kallsjön 
11  an  dö  isån 
.Äroälven 


O, 
i'y. 

H. 

+  300 
4 

8, 
2, 

+  28, 

+  284 
+  86 


73 
70 
01 
50 
,66 
.,•22 
65 
46 
01 
,02 
i7 


6,44 
8,44 
4,43 

8.36 
\  t9.').n!) 


319 
324 
418 


214 


411 
379 
208 
244 
436 


—  2j'  122 


Medel- 
vst 
cm 


209 
256 
173 


79 


279 

147 
151 

252 


Min. 

vst 
cm 


7,95 

280 

126 

88 

7,20 

200 

91 

46 

5,57 
+  121,61 

443 

341 

288 

380 

196 

96 

+  40,21 

575 

257 

100 

+  7,32 

570 

369 

195 

115 
205 
52 


2G 


210 
243 
103 
113 

158 


73  41 


460 

240 

149 

407 

214 

65 

409 

291 

197 

376 

201 

56 

599 

373 

216 

431 

238 

106 

293 

145 

70 

38 

423 

223 

97 

315 

150 

56 

415 

219 

151 

260 

130 

90 

130 

62 

18 

295 

139 

50 

202 

13 

307 

341 

140 

25 

549 

317 

200 

139 

58 

12 

444 

263 

185 

536 

335 

180 

285 

180 

121 

302 

191 

92 

:538 

216 

104 

(;58 

387 

186 

425 

206 

80 

10 

110 

84 

65 

220 

108 

31 

169 

87 

30 

394 

266 

179 

Pegelstation 


Nr 


N  a  m  n 


Vattendrag 


Noll- 
punkt för 
här  an- 
givna 
vst 


Max. 
vst 
cm 


77    Duved  . 
80  Östersund 
Laxviken 
Bomsund 
Ragnnda 


484 
85 
89 


782 

829 
94 

432 
95 
97 

100 


518 


42.  Ljiingnu. 

Ljnngdalcn  .  . 
Fotingen  .  .  . 
Nedre  Alby  .  . 
Forsön  .... 
Stav re  .... 
Gimdalsby  .  . 
Torpshamniar  2 


4.5.  DelAugersAn. 

Näsviken  1    .  .  .  . 

48.  Ljusnan. 


104 [  Ljusncdal 
737  I  Valmäsen 
106  Sveg  .  . 
Lövnäset 
Edäuge  . 
Nybro 
893  [  Stagärden 
112'  Ellervik 


874 
108 
740 


946 


51.  Testoboån. 

Ockelbo  


52.  (iiivlcåii. 

113  i  Forsbacka  .  .  . 


365 
284 
285 
653 
6.n2 
894 
896  i 
655  ' 
272  ' 
287  i 
759  I 
662  i 
121 
429  I 
405 
297  i 


53.  Dsiliilven. 

Idre  2  .... 
Oxberg  .... 
Faradal  .... 
Hansjö  .... 
Grevhed  .  ,  .  . 
Orsa  2  .  .  .  . 
Leksand  2 .  .  . 
Fnlunäs  .... 
Transtrand  .  . 
Vanåbodariie 
Ringforsen  .  . 
Kol  bergsbo  .  . 
Norslund  .  .  . 
Fäggcby  .... 
Nedre  Näs  2  .  . 
Nedre  Gysinge  . 


61.  Mälaren-Norr- 
stiiini. 


134;  Algesta  

674  '  Kvisniaren .  .   .  . 
404 ;  Notholmen    .  .  . 
139  I  Hammarby    .   .  . 
I  348  '  Semhi 
937;  Hallstahammar.  . 

291  ;  Forsbö  

868 !  Örbvhus   

910  Uvlunge  

880  Dannemora  .  .  . 
563    Vattholmu  .  .  .  . 

997  ;  Fandbo  

511  '  Nedre  Kvicksund 
516    Övre  Stockholm  . 

02.  Tyrosån. 

6  99 1  Fagersjö  


Areal  ven 
Storsjön 
Hotagen 
Gesundssjön 
Indalsälven 


Lj  ungan 
Folingen 
J.j  ungan 
Angesjön 
Rcvsundssjön 
Idsjön 
Ijj  n  D  gan 


Södra  DcUen 


Ljusnan 
Lössen 
Ljusnan 
Storsjön 
Ljusnan 
Voxnan 
Yoxsjön 
Marman 


Bosjön 


Storsjön 


Idrcsjön 
i  Österdalälveu 
I  Oresjöu 
!  Oreälv 
llnän 
Orsasjön 
Östcrdalälvcn 

Fnlnälvcn 
Västerdalälven 

Vanän 
A'ästerdalälvcn 
Lillälven 

Runa 
Dalälven 
liysjön 
Hedesunilafjärden 


Östcräu 
Täljeån 
Hjälmaren 
])yltaän 
Södra  Barken 
Kolbäcksån 

Sagän 
Vendelssjön 
Fyrisån 
Dannemorasjön 
Vattliolmaän 
Fundboän 
Jlälnren 


4-379,63 
+  290,70 
6,41 
+  200,28 
+  101,33 


355 

7,  OM 

  I 

+ 156,70 
9.74 
7,73 
5,58 


8.18 


6,26 
4,44 
+  347,18 
+  180,00 
+ 116,4  3 
4,17 
5,89 
+  .34,11 


6,48 


3,81 
6,06 
8,34 
8,62 
+  149,87 
+  149,95 
+  36,5,60 
+  34.5,59 
5,45 
+  189,71 


+  54,42 


Jlagci  ugnen 


8,51 
6,00 

7,94 

8.22 
2,95 
6,87 
6,59 
7,92 
8,14 
8,13 

3  SI 


18,69 


280 
247 
218 
424 
608 


395 
210 
382 
187 
148 
158 
518 


118 


375 
223 
306 
703 
468 
320 
201 
532 


127 


194 


344 
181 
154 
110 
1216 
1201 
82 
254 
322 
341 
110 
242 
322 
768 


185 
179 
826 
131 
261 
170 
382 
258 
238 
101 
64 
74 
420 
418 


135 


■>\ 


Medel- 


maximi-  och  minimivattenständ  under  år  1921,  jämte  de  nollpunkter,  till  vilka  de  hänförts. 


Jfr 


Pcgelstation 
X  a  111  11 


63.  Trosnaii. 

G2ll  Mälby  


G24 


148 


707 
154 
t>6n 

1(J7 
930 
172 


177 


m.  Svtirlnån. 

Näsby  

(J5.  Njköpinjfsiiii. 

Nedre  Täckbaiiiiuar. 

«7.  Vättern- 
MotalaMti-uiii. 

Edet  

Kolsl)ro  .  . 

Motala  

Uuda  

Mjölarp  

Sommcu  

Övre  Brokind  .  .  . 
Korsholm  


74.  Eiii&ii. 

Järnforsen  .  .  . 


81.  Nättrftbjåii. 

181  Nättraby  .... 

82.  Konuebyåii. 

396  Åuäs  

80.  Mörniiusåii. 

47(5,  Ekefors  2  .   .  .  . 
I002j  Övre  Heinajö    .  . 
186|  Mörrum  

87.  Skräboån. 

1043  Easlångcu  .... 

88.  Hel^eåu. 

187'  Höujebro  .... 

920]  Broby  

1881  Kristianstad  .  .  . 

!     iH>.  Ruiiiieåii. 

190j  Sjöholmen  .... 
191  Klippan  


V;iltciidraf! 


97.  Stciisåu. 

10041  Åstarii  


Sillen 


Kuiiuviken 


Nykiipiiigsån 


Uiideu 
Mjölnaåu 
Vättern 
Norrbysjöu 
Mjölarpsåii 
Sömmen 
Järnlandeu 
Roxen 


Emån 


Nättrabvån 


liottacu 


Äsuen 
Jlörrumsäii 


Easlåugeu 

Helgeåu 


Ringsjön 
Bälgaueäu 


Stcnsåii 


Noll- 
punkt för 
här  an- 
givna 
vst 


Max. 
vst 
cm 


j  Medel-  Min. 
vst   1  vst 
cm  cm 


Nr 


Rcgcl.station 


X  a  111  ji 


Noll-  1 

1  punkt  för  Max.  Medel- Min. 

Vattendrag         här  an-       vst  ;    vat   '  vgt 

givna         ''m  fm  nii 

VHl 


- 


8;77 

3,74 


148 


500 


54 


7,4 -2 


G,73 


;),12 


+  71.UU 


+  69,83 
8,94 


+  52,70 
.5.10 


7,84 


9.S.  Lii;,'iiii. 


115 


479 


33 


8!) 

885 

f.agaii 

198 

Bringctofta  .... 

Bringiitoftaäii 

200 

A  llgunneu 

899 

IjUiuLsbcrg  

Skälåii 

413| 

215 

Skecii  

Bolinäii 

H  877 

Brödäkra  

Lagan 

;1032 

Smedjcåii 

17 

i 

101.  Nissan. 

5  923 

Färgebro  

Nissan 

1;  224 

Johansfors  

> 

]04 

88  \ 

61  : 

27G 

242 

222' 

312 

299 

279  i 

39 

28 

5i 

68 

30 

0 

173 

141 

112; 

215 

177 

140i 

380 

333 

299! 

103 

44 

3 

119 

46 

1 

171 

125 

90 

63^ 

142 

78 

27 

276 

218 

182 

94 

40 

6 

105 

68 

42 

328 

231 

188 

160 

104 

67 

132 

53 

i 

190 

45 

8 

im.  Xtian. 


489!  Torpa  .  .  . 
487j  Gammalsjö 
974  Kila   .  .'  . 


227 


1035 
274 
258 
668 
584 
325 
236 
711 
935 
238 
1027 
936 
242 
494 
243 
887 


257 


1005 


751 


105. 

Asbro  . 


Yiskiin. 


108.  Väiiein- 
(ilötaälv. 

Klarabro  .... 

Edebäck  

Övre  Torsby  .   .  . 

Väsby  

Stömue  

Övre  Lennartsfors 

Erikstad  

Sågen   

Granudden  .  .  . 
Nordmark  .... 
Trälhoni  .... 
Björkborn  .... 

Åtorp  

Stommen  .... 

Sjötorp   

Solvind  


A. «u  liden 
Kegcii 
.\tran 


Viskan 


Klarälven 

Norsälveu 
Nedre  Frykcn 
Glafsfjordcn 
Stora  Le 
Krokan 
(iiillspångsälveu 

Timsälven 
Lungsälven 
Timsälven 
GuUspangsälvcn 
Hornborgasjön 
Vänern 
Mjörn 


7,'j:5 
8,00 

6,73 
6, 2  (i 
5,7  G 


4<J0 
240 
115 
102 
:}07 
224 
254 


6,78  L'j4 
+  30.85  358 


257 
216 

65 
246 
108 
129 


61 
269 


188 
202 
67 

32: 
2(j:J 
50 

88i 


7 

202 


8.21       115       69  :i'J 
— >-)    124  I     69  '  36 
5,M9       180       77  26 


4,27       124       59  21 


110.  OiokilsHlvcii. 

Munkedal  2  .   .  .  . 

K.  110/111.  Sämsåu. 

Säm  

112.  Enniu^dals- 
ivlveu. 

Vassbotten   Norra  BuUareu 


Orekilsälven 


Sämsåu 


5,59 

134 

62 

21 

5,92 

256  ' 

136 

73 

5,57 

288  1 

232 

210 

176 

146 

91 

290 

244 

215 

227  1 

203 

163 

410 

241 

115 

260 

234 

225 

110 

59 

0 

7.ii0 

118 

30 

11 

8,22 

51 

28 

16 

7,84 

133 

73 

19 

8,77 

96 

64 

25 

130 

107 

88 

427 

381 

321 

6,53 

179 

109 

68 

6,i!3 

183 

58 

0 

6,02 

140 

41 

19 

8,95 

150 

64 

19 

Uppgifter  rörande  senast  avvägda  iiollpuiiktshöjdeu  för  de  peglar 
efter  avvägoingen  möjligen  ändrats,  utan  att  detta  observerats. 


Anmärkning-ar. 

där  tiden  fran  senaste  avvägningen  är  så  lång,  att  pegelns  höjdiäge 


')  7,02  d. 
d.  'V4  19.  - 


17.  —  2)  8,42  d. 
+  228,18  d.    7  17 


i^/a  17.  —  ")  6,79  d.  7 
—  «)  +82,80  d.  '°  '4  19. 


11. 


*)  +0.90 
+  49,08  d. 


*  ;  18.  —  8,58  d.  ^  G  08.  - 
8,95  d. '%  15.  — 8,o9d.  I 


■  s)  6,02  d.  1  09.  —  '")5,l4  d.  ■*  5 18.  —  ") 
16.  _     6,99  d.^  11  (.»8.  —     +  260,94  d.  \  i  19. 


52 


Vattenståndsstationer  år  1921. 

Fet  stil  betecknar  självregistrerande  pegel,  kursiv  att  vatterdemperatnriakttagelser  göras,  fet  kursiv  självregistrerande  pegel  och  vatientemperaturiakttagelser. 

Där  höjdsiffran  har  decimaler,  anger  den  O-punktens  senaste  avvägning,  i  annat  fall  vattendragets  höjd  enligt  topografiska  kartan. 


1 

1  N:r. 

Namn. 

i 

Biflodsområde 
av  l:sta 
ordningen. 

Vattendrag. 

1 

!   Lat.  N. 

Long. 
E.  om 
Greenw. 

Höjd 
över 
havet, 
m 

Iakt- 
tagelserna 
började. 



[ 

1.  Tonieälv. 

973 

Kårsobron   

Kårsovaggejokk 

Kårsovaggejokk 

68^9'  5" 

18°  44'  35" 

500 

1918  'V? 

Vaktm.  (i.  Wikdahl,  Abiskojokk. 

957 

Övre  Abiskojokk  .... 

— 

Åbiskojokk 

68' 20'  45" 

18°  47'  0" 

344.6(1 

1917  279 

>                 »  > 

959 

Nedre  Abiskojokk  .... 

— 

Torneträsk 

68°  20' 45" 

18°  49'  20" 

340.26 

1917  ^0/9 

»                 »  » 

960 

1  Nakerijoki 

Nakerijoki 

68'  9'"  5" 

19'  47'  30" 

450 

1917  'V9 

Banm.  11.  Danielsson,  Bergfors. 

955 

Käyrävuopio^^j  

Rautasjokk 

Rautasjokk 

67°  57'  20" 

20°  5  '30" 

435 

1917  Ve 

Lantbr.  H.  Y.  Isaksson,  Krokvik. 

3 

Jukkasjärvi  

— 

Torneälv 

67°  50' 40" 

20°  37'  10" 

325 

1899  28/8 

Folkskoll.  E.  A.  Henriksson,  Jukkasjärvi. 

810 

Vittangi  

67' 40' 30" 

21°  40'  45" 

247 

1915  'V3 

Hemmansäg.  Z.  Hansson,  Vittangi. 

4 

Junosuando   

67°  25'  35" 

22°  31'  30" 

211 

1905  2»/6 

Hemmansäg.  L.  L.  Renlund,  Junosuando. 

5 

Jjainioälv 

Lainioälv 

68°  2' 35" 

21°  59'  20" 

348 

1899  '/9 

Skolförest.  A.  Lundberg,  Lannavaara. 

6 

» 

67°  29'  0" 

22°  41'  35" 

215 

1909  »A 

Lantbrevb.  A.  Ylivainio,  Junosuando. 

811 

Lovikka 

Tomcälv 

fi7'  IQ'  '^Ci" 

1  TQ 

1  n I  C  19/ 

lyio  ^73 

Kronoj.  F.  Johansson,  Lahti. 

7 

Kengis  

67'  10'  45" 

23°  32'  Ah" 

/Wtl     K>M  r±(J 

lo-^ 

Torpare  J.  Svarfvare,  Pajala. 

589 

Kallio  

Muonioälv 

^luonioäl  v 

67°  13'  5" 

2.3°  34'  55" 

vtJ    t*tr  \J\} 

1  ^^fi 

IQII  19/„ 
l<7ll  /3 

Jordbr.  C.  J.  Johansson,  Pajala. 

812 

Risuddeu  

Torn  cäl  v 

66°  10'  25" 

\J\J     X.\J  (tiKJ 

23'  48'  1 0" 

rio  IX) 

1Q1R  2/„ 

Hemmansäg.  E.  Mörtberg,  Risudden. 

3i8 

Vojakkala  

3.  Sang-isån. 

65°  54'  40" 

Q 

iool  76 

Gränsrid.  G-.  W.  Engström,  Bävcrbäck. 

687 

4.  Knlixiilr. 

— 

Hangisän 

65°  52'  0" 

23°  30' 30" 

2 

1912  V' 

Hemmansäg.  Hj.  Sandberg,  Sangis. 

9 

— 

Kalixälv 

67'  43'  45" 

20°  12'  25" 

445 

1900  »/i 

Banvaktsförm.  N.  A.  Vikström,  Kalixfors. 

10 

Kaituniälv 

Kaituniälv 

67°  32'  20" 

20°  6' 25" 

485 

1900  22/7 

Banv.  E.  0.  Lindahl,  Fjällåsen. 

813 

Lappiosuando  

Kalixälv 

67' 29'  5" 

21°  8'  0" 

363 

1915 

Färjk.  I.  Välitalo,  Moskojärvi. 

11 

Männikkö  

Tärcndöälv 

Tärendöälv 

67' 25'  10" 

22°  26'  0" 

210 

1908 

Hemmansäg.  L.  L.  Renland,  Junosuando. 

12 

Lautakoski  

» 

» 

67°  21'  45" 

22°  24'  10" 

201 

1905  'Vs 

Kalixälvs  Flottn.-fören.,  Kalix. 

14 

Rödupp   

— 

Kalixälv 

66°  29'  45" 

22°  45'  50" 

44 

1905  «/6 

Kalixälvs  Flottn.-fören.,  Kalix. 

815 

Angesän 

Vasarajärvi 

67°  7' 40" 

20' 39'  35" 

357 

1915  "A 

Banv.  N.  0.  Jakobsson,  Gällivare. 

816 

> 

Angesän 

66°  27'  55" 

22°  38'  55" 

55 

1915  Vs 

Hemmansäg.  H.  P.  Larsson,  Gyljon. 

15 

Lilledet  

» 

> 

66°  25'  5" 

22°  41'  20" 

39 

1909  Vt 

Arrend.  A.  G.  Landström,  > 

16 

fr  vi  1  en  M 

DO  A i  OU 

99°  44'  if-," 
ii  'i'±  40 

Of» 

Kalixälvs  ±ilottn.-foren.,  Kalix. 

18 

Morjärv^)   

7.  Håneälv. 

TC  fl  iTi  1  n  n  0*AtTiJ  alrö+ 
.ixciiiu  1  u  Ii  g  c  ti  dSivcu 

66°  3'  5" 

22'  43'  25" 

i.             i  5 

j\.aiiAaivs  r  lotxn.-ioreii.,  Jvaiix. 

19 

— 

Råneälv 

66°  45'  10" 

20°  57'  55" 

318 

1899  Vn 

Banm.  C.  Kärlin,  Nattavaarn. 

1060 

Mårdsel  

— 

66°  18'  0" 

21°  23'  15" 

158 

1921  'V9 

Lantbr.  E.  Hansson,  Lakaträsk. 

20 

Niemisel')  

— 

66°  0'50" 

21°  59'  40" 

15.70 

1899  >/n 

Banv.  J.  Melin,  Niemisel. 

1072 

Räneå")  

».  Liileälv. 

— 

» 

65°  51'  15" 

22°  17'  10" 

—  2.92 

1919  20/8 

Råneä  Elektr.  Kvarn  a.^b.,  Räneä. 

713 

Virijaurc  

— . 

Virijauro 

67°  24'  0" 

16°  31'  30" 

580 

1911  '«;9 

Porjus  Kraftverk,  Porjus. 

715 

— 

Luleälv 

67°  31' 50" 

18°  12'  40" 

425 

1911  ",'9 

>  s 

716 

— 

Kårtjcjanre 

67°  31'  0" 

18°  13'  35" 

415 

1911  2V9 

>  » 

590 

8atlsjaurc  

Vietusjokk  1 

Satisjaure 

67°  26'  0" 

18°  49'  0" 

440 

1910  'Vis 

617 

— 

Langas 

67°  23' 35" 

18°  43'  50" 

375 

1911  Vio 

>  > 

7«) 

Luleluspen  

Stora  Lulevatten 

67°  r35" 

19°  48'  35" 

362.10 

1912  "Vn 

»  » 

280 

Övre  Porjus  

Stora  Luleälv 

66°  57' 30" 

19°  50'  0" 

357.10 

1909  "/b 

282 

> 

66°  56'  15"! 

19°  47' 40" 

307.10 

1909  22/s 

23 

> 

66' 47'  5"l 

19' 57' 35" 

161  55 

1900  'Vu 

Nybyggaren  N.  P.  Nilsson,  Jokkmokk. 

1038 

Suobbatselet'')  

Suobbatselet 

66' 36'  35" 

20°  26'  50" 

74.66 

1920  Vi  I 

Kronotorpare  R.  Lundström,  Kuouka. 

1039 

Porsiselet 

66°  26'  20" 

20°  39'  55" 

69.G0 

1920  "12 

Fru  Ida  Sandling,  Murjek. 

24 

Njuorijcs  

fiilla  Ijuleälv 

Tarrajokk 

66' 57' 15" 

17°  28'  35" 

400 

1909  *li 

Frk.  A.  Holmbom,  Kvikkjokk. 

Knkkjokk  1 

1 

Kamajokk  | 

66°  57'  0" 

17°  44' 30" 

305 

1901  'Vi 

Nybyggaren  J.  0.  Nordlund,  Kvikkjokk. 
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N:r. 

Namn. 

Hitlodsoinråde 
ordningeu. 

V:i  1 1  cnil  r;! f 

Lat.  N. 

Long. 
K.  om 
(irocnw. 

Höjd 
över 
liavot. 
Ill 

Iakt- 
tagelserna 
börjndo. 

Olm(?rvatör  <  )lcr  ägare. 

591 

Lillii  hulealv 

Saggat 

oo  i)^  i.) 

in  i  *  i) 

'10''. 

1!)1 1  '  (1 

Fm  S.  l*ctt*THsoD,  TjåniotiH, 

27 

Tjimotis  1   

Hl  ack  ill  ven 

ho  !)!)  M 

1 o  oo  äU 

'\{  lO 

1  flAfl  10  '. 

1  0\U}       ; 4 

l^mn/ii     ()     T  r  n  }i  f  11  Ufi '1  ri     Tifi  iiifit 

682 

l'curauro 

ct^"  Å^'  ur»" 

00  48  .)!) 

1  7'  f>'l'  -fl" 
1  i   0»)  ■>•) 

^tO 

I  (11'''  '- 

\  ti  1 :  ,i 

1  ( in  in  !i  ri     tr     II     Aliriiifin     IC  v  i  Ic  Ic  wi  U  k 

3i> 

Vaikijaure 

Qno  Qfi/  0;^// 
bb  o9  rfO 

IJ  4  <  Äi) 

1Q.;.7  /Il 

1.                    T.     ClnuiitfwiiTt       Ifit/lf  rit  /i  If 

31 

Pajerim  

> 

Lilla  Lulciilv 

ciy>  97'  QA" 
00  Ä  <  ou 

90'  -lO'  ^^i" 
oi./  <*o 

190!)  V4 

K  ro  110  j .  J .  y .  S  mHiströiii ,  V  nol  Icri  in . 

32 

Luicälv 

nao  O'!'  -lA" 

oo  *•)  oU 

90'  /Ii'  r»A" 

äU  4'!  'J\J 

40  9(1 

XtJWO  /4 

K'ilftftp   T     (     T/iViflTiv;Q/in  ViHtllf^riiii 

oo 

66°  14'  10" 

20°  54'  15" 

40.70 

1909  "»  a 

Frk.  G.  Erigfors,  Härads.  ' 

35 

Hedaoret^^) 

i 

65°  49'  35" 

21°  32'  50" 

17.  U» 

1900  'Ve 

Luleälvs  Flottn.-fören.,  Luleå. 

oo 

65°  49'  35" 

21°  37' 45" 

7.31 

1899  ";n 

Banvakt  F.  A.  Bolin,  Boden. 

4D1 

Uodåii 

ilolBvattnct 

65°  58'  5" 

21°  31' 40" 

59 

1907  '/i 

A. -B.  Polen,  Boden. 

oOO 

Jjuleäl  v 

65°  43'  0" 

21*47'  50" 

-0.2C 

1902  2'V8 

Luleälvs  Flottn.-förcn,,  Luleå. 

13.  Piteälv. 

37 

'J'jcggclvas 

t)b  u 

i  i    4U  4t> 

4.)0 

1909  '■^  1 

IT £•  III  m  1 II 0*           Aiiflor^ufin     I  .•'infiinnpii 

730 

Rappenälvcu 

Rappcu 

UD  M  W 

Il    Oa  40 

^oo 

1.7X*J  /O 

T.                Tt     i  I'i  vi r1  tkUfin  Arii^Tilntr 

1041 

Vaolvojaurc  

\  uol voj  aurc 

ac?  99'  r;v' 
Db  Ä/O  OD 

1  u"  O'.!'  1  r," 
io  oo  lO 

tO./ 

1920  *'n 

T .ä o"An  Vinta-äcr  V  TT  V'paf  pri  n n/l   ^rirra  F^prcii ii»; 

OOO 

Jäknaiaure 

66°  3'  15" 

19°  0'  40" 

390 

1916  »/i 

Kronot.  A.  Lindberg,  Muoskosel. 

729 

Mnoskosel  

Ahiiiorälvcu 

Muuskoselet 

65°  52'  20" 

19°  28'  30" 

328 

1913  "/5 

Kronojägaren  A.  Lidfors,  Mnoskosel. 

38 

Älvsby  



» 

65°  41'  5" 

21°  0'10" 

28.51 

1899  "/  » 

Banv.  E.  M.  Persson,  .älvsby  station. 

975 

Övre  Sikfors  

— 

65°  31'  45" 

21°  12'  15" 

25 

1914  "/8 

Sikfors  Kraft-A.-B.,  Boden. 

753 

Nedre  Sikfors  



65°  31'  30" 

21°  12'  10" 

10 

1913  Vi 

>             >  > 

17.  Åbyiilv. 

Ältyälv 

688 

Abyn  



65°  2'  0" 

21°  20'  30" 

5 

1912  'Va 

Postst.-förest.  G.  A.  Jansson,  Brännfors. 

19.     Ii}  SK  Vill  V. 

844 

Bjskeälv 

65°  24'  10" 

19°  45' 50" 

304.30 

1915  "/o 

Hemniansäg.  A.  Andersson,  Siksjön. 

39 

Myrheden  



65°  17'  30" 

20°  12'  10" 

228.40 

1899  'Vh 

Banv.-förm.  A.  V..  Andersson,  Myrheden. 

788 

Luudbäck   



» 

64°  57' 30" 

21°  10'  35" 

16.84 

1914  Vio 

Lantbr.  S.  Karlsten,  Bvske. 

19.  Kåffeälv. 

Kägeälv 

64°  50'  10" 

20°  57'  20  ' 

5 

1917  'Vs 

Hemmansäg.  A.  Wahlberg,  Kåge. 

20.  Skcllefteälv. 

40 

Sädvajaurc 

tic*  9tt'  r»" 
ob  io  ,) 

1  G?  QU'  /lA" 
ID  OO  4(J 

4b4 

lyUl         ;  4 

Hemuiansäg.  J.  L.  Lsestander,  Jäckvik. 

41 

Arjeplog  

Ilornavan 

Do    o  u 

i  i  04  .^U 

4<;o 

UUo  /6 

Fru  B.  Carlsson,  Arjeplog. 

42 

Uddjaure 

ftKO  r^AI  9A" 

00  04  ,oU 

1  7°  W  ^A" 
1  i   OJ  OU 

4iy 

1 QHO   I  . 
iJUJ    ,  l 

Hcniniansäg.  A.  Söderberg,  Arjeplog. 

4o 

LiiUa  Backnas  

Storavan 

'-18'  IH" 
DO  oo  4U 

1  c»    Q'  OA" 
io     o  oU 

/I  1  7  IQ 

41/. 18 

1  JL'4     ;  0 

c  Kcllcl  tedi  Vä  riuitii.  lurcu.,  oiiciiciifLt.. 

44 

Ber*'*uäsudden 

65°  41'  20" 

18°  10'  35" 

419 

1909  '/i 

f.  d.  Hemmansäg.  J.  A.  Nilsson,  Bergnäsndden. 

842 

Fromheden  ....... 

Malån 

Malafl 

64°  59' 45" 

19°  28'  15" 

215 

1915  »Vs 

Hemmansäg.  Y.  AnJersson,  Norsjö. 

45 

Kusfors  

Skcllefteälv 

64°  56'  10" 

19°  58'  40" 

169.14 

1899  'Vn 

Banv.  0.  I.  Siden,  Knsfors. 

Finnforsen^*)  



» 

64°  47'  40" 

20°  20' 40" 

121.29 

1917  '/.o 

Övermaskin.  J.  V.  B.  C.  Eklund,  Fiunforsfallet. 

843 

Myckle'5)  



> 

64°  45'  5" 

20°  52'  0" 

7.03 

1915  6,9 

Byggm.  N.  Stenberg,  Skellefteå. 

91-  Itiirpiilv 

953 



Fal  in  arksträsk 

64°  37' 50" 

21°  1'40" 

37 

1917  '^8 

Lantbr.  K.  Renström,  Hjoggböle. 

^tt»  JvlCHlrilll. 

695 

Bvedsilium  

St.  Bygdeträsket 

64°  21'  10" 

20°  30'  10" 

131 

1906  'Vii 

Robertsfors  Bruk,  Robertsfors. 

689 

Rickleå 

Rickleån 

64°  7'  15" 

20°  54'  45" 

6 

1912  V» 

Handl.  J.  E.  Lundmark,  Bygdeä. 

26.  Sävaiåii. 

Sävaråu 

fiPP  QA" 

Da  J>4  oU 

9A°  <VX<  Q  A" 
/iU    OO  OU 

ö 

li'il  ,'4 

Näiiindcui.  J.  Bäckström,  »^ävar. 

28.  Uincälv. 

Övre  Uniau 

f?rv°  fiQ'  A" 

00  oy  u 

1  T-fi          1  A" 
10    o  i.U 

0)21) 

IJIU  3 

Hemmansäg.  A.  J.  Stenmark,  rärnaby. 

Tärna^n 

Tärnaån 

DO  40  U 

1  )\°  9;%'  9n" 

10  ^0  (M 

400 

1  Q  1  A  11- 

Skräddare  P.  K.  Granberg  > 

48 

Tärnaby   

Gautajaure 

65°  42'  45" 

15°  17'  15" 

4oS 

1900  "»  7 

Kyrkoherde  J.  Xaeselius,  > 

437 

Björkvatteusälven 

Björk  vattnet 

65°  36'  25" 

15°  16'  20" 

391 

1910  ^,3 

Lantbr.  J.  S.  Johansson,  Angesdal. 

438 

Umuäs  

TImnässjöu 

65°  26'  0" 

16°  5' 55" 

352 

1910  »4 

Heiiim.msäg.  T.  A.  Fjällberg.  Uranäs. 

439 

Kirjcsllu 

Kirjcsft.u 

65°  25'  50" 

16°  16'  30" 

350 

1910  ^.'»  ■i 

»           A.  Andersson,  SInssfors. 

54  Vattenståndsstationer  år  1921. 


N:r. 

Namn. 

Biflodsomräde 
av  l:sta 
ordningen. 

Vattendrag. 

Lat.  N. 

Long. 
E.  om 
Greenw. 

Höjd 
över 
havet. 

m 

Iakt- 
tagelserna 
böriade. 

Observatör  eller  ägare. 

49 

Luspholm  

— 

Storuman 

65°  7' 15" 

17°  5' 20" 

347.30 

1909  12/3 

Herr  Axel  Jonsson,  Stensele. 

1031 

— 

» 

65'  6'  0" 

17°  6' 35" 

347.30 

1920  \'i 

K.  Vattenfallsstyrelsen,  Stockholm. 

50 

Stensele'")  

— 

Umeälv 

65°  o' 50" 

17°  9' 35" 

315.14 

1891 2«/6 

.i                               y  > 

440 

Slätvik   

Jiiktåu 

Överstjuktau 

65°  47'  20" 

16°  3'  0" 

489 

1910  "-"/s 

Hemniansäg.  E.  J.  Karlson,  Sorselc. 

51 

Jiiktnäs  

Storjuktan 

65°  21' 50" 

17°  13'  50" 

399 

1908  Va 

Fru  S.  E.  Sundström,  Sorsele. 

441 

Ny  hamn  

Jaktän 

65°  0'20" 

17°  44'  30" 

262 

1910  »«/4 

Fru  S.  Fransson,  Gunnaru. 

53 

Lycksele  

— 

Umeälv 

64°  35'  25" 

18°  41' 25" 

210.31 

1904  20/5 

Umeå  Plottn.-fören.,  Umeå. 

1037 

Pengfors  

— 

63°  56'  15" 

19°  39'  40" 

83 

1920  2% 

Hemmansäg.  H.  Nilsson,  Vännäs. 

53 

Vännäs   

— 

63°  54'  5" 

19°  43'  25" 

70.81 

1900  'Vs 

Banvakt  J.  A.  Lindström,  j 

1001 

Ammarnäs'")  

Vindelälveu 

Gautsträsk 

65°  57' 40" 

16°  13'  50" 

400 

1919  "/s 

Umeå  Flottn.-föreu.,  Umeå. 

55 

> 

Storvindeln 

65°  38'  15" 

17°  27'  20" 

338.74 

1909  Vi 

Fru  I.  Aströni,  Örnäsudden. 

443 

Adolfsström  

•i 

Yrafsjön 

66°  16'  30" 

16°  39'  30" 

460 

1910  V* 

Hemniansäg.  K.  F.  Lundmark,  Arjeplog. 

444 

i> 

Storlaisan 

66'  14'  10" 

16' 58' 10" 

424 

1910 

j          P.  A.  Johansson,  Båtsjaur. 

998 

Sandnäsadden   

t 

Granselet 

65°  44'  20" 

17°  37'  5" 

391 

1919  20/9 

>           H.  Samuelsson,  Arjeplog. 

5G 

» 

Vindelälveu 

65'  32'  30" 

17°  31' 15" 

339.39 

1891  \''o 

Umeå  Flottn.-fören.,  Umeå. 

446 

Björksele  

64°  59'  5" 

18°  30' 30" 

237.92 

1901  Ve 

Postst.-förest.  P.  0.  Wännströni,  Viudeigransele. 

981 

Bjurbäcken 

64°  55'  25" 

18'  33'  30" 

230 

1918  '/9 

Hemmansäg.  K.  Andersson,  Vormsele. 

Vindelälven 

d4  11  40 

ly  ii  20 

Ido.  1() 

lJUJ  /fl 

Herr  J.  A.  Wikner,  Vindeln. 

58 

Spölaud  

* 

63  55  20 

19'  51'  25" 

72.70 

1891  '/s 

Umeå  Flottn.-fören.,  Umeå. 

1036 

Sörforsbrou  

Umeälv 

63°  52'  35" 

20°  3'  15" 

35 

1920  ',10 

K.  Vattenfallsstyrelsen,  Stockholm. 

60 

» 

ao"  MV  niS" 
oo  oo 

'Cyj  lo 

Umeå  1  lottu.-förcn.,  Umeå. 

30.  Öieälv. 

840 

Öreälv 

64°  30'  40" 

18'  21'  40" 

267 

1915  ^"/s 

Hemmansäg.  Ilj.  Kyrk,  Brätten. 

lOoa 

Örträsk  1  

Örträsket 

64°  8'  5" 

18'  59'  5" 

169 

1908  '  ,5 

Öreälvs  Flottn.-fören.,  Bjurholm 

61 

Nyåkcr  

Öreälv 

63°  47'  45" 

19' 21'  10" 

75 

1900  ^/i 

Banv.  J.  G.  Höglund,  Nyåker. 

32.  Lögdcälv. 

863 

Strand  2»)  

— 

St.  Lögdasjön 

64°  T  0" 

18°  22'  15" 

266 

1916  Vi 

Hemmansäg.  A.  Nyman,  Fredrika. 

1055 

Nedre  Nvland  

— 

Lögdeälv 

63°  52'  50" 

18°  54'  20" 

157 

1921  "A 

»           I.  Hörnqvist,  Mjösjöby. 

1033 

— 

> 

63°  47'  50" 

18' 58'  20" 

115 

1920  ',  8 

Faktor  U.  G.  Bergvall,  Norrfors. 

62 

Norrfors  -«)  

— 

> 

63°  46'  0" 

18°  59'  35" 

101 

1900  i»/i 

Banv.  N.  E.  Halsius,  Norrfors. 

961 

— 

63'  35'  10" 

19'  20'  50" 

15 

1917  '*/8 

Torpare  J.  0.  Näslund,  Lögdeå. 

34.  Gideälv. 

Hemmansäg.  I.  Nilsson,  Ascle. 

864 

— 

Borgsjön 

64' 12'  0" 

17' 45'  50" 

307.91 

1916  \i 

64 

— 

Gideälv 

63°  33'  25" 

18°  36' 10" 

125.G7 

1900  'Vi 

Bauv.-förm.  P.  A.  Carlsson,  Björna. 

K.  35— 3G.  Struiusåii. 

802 

Måle  

Målebäcken 

Målebäcken 

63' 19'  0" 

18' 39'  35" 

47 

1914  '7u 

Drätselkammaren,  Örnsköldsvik. 

30.  Moälvcu. 

1056 

— 

Anundsjön 

63'  26'  20" 

18'  16'  20" 

50 

1921  ^V? 

Hemmansäg.  Erik  Jonsson,  Bredbyu. 

691 

Mo  

— 

Moälven 

63°  22'  45" 

18°  28'  10" 

5 

1912  ",'a 

Handelsag.  A.  Bergström,  Moälven. 

983 

Skortsjöän 

Skortsjöån 

63°  22'  35" 

18'  27' 10" 

30 

1918  1/8 

Torpare  0.  Flodin,  » 

1057 

— 

Själe  vadssjön 

63°  18'  0" 

18°  35' 40" 

0 

1921  «/8 

Doktor  P.  Stolpe,  Själevad. 

38.  Åiig:criiiaiiiilveii. 

723 

— 

Kultsjön 

64°  58'  15" 

15°  21' 55" 

539 

1913  V4 

Hemmansäg.  0.  Andersson,  Marsfjäll. 

1050 

— 

Älalgomaj 

64°  41'  43" 

16°  14'  40" 

341 

1921  "/i 

Födorådstag.  A  Forsberg,  Skansbolm. 

65 

Maksjö.strand'")  

- 

Maksjön 

64°  41'  0" 

16°  26'  35" 

340 

1901  V* 

Skogsarb.  P.  0.  Sjödin,  Malgovik. 

727 

Borkan  '''■^)  

Vojmån 

Borkansiöu 

65°  16'  25" 

15' 21'  15" 

523 

1913 

Lantbr.  0.  K.  Kanon,  Dikanäs. 

67 

Nyluspeii  '^*}  

Vojmsjön 

64°  52'  20" 

16°  44'  40" 

413 

1909  5 

Haudl.  A.  A.  Johansson,  Trcsuad. 

66 

Vilhelmina  

— 

Volgsjön 

64°  37'  35" 

16' 38' 45" 

332.20 

1898  i/o 

Angermanälvens  Flottn.-fören.,  Nyland. 

718 

Angernianälven 

64°  10'  0" 

17' 22'  0" 

300.5G 

1913  Ve 

Byggniäst.  D.  Mattsson,  Aselc. 

725 

Borga  

Kjällsjöillvcn 

Borgasjön 

64°  50'  5" 

15°  0'45" 

450 

1913  V4 

Arb.  N.  Näslund  d.  y.,  Borgafjäll. 

728 

Inviken  

> 

Sjuogdcii 

64°  35'  20" 

15'  3'  0" 

443 

1913  '■"5/3 

Arrcnd.  P.  Bengtsson,  Gärdnäsbyu. 

719 

Tasjö  

TäsjÖM 

64°  1.3'  10" 

15°  54' 30" 

247 

1913  V» 

Fabr.  E.  Lindfors,  Kyrktäsjö, 

720 

Fliisjöåii 

64'  .S'  5" 

15°  54'  30" 

265 

1913  '«  0 

Lantbr.  J.  Bolin,  Tåsjö. 

Vattenståndsstationer  år  1921. 


— 1 

V-r  1 
n.r. 

1 

NiiTiin. 

Ttlftitllhirt  TTl  pft  (  1  O 

av  1 :8ta 
ordniiijron.  ! 

1 
1 

--  -r 

Lat.  N.  1 

1 

Tjong. 
VI.  om 
(Jreenw. 

Höjd 
över  1^ 
lavet. 
ni 

Jakt- 

,'igelHernal 
liiirjade.  I 

-    -     ■  ----- 
(■»liHcrvatftr  eller  ägare. 

/  J4  , 

Fjiillsjöälvon 

Korpfin  ! 

64°  50'  5" 

15°  5' 10" 

535 

1913   '  ,  r. 

Hcmmanttäg.  A.  1'crKSon.  Arknjö. 

yjo 

» 

Stora  Arksjiin 

64''41'45" 

15°  28' 55" 

354 

1917  '/9 

Skoget.  E.  Persson,  > 

Riirströiiissjön 

64"  1  r  55" 

16°  15' 35" 

259 

1912  "/i2 

Banv.  J.  A.  Karlsson,  Ilörström. 

no 

68 

1  {  öl  c  11  SS  i  Ö  II 

63°  55'  30" 

16°  20' 25" 

217 

1898  »/r, 

Angerraanälvens  Flottn.-förcn.,  Nyland. 

lUOl 

> 

Bddu  insjön 

63°  55'  0" 

16°  18'  30" 

214 

1921 

Ilemmansäg.  J.  Xa-sströni,  Rossön. 

luoo 

s 

Villige  I  sjön 

63' 43'  0" 

10' 14'  5" 

220 

1921  '  10 

Postst.-för.  Viktor  Hansson,  Vängci.sby. 

CO  i 
OJ  1 

Vängclillvcn 

63°  41'  25" 

16°  20'  40" 

200 

1908  '/n 

Fm  A.  Forssnian,  Xordantjäl. 

Ångonnaniil  ven 

63'  16' 25" 

17°  12'  5" 

28.45 

1900  Vi 

Bnnv.  K.  A.  Hallsten,  Forsmo. 

Filxäl  vcii 

Blftsjöu 

64°  45'  35" 

14' 11'  40" 

433 

1913  V» 

Arrend.  J.  Jonsson,  Jornivattnet. 

Jormsjöii 

64' 42' 30" 

14°  2' 50" 

344 

1913  >% 

Postst.-förcst.  E.  Jons.^on,  Jormvatlnct. 

748  1 

ä  r1  rl  A  H  O 

KvariiliLM-gsvattn. 

64°  30'  25" 

14°  8' 55" 

310 

1913  "Vs 

Hanill.  J.  Wnssdalil,  Gäddedc. 

A  I  <rTi  o  1 1  o  TI 

> 

ytoriiiyrtjäru 

63'  55'  20" 

15°iri5" 

431  i 

1913  '» s 

Lantbr.  J.  Mfirtensson,  Hedningsflokäl<-ii. 

7'> 

Ströms  vatt  not 

63' 51' 20" 

15°  33'  0" 

284.04 

1909  '/i 

Maskinist  Alfred  Lögdbcrg,  Strömsund. 

Faxäl  ven 

63"  47'  25" 

15"  43'  50" 

277.70 

1914  Vii 

A.-B.  1'.  Holms  lilektr.-verk,  Strömsund. 

765 

Helgxim  

> 

63'  9' 10" 

16' 57'  15" 

110.4'2 

1912  Vs 

Herr  A.  Ilolmlierg.  Ilelgum. 

356 

> 

63°  8' 40" 

17'  0'45" 

110 

1905  •",  i 

Forssc  Kabr.  ocli  Kraftst.,  Österforsa. 

911 

63   9  50 

17    1  30 

iJi^  /-I 

74 

> 

63°  10'  55" 

17°  5' 15" 

88.38 

1900  i",  ! 

Banv.  .T.  A.  Nordlander,  Läugselc. 

592 

Sollefteå  

— 

Angerinaiiäl  ven 

63°  10'  30" 

17°  15'  40" 

0.90 

1911  'Vi 

Agent  R.  Myrman,  Sollefteä. 

K.  as -39. 

846 

Sprängsviken  

Bottniska  viken 

62'  51 '  45" 

1 /   03  03 

101.",  28  ' 

Pi ri M n O"    T f    I>- Il  Tlralniipr    Pnrän^svi kCD. 

40    Tiiiliilsiil  vcii. 

ooo 

Ilobergsån 

Fiskvikstjärn 

63'  50'  15" 

12'  56'  55" 

415 

1915  Vio 

Arrend.  J.  0.  Åslund.  Kallsedet. 

T»  O  T»  *i  r»  nr  2I>\ 

Torrön 

63°  46'  20" 

13°  3' 45" 

410 

1910  Vio 

Lantbr.  G.  Gardin, 

00,6 

Jnveln 

63'  42'  10" 

12' 57'  20" 

393 

1916  "A 

Arrend.  W.  Fors 

St.  Beiisjön 

63' 37' 40" 

12'  29'  10" 

501 

1915  «/8 

>       P.  Nilsson,  Medstngan. 

ooo 

Af  d1o»i 

Anjan 

63'  42'  45" 

12"  28' 15" 

420 

1915  1/9 

Gränsr.  P.  A.  Kristiansson,  Bäljoiii. 

^OD 

Kallsjön 

63°  35'  45" 

13°  4' 30" 

381 

1910  '/lo 

Lantbr.  C.  J.  Hyttsten,  Kallrör. 

1  flirt 

63°  24'  50" 

13°  21' 55" 

380.07 

1920  n'io 

Fm  Johanna  Boberg,  Bonäshanin. 

7(1 

Areälven 

Ilaiuliilsån 

63°  15'  35" 

12'  26'  20" 

550 

1901 

Lantbmkaron  0.  Henriksson.  Enafors. 

7K 

Areälven 

63°  21'  50" 

12°  38' 20" 

497.89 

1900  '»/s 

Banv.  A.  W.  Jonsson,  Gevsjön. 

ATf>fl  ctn  (TQ  TI 

Medstugusjön 

63' 81' 45" 

12'  33'  55" 

536 

1915  «/8 

Lantbr.  0.  Svensson,  Medstngan. 

G  ren in gen 

63°  22'  0" 

12°  52'  40" 

597 

1919  Vi 

Ing.  A.  Panlson,  Duved» 

i  v  JU  o 

K  varniiii 

63°  22'  50" 

12°  52' 30" 

578 

1919 

>           >  > 

77 

Ar(^älvi'n 

63°  23'  25" 

'  12°  54'  20" 

381.63 

1900  "/ö 

Banv.  G.  Jl.  Gudding,  Duved. 

t/f  ^ 

\r  3  n      TI  ^ '  ^ 

> 

Mängån 

63°  23'  35" 

,  12°  55'  5" 

382 

1919  Vs 

1 

1  Vagnk.  C.  L.  Lauritz,  ■■ 

I 

78. 

Liten 

63°  20'  40" 

13°  37' 40" 

315.27 

1900  ä/s 

j  Banvakt  C.  H.  Brodin,  Jäqien. 

470 

Billstnfin 

Näck  ten 

62°  50'  20" 

14°  38'  30" 

324 

1910    8  9 

j  Herr  E.  Andersson.  Hackås. 

Ull  lnlad.II  

Flon 

62°  55'  0" 

14'  33'  20" 

317 

1931  ',11 

Disp.  J.  A.  Viksten,  Tåkcr. 

4"iO 

Storsjiin 

63°  14'  30" 

i  14°  1'  5" 

292 

1  1910  '5,  9 

Bryggfakt.  J.  Pehrssou,  Häljesnnd. 

> 

63°  10'  50" 

14°  38'  0" 

290.70 

1884  ",3 

Indalsälvs  Flottn.-fören.,  Sundsvall. 

^oo 

nriTilnnfl'»  SG^i 

Laudsj  un 

63°  33'  10" 

14'  16'  40" 

319 

1910  ',10 

I  Hemmansäg.  P.  Lignell,  Tulleråsen. 

1  T.ox'TTitAn 

llårkau 

Ilotagcn 

'  63°  48'  10" 

14°  41'  45" 

313 

ll910  '/lo 

1  lugbåtsbefälh.  0.  E.  Andersson,  Laxviken. 

oo 

,  T.if 

Indalsälven 

1  63'  18'  35" 

14°  50'  50" 

'  246.3f 

1S82  '/i 

Indalsälvs  Flottn.-fören..  Sundsvall. 

oo 

Gesundssjön 

j  63°  9'  5" 

15°  44'  50" 

200.2f 

1882  '/i 

Indalsälvs  Flottn.-fören.,  Sundsvall. 

1 

1049 

1 

i  Indalsälven 

63°  8'  35" 

16°  11'  0" 

126.3 

1921  '»3 

1  Krängede  A.-B.,  Krängede. 

962 

A  iiniicrrLii 

0]  au 

63°  40'  10" 

15°  17'  20" 

311 

1917  'ä/g 

Banv.  P.  A.  Eriksou,  Jämt).  Sikås. 

482 

llamnierdalssjön 

'  63°  35'  15" 

15°  21'  30" 

;?02 

1910  '  10 

1  Handl.  t>.  Svensson,  Haniuicrdal. 

758 

OvcraiiiTiicT  

Aiimieråii 

A  iiiiiieräii 

63°  12' 45" 

15°  57'  15" 

312 

1913  '  Ii 

1  Handl.  E.  J.  Sahlin,  Överammer. 

^■9 

R(u/uii(f((  

Indalsälven 

63'  3' 25' 

16°  30'  30' 

101.3; 

{  1900  1 

Banv.  K.  0.  Andersson,  Bagunda. 

90 

Svcdjc  

> 

62°  30'  55' 

17"  18' 35' 

0.8( 

;  1882  ".4 

1  Indalsälvs  Flottn  -fören..  Sundsvall. 

845 

Laxsjön  ........ 

i  Ljustoriisåii 

St.  Laxsjön 

(;2'  44'  40' 

17°  13' 50' 

3(;7 

1909  '-^  5 

1  Sunds  A.-B  .  Sundsvall. 
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N:r. 

Namn. 

Biflodsområde 
av  l:sta 

nrr1  rt  1  ti  o"pn 

Vattendrag. 

Lat.  N. 

Long. 
E  om. 
Greenw. 

Höjd 
över 
havet, 
m 

Iakt- 
tagelserna 
börj  ade. 

Observatör  eller  ägare. 

i 

42.  Ljiiugnii. 

782 

— 

Lj  ångan 

62°  51'  10" 

12°  46'  50" 

800 

1914  »'/7 

Hemmansäg.  J.  Jonsson,  Ljungdalen. 

826 

— 

Storsjön 

62°  48'  5" 

13°  2' 45" 

564 

1915  "A 

Herr  L.  J.  Lorin,  Ljungdalen. 

358 

— 

Övre  Grucken 

62°  50'  15" 

13°  32'  45" 

493 

1896  Vfi 

Ljungaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

795 

Nedre  » 

62°  50'  15" 

13°  33'  35" 

490 

1914  i»/? 

Skogv.  P.  Eriksson,  Börtnan. 

829 

- 

Fotingen 

62°  38'  25" 

14°  0'  0" 

437 

1915  Vs 

Jordlir.  S.  Kristoffersson,  Asarnc. 

283 

— 

Hålsjön 

62°  39'  10" 

14°  24' 60" 

351.97 

1884  'Vs 

Ljangaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

906 

— 

Lj  ångan 

62°  30'  10" 

14°  34'  0" 

325 

1894  lo/s 

>                 >  > 

904 

— 

Handsjun 

62°  27'  40" 

14°  49'  0" 

288 

1884 

>                 >  » 

310 

Yttcrturiugen^")  .... 

— 

Mellansjön 

62°  25'  50" 

14°  59'  45" 

257.82 

1903  «,  5 

>                 >  > 

311 

Gråboinmen^")  

— 

Öjasjön 

62°  25'  0" 

15°  0'  5" 

257.60 

1896  >/6 

»                 >  » 

92 

— 

Havern 

62°  23'  0" 

15°  6' 35" 

250.69 

1901  i*,5 

Alby  Vattenf.  A. -B.,  Alby. 

312 

— 

Ilolmsjön 

62°  24'  45" 

15°  16'  5" 

241.88 

1884  'Vs 

Ljungaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

93 

— 

> 

62°  25'  35" 

15°  25'  55" 

240.79 

1899  '/n 

Alby  Vattenf.  A.-B.,  Alby. 

313 

Övre  Alby   

— 

Aldersjön 

62°  27'  50" 

15°  26'  30" 

233.72 

1897  »/'e 

Ljungaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

94 

— 

Ljungan 

62°  27'  55" 

15°  27'  5" 

228.18 

1900  »/. 

Banv.  S.  A.  Pettersson,  Alby. 

432 

— 

Angesjön 

62°  30'  45" 

15°  40'  50" 

156.70 

1884  V» 

Ljungaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

260 

Johcannisberg  

— 

Jjj  ungan 

62°  30'  20" 

16°  1'  0" 

109.02 

1884  '/5 

Ijjnnga  Verk,  Ljungaverk. 

616 

— 

> 

62°  29'  10" 

16°  4' 25" 

70.53 

1910  Vu 

784 

Gimän 

Lockuesjön 

63°  2' 30" 

14°  53'  40" 

327 

1914 

Stationsk.  E.  Karlsson,  Lockne  station. 

95 

Revsundssjöu 

62°  48'  40" 

15°  21'  35" 

288 

1905  »,  5 

Gimåns  Flottu.-fören.,  Stavre. 

96 

> 

Grötingen 

62°  51' 45" 

15°  30'  25" 

264 

1900  1 

Herr  H.  F.  Johansson,  Grötingsjö. 

97 

Idsjön 

62°  50' 15" 

15°  40'  25" 

261 

1904  '/a 

Gimåns  Flottn.-fören.,  Stavre. 

98 

Fagerviksbj'  ^'-)  

Holmsjön 

62°  40'  35" 

16°  26'  0" 

200 

1904  »/a 

980 

» 

Leringon 

62' 34'  45" 

16°  26'  20" 

196 

1921 

Torpsbammars  A.-B.,  Torpshammar. 

360 

G  i  mån 

62°  30'  55" 

16°  22' 55" 

173 

1904  "/6 

Gimåns  Flottn.-fören.,  Stavre. 

100 

Torpshammar  2  .  .  .  . 

— 

Lj  ångan 

62°  28'  15" 

16°  20'  0" 

56.68 

1909  »,  i 

f.  d.  Banm.  K.  F.  Andersson,  Torpshamniar. 

991 

— 

» 

62°  22'  40" 

16°  52'  5" 

49 

1919  »/i 

Skönviks  Kraftverk,  Nedansjö. 

783 

Hällsjö  

Hällsjöån 

St.  Hällsjöu 

62°  22'  30" 

16°  54'  35" 

57 

1914  *  8 

Banv.  C.  A.  Eriksson,  » 

987 

Skallböle  

Ljungan 

62°  21'  50" 

16°  58'  45" 

35 

1918  "/a 

Tnna  Fabr.-A.-B.,  Matfors. 

433 

Marmen 

62°  18'  30" 

17°  9'  0" 

18.11 

1884  ',5 

Ljungaälvs  Flottn.-föreu.,  Fränsta. 

774 

Lj  ungan 

62°  18'  35" 

17°  10'  40" 

20.00 

1908  Vi 

Wii  Elektr.  A.-B.,  Sundsvall. 

861 

— 

» 

62°  18'  35" 

17°  10'  40" 

13.93 

1908  '/i 

434 

44.  Harinåiigersåii. 

> 

62°  16'  50" 

17°  20'  35" 

2.11 

1885  28:6 

Ljungaälvs  Flottn.-fören.,  Fränsta. 

948 

— 

Hasselasjön 

62°  6' 20" 

16°  41' 50" 

120 

1917  Vo 

Ströms  Bruks  Å.-B.,  Strömsbrak. 

428 

45.  Delåiig^ersåu. 

— 

Storsjön 

61°  56'  35" 

17°  10'  15" 

40 

1909  Vi2 

>              >  > 

1064 

Delångersån 

61°  53'  40" 

16°  32'  55" 

42.50 

1921  18/9 

A.-B.  Iggesunds  Bruk,  Bjnräker. 

102 

— 

Södra  Dellen 

61°  45'  45" 

16°  51' 25" 

42 

1892  28/6 

Dellarnes  Flottn.-fören.,  » 

010 

61°  45' 25" 

16°  51' 40" 

41 

1910  '»/b 

Forsä  Bruks  Å.-B.,  Näsviken. 

lOo 

Delångersån 

61°  45'  25" 

16°  52'  5" 

41 

1901  »/^ 

>             »  > 

oOb 

Forsavattnet 

61°  39'  50" 

16' 59'  25" 

31 

1910  2/6 

A  -B.  Iggesunds  Bruk,  Iggesund. 

306 

48.  Ljusnan. 

Havet 

61°  38'  20" 

17°  4' 40" 

0 

1908 

»              »           )  > 

104 

— 

Ljusnan 

62°  32'  5" 

12°  36'  40" 

570 

1901  0/4 

Kronoj.  A.  J.  Gröuqvist,  Funäsdalen. 

828 

Tevån 

Tevsjön 

62°  32'  25" 

12°  37' 40" 

590 

1915  24/7 

Arrcnd.  Ij.  Olson,  Funiisdalen. 

737 

Valmåscn  

Låssen 

62°  26'  0" 

12°  45' 35" 

513 

1913  'V? 

Henimanslg.  S.  Svensson,  Tännäs. 

963 

Särvsjön*")  

Särvåii 

Nedre  Särvsjön 

62°  37' 35" 

13°  9' 45" 

630 

1917 

Lantbrevb.  M.  Långström,  Hede. 

982 

Trötströmmcn  

Härjeän 

Härjeån 

61°  58'  20" 

14°  10'  10" 

370 

1918  'V, 

Skom.  J.  0.  Dahlgren,  Sveg. 

1  965 

62°  1'35" 

14°  13'  45" 

360 

1917  V'.u 

Skogv.  0.  Nordgren,  > 
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N:r. 


738 
lOG 
741 
825 
874 
107 
463 
108 
361 
817 
701 
740 
767 
893 
109 
362 
111 
112 
696 
697 


946 
1061 
693 


905 
921 
331 
113 
1067 
363 
364 


809 
365 
114 
649 
366 
284 
430 
903 
285 
653 
652 
431 
894 
367 
1058 
1003 
%4 


Namn. 


Vembron  .  .  . 

Sveg«)    .  .  . 

Kårböle   .  .  . 

Hennan    .  .  . 

Lövnäset  .  .  . 

Ljusdal  .  .  . 
Svinhammar'*) 

Edänge    .  .  . 

Toröu  ")  .  .  . 

Ärbrå^'*)  .  .  . 

Framnäs  .  . 
Nybro  .... 
Viksjöfors ') 

Stagården    .  . 

Varpnäs  .  .  . 

Mårduäs      .  . 

Bergvik   .  .  . 

Ellervik  .  .  . 

Övre  Ljusna  . 

Nedre  Ljusne  . 


51.  Testeboåii. 

Ockelbo  

Säljarne'")  

Åbyggeby  


&2.  Gavleåii. 

Hyn  

K or sä   

Montrose  

Forsbacka  .... 
Forsbacka  damm  ^■') 
Övre  Gävle  .... 
Nedre  Gävle   .  .  . 


53.  Damiveii. 

Storsätern   

Idre  2«»)  

Särtm*^)  

Kryptjärn")  

Älvdalen  

Oxbcrg  

Långlct^)  

Badstubacken^^)  .  .  . 

Furadal  

Hansjö  

Grevhed  

Orsa  1'-)  

Orsa  2  

Mora-Noret**)  .... 

Siljansfors  

Rättvik  2  

Mora-No  ret,  sågen  .  . 
\\— 211109.    Statens  meteor 


^iflodsomrfido 
av  l:sta 
ordningen 

Vattendrag. 

T  of  TM 

1 

Long 
\*j .  oni 
Greenw. 

Över 
liavct. 

lakt- 

'1  (tpI  ur*  rn  fl 

.(If^UI  nKil  11(1) 

l)örj;ido. 

Observatör  cllcr  ägärc. 

Vcniån 

Vciiiän 

62"  r  10" 

14"  14'  40" 

355.24 

1913  ""h 

Snickari;  ,M.  Hallgren,  hvcg. 

— 

Ijjusnan 

62"  2'  10" 

14"  22'  45" 

347.18 

1889  ^/r. 

Ijjusneälvs  Klottn.-fön-n.,  Bollnäs. 

— 

6r58'  55" 

15"  19'  20" 

208.54 

4  f  \  t  »>  nit  1 

1913  "  77 

Smed  (J.  ()l»s()n,  Kårböle. 

Leå  II 

llciniaii 

62'  r35" 

15"  54'  5" 

205.73 

1915 

Stationsk.  \i.  G.  Olsson,  Hennan. 

Storsjön 

61"  59'  30 ' 

15"  57'  35" 

185.00 

1916  '-"/b 

Banv.  0.  F.  (Jarlsson,  > 

— 

J;jusuan 

61"  49'  50" 

16"  4'  15" 

122.50 

1889  Vs 

Ljusnealvs  1' lottn. -loren.,  Bollnäs. 

— 

> 

01"  4«'  10" 

16"  H'  40" 

122.41 

1901  ^V* 

TT      t_            K  S              Tf..1  ^ 

Hybo  Ångsåg,  Ilybo. 

— 

» 

61"  47'  15" 

1 6"  9'  20" 

IIH.  K! 

1900  '/i 

nanv.  L.  n.  (jullbranu,  nkasira. 

— ■ 

Tevsjön 

61°  3'J'  45" 

16°  12'  5" 

110.78 

1889 

Ljusneälvs  Flottn.-förcn.,  Bollnäs. 

— 

Kyrksjöii 

61°  29'  3U" 

16"  2:v  10" 

109.00 

1915  '-Vs 

Kyrkv.  Lars  Kos,  Arhra. 

— 

Ljusnan 

61°  22'  20" 

16°  24'  0" 

61.51 

1912  '711 

I.  (1.  ntationsK.  A.  Jijorkiunu,  isuiinas. 

Voxiian 

Voxnan 

61°  21'  50" 

15"  31'  35" 

190 

1874  'Vs 

Arb.  K.  0.  Leander,  Voxnabruk. 

> 

Viksjön 

61"  20'  30" 

15°  57'  40" 

150 

1914 

Flotln.-fören.  Voxnaälv  m.  biv.,  Bollnäs. 

Voxsjön 

61°  19'  35" 

16"  22'  10" 

76 

191t)  ™/8 

Ljnsne-Voxna  Å.-B.,  Bollnäs. 

Varpen 

61°  21'  5" 

16°  24'  45" 

49.7  G 

1889  ^74 

Ljusneälvs  Fottn.-förcn.,  » 

— 

Bergviken 

61"  14'  35" 

16"  39'  45" 

44.21 

1889  V» 

»                 >  » 

> 

61°  15'  40" 

Ib  49  00 

4o.  { 8 

•tiuno  15/ 

LsergviK-Aia  J>i\a  /i.-i>.,  licigviK. 

— 

Marman 

61°  16'  0" 

16'  51'  20" 

34.11 

1889  ^'A 

Ljusneälvs  Flottn.-fören.,  Bollnäs. 

Lj  usnan 

19'  9W 

1 7'   fi'  40" 
1. 1  o 

4  48 

191 '2  22/, 

Ijjusne- Voxna  A. -15.,  Ljusne. 

Havet 

IW^  l^r)'  ^r»'' 
bi  XiQ 

1 7"    7'  40" 

1  1  ii 
—  i  .  1  1) 

1Q1'>  22/, 
lUi^/  /7 

— 

Bosjön 

60°  53'  45" 

16°  43' 20" 

74 

1917  V7 

Flottn.-förm.  A.  Karlsson,  Ockelbo. 

Testeboän 

60°  52'  10" 

16°  48'  35" 

74 

1921  27» 

Lantbruks!  ng.  S.  Aspegren,  Gävle. 

j 

60"  43'  55" 

17°  9'  0" 

19 

1912  */« 

Närandeni.  A.  G.  Pettersson,  Äbyggeby. 

Hyn 

60"  53'  45" 

16"  1'45" 

338 

1912  Vi 

Korsa  bruk,  Korsa. 

Gavelhytteån 

Hinsen 

60"  38'  25" 

16   8  10 

191 

1907  V» 

»  > 

> 

Hyen 

60°  3.5'  5" 

15°  15'  20" 

170 

1887  V'i 

Hofors  A.-B.,  Hoforsbruk. 

Storsjön 

l^f\o  tyr*f  KA'/ 

60  00  50 

lo  Oo  dö 

63.21 

•IDC/I  9, 

lO04  ^/4 

r orsDRCKu  J arnv.  a.-i>.,  i?  ursuai-tv*». 

— 

Gavleän 

60"  36'  50' 

16' 54'  26" 

63.21 

1921  '/3 

»               >           >  > 

£^r\°  Ad'  OA" 
OU  4U  4V 

i  i     O  "iyi 

 ö.ÖZ 

1  ftQfi    1 '. 

iöyo    / 1 

Q+Q  f?  an  c  RxTcrcn  i  fl  elfATitiir    (rävl  fi 

Havet 

(KiV  40'  AP\" 
OU  riv  *iO 

—  O.oZ 

JLO*7CJ      /  1 

»                         >  > 

Grövelån 

Grövelån 

62°  2' 50" 

12"  16'  10" 

660 

1915  ^"A 

Gränsst. -förest.  R.  Heed,  Idre. 

Idrcsjön 

61°  50'  35" 

12°  43'  0  ' 

441.84 

1899  Va 

Kopparb.  Läns  Hushållningssällskap,  Ornäs. 

Särnasjön 

61°  41' 50" 

13°  9' 25" 

420.61 

1899  '/'g 

T'     11       1       11        TT        O "                      -,  J.       Ort  ».TI  rt 

Folkskoll.  H.  barnkvist,  fcarna. 

Fjätälven 

Fjätälven 

61°  41'  30" 

13°  16'  0" 

456.09 

1911  Vio 

Årrend.  T.  P.  E.  Svensson,  Särna. 

Österdalälven 

61°  12'  40" 

14°  2'  25" 

225.74 

1897  21/4 

Garvare  Å.  TViberg,  Älvdalen. 

> 

61°  8'  5" 

14°  10'  25" 

202 

1909  Vio 

Gävle — Dala  Jarnv.  A.-B.,  uavie. 

61°  1'55" 

14°  26'  45" 

149.95 

1903 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

61°  0'55" 

14°  32'  45" 

160.30 

191 1  ''/4 

>                 »  > 

Oreälv 

Oresjön 

61°  10'  10" 

15°  6' 40" 

198.32 

1903  22/3 

Dala — Hälsinglands  Järnv.  A.-B.,  Bollnäs. 

Oreälv 

61°  9'  0" 

14°  39'  20" 

180 

1911  Vio 

Banv.  H.  Engström,  Orsa. 

Unån 

61°  9'  15" 

14°  38'  55" 

180 

1911  ^Vio 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

Orsasjön 

61°  7' 40" 

14°  34'  50" 

160.48 

1899  Vs 

>                   >  » 

> 

61°  7'  15" 

14°  36'  5" 

149.95 

1916  "A 

Lantbr.  Å.  Bonde,  » 

Österdalälven 

61°  0'50" 

14°  34'  50" 

'  160.00 

1896 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  > 

Ryssån 

Ryssån 

60"  53'  50 " 

14'  22'  40" 

212 

1921  ä7'8 

Skogsmästare  J.  Karlsson,  Vimo. 

Euån 

60"  52' 55" 

15°  7' 20" 

149.95 

11899  V* 

Pampare  C.  H.  Axelason.  Rättvik. 

Siljan 

60°  59' 55" 

14"  35'  25" 

i  149.95!  1917  V>o 

ilaskinm.  C.  J.  Pettersson,  Mora-Xoret. 

•ohrjisl-hydrngrajisl-a  anstnlt.    Årsbok  III.  1921. 


58  Vattenständsstationer  år 


N:r. 

Namn. 

Biflodsområde 
av  l:sta 

UlilUlllgLLJ, 

Vattendrag. 

Lat.  N. 

Long. 
E.  om 

V_T  I  Cell  >V  . 

Höjd 
över 
havet, 
m 

Iakt- 
tagelserna 

UUl  JdtUL. 

Observatör  eller  ägare. 

115 

Leksand  1   

— 

Siljan 

60"  43'  50" 

15°  0'10" 

160.0!) 

1887 

Dalälvarnes  Plottn.-fören.,  Orsa. 

896 

Leksand  2  

— 

Österdalälven 

60°  43'  50" 

15°  0'35" 

149.95 

1916  V» 

Flottn.-förni.  0.  P.  Grundström,  Leksand. 

540 

Tuiista  

— 

60°  41' 10" 

15°  4' 45" 

149.95 

1905  'Vs 

Pumpare  E.  Lundqvist,  Insjön. 

541 

Marielund  

> 

60°  36'  40" 

15°  2' 35" 

149.95 

1903  »/.I 

Lantbr.  L.  0.  Andersson,  Gagnef. 

654 

Ersbo  

Västcrdalälveu 

Görälven 

61°  18'  30" 

13°  1'10" 

392.34 

1911  Vio 

Arb.  J.  Hedlund,  Fulunäs. 

655 

Fulunäs  

> 

Fuluälven 

61°  18'  20" 

13°  5'  0" 

365.60 

1911  V'o 

Skjutsst. -förest.  J.  E.  Eriksson,  Fulunäs. 

938 

Åsen")  

Västerdalälven 

61°  7' 25" 

13°  17'  35" 

846 

1915  '»/v 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

272 

Transtrand  

> 

61°  5' 25" 

13°  19'  25" 

345.59 

1900  23/8 

Bokh.  L.  V.  Jacobsson,  Transtrand. 

369 

Malung   

60°  41' 10" 

13"  42'  55" 

296.10 

1900  22/8 

Kopparb.  Läns  Hushållningssällskap,  Ornäs. 

116 

Eldforsen  

» 

» 

60'  26'  20" 

14°  14'  5" 

235.93 

1902  Vi 

Eldforsens  Träsliperi,  Tretjärn. 

822 

Öje  station  

Ojesjön 

60°  43'  5" 

13°  51' 40" 

295 

1915 

Stationsm.  D.  Andersson,  Öje  station. 

287 

Vauäbodarne  

Vanån 

60°  33'  45" 

14°  ir  45" 

237 

1909  Vio 

Bauv.  K.  Olsson,  Vansbro. 

370 

Dala-Järna*^)  

Västerdalälven 

60°  32'  35" 

14°  21'  40" 

225.37 

1892  «/i 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

265 

Ange  

> 

> 

60°  26'  25" 

14°  32'  40" 

223.57 

1909  >«/3 

Stora  Kopparbergs  Bergslags  A.-B  ,  Falun. 

759 

Ringforsen  

60°  29'  10" 

14°  51'  25" 

190.71 

1912  3/6 

Västerdalälvens  Kraft-A  .-B.,  Grängesberg. 

118 

Bomsarvet   

— 

Dalälven 

60°  32'  35" 

15°  24'  55" 

147.76 

1896  23/4 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

303 

Övre  Domnarvet    .      .  . 

— 

60°  29'  55" 

15°  27'  25" 

100.86 

1886  Vi 

Domnarvets  Järnverk,  Borlänge. 

119 

Nedre  Domnarvet  .... 

— 

60°  29'  50" 

15°  27'  20" 

100.86 

1886  Vi 

>               »  » 

120 

Torsång   

— 

60"  27'  50" 

15"  34'  0" 

104.87 

1896  2V4 

Dalälvarnes  Flottn.-fören.,  Orsa. 

660 

Dalfors  

Lillälvon 

Amnugen 

61°  12'  40" 

15"  24'  35" 

227 

1911  8/o 

Stationsförest.  I.  A.  Orsén,  Daifors. 

661 

Dådran  

> 

Ljugaren 

60°  56'  45" 

15°  32'  25" 

215 

1911  V» 

Dalälvens  Regleri ngsför.,  Falun. 

374 

Isala   

Svärdsjön 

60°  45'  40" 

15°  55'  55" 

137 

1899  Vi2 

Herr  J.  Wikström,  Svärdsjö. 

427 

Borgärdet  

Säckan 

60°  44'  5" 

15°  54'  30" 

120 

1910  '0/4 

J.  H.  Munktells  Pappersfabr-A.-B.,  Grycksbo. 

662 

Kolbergsbo  

Lillälven 

60°  38'  5" 

15°  46'  0" 

115 

1911  io/« 

Arrend.  G.  Lagerwall,  Sandborn. 

375 

Rogsjön  

Rogsjön 

60°  42' 55" 

15°  35'  35" 

155 

1868  'Vu 

Fala  Kopparverk,  Falun. 

425 

Rällsjöbo  

Rällsjön 

60°  46'  0" 

15°  17'  30" 

274 

1893  Vi 

J.  H.  Munktells  Pappersfabr-A.-B.,  Grycksbo. 

426 

Gopen  ...   

Gopen 

60°  42'  55" 

15°  22'  20" 

166 

1891  Vi 

s                                  >  > 

376 

Stennäset  

Varpan 

60°  37' 45" 

15°  36'  35" 

113 

1868  Vu 

Falu  Kopparverk,  Falun. 

377 

Korsgärden  

Stora  Vallan 

60°  35'  45" 

15°  34' 40" 

179 

1785  'Vi 

121 

Norslund  .  

> 

Runn 

60°  36'  20" 

15°  38'  10" 

104.02 

1868  «/ii 

» 

429 

Fäggeby  .  .   

— 

Dalälven 

00°  24'  0" 

15°  53'  25" 

82.86 

1900  2V9 

Kopparb.  Läns  Hushållningssällskap,  Ornäs. 

122 

Övre  Avesta  

— 

» 

60°  9'  5" 

16°  10'  10" 

81 

1860  'V* 

Avesta  Järnverks  A.-B.,  Avesta. 

123 

Övre  Månsbo  

— 

60°  9' 15" 

16°  10'  10" 

71.06 

1860  V* 

Sthlms  Superf.-fabr.  A.-B.,  » 

332 

Nedre  Avesta  

— 

> 

60°  9'  5" 

16°  10'  30" 

71.06 

1903  Vi 

Avesta  Järnverks  A.-B.,  » 

381 

Nedre  Månsbo  

— 

60°  9' 15" 

16°  10'  30" 

68 

1905  '/i 

Sthlms  Superf.-fabr.  Å.-B.,  » 

124 

Strömsnäs  

— 

» 

60°  8' 30" 

16°  12'  50" 

60.99 

1905  V4 

>  » 

403 

Övre  Näs  

— 

» 

60°  10'  25" 

16°  28'  50" 

71 

1899  ^Vi 

Näs  Järnverk,  Näs  station. 

270 

Nedre  Näs  1  

— 

» 

60°  10'  30" 

16°  28'  55" 

66 

1898  '/i 

>  > 

405 

Nedre  Näs  2  

— 

Bysjön 

60°  10'  25" 

16°  29'  25" 

65 

1909  «/4 

>  > 

407 

Övre  Gysingebruk.  .   .  . 

— 

Dalälven 

60°  16'  55" 

16°  53'  20" 

54 

1873  Vi 

Gysingo  Bruk,  Gysinge. 

408 

Nedre  Gysingebruk  .   .  . 

— 

i 

60°  16'  55" 

16°  53'  50" 

50.73 

1873  'V4 

))  » 

125 

Övre  Gysingo  

— 

» 

60°  17'  5" 

16°  55' 50" 

49.84 

1903  'Va 

Sala— Gysinge — Gävlo  Järnvägs  A.-B.,  Sala. 

RrtO 

0\J\J 

Mellan-Gysinge  .   .    •  .  . 

> 

60°  17'  15" 

16°  56'  15" 

49.78 

1  QfiQ  16  / 
IVVO  *73 

297 

Nedre  Gysinge^')  .... 

— 

Hedesuudafjärdeu 

60"  17'  20" 

16°  56'  35" 

49.68 

1903  'Va 

>                             t  » 

126 

Övre  Söderfors  

— 

60°  22'  50" 

17°  14'  55" 

39.68 

1765  Vs 

Söderfors  Bruk,  Söderfors. 

320 

Klingfors   

D  aläl  ven 

fiO"  97'  40" 

1  7°  9A'  9W' 
14    Ä"!  Ai) 

1909  Ve 

Sthlms  Gas-  och  Elektricitetsverk,  Sthlm. 

333 

Övre  Ålvkarleö  .... 

— 

» 

60"  32'  0" 

17°  26'  5" 

27.54 

1851  Vs 

Älvkarleö  Bruk,  Älvkarleö. 

K/t       rir:.  p 

54.  Tainuaraii. 

1053 

Täninarän 

G0°  28'  55" 

17°  37' 50" 

8 

1921  '/8 

Nedre  Tämuaråns  Flottn.-fören.,  Strönisberg. 

55.  ForHiiiarksiiii. 

128 

Forsmark  

Forsmarksån 

60"  21'  30" 

18°  9' 20" 

12 

190l  V" 

Forsmarks  Bruks  A.-B.,  Forsmark. 

Vattenståndsstationer  år  1921. 
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Fru  E.  A  iidcrsBoi),  HaHsclforH. 

131 

Backa^")  

Närkcssvartå 

OJ     J  10 

14°  40'  0" 

D4 

Jt7Ui7  /I 

Mjöliitire  C.  Joliansson,  Kvistbro. 

132 
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Tysslingeån 

Ostcrån 

RQ'  OA'  QPS" 
Oj  OO 

15°  3'  25" 

39 

1909  Vi 

Hcmmansäg.  Th.  Bergman,  Närkes  Kil. 

135 
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iqoo  i',n 
jyuy    ;  10 

TT  o  r\  {\  1           TTri  VcQnn    R  nn  5ta 

XXdllU  1.    XJ .    XIjI  1 A  3SUUj    X\cUl3  b<t( 

OÖO 

Fyrisån 

Fyrisån 

bU  lo  äO 

1  7»  ,1'-i'  1  A" 
1 /  40  lU 

9R  C!!3 

1  q  1  c  10  '„ 
lyiD  /8 

xieninjausag.  vt.  v/isoouj  xuuu. 

Urbynus  station "-}  ... 

» 

bU  lo  oU 

1/  4/4  00 

9/1  4\  1 

101 R  8', 
lyio  ;4 

Tö  -rn  1  tT»     t    "^JrtT/l  PH     Otii^v  11  n  a 

j  arua.ru.  o .  ii  uru."ii j  v'i  uj  u  ua. 

ODö 

Vendelsjön 

bU  Ii  OU 

1  7°  49'  F>Pk" 
1 4   ia  00 

24.25 

1906  Vio 

WrU\  llUa    ILgcUlXUJlI,  ' 

910 

> 

Fyrisån 

60'  6' 15" 

17°  3G'  50" 

23.18 

1917  « 8 

Målare  J.  Björkman,  Yiksta. 

466 

> 

Stordanimen 

60"  11' 35" 

17=55'  0" 

38.45 

1882  Vs 

Å.-B.  Österby  Bruk,  Dannemora. 

880 

> 

Dannemorasjön 

60"  11'  45" 

17'  50'  40" 

23.50 

1916  so/j 

Kamrer  E.  Johansson.  > 

563 

> 

Vattholmaån 

60°  rio" 

17^44'  0" 

i  20.481 1888  ",4 

Yattholma  Bruk,  Yattholma. 

60  Vattenståndsstationer  år  1921. 
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UX  Ull  111^ Ull. 

Vattendrag. 

Lat.  N. 

Long. 
E  om 

r-i-rppTi  w 

Höjd 
över 
havet, 
m 

Iakt- 
tagelserna 

bftvi  n  ri  p 

Observatör  eller  ägare. 

566 

Rosta^o)  

Fyrisäu 

Björklingeån 

59°  56'  55" 

17' 36'  50" 

13 

1888  i9/i 

Lantbr.  P.  W.  Pettersson,  Ärentuna. 

143 

Nedre  Uppsala  

> 

Fyrisån 

59°  51'  25" 

17°  38'  35" 

-0.33 

1876 

Stadsing.  Gr.  Laurell,  Uppsala. 

956 

Ultuna  

» 

59°  50'  0" 

17°  39' 50  ' 

0 

1917  Vs 

Herr  B.  Larsson,  Uppsala. 

997 

Fundbo   

Fundboäu 

59°  51' 25" 

17°  51' 20" 

5 

1919  'Vs 

Folkskoll.  H.  Wahlrot,  Bärby. 

570 

Kuggebro  

Sävjaån 

59°  49'  55" 

17' 41' 35" 

1 

1888  24/1 

Snickare  0.  Englund,  Uppsala. 

510 

Övre  Kvicksund  .... 

— 

Mälaren 

59°  27'  10" 

16°  19'  20" 

1 

1887 

K.  Nautisk-Metcorologiska  Byrån,  Sthlm. 

511 

Nedre  Kvicksund  .... 

— 

> 

59°  27'  15" 

16°  19'  45" 

1 

1887  i°/4 

>                       »  > 

512 

Västerås  

— 

> 

59°  36'  25" 

16°  33'  20" 

1 

1887  'Vi 

>                       >  > 

515 

Ryssgraven  

— 

> 

59°  29'  10" 

17°  46'  1.5" 

1 

1887  25/2 

>                       >  » 

527 

Staket  

59"  28'  15" 

17°  48'  0" 

-0.33 

1895  Vio 

Stadsing.  Gr.  Laurell,  Uppsala. 

465 

Mariefred  

— 

> 

59°  15°  30" 

17°  13'  45" 

1 

1910  'Vj 

Drätselkammaren,  Mariefred. 

384 

Övre  Södertälje  

y 

59°  12'  10" 

17°  37'  45" 

1 

1869  Vi 

K.  Kanalvcrket,  Södertälje. 

Övre  Stockliolm  .... 

59°  19'  25" 

tJO     i-i/  ^t} 

18°  4'  25" 

-3.84 

1774  Vi 

517 

Nedre  Stockholm  .... 

Havet 

59°  19'  25" 

18°  4' 35" 

-  3.84 

1774  Vi 

>                     >  > 

385 

Nedre  Södertälje  .... 
62.  Tyresåii. 

— 

> 

59°  12'  10' 

17°  37'  45" 

0 

1869  Vi 

K.  Kanalverket,  Södertälje. 

007 

Skrubbäp                      .  . 

03.  Trosaåii. 

— 
— 

Magelugncu 
Drevviken 

59°  15'  0" 
59'  14'  15" 

18°  3' 30" 
18°  10'  50" 

18.69 
18.03 

1912  9/ii 
1916  29/11 

Fru  E.  Wattenströni,  Södertörns  villastad. 
Stadens  Byggnadskontor,  Sthlm. 

618 

A I  gli  ammar  

Södertunaän 

Lockvattuet 

59°  3'  0" 

17°  4' 30" 

26.01 

1910  o/ii 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

fil  0 

Storsjön 

59°  5'  0" 

17°  10'  30" 

12.21 

1910  2/ii 

ti                          T>  > 

620 

Frösjöu 

59°  4' 10" 

17°  20'  30" 

11.78 

1910   2;  11 

»                          J  > 

621 

Mälby  

G4.  SvRrtHåiu 

— 

Sillen 

59°  0'30" 

17°  20'  50" 

10.88 

1910  ^u 

>                          >  > 

622 

Baggebol  

Ijiksdammen 

Oö  Ob  10 

irro  Ae^r  ACr/ 

Ii  lo  40 

25.74 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

624 

05.  Nykiiping-.såii. 

Runnviken 

58°  52'  25" 

17°  9'  20" 

5.03 

1910  V» 

>               >  > 

146 

— 

Tisareu 

59°  1'  5" 

15°  13'  35" 

100 

1852  Vn 

A. -B.  Skogaholms  Bruk,  Svennevad. 

147 

— 

Sottern 

59°  0'55" 

15°  32'  25" 

70 

1841  'V4 

Brevens  Bruk,  Kilsmo. 

625 

Högsjö  

— 

Högsjön 

59°  1'10" 

15°  40'  30" 

50.01 

1910  '9/1. 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

745 

Bilsbro  invalluing .... 

— 

Inv. -kanal 

59°  2' 45" 

15°  47'  25" 

49 

1913  Vt 

Rättare  C.  Eriksson,  Bilsbro,  Vingåker. 

744 

— 

Nyköpingsån 

59°  2' 40" 

15°  47'  20" 

49 

1913  Vj 

»              »              »  » 

626 

Näsnarån 

Näsnarcn 

59°  1'  5" 

16°  9'  5" 

42.02 

1910  9/3 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

627 

— 

Kolsnaren 

59°  2' 50" 

15°  59'  20" 

35.64 

1910  2/4 

i               i  i 

628 

— 

Viren 

58°  59' 10" 

16°  8' 50" 

35.19 

1910  '/« 

D                           *  i 

386 

— 

Yngarcn 

58°  3' 40" 

16°  34'  40" 

20.34 

1908  20/4 

»                           i                           »  ■ 

387 

Ovrc  Länningo  

— 

Hallbosjön 

58°  50'  35" 

16°  43'  20" 

19.92 

1908  21/4 

J                           >  > 

988 

— 

Nyköpingsån 

58°  51'  35" 

16°  42'  35" 

10 

1918  '0/4 

>                           >  > 

629 

Vadsbroåu 

Valdemaren 

59°  3'  5" 

16°  33'  5" 

24.46 

1910  Vio 

3>                           >  > 

630 

> 

Alvestasjön 

59°  1'20" 

16°  29'  30" 

21.74 

1910  8/l0 

»                           >  » 

388 

Hcdenlundasjön 

58°  59'  30" 

16°  35'  40" 

22.47 

1908  22/4 

>                           »  > 

631 

Husbj'än 

Nedingen 

59°  5' 25" 

16°  42'  40" 

27.49 

1910  Vii 

J                           »  » 

632 

> 

Uren 

59°  0'20" 

16°  41' 20" 

22.79 

1910  'Vio 

»                           >  > 

391 

Båven 

59°  4' 25" 

16°  49'  55" 

22.37 

1908  '8/6 

>                           *                           >  ■ 

392 

Vibyholm  

> 

58°  59'  35" 

16°  51' 50" 

22.26 

1908  'V4 

J                           »  » 

393 

Oppeby   

> 

Lidsjön 

58°  55'  30" 

16°  53'  5" 

2L32 

1908  '0/4 

»                           >  > 

633 

Länghalsen 

58°  59'  20" 

16°  28'  10" 

19.85 

1910  2/8 

>                       »  9 

Vattenståndsstationer  är  1921. 
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634 

— 

Länghalsen 

58°  57'  40" 

16°  30' 40" 

19.70 

1910 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

t 

58"  51'  10" 

16"  44'  10" 

19.  r,  8 

1908 

>               >  > 

389 

_ 

i 

58°  49' 50" 

16°  55'  40" 

19.87 

1908  '»  '4 

>               >  > 

148 

Nedre  Tächhammnr  .  . 

— 

Nyköpiiigsän 

58°  49'  35" 

16°  55' 50" 

19 

1909  '/i 

Fru  H.  KarlHHon,  ^ 

149 

> 

58'  45'  20" 

17°  0' 55" 

!).!.) 

1  (ii  t-J     1  /„ 

ijyji  Ve 

Rcktf^r  J.  Westman,  > 

636 

Nedre  Nyköping  .... 

Havet 

58°  44'  55" 

17°  1'15" 

0 

1909  '/» 

>               >  » 

(K)  Kilailn. 

637 

Bvsiön 

58°  45'  30" 

16"- 31'  50" 

40.88 

1910  ''Vio 

Rektor  J.  Westman,  Nyköping. 

67.  Väftcrii- 

Motalaströiii. 

150 

— 

Undcn 

58°  43'  5" 

14°  21'  45" 

117 

1876  '"/s 

Göta  Kanaliiolag,  Motala. 

151 

— 

Viken 

58°  34'  40" 

14°  26'  15" 

91 

1818  '9/4 

>  > 

152 

— 

Botteusjön 

58°  34'  40" 

14°  26'  25" 

88 

1846  '% 

818 

Dummeån 

Dummeån 

57°  51' 20" 

14°  1'40" 

210 

1915  % 

Uemmansäg.  E.  Larsson,  Habo. 

819 

Tabergsån 

Tabergsån 

.57"  44'  20" 

14°  7' 45" 

140 

1915  'Ve 

Jordbr.  J.  Andersson,  Hovslätt. 

912 

Huskvaruaän 

Nätaren 

57' 46'  30" 

14°  35'  20" 

251.42 

1911  "/s 

Munksjö  A. -B.,  Jönköping. 

914 

I 

Ylen 

57"  51' 30" 

14°  30'  30" 

251.58 

1914  '/i2 

Huskvarna  Vapcnfabr.  A  -B.,  Huskvarna. 

876 

Ramsjöholm  1^*)  .... 

Huskvarnaän 

57°  50'  35" 

14°  25'  30" 

220 

1916  '5/6 

Montör  II.  Althin,  Svartorp. 

995 

Ramsjöholm  2''')   .  .  .  . 

» 

> 

57"  50'  30" 

14°  25'  40" 

222 

1919  '«/5 

>              >  > 

996 

Ramsjöholm  3^')  .... 

57°  50'  25" 

14°  25' 40" 

222 

1918  Vt 

>              »  > 

1042 

Tenhultsjön  

> 

57°  41'  35" 

14' 20'  5" 

213.45 

1917  'Vn 

Huskvarna  Vapcnfabr.  A. -B.,  Huskvarna. 

875 

> 

Teuhultsän 

57°  42'  55" 

14°  21'  20" 

213 

1916  '^/9 

Arrend.  G.  F.  Jonasson,  Tcnhnlt. 

915 

Sjöryd  

Stensjön 

57"  44'  40" 

14"  22'  30" 

212.31 

1912  "'/i2 

Huskvarna  Vaiicufabr.  A. -B.,  Huskvarna. 

913 

Huskvarnaän 

57"  45' 25" 

14"  21' 15" 

212.151 1912 

j                    i  > 

157 

Strö  ni  sb  ro  

Mjölnaän 

Disan 

58°  17'  25" 

14°  43'  20" 

99 

1908  ',5 

Herr  K.  Karlsson,  Hedaslätt. 

821 

YxuekuUa'*)  

Rcustadsbäckcu 

58"  19'  10" 

14"  47'  0" 

95 

1915  '»  6 

Rättare  K.  Axelsson,  Rök. 

158 

Kijhberg  

Lorän 

58°  19'  35" 

14°  52'  40" 

100 

1908  Vi 

'  Insp.  A.  Ekström.  Svanhals. 

820 

Hygnestad   

> 

Hygnestadsbäcken 

58°  20'  40" 

ir54'  15" 

95 

1915  'Vg 

Hcnimansäg.  S.  Gustafsson,  Väderstad. 

159 

> 

Tåkern 

58°  22'  15" 

14°  46'  20" 

92.8(i 

1908  2,  5 

Fiskare  K.  Källgren,  Rogslösa. 

707 

> 

Mjölnaån 

58°  24'  15" 

14°  50'  15" 

92.74 

1913  Vi 

Herr  A.  Gustafsson,  Arncbcrga. 

153 

— 

Vättern 

58°  47'  5" 

14°  55'  45" 

88 

1909  '/i 

llandl.  II.  Sundin,  Hammar. 

155 

Hjo  

— 

58°  18'  15" 

14°  17'  55" 

88 

1909  '",'2 

Hjo— Stenstorps  Järnv.  A. -B.,  Hjo. 

156 

— 

> 

57°  47'  5" 

14°  10'  20" 

88 

1901  ■•'■/s 

Förvaltare  H.  Jönsson,  Jönköping. 

154 

Motala  

— 

58°  32'  5" 

15°  2' 35" 

85.34 

1832  ^l 

Göta  Kaiialbolag.  Motala. 

161 

— 

Boren 

58°  33'  40" 

15°  17' 15" 

74 

1863  '8,4 

j  > 

162 

Övre  Kungsnorrby''"')  .... 

— 

Motalaström 

58°  33'  10" 

15"  20'  5" 

66 

1899  ,0 

Stalldräng  K.  0.  Karlsson,  Klockrike. 

865 

Rada  

— 

Norrbysjön 

58°  32'  45" 

15°  22'  0" 

64.89 

1916  '».2 

Trädgårdsni.  A.  Haraldssou,  > 

1044 

— 

Motalaström 

5o°30'  30" 

15°  31'  20" 

34 

1920  '/a 

Vattenfallsstyrelsen.  Sthlm. 

163 

Nostorp  

Svartån 

Storån 

58°  1'10" 

14°  41' 50" 

183 

1908  '.i 

Lantbr.  K.  Johansson,  Adelöv. 

164 

IMjöIarpsån 

58°  0'  0" 

14°  41' 55" 

186 

1908  '/s 

Herr  S.  Karlsson,  » 

733 

Udden'"')  

> 

Vänstern 

58°  1'15" 

14°  44'  50" 

188 

1913  '<  10 

Lantbr.  J.  A.  Gustafsson,  > 

165 

Botorp  

> 

Noen 

57°  58'  55" 

14"  44'  50" 

183 

1908  ',  5 

Godsäg.  C.  Bogeman,  Gripenbcrg. 

166 

Jakobsberg   

> 

Nobyån 

57°  55'  20" 

14°  45'  25" 

182 

1908  « 5 

Hemmansäg.  A.  P.  Jacobson,  Frinnaryd. 

421 

Frinnaryd  

> 

Svartån 

57°  56'  20" 

14' 49'  5" 

162 

1914  'S/s 

Fabrikör  Lundberg,  > 

167 

Sömmen  

> 

Sömmen 

58°  8'  5" 

14°  58'  10" 

146 

1889  '/i 

Boxholms  A.-B.,  Boxholm. 

694 

Laxberg  

Svartån 

58°  8'  0" 

15°  2' 30" 

145 

1912 

>  > 

798 

Ämnada  

> 

58°  26' 30" 

15°  16'  50" 

69 

1914  -S 

Herr  H.  Karlsson,  Älvan. 

939 

Övre  Brokind  

Stängån 

Järnlundcn 

58"  12'  40" 

15"  39' 50" 

83.93 

1872  24/2 

Kinda  Kanals  A.-B.,  Linköping. 

804 

Bjärka—Säby  

> 

Stora  Rängeu 

58°  16'  15" 

15°  44'  20" 

84 

1 1914  "/is 

Agronom  Christer  Bökman,  Bjärka-Säby. 

986 

> 

Stångän 

58°  17'  5" 

15°  45'  10" 

82 

1918  '8/11 

Maskin.  C.  G.  Wallin,  > 

940 

Övre  Hovetorp  

» 

Stora  Riingen 

58"  18'  15" 

15"  43' 40" 

81 

1871  «9/4 

Kinda  Kanals  A.-B.,  Linköping. 

941 

> 

Stångån 

58°  19'  25" 

15"  46'  15" 

59 

11871  Ve 

>  > 

62 
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943 
947 
949 
950 
171 
951 
172 
173 
757 
344 


314 
2G1 

395 


502 


174 
175 
176 
307 


2(;8 
269 
177 
859 
178 


856 
855 


1065 

179 
180 

181 


Övre  Slattefors  .... 
Övre  Hjulsbro  .... 
Nedre  Hjalsbro  .... 
Nedre  Hackefors    .   .  . 

Linköping   

Nedre  Nykvarn  .... 

Norsholra  

Fiskeby  

Övre  NorrhöpltTg  .  . 
Nedre  Norrköping  .   .  . 

68.  Södcrköping-såii, 

Gusuni  

Hulta  

Mem  

70.   Storis  II. 


468 

Kvarntorp 

469 

Trantorp 

470 

Karstorp 

471 

472 

Sjöstorp 

473 

Sunneborg 

474 

475 

Åtvidaberg 

K.  70^71.  Loflaäu. 

Överuni  

71.  Botorpsströiiiitien. 

Ankarsrum  

Junkerhorva  

Övre  Tovehult  

Nedre  Tovehult  

74.  Eiiiåii. 

Rödjenäs  

Hamra  

Järnfo;^cn  

Fiiisjö  1  

Klämma  

75.  Alsteråii. 

iStavvikeu'*)  

Getebro  

77.  Ljniiji^byån. 
Källstorp  

80.  LjcUobyåii. 

Mariclröjd'")  

Lyckeby   

81.  Niitli-aljyån. 

Nättraby  
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ordningen. 
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Lat.  N. 

Long. 
E.  om 
Greenw. 

Höjd 
över 
havet 
m 

lakt- 
tagelsernt 
började. 

i                  Observatör  eller  ägare. 

Stäugän 

Stångån 

58°  21'  50" 

15°  44'  0" 

56 

1871 

Kinda  Kanals  A  -B.,  Linköping. 

58"  22'  40" 

15°  42' 45" 

53 

1872  'V2 

>  > 

> 

58  22  40 

15"  42' 40" 

51 

1871  29/4 

» 

58"  23'  10" 

15°  42'  0" 

46 

1871 29/4 

»  » 

> 

58°  24'  45" 

15°  38'  5" 

35 

1909  •■"'/i 

Stadens  Byggnadskontor,  > 

58°  25' 30" 

15°  38'  0" 

33 

1871  29/4 

Kinda  Kanals  A. -B.,  > 

Roxen 

f;oo  of\f  Qf\if 
Jo  öU  oK) 

10  DO  OO 

33 

1863  "/4 

Göta  Kanalbolag,  Motala. 

— 

Glan 

58°  35'  30" 

16°  6' 50" 

20.51 

1860  Vi 

Fiskeby  Fabriks  A. -B.,  Fiskeby. 

Motalaström 

PiS"  w 
oo  oo  oyj 

1  C°  1  A'  o;^'/ 
Ib  iU  40 

1  Q  o  - 

iy.8/ 

1913  V'i 

Drags  A. -B.,  Norrköping. 

Havet 

oo  oo 

ib  11  50 

0.2C 

1900  8 

Stadens  Byggnadskontor,  Norrköping. 

Yxningen 

58°  16'  50" 

16°  27' 50" 

39 

1881  'Ve 

Gnsuras  Bruks  och  Fabr.  A.-B,,  Gusnm. 

oxoran 

Asp  lån  gen 

fSR"  'W  ys" 

oo  OXJ  uO 

1  i?o     -/   I  A'/ 

Ib    0  10 

27 

1887  Vs 

Göta  Kanalbolag,  Motala. 

Havet 

^R"  y»'  f^n" 

Oo  /io  OU 

16"  25'  15" 

0 

1863  */b 

»  » 

— 

Nären 

58°  11'  55" 

15"  54'  5" 

119 

1854  Vi 

Baroniet  Adelsvärd,  Åtvidaberg. 

Tranän 

Tran 

58°  11' 45" 

1.5°  56' 15" 

112 

1854  Vi 

Glan 

5S"ir50" 

15°  58'  0" 

97 

18.54  '/i 

»             >  j 

Virkän 

Glypcn 

58°  8' 45" 

15"  58'  20" 

112 

1854  Vi 

»             j  > 

» 

Virken 

58°  9'  35" 

15"  59'  0" 

106 

1854  Vi 

Arken 

58°  10'  35" 

15°  59'  5" 

105 

1854  Vi 

>             »  » 

IJjärnän 

Lilla  Bjärn 

58°  10'  50" 

16"  0'55" 

102 

1854  Vi 

s                      »  > 

Bysjön 

Ö8"U'40" 

15"  59'  45" 

94 

1854  '/i 

»                  >  J 

— 

Öågduggcn 

57°  59'  45" 

16°  18'  50" 

52 

1897  '/i 

A.-B.  Överuma  Bruk,  Överum. 

Läugsjön 

57°  42'  0" 

it)°  19'  45" 

55 

1885  V> 

A.-B.  Ankarsrums  Bruk,  Ankarsrum. 

Falsterboån 

Yxern 

57°  39'  10" 

16°  8'  0" 

93 

1906  '0/8 

A.-B.  Västerviks  Elektricitetsverk,  Västervik. 

— 

Älsjön 

57°  38' 50" 

16°  34'  5" 

12 

1907  'Vio 

>                       >  > 

— 

Tovcu 

57°  38'  45" 

16°  34'  20" 

4 

1907  'Vio 

>                       )  > 

— 

Nömmen 

57°  33'  35" 

14°  51' 50" 

221 

1909  23,  3 

Fiskare  C.  G.  Karlsson,  Nässjö. 

iSolgon 

57°  32'  40" 

15"  7' 10" 

197 

1909  "Va 

Lantbr.  E.  Gustafsson,  Medalby. 

Emän 

57°  24'  45" 

15"  37'  20" 

95 

1900  >Vs 

Fabr.  P.  W.  Johansson,  Järnforsen. 

— 

57°  8' 40" 

16"  12'  5" 

56.G5 

1915  «/6 

Drätseldir.  C.  Sundelin,  Oskarshamn. 

> 

57"  7' 50" 

16°  19'  5" 

27 

1909  Vi 

Torpare  N.  P.  Åberg,  Fliserjd. 

Allgunnen 

56°  59' 40" 

16°  3' 35" 

85.34 

1915  7" 

Finsjö  kraft-A  .-B.,  Oskarshamn. 

— 

Alstcrän 

57°  0'40" 

16"  10'  0" 

64 

1915  20/7 

Kronoj.  J.  Lood,  Hornsö. 

— 

Ljungby än 

56°  41' 55" 

16"  8' 20" 

94 

1921  ^Vio 

Banvakt  Th.  Persson,  Trekanten. 

Lyckebyan 

56°  16'  25" 

15"  43'  55" 

59.52 

1893  'Vt 

l:e  Maskinist  A.  Jonasson,  Lyckiby. 

56°  11' 55" 

15"  39' 50' 

6 

1893  Vi 

Overmaskiu.  H.  Hansson,  » 

Nättrabyän      I  56"  12' 40"  I  15°  31' 40"      6      1893 v     Stationsinsp.  C.  F.  Lindström,  Nättraby 


Vattenståndsstationer  år  1921. 


N:r. 

Naiiiu. 

Birtodsoniräde 
av  l:sta 
ordningen. 

Vattendrag. 

l;at.  N. 

Lon  g, 
E.  om 
(Jrccnw.  j 

]!())  (1 
över 
havet. 
Ill 

Jakt- 
tagelHorna 
började. 

1 

i 

(observatör  eller  ägare. 

K.  81-82.  ListerbyÄii. 

183 

— 

Tiiwtcrbyiln 

56"  13'  45" 

15°  24'  55" 

24.1!) 

1893  '«/7 

Han  v.  J.  1'ettcrHson,  Joliannislias. 

82.  RoiincbyAii. 

! 

396 

Rottnen 

56"  44'  20" 

15"  10'  35" 

150 

1893  '/i 

Lt;s.seiio  A. -B.,  Lessebo.  1 

397 

Lesseboåii 

Läcn 

56"  44'  55" 

15"  16'  55" 

169 

1890  '/i 

1066 

— 

Ronnebyån 

56"  21' 40" 

15"  14' 45" 

61 

1921  '/■' 

Ileiniiuinsäg.  .M.  Andersson,  Baekaryd, 

8(>.  Mih-nimsåii. 

342 

— 

Orken 

57"  5'  10" 

15"  1'20" 

190 

1909  Vu 

BökslioliiiH  Sulfitfabrik,  liraäs. 

332 

— 

Mörrumsån' 

56"  50'  20" 

14°  35'  10" 

148 

1909  '/i2 

Baron  A.  Koskull,  Alvesta. 

353 

— 

Salen 

56"  50'  20" 

14°  34'  55" 

144 

1909  Vi2 

j/              >  * 

Åsncn 

50°  32'  45" 

14°  45'  40" 

140 

1900  'Va 

lleiiLsjri  Kraft-A. -Ii.,  Kurisiiaiiin. 

870 

— 

Havbälte  fjorden 

56°  32'  45" 

14°  45'  10" 

139 

1909 

»               »  > 

850 

— 

Hönshyitefjordun 

56  28'  20" 

14"  42'  20" 

138 

1915  Vfl 

s                      >  > 

1002 

— 

Mörrunisään 

56"  20'  45" 

14"  41' 50" 

89 

1918  'A 

ii  » 

186 

— 

56°  11'  40" 

14°  45'  5" 

10.0(1 

1893  '/lo 

Fru  A.  Stjernström,  Mörruni. 

o7«    skl  nKOilll. 

1043 

Raslången 

56°  15'  50" 

14°  27'  15" 

73.00 

1920  >Vio 

Svenska  Stälpressnings  Å.-H.  Olovströni. 

530 

j 

56°  13'  20" 

14=  25'  50" 

73 

1910  31/8 

Hemsjö  Kraft-A  .-B.,  Karlshamn. 

849 

ftj  ä  ttii  m 

Skräboåu 

56°  10'  40" 

14°  29'  35" 

7 

1915  "/.o 

Kvarnägare  L.  Jonasson,  Näsum. 

752 

Ivösjöu 

56°  4' 40" 

14°  27'  45" 

7 

1913 

Ivösjöns  Sänkningsbolag,  (iaalöv. 

88.  Helg:eåii. 

187 

— 

Ilelgeän 

56°  21'  0" 

14°  1'  0" 

69.83 

1899  'Vii 

Fr.  E.  Jansson,  Osby. 

920 

— 

56"  15'  25  ' 

14°  5'  5" 

33 

1917  Vs 

Tingävaktni.  A.  Svensson,  Broby. 

871 

— 

56°  11'  45" 

14°  6'  5" 

12 

1911  1-,  n 

Hemsjö  Kraft-A  .-B.,  Karlshamn. 

477 

Ncdcrholmeii^')  

56°  6'  50" 

14°  8'  5" 

12 

1907  'Vn 

ii  > 

75G 

Toraebro  invallning  .  .  . 

OdersbergaJln 

Odersbergaån 

56°  6' 45" 

14°  8'  5" 

8 

1913  29/,o 

Dammvakt  0.  Persson,  Bjärlöv. 

529 

Torseke'*)  

— 

Helgeån 

56°  6' 15" 

14°  7' 50" 

2 

1907  '/9 

Hemsjö  Kraft-A. -B.,  Karlshamn. 

188 

— 

y 

56°  2'  5" 

14°  9'  15" 

1 

1882  Vu 

Kristianst.  Vatten-  0.  Bel.-vtrk,  Kristianstad. 

543 

Havet 

F,Fi'  OA" 

JD  Oo  öv 

fl 
\j 

1888 

J.tJOO  /u 

Sf  51  (Iqi  TI  p'PTi  1  nT'<li'Oii  t  nrpt.  > 

92.  Kävliiig^eAn. 

189 

_ 

Kävliugeän 

55°  47'  0" 

13°  6' 15" 

3 

1909  i/i 

Trädgärdsm.  S.  Eriksson,  Kävlinge. 

96.  Rönue&ii. 

190 

T?  1  n  ffC  1  /Å  n 
XVIII  gbJUU 

55°  54'  50" 

KJtJ  *J\J 

13°  26'  35" 

52.7C 

1902  -ä/o 

Klippans  Pappersbruks  A. -B.,  Klippan. 

398 

Övre  ForsTiiöllan  .... 

Rönneän 

56°  7' 10" 

13°  10'  10" 

28 

1910  Vs 

>                    »  > 

399 

Nedre  Forsmöllan  1  .  .  . 

— 

> 

56°  7' 10" 

13°  10'  10" 

24 

1910  ',  5 

>                     >  > 

1008 

Nedre  Forsmöllan  2  .  .  . 

— 

56°  7' 10" 

13"  10'  10" 

23 

1919  '/a 

>                     »  > 

191 

Bälganeäii 

Bälganeån 

JO     O  OO 

1  T  fi'  W 

a 

•7 

i8Qn  i'. 

Fr   H    Lindvall  » 

97.  Stensäu. 

1004 

Stensåu 

56°  24'  5" 

13"  4' 55" 

6 

1920  2»  7 

Lantbr.  Ivan  Bengtsson,  Voxtorp. 

98.  Lngnii. 

193 

— 

Lagan 

57°  25'  35" 

14°  6' 30" 

175.42 

1900  9  3 

Lägenbetsäg.  R.  Osbäck,  Skillingaryd. 

884 

Hörle  

— 

» 

57°  15'  45" 

14°  3' 35" 

158 

1916  7 

Hörle  Bruk,  Hörle. 

194 

Böllaberg2»)  

llärån 

Raskån 

57°  16'  0" 

14°  12'  25" 

170 

1909  ','1 

Hemmausäg.  A.  W.  Johansson,  Fryele. 

195 

1  Granstorp*")  

> 

Härän 

57°  17'  0  ' 

14°  9' 10" 

16L16 

1909  »1 

>                      >  > 

196 

Lugnvik  

Hindsen 

57°  7' 55" 

14°  6' 15" 

167 

1906 

Herr  A.  Wahlgren,  Bor. 

885 

Lagan 

57°  14'  25" 

14'  4' 20" 

145.88 

1916  2*  7 

Hörle  Brak,  Hörle. 

m 

1  Värnamo'^")  

Lagan 

57°  11'  0" 

14°  2' 45" 

142.31 

1909  '/i 

Bryggeriäg.  K.  L.  André.  Viirnamo. 

(U  Vattenståndsstationer  år  1921. 


N:r. 

Namn. 

Biflodsområde 
av  l:s(,a 
ordn  i  n*^en. 

1 

Vattendrag. 

Lat.  N. 

Long. 
E.  om 
Greenw. 

Höjd 
över  ! 
havet,  j 
m 

lakt- 
iagelserna 
böriade. 

Observatör  eller  ägare. 

824 

Toftaä.u 

Almesåkrasjön 

57°  32'  35" 

14'  36'  25" 

305 

1915  22/5 

Torpare  A.  Strid,  Grimstorp. 

198 

> 

Bringetoftaån 

57°  26'  55" 

14°  37'  10" 

234.44 

1909  Vi 

Lantbr.  C.  Svensson,  Sävsjö. 

200 

Allgunnen 

57°  14'  30" 

14°  35' 35" 

208 

1906  =/i2 

Hemniansäg.  B.  Johansson,  Rörvik. 

784 

Toftaån 

57°  16'  45" 

14°  23'  30" 

188.21 

1913  »/e 

Mjölnare  C.  J.  Pettersson,  Stockaryd. 

201 

Rusken 

57°  11'  40" 

14°  20'  20" 

180 

1904  Vi 

Os  Bruk,  Bor. 

203 

Toftaän 

57°  11'  35" 

14°  20'  5" 

176.19 

1904  Vi 

>  > 

203 

Rymmen 

57°  4' 50" 

14°  21'  0" 

174.38 

1909  Vx 

Lantbr.  K.  Johansson,  Hörda. 

703 

> 

Toftaån 

57°  4' 30" 

14°  14'  0" 

158.09 

1912  2/13 

Banv.  J.  Karlsson,  Bor. 

897 

> 

Toftaån 

57'  5'  5" 

14°  10'  25" 

152 

1916  V>o 

Godsägare  F.  G.  Blomstrand,  Bor. 

898 

Os  

> 

Flären 

56°  57'  5" 

14°  3' 50" 

149.47 

1916  Vio 

llemmansäg.  E.  Petersson,  Lagan. 

20G 

Toftaån 

57°  1'30" 

14°  3' 35" 

149.19 

1909  Vi 

Skogv.  G.  Bergenholtz,  Vittaryd. 

207 

Danalcd»»)  

— 

Vidöstern 

57°  0'55" 

14°  0'25" 

143.59 

1906  Vu 

Torpare  A.  Svensson,  » 

1070 

— 

» 

56°  58'  40" 

13°  59'  15" 

484 

1921  "/u 

Jägaren  C.  J.  Eklund,  » 

208 

— 

Lagan 

56°  54'  45" 

14°  2' 40" 

133.35 

1909  Vi 

Stationsinsp.  N.  Werner,  Lagan. 

899 

Skäläii 

Skälån 

56°  55'  30" 

14°  2' 35" 

150 

1916  28/» 

Hemmansäg.  S.  G.  Lund,  » 

210 

Bolmåa 

Bolmån 

57°  5' 35" 

13°  43'  55" 

140.94 

1909  Vi 

Kyrkov.  E.  Lorentsson,  Torskinge. 

212 

Unnaån 

56°  57'  20" 

13°  31'  40" 

144.20 

1909  '/i 

Handelsförest.  W.  L.  Lundh,  Unnaryd. 

213 

Unnen 

56°  50'  5" 

13°  32'  45" 

146 

1909  Vi 

Herr  V.  Pers-son,  Äsen. 

1048 

> 

Bolmen 

56°  49'  0" 

13°  42'  0" 

141 

1921  2S/3 

Stationsförest.  A.  Burman,  Bolmen. 

214 

Piksborg'^'')  

> 

> 

56°  47'  10" 

13°  39'  10" 

141.16 

1906  ^o/io 

Stationsförest.  G.  Krook,  Piksborg. 

215 

> 

Bolmån 

56°  45'  35" 

13°  41' 10" 

130.48 

1909  V'i 

Skomakarem.  G.  Alm,  Annerstad. 

299 

— 

Lagan 

56°  33'  15" 

13°  43'  35" 

106.38 

1909  '/i 

Strömsnäs  Bruks  A. -B.,  Strörasnäsbruk. 

217 

Nedre  Strömsnäs  1   .  .  . 

- 

t 

56°  33'  10" 

13°  43'  40" 

103.23 

1909  V'i 

»                j  » 

858 

Nedre  Strömsnäs  2   .  .  . 

— 

s 

56°  33'  0" 

13°  43'  45" 

102.62 

1915  Viä 

»                »  » 

219 

Århult^»)  

— 

i 

56°  29'  25" 

13°  31'  35" 

89 

1909  '/i 

Hemmansäg.  G.  S.  Rydqvist,  Råstorp. 

220 

Knäred  P')  

Krok  än 

Krokån 

56°  31'  35" 

13°  19'  30" 

48.54 

1909  Vi 

Organist  R.  Ryander,  Knäred. 

D77 
Of  t 

Lagan 

56°  30'  50" 

13°  9' 20" 

32 

1916  ä% 

Lantbr.  E.  Karlsson,  Ysby. 

222 

— 

> 

56°  31'  0" 

13°  3' 40" 

5.06 

1899  Vii 

Kvarnm.  J.  Nilsson,  Laholm. 

1045 

Nedre  Laholm  2    .  .  .  . 

— 

56°31'  0" 

13°  2' 45" 

0 

1920  Vi3 

K.  Vattenfallsstyrelsen,  Stockholm. 

1032 

Smedjeån 

Smedjeån 

56°  28'  30" 

12°  58'  45" 

3 

1920  Va 

Lantbr.  S.  P.  Karlsson,  Skottorp. 

499 

Hökhult  

— 

Lagan 

56°  32'  45" 

12°  57'  40" 

-  0.41 

1910  ""/T 

Kronoj.  J.  A.  Hellström,  Laholm. 

101.  Nissan. 

1054 

Älgån 

Älgån 

57°  45'  15" 

13°  45'  30" 

245 

1921  Ve 

Lantbr.  J.  A.  Josefsson,  Bottnaryd. 

976 

Dalsland58>  

j 

57°  45'  20" 

13°  45'  55" 

240 

1918  '/7 

Sågverksäg.  G.  Andersson,  > 

977 

Eedaåu 

Hedaån 

Fi7°  49'  W 
\ji    ^/O  0\J 

1 T  50'  20" 

xO  0\J  ^yJ 

1  no 

1918  V? 

Jordbr.  V.  Abramsson,  MuLeryd. 

923 

Nissan 

57°  0'20" 

13°  19'  25" 

132 

1917 

Flottningsförm.  S.  L.  Larsson,  Färgaryd. 

224 

— 

> 

56°  50'  25" 

12°  59' 35" 

35 

1899  '»/lo 

Stationsförest.  J.  A.  Hempel,  Johansfors. 

526 

Nedre  Oskarsström  2^°)  . 

— 

> 

56°  48'  15" 

12°  58'  40" 

12 

1910  i/e 

Oskarsströms  Sulflt-A.-B ,  Oskarsström. 

309 

OD  4U  4)0 

1 9°  Pil '  XC\" 
J.A  oi.  ^yj 

n 

\j 

1903  V-i 

Hamnstyrelsen,  Halmstad. 

102.  Suseån. 

931 

Suseån; 

56°  50'  25" 

12°  43'  20" 

17.0 

1917  "»/s 

Trädgärdsmäst.  J.  Gustafsson,  Getinge. 

m  Ätraii. 

489 

Torpa   

— 

Åsunden 

57°  39'  20" 

13°  17'  30" 

163 

1910  Vio 

lusp.  A.  Gullin,  Längbem. 

490 

— 

Ätran 

57°  38'  25" 

13°  12'  30" 

161 

1910  2«/9 

Lantbr.  F.  Schclin,  » 

978 

Sjöryd  

Lillän 

Lillån 

57°  45'  10" 

13°  41'  5" 

295 

1918  ^Ve 

»       P.  Dahlgren,  Strängscred. 

492 

>' 

57°  28'  50" 

13°  20'  40" 

160 

1910  "/» 

Disp.  E.  M.  Johansson,  Trancmo. 

487 

Gammalsjö  

Fröluiidaån 

Fegcn 

.57°  15'  15" 

13°  8' 20" 

131.26 

1910 

Lantbr.  J.  Sjöqvist,  Kalvsjöholm. 

974 

Ätran 

57°  5' 30" 

12°  50'  20" 

85 

1910  */io 

Herr  R.  Hall,  Gällared. 

534 

56°  54'  5" 

12°  31' 20" 

6 

1906  2V4 

Stadsingenjörskontorct,  Falkenberg. 

535 

Ned  ro  Ilcrting  1    .  .  .  . 

» 

56°  54'  5" 

12°  31' 20" 

1 

1906  21/4 

»  » 

673 

Nedre  Hertirig  2   .  .  .  . 

> 

56°  54'  5" 

12°  31'  0" 

0 

1911  20/8 

>                      >  , 

Vattenståndsstationer  år  1921. 


6') 


N:r. 


Naiiiii 


Bitloilsoinräde 
liv  l:sta 
(iriliiiiiscn. 


105.  Viskan. 

925  Sandsered  .... 
410  Övre  Haby  .... 
945  Sundholmcn  .  .  . 
227  isbro  


Sloltrjiia 


Saiulsjöii 
Öresjön 
Viskan 


l;!lt.  N. 


liOIlg. 

E.  0111 
(i  reell  W. 


57°  23' 35"  12' •12' 50" 
57°  28' 10"  12°  40'  O" 
57°  22' 40"  1 2"  30' 55" 
57°  14' 25"  '  12"  18' 35" 


l^^j"^!     lakt-  , 
iiigclKcrna! 
biirja,lc.  ' 


Observatör  cli«T  iisarc. 


5!) 
9 


;i917 

jl910  V3 
1917  '•'/s 
1909  Vi 


lli;iiimiiii.säg.  A.  AiidiTBiioii,  Torcstorii. 
KlcktricitctB verket,  IJoräi*. 
Vävnadsförl.  I'.  W.  ''arlberg,  .Sundhol iiiiii. 
Fiskare  .)    A.  Wcrdclin,  Ucroiiie. 


I     107.  Kiiiig-sbiicknnii. 

933  Lindome*^)  

934  Ånncberg--)  


1035 

m 

S83 
228 
301 
229 
789 
478  ' 
278 
302 
279 
230 
258 
785 
1000 
232 
668 
669 
852 
354 
584 
585 
i  234 
'  587 
'  588 
325 
345 
638 
346 
326 
639 
305 
522 
640 
327 
928 
929 
581 
'  523 
•  641 
930 


_ 

Kuiigsbaekaåii 

57^  34'  5" 

12°  5' 20" 

7.00| 

1915  ».1 



1 

> 

57°  32'  30" 

12'  6' 35" 

O.ooi 

1915  '-,1 

Klarälven 

60' 45'  0" 

12°  47' 45" 

158 

1920  "/'j 



60°  3' 55" 

13°  33' 50" 

132 

1909  '  8 



59°  57'  35" 

13' 31' 40" 

105 

1916  '/■ 

 . 

59°  57'  30" 

13' 31' 35" 

87  ' 

191G  '  1 



59°  36'  30" 

13°  28' 35" 

60  1 

1873  '/i 

— 

y 

59'  36'  30" 

13°  28'  40" 

1903 

Mölnbaekaåii 

Västra  Örten 

59°  38'  10" 

13' 33' 30" 

70 

1H95  -'  'i 

Tangåii 

Tångäii  j 

59°  35'  55" 

13°  35' 15" 

67 

1914  'Vio 

_ 

Klarälven 

59°  31'  40"  1 

13°  30'  15" 

51 

18G2 

59°  31'  45" 

13°  30'  5" 

51 

1004  ^'4 



59°  31'  45" 

13'  29'  55" 

4G 

1904  =^4 



> 

59°  26'  0"^ 

13' 27'  0" 

46 

1878 



59°  23'  0" 

13' 30'  50" 

45 

1900  ',1 

Norsälvcu 

Norsälven 

60°  8' 10" 

13°  0'15" 

81 

1908  'Via 

Övre  Frykeii 

(W  7'  45" 

13'  0'5r)" 

61 

1914  "/i  1 

> 

Rottnaälvcii 

59°  56'  45" 

12°  54'  30" 

109 

1918  « 4  : 

> 

» 

59°  47'  40" 

13°  G' 20" 

100 

1906  2/7 

Nedre  Fryken 

59' 32'  30" 

13°  15'  60" 

61 

1912  ',1  1 

Norsälven 

59°  31' 35" 

13°  15'  20" 

53 

1912  ',1  [ 

» 

59°  27'  0" 

13°  13'  0" 

52 

1915  Vii 

B väl ven 

Räuken 

59°  46'  15" 

12'  19'  40" 

88 

1909  '  12 

Glavsfjorden 

59°  25'  35" 

12°  46'  10" 

45 

1903  «/8 

> 

Byälveii 

59°  17'  10" 

12'  47'  15" 

45 

1903  « .5 

> 

59'  8' 25" 

12' 55'  25" 

43.37 

1909  "5, 1 

59'  8'  0" 

12°  55'  40" 

40. 9  G 

1897  4 

>, 

> 

59°  7' 50" 

12' 55'  40" 

40.31 

1903  18  3 

Upperud.siilveu 

Stora  Le 

59' 19'  5" 

11' 54'  15" 

101 

1873  >5 « 

•> 

Östra  Silen 

59°  10'  50" 

12°  14'  5" 

102 

1873  1^  7 

Västra  Silen 

59'  10'  50" 

12°  14'  5" 

96 

1873  's  7 

> 

59°  11'  50" 

12°  G' 35" 

9G 

1873  '^a 

Leläiigeii 

59' 19'  0" 

11°  54'  15" 

93 

1873  'ä,  c 

> 

59°  11' 45" 

12°  6' 35" 

93 

1873  '=  6 

> 

» 

59°  1'45" 

12°  13'  55" 

93 

1873  =°  0 

Bengtsbrohöljeu 

59°  1'45" 

12°  13'  55" 

89 

1873  s% 

> 

Kvarnhölj  en 

58°  59'  20" 

12°  15' 55" 

81 

1873  '5  0 

> 

Laxsjön 

58°  59'  25" 

12°  15'  55" 

75 

1873  '5  a 

> 

Iväg 

58°  55'  45" 

12°  12'  15" 

100 

1917  ä 

Högeuåu 

58°  55'  50" 

12'  12'  25" 

100 

1917  '"/ö 

> 

Laxsjön 

58°  56'  15" 

|12°17'  5" 

75 

1911  '/i 

Långbrohöljeu 

5.V  56'  10" 

12°  17'  10" 

74 

1873  '  e 

> 

58°  55' 45" 

!  12°  17'  25" 

74 

1873  '.  6 

Upperudsälveu 

:  58°  55'  45" 

12'  17'  55" 

,  74 

1917  '".i 

108.  Väiieru-fiötaälv. 

Klarabro  

Edehäck   

Övre  Forshult  

Nedre  Forslmlt  .... 

Övre  Dejefors  

Nedre  Dejefors  

Mölnbacka  

Karlsberg  

Forshaga  sluss  

Övre  Forshaga  

Nedre  Forshaga  

Skåre  

Övre  Karlstad  

Övre  Torsby  

Nedre  Torsby  

Gräsmark  

Rottneros   

Väsby  

Frykfors  

Övre  Edsvalla  .... 

Noreborg  

Stömnc  

Nysätcr  

Övre  Säffle  1  

Övre  Säffle  2  ....  . 

Nedre  Säffle  

Övre  Lennartsfors  .  .  . 
Övre  Krokfors  .... 
Nedre  Krokfors  .... 
Övre  Gastavslors  .  .  . 
Nedre  Lennartsfors   .  . 

Nedre  Gastavsfors .  .  . 

Övre  Bengts  fors  .... 

Nedre  Bengtsfors  .  .  . 

Övre  Billingsfors  .   .  . 

Nedre  Billingsfors  .  .  . 

Övre  Steneby  

Nedre  Steneby  .... 

Övre  Långbron  .... 

Nedre  Långbron    .  .  . 

Övre  Långed  

Övre  Långeds  kraftverk 
IÖ—'J1 11011.    aUttens  MetKOrulogUk-hijdvoijroJisha  anstalt.    .Irsbok  III.  i!)'JI. 


Montör  (I.  Bengtsson,  SyssbJwck. 
Konduktör  J.  Lindgren,  Kdebäck. 
Uddeholms  A. -B.,  Hagfors. 

>  > 
Dejefors  Kraft-  oeli  l-'alir.-A.-B.,  iJejeforslirak. 

e  » 

A.-B.  ilölnbacka-Trysii,  .Mölnbacka. 
roststationsförcst.  A-  l.indliläd.  Mölnbacka. 
Dejefors-Forshaga  Järnv.  o.  SIussv.-A.-B.,  Dcjc. 
Forshaga  Snlfit-Ä.-B..  Forshaga. 

>  » 
Insp.  C.  Bergdahl,  .Skare. 
Karlstads  Hamn  och  Kanal,  Karlstad. 
Nors  Järnbruks  A.-B.  Torsliy. 
Fryksdalens  Flottu.-förcn.,  Torsby. 
Rottneros  Bruk,  Rottneros. 

i  3  > 

Frykfors  A.-B  ,  DejeCorsbruk. 


A.-B.  Kruppstadfors  Bruk,  Amot. 
Säffle  Kaualbolag,  Säliie. 

j  > 
Bergslagernas  Järnvägs  A.-B.,  Göteborg. 
Säffle  Kaualbolag,  Säffle. 

Dalslands  Kanal-A. -15.,  Ujiperud. 


(Elektrokemiska  A.-B.,  Beugtsfors. 
\Dalslands  Kanal-A.-B.,  Upperud. 


Byggni.  J.  Almkvist.  Dingelvik. 

>  :  » 

Långeds  A.-B..  Länged. 

\Dalslands  Kanal-A.-B..  I  pperud. 

j  -  ' 

Låni;eds  A.- 15.,  Dingelvik. 
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642 

Nedre  Länged  

Upperudsälven 

Katrincholms- 
böljcn 

58°  55'  30" 

12°  18'  5" 

62 

1873  '/e 

Dalslands  Kanal-A.-B.,  Upperud. 

524 

Övre  Katrineliolm  .... 

> 

58°  55'  15" 

12°  18'  45" 

62 

1873  'Vs 

»                »  » 

328 

Nedre  Katrineholm    .   .  . 

Råvarpen 

58°  55'  10" 

12°  18'  45" 

59 

1873  »/s 

i                                 1>  Tt 

643 

Övre  Buterud  

> 

58°  50'  55" 

12°  23'  50" 

59 

1873  "/7 

»                                 »  » 

644 

Nedre  Buterud  

Aklången 

58°  50'  55" 

12'  23'  50" 

57 

1873  '5/7 

»                                 »  > 

347 

Övre  Ilåverud  

y 

58°  49'  15" 

12°  24'  15" 

57 

1873  »Ve 

»                                 >  > 

645 

Nedre  Ilävernd  

> 

Uppcrudshöljcn 

58°  49'  15" 

12°  24'  20" 

48 

1873  'ä/a 

»                                 >  » 

525 

Övre  TJppcrud  

58°  48' 50" 

12°  25'  55" 

48 

1873  'Ve 

»                                 »  > 

329 

Nedre  Upperud  

> 

Hjärterudssund 

58°  48'  50" 

12°  26'  5" 

45 

1873  18/e 

»                                 »  > 

646 

Övre  Köpmanuebro  .   .  . 

> 

58°  46'  20" 

12°  30'  20" 

45 

1876  22/2 

»                                 »  » 

236 

Dillbergsän 

Krokan 

58°  36'  10" 

12°  23'  45" 

50 

1909  '/i 

Bergslagernas  Järnvägs  A. -B.,  Göteborg. 

1009 

Alsterån 

Mången 

59°  38'  0" 

13°  50'  55" 

166 

1919  »Va 

Ilerr  A.  Nilsson,  Lindfors. 

1010 

Mångsliyttan  

Mångsåu 

59' 38'  0" 

13°  50'  55" 

157 

1919  «;8 

)>           >  » 

1011 

Lindforsbäcken 

59°3G'15" 

13°  53'  0" 

145 

1919  "/o 

Herr  P.  J.  Grönqvist,  » 

1013 

» 

> 

59°  35'  50" 

13°  52'  15" 

140 

1919  i«/8 

Banv.  J.  Aijlon,  » 

1012 

Sandtorp   

Sandtorpsbäcken 

59°  35'  45" 

13°  53'  35" 

135 

1919  'O/s 

>            >  i 

1014 

Lindforsbäcken 

59°  35'  50" 

13°  50'  35" 

125 

1919  2»/8 

Ilerr  C.  Th.  Johansson,  Lindfors. 

1015 

Fageråsen   

Väsan 

Yäsan 

59°  35'  45" 

13°  54'  5" 

140 

1919 

Banv.  J.  Aijlon,  » 

1016 

Laskcrud  

> 

59'  34'  30" 

13'  49'  55" 

125 

1919  18/8 

Herr.  F.  Eriksson,  » 

1017 

Ölmau 

Ölmau 

59°  35'  10" 

13' 56'  20" 

145 

1919  22,  8 

Herr  K.  Bengtsson,  Geijersdal. 

1018 

()]ml)äck  

Ölmbiicken 

59°  34'  5" 

13°  58'  10" 

125 

1919  '^»  s 

Herr  H.  Simberg,  » 

1019 

Nybråta  

Ölman 

59°  32'  45" 

13°  56'  50" 

90 

1919  "/s 

Herr  A.  Melin,  Molkoni. 

1034 

Västgötbäcken 

59'  33'  45" 

13°  59'  0" 

103 

1920  23/8 

»      K.  G.  Jansson,  Geijersdal. 

1020 

Bäckelidsbäckcn 

59°  32'  45" 

13°  57' 10" 

90 

1919  20/8 

Skolgosse  E.  G.  Hjalniarssou,  » 

1021 

Nygårdskällan  

> 

59°  32'  40" 

13°  57'  5" 

90 

1919  2«/8 

»                    »                   >  • 

1022 

Skyttjärnsbäckcu  .... 

Skyttjärnsbäcken 

59°  32' 40" 

13°  58'  20" 

125 

1919  278 

Herr  F.  Hjalniarssou,  » 

711 

Gullspaiigsälven 

Gullspångsälven 

60°  15'  55" 

14°  8' 20" 

260.94 

1913 

Stationsk.  E.  Grandin,  Sågen. 

532 

Näsrämmen 

60°  1'15" 

14°  9' 10" 

239 

1881  »/'i 

Lesjöfors  A. -B.,  Lejsjöfors.                    .  . 

533 

> 

Lesjön 

59°  59'  15" 

14°  10'  50" 

234 

1881  8/1 

>  » 

847 

Dalkarlssjöhyttaii  .... 

Dalkarlssjön 

59°  56'  5" 

14°  8'  5" 

300 

1882  Vi 

593 

Stensjön  

> 

Stora  Stensjön 

59°  53'  15" 

14°  12'  40" 

257 

1882  Vi 

968 

G  rimsudden  

Torrvarpen 

59°  38'  55" 

14°  33'  35" 

174 

1914  6/s 

Hällefors  Bruks  A. -B.,  Hällefors. 

678 

Alvestorp^")  

-i 

Gullspångsälven 

59°  37'  50" 

14° 34' 35' 

160.30 

1911  »/g 

j               5                >                   . , 

680 

> 

Greken 

59°  37'  40 ' 

14°  38'  20" 

175 

1912  2*/4 

A. -B.  Vatteubyggnadsbyrån,  Sthlm. 

764 

Övre  Rockesliolni  .... 

Halvarsnoren 

59°  32'  10" 

14°  38'  15" 

161 

1914  i»/i 

683 

Nedre  Rockesholm    .  .  . 

Skärjen 

59°  32'  0" 

14°  40'  43" 

158.42 

1912  '0/6 

Kraftverket,  Rockesholm. 

315 

Västgöthyttefors  .... 

Gullspångsälven 

59°  30'  25" 

14°  44'  35" 

147.35 

1908  '3/i 

Nora  Bergslags  Elektriska  A.-B.,  Striberg. 

237 

59°  25'  20" 

14°  41'  15" 

146.08 

1901  Vii 

Örebro  Elektriska  A.-B.,  Örebro. 

935 

> 

59°  22'  15" 

14°  35'  45" 

84.63 

1917  «/6 

Verkstadsarb.  C.  A.  Bjurström,  Bofors.  "  . 

238 

Nordmark  

Tinisälvcn 

59°  50' 50" 

14°  4' 15" 

158 

1909  Vi 

Arb.  0.  Påhlsson,  Finnmossen. 

1  496 

Övre  Filipstad  

> 

59°  42'  45" 

14°  9' 45" 

133 

1910  V» 

Stadens  Elektr.  Verk,  Filipstad. 

498 

Nedre  Filipstad  

> 

59°  42'  45" 

14°  10'  10" 

127 

1910  »/» 

t  > 

316 

Asphyttan  

Daglösen 

59°  37'  25" 

14°  11'  0" 

127 

1907  Vi 

Storfors  Bruks  A.-B.,  Storfors. 

mi 

Älntern  

> 

Ålstern 

59°  43'  5". 

13°  54'  50" 

156.63 

1919  Va 

Mjölnare  K.  Johansson,  Värnil.  Brattfors. 

!  1025 

Pardixhyttan  

Lungsälven 

59°  43'  10" 

13°  55'  0  " 

154.98 

1919  V9 

>                »               j            >  ^ 

1026 

Laxbäcken   

Laxbäcken 

59°  37' 20" 

14°  5' 55" 

125 

1919  21/8 

Lantbr.  W.  A.  Hedberg,  Brattforshyttan, 

1027 

Trälhem  

Lungsälven 

59°  36'  45" 

14°  5' 25" 

120 

1919  'Vs 

Banv.  G.  A.  Wall,  » 

1028 

BeDgtstorj)  

> 

Bcngtstorpsbäcken 

59' 36'  15" 

14°  4' 25" 

122 

1919  '2/8 

Lantbr.  H.  Ivarsson,                  j  _ 

1068 

Stora  Lnngeii  

Stora  Lungen 

59°  34'  5" 

14°  10'  55" 

112 

1921  Viä 

Mjöln.  Karl  Johansson,              »          ^  . 

101 

llorrsjön  

llorrsjön 

59°  46'-  5'^ 

14°  14'  25" 

234 

1900  8/1 

Pcrsbergs  Gruv-A.-B.,  Persberg. 

:)17 

Yugcn 

59°  41'  5" 

14°  19'  5" 

198 

1899  '/. 

Storfors  Bruks  A.-B.,  Storfors. 

j  318 

Skarpli  yttaii  

Skärpen 

59°  37'  0" 

14°  25'  10" 

236 

1905  Vi 

1  319 

Vi(rgcn  

Södra  Viggeu 

59°  36' 55" 

14°  23'  40" 

218 

1905  Vi 

»                >  > 

Vattenståndsstationer  är  1921. 
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1 
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1 
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321 

Gullspångsälveii 

llättsjön 

59^34'  20" 

1 

14°  23'  25" 

191 

1905  ',1 

.Stijrfors  liruks  .A.-U.,  Storfors. 

322 

> 

Längsjön 

59"  3.5'  2h" 

14"  22'  5"' 

i 

170 

1905  '/i 

>                 >  > 

323 

» 

Danimsjön 

59"  35'  20" 

14"  21' 15" 

170 

1905 

>                 >  > 

324 

> 

Östersjön  i 

59"  32' 40" 

14°  17'  0" 

127 

1902  Vi 

>                 >  > 

239 

Ullvättern 

59°  26'  35" 

14°  14'  30" 

112 

1909  ',1 

Stationskarl  G.  Amnu,  Nässnndet. 

240 

Timsbron-")  

> 

Timsälven 

59°  21' 25" 

14°  30'  45" 

109.94 

1909  Vi 

liägeuhetsäg.  Å.  Jonsson,  Karlskoga. 

936 

> 

59°  20'  20" 

14°  32'  25" 

103 

1917  'Vo 

Herr  A.  Aronsson,  Bofors. 

241 

Möckeln 

59"  15'  10" 

14°  28'  10"  , 

88.01 

1906  "/i 

Strönisnäs  Järnverks  A.- 15..  Uegerlors. 

495 

Gullspängsälven 

59"  13'  55" 

14"  26'  25" 

88.03 

1903  ','4 

>  i 

242 

■' 

59"  T  5" 

14°  22'  20" 

78 

1908  '9/3 

Arb.  G.  Andersson,  Atorp. 

705 

> 

Skagern 

58°  59'  0" 

14°  12'  20" 

67 

1906  'Vi 

Kraft-A. -B.  Gullspäng-Munkfors,  .Mariestad. 

979 

Svenniögstorp  

Tidan 

Hattabäcken 

57"  46'  55" 

13"  46'  20" 

250 

1918  '/s 

Laritbr.  0.  Hagberg,  Bottnaryd. 

989 

Tidan 

57"  53'  30" 

13"  49'  50" 

206 

1919  '/5 

Torparc  0.  Johansson,  Saudhcni. 

992 

Övre  Tidafors''')  .... 

> 

57"  59'  45" 

13"  50'  45" 

206 

1919  V* 

Tidaiis  Sulfit-A.-B.,  > 

993 

Nedre  Tidafors''')  .  .  .  '. 

> 

57°  59'  4.Ö" 

13' 50'  45" 

204 

1919  »/4 

>             >  * 

990 

Öjaforsen'*)  

58°  0'55" 

13"  51'  20" 

202 

1919  V* 

>             >  > 

2å4 

y 

58°  40'  0" 

13°  51' 20" 

60 

1909  »/i 

Mjölnarc  A.  Bergström,  UUervad. 

775 

Bosgånlen  

Lidau 

Fliau 

58"  17'  30" 

13-34'  45" 

120 

1914  'Vo 

Herr  R.  Gastafsson,  Broddetorj). 

494 

Stommen  

Hornborgasjön 

58°  18'  20" 

13°  33'  50" 

119 

1910  '8  10 

Kristiucdals  Fabriker,  Lidköping. 

528 

Svansvik  

> 

Flian 

58°  20'  55" 

13°  23'  10" 

112 

1910  Vu 

»               >  > 

805 

Sl£oftcby  

Lidau 

58°  26'  25" 

13"  5'  5" 

44 

1915  'Va 

Godsägare  B.  Thanner,  Lidköping. 

246 

Grästorp  

Nossan 

Nossan 

58°  20'  5" 

12"  40'  30" 

48 

1909  Vi 

Lantbr.  J.  F.  Källberg,  Grästorp. 

231 

Nedre  Karlstad  

— 

Vänern 

59°  22'  55" 

13"  30'  50" 

44 

1900  II 

Karlstads  Hamn  och  Kanal,  Karlstad. 

233 

Slottsbron  

— 

> 

59"  20'  0" 

13°  6'  5" 

44 

1909  "/i 

Bergslagernas  Järnvägs-A. -B.,  Göteborg. 

519 

Nedre  Köpmannebro  1  .  . 

— 

58°  46' 45" 

12°  30'  15" 

44 

1876  ^Vs 

Dalslands  Kaual-A.-B.,  Uppernd. 

235 

Nedre  Köpmannebro  2-")  . 

— 

58°  46' 20" 

12°  30' 20" 

44 

1909  \i 

Bergslagernas  Järuvägs-A.-B.,  Göteborg. 
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1  402 

Göteborg  

Götaälv 

57°  43'  10" 

11"  57'  30" 

0 
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'  Munkedals  A. -B.,  Mnnkedal. 

,  257 
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ir41'  5' 

,  1 

1909  '  t 

Pumparc  A.  Kilberg, 

v  lin   111  ttäiiisrm 

JL*  XIU — ill*  oalUSUIla 
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58'  43'  25" 
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10 
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Haudl.  J.  0.  Johannesson.  Bullaren. 
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Rättelser  i  band  62,  1920 

Nederbörden  i  Härnösand  skall  vara  o  d.  13  aug.,  10,0  d.  14  aug., 
inånadssurnman  för  augusti  28,6  mm  och  antalet  nederbördsdagar 
under  samma  månad  13.  Följaktligen  minskas  årssumman  av  neder- 
börden till  440,7  och  antalet  nederbördsdagar  under  året  till  119. 
(8e  sidd.  88  och  153!) 


Errata  (lans  le  volume  62,  1920 

L'eau  tombée  ä  Härnösand  a  été  de  o  mm  le  13  aovlt,  de  lo.o 
le  14  et  le  total  du  mois  daoflt  de  28,6  mm;  le  nombre  des  jours 
de  pluie  doit  étre  réduit  å  13.  De  ce  chef,  le  total  annuel  d'eau 
tombée  sera  porté  ä  440,7  mm  et  le  nombre  des  jours  d'eau  tombée 
ä  119.   (Voir  pages  88  et  153.) 


FÖRORD 

I  denna  årgång  av  "Meteorologiska  iakttagelser  i  Sverige" 
äro  följande  två  viktiga  nyheter  att  observera: 

1)  BarometersifFrorna  äro  reducerade  ej  blott  till  0°,  utan 
även  till  uormaltyngd. 

2)  Vindstyrkan  angives  i  Beauforts  12-gradiga  skala  i 
stället  för  den  förut  använda  6-gradiga  skalan. 


LUFTTRYCK 

De  för  barometerns  reduktion  till  normaltyngd  använda 
korrektionerna  äi-o  beräknade  ur  "Tables  Météorologiques  Inter- 
nationales,  Paris,  Grauthier-Villars,  1890",  utom  för  stationerna 
Lund,  U'ppsala,  Stockholm,  Härnösand  och  Haparanda,  där  P.  G. 
KosÉN  genom  pendeliakttagelser  bestämt  tyngdkraftens  inten- 
sitet. De  i  avdelning  II  givna  raånadsmedeltalen  för  baro- 
meterståndet äro  aritmetiska  medeltal  av  de  tre  dagliga  iakt- 
tagelserna. 


LUFTENS  TEMPERATUR  OCH  FUKTIGHET 

Dessa  element  bestämmas  medelst  oventilerad  psykrometer, 
vars  kvicksilvertermometrar  äro  delade  i  femtedels  grader. 
Härtill  komma  maximi-  och  minimitermometrar  delade  i  hela 
grader. 

Maximi-  och  minimitermometrarna  avläsas  och  inställas 
dagligen  kl.  9  e.  m.  Det  inträffar  stundom,  att  avläsningen 
ger  ett  maximum,  som  är  något  lägre,  eller  ett  minimum,  som 
är  något  högre  än  den  högsta  resp.  lägsta  temperatur,  som 
avlästs  under  de  tre  observationstimmarna;  i  sådant  fall  införas 
sistnämnda  temperaturer  såsom  maximum  resp.  minimum. 

Månads-  och  femdagsmedia  av  temperaturen  äro  beräk- 
nade medelst  Nils  Ekholms  formler,  för  vilka  fullständig  redo- 
görelse återfinnes  i  förordet  till  årgången  1916  (till  största 
delen  avtryckt  även  i  årgångarna  1917  och  1918).  Femdags- 
media för  Uppsala  och  Abisko  ha  likväl  beräknats  ur  de  24 
dagliga  observationerna. 

Fuktigheten  har,  liksom  föregående  år,  erhållits  ur  "Jeli- 
neks  Psychrometertafeln,  herausgegeben  von  W.  Trabert,  sech- 


AVANT-PROPOS 

Dans  la  rédaction  de  Tannée  actuelle  des  "Ob.servations 
météorologiques  suédoises"  on  a  introduit  deux  nouveautés  im- 
portantes,  savoir: 

1°  les  hauteurs  barométriques  ont  été  ramenées  non  seu- 
lement  a  0°,  mais  aussi  ä  la  gravité  normale; 

2°  la  force  du  vent  a  été  évaluée  d'aprés  Téchelle  k  12 
degrés  de  Beaufort,  au  lieu  de  celle  ä  6  degrés,  employée 
antérieurement. 

PRESSION  ATMOSPHÉRIQUE 

Les  corrections  employées  pour  ramener  les  hauteurs  ba- 
rométriques ä  la  pesanteur  normale  ont  été  calculées  d'aprés 
les  "Tables  Météorologiques  Internationales,  Paris,  Gauthier 
Villars,  1890",  sauf  pour  les  stations  Lund,  å''Uppsala,  de 
Stockholm,  de  Härnösand  et  de  Haparanda,  ou,  par  des  obser- 
vations de  pendule,  M.  P.  G.  Rosén  a  déterminé  Tintensité  de 
la  pesanteur.  Les  moyennes  mensuelles  données  dans  la  sec- 
tion  II  pour  la  pression  barométrique  sont  les  moyennes  arith- 
métiques  des  trois  observations  diurnes. 

TEMPÉRATURE  ET  HUMIDITÉ  DE  L'AIR 

Ces  éléments  sont  déterminés  ä  Taide  d'un  psychrométre 
sans  aspirateur  dont  les  thermométres  ä  mercure  sont  divisés 
en  cinquiémes  de  degrés,  ä  quoi  il  faut  ajouter  des  thermo- 
métres maxima  et  minima  divisés  en  degrés  entiers. 

Les  thermométres  å  maxima  et  å  minima  sont  lus  et  ajustés 
tous  les  jours  k  9^  du  soir.  Il  arrive  quelquefois  que  la  lecture 
donne  un  maximum  un  peu  plus  bas  ou  un  minimum  un  peu 
plus  haut  que  la  température  la  plus  élevée,  respectivement 
la  plus  basse,  relevée  pendant  les  trois  heures  d'observation; 
dans  ce  cas,  ce  sont  ces  derniéres  températures  qui  sont  indi- 
quées  comme  températures  maxima,  resp.  minima. 

Les  moyennes  mensuelles  et  des  pentades  de  la  tempéra- 
ture sont  calculées  selon  les  formules  de  M.  Nils  Ekholm,  dont 
on  trouvera  Fexposé  complet  dans  Favant-propos  de  Tannée 
1916  (réimprimé  en  majeure  partie  également  en  1917  et  1918). 
Pour  les  stations  d' Uppsala  et  d' Abisko,  les  températures  des 
pentades  ont  cependant  été  calculées  sur  les  24  observations 
diurnes. 

L^humidité  a  été  tirée,  comme  pour  Tannée  précédente, 
des  Tables  de  Jelinek  ("Jelineks  Psychrometertafeln,  heraus- 
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ste,  erweiterte  Auflage,  Leipzig  1911".  De  i  Avd.  II  givna 
månads  medeltalen  för  fuktighetstrycket  äro  aritmetiska  medeltal 
av  de  tre  dagliga  observationerna. 


gegeben  von  W.  Trabert,  sechste,  erw^eiterte  Auflage,  Leipzig 
1911").  Les  moyennes  mensuelles  données  dans  la  Section  II 
pour  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  sont  les  moyennes  aritli- 
métiques  des  trois  observations  diurnes. 


VINDENS  RIKTNING  OCH  STYRKA 

För  vindriktningarna  användes  den  internationella  beteck- 
ningen, nämligen 

N  =  nord,  E  =  ost,  S  =  syd,  W  =  väst. 

Vindstyrkan  angives  från  och  med  detta  år  i  Beauforts 
skala.  För  Uppsala,  Kiruna  och  Abisko,  där  registrerande 
vindmätare  äro  i  bruk,  ha  medelvärdena  på  vindhastigheten  i 
meter  per  sekund  reducerats  till  Beaufort  genom  multiplika- 
tion med  0,6. 


MOLNMÄNGD 

I  den  härför  avsedda  kolumnen  i  Avd.  I  införes  ej  blott 
den  i  tiogradig  skala  uppskattade  molnigheten,  utan  även  vid 
observationstillfället  rådande  solsken,  nederbörd  och  dimma. 
Uttrycket  antal  dagar  med  klar,  halvklar  eller  mulen  himmel 
i  Avd.  II  betecknar,  att  summan  av  de  tre  observationstimmar- 
nas molnmängd  utgjort  resp.  O — 7,  8 — 22  eller  23 — 30  i  den 
10-gradiga  skalan. 


DIRECTION  ET  FORCE  DU  VENT 

Pour  indiquer  la  direction  des  vents,  on  se  sert  de  la 
notation  Internationale  suivante: 

N  =  nord,  E  =  est,  S  =  sud,  W  =  ouest. 

A  partir  de  Tannée  présente,  la  force  du  vent  est  notée 
sur  Féchelle  de  Beaufort.  Pour  Uppsala,  Kiruna  et  Abisko, 
ou  des  anémométres  enregistreurs  sont  en  usage,  on  a  ramené 
les  valeurs  moyennes  de  la  vitesse  du  vent,  calculées  en  métres 
par  seconde,  ä  celles  de  Féchelle  de  Beaufort,  en  multipliant 
par  0,6. 

NÉBULOSITÉ 

Dans  la  colonne  ad  hoc  de  la  Section  I  sont  consignés, 
non  seulement  la  nébulosité  évaluée  dans  Féchelle  de  O  ä  10, 
mais  aussi  les  phénoménes  soleil,  chute  d'eau  ou  brouillard 
au  moment  de  Fobservation.  L'expression:  nombre  de  jours 
de  ciel  clair,  demi-clair  ou  convert  des  tableaux  de  la  Sec- 
tion II,  signifie  que  la  somme  de  la  nébulosité  des  trois  heures 
d'observation  s'éléve  ä  O — 7,  8 — 22  et  23 — 30  respectivement 
dans  Féchelle  ä  dix  degres. 


NEDERBÖRDEN 

är  uppmätt  dagligen  kl.  8  f.  m.  och  nederbördsmängden  för 
dygnet  räknad  från  kl.  8  f.  m.  den  ena  dagen  till  kl.  8  f.  m. 
den  följande  samt  införd  på  den  föregående  av  dessa  dagars 
datum.  I  Avd.  II  ha  i  antalet  dagar  med  nederbörd  i  allmän- 
het ej  medräknats  sådana  dagar,  då  nederbörden  utgjorts  endast 
av        i-j,  v  eller  =. 


EAU  TOMBÉE 

Chaque  matin,  ä  8  heures,  la  quantité  d'eau  tombée  est 
mesurée,  et  le  chiffre  obtenu  pour  la  période  de  24  heures 
écoulée  depuis  la  derniére  observation,  est  inscrit  ä  la  date  du 
jour  précédent.  Dans  le  nombre  de  jours  d'eau  tombée  de  la 
Section  II,  on  n'a  pas  compris,  en  général,  les  jours  dont  Feau 
tombée  se  compose  entiérement  de  v  ou  =. 


SNÖTÄCKET 

uppmätes  i  regel  varje  dag  kl.  8  f.  m.  Dess  tjocklek  angives 
i  centimeter  genom  en  omedelbart  efter  tecknet  S  placerad 
sifiPra.  Såsom  "dagar  med  snötäcke"  ha  i  allmänhet  räknats 
de  dagar,  då  marken  kl.  8  f.  m.  varit  fullständigt  eller  till 
någon  avsevärd  del  snöbetäckt. 


LA  COUVERTURE  DE  NEIGE 

est  mesurée  ordinairement  tous  les  jours  ä  8*^  du  matin.  Son 
épaisseur  est  indiquée  en  centimétrés  par  un  chifFre  placé 
immédiatement  apres  le  signe  H.  Comme  "jours  ä  couverture 
de  neige*  ont  été  généralement  considérés  les  jours  oii  ä  8''  du 
matin  le  sol  était  entiérement  ou  pour  une  part  considérable 
couvert  de  neige. 


TECKENFÖRKLARING 

I  arbetet  förekomma  följande  internationella  tecken  eller 
kombinationer  av  sådana: 
@  betecknar:  regn, 
^        „  snö, 
^        ,         regn  och  snö, 
R        ,  åska, 

<  „         blixt  utan  dunder,  kornblixt. 


EXPLICATION  DES  SIGNES 

Voici  les  signes  internationaux  ou  combinaisons  de  signes 
employés  dans  le  présent  ouvrage: 
®  désigne:  pluie, 
^       ,  neige, 
é       „       pluie  et  neige, 
K       „  orage, 
<        „        éclair  sans  tonnerre, 
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▲  betecknar;  hagel, 

4        „  regn  och  hagel, 

^         ,  trindsnö, 

^         ,  regn  och  trindsnö, 

=        „  dimma. 

g        ,  dimma  och  regn, 

^        „  dimma  och  snö, 

I-"        „  rimfrost  på  marken, 

^        „  dagg, 

V        ,  rimfrost  på  träd  och  buskar  (dimfrost), 

,  glattis  eller  isbark, 

-f        „  snöyra, 

—        ,  isnålar, 

^        „  stark  blåst  eller  storm, 

®         ,  ring  kring  solen  (radie  högst  15°), 

®         ,  solgård  (radie  minst  20°), 

„  ring  kring  månen  (radie  högst  15°), 

07         fl  mångård  (radie  minst  20°), 

^  regnbåge, 

^        fl  norrsken, 

oo         fl  solrök, 

dl        fl  snötäcke, 

0  fl  solsken. 

Med  exponenten "  eller  ^  efter  ett  sådant  tecken  angives, 
att  fenomenet  varit  svagt  eller  starkt.  Vidare  användas  föl- 
jande bokstäver  för  att  angiva  tiden  på  dygnet  för  inträffandet 
af  något  fenomen: 

n   betecknar:  natten, 

a  fl  förmiddagen, 

m         fl  middagen, 

p  fl  eftermiddagen. 

Härvid  märkes,  att  med  tecknet  n  bör  förstås  den  före- 
gående natten,  utom  i  det  fall  att  n  följer  omedelbart  efter 
a  eller  t.  ex.  @apn,  vilket  uttryck  bör  tolkas:  regnet 
har  fallit  under  för-  och  eftermiddagen  samt  påföljande  natt. 
Hela  tal  och  decimaler  framför  a  eller  p  betyda  timmar  och 
minuter.  Ett  horisontalt  streck  mellan  två  tidsuppgifter  be- 
tyder, att  företeelsen  i  fråga  har  pågått  från  den  första  tid- 
punkten till  den  andra.  Om  en  tidsuppgift  efterföljes  av  en 
prickad  linje,  betyder  detta,  att  en  företeelse  börjat  vid  den 
angivna  tidpunkten,  men  att  tiden  för  dess  slut  ej  observerats. 
En  prickad  linje  mellan  två  tidsuppgifter  anger,  att  företeel- 
sen ej  pågått  oavbrutet  under  hela  tidsintervalfet,  utan  endast 
stundtals. 

Om  ett  värde  erhållits  genom  interpolation  eller  uppskatt- 
ning, tillkännagives  detta  genom  ett  framför  placerat  i. 

Uppflyttning  till  föregående  rad  angives  genom  det  fram- 
för placerade  tecknet  L  och  nedflyttning  till  efterföljande  rad 
genom  det  framför  placerade  tecknet  F. 

1  överskrifterna  till  tabellerna  i  avdelningarna  I  och  11 
meddelas  för  andra  klassens  stationer  uppgifter  om  latitud  (tp), 
longitud  (X)  barometerns  höjd  över  havet  (Ho)  och  tyngd- 
korrektion  (Cg)  samt  termometerkulornas  och  nederbördsmäta- 
rens övre  kants  höjd  över  marken  (Jn  och  hp). 


▲  désigne:  gréle, 

4       fl  pluie  et  gréle, 

^       fl  grésil, 

g       fl  pluie  et  grésil, 

=       fl  brouillard, 

p       fl  brouillard  et  pluie, 

^       fl  brouillard  et  noige, 

i-j       fl  gclée  blanche, 

^      fl  rosée, 

V       fl  giv re, 

OJ       fl  verglas, 

-f»      fl  chasse-neige,  tourraente  de  neige, 

■<—       fl  aiguilles  de  glace, 

^      fl  vent  violent  ou  tempéte, 

®       fl  couronne  solaire  (rayon  maximum  15''), 

®       fl  halo  solaire  (rayon  minimum  20°), 

vy       fl  couronne  lunaire  (rayon  maximum  15'^), 

KU       fl  halo  lunaire  (rayon  minimum  20°), 

^       fl  arc-en-ciel, 

^      fl  aurore  boréale, 

oo       „  håle,  brume  séche, 

SI       fl  sol  couvert  de  neige, 

O       fl  soleil. 

L'exposant°  ou  ^  apres  un  de  ces  signes  indique  que  le 

phénoméne  a  été  faible  ou  fort.  En  outre,  les  lettres  suivantes 
sont  employées  pour  designer  Fépoque  de  la  joui-née  oii  un 

phénoméne  a  eu  lieu: 

n  signifie:  nuit, 
a        fl  matin, 
m       fl  midi, 
p         fl  soir. 

Il  est  ä  observer  que  la  lettre  n  indique  la  nuit  précé- 
dente,  sauf  dans  le  cas  oii  n  suit  immédiament  a  ou  p.  Ainsi, 
p.  ex.,  la  combinaison  ®apn  doit  étre  interprétée:  la  pluie 
est  tombée  le  matin,  le  soir  et  la  nuit  suivante.  Les  nombres 
entiers  et  les  décimales  placés  devant  a  ou  p  désignent  les 
heures  et  les  minutes.  Un  trait  horizontal  entré  deux  indica- 
tions  de  temps  signifie  que  le  phénoméne  en  question  a  duré 
pendant  tout  Tespace  de  temps  compris  entré  les  deux  heures. 
Lorsqu'une  indication  de  temps  est  suivie  d'une  ligne  pointillée, 
cela  signifie  qu'un  phénoméne  a  commencé  de  se  produire  au 
moment  indiqué  et  que  la  fin  n'en  a  pas  été  observée.  Une 
ligne  pointillée  entré  deux  indications  de  temps  veut  dire  que 
le  phénoméne  n'a  pas  duré  pendant  tout  Tespace  de  temps 
sans  interruption  mais  seulement  par  intervalles. 

Lorsqu'une  valeur  est  obtenue  par  interpolation  ou  par 
évalmtion,  on  Findique  en  la  faisant  précéder  par  un  i. 

Les  reports  ä  la  ligne  précédente  sont  indiqués  par  le 
signe  L;  le  signe  f  indique,.  par  contre,  qu"il  faut  reporter  ce 
qui  suit  å  la  ligne  suivante. 

En  tete  des  tableaux  formant  les  sections  I  et  11  se  re- 
trouvent  pour  les  stations  de  2^  ordre  la  latitude  (»),  la  longi- 
tude  (X),  Faltitude  du  barométre  au-dessus  de  la  mer  {Hb\  et 
sa  correction  de  gravité  {C^,  ainsi  que  la  hauteur  au-dessus 
du  sol  des  boules  des  thermométres  {ht)  et  du  bord  supérieur 
du  pluviométre 
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SÄRSKILDA  ANMÄRKNINGAR  TILL  DENNA 
ÅRGÅNG 

Uppgifterna  om  vindens  riktning  och  styrka  i  Kalmar 
grunda  sig  från  och  med  den  1  juli  till  största  delen  på  iakt- 
tagelser vid  Grimskärs  fyr,  belägen  i  hamninloppet  omkr. 
1300  m  SSE  om  den  meteorologiska  stationen. 


REMARQUES  SPÉCIALES  RELATIVES  A  GETTE 
ANNÉE 

Les  données  sur  le  vent  ä  Kalmar  a  partir  du  1  juillet 
se  basent  pour  la  plupart  sur  des  observations  faites  au  phare 
de  Grimskär,  sis  å  Tentrée  du  port  environ  1300  m  vers  le 
SSE  de  la  station  météorologique. 


Vid  redaktionen  och  korrekturläsningen  av  denna  årgång 
hava  Herrar  E.  Petri  och  B.  Rolf,  Fröknarna  M.  Anderson, 
W.  Larsson,  S.  Falkengréen  och  F.  Zander  samt  Fru  D. 
Schwartz  biträtt. 

Stockholm  i  juli  1923. 


MM.  E.  Petri  et  B.  Rolf,  M:lles  M.  Anderson,  W.  Lars- 
son, S.  Falkengréen  et  F.  Zander  ainsi  que  M:me  D.  Schwartz 
ont  prété  leur  concours  ä  la  rédaction  et  ä  la  correction  des 
épreuves  de  ce  volume. 

Stockholm,  juillet  1923. 

Axel  Wallén. 


Stationernas  läge,  höjd  m.  m. 


Position,  altitude  etc.  des  stations. 


Med  fetstil  ha  tryckts  namnen  på  de  stationer,  för  vilka 
fullständiga  månads-  och  årsresultat  meddelas  i  avdelning  II. 
De  stationer,  vilkas  observationer  tryckas  fullständigt  i  avdel- 
ning I,  äro  dessutom  kännetecknade  med  en  asterisk  efter 
namnet. 


Pour  les  stations  dont  les  noms  sont  imprimés  en  carac- 
téres  gras  des  resultats  mensuels  et  annuels  complets  se  re- 
trouvent  dans  la  section  II.  Si  le  nom  est  suivie  d'un  aste- 
risque,  Timpression  in-extenso  des  observations  se  trouve  ä  la 
section  I. 


stationer, 
stations. 


Län. 
Gouvernement. 

Latitud. 
Latitude. 
N. 

Longitud. 
Longitude. 
E.  de  Green- 
wich. 

Höjd 
över 

havet. 

Altitude. 

Termo- 
metrar- 
nas höjd. 

Hauteur 
des  ther- 
mometres. 

Neder- 
bördsmä- 
tarens 
höjd. 
Hauteur 
du  pluvio- 
métre. 

Redukti 
normal 
Réducti( 

gravité  r 

korr. 
corr. 

on  till 
tyngd. 
)n  k  la 
ormale. 

vid 
il 

m. 

111. 

m. 

mm. 

mm. 

Kristianstads 

55°3o' 

14°  3' 

o"56"'i2' 

42 

1,2 

Malmöhus 

55  30 

13  I 

0  52  4 

17 

1,5 

55  31 

13  15 

0  53  0 

47 

1,8 

0  52  8 

2,5 

1,5 

1  +  0,65 

690 1 

55  37 

13  2 

3,1 

1+0,75 

790J 

» 

55  39 

13  5 

0  52  20 

10 

1,5 

55  41 

13  38 

0  54  32 

25 

I,.1 

» 

55  42 

13  12 

0  52  48 

37,9 

6,0 

1,5 

+  0,75 

757 

» 

55  55 

13  27 

0  53  48 

55 

1,7 

55  55 

13  7 

0  52  28 

72 

1,3 

» 

55  56 

13  33 

0  54  12 

80 

2,4 

Kristianstads 

56  2 

14  22 

0  57  28 

10 

0,7 

56  2 

14  9 

0  56  3^ 

5,9 

1,2 

1,5 

+0,75 

770 

Blekinge 

56  10 

14  52 

0  59  28 

6,9 

3,9 

1,5 

+0,75 

760 

56  13 

15  17 

I    I  8 

6 

1,8 

56  13 

15  32 

I    2  8 

26 

1,4 

Kristianstads 

56  26 

12  51 

0  51  24 

9 

1,5 

Hallands 

56  31 

13  19 

0  53  16 

70 

1,6 

Kalmar 

56  32 

16  23 

1    5  32 

3 

2,1 

Kronobergs 

56  33 

13  44 

0  54  56 

IIO 

1,5 

» 

56  35 

14  46 

0  59  4 

145 

0,9 

Kal  mar 

56  40 

16  22 

I    5  28 

10,2 

6,5 

2,2 

+  0,75 

730 

Hallands 

56  40 

12  52 

0  51  28 

10,3 

7,5 

3,9 

+  0,75 

730 

Kronobergs 

56  53 

14  49 

0  59  16 

172,5 

9,0 

1,7 

+  0,75 

740 

Kalmar 

57  0 

15  51 

I    3  24 

146 

1,7 

» 

57  0 

16  17 

I    5  8 

37 

1,9 

Hallands 

57  2 

13  7 

0  52  28 

100 

1,8 

Kalmar 

57  9 

16  27 

I    5  48 

8 

1,4 

Hallands 

57  II 

12  17 

0  49  8 

35 

1,4 

» 

57  12 

12  49 

0  51  16 

IIO 

1,4 

Kalmar 

57  13 

15  55 

I    3  40 

80 

1,5 

Gottlands 

57  14 

18  23 

I  13  32 

25 

1,5 

Kalmar 

57  16 

16  26 

I    5  44 

10 

1,4 

Jönköpings 

57  19 

14  21 

0  57  24 

190 

1,5 

Observatörer. 
Observateurs. 


BoUerup  — 
Hököpinge- 
Svedala  

Malmö   


Alnarp   

Öveds  kloster 

Lund*  

Sjöholmen  

Svalöv   

Höör  

TroUe-Ljungby  - 
Kristianstad  — 

Karlshamn*  

Ronneby  — 

Marielund  

Båstad  -—  

Knäred   

Mörbylånga  

Strömsnäs  

Ekefors   

Kalmar.*  

Halmstad*  

Växjö*  

Kimramåla  

Sandbäckshult- 

Kinnared  

Emsfors  — 

Torpa-  

Fagered  

Blankaström  — 

Hem  se   

Oskarshamn.-. 
Nydala  


Gårdskontoret. 

Hr  H.  Björklund,  förrådsförvaltare. 
Sockerfabrikens  kontor. 

Kloakpumpverket. 

Lantbruksinstitutets  elever. 

Hr  E.  G.  Madsen,  Forster. 

Astronomiska  Observatoriet. 

Hr  C.  A.  Johansson,  Banvakt. 

Utsädesföreningen. 

Hr  A.  Hagström,  Konservator. 

Hr  W.  Andersson,  Trädgårdsmästare. 

Hr  I.  Olsson,  Maskinmästare. 

Hr  O.  J.  Thornström,  f.  d.  Lotsförman. 

Brunnskontoret. 

Hr  A.  Erlandsson,  Trädgårdsmästare. 

Hr  J.  Peterson,  Trädgårdsmästare. 

Hr  Rob.  Ryander,  Organist. 

Fröken  A.  Medelius,  f.  d.  Telegrafkommissarie. 

Hr  J.  Johansson,  Portvakt. 

Hr  G.  H.  Friberg,  Förvaltare. 

Fröken  Elsa  Björkman,  Telegraf ist. 

Telegrafstationen . 

Telegrafstationen . 

Hr  V.  Svensson,  Lantbrukare. 

Hr  V.  Wahlgren,  f.  d.  Folkskollärare. 

Fröken  Ingrid  Nilsson. 

Hr  T.  Hallin,  Elektriker. 

Hr  N.  Brehmer,  Kronojägare. 

Sanatoriet. 

Hr  G.  Blomberg,  Maskinist. 
Hr  A.  Haldill,  Apotekare. 
Vattenledningsverket. 
Ilr  J.  A.  Nilsson,  Organist. 


IX 


stationer. 
Stations. 


1 

1 

Lan. 

jatitnd. 
jatitude. 

Longitnd. 
Longitude. 

1 

Höjd 
över 
h<ivet. 

1 

Tormo- 
inetrjir-  | 
las  höjd. 

Noder- 
jörd.smii- 
tarons 
liöjd. 

Ucdiiktioii  till 
ncrm.iltyngd. 

Kednction  'a  la 
cravlto  normale. 

Gouvernement. 

E.  de  Green- 

Hauteiir i 

N. 

wich. 

Altitude. 

dos  ther- 
momötres. 

Ilauteur 
du  pluvio- 

k  orr. 

vid 

mfetre. 

corr. 

il 

m. 

m. 

m. 

mm. 

mm. 

Dl  -i 

I4°52'  c 

210 

I  0 

j 

— 

— 

Gottlands 

57  25 

[  0  30 

14  0 

48 

1,3 

— 

— 

— 

» 

57  31 

18  ?Q 

^14  0 

30 

1,4 

— 

> 

57  37 

1 4  20 

30 

!>' 

— 



Jönköpings 

57  37 

15  34 

I    2  16 

172 

2,0 

— 

— 

— 

Gottlands 

IQ 

D/     J  J 

18  18 

I  13  12 

10,9 

7,1 

2,0 

+  0,85 

770 

Kalmar 

57  39 

16  34 

1      D   I D 

10 

1-5 

— 

— 

Göteb.  0.  Bohus 

57  42 

II  58 

3  47  ^2 

16,5 

7,3 

5.7 

+  0,85 

770 

Jönköpings 

57  42 

14  8 

224 

1,5 

— 

» 

57  43 

Id 

*T  jy 

300 

1,4 

— 

— 
/  +  o,75 

— 

Älvsborgs 

1,5 

690I 

57  43 

12  56 

3  51  44 

143,4 

1,5 

1  +  0,85 

78o[ 

Gottlands 

57  44 

18  17 

I   14  28 

53 

1,3 

. — 

Kalmar 

57  47 

16  16 

I    6  24 

1 1.9 

5-2 

1,5 

+  0,85 

760 

Jönköpings 

57  47 

14  10 

0  56  40 

97,9 

7-8 

1,5 

+0,85 

770 

» 

57  47 

"t  / 

0  57  8 

99 

0,7 

— 

— 

D/  4° 

13  25 

0  53  40 

2  70 

1 .2 

+  0,75 

705 

Jönköpings 
Göteb.  o  Bohus 

57  50 

lA.  17 

0  c?  8 

1 10 

1,4 

— 

— 

— 

57  50 

12  I 

0  48  4 

10 

1,4 

— 

— 

— 

Kalmar 

57  53 

16  10 

I     4  40 

81 

1,2 

— 

— 

- 

Jönköpings 

57  53 

0  0 

240 

1,3 

— 

— 

— 

Älvsborgs 

57  56 

12    I  ^ 

0  48  52 

80 

2,0 

— 

— 

— 

Skaraborgs 

57  58 

14.  A 

0  56  16 

215 

1,6 

— 

— 

— 

Göteb.  o.  Bohus 

58  I 

II  ^6 

0  46  24 

50 

4,3 

— 

— 

— 

» 

58  8 

I  I  42 

0  46  48 

15 

1,2 

— 

— 

— 

Skaraborgs 

58  10 

ITk  0 

0  t2  0 

1 10 

1,5 

— 

— 

— 

Älvsborgs 

58  10 

12  2C 

0  AQ  AO 

78 

2,0 

— 

— 

— 

Östergötlands 

58  II 

16  0 

140 

103 

0,7 

■ — 

— 

— 

Kallnar 

58  12 

16  21 

I      ^  ^2 

45 

1.4 

— 

. — 

— 

Göteb.  0-  Bohus 

58  15 

II  27 

0  4^  48 

5 

1,8 

— 

— 

— 

Östergötlands 

58  16 

1^0 

100 

1,7 

— 

— 

— 

Älvsborgs 
Östergötlands 

58  18 

12  19 

0  49  16 

42 

1,4 

— 

— 

— 

58  19 

0  24 

105 

1,7 

— 

— 

— 

58  21 

I    7  16 

5 

1,8 

— 

— 

— 

Skaraborgs 

58  23 

I "il 

0  24 

150 

2,6 

— 

— 

— 

Älvsborgs 

58  23 

1 2  20 

0  4Q  20 

54-2 

6,6 

1.9 

+  0,85 

730 

Skaraborgs 

» 

58  24 

I  "i  27 

0  48 

115-° 

1,6 

1,5 

+  0,85 

740 

58  24 

0  t;4  12 

130 

1,5 

— 

Östergötlands 

58  25 

I  2^2 

64,4 

2,1 

1.7 

+  0,85 

730 

58  32 

15  48 

I  3  12 

40 

1,9 

— 

Skaraborgs 

58  32 

14  27 

0  57  48 

220 

1,1 

— 

— 

— 

■  » 

58  33 

14  0 

0  56  0 

90 

1,6 

■ — 

— 

» 

58  38 

T  1  96 

"  30  'ti- 

80 

1,4 

— 

— 

Östergötlands 

58  43 

I  C  4 
'3  4" 

1       1  A 

'     0  4 

45 

1,7 

— 



1  Södermanlands 

58  45 

T  6  11 

I  612 

25 

1,5 

— 



+0,85 



i 

58  46 

I    8  0 

17,9 

2,5 

1.5 

710 

1  * 

58  48 

16  41 

22 

1,2 

'  Skaraborgs 

58  50 

\1  CO 

'0  sy 

0  C  C  c6 

'-'33  3" 

50 

2,2 

— 

.  



Örebro 

58  53 

[A  C/1 

0  CQ  id 
^  3  V  0" 

97-1 

1-3 

1,6 

+0,85 

710 

Stockholms 

58  55 

17  i;6 

I   1 1  d.d 

10 

1,5 

— 

oöteb.  0,  Bonus 

5Ö  50 

II  II 

0  44  44 

8  8 

4,2 

I  6 

1  +  0,85 
1+0,95 

705 
790 

Södermanlands 

59  5 

1^1  TI 

T      A  C2 

60 

1,5 

1 

Örebro 

59  II 

1  c  1C 
* D  03 

I      2  20 

27 

2,0 

— 





Stockholms 

59  12 

'7  0° 

12 

1.3 

— 





Stockholms  stac 

59  15 

Ig  ^ 

I    12  16 

33 

1,6 

— 

. — 



Örebro 

59  16 

I  c  12 
'3  '0 

I  0^2 

33,4 

5,° 

1,4 

+  0,95 

1  765 
rf  0 

Stockholms  stad 

59  19 

18  6,5 

1  1226 

34 

1,3 

— 

Stockholms 

59  19 

18  22 

Il  n  28 

I       i  ^     i.  u 

6 

1,7 

— 



I   

Örebro 

59  20 

I  yl  1\ 

>4  0 ' 

lo  c8  A 
p-"  3" 

115 

2,2 

— 





Stockholms  stad 

59  21 

18  Is 

' "  0,^ 

I    12  14 

44-4 

1,9 

1,2 

+  0,95 

745 

» 

59  22 

18  4 

I    12  16 

14 

1,9 

1 

Värmlands 

1  59  23 

1  ^ 

T  1  ICi 
'0  O" 

O  CA  0 
3^  u 

52,7 

5.8 

i  ^'^ 

+  0,95 

765 

59  24 

13  16 

0  53  4 

68 

1,5 



Örebro 

59  28 

14  30 

0  58  0 

165 

1,3 







Värmlands 

59  33 

14  17 

0  57  8 

128 

1,9 

1   

— 

— 

Västmanlands 

59  37 

|i6  33 

I    6  12 

17,7 

7,5 

1,6 

+0,95 

750 

Värmlands 

59  41 

14  19 

0  57  16 

200 

1,5 

— 

Örebro 

59  42 

'4  32 

p  58  8 

182 

1,5 

— 

Värmlands 

59  43 

14  10 

10  56  40 

141 

1,6 

— 

Västmanlands 

59  47 

15  52 

!i  3  28 

80 

1,8 

Värmlands 

59  48 

12  14 

0  48  56 

125 

1,4 

» 

59  48 

13  8 

0-52  32 

89 

1,7 

Västmanlands 

59  48 

16  33 

Ii    6  12 

55 

1,1 

Uppsala 

59  49 

17  40 

I  10  40 

8 

1.5 

Observatiirer. 
Ob»ervatenri!. 


Lannaskede 


Buttle  

Roma  -  

Källunge   

Hässleby  Sanato- 
rium.  

Visby*   

Tovehult  — 

Göteborg*  

Flahult   

Prästkulla  

Borås  -■ 

Tingstäde   

Västervik*  

Jönköping  

Huskvarna  

Ulriceliamns  Sa- 
natorium  

Strandvallen  — 

EUesbo   

Ogestad  -- 

Lommaryd  - 

Kilanda   

Gustav  Adolf  - 

Säby  

Bråttkärr  

Vedum—  — 

Koberg   

Adelsnäs  

Holmbo    

Kristineberg  -- 
Bjärka-Säby  


Övre  Gränsö- 


Vänersborg  — 
Skara  —  -  - 

Stora  Ekeberg- 
Linköping  

Grensholmen  — 

Vaberget  

Götlunda  

Hönsäter   --- 


Nyköping* . 

Valinge  

Sjötorp   

Askersnnd* 


Bie  

Segersjö  

Södertälje  - 
Fagersjö  - 

Örebro  

Skansen   

Farsta  

Karlskoga 
Stockholm* 
Experiment 
Karlstad*  . 
Varpnäs  — 
Kedjeåsen  - 

Storfors  

Västerås— - 


Grythyttehcd. 

Filipstad  

Färna  -  

Adolfsfors  

Rottneros  

Tom  ta  

Ultuna  


Hrr  C.  Siebke,  Kamrer,  och  G.  Sand  val),  | 
Brunnsägare.  i 
Hr  G.  (/.  Svensson,  Stationsmästare. 
SockerfabrikeiiH  kontor.  I 
Hr  A.  Klint,  t.  f.  Kyrkoherde. 

Sanatoriet. 
Telegrafstationen. 
Hr  H.  Lanner,  Övermaskinist. 
Telegrafstationen . 
Hr  H.  Åkerlierg,  Inspektor. 
Hr  F.  Ågren,  Lantbrukare. 

Hr  M.  Jönsson,  Ingenjör. 

Hr  G.  Kahl,  Stationsinspektor. 
Hr  C.  H.  Cederqvist,  Maskinmustare. 
Telegrafstationen. 
Hr  S.  Törneboll m.  Ingenjör. 

Hr  J.  Nordlund,  Vaktmästare. 

Hr  E.  Nyström,  Ingenjör. 
Hr  N.  E.  Dahl  mark,  Trädgårdsmästare. 
Hr  A.  Liljenstolpe,  Godsägare. 
Hr  C.  F.  Johansson,  Skollärare. 
Gårdskontoret. 

Hr  C.  E.  Puke,  Organist  och  Skollärare, 
Hr  O.  Nilsson,  Lantbrukare. 
Hr  P.  A.  Olsson,  Lantbrukare. 
Hr  A.  G.  Ljunggren,  Folkskollärare 
Hr  S.  Christiansson,  Bokhållare. 
Hr  K.  Rosengren,  Trädgårdsmästare. 
Fru  Hilda  Carlsson,  Mejerinna. 
Zoologiska  stationen. 
Gårdskontoret. 
Hr  A.  Holmgren,  Maskinist. 
Gårdskontoret. 

Hr  G.  E.  Sörberg,  f.  d.  Folkskollärare. 
Hr  E.  Larsson,  Maskinist. 
Telegrafstationen. 
Kemiska  stationen. 
Sanatoriet. 
Brandstationen. 

Hr  E.  Johansson,  Trädgårdselev. 
Hr  B.  K.  Boman,  Fanjunkare. 
Hr  E.  Wennerblad,  Komminister. 
Gårdskontoret. 
Änkefru  Johanna  Johnsson. 
Gårdskontoret. 

Hr  K.  Andersson,  Maskinist. 
Lantbruksskolan. 
Hr  B.  Lindberg,  Överste. 
Hr  E.  J.  Edlund,  Rådman. 
Hr  J.  A.  Åkesson,  Trädgårdsmästare. 

Telegrafstationen. 

Hr  J.  Helmer,  Trädgårdsmästare. 
Gårdskontoret. 
Brandstationen. 
Fru  Ester  Wattenström. 
Elektricitetsverket. 
Hr  J.  Zettergien,  Djurvårdare. 
Hr  G.  E.  Anderson.  Trädgårdsmästare 
Hr  M.  Hjort,  Folkskollärare. 
Astronomiska  Observatoriet. 
Hr  E.  I.  Samuelson,  Vaktmästare. 
Telegrafstationen. 
Hr  G.  Nilsson,  Agronom. 
Hr  E.  Ericsson,  Skräddare. 
Rörverkskontoret. 
Telegrafstationen. 
Skogsskolan. 

Hr  P.  Wallin,  Organist  och  Skollärare 

Bergsskolan. 

Hr  O.  Hoffsten,  Befallningsman. 
Hr  A.  Hj.  Lugn,  Bruksförvaltare. 
Hr  J.  P.  Carlsson,  Trädgårdsmästare. 
Lantbruksskolan. 
Hr  G.  Timberg,  Professor. 


Meleor.  laktt.    63:e  hand.  1921. 
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stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 


Latitud. 
Latitude. 
N. 


Longitud. 
Longitude. 
E.  de  Green- 
wich. 


Höjd 
över 
havet. 
Altitude. 


Termo- 
metrar- 
nas höjd. 

Hauteur 
des  ther- 
momfetres. 


Neder- 
bördsmä- 
tarens 
höjd. 
Hauteur 
du  pluvio- 
metre. 


Reduktion  till 
normaltyngd. 
Réduction  äi  la 

gravité  normale. 


korr. 
corr. 


vid 


Observatörer. 
Observateurs. 


Uppsala  

Kloten   

Forshult  

Väddö  

Fredriksberg - 

Knou  

Ekshärad   

Harg   

Gimo  

Väsby    

Grönsinka  

Solbacken   

Stjärnsund 

Falun*   

Likenäs  

Gävle  —  


Malung  — 

Hälsan   

Särna  —  

Stenegård  — . 
Bjuraker  — 

Sveg   

Storsätern— - 

Sidsjö  

Ange  

Ljusnedal -— 

Härnösand* . 

Lagfors  

Ljungå  

Ox  sjö  

Bispgården  - 

Förse  

Verkö---  - 


Östersund* 
Storlien 


Duved  

Junsele  

Umeå*   

Örträsk  

Hällnäs  

Lövånger   

Gäddede—  

Ulvoberg   

Dalliden  

Stensele*   

Vallträsk  --  

Piteå  -  --. 

Öjebyn  

.lohannisberg- 

Tärnaby .--  - 

Storniyrheden 
Haparanda*  - 

Högsön   

Holsvattnet  — 
Över-Torneå--- 
Vuonatj viken  . 

Jockmdck.-  

Kvickjock  

Porjiis   -  

Gällivare  

Suorva  

Kiruna  

Lannavara   

Abisko  

Riiisgränscn ... 
Karesuando*  .. 


Uppsala 

Örebro 
Värmlands 
Stockholms 
Kopparbergs 
Värmlands 

Stockholms 
Uppsala 

Gävleborgs 
Kopparbergs 


Värmlands 
Gävleborgs 

Kojjparbergs 
Gävleborgs 

Kopparbergs 
Gävleborgs 


Jämtlands 

Kopparbergs 
Västernorrlands 

» 

Jämtlands 
Västernorrlands 

» 

Jämtlands 
Västernorrlands 

Jämtlands 
Västernorrlands 

Jämtlands 


Kasa   Västernorrlands 

Jämtlands 
Västernorrlands 
Västerbottens 


Jämtlands 
Västerbottens 

» 

Norrbottens 

Västerbottens 

» 

Norrbottens 


59  51 

59  54 
59  58 

59  59 

60  9 
60  10 
60  10 
60  II 
60  II 
60  18 
60  19 
60  20 
60  26 
60  37 
60  39 

60  40 

60  40 

60  42 

61  41 
61  42 
,61  52, 


62 
62  ? 
62  4 
62  22 
62  32 
62  32 

62  38 

62  40 
62  45 

62  47 

63  2 

63  9 
63  10 

63  II 

63  19 

63  19 
63  24 

63  41 

63  50 

64  8 
64  20 
64  22 

64  30 

64  46 

65  2 
65  4 
65  8 

65  19 
65  21 
65  22 
65  43 
65  47 
65  50 
65  54 

65  58 

66  23 
66  29 
66  36 
66  57 

66  57 

67  8 
67  32 

67  51 

68  3 
68  21 
68  25 
68  27 


7°37,5' 

5  18 

3  32 
8  49 

4  22 


47 
30 
24 
II 
28 
35 
52 

5 
38 

I 


44 
10 

7 

12 

34 

25' 

19^ 

19 

17 

39 

37 


7  57 

7  12 

6  19 


4  39 
2  6 

9  4 
2  56 

6  55 
20  17 

8  59 

9  30 
I  19 

4  7 

7  13 

20  20 
7  10 

6  48 

21  29 

21  24 

18  12 
15  18 

19  24 

24  9 

22  27 

21  34 

23  40 
17  16 

19  51 

17  45 

19  51 

20  40 

18  14 

20  14 

21  59 
18  49 

7 

22  30 


i'*io" 

I  1 

0  54 

1  15 
o  57 
o  55 
o  54 

13 
12 

9 
6 

3 
4 
2 

52 


0  54 

1  8 

0  52 

1  4 

I  6 

o  57 
o  57 

0  49 

1  9 
I  2 
o  50 


II  48 


I 

I  5 
I  7 
I 
I 

o  57 
o  58 

0  48 

1  16 

o  C,l 

7 
21 

15 
18 


24,0 
280 

IIO 
10 

300 

193.2 
179 

15 

18 

35 

86 
140 
130 
121,7 
160 

20,8 

300 
6 

453 
134 

72,4 
354' 
362,9^ 
680 

69 
169 

.585 
20,5^ 
8,8^ 
100 
220 
215 
165 
120 
310 
322,6^ 
33 1, -i" 
593-0 

30 
385 
208 

16,9 
220 

175 
2 1 

306 

520 
330 
328,2 

560 

8,5 
10 

400 

448 

445 
9,2 
8 

37 

58 
510 
255.4 
330 
375 
365.1 
4'5 
505.4 
360 
388,1 
521,7 

332..'! 


1,3 

1.2 

1,5 

1,2 

2,3 
2,0 
1,9 
1,3 
2,4 
2,2 
1,8 

3,1 

1,5 
8,7 
1,3 

1,9 
2,0 
1,3 
2,0 
1,8 
1,9 


I,6M 
5,3'/ 


5 
1,8 
1,8 
1,6 
1,2 

9,9 

2,2 
2,0 
1,4 
1,8 
1,6 
1,6 
1,9 
2 

4 
2,6 


1,6 
1,6 
1.4 

6,6 

1,7 
2,4 

1,5 

1,2 

1,9 
1,7 

1,4 
2,0 
1,5 
1,3 
1,8 
2,1 

3.' 
1,5 
1,5 
1,6 
0,8 
1,4 
1,8 
1,5 

5.2 

1,5 
2,2 
1,7 
2,0 
1,6 
1,9 


1,2 


1,5 


1,5 
1.7 

1,6 

1,5 
1,5 


.,74 


1,5 
2,0 


1,5 


2,5 


1,3 

1,2 

1,6 

1,5 
1,4 
1,5 


mm. 

1+0,95 
1+1,05 


+  0,95 


+  0,95 

f  +  o,95 
1  +  1,05 


+0,95 

+  1,05 
+  1,05 


+  1,15 


+  1,05 
+0,95 

+  1,05 


+  1,15 


+  1,15 
+  1,25 

+  1.35 

+  1.25 

+  1,25 

+  1,25 

+  1,25 
+  1,25 
+  1.35 


mm. 
708I 
782/ 


750 


720 


700 
78. 


Ol 

of 


709 
730 

760 


756 


710 
6701 
740J 


730 


715 

745 
759 

725 

720 

7_i5 

687 
701 
740 


Meteorologiska  Observatoriet. 

Hr  E.  Lundberg,  Jägmästare. 

Hr  A.  Brattlund,  Övermaskinist. 

Hr  Fr.  Sandberg,  Agronom. 

Hr  C.  Stjernqvist,  Byggmästare. 

Hr  J.  Svanström,  Maskinist. 

Hr  J.  L.  Hill,  Folkskollärare. 

Hr  O.  Sporron,  Kontorist. 

Brukskontoret. 

Gårdskontoret. 

Skogsskolan. 

Sanatoriet. 

Hr  J.  L.  Lindström,  Folkskollärare. 
Telegrafstationen. 

Hr  L.  L.  Löfgren,  Skomakaremästare. 
Fröken  Gusten  Åberg. 

Fröken  Maria  Hedvall. 

Hr  L.  O.  Lindholm,  Maskinist. 

Hr  H.  Särnqvist. 

Hr  T.  Lindham,  Apotekare. 

Hr  A.  Rönnander,  Organist. 
jHrr  N.  J.  Hedin,  Faktor,  och  E.  Nottberg, 
I  Kontorist. 

Hr  E.  R.  Heed,  Gränsridare. 

Vattenledningskontoret. 

Fröken  Anny  Pettersson. 

Hr  A.  J.  Grönqvist,  Kronojägare. 
[Fröken  Valborg  Lundbäck,  Telegrafist,  och 
\  Brandstationen. 

Hr  Konstantin  Pettersson,  Inspektor. 
Hr  J.  E.  Isaksson,  Rättare. 
Hr  P.  A.  Berglund,  Faktor. 
Skogsskolaii. 

Hr  J.  W.  Pettersson,  Rättare. 
Hr  S.  Behm,  Överstelöjtnant. 

Hr  E.  A.  Gustrin,  Telegrafassistent. 

Hr  S.  Lundin,  Kontorsbiträde. 

Hr  R.  Eriksson,  Lantbrukare. 

Fru  L.  Olausson. 

Hr  J.  O.  Sjölund,  Folkskollärare. 

Telegrafstationen. 

Fru  Sanna  Norell,  Lärarinna. 

Skogsskolan. 

Hr  A.  J.  Boija,  Komminister. 
fFröken  Julia  Wassdahl,  Telefonförest.,  och 
[    Hr  J.  Wassdahl,  Gästgivare. 
Hr  J.  V.  Kristoffersson,  Hemmansägare 
Hr  J.  Lundmark,  Hemmansägare. 
Fröken  H.  Mörtsell. 

'Hrr  L.  Sundberg,  Byggmästare,  och  E.  J.  Sun- 

[    din.  Kolonist. 

Telegrafstationen. 

Hr  F.  Naesman,  Agronom.  ■  ' 

Hr  C.  A.  From,  Handlande. 

Hr  J.  NsDselius,  Kyrkoherde. 

Hr  Ad.  Johansson,  Skif tesgodeman 

Telegrafstationen. 

Hr  H.  Johansson. 

Hr  E.  Bergquist,  Maskinist. 

Tornedalens  Folkhögskola. 

Hr  Abr.  -Johansson,  Nämndeman. 

Hr  D.  Ahlfort,  Kyrkoherde. 

Hr  N.  A.  Asplund,  Poststationsföreståndare. 

Kraftstationen. 

Telegrafstationen. 

Hr  Hj.  Falk,  Kontorsbiträde. 

Gruvkontoret. 

Hr  A.  Lundberg,  Landstingsman. 

Naturvetenskapliga  stationen. 

Järnvägsstationen. 

Hr  J.  W.  Lidström,  Folkskollärare 


'  T.  o.  m.  (Jii.squ'a  incl.) 
T.  o.  m.  (Jus(]n'ä  incl.)  '"'/«. 


"ja.  ^  Fr.  o.  m.  (A  partir  de)  '"/e 

"  F)-.  o.  m.  (A  partir  de)  '/lo. 


T.  o.  ni.  (Jusqu'ä  incl.)  '^3  2  p. 


''  Fr.  o.  ni.  (A  partir  de)        9  p. 


I.   DAGLIGA  IAKTTAGELSER. 


OBSERVATIONS  DIURNES. 


1021. 


1 


Januari.  I  =     f'-  ='o"  52™ 48" e.  g,-.  Llind.  ^  ^7°;^^,  a^LX' m,    =  ,,5  m.  I i)'^! . 

Me(Icleiiroi)eisk  tid.    Ilourc  d<;  rjinropr;  cciitrale. 


Barometer  rediic. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fiilctiglicts- 

Rclati 

v 

Vindens  riktning  ocii 

Nc- 

Uai. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Molnmängd. 

d  er- 

Da- 

Barom.  Jl  0° 

et  h  la 

Température  Ccis. 

Tenslon  do  la 

Hiiniiditö 

Dircctlon  et  force  du  ven  t. 

Néljuloslté. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesanteur  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

Kan 

Kemarqueii. 

mm. 

mm. 

7o 

0  ]2. 

Q  JQ^ 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

M 

in. 

8 

2 

9 

8 

2 

n 

y 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

!)(;(;. 
8  a-H  a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

P- 

m. 

p.  m. 

(9p.m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

ni  m. 

1 

752,5 

754.3 

758,2 

+ 

1,0 

4- 

0, 

4-  3,8 

4-  4,8 

4- 

0,2 

4,8 

5.7 

5,9 

98 

98 

98 

SIC  d 

-  0 

—  0 

#  10 

1 0 

-'i'  1 0 

1  '  j  ,        "  1 ',          7  1 

2 

56,6 

53.9 

52,6 

+ 

3,6 

4- 

4- 

3,0 

5,8 

5.7 

6,2 

98 

98 

98 

SSVV  2 

E8E  2 

:    -  10 

^  1 0 

m  10 

7,3 

:    8  a,  ©"ii  a— p 

3 

52,3 

53.8 

57.9 

+ 

6,2 

4- 

6,0 

4-  4,3 

4-  6,2 

4- 

4,1 

7,0 

7.0 

5,9 

99 

100 

96 

—  0 

S  2 

—  0 

ir> 

@"  1 0 

4,5 

%  w,  8,40  a  —  7,30  p,  =8a 

4 

61,8 

60,4 

56,2 

+ 

3,4 

4- 

4,0 

+  5,' 

+  5.1 

4- 

3,2 

5,7 

5.8 

6,5 

98 

95 

98 

—  0 

S  2 

SSE  4 

10 

10 

3,5 

®°6i,-n  j 

5 

52,5 

54.3 

57.7 

+ 

6,6 

4- 

5,8 

4-  0,9 

4-  6,7 

0,8 

7,2 

6,8 

4,8 

99 

99 

98 

SW  4 

SW  2 

—  0 

®  10 

#  10 

K) 

7.5 

@n— 3,1"!' 

6 

60,1 

60,5 

59.8 

+ 

0,9 

4- 

5,0 

4-  4,2 

4-  5,1 

— 

0,1 

4,8 

6,0 

5,8 

98 

92 

93 

■ —  0 

SW  4 

SW  4 

~  IQ 

0°io 

1 0 

-  =  8  a 

58,0 

59.0 

59.8 

+ 

4,8 

+ 

5,6 

4-  4,"; 

+  5,6 

4- 

4,0 

6,3 

6,5 

6,2 

98 

96 

98 

SW  4 

vv  4 

' —  0 

1 0 

10 

1 0 

■"91)  1 

8 

55.2 

54.  < 

56,2 

4- 

4,0 

4- 

4,2 

4-  2,0 

4-  4.9 

4- 

1,9 

5,9 

6,1 

5,2 

97 

98 

98 

a  2 

SW  4 

SW  2 

I(, 

®'io 

I 

2,9 

%  °  1  (j,4o  a   -2,10  \t  . 

9 

51.2 

44.2 

44.5 

+ 

3,1 

4- 

4,1 

4-  6,9 

4-  6,9 

4- 

1.9 

5,7 

6,0 

7,3 

98 

98 

99 

SW4 

SW4 

SW4 

#  10 

@  10 

8,5 

©  II  a  p 

10 

42,9 

44.8 

39.4 

+ 

8,0 

4- 

7,0 

+  7,2 

4-  8,0 

-I- 

5,5 

7,8 

6,7 

7,5 

98 

90 

99 

SW  6 

W4 

W  4 

®  10 

10 

#  10 

7,1 

@  II  :t  p 

1 1 

35,6 

36,8 

39.7 

+ 

4,0 

+ 

o^y 

4-  ^,7 

4-  8,0 

4- 

2,0 

5,1 

5,2 

5,5 

84 

85 

92 

W  10 

W  8 

W  6 

1 0 

10 

I  0 

I  7 

@  II  a  p 

12 

42,6 

44.4 

47,3 

4- 

0,4 

+ 

0,4 

4-  0,8 

4-  4,7 

± 

0,0 

4.1 

4,1 

4,3 

87 

87 

89 

NW  2 

ESE  2 

NE  2 

1 0 

10 

1 0 

2,4 

13 

42,2 

43,6 

+ 

0,8 

4- 

4,1 

4-  4,' 

4-  4,1 

0,0 

4,7 

6,0 

6,0 

96 

98 
04 

98 

SE  4 

—  0 

SW  2 

^  10 

10 

10 

0,4 

g]°,  -X-  n  — S,";  a 

14 

51.9 

54.4 

58,4 

3,2 

- 

1,3 

-  2,3 

4-  4,1 

— 

3,8 

2,6 

2,7 

3,5 

72 

90 

N  2 

—  0 

—  0 

0 

0°  8 

0 

— 

15 

61,6 

64.7 

69,8 

4- 

0,9 

4- 

0,7 

-  2,7 

4-  1,8 

3,0 

4,4 

4,2 

3,4 

89 

87 

91 

NW  2 

NW  2 

• —  0 

10 

0  I 

0 

— 

16 

73,8 

72,6 

70,3 



5,3 

4- 

0,3 

—  0,3 

4-  o,'? 

5,9 

2,8 

4.3 

4,3 

90 

93 

96 

—  0 

SW  2 

SW  2 

Q 

0  4 

1 0 

' " 

63,2 

55.7 

46,2 

— 

1,0 

± 

0,0 

-  0,1; 

±  0,0 

1,2 

3,9 

3.7 

4.0 

91 

81 

92 

SW  4 

SSW  4 

S  6 

10 

.¥-10 
Tv  *  ^ 

6,9 

6,r5  p-n 

18 

34.4 

29,3 

+ 

1,9 

+ 

2,0 

+  1,3 

4-  2,0 

1,0 

5,2 

5.2 

4,8 

98 

98 

94 

SW  2 

SW  2 

W  6 

I  0 

10 

3,8 

(a  5  em,  %  11—5  p 

19 

32,9 

38.5 

48,5 

+ 

2,0 

+ 

2,2 

-  0,3 

4-  3,8 

0,3 

4,6 

3,9 

4,0 

87 

74 

90 

W  6 

NW  8 

—  0 

10 

0 

— 

20 

55.2 

52,4 

53,9 

+ 

0,7 

+ 

3,8 

4-  5,0 

4-  6,0 

0,5 

4.7 

5,9 

5.9 

96 

98 

90 

W  4 

SW  6 

W  6 

0 

10 

1,2 

#"  I  1,^0  a  — 7  p 

21 

59,5 

60,1 

54,1 

4- 

3,5 

+ 

A  8 

4,0 

4-   c  Ti 

4-  c  6 
^  5," 

4- 

3,1 

5,4 

5,8 

6,4 

92 

90 

94 

vv  4 

VV  z 

0  VV  0 

1 0 

10 

10 

Rfl°    ^  1) 

22 

46,9 

43.2 

46,1 

+ 

6,0 

+ 

4,8 

4-  3,0 

+  7,0 

4- 

3,0 

6,4 

5,5 

4,6 

91 

86 

81 

SW  10 

W  10 

WNWio 

10 

0  10 

0 

23 

44.8 

47.6 

46,2 

4- 

2,0 

+ 

3,0 

4-  2,3 

+  3,8 

4- 

1,0 

4,6 

3,9 

4,9 

87 

69 

91 

W  10 

NW  8 

SW  10 

10 

^  10 

0,5 

^     7  v  —  u 

24 

44.8 

49.1 

55,3 

2,3 

2,8 

-  5,8 

4-  2,9 

6,0 

2,6 

2,4 

2,1 

68 

65 

69 

NW  10 

NNW  8 

N  4 

10 

10 

I 

25 

64,0 

64.9 

62,8 

2,7 

± 

0,0 

-  2,7 

±  0,0 

7,0 

3,1 

3,4 

3,3 

82 

75 

87 

NW  2 

W  4 

—  0 

0 

0  3 

10 

0,3 

26 

53.5 

47,3 

42,4 

2,0 

± 

0,0 

4-  1,6 

4-  1,6 

3,0 

3,7 

4,3 

4,8 

94 

94 

93 

SE  2 

—  0 

SSW  2 

10 

-K-  10 

5,6 

[3°,  -K-  n,   II  a— 4,3op,  ®  4,2(,| 

27 

43.0 

52,0 

58,9 

1,0 

2,2 

-  4,4 

+  2,1 

4,5 

3,4 

2,7 

2.5 

79 

71 

75 

NW  6 

NNW  8 

NNW  2 

10 

0  0 

0 

Lp-ii' 

28 

62,7 

59,9 

5', 2 

6,0 

+ 

0,7 

4-  0,7 

+  0,9 

8,S5 

2,5 

4,1 

4,3 

87 

86 

89 

—  0 

SW  4 

SSW  2 

10 

*  10 

^  10 

1.>,1 

Tf  @   I  ,)0  p  Il 

29 

47,5 

50.3 

53,2 

4- 

4.5 

+ 

5,0 

4-  3,3 

4-  5,0 

4- 

0,7 

6,2 

5,7 

5,4 

98 

87 

93 

SW4 

W6 

W  2 

10 

10 

10 

1,1 

30 

50,6 

49,3 

4- 

4.9 

+ 

5,6 

4-  5,1 

4-  5,6 

4- 

2,9 

6,3 

6,5 

6,5 

98 

96 

98 

SW  4 

SW  2 

SW  4 

10 

10 

10 

0,4 

31 

47.0 

46,2 

46.7 

4- 

4,2 

+ 

4,9 

4-  2,9 

+  5,1 

4- 

2,9 

6,0 

5,8 

5,4 

97 

go 

96 

SW  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

0,5 

Med. 

75«.7 

751.6  752,1 

4- 

i,7;4- 

2.8 

+  2,1 

4-  4.3 

0,1 

4,9 

5.1 

5,1 

92 

88 

92 

3.7 

3.7 

3.0 

8.7 

8.3 

7.« 

83.4 

Februari.  1D'>1. 


I 

750,6 

752,1 

754,3 

4- 

1,8 

4- 

5,3 

4- 

3,3 

4- 

5,3 

4- 

0,9 

5,1 

6,3 

5.5 

98 

96 

95 

—  0 

SE  2 

S4 

=  10 

10 

10 

=  8a 

2 

54,9 

55.0 

56,5 

4- 

1,9 

4- 

2,9 

4- 

2,9 

4- 

3,7 

4- 

1,0 

4,7 

5,2 

5,4 

90 

93 

96 

E  6 

E6 

E  6 

10 

10 

10 

3 

58,1 

60,8 

63,6 

+ 

3,0 

4- 

3,0 

4- 

3,1 

4- 

3,1 

4- 

1.9 

5,2 

5,0 

5,1 

91 

88 

90 

E  6 

E  6 

ESE  6 

10 

10 

10 

0,3 

4 

67,1 

67.4 

67,7 

4- 

1,7 

4- 

2,9 

4- 

1,9 

4- 

3,3 

4- 

1,2 

4,8 

4,8 

4,3 

93 

85 

82 

NE  4 

E  4 

E  6 

10 

10 

o,(, 

®  11 — 0,30  p 

5 

67,7 

68,2 

68,8 

4- 

0,7 

4- 

0,1 

0,3 

4- 

2,0 

0,3 

3,6 

3,8 

3,5 

75 

83 

78 

E4 

E  4 

E  2 

10 

10 

10 

6 

70,6 

70,8 

71,8 

0,6 

T- 

0,9 

1,4 

± 

0,0 

1.9 

3,4 

3,3 

3,1 

78 

77 

74 

E  2 

SE  2 

SE  2 

10 

10 

10 

7 

70,3 

69,8 

70,0 

0,7 

+ 

0,6 

0,1 

4- 

0,7 

1,9 

3,3 

3,5 

3,7 

76 

73 

80 

E4 

E  4 

SE  6 

10 

0°  8 

0 

8 

71,6 

72,7 

73,3 

1,3 

4- 

2,2 

1,0 

4- 

2,2 

1,8 

3,4 

3,6 

3,6 

82 

66 

85 

SE  4 

E  6 

E  2 

5 

0  0 

0 

9 

73,1 

72,2 

72,0 

3,5 

4- 

1,2 

2,3 

4- 

1,2 

3,9 

3,0 

3,6 

2,9 

85 

72 

75 

—  0 

SE  2 

E  2 

2 

0  0 

0 

10 

73,9 

75,0 

75,0 

4,4 

4- 

0,9 

2,4 

4- 

1,0 

5,2 

2,7 

3,5 

3,3 

82 

71 

85 

E  2 

—  0 

—  0 

1 

0  I 

0 

1 1 

70,6 

66,3 

60,5 

4.8 

4- 

0,2 

4- 

1,4 

4- 

1,4 

6,0 

3,0 

4,3 

5,0 

93 

93 

98 

—  0 

W  6 

W4 

10 

10 

=  10 

1.5 

V  8  a,  ^  1 1,20— 1 1.30  a,  =  9  p 

t2 

63,1 

65,9 

64,7 

± 

0,0 

4- 

3,2 

1,3 

4- 

3,2 

1,3 

3,7 

3,2 

3,8 

81 

60 

91 

NNE  2 

N  2 

—  0 

0  0 

0  6 

3 

0,2 

®  11 

13 

56,0 

52,9 

47,6 

4- 

2,5 

4- 

3,8 

4- 

4,3 

4- 

4,6 

1,3 

5,4 

5,8 

5,7 

5)8 

97 

92 

SW4 

W  4 

NNW  8 

©10 

10 

10 

1,0 

@  n — 9,13  a 

'4 

41,' 

46,2 

52,5 

4- 

2,2 

4- 

3,7 

4- 

0,8 

4- 

4,4 

4- 

0,8 

4,6 

4,0 

3,4 

85 

67 

71 

WNW  6 

NW  10 

NW  4 

10 

0  1 

0 

15 

56,6 

56,2 

50,4 

1-3 

± 

0,0 

1,7 

4- 

1,3 

2,6 

3,3 

3,0 

3,8 

78 

66 

94 

—  0 

SE  2 

SE  4 

10 

10 

-X-  10 

10,7 

4.30  p—n 

16 

42,7 

46,0 

52,5 

4- 

3,2 

4- 

2,9 

0,9 

4- 

3,7 

2,0 

5,4 

5,1 

3,9 

93 

90 

91 

NW6 

NW  6 

N4 

10 

0  0 

I 

m",  ®  11 

17 

56,6 

53,1 

47,8 

3,8 

4- 

1,9 

4- 

2,4 

4- 

2,6 

4,2 

3,2 

5,1 

5,4 

92 

96 

98 

—  0 

SW  2 

SW  2 

0  0 

10 

©  10 

6.1 

®  3  p— " 

18 

53,2 

57,9 

63,4 

4- 

0,8 

4- 

2,0 

0,6 

4- 

2,7 

0,6 

4,5 

4,2 

3,4 

92 

78 

78 

NW  2 

NNW  4 

—  0 

10 

10 

19 

67,0 

66,6 

65,7 

2,0:4- 

2,8 

+ 

0,4 

4- 

3,1 

2,9 

3,7 

3,9 

4,6 

94 

69 

96 

—  0 

NNW  2 

—  0 

2 

0  2 

10 

20 

67,0 

68,3 

70,0 

0,1 

4- 

0,3 

1,0 

4- 

1,0 

1,7 

4,0 

4,3 

4,0 

88 

93 

95 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

=  10 

=  9P 

2 1 

70,6 

70,5 

70,3 

0,3 

4- 

0,3 

0,0 

4- 

0,8 

1,3 

4,0 

4,3 

4,0 

90 

93 

88 

—  0 

W  2 

SSE  2 

10 

10 

10 

22 

70,4 

70,4 

70,1 

4- 

0,1 

4- 

1,9 

1,0 

4- 

2,8 

1,0 

4,3 

4,2 

4,0 

93 

80 

93 

—  0 

S  2 

SE  2 

10 

10 

0 

23 

71,2 

71,4 

72,1 

1,3 

4- 

3,8 

0,3 

4- 

4,0 

1,9 

3,9 

5,0 

3,9 

93 

83 

88 

SE  2 

S  2 

SE  2 

0^  4 

0  0 

0 

24 

72,5 

72,4 

72,7 

1,0(4- 

4,8 

t 

0,6 

4- 

5,0 

1,5 

4,0 

4,8 

4,0 

93 

74 

84 

SSE  2 

S  2 

S  2 

0  0 

0  0 

0 

25 

71,6 

70,5 

69,1 

0,3 

4- 

5,0 

0,1 

4- 

5,4 

1,0 

4,1 

4,5 

4,3 

92 

69 

94 

S4 

SSE  2 

ESE  2 

0  3 

0  0 

0 

26 

69,2 

70,8 

72,0 

1,2 

4- 

3,3 

+ 

1,0 

4- 

4,9 

1,5 

4,1 

5,5 

4.6 

97 

95 

92 

—  0 

W  2 

W  2 

='io 

0"  6 

0 

=  "8  a 

27 

69,9 

66,3 

62,3 

4- 

2,0  4- 

5,0 

+ 

5,0 

4- 

4- 

0,3 

5,2 

5.9 

6,1 

«8 

90 

94 

W2 

W  6 

W6 

10 

10 

K) 

0.6 

28 

61,2 

61,4 

61,3 

4- 

4,9!  4- 

5.8 

+ 

5.2 

4- 

0,0 

4- 

4.3 

6.3 

(5,5 

6,2 

J)8 

94 

94 

NW  2 

W4 

W  6 

10 

10 

10 

9  11 

Med. 

763.9 

764,2 

764,2 

0,1 

4- 

2.5  + 

0,6  4- 

3.0 

1.3 

4.1 

4.5 

82 

88 

2.3 

3-4 

3.1 

7-4 

O.b 

2 1.O 

Meteor,  laklt.     63:e  haiul.  1921. 


2 


Moi.a  <P  =  55°42'N.  Tillllfl  C  = +  0,75  (757  mm).  ^ 

Mars.  X  =  13°  12'  =  o"  52"  48'  E.  Gr.  JJUllU.  =  37^5  =  Vdl\. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Molnmän 

Ne- 

Dat. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

der- 

Da- 

Barom.  ii  0°  et  Si  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Hiimidité 

Direction  et  force  du  vent. 

Nébulosité. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesanteur  normale 

vapeur  d'eau. 

relative. 

Eau 

mm. 

mm. 

/o 

0  j2. 

Q  

Reraarques. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

0 

0 
c 

Q 

Q 

0 

0 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

bée. 
8a-8  a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

Op.m.)  (9p.m.) 

1 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m* 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

mm. 

I 

763,8 

763,9 

762,8 

4- 

j. 

+  6,7 

+  i;, 2 

4-  6,9 

4- 

4,3 

6,4 

6,9 

6,2 

98 

94 

94 

NW  4 

NW  4 

W  A 

TT  ^ 

10 

10 

1 0 

2 

57,6 

54,5 

53,1 

+ 

3,9 

+  2, c; 

4-  6,0 

+ 

2,3 

5,5 

5,7 

5,1 

90 

87 

93 

W  4 

SW  4 

SW  4 

10 

10 

2 

1,3 

3 

56,0 

60,6 

60,7 

+ 

1,5 

4-  4,0 

+  1,3 

+  4,0 

4- 

1,0 

3,7 

3,5 

4,1 

73 

58 

82 

W  6 

WNW  8 

SW  4 

0  0 

0  5 

0 

m  n 

4 

52,2 

46,3 

45,6 

+ 

2,6 

+  2,3 

+  4,0 

4-  4,3 

0,0 

4,2 

5,1 

5,1 

75 

94 

84 

W6 

SW  8 

SW8 

10 

10 

10 

1,6 

@  -)f  a  p 

5 

51,9 

54,6 

56,9 

+ 

1,9 

+  4,9 

+  1,0 

4-  c  I 

4- 

0  Q 

4,4 

3,6 

4,1 

84 

55 

83 

SW6 

W  6 

W  2 

0°io 

0  2 

5 

I,' 

6 

j  , 

48,1 

46,4 

0,2 

+  2,0 

4-  4,5 

— 

0,6 

4,2 

5,2 

5,9 

94 

98 

94 

SE  4 

SE  2 

SE  2 

-)(-  10 

=  10 

10 

0°  -X-  u — 1 1  a,  =  2  p 

7 

47,8 

54,4 

59,4 

— 

0,9 

+  0,8 

—  2,1 

+  4,8 

— 

2,5 

4,0 

2,7 

3,1 

93 

55 

79 

NNE  6 

NNW  6 

NW  2 

•)f  10 

0  I 

0 

0,8 

-¥r  n  —  1 1 ,23  a 

8 

61,9 

61,9 

60,8 

- 

2,8 

+  2,7 

4-  0,2 

4-  2,8 

— 

4,4 

3.4 

3,5 

4,1 

91 

62 

89 

—  0 

SW  6 

—  0 

10 

0°io 

2 

— 

9 

58,5 

58,8 

58,4 

1,4 

+  3,7 

+  3,3 

4-  3,9 

± 

0,0 

4,7 

5,5 

5,6. 

93 

92 

97 

W  2 

W  2 

SW  4 

10 

10 

10 

' — 

10 

59.0 

59,9 

60,3 

-i- 

4,9 

+  8,4 

4-  6,0 

4-  8,8 

4- 

5,9 

6,9 

6,3 

92 

84 

90 

SW4 

WSW2 

—  0 

10 

10 

10 

— 

1 1 

=;q.i 

j 

4- 

1,2 

4-  7,0 

4-  1,3 

+  7,2 

4- 

0,4 

4,4 

4,9 

4,4 

89 

66 

87 

SSE  2 

S  4 

E  2 

0°io 

0  1 

0 

12 

59,9 

60,9 

62,1 

+ 

1,0 

4-  8,2 

+  2,0 

4-  9,0 

± 

0,0 

4,6 

5,6 

4,5 

92 

69 

85 

SE  2 

SE  4 

—  0 

^  J 

0 

— 

13 

62,5 

62,4 

62,7 

+ 

1,7 

+  8,8 

4-  3,6 

4-  9,0 

4- 

0,8 

4,5 

5,5 

4,4 

88 

66 

75 

E  2 

SE  4 

—  0 

10 

0  3 

0 

— 

>4 

62,0 

62,9 

66,4 

+ 

2,2 

+  10,0 

4-  3,8 

4- 10,0 

4- 

1,0 

5,0 

6,1 

5,7 

93 

67 

95 

E  2 

SSE  2 

—  0 

0°io 

O°io 

0 

0,6 

#  5  — 5,30  P 

15 

69,7 

69,7 

70,2 

+ 

2,8 

+  10,3 

4-  5,0 

4-11,0 

4- 

1,0 

5,3 

6,7 

5,5 

94 

72 

84 

SE  2 

SE  2 

SE  2 

0  0 

0  5 

10 

— 

16 

72,6 

72,1 

71,7 

4- 

2,0 

+ 1 1,2 

4-  3,8 

4-11,6 

4- 

1,3 

5,2 

5,2 

5,4 

98 

52 

90 

—  0 

—  0 

SSW  2 

"JO 

0  6 

0 

=  8  a 

17 

69,0 

68,4 

67,9 

+ 

3,7 

4- 1  ^,0 

4-  7,0 

+  14,0 

4- 

2,9 

5,6 

6,7 

6,3 

93 

61 

84 

SE  2 

S  2 

—  0 

0°io 

0°io 

10 

— 

18 

64,7 

62,6 

60,8 

+ 

4,7 

+ 1  "^-i; 

4-  6,4 

4-13,9 

4- 

4,0 

5,4 

5,3 

5,5 

84 

46 

76 

SE  2 

SE  4 

SW  2 

0°io 

0  0 

10 

0,3 

19 

63,3 

62,7 

60,7 

+ 

3,5 

+ 10,0 

+  3,1 

4-10,1 

-h 

2,0 

5,7 

5,5 

5,1 

97 

60 

90 

—  0 

SSW  2 

—  0 

0°io 

0  I 

2 

— 

@  n 

20 

54,7 

52,7 

53,0 

+ 

3,8 

+  8,0 

+  5,2 

4-  8,2 

4- 

2,0 

5,5 

5,6 

5,9 

92 

69 

89 

SW  2 

SW4 

—  0 

10 

0°  9 

10 

— 

2 1 

55,9 

58,0 

60,2 

+ 

4, Q 

1        Q  0 

4-  4,2 

4-  8,6 

4- 

4,0 

6,2 

4,6 

5,2 

97 

57 

84 

—  0 

VV  ö 

VV  2 

10 

ö  5 

5 

22 

59,8 

59,5 

60,3 

4- 

+  7,9 

4-  6,8 

4-  8,1 

4- 

3,3 

5,8 

6,3 

6,7 

89 

79 

91 

W4 

W4 

SW  6 

10 

10 

10 

0,2 

23 

64,5 

64,1 

63,6 

+ 

2,8 

4-  8,9 

+  7,3 

4- 10,0 

4- 

1,2 

5,5 

7,1 

7,2 

98 

84 

94 

—  0 

SW  2 

SW  4 

=  10 

10 

10 

@  °  n,  =  8  a 

24 

60,0 

62,3 

62,2 

+ 

7,0 

+  11,9 

+  7,4 

4-12,9 

+ 

6,2 

6,6 

7,3 

7,1 

88 

71 

93 

SW6 

W6 

WSW4 

10 

10 

2 

25 

64,0 

64,0 

62,9 

+ 

7,4 

+  12,0 

4-  8,2 

4-12,6 

4- 

6,0 

7,1 

5,8 

7,9 

93 

56 

98 

W  4 

W4 

—  0 

10 

10 

=  °I0 

0,5 

©  7  — 8,I5P,  =°  9  p 

26 

6i,8 

59,0 

55,6 

+ 

5,2 

4-11,3 

4-  6,2 

4-11,3 

4- 

3,6 

6,1 

5,9 

6,7 

92 

59 

94 

—  0 

W  2 

—  0 

10 

G°  8 

10 

0,4 

27 

48,3 

46,9 

47,2 

+ 

5,7 

+  6,9 

4-  2,9 

4-  8,0 

4- 

1,8 

6,5 

4,8 

4,6 

96 

65 

80 

SW2 

SW  8 

WSW  6 

@°I0 

0°  8 

0 

0,6 

#  n — 9  a,       I  —  2  p,  5  —  6  p 

28 

45,4 

48,7 

46,9 

+ 

3,3 

+  7,7 

+  4,3 

4-  8,0 

4- 

1,0 

4,4 

3,3 

5,9 

76 

42 

96 

W  8 

W  10 

W  4 

10 

0  6 

10 

7,(5 

^  0,57  p,  -X-  p 

29 

45,5 

47,7 

49,6 

+ 

6,7 

4-  8,2 

4-  6,2 

4-  9,8 

4- 

4,1 

7,0 

7,0 

6,5 

96 

87 

93 

SW  6 

SW  6 

W  2 

10 

10 

10 

0,9 

#  n,  2,40—4  p 

30 

52,1 

54,2 

54,9 

+ 

6,7 

+  9,9 

4-  4,0 

4- 10,0 

4- 

3,9 

6,6 

6,3 

5,8 

90 

69 

95 

SW  6 

SSW  4 

SW  2 

10 

10 

0 

1,6 

31 

51,1 

53,1 

54,9 

+ 

5,7 

4-  8,9 

4-  7,0 

4-  9,6 

4- 

3,0 

6,1 

5,8 

6.5 

90 

68 

87 

SW  10 

W  8 

W  8 

10 

10 

10 

0,3 

®  ap 

Meil, 

758,3 

758,5 

758,6 

+ 

3,4 

+  7,8 

4-  4,2 

+  8,5 

4- 

1,9 

5,3 

5,5 

5,6 

9' 

69 

89 

3,4 

4,5 

2,5 

9,0 

7,2 

5,7 

21,5 

April.  1921. 


I 

759,3 

762,4 

764,2 

4-  6,7 

4-11,1 

4-  7,7 

4-11,9 

+ 

6,0 

6,3 

6,0 

6,8 

86 

61 

88 

W4 

W  6 

W  2 

7 

0°  9 

10 

0,6 

2 

64,8 

64,5 

63,9 

4-  7,3 

4-  8,9 

4-  5,8 

4-  9,2 

+ 

5,8 

7,3 

.7,6 

6,7 

96 

89 
"65 

97 

—  0 

WNW  4 

—  0 

10 

10 

=  10 

0,2 

=  8'a     ^  ^'  ® 

3 

62,9 

61,1 

59,8 

+  5,5 

-M4,5 

4-  6,2 

4-14,8 

+ 

2,3 

6,7 

'8,0 

6,9 

99 

97 

—  0 

SW  2 

SE  4 

=  10 

0  3 

10 

4 

55,4 

55,0 

57,0 

4-  8,7 

4-  7,8 

4-  4,3 

4-12,0 

+ 

4,0 

7,4 

7,3 

5,2 

88 

93 

84 

SE  2 

W2 

W  2 

10 

=°I0 

0 

0,6 

#M  p  .  ..,  ="2  p 

5 

58,0 

58,4 

58,7 

+  5,0 

4-  8,3 

+  5,0 

4- 10,0 

+ 

1,1 

5,4 

4,4 

5,5 

83 

55 

84 

NW  6 

W  6 

—  0 

0°  3 

0°  5 

0 

1,1 

6 

59,8 

60,6 

65,6 

4-  6,0 

4-  7,1 

4-  5,0 

4-  9,2 

+ 

1,7 

6,9 

7,2 

3,8 

99 

96 

58 

—  0 

NW  2 

NW  2 

10 

10 

10 

2.3 

@  u,  ©- A  1,30  p  ..  . 

7 

69,3 

69,0 

69,4 

4-  2,9 

4-11,4 

4-  6,0 

4- 12,0 

1,1 

3,3 

2,2 

3,6 

59 

22 

52 

NE  6 

NE  4 

NNE  4 

0  0 

0  0 

0 

8 

69,1 

69,8 

71,7 

+  5,5 

4-10,9 

+  5,0 

+  11,5 

+ 

1,1 

4,8 

4,9 

5,9 

71 

51 

90 

NE  4 

NE  6 

NE  6 

10 

0  3 

10 

0,6 

9 

76,0 

76,3 

75,2 

4-  6,2 

4-11,2 

4-  6,0 

4-12,0 

+ 

3,6 

5,8 

5,6 

6,6 

82 

57 

94 

E4 

E4 

E4 

0  5 

0  I 

0 

10 

73,6 

71,7 

69,6 

4-  7,0 

4-13,9 

4-  6,3 

4-14,1 

+ 

3,9 

6,4 

5,6 

6,1 

85 

48 

86 

E4 

E6 

SE  2 

0  1 

0  0 

0 

1 1 

65,8 

63,4 

62,5 

4-  8,2 

4-16,0 

+  8,9 

4-16,0 

+ 

4,9 

6,2 

6,8 

6,8 

77 

50 

80 

E  2 

SW2 

■ —  0 

0  0 

0  I 

10 

12 

60,9 

59,6 

58,3 

+  5,7 

-1-14,9 

4-  7,9 

4-15,8 

+ 

2,8 

6,0 

5,1 

5,9 

88 

41 

73 

—  0 

W  2 

W  2 

0  2 

0  0 

0 

•3 

54,6 

49,9 

45,7 

+  7,1 

4-13,0 

4-  8,7 

4-13,2 

+ 

4,9 

6,3 

6,4 

6.5 

84 

57 

77 

W4 

SW  6 

SW  6 

10 

0°io 

10 

0,8 

'4 

40,5 

36,9 

35,9 

4-  6,8 

+  7,4 

4-  2,9 

4-  9,1 

+ 

2,9 

6,8 

6,8 

4.9 

93 

89 

86 

SW  2 

SW  4 

W  2 

®  10 

0 

(>,0 

15 

83,U 

40,0 

43,3 

+  3,9 

4-  9,2 

+  3,8 

4-  9,9 

+ 

1,0 

5,4 

5,1 

5,5 

88 

58 

92 

W  6 

W  4 

—  0 

10 

10 

10 

1,8 

@  n  p,  @''A  10,10a,  <8p 

16 

46,4 

48,0 

50,1 

4-  4,7 

4-  9,1 

4-  3,8 

4- 10,1 

+ 

0,7 

5,5 

4,6 

5,1 

86 

53 

85 

W  2 

W  2 

—  0 

0  3 

0  4 

/ 

0,5 

17 

50,8 

50,5 

49,9 

+  4,7 

4-  5,0 

4-  3,3 

+  9,1 

+ 

1,9 

4,9 

5,1 

5,0 

76 

78 

87 

—  0 

NE  2 

—  0 

10 

10 

10 

18 

48,7 

47,7 

48,2 

4-  3,3 

4-  6,2 

+  4,3 

4-  8,3 

4- 

0,9 

4,5 

5,1 

4,9 

78 

72 

79 

NE  2 

W  6 

W  2 

10 

10 

10 

4,0 

@A  ap 

19 

51,9 

54,7 

57,3 

+  5,7 

4-  8,4 

4-  5,2 

4-  9,9 

+ 

2,9 

5.4 

4,4 

5,4 

79 

54 

81 

W  4 

W  4 

—  0 

0  2 

10 

10 

20 

58,2 

58,0 

58,3 

4-  6,2 

4-  8,2 

+  5,1 

-}-I0,0 

+ 

3,0 

6,0 

5,5 

b,o 

86 

67 

92 

—  0 

SW  2 

-0 

10 

10 

9 

3,0 

0  8,15  p 

2 1 

58,2 

58,4 

59,9 

4-  5,0 

4-  9,0 

+  4,5 

4-10,5 

+ 

2,8 

5,6 

5,2 

5,7 

83 

61 

90 

W  2 

S  2 

—  0 

5 

10 

10 

0,2 

@n,  @°  p 

22 

63,0 

63,4 

64,9 

4-  6,6 

4-11,7 

+  5,3 

-1-13,6 

+ 

1,9 

5,8 

4,9 

5,3 

80 

47 

80 

SE  2 

—  0 

—  0 

10 

0°  7 

0 

23 

64,6 

62,8 

59,7 

4-  6,9 

+  9,3 

4-  8,2 

4-10,9 

+ 

1,6 

4,2 

4,9 

6,3 

56 

56 

78 

E  2 

E  2 

NE  4 

0  0 

@°I0 

10 

@°  2  p 

24 

60,4 

61,3 

63,5 

4-  9,0 

4-12,5 

4- 10,0 

-H3,8 

+ 

7,0 

7,2 

8,1 

7,8 

84 

76 

86 

E  2 

NE  2 

E4 

10 

10 

10 

1,5 

®  ap 

25 

65,8 

67,2 

69,0 

4- 10,2 

-t- 13,8 

-1-11,3 

4-15,1 

+ 

8,6 

7,0 

7,7 

7,6 

76 

66 

76 

E  4 

E  4 

E  4 

10 

10 

10 

26 

70,0 

70,2 

70,5 

4-12,9 

4-18,6 

4-11,7 

4-19,5 

-f- 

9,0 

7,4 

6,5 

7,1 

67 

41 

69 

E4 

E  6 

E  6 

0  0 

0  0 

0 

27 

70,6 

71,1 

69,8 

4- 14,0 

4-18,7 

4-10,8 

4-20,0 

+ 

9,0 

7,8 

6,4 

5,1 

66 

40 

53 

E4 

E  6 

E  2 

0  4 

0  0 

0 

28 

71,6 

70,5 

69,8 

-f- 1 1,0 

4-16,0 

4-10,5 

4-18,0 

+ 

7,0 

5,5 

4,5 

5,6 

56 

33 

59 

E4 

E  4 

—  0 

0°io 

0  0 

0 

29 

68,0 

66,9 

68,0 

4-12,9 

+  19,4 

+  9,4 

+  20,0 

+ 

5,0 

6,2 

7,3 

5,7 

56 

43 

65 

—  0 

—  0 

—  0 

0°  8 

10 

I 

1,2 

3,40  p  .  .  . 

30 

67,2 

65,3 

65,0 

4-  8,0 

4-13,7 

4-  6,2 

+  14,7 

+ 

3,1 

5,' 

4,6 

6,2 

63 

39 

88 

E  2 

NE  2 

—  0 

0  0 

0  1 

0 

Mel 

76o,6[76o,5  760,8 

4-  7,1 

+  11,5  4-  6,6 

+  12,8  + 

3,6 

6,0 

5,8 

5,9 

79 

59 

80 

2,6 

3,5 

1,9 

6,3 

6,1 

5.6 

24,4 

3 


IWni  ?  =  55°42'N.  Tilirul  C  =+ 0,75  (757  mm). 

Mcdeleuropoisk  tid.    Hcurc  dc  lUviiropc  ccutrali:. 


Barometer  reduc. 

till  0*  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relät 

v 

Vindens  riktning  och 

Ne- 

Dat. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Molnmängd. 

dcr- 

I)a- 

Barom.  k  0° 

at  h  la 

Températnre  Cels. 

Tension  do  la 

Ilumidité 

Direction  et  force  du  vent. 

N(;bulosit<5. 

hörd. 

Aiim«irkt)ingar. 

tö. 

pesantear  normale. 

vapeiir  d'eau. 

relative. 

K<tii 

mm. 

mm. 

/o 

0-12. 

'0—10. 

torri- 

Remarrjuen. 

— 

8 

2 

g 

8 

2 

9 

Max. 

Min . 

8 

2 

g 

8 

2 

g 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8a-8a 

• 

p.  m. 

p.  m. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.) 

V 3  |J»  tu») 

p.  m. 

p.  tn. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

njin. 

) 

763,9 

761,9 

759,9 

+ 

8,0 

4-14,0 

4-  7,4 

4-15-0 

+  3,0 

6,6 

6,7 

6,6 

82 

57 

86 

NNW  2 

—  0 

—  0 

0  2 

0  2 

(; 

2 

55,6 

53,1 

50,7 

+ 

8,7 

4-13,2 

4-  9,0 

4-14,0 

+  3-4 

7,5 

7,2 

6,5 

89 

64 

76 

—  0 

W6 

W  4 

O"  10 

0  I 

10 

3 

48,1 

47,0 

47,9 

+ 

7,0 

4-11,8 

-1-  5.0 

4-12,0 

+  4,8 

4,5 

4,9 

5.0 

61 

48 

76 

W  6 

W6 

— •  0 

O"  6 

O'  8 

(, 

4 

47,7 

47,9 

+ 

0,8 

4-11,2 

4-  6,0 

-t-13-5 

+  1,^ 

4,0 

4,5 

5." 

00 

45 

0 1 

W  2 

W4 

—  0 

G°io 

0:  9 

5 

5 

50,0 

5', 7 

54,3 

+ 

7,3 

4-11,7 

4-  6,3 

-f  13-0 

+  3-2 

/t  M 
4,» 

4,7 

5.4 

04 

45 

70 

W  2 

W  2 

—  0 

0  2 

2 

6 

57,8 

58,1 

57,8 

+ 

7,7 

-fl  0,9 

4-  6,7 

4-12,1 

+  1,8 

4.3 

4,2 

5.5 

56 

43 

76 

W4 

W4 

—  0 

0  I 

0. 7 

6 



7 

56,4 

55-9 

55,6 

+ 

9,0 

-f-ii,4 

4-10,3 

4-13,8 

+  3,1 

6,3 

7,' 

6,6 

73 

71 

71 

RE  2 

SE  4 

SE  2 

10 

H) 

1,2 

@  "  I  1  a  — 1' 

8 

54,7 

54,3 

53-3 

+ 

11,7 

4-17,4 

4-12,1 

4-19,0 

+  7,3 

6,8 

6,4 

6,9 

67 

44 

66 

SE  6 

SE  8 

SE  2 

0  2 

O"  9 

10 

9 

56,2 

5o»4 

5°,° 

+ 

15,7 

4-17,3 

4-14.0 

4-18,9 

+  9.9 

io,3 

1 1 ,0 

7° 

93 

—  0 

—  0 

—  0 

0"lO 

#"10 

#10 

0,6 

10 

59,9 

Ät  a 
U  1  ,u 

62,0 

+ 

H.7 

4- 16,3 

4- 1 2,0 

4-17,9 

+  9.6 

9.4 

7,7 

7," 

93 

r-C 
5" 

73 

W  2 

W  4 

—  0 

10 

0  5 

2 

1 1 

61,6 

61,3 

61,9 

+ 

14,2 

4-18,7 

4-12,0 

4-20,0 

+  7.9 

8,2 

8,6 

6,8 

68 

54 

65 

—  0 

NE  4 

NW  2 

10 

0  5 

3 

. — 

12 

62,7 

62,7 

63,2 

+ 

12,9 

4-17,7 

4- 10,2 

4-18,0 

+  6,6 

6,6 

5.7 

6,7 

59 

38 

72 

NW  2 

W  4 

W  2 

0  0 

0  2 

0 

— 

>3 

64,0 

64.5 

64,9 

+ 

13,2 

-H8,5 

4-12,2 

4-21,6 

+  5.9 

8,2 

8,2 

8,0 

73 

52 

75 

—  0 

WNW  2 

—  0 

0  0 

10 

0 

— 

'4 

t>5,; 

."5,5 

64,8 

+ 

14,0 

4-19,3 

4-10,7 

4-21,0 

+  7,3 

a  r, 
o,U 

.",3 

U,(J 

c,  7 
07 

tR 

Cn 
09 

E  2 

SE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

•5 

03,4 

62,5 

fin  I 

+ 

14,7 

4-21.5 

4-13.2 

-t-23,a 

+  7.7 

0,0 

0,0 

7,5 

Cn 
09 

42 

CC 

SE  2 

SSE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

16 

60,8 

60,8 

60,1 

4- 

13,6 

4-18,5 

4-10,6 

4-18,6 

+  9.1 

8,6 

5,1 

6,5 

74 

32 

69 

NW  4 

NW4 

NW4 

10 

0  0 

9 



59,3 

58,7 

59,6 

+ 

12,7 

4-18,5 

4-10,5 

4-20,0 

+  7.9 

8,6 

9.3 

7,7 

80 

59 

8[ 

E4 

ESE  4 

E4 

0°io 

0  0 

10 

— 

18 

59,1 

59,2 

59,4 

+ 

[4-7 

4-22,3 

4-15,2 

4-24,0 

+  9.1 

.7,9 

8,7 

7.5 

.63 

44 

58 

SE  4 

E6 

SE  2 

10 

0  0 

5 

— 

'9 

58,6 

58,8 

60,1 

+ 

17-7 

4-19,4 

4-12,2 

-t-22,0 

4-12,2 

'9,0 

10,3 

8,8 

'60 

61 

84 

SE  2 

SSW  6 

NW  2 

10 

0°io 

10 

20 

59,2 

58,9 

59,1 

4- 

3-9 

4-19.3 

4-14.3 

4-20,0 

+  8,0 

9.2 

6,3 

10,1 

78 

38 

84 

NW  2 

NW  2 

—  0 

0  5 

10 

10 

21 

62,6 

'65,0 

66,5 

+ 

'3-3 

4-14,9 

4-11,0 

4-16,9 

+  9,0 

6,1 

6,4 

7,4 

53 

5' 

75 

NW  4 

W  6 

W  2 

10 

10 

Q 



22 

(>7,8 

66,8 

65,7 

+ 

[2,9 

4-17,3 

4-11,2 

4-  20,0 

+  6,8 

8,1 

5.1 

8,4 

74 

35 

85 

W  2 

W  2 

—  0 

0  I 

0  0 

0 



23 

65,1 

65,0 

65,4 

+ 

15,0 

4-19,4 

4-13.4 

4-21,9 

+  7,0 

8,6 

6,1 

7,0 

68 

37 

61 

W  2 

W  2 

W  2 

0  0 

0  0 

0 

— 

24 

67,5 

66,7 

65,2 

+ 

t5,7 

4-20,9 

4-11,9 

4-22,0 

+  9.5 

6,2 

5.1 

5,6 

47 

28 

54 

SE  6 

SE  6 

E  2 

0  0 

0  0 

0 

25 

63,1 

61,6 

59,7 

4- 

16,9 

4-24,0 

4-15,9 

+  20,0 

+  8,9 

9,6 

8,7 

7,7 

67 

39 

57 

E  2 

SE  4 

SE  2 

0  0 

0  0 

0 

26 

57,6 

56,8 

54,7 

+ 

18,2 

4-23,1 

4-17,0 

+  25,2 

+  11,3 

8,7 

7,3 

7,4 

56 

36 

52 

SE  4 

SE  6 

SE  4 

0  0 

0  0 

8 

27 

52,3 

51,4 

50,2 

+ 

t9,8 

4-24,2 

4-17,2 

+  20,0 

+ 1 2,2 

8,0 

7,4 

9,0 

47 

33 

62 

SE  4 

SSE  6 

SE  2 

0  2 

0  0 

6,1 

28 

48,8 

51,0 

51,2 

4- 

[4,7 

+  15.7 

+  14-5 

4-20,0 

+  12,0 

11,8 

9,8 

10,1 

94 

74 

83 

SW  2 

W  2 

—  0 

10 

10 

10 

10,5 

29 

51,8 

54-8 

56,9 

+ 

[1,8 

4-16,8 

4-10,7 

4-18,9 

+  9,4 

9,6 

8,7 

8,1 

94 

62 

85 

W  2 

WSW4 

—  0 

10 

0°  7 

10 

1,1 

30 

59,4 

59,8 

59.7 

+ 

14-2 

4-18,8 

4-15,0 

4-2  1,0 

+  8,3 

8,1 

6,7 

8.5 

67 

42 

67 

SSW  2 

SSE  4 

SSW  4 

0  0 

0  0 

10 

'  3' 

59,5 

60,1 

64,6 

4- 

[8,0 

4-23,5 

4-18,0 

+  25,1 

+ '  1,9 

10,4 

10,0 

11,8 

68 

47 

77 

SSE  4 

S6 

—  0 

0  0 

0  2 

10 

Mei. 

758,7 

758,8 

758,8 

+ 

3.1 

4-17,7  4-11,8 

4-19,4  +  7,6 

7,9 

7,2i 

7,5 

7o| 

48 

73 

2,6 

3.9 

1.4 

4.9 

4.4 

4,9 

19.S 

Juni.  1921. 


I 

764,2 

765,0 

766,0 

4-19,0  4-25,0 

+  19,6 

4-26,0 

+  15,5 

10,9 

1 1,1 

1 1,2 

67 

47 

66 

E4 

—  0 

—  0 

10 

0°IO 

10 

2 

00,4 

65,8 

65.7 

+  17,8 

+  25,0 

+  20,7 

+  27,9 

+  15,9 

10,3 

8,0 

11,1 

68 

34 

62 

NE  4 

NE  2 

—  0 

10 

0°1O 

3 

3 

65,2 

64,5 

64.7 

4-20,9 

+  27,3 

+  19,9 

+29,0 

+  15,2 

9,1 

8,9 

8,2 

50 

33 

47 

NE  2 

NE  2 

—  0 

0  0 

0  8 

10 

4 

63.1 

61,1 

58,0 

4-21,1 

4-24,2 

+  17,3 

+  26,6 

+  16,0 

7,7 

7,1 

8,2 

42 

32 

55 

E  4 

NE  6 

E  2 

0°io 

0°1O 

10 

5.9 

5 

54,4 

53,6 

56,7 

+  15.4 

4-22,2 

+  13,9 

4-24,0 

+  13.0 

11,9 

12,0 

8,0 

91 

6[ 

68 

—  0 

W  4 

NE  4 

10 

0  0 

/ 

0,4 

©  11,  K  7  a,  @°  a 

6 

62,8 

63,5 

63,6 

+  13.3 

+  16,3 

+ 12,2 

+  18,2 

+  8,7 

4,7 

5,1 

6,4 

41 

37 

61 

NE  4 

W  6 

W  2 

0  0 

0  0 

0 

62,7 

60,2 

58,6 

4-16,2 

'4-21,2 

+  15,6 

+  21,9 

+  6,9 

8,4 

6,2 

9,4 

61 

33 

71 

SW  4 

SW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

2 

8 

57,4 

55.6 

53.6 

4-17,71+22,6 

+  15.3 

+  26,0 

+  9-9 

10,2 

9,8 

9,8 

68 

48 

76 

—  0 

W2 

SE  2 

0  1 

0  0 

0 

9 

49,4 

47,4 

46,3 

4-i9,6;  +  2i,3 

+  16,8 

+  25.3 

+  12,4 

10,9 

10,0 

11,6 

64 

.54 

81 

E4 

E  6 

—  0 

10 

10 

10 

11,7 

10 

45,6 

48,0 

49,8 

+  11,6 

+  16,3 

+  13.2 

+  17.0 

+ 10,1 

8,7 

'8,5 

8,8 

86 

'61 

78 

W  4 

SW4 

SW  2 

0  8 

10 

0.3 

€>  n  — 8,5  a 

1 1 

50,8 

51.7 

51,3 

4-12,8 

+  15,8 

+  12,0 

+  19.9 

+  1 1,0 

7,7 

8,5 

8,6 

70 

64 

83 

SW  4 

SW  2 

SW  2 

10 

10 

10 

5.4 

12 

53.9 

55,3 

56,3 

+  11,9 

+  14,2 

+ 1 1,2 

+  15.2 

+  8,8 

6,9 

7,0 

6,3 

67 

58 

63 

W  6 

W  8 

WNW  6 

10 

0°  7 

10 

®  n 

13 

57.0 

56,5 

56,9 

4-12,0  4-15,2 

+  1 1,0 

+  18,1 

+  8,1 

6,8 

6,3 

7,4 

65 

49 

75 

W  6 

W  2 

W  2 

10 

0  7 

2 

14 

59,5 

61,3 

63,0 

+  i3.3!  +  i4,i 

+  12,2 

4-18,0 

+  7,9 

7,7 

8,3 

6,3 

67 

69 

60 

NW  2 

E  6 

—  0 

0  0 

8 

0.7 

©  a  p 

15 

62,3 

60,9 

60,2 

+  11,8 

+  12,2 

+ 12,0 

+  16,4 

+  9,1 

9,3 

10,0 

9,2 

91 

95 

89 

—  0 

SW  2 

—  0 

10 

@  10 

I 

2,1 

@  1  [  a— 4.30  p 

16 

61,8 

63,5 

64,5 

4-14,6  4-19,3 

+  11,8 

+  20,0 

+  9.5 

7,4 

8,5 

7,0 

59 

51 

68 

W  4 

NW  4 

NW  2 

0  0 

0  5 

17 

63.0 

60,8 

56,3 

4-12,9:4-18,7 

+  15,3 

+  20,3 

+  8,4 

8,1 

9,7 

8,7 

74 

60 

67 

NW  4 

NW4 

NW  4 

10 

10 

10 

\-S 

18 

5',4 

52,7 

52,3 

4-11,3  +  9,0 

+  9,3 

4-16,0 

+  6,8 

7,1 

5,3 

6,1 

71 

62 

70 

W  8 

NW  8 

NW  6 

10 

10 

10 

i>.4 

©  n 

19 

46,3 

44,1 

46,4 

+  5,6+11,2 

+  10,5 

+  12,2 

+  4,4 

6,4 

8,0 

8,5 

94 

80 

91 

WNW  6 

WNW  6 

WNW  6 

10 

10 

10 

8.2 

®  II,  ©    a  p 

20 

47,9 

46,9 

46,6 

4-11,6  4-15,9 

+  9,7 

4-16,1 

+  9,0 

8,4 

8,0 

5,8 

84 

59 

64 

W  6 

W  6 

W  8 

9 

0°IO 

10 

7,1 

®  n  a  p 

2  I 

44.8 

46,6 

49,7 

4-  7,0, +  11,4 

+  10,2 

4-12,0 

+  4,6 

7,3 

7,1 

7,0 

98 

71 

76 

SW4 

NW  8 

NW  2 

10 

0  7 

10 

Q.o 

®  n  a 

22 

52,5 

55.1 

58,5 

4-10,714-14,9 

4-10,6 

4-16,1 

+  6,9 

7,8 

6,6 

7,5 

82 

52 

79 

W4 

W4 

—  0 

10 

0  0 

0 

®  n 

23 

59.3 

58,4 

58,3 

.4-10,2  4-15,2 

+  12,3 

+  16,8 

+  6,9 

6,6 

7,8 

9.5 

71 

60 

90 

W  2 

SW  2 

—  0 

10 

10 

10 

24 

59.3 

60,0 

60,2 

4-12,0  4-14,5 

+  13,7 

+  19.3 

4-10,2 

8,4 

8,8 

8,8 

82 

72 

75 

W4 

W  2 

—  0 

10 

10 

0 

25 

60,8 

60,9 

60,1 

4-16,7^4-21,7 

+  17,2 

+  23,9 

4-10,0 

11,2 

10,2 

11,1 

79 

53 

76 

NW  2 

NW4 

W  2 

0  1 

0  2 

0 

26 

58,9 

59,0 

57,3 

4-19,0  +23,3 

+  17,5 

+  25.5 

+  12,5 

10,5 

11,8 

11,9 

64 

56 

80 

—  0 

S4 

—  0 

0  0 

0  2 

3 

27 

54,6 

56,5 

57,5 

4- 18,0;  4- 16,6 

+  11,8 

+  18,3 

+  11,3 

11,2 

7,3 

6,5 

73 

52 

64 

W  4 

NW  6 

W  6 

0  I 

0  0 

10 

28 

57,7 

57,2 

56,8 

4-12,0  4-17,3 

+  11,7 

+  18,3 

+  9,2 

8,1 

7,9 

7,9 

78 

54 

78 

W4 

W  8 

W  6 

10 

0  3 

10 

0,0 

®'  7.40  p  .  .  . 

29 

55,1 

5+9 

54,9 

+ 12,0 

+  16,7 

+  13-0 

4-19,0 

+  8,9 

8,0 

8.5 

8,8 

76 

60 

80 

W6 

W4 

—  0 

10 

0  4 

5 

30 

56,5 

57,8 

58.6 

4-15,0  4-17-9!  +  14-3 

4-20,5 

+  9.3 

9.3 

8,3 

9.4 

73 

55 

78 

W4 

W  8 

—  0 

0  2 

0  0 

i  Med. 

756,8 

756,8 

757,0 

+  14,1 

+  i7,9j  +  i3,7 

4-20,1 

+  9.9 

8.6 

8,4 

8,5 

72 

56 

3,7 

4.4 

2.1 

6,8 

6.0 

4 


Juli. 


(p  =  55°42'N. 
X  =  13°  12'  =  o" 


52"  48'E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Lund. 

Heure  de  TEurope  centrale. 


5: 


+  o,7S  (757  mm). 

37,9  m,      =  6,0  m,  h  =  1,5  m. 


1921. 


1 

Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Dat. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Da- 

Barom.  ii  0° 

ät  k  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Humidité 

Direction  et  force  du  veut. 

te. 

pesantenr  normale. 

vapeur  d'ean. 

relative. 

mm. 

/o 

0 — 12. 

8 

2 

9 

Q 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

3.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.) 

/Q  n    m  ^ 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

I 

760  I 

760  2 

760  X 

+ 14,2 

-fl  8,0 

+  U  6 

+  20  2 

+ 10,0 

9,4 

9,3 

Q  C 

78 

61 

82 

W  2 

WSW  4 

2 

60,4 

60,4 

60,2 

+15,2 

+ 17,0 

4-  17  Q 

+  8,0 

10,41 ' 

11,3 

81 

77 

94 

W  2 

vv  4 

3 

59,7 

59,6 

59,3 

■H3,3 

+  21,7 

+  14,8 

+  22,2 

+  11,4 

10,5 

10,9 

12,0 

93 

57 

96 

WNW  2 

—  0 

—  0 

4 

59,9 

59,3 

59,0 

+  13,8 

+  19,0 

+  16,3 

+  20,8 

+ 10,0 

10,8 

12,3 

10,4 

93 

75 

75 

NW  2 

NW  2 

—  0 

5 

58,1 

56,9 

56,9 

+  12,7 

+  18,9 

+  14,5 

+  20,3 

+ 10,8 

9,1 

9,8 

10,8 

85 

60 

88 

WNW  2 

SW  2 

NW  2 

6 

60,2 

60,1 

+  15,2 

+  IQ  ■? 

+ 10,2 

10,5 

7,7 

Q  7 

82 

A7 

•7Z. 

1  3 

NW  2 

NW  4 

7 

60,9 

60,8 

62,5 

+  15,6 

+  20,9 

"1-22  0 

+  9,4 

10,2 

10, 1 

10,4 

77 

55 

86 

NW  2 

W  /I 
tv  4 

Q 

8 

64,2 

64,1 

63,5 

+  16,9 

+23,0 

+  17,0 

+  25,9 

+  9,9 

10,4 

0,0 

1  1,2 

73 

38 

78 

W  2 

W4 

  0 

9 

63,3 

62,7 

62,1 

+  15,3 

+  21,3 

+  17,1 

+  24,2 

+  11,1 

11,7 

13,3 

10,7 

90 

71 

74 

WNW  2 

W  6 

  0 

10 

62,7 

61,8 

61,2 

+  18,2 

+25,0 

+19,8 

+  27,0 

+  13,1 

11,9 

12,3 

11,2 

76 

53 

65 

W4 

W4 

  0 

1 1 

+  18,6 

+  26,0 

+  20,2 

+  27,6 

+ 14,0 

1 1,2 

10,9 

12  2 

70 

6q 

WSW  2 

W  A 
"  4 

WNW  2 

12 

55,0 

54,4 

55,0 

+  13,8 

+ 16,5 

4- 1  7 

\    ^  JU 

+  20,7 

+  11,8 

8,3 

7,3 

8,0 

71 

53 

69 

WNW  6 

WSW  8 

W  6 

13 

55,2 

54,9 

56,5 

+  13,2 

+  17,9 

+  12,3 

+  19,0 

+  11,0 

7,7 

8,7 

6,8 

68 

57 

64 

W  6 

NW  6 

W  2 

14 

58,4 

58,7 

59,5 

+  14,9 

+  19,2 

+  14,7 

+  20,9 

+  8,0 

9,7 

7,7 

6,8 

77 

47 

54 

WNW  2 

W  6 

—  0 

15 

62,1 

62,2 

61,9 

+  15,6 

+  21,1 

+  16,2 

+24,4 

+  10,3 

10,2 

9.3 

10,6 

77 

50 

77 

—  0 

WNW  2 

—  0 

16 

62,8 

62,2 

62,2 

+  17,2 

-4-2^  7 

+  17  ^ 

4-27  I 

+  10,7 

"9,5 

6,0 

8  Q 

'6; 

28 

60 

 ^ 

 ^ 

 ^ 

17 

62 

61,^ 

61,0 

4-20,6 

-4-2i;  2 

+  18,6 

+  27  Q 

+  12,1 

8,2 

9.9 

10,4 

yl  C 

4b 

A  I 

6; 

 0 

—  0 

WSW  2 

18 

62,8 

62,2 

62,4 

+  i3,9 

+  24,6 

4-  I K  d 

"h  25,2 

+  13,0 

.9,2 

9.8 

10,0 

.  j  / 

4^ 

77 

E  2 

SE  2 

19 

61,3 

60,5 

59,2 

+  18,1 

+  24,7 

+  19,1 

+26^8 

+  11,9 

.'9,5 

.9.2 

12,4 

!62 

.42 

75 

SE  2 

W  2 

—  0 

20 

58,1 

55,8 

54,7 

+  20,2 

+  25,1 

+  19,7 

+27,5 

+  15,8 

''0,5 

'9,0 

8,7 

'59 

'38 

51 

—  0 

—  0 

W  2 

2 1 

55,4 

55,9 

56,6 

+  14,1 

+  17,8 

+  14,5 

+  19,9 

+  11,9 

7,5 

7.3 

7,1 

63 

49 

57 

W  6 

WNW  8 

W  6 

22 

56,4 

55,6 

51,8 

+  15,2 

+  15,4 

+  13,9 

+  17,8 

+  11,9 

10,0 

12,7 

11,4 

77 

98 

97 

W4 

SW  2 

SW  2 

23 

44,y 

47,1 

48,7 

+  16,2 

+  16,4 

+  14,1 

+  19,3 

+  13,2 

13,4 

9,2 

98 

84 

77 

SW2 

W  2 

WNW  2 

24 

45,0 

50,3 

54,4 

+  17,1 

+  15,2 

+  13,8 

+  18,0 

+  10,4 

14,4 

9,2 

8,2 

99 

71 

70 

SW  2 

WNW  4 

W  6 

25 

57,1 

58,5 

58,5 

+  15,6 

+  20,2 

+  15,8 

+20,8 

+  10,9 

10,7 

10,4 

1 1,1 

81 

58 

83 

WSW  2 

W  2 

—  0 

26 

59,1 

58,7 

57,2 

+  19,0 

+  26,4 

+  20,0 

+29,1 

+  12,0 

12,7 

14,3 

14,1 

78 

57 

81 

SSW  2 

S  2 

—  0 

27 

59,6 

59,5 

58,2 

+  17,3 

+  23,0 

+  16,6 

4-24,0 

+  14,5 

11,6 

11,1 

10,3 

79 

53 

73 

—  0 

—  0 

—  0 

28 

56,0 

54,2 

52,9 

+  18,5 

+23,7 

+  18,5 

+  25,0 

+  13,1 

12,7 

13,0 

13,0 

80 

60 

82 

W  2 

E  2 

—  0 

29 

50,8 

51,6 

51,9 

+  21,7 

+  27,6 

+  19,8 

+  28,8 

+  15,6 

15,3 

14,1 

14,3 

80 

52 

83 

SE  4 

WSW  2 

—  0 

30 

53,0 

56,1 

58,6 

+  17,0 

+  17,3 

+  14,3 

+  20,1 

+  13,9 

1 1,2 

Jo,3 

8,9 

78 

70 

74 

SW  2 

W  6 

W  6 

31 

60,4 

60,4 

59,6 

+  14,4 

+  19,6 

+  15,0 

+  22,0 

+  9,7 

9,3 

9,6 

10,8 

76 

56 

85 

W  4 

SW  4 

—  0 

Meil. 

758,2 

758,2 

758,0 

+  16,4 

+  2  i,o|  -t- 16,2 

-1-23,1+11,6 

10,6 

10,2 

10,3 

76 

56 

75 

2,3 

3,1 

1,3 

Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8  a-8a 


Anmärkningar. 
Remarques. 


10 

0°  9 
10 
10 
10 

O  I 

O  3 
G°  4 
10 
O  o 

0°io 
9 

O"  8 
0°  7 
O  o 

O  o 
O  o 
O  o 
O  o 
9 
10 

©"lO 

%  10 
O  7 

O  4 
O  2 
10 
10 
10 
O  5 
6,4 


1,8 
10,3 
0,3 


4,8  6,0 


0,2 
0,9 

0,5 
17,9 

7,7 
2,0 


0,4 
0,5 


42,5 


4-5  P 
P 

6p.  .  . 


11,  10,45  a— 
n — 10,30  a 
11 —  10,5  a 


K@  4  a  .  .  .,  6  p  , 


Augusti.  1921. 


I 

759,2 

759,2 

758,8 

+  18,0 

+  22,1 

+  18,3 

+  26,1 

+ 12,0 

12,5 

12,7 

11,4 

81 

64 

73 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

3 

2 

58,8 

57,7 

56,2 

+  21,0 

+  29,0 

+  21,1 

+30,0 

+  14,8 

13,4 

12,2 

10,4 

73 

41 

56 

—  0 

SE  4 

SE  2 

10 

0  3 

0 

3 

55,7 

55,8 

55,4 

+  21,3 

+  27,2 

+  19,7 

+  28,0 

+  17,1 

13,7 

1 1,2 

11,9 

73 

41 

70 

—  0 

W  2 

W  2 

0  0 

©°10 

8 

29,3 

4 

56,3 

58,4 

60,1 

+  14,3 

+  17,9 

+  15,1 

+  21,0 

+  13,3 

11,7 

11,4 

1 1,2 

97 

75 

88 

—  0 

W  2 

—  0 

%  10 

©"lO 

10 

1,9 

#  n  — 10  a 

5 

59,5 

57,9 

55,0 

+  16,0 

+  18,8 

+  16,0 

+  20,9 

+ 1 1,2 

11,5 

10,7 

12,5 

85 

66 

92 

SW  2 

SW4 

SW2 

7 

10 

@°I0 

6,4 

#°  8,45  p— n 

6 

47,2 

45,0 

45,6 

+  15,9 

+  18,0 

+  14,5 

+  20,4 

+  14,2 

13,2 

12,9 

10,4 

98 

84 

85 

SSW  4 

SW  4 

SW  4 

10 

10 

4,7 

@  n  a  p 

7 

47,1 

49,9 

50,7 

+  14,6 

+  18,2 

+  14,0 

+  19,0 

+  11,1 

10,6 

9,6 

9,4 

86 

62 

79 

SW  2 

SW  6 

W  2 

6 

6 

1,1 

@  n  a  p  11 

8 

46,7 

48,4 

50,1 

+  13,4 

+  17,5 

+  12,0 

+  18,8 

+  11,7 

9,5 

9,8 

8,6 

83 

66 

83 

WSW  2 

WSW  4 

SW  8 

©°  4 

©°  8 

0 

9 

48,6 

49,3 

51,4 

+  13,9 

+  16,7 

+  13,6 

+  17,9 

+  10,9 

8,9 

8,0 

7,8 

76 

56 

68 

W  6 

W  8 

W  8 

10 

0  3 

10 

0,8 

10 

54,5 

55,7 

56,4 

+  12,7 

+  16,8 

+  12,2 

4- 18,1 

+  11,0 

7,2 

7,8 

9,' 

66 

55 

87 

W  6 

W  6 

—  0 

10 

0  5 

4 

0,2 

1 1 

55.2 

53,6 

50,6 

+  13,6 

+  20,2 

+  15,0 

+  20,9 

+ 10,0 

9,7 

9,8 

9,3 

85 

55 

73 

SE  2 

E  6 

SE  6 

10 

10 

10 

0,8 

®  n 

12 

50,3 

50,6 

50,6 

+  15,7 

+  17,8 

+  15,4 

+  18,1 

+  14,1 

12,3 

13,9 

12,5 

92 

92 

96 

—  0 

-0 

—  0 

10 

10 

=  10 

5,7 

@  n  p,  =  9  p 

13 

47,4 

49,0 

50,3 

+  14,7 

+  14,5 

+  13,4 

+  16,0 

+  12,6 

12,2 

10,9 

10,4 

98 

90 

91 

W  2 

W4 

W  2 

%  10 

10 

10 

5,6 

®  n  a  p 

49,6 

48,2 

46,5 

+  12,3 

+  14,9 

+  13,1 

+  15,0 

+  11,5 

10,3 

11,5 

11,1 

97 

91 

99 

W  4 

W  4 

W  2 

@°IO 

24,2 

®  n  a  p 

15 

46,0 

48,3 

50,5 

+  12,9 

+  13,0 

+  12,1 

+  14,0 

+  11,5 

10,8 

10,8 

9,5 

98 

97 

91 

W  2 

SW  4 

SW4 

@  10 

10 

10 

6,6 

0  11—  1 ,30  p 

16 

52.9 

55,2 

58,4 

+  12,4 

+  13,7 

-f  12,0 

+  15,8 

+  10,3 

10,0 

10,7 

9,4 

94 

93 

91 

SW4 

SW4 

—  0 

10 

10 

10 

3.0 

•7 

61,5 

62,4 

63,4 

+  12,2 

+  19,2 

+  12,3 

+  20,8 

+  8,0 

10,0 

9,0 

8,9 

95 

55 

85 

SE  2 

S  2 

—  0 

0°  4 

©  0 

0 

18 

(>4,8 

64,8 

64,8 

+  14,7 

+  19,7 

+  13,6 

+  21,0 

+  9,3 

9,3 

9,2 

9,1 

75 

54 

79 

—  0 

W  2 

—  0 

0  3 

©  2 

0 

19 

64,0 

63,9 

63,1 

+  15,2 

+  21,7 

+  14,6 

+  23,0 

+  9,5 

10,1 

9,6 

10,5 

79 

50 

85 

—  0 

SW  2 

—  0 

©  0 

©  0 

0 

20 

62,9 

61,9 

60,5 

+  13,9 

+  20,7 

+ 13,0 

+  21,2 

+  10,8 

10,6 

11,7 

10,1 

91 

65 

91 

E  2 

E  2 

E  2 

10 

©  0 

0 

21 

59,1 

58,6 

58,5 

+  16,7 

+  20,9 

+  14,1 

+  21,0 

+  11,3 

11,5 

9,0 

10,4 

81 

49 

87 

E  2 

E  6 

E4 

0  0 

©  0 

0 

22 

59,4 

60,1 

61,2 

+  16,9 

+  21,9 

+  14,2 

+  22,1 

+  12,2 

•0,3 

8,1 

9,9 

72 

42 

83 

E  2 

ESE  6 

SE  4 

0  0 

©  0 

0 

23 

62,2 

61,9 

62,5 

+  16,9 

+  24,0 

+  15,3 

+  24,5 

+  12,0 

11,5 

1 1,1 

10,0 

81 

50 

78 

SE  4 

SE  4 

SE  2 

©  0 

©  3 

0 

24 

62,2 

61,3 

60,3 

+  17,2 

+  23,3 

+  15,3 

+  24,8 

+  12,9 

10,2 

8,9 

1 1,0 

70 

42 

85 

SE  2 

SE  2 

—  0 

©  0 

©  0 

0 

25 

57,7 

55,4 

52,7 

+  17,0 

+  23,9 

+  17,0 

+  24,9 

+  12,8 

12,3 

12,5 

11,5 

86 

57 

80 

SE  2 

SE  2 

SE  2 

©  0 

Q"  8 

10 

4,7 

K  ©  1 1  p  . . . 

26 

52,4 

54,3 

56,9 

+  13,6 

+  16,0 

+  12,5 

+  17,5 

+  11,1 

9,1 

7,5 

7,9 

79 

56 

73 

NW  6 

W  6 

W  6 

0  5 

7 

10 

27 

55.3 

53,0 

56,3 

+  14,0 

+  14,7 

+  12,7 

+  17,9 

+  9,8 

9,6 

11,5 

8,9 

81 

92 

82 

SW  4 

SW6 

W  6 

10 

10 

0 

1,9 

%  a 

2« 

55,5 

55,9 

57,9 

+  16,4 

+  19,9 

+  13,8 

+  20,0 

+  10,9 

12,6 

13,0 

10,3 

91 

75 

88 

SSW  6 

SW6 

—  0 

10 

10 

10 

0,3 

29 

56,6 

51,4 

47,6 

+  15,0 

+  20,0 

+  17,0 

+  20,3 

+  11,9 

9,9 

12,4 

12,8 

78 

72 

89 

SE  4 

SE  6 

—  0 

10 

Qf  8 

10 

l\  6,30  p 

30 

4«,7 

50,8 

54,7 

+  12,3 

+  14,9 

+  11,2 

+  17,0 

+  10,4 

7,5 

6,3 

6,1 

71 

51 

61 

W  6 

SW  8 

SW  8 

7 

10 

3 

3,7 

1  3' 

55.2 

57,7 

58,6 

+  10,4 

+  14,5 

+  10,3 

+  15,0 

+  9,1 

8,1 

6,8 

7,0 

87 

55 

75 

NW  4 

SW  6 

SW  4 

10 

0  5 

10 

0,8 

@  n  a 

Meil. 

755,2 

755,3  755,7 

+  15,0+19,1+14,3 

+  20,4+11,6 

1 0,6  j  10,3 

10,0 

84I  64 

82 

2,6 

4,> 

2,6 

6,7 

6,4 

5,6 

101,7 

5 


September. 


X  =  13° 


42' 


N. 


12'  =  O  52 


'48'  E,  Gr. 

MedelciiroiJcisk  lid 


Lund. 


<^„=  +  0,7;  (7S7 

'A  — '  37i'.^ '".      =  (',0  m,      ■-=  1,5  ni. 
Hcurc  de  l  liurojjc  cciitialo. 


Dal 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  k  0°  et  }i  la 
pesantear  normale 
mm. 


8  2 

a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Températuro  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


761,6 

55.1 
54.7 
55.6 
58,8 

63.9 
63.4 
63,1 
62,4 
56,0 

52.1 
5'. I 
5'.i 
56,4 
51.8 

50,7 
62,6 

74,4 
74.0 
70,4 

66,9 

63,3 
60,8 
60,4 
62,4 

60,4 

69.9 
67,2 

58,1 
61,' 


761,5  759,6 
52,7  52-0 
56,3 
56,7 


60,0 

64,3 
63,0 

63,0 
62,0 
53,6 

53,0 
50,0 
50,0 

57,4 
53,9 

I 

51,1 
65,5 
75,2 
72,2 
69,6 

65,3 
64,7 
60,7 
59,6 
6i,3j 
62,1! 
70,11 
65,2 
57,8 

63.2! 


56,1 

56,4 

61,5 
64,3 

62,4 

63,1 

59,8 
53,3 

52,9 
5',8 

51,4 
54,6 
54,6 

54,6 
68,8 
75,3 
70,7 
68,4 

63,9 
63,8 
60,3 
61,8 
61,0 

65,9 
70,2 
62,0 
59,6 
63.7 


11,6 
+  13,4 


9 

p.  m. 


+  9,3 
+  14,9 


Max. 
(9p.m.; 


I  Min. 
,(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Teiisiou  de  la 
vapeur  (l'eau. 
mm. 


8 


p.  m. 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Ilumldltä 
relativo. 


8 

a.  ni. 


+  15,0 
.  -j,T  +19,4  ■  -T 
4-11,9  +15,0:4-12,, 
4-12,7  4-1541+13,0 
-fii,o  4- i6,2j-f- 10,2 

4- 1 7,2  j  4- 1 3,0 
4-18,7  4-14,8 


4-11,7 
4-14,3 
4-14,0 
4-14,2 
4-15,9 

4-12,7 
+  14,0 
4-  9,6 
4-10,7 
4-13,7 

4- 10,0 
+  10,7 
4-  8,2 
4-  7,0 
4-  8,3 

4-  9,0 
4- 10,0 
4-14,8 
-Mi,3 
4-11,4 
4-10,6 
4-  6,4 
4-10,9 
4- 10,0 
+  5. 


4-  20,0 
4-22,8 
4-22,0 

4-15,3 
4-17,5 
4-13,4 


-H3,8 
+  15-3 
4-17,0 

4- 12,0 
4-12,0 
4-11,2 


4-13,9  4-10,3 
4- 16,0  4-12,2 


4-13,0 
+  14,5 
4-12,3 
4-12,7 
4-14,0 


4-11,5 

4-  9,4 
+  5 
+  7,3 
4-  7,7 


+  15,7  4-  9,5 
+  14,7  ■ 


4-17,9 
4-14,4 
4-13,9 


4-12,7 
+  13,9 
4-10, 
4-10 


4-12,8  4-  7,0 
4-14,0  4-  6,7 
4-11,9  4-11,3 
4-10,914-  8,7 
4-II.5l-^  4-5 


4-15,1 
4-19,8 
4- 16,1 

+  15,4 
4-16,5 

4-17,8 
4- 19,0 
4-20,9 
4-22,5) 
4-22,0 

4-17,1 
4-17,5 
4-13,9 
+  13,9 
4-16,3 

4-13,8 
4-15,0 
4-12,3 
4-12,7 
4-14,0 

4-15,7 
4-15,0 
4-19,3 
4-14,4 
4-14,1 
4-12,8 
-f-14,1 
4-13,0 
4-11,7 
4-II.5 


4-  7,0 
4-  8,8 
4-10,1 
4-  9,4 
4-  6,0 

4-  7,0 
4-11,9 
4-  9,8 
4-11,0 
4-12, 

4-11,3 
4- 10,0 
4-  7,2 
+  8,5 
+  9.7 


4-  6,0 
+  7,0 
4-11,9 

4-  9. 


8,2 

6,5 
2,0 

4,8 
8,0 

3,5 


8,0 
10,5 
7,4 
8,5 
8,6 

9,2 
1 1,0 

11,5 
10,8 

10,7 

10,0 
10,3 
8,7 
7,1 

10,6 

8,2 
7,7 
5,3 
6,7 
7-0 

8,0 
8,7 
12,3 

8,6 
7,6 

7,5 
5,7 
8,7 
6,0 

4,5 


7,4 
9,9 
7,7 
9,3 
9,1 

9,1 
'1,5 
1 1,1 

10,9 
10,9 

8,7 
10,2 

9,0 

7,2 

9,7 

8,6 
6,8 

5,2 
6,0 

6,7 

7,3 
8,8 
12,2 
7,6 
7,7 

4,0 
6,3 
7,9 
5,8 
3,9 


8,0 
1 1,9 

9,6 
10,9 

8,6 

10,1 
11,6 
10,7 
1 1,0 


9,1 
10,2 

7,5 
9,1 

8,8 

8,7 

7,5 

5,9 

7, 

6,9 


II, 

6,6 


6,3 
6,3 
8,1 
6,0 
5-6 


2 

p.  m. 


Meä.  760,7  760,7  760,8  4-11,2  4-15,4 -H  1,0 +15,81 4-  7,8  8,5  8,2|  8,7    85  62 


58 
59 
61 

71 

66 

63 
71 
64 
53 
56 

67 
68 
78 
60 
72 

77 
55 
49 
55 
57 

56 
71 
80 
62 
65 
36 

53 
76 
60 
38 


9 

p.  m. 


Vindens  riktning  ocli 

styrka. 
Direction  et  force  du  vciit. 


0-12. 


8 

a.  m. 


W  2 
SW  2 
W  6 
W  6 

—  o 

NW  4 
W  2 

—  o 
SE  2 
SE  4 

NW  4 

SW  6 
SW  2 
WNW  6 
SW6 

W  4 
W  4 
NE  4 
NNE  2 
E  2 

—  o 

—  o 

SW4 

W  4 
W  6 

NW  2 

—  o 
W  2 
W4 
E  2 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Moliimängd. 
Nébulouité. 
0-10. 
8    I    2    I  9 
a.  m.  p.  m.  '  p.  m. 


Ne- 
der- 
l)')rd 

Kan 
toin- 
bée. 

f  aSa 

mm. 


Anmärkningar. 
Remarqueit. 


W  2 
SE  4 
W  6 
W  6 
NW  4 

W  2 
W  2 
W  2 
SE  2 
SE  4 

SW6 
SSW  2 
W  4 
W  4 
W6 

W  6 
NNW  4 
ENE  2 
NW  2 
SE  4 

SE  2 
W  4 
W  4 
W  6 
NW  8 

NW  4 
NW  2 
W  4 
NW  6 
NNE  2 


—  o 
SSE  2 

W  2 
VV  2 
NW  2 

W  2 
W  2 

—  o 
SE  2 
SE  4 

SW  4 
SW  2 

W  6 
SW  2 

W  2 

W  4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
W  2 
W  6 
AV  6 
W  6 

W  4 

—  o 
W  4 

NW  4 
NW  2 


3-1 


3,9 


2,4 


2  10 

8  O   2  < 
7,0'  6! 
10      10  k 
oO  6 

o  10 

loj  10 
o]0  o 
oO  o 
o  0'io 


10 

O  3 


10 
10  I 
10  10 


10 
10! 


10  10 

0  oO°  5 

O  2;o  o 

10  o  2 

O"  7  o  2 


o 

0 

o 

0 
0 

0°io  0 
io| 

10 

o  0:0 


0  1 


I 
I 

10 

«l 
7| 

O: 

7 

10: 
10 
2 


10 
o 
10 
10 

10 

4 
o 
o 
I 

5 

10 
10 

o 
10 

o 
o 

10 
10 

o 


5' 


6,0  5,0 


0,4 
0,9 
0,6 

5,9 


6,8 

0,4 
15,8 

5,6 
6,4 
0,7 

2,0 


0,6 
1,2 


n,  5,30  I» — -11 
1' 

6,45  P— 11 


",   1,3"  P  •  ■  • 
6,15  p  —  n 
11     9,45  a 
5,45  P— 11 

n  a  p,  H  7,«5  a 


7,30  P  ■ 
6,15  P  . 


47.3 


Oktober. 


1921, 


9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 

20 

2 1 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 


62,3:760,8  759,3 


38,5 
53,5 
57,5 
67,7 

68,2 

62,5 

53,4 
60,3 

63,1 

60,6 
62,9 
64,7 
59,1 
64,3 
64,6 
64,71 
66,5 
61,7 
58,4; 
58,5: 

55,7| 
35,8 
43,6' 
64,8: 

62,9' 

65.7 
59,6 

48,4 
58,0 

59,7 


58,0' 

50,9 
62,3 

67,9 

67,3 
59,5 
56,3 
60,7 

63,3 

59,4 
63,5 
64,6 
56,81 
64,8! 

64,8 
65,8 
65,9 
59,9 
59,7j 
55,5 
55,5 
30,1 
53,Oi 
59,7, 
64,2 
64,7 
56,6 
40,6 
62,1 
58.8 


57,8 
48,8 
65,7 
67,8 

66,4 
56,6 
58,6 
61,8 
63.1 
60,6 
64,6 

64,4 
58,8 
64,1 

64,5 
66,9 

64,3 
59,5 
60,9 

55,1 
53,5 
28,8 
61,6 
59 

65,4 

61, 

53,8 

45,6 

63,4 

56, 


4-  6,2  +12,7 
+  5,5  +15,0 
+  13,2 
+ 10,2 
+  11,8 


9,4 
5,7 
+  4,9 


+  5,0 
+  7,3 
+  13,^0 
+ 10,2 
+  9,8 

+  9,4 
+  11,3 
+  11,8 
+  11,9 
+  9,7 
+ 10,2 

+  11,3 
+  10,9 
+  8,4 
+  13,5 
+  4,0 
+  7,0 
+ 10,0 

+  3,2 
—  2,0 


+ 13,2 
+  14,9 
+  12,7 


+  5,2 

+  8,7 
+  13,9 
+  5,2 
+  5,3 

+  7,0 
+  11,7 
+  9,0 


+  14,7  +  8,9 
4-16,0  +10,3 


+  16,0 
+  13,8 
+  13,9 
+ 1 1,0 
+  12,4 

+  14,0 
+  I3,8i 
+  12, ij 
+  16,9 
+  i3,o| 
+  12,2 

+  9,2 

+  8,81 
+  3,2! 
+  5,0, 
+ 10,0 
+ 10,2 
+  9,ol 
+  8,61 
+  5,2' 
+  10.9 


+  12,9 
+  15,0 
+  16,0 

+  13,9 
+  11,9 

+  13,2 
+  14,9 
+  13,3 
+  14,7 


+ 12,0 
+  11,7 
+  12,3 
+ 10,0 

+  11,5 
+  8,4 
+  12, 
+  8,5 
+  13,9 
+  8,0 


+  8,4 

+  6,1 

+  6,5 

+  0,7 

+  8,2 

+  7,1 
+ 10,1 

+  7,0 

+  3,8 

+  3,6 

+  9,9 


+  16,01  + 

+  16,2  +  7,9 
+  13,9  +  9,4 
+  13,9  +10,9 


+  14,1 
+  12,4 


+  14,0  + 
+ 14,0,+ 
+  12,9!  + 
+  10,9  + 

+  I4,9i  + 
+  12,6:  + 


+  9,8 
+ 1 1,0 
+  6,8 
+  9,3 
+  10,31  + 
+  10,9  + 
+  10,1 1  + 

+   9,21  + 

+  5,2|- 
+ 1 1,91- 


8.3 
8,5 
8,0 
7,9 
7,9 
7,2 
7,3 
3.0 
5,7 
3,9 
0,0 
4,0 
3,8 
5,8 
5 

3,0 
0,2 

0,3 


6,0j 
6,8| 
10,9 
4,5 
6,9 

5,7 
7,4 
7,9 
8,2 
9,4 
8,6  10,8 
9,9  10,9 
11,5 
8,9 
7,5 


6,1 

6,5 
8,2 

4,5 
5,7 

6,1 

7,3 
10,2 


10,2 
10,2 
7,2 
8,8 
9,6 
9,6 
8,1 
11,2, 

5.9| 
5,8: 
9,2l 
4,51 
3,5| 
6,5' 
8,3 
7,1 
6,8 
4,3 
8,4 


9 

10,4 
9,8 

10,6 
9 

7,8 
4,6 
6,6 
4,0 
6,3 
7,0 
9,0 
7,0 
7,7 
4,7 
8,6 


6,1 
7,7 
11,7 

5,2 
5,6 

6,7 
9,5 
7,7 
7,9 
9,0 

10,3 
9,6 

10,5 
6,7 
8,9 

8,0 
10,6 
8,2 
io,6 
6,9 
6,3 
5,9 
6,3 
3,5 
7,8 

7,3 
9,1 
6,9 
5 

5,0 
8,0 


Med.  759,6'759,i  759,3  +  7,9|  +  ii.7i+  8,6|+i2,6|+  5,1   7.6|  7,9|  7,7 


87 

55 

92 

—  0 

SW  2 

—  0 

0°IO 

0  0 

0 

97 

54 

92 

—  0 

SW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

93 

97 

99 

E  2 

S  2 

W4 

10 

10 

10 

6,6 

®  2,20 — 8,45  p 

66 

48 

78 

NW  2 

NW  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

87 

67 

85 

—  0 

NW  2 

—  0 

0  0 

0  1 

0 

94 

50 

90 

—  0 

SE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

96 

59 

94 

E  2 

SSE  4 

SSW  2 

0  0 

0  0 

0 

93 

73 

91 

W  4 

W6 

W  4 

10 

8 

0  1 

0 

95 

66 

93 

W  4 

W  2 

—  0 

10 

I 

89 

69 

96 

W  2 

SE  2 

SE  4 

10 

10 

10 

98 

80 

99 

SW  2 

SE  2 

—  0 

10 

0°io 

=  10 

=  9P 

99 

94 

95 

—  0 

—  0 

SW  2 

=  10 

10 

10 

=  8a 

99 

98 

99 

W  2 

—  0 

—  0 

=  10 

=°IO 

=°10 

1,0 

=  8  a,  ©  =  °  p 

98 

92 

73 

SW  4 

W4 

W  6 

10 

10 

10 

0,5 

®  a 

80 

70 

88 

W4 

W  6 

W  6 

10 

10 

10 

95 

77 

98 

W6 

W  6 

—  0 

0  2 

0  0 

0 

97 

90 

97 

W  2 

W  2 

—  0 

10 

10 

10 

=  8  a.  9  p 

99 

94 

99 

—  0 

SW  2 

SW  2 

=  10 

10 

=  10 

99 

74:  91 

—  0 

SSW  2 

WSW  2 

=°I0 

0  I 

9 

4,0 

=  °  8  a 

98 

82 

86 

SW  2 

SW  6 

W  2 

10 

10 

3 

KO  1,30  a  •  ■  • 

97 

74 

i  77 

—  0 

W  4 

W4 

0  2 

0°  7 

9 

0.8 

©  5,30  P  •  •  • 

77 

53I  84 

W  6 

W4 

—  0 

0 

5 

10 

10,5 

0  11  a  p 

100 

78 

77 

W4 

SSE  6 

W  6 

@  10 

10 

10 

14,5 

78 

70 

73 

NW  8 

NW  8 

NW  4 

10 

10 

0 

•  a  P 

90 

97 

96 

—  0 

SW8 

SW  4 

10  0  10 

10 

2,0 

97 

1   76:  98 

—  0 

W4 

■ —  0 

10 

10 

0 

0,6 

0  u,  3.10  p — n 

99 
89 

97 

:  99 

W  2 

W  2 

WSW  4 

10 

10 

Cl  10 

4.5 

81;  93 

W4 

NW  4 

—  0 

10 

10 

•°I0 

3,7 

•  °7P-u 

97 

1  92 

85 

W4 

W  6 

W  6 

®  10  0  4 

10 

7,7 

0  n — 0,40  p 

89 
98 

71 

85 

NE  2 

NW  6 

—  0 

0   30  4 

e  10 

0,9 

•  op 

89  88 

W6 

WSW  6 

SW6 

10  10 

10 

i,^ 

93 

7^ 

i  90 

2.4!  3.7 

! 

7-3 

6.5 

6.2 

58.8 

6 


November. 


tp  =  55°42^N. 

X  =  13°  12'  =  o"  52"' 48» 


E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Lund. 


=  +  0,75  (757  mm). 
Hl  -  -  2,y,g  m,  A,  =:  6,0  m, 
Heure  de  TEurope  centrale. 


i,S  m. 


1921. 


Dat 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  k  0°  et  .'i.  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8 

a.  m. 


743, 
44.9 
53.5 
51.9 
b5,5 

46,4 
42,8 

69,2 
75,6 

74,6 
64,1 
61,6 
63,6 
68,3 

68,1 
69,0 
72,9 
72,4 
65,6 

65,7 
72,3 
74,5 
74,0 
70,9 
66,8 

63,9 
62,1 

63,7 
64,2 


4742 


2 

p.  m. 


,7 
47,7 
52,6 
50,8 
36,2 

43,2 
47,4 
58,2 
71,3 
76,1 

71,0 
62,1 
62,0 
64,8 
68,8 

67,6 

69,4 
72,8 

71,1 
64,8 

66,3 
73,2 
74,2 
73,4 
69,6 

66,0 

63,7 
61,9 
64,0 
63.5 


9 

p.  m. 


742,4 
50,2 
51,2 
44,2 
39,5 

39,2 

51,4 
62,4 

.73,9 
'76,5 

67,5 
61,2 
62,5 
66,4 
68,6 

68,7 
71,3 
73,6 
69,1 

65,9 

69,1 
73,9 
74,4 
72,6 

68,3 

65,4 
63,2 
62,2 
65,2 
64,1 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


+ 10,0 
+  6,0 

-  0,6 

-  3,7 
+  5,8 


0,9 
6,2 

4,5 
3,3 

0,2 
0,0 
0,8 
1,0 
0,3 

3,0 
1,6 

3,7 
1,2 
0,6 

2,9 

4,1 
3,0 

2,5 

0,9 

-  1,3 

-  4,0 

-  0,7 

-  0,7 

-  2,8 


6,7 
5,2 
2,2 

1,3 

4,9 

1,7 
1,0 
2,2 
1,5 
1,9 

2,3 

1,2 
0,2 
2,0 
2,0 

3,5 

2,9 

4,7 
1,7 
1,0 

3,9 
4,9 
3,9 
4,0 
3,2 

2,2 
0,1 
0,1 

0,5 

0,0 


9 

p.  m. 


+  5,2 
+ 
+ 
+ 
+ 


4- 


+ 


2,8 

2,3 

2,2 
1,7 

1,1 

3,4 
4,4 
5,4 
1,2 

0,2 
0,2 

1,4 
1,0 

1,5 

3,3 
3.7 
2,3 
0,7 
1,2 

3,3 
4,0 
3,0 
0,9 
0,1 

1,8 
0,7 
0,7 
1,2 
1,0 


762,6762,5762,8+  0,4+  2,2  +  0,7  +  2,7  -  1,7 


Max. 
(9p.m.) 


+  10,3 

+  6,8 
+  3,0 
+  2,8 


Min. 
(9p.tn.) 


2,3 
1,2 
2,2 

1,5 
2,0 

2,7 

1,4 

0,7 
2,0 
2,1 

3,6 
4,0 

^''^ 
2,4  ± 

1,2  — 


+  3,0 

+  1.2 

—  2,0 

-  4,7 
+  1,0 

-  3,0 

-  4,2 

-  7,2 

-  8,0 

-  7,2 

—  2,0 

—  I, I 

—  2,2 

—  2,2 

—  2,1 


3,9 
5,0 
4,0 
4,0 
3,3 
2,2 
0,1 
0,0 

0,5 
0,0 


0,8 
0,6 
1,0 
0,0 
0,2 

0,6 

2,7 
2,0 

0,0 
0,5 
2,6 

5,3 
2,0 
2,2 
4,9 


Fuktighets- 
tryck. 

Teusion  de  la 
vapeur  cl'eau. 


8 

a.  m, 


8,9 

3,3 
3,8 
3,2 
5,9 

3,8 
3,4 
2,4 
2,3 

2,9 

4,0 

4,3 
4,1 
3,9 
3,9 

5,2 
4,7 
5,4 
4,5 
4,2 

5,1 
5,9 
5,4 

4,9 
4,5 

3,8 
3,2 
4,1 
4,1 
3,1 


2 

p.  m. 


4-3 


4,6 
3,4 
4,5 
3,8 
5,6 

3,6 
3,4 
3,0 
2,9 

3,7 

3,2 
4,7 
4,1 
4,3 
4,5 

5,3 
5,2 
5,9 
3,9 
4,7 

5,5 
6,0 

5,2 
5,3 
5,4 

4,8 
4,4 
4,2 
3,8 
3,4 


9 

p.  m. 


3,7 
3,1 
4,0 
5,2 
4,5 

4,5 
2,9 

2,7 
2,7 

4,4 

3,8 
4,5 
3,8 
3,9 
4,7 

5,1 
5,7 
5,0 
4,2 
4,7 

5,7 
5,5 
5,0 
+5 
4,4 

4,0 
4,1 
4,1 
3,5 
3,6 


4.4  4,3 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 


2 

p.  m 


82 


9 

p.  m. 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direotion  et  force  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


SW  10 
W  10 

—  o 

—  o 
SW  6 

—  o 
NE  6 

—  o 
NW  2 

—  o 

E  2 
SE  2 

—  o 

—  o 
SE  2 

S  2 
NE  2 
E4 
ENE  4 
NE  4 

E4 

—  o 

—  o 

—  o 
SE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
NW  2 


2 

p.  m. 


W  12 
W  10 

—  o 

—  o 
W6 

SE  4 
NW4 
NW  2 
NW  2 

—  o 

E4 

—  o 
E  2 

SE  2 
E  2 

E  2 
NE  2 
E  4 
E4 

E2 

SE  4 

—  o 
E  2 

SE  2 
SE  2 

—  o 

—  o 
W  2 

■ —  o 
NE  2 


9 

p.  m. 


2,1 


2,6 


W  12 

W  6 

W4 

SSW  2 
W  2 

NE  8 
NW  2 
NW  2 

—  o 

—  o 


SE 

E 
N 

E 
NE 
E 

SSE 
E 

SE 


W 
NW 
NE 


2,3 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


10 
10 
10 

5 

10 
10 
O  o 
2 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
@'io 
10 

10 
10 

10 

=°I0 
=  °I0 

10 

2 

^"10 
=°IO 
10 
10 


2 

p.  m. 


O 


o  5 
O  o 
O  o 


O  o 
10 
10 
10 

0°  5 

10 
10 
@°io 
10 
10 

10 

=  °IO 

0°io 

0°5 
O  I 

0% 
=°io 
10 
10 
O  3 


9 

p.  m. 


2 
5 

10 

o 

^  10 
o 
I 
o 
10 

10 
-K-  10 
10 
o 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

o 
o 

='10 

10 

10 

2 

O 


8,9     7,6  6,7 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tom- 
bée. 

8  a-8a 


2,3 
0,6 

5,8 
1(5,7 

3-5 
3,0 


0,8 
3,3 
1,3 


1,8 
1,1 
1,1 

0,8 


42,1 


Anmärkningar. 
Remarques. 


#  n,  8  a,  I 
Ä  10,15  a  .  .  ., 
^  II  — 11,15  a 
S  2  cm,  -)f  n, 

#  ap 


1 1 ,40  a— 


1,30  p 


6p- 


•  ^p 


0°,  4f  n,  2,40  p — n 
H  5,      a  P 

H9 
[14 


I  —2,40  p 


■)f  °  11,  @  ^  °  a  p 


E°  8  a,  2  p 
E°  8a 


sa,  = '  9  p 
■a,  2p,  V 


December. 


1921. 


Med. 


765,4  766,1 
67,3  67,3 
66,7  67,2 
71,0 
68,2 


60,7 
49,8 
51,5! 
44,7 
62,2 

67,7 

71,2 

68,0 
63,8} 
57,6| 

.56,8| 
43,4 
32,8 
46,8 
42,6 
41,2 
46,0 
38,0 
45,2 
56,5 
61,1 
51,8 
44,2 
45,8 
54,2 
31,5 


71,0 
66,8 

58,3 
45,0 
53,4 
48,9 
64,3 
68,8 
71,2 
66,8 
62,2 
56,7 

54,5 
33,9 
35,2 
50,0 
40,2 
'41,0 
45,6 
37,8 
49,7 
54,8 
61,8 
48,6 
33,3 
47,1 
51,6 
37,6 


766,8 
67,2 

69,3 
70,1 
65,8 

55.9 
45.2 
52,3 
57,5 
66,7 

69,9 
70,1 
66,5 
60,4 
56,7 

48,4 
34,5 
41,2 

51,5 
40,1 

41,' 
44,0 
41,1 
55,2 
53,6 
60,1 
49,7 
38,9 
48,9 
36,4 
45,1 


754,0  753,4  753-9  +  1,1  + 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

3,5:  + 


2,7 

1,0 
3,6 
2,8 

J,2 

1,7 
4,5 

2,3 
4,2 

0,2 

0,8 
2,0 
3,8 
0,7  ± 
1,0  + 

1,0  + 
4,0  + 
3,0 
2,8 
.5,8 

3,0 
6,0 

4,3 
0,4 

1,9 

0,0 
2,0 

4,2 
1,8 

1,9 


1,4 

1,6 

1,0 

6,0 

3.4 

3.2 

3.3 

91 

78 

80 

NE  2 

NE  2 

NE  2 

10 

0°8 

10 

1,1 

1,3 

0,5 

2,3 

3,2 

3.2 

3,0 

75 

75 

72 

E  2 

E  2 

—  0 

10 

10 

10 

0,6 

3,9 

0,5 

5,0 

3,1 

3,8 

3,2 

88 

88 

94 

—  0 

NW  2 

—  0 

10 

0  0 

0 

0,4 

1,2 

+ 

0,5 

5,2 

3.5 

4,2 

3,8 

93 

89 

91 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

0  0 

10 

1,6 

3,0 

0,2 

4,0 

4,0 

3,5 

3,1 

95 

86 

84 

—  0 

SE  2 

—  0 

10 

10 

10 

0,4 

0,8 

+ 

3,0 

+ 

3,0 

4,0 

3-7 

4,1 

5,6 

92 

85 

98 

S2 

—  0 

SW  2 

#°I0 

20,7 

#  n  a  p 

5.0 

+ 

3,4 

+ 

5,1 

+ 

2,0 

6,2 

6,4 

5,7 

98 

98 

98 

SW  4 

W  6 

W4 

=  10 

10 

10 

1-3 

@  n  a  p,  =  8  a 

3,7 

+ 

2,9 

+ 

3,9 

+ 

1,0 

5,1 

5,6 

5,5 

94 

93 

98 

W  4 

NW2 

—  0 

10 

10 

=  10 

6,7 

=  9P 

3,4 

+ 

0,7 

+ 

6,0 

± 

0,0 

5,9 

4,9 

4,3 

96 

83 

89 

WNW  8 

NW  10 

NW  2 

10 

10 

10 

1,9 

+ 

1,3 

+ 

1,9 

1,9 

4,4 

4,6 

4,6 

98 

88 

91 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

0,4 

1,0 

+ 

1,7 

2,0 

4,4 

3,7 

3,4 

90 

78 

81 

—  0 

SE  4 

S  2 

10 

10 

10 

1,7 

1,7 

1,0 

3.0 

3,5 

3,6 

3,6 

90 

88 

90 

S4 

S  2 

SW  2 

10 

10 

10 

1,8 

3,8 

1,1 

5.1 

3.2 

3,5 

3,2 

92 

88 

92 

—  0 

SSE  2 

—  0 

4 

O»  ° 

10 

0,0 

± 

0,0 

± 

0,0 

4.7 

4,1 

4,4 

4,3 

94 

96 

94 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

=°I0 

10 

0,3 

-X-  a  p,  =°  2  p 

0,2 

+ 

0,9 

+ 

0,9 

2,2 

4,0 

4,5 

4,8 

93 

96 

98 

—  0 

SE  2 

SE  2 

10 

=  10 

10 

2,3 

m",  =  2p 

2,3 

+ 

2,3 

+ 

2,3 

± 

0,0 

4,8 

5,0 

5,3 

98 

93 

98 

SE  2 

W  2 

SW  8 

10 

10 

1,4 

©  n,  4  p — n 

7,2 

+ 

4,3 

+ 

7,7 

+ 

2,0 

6,0 

6,3 

4,2 

98 

83 

68 

W  6 

W  12 

W  12 

%  10 

10 

3 

1,5 

@  a 

4,3 

+ 

3,2 

+ 

4,9 

+ 

1,0 

4,3 

4,5 

4,4 

76 

73 

76 

W  12 

W  10 

W  8 

2 

10 

10 

3,7 

+ 

1,0 

+ 

4,0 

± 

0,0 

4,4 

5,0 

4,7 

77 

83 

96 

W  6 

WNW  4 

W  2 

0 

0  2 

10 

1.8 

6,0 

+ 

3,0 

+ 

6,6 

+ 

0,2 

6,8 

6,4 

4,9 

99 

91 

87 

SW4 

W  4 

W  6 

10 

0 

0,8 

@  n  — 9,40  a 

4,6 

+ 

3,8 

+ 

5,0 

+ 

2,0 

4,7 

5,3 

5,9 

83 

84 

98 

W6 

W6 

—  0 

0 

10 

10 

12,0 

@  3,30—8,30  p 

6,1 

+ 

5-9 

+ 

6,3 

+ 

2,9 

7,0 

6,9 

6,9 

100 

99 

99 

SW4 

SW  4 

SW6 

@  10 

@°IO 

9.3 

^  n  a  p  n 

4-9 

+ 

2,8 

+ 

6,0 

+ 

2,0 

5,9 

5,7 

4,6 

96 

89 

8c 

SW  6 

SW4 

SW  6 

10 

10 

0 

0,8 

0,7 

1,9 

+ 

3,0 

3.0 

4.2 

3,3 

3,3 

89 

76 

84 

W  4 

NW4 

NW  2 

10 

10 

10 

M\  ^  " 

1,2 

+ 

0,7 

+ 

1,2 

3,8 

3.7 

4,8 

4,6 

92 

96 

94 

—  0 

SW  4 

—  0 

10 

@  10 

10 

1.9 

m°,  @  I  p . . 

1,7 

+ 

1,4 

+ 

1,7 

1,9 

4.3 

4,8 

4,9 

94 

93 

96 

—  0 

—  0 

SW  2 

10 

10 

=°IO 

Sl°,  ='9P 

2,7 

+ 

3,3 

+ 

3,9 

+ 

0,8 

4,6 

5,2 

5,5 

87 

93 

95 

SW  6 

SW6 

SW  6 

10 

10 

10 

3.5 

©  a  p  n 

5,8 

+ 

1,8 

+ 

7,0 

+ 

1,0 

6,1 

6,8 

5,1 

98 

99 

96 

SW  4 

SW2 

W  6 

#  TO 

@  10 

15-4 

@  a  p  n 

2,7 

+ 

1,7 

+ 

3,0 

+ 

0,2 

4,6 

5.0 

4,6 

88 

89 

90 

W  10 

W  10 

W  4 

10 

10 

0 

1.9 

¥r@  a 

3-3 

+ 

0,9 

+ 

3.4 

+ 

0.5 

3.7 

5.5 

4,8 

71 

95 

98 

W  4 

W  6 

SSW  6 

2 

10 

é  'O 

12,0 

©-X-  6  p  -n 

4,2 

+ 

3,0 

4- 

5.2 

+ 

0,8 

5.5 

3.8 

2,7 

93 

62 

48 

W  8 

NW  12 

NW  12 

10 

10 

0 

A  0,40  p 

2,2 

+ 

1,0 

+ 

2,9 

'.2 

4.6 

4.8 

4.4 

91 

87 

89 

3-5 

4.1 

3-3 

8,6 

8,7 

8,2 

94,0 

7 


J.amiari. 


<p  =  56°.o'N.  ^_ 

X  =  14°  .^2   =  O 


39 


'  28' 


Karlsliamn. 

Mcdclcuroptisk  tid.    llouic  de  riMiiopi: 


C,^  r=  -f  0,7;  (760  mm), 
//j  =  6,9  m,      ^  3,9  m,  /i^  =  I, 
ccritrale. 


1^)21. 


Dat. 

l)a- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  iv  0°  et  \  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


8 


2  9 

p.  m.  p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Tcmiiératuro  Uols. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max. 
(9p.m.) 


Miii 
(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tunsioii  <l«  la 
vapcur  iTcaii. 
niiii. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m, 


Relativ 
fiiktiglict. 

Humiditu 
relativo. 


2 
p.  m. 


9 

p.  m 


I 

1 

756,0' 

757,0 

2 

59,4 

57,9 

3 

56,2 

57,0 

4 

64,2 

64,2 

5 

54.6 

55.0 

6 

62,2 

62,9 

7 

59,2 

60,6 

8 

58,6 

56,6 

9 

54.5 

47.6 

10 

42,9 

45.4 

1 1 

34.5 

36,6 

12 

4S,5 

46,6 

•3 

47.5 

44.9 

14 

53.6 

55.9 

•  5 

62,4 

66,1 

16 

76,3 

75.4 

65.9 

58,0 

18 

41,0 

37.4 

19 

33-4  .38.8 

20 

55.1 

52.0 

21 

59.1 

60,9 

22 

46,6 

42.9 

23 

45.0 

47,9 

24 

43.9 

49,7 

25 

65.1 

65,8 

26 

60,9 

50,1 

27 

41,1 

50,9 

28 

65,0 

62,1 

29 

46,1 

49,9 

30 

52,7 

1  51,5 

31 

49.6 

49,6 

Hel 

753.5 

175.3.5 

55.9 
60, 1 
59.0 
59.9 

61,9 
62,5 
58.5 
44.5 
41.9 

40,8 
49,0 
45.9 
58,8 
72,6 

72,6 
48,2 
28,9 
48.3 
53.2 

53.6 
46,0 

43.5 
57.2 
65.2 

44.3 

59,5 

55 

53.6 

50.6 

48,8 


2,0 
2,0 

4.5 
3.0 
6,0 

1,0 

0.5 
4.0 
3.5 
9.0 


4.0 
2,0 

+  1.5 
-  4-5 
4-  0,5 

9.0 
0,5 
2,0 
2,0 
1,0 


4.0 
7,0 
2,0 

-  6,8 

-  7,8 

-  3.0 

-  1,0 
-10,5 
+  6,0 
+  5.0 


4- 

+ 

3.61  + 


2,0 
4,0 
4,3 
3.5 
6,0 

3,0 
6,0 
4,0 
3.5 
7.0 

4,0 
1.5 
3,0 
2.0 

0,5 

0,5 
0,8 
2,2 
3,3 
3.0 

6,0 
7,0 
0,2 
5,0 
1,0 

1,2 

3,0 
0,2 
6,0 
5.6 
3.6 


1.3 
4.3 
3,2 
4.1 
4.1 

4.0 

3,3 
4,0 

7 

4.4 
1,0 
0,0 

3,0 
2,1 

4,5 

0,4 
0,5 
2,0 
0,2 
6,0 

6,0 
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2,51+  1.8 


2.5 
4.5 
5.0 
4.1 
6,0 

4.5 
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5.0 
7.1 
9,0 

7.0 
2,0 

4,5 
4,0 
1,0 

1,0 
1,0 

2,5 

3,5 
7,0 

6,0 
7.0 
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1,0 
1,0 

1,5 
1,4 
1,0 

6,0 
6,0 
6,0 


1,0 
I. o 
3.2 
3.0 
4.0 

4-  1,0 

-  3.0 
+  3,0 
+  3.0 
+  4.4 

4-  1,0 

-  2,0 

-  3,0 

-  5>o 

-  4,5 
— 10,0 

-  1,0 

-  1,0 
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-  1.5 
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+  3.8 

-  1.4 

-  7.0 

-  9.0 

-  3,5 

-  5 
-11,5 

+  0,5 
4-  2,0 
4-  3-0 


5.3 
5.3 
6,1 

5.0 
7,0 

4.5 
4,0 

5.' 

5.4 
8,0 

4.6 
3.9 
4.6 
2,4 
4.2 

1,8 

4.0 
4,8 
4,6 
3.4 

4.5 
6,4 
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I 
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3.6 
3.7 
1,1 
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5.3 
6,1 
6,0 
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5.9 
5.1 
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3.6 
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4.5 
5,2 
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6,0 
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3.7 
5.0 
3.6 
2,8 


4.3 
3.6 
4-7 
3.2 
4,9 

4.4  6,4 
5.6j  3 
3.9|  3.9 
2,6;  2,0 

4.5  3.7 


4.3 

2,6 

3,4 
5,9i 
6,1 

5.5I 


4.7 
2,4 
4.3 
5,1 
6,1 

5.2 


100 
1 00 

97 
88 
100 

90 
90 
84 
92 
93 


100 
100 

97' 
92 
100 
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85 
84 
92 
71 


75  67 


93 
77 
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90 

85 
96 

78 

91 

63 
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85 
81 

90 

85 
71 
75 
85 
89 
93 


4-  4.1  -  1,0  4,5|  4,8|  4,6 
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90 

87 
88 
95 
84 
88 

97 
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81 
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9 

84 
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82 

89 
70 
70 

91 

60 
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72 
91 

93 
82 
90 
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91 
90 
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53.7 
60,2 
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7o,9| 
72,0 

73,8 
75,1 
77,2 
77,8 
77,4 

71,91 
64.5 
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57,9 

43,7 
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54,3i 
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68,7! 
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72,0 
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Dat 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Barom.  ii  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


I 

764,9 

765,2 

764,1 

4- 

6,0 

1 
1 

4- 

9,1 

4- 

2 

60,4 

56,4 

54,2 

4- 

4,0 

+ 

5,0 

4- 

3 

55-9 

61,0 

62,2 

4- 

2,0 

+ 

4,6 

+ 

4 

55.4 

48,8 

46,7 

4- 

2,4 

+ 

2,0 

4- 

5 

51.9 

54,9 

57,7 

4- 

3,0 

+ 

5,2 

4- 

6 

56,9 

50,9 

48,5 

4- 

1,0 

+ 

1,6 

4- 

7 

49,2 

54,8 

60,8 

± 

0,0 

— 

0,5 

8 

64,6 

63,9 

63,4 

— 

5,0 

4- 

2,4 

+ 

9 

61,1 

61,4 

60,4 

4- 

1,5 

4- 

2,6 

4- 

10 

61,2 

61.5 

63,9 

4- 

S.o 

4- 

7,4 

4- 

1 1 

62,9 

62,3 

62,5 

4- 

2,4 

4- 

4,5 

4- 

12 

63,5 

64,2 

65,6 

— 

1,0 

4- 

5,0 

4- 

13 

66,0 

67,2 

66,3 

4- 

1,0 

4- 

5,5 

4- 

14 

65,7 

66,6 

68,1 

+- 

3,6 

4- 

6,0 

4- 

15 

72,6 

74,5 

73,6 

4- 

4,4 

4- 

4,0 

4- 

16 

74.  Q 

75,7 

Ta  1 

-l- 

4- 

3,8 

J- 

17 

72,5 

71,6 

70,5 

4- 

1,0 

4- 

7,0 

4- 

18 

68,8 

67,6 

63,2 

f 

3,0 

4- 

8,0 

4- 

19 

64,9 

64,5 

63,1 

4- 

4,3 

4- 

9,2 

4- 

20 

57,7 

56,1 

55,2 

4- 

4,0 

4- 

5,8 

4- 

21 

57,1 

58,5 

6i,S 

4- 

4,8 

4- 

9,2 

4- 

22 

61,4 

60,4 

60,8 

4- 

5,6 

+ 

9,2 

4- 

23 

66,1 

65,7 

64,3 

4- 

4,5 

4- 

7,6 

4- 

24 

63,4 

63,8 

61,9 

4- 

7,6 

+ 13,2 

+ 

25 

64,3 

65,2 

65,1 

4- 

8,3 

+  13,6 

+ 

26 

64,4 

60,8 

58,6 

4- 

4,8 

4- 

7,0 

4 

27 

50,6 

49,5 

47,7 

4- 

5,0 

4- 

6,8 

4- 

28 

46,2 

49,7 

49,7 

4- 

2,5 

4- 

6,0 

4- 

29 

47,6 

50,4 

52,1 

4- 

6,0 

4- 

7,2 

4- 

30 

54,1 

56,1 

56,7 

4- 

6,0 

4- 

8,8 

4- 

31 

51,6! 

52,5 

55.6 

+ 

5,8| 

4- 

7,0 

4- 

6,0 

3,4 
1,4 
4,5 
1,2 

3,0 
3,8 
1,0 
3,0 
4,5 
2,2 
1,5 
4,5 
4,0 
1,5 
2,2 
4,0 
4,8 
4,8 
4,2 

5,5 
7,4 
7 

10 

8,0 

4,3 
2,5 

2,5 

5,0 

4,4 
8,0 


Max.  Min. 
(9p.m.)  {9p.;m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

TensioQ  de  la 
vapenr  d'eau. 
ram. 


8 

a.  m 


4-  10,0  + 
4- 
4- 
4- 
4- 


60,6760,71760,64-  3,3j4-  6,34-  4,0 


6,0 

4- 

5,0 

4- 

4,5 

4- 

5,5 

4- 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4- 

8,5 

4- 

4,5 

4- 

5,0 

6,0 

6,0 

4- 

5,5 

4- 

5,0 

8,0 

9,0 

± 

9,5 

± 

6,5 

4- 

9,5 

+ 

9,2 

4- 

4- 10,0 
4-14,0 
4-14,0 

4-  9,0 
+  7,0 
+  7,0 
4-  8,0 
4- 10,0 
9,5 


+  7,2 


6,0 
3,0 
1,0 
I 

1,2 

1,0 
3,8 
8,0 

0,5 
2,0 

0,5 
3,0 
1,0 

1,5 
1,0 

0,5 
1,0 
0,0 

0,0 

2,5 

3,5 
4,5 
2,0 

7,0 
7,0 

3.0 
2,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,5 


5.0 

5,2 

3,9 
4,1 
3,4 

3,5 
4,0 
2,2 
4^6 
5,9 

4,9 
3,8 
4,6 
5,1 
4,8 

4.5 
3,3 
5.1 
5.3 
5.2 

5.9 
5.9 
5,2 
6,6 

5.8 

5.6 
6,0 
4.7 
6.4 
5,9 
5,51 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


8  2 

a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m 


6,0 
5,5 
3,5 
4,6 

2,4 

4,6 
2,8 

3,4 
4,9 
6,7 

4,8 
5,0 
5,2 
5,3 
5,6 

5,6 
6,4 
5,2 
4,4 
5,5 

3,8 
5,9 
6,0 
7,2 
4,2 

5,3 
5,2 
2,9 
6,8 
6,0 
5,5 


5,9 
5,2 
4,0 
4,3 
3,4 

5,5 
2 

3,6 
5,2 
5,8 

4,6 
4,6 
5,0 
5,3 
4,8 

4,9 
5,3 
4,9 
5,0 
5,5 

5,2 
7,0 
6,8 
7,2 

5,6 

5,1 
4,7 
5,0 
6,0 

5,4 
6,0 


92 
87 
77 

96 

68 
90 
85 
85 

92 
86 
82 
85 
71 

87 
92 
84 
91 
85 
81 


+  1,3 


4,9  5.0 


83 


70 
84 
55 
87 
37 

89 
64 

63 


76 
76 
77 
76 
92 

93 
85 
64 
51 
81 

44 
68 

77 
64 

sa 

71 
71 
42 

90 

71 
74 


71 


96 

73 
73 
91 
92 

85 
91 
79 
87 
94 

91 

87 
76 
78 
89 

77 
91 
86 

75 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Directiou  et  force  du  vent. 


0—12. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8  2 

a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 


Anmärkningar. 
Remarques. 


NW4 
W4 
NW  4 
«W  6 
NW6 

S4 
E  4 
N2 
WSW  2 
NW  2 

SW  2 

—  o 

—  o 
SE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
W  2 

WSW  2 

—  o 
W  2 

NW  2 
W  4 


69  WNW  4 

82 
84 
91 
92 


—  o, 

—  o 
W  2 
W4 

—  o 
WSW  4 


WNW  4 
SW4 
NW  6 
SW  10 
NW8 

SSE  4 
NE  4 
W  2 
WSW  2 

W  2 

SSW  2 
SSE  2 
ESE  2 
SE  2 

—  o 

—  o 

—  o 
SE  2 

W  4 

SW2 

WNW  4 
W  2 
SW  2 
W  4 
NW  4 

—  o 
W  2 

NW4 
WSW  2 

SW  2 

NW  8 


2,2 


3.1 


W4 
W  4 

—  o 
W  6 

NW4 

SSE  2 
N  2 
NW  2 
SW  2 
WSW  2 

SW  2 

—  o 
SSE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
WSW  2 

W  2 

NW  2 
SW  6 
WSW  2 
WNW  6 
NW  2 

—  o 
WNW  6 

W2 

—  o 
SW  2 
NW  6 


3 

10 
O  I 

8 

O  o 

*  10 

*  10 
O  I 

10 
10 


O 

o 
o 

o  o 
10 

10 

O  o 
O  o 

O  2 

0°  6 
8 

10 
O  o 
0°  8 
O  o 

0°  6 
=  10 
6^ 
10 
O  3 
10 


O  I 
10 
Q  I 
^  10 
O  2 

^  10 

8 

O  I 
10 


1  O 

o 
o 


2,3 


O  1 

O  o 
O  o 

=  10 
=  10 

o  I 

O  o 

O  3 

0°  6 

O  4 
10 
O  I 
O  8 
O  o 

Q°  6 
O  6 
0°  6 
10 
O  3 
0°  5 


5,3  4,9 


0,6 
I 

*,7 

',7 


0,1 


3,3 
0,2 

1,0 
0,1 

2,7 


00  p 

©"  4— 7,'5  p 

■K-  8  a — 2,30  p,  =  3,1 
O  2  cm,  -X-  6  —  12  a, 

H2 

[11°,  00  p 

00  a  j) 

00  a  p 

cxD  8  a,  I  I- 


=  9  a — 12  p 

=  7,'5  a— 3,30  p 
00  a  p 
00  8  a 


foo  9  p 
-8,45  P, 


9—10,30  p 

9P 


K  n,  i 
#  9  p 


1,30 — 2,30  a, 
[9  a, 

^  5-6p 


7,30— 
P 


4,6 


16,1 


April. 


1921. 


I 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 


760,5 
66,6 
65,0 
59,5 
59.9 

'62,0 

71. 1 

72,2 
80,5 
78,4 

69,5 
62,6 

56,4 
43,8 
35,6 

48,6 
53,9 
49,8 
51,9 
60,7 

61,5 
66,1 
67,6 

64,4 
70,1 

73,5i 

74,  «| 

75,  J 
70,1 

70,4 


763,4  765,7 


65,9 
64,4 
57,4 
59,6 

62,6 
71,1 
73,5 
81,4 

76,6' 

67,7 
61,1 

50,1 
39,8 
40,6 

49,9 
53,5 
48,7 
56,5 
61,4 

62,3 
67,2 
65,9 
64,9 
73,6 

74,6 
73,6 
73.8 
70,4 
68,3 


65,7 
63,8 
58,4 
61,0, 

67,7 
71,9 
76,9 
79,6 
74,0 

66,2 

59,5 
48,0 
38,8 
46,4 
52,8 
52,4 
47,7 
59,4 
62,2 

63,  > 
68,2 

63.3 
67,9 
74,6 

74,8 
72,8 
71,9 
71,5 
67,9 


6,8 
6,2 

4,5 
6,0 

4,0 


-1-12, 
4-11,2 
+  7,6 
-f-  7,0 
4- 10,0 


5,0  4-  7,3 
5,2  4-11,0 
+  9,0 
4- 12,0 
+  11,5' 


4,5 
2,5 
3,5 
6,3 
5,0 

6,0 
5,5 
5,5 
9,0 
+  11,5 

+  13,5 
+  >4,3 
+  11,0 


+  9,2 
+  13,0 
4-11,0 
+  6,3 
4-  8,0 

+  9,0 

+  7,5 
4-  6,0 
4- 10,0 
4-  8,2 

4-  8,2 
4-  9,0 
4- 10,0 

+  15,5 
+  16,3 

4-18,6 
4-18,0 
-I- 15.0 
4-15,014-16,0 
4-  6,3!  4- 1 1,0 


6,6 
7,0 
5.0 
4,0 
5,7 

3,0 
7,6 
5,0 
7,3 
8,0 

5,6 
9,0 
4- 10,0 
+  5,4 
+  5,2 


5,0 
3,6 

2,5 

4,0 
5,0 


•  |763,4'763,3|763,8  4-  6,8j  4- io,8|  4- 


+  5,2 
+  4,2 

+  9,4 
4-11,6 

+  13,0 

+  '4,0 
+  11,8 
+ 10,0 
+ 10,0 
4-  6,8 


7,0, 


+  13,0 
+  13,0 
+  8,0 
+  7,0 
+ 10,0, 

+  8,5 

+  11,5 
+  10,0 
+  12,0 
4-12,0 

+  11,0 
+'13,0 

4-12,0 

4-'io,o 
+  9,0 
+ 10,0 

+  7,5 
+  6,0 
+ 10,0 
+  8,5 

+  9,0 
+  9,0 
+  12,0 
+  j6,o 
+  18,0 

+  19,0 
+  19,0 

+  15,5 
+  '8,5 

-I-  '2,0 


+  5 

+  4,5 

+  2,0 

+  4,0 

+  1,0 


+ 
+ 

+  3,5 

+  3,0 

+  4,5 

+  2,5 

+  1,0 

+  6,0 

+  5,4 

+  2,0 


4- 


1,0 
1,0 

2,0 
2,0 
1,5 
3,0 
0,5 
0,5 

2,5 


+ 10,0 
+ 10,0 

+  9,5 
+ 10,0 

+  9,5 
+  2,5 


5,5 
6,4 
5,6 
6,3 
4,1 

5,5 

2,7 

5,1 

5,6 
6,3 

6,2 

5,7 
6,0 

6,3 
4,9 

4, 

5,0 

4,4 

5,0 

5,6 

5,9 
5,9 
3,8 
7,4 
7,3 

7,0 
7,4 
5,3 
6,1 
5,2 


3,2 

7,6 
6,6 
5,6 
3,5 

5,5 
2,1 

5,2 
6,8 
7,1 

6,4 
5,5 
6,2 

6,4 
3,9 

'i, 

5,6 

3,4 

3,5 

5,7 

6,2 
5.8 
6,0 
6,2 
7,8, 

7,8 
4,7 
6,1 
4,8 

5,5 


5 

6,4 
6,5 
5 

4,6 

4,2 
2 

5,5 
6,2 

5,8 

6,0 

5,4 
6,0 

4,7 
5,4 

5,5 
4,9 
4,7 
4,4 
5,5 

5,4 
5,5 
4,9 
7,0 
6,9 

6,7 
4,6 
5,9 
4,6 
6,2 


29 
77 
85 
75 
39 

72 
21 

61 

65 
70 


82  74 
86  49 


63 
90 

50 
48 
72 
49 
39 
70 

77 
68 
66 
48 
57 

49 
30 
49 
36 

56 


+  ",7|+  3,7   5,6  5,5   5,4    76  58 


63 
66 

71 

81 


73 


NW  2 

—  o 

—  o 
S  2 

NNW  2 

—  o 
ENE  4 

E  4 
E  2 
E  2 

SE  2^ 

—  Oi 
W  2 

SW  2 

N  8 

W  2 

—  o 
NNE  2 

W  4 

—  o 

SSE  2 

—  o 
NE  2 

E  2 
E  2 

E  2 
ENE  4 
E  2 
E  2 

—  o 


1,9 


NW  2 

—  c 

0  c 

0  c 

0 

SW  2 

—  c 

0°  6 

0°  6 

0 

S  2 

—  c 

0  0 

0  c 

10 

S  2 

NW  2 

8 

8 

6 

NNW  2 

NW  2 

0  0 

0  0 

3 

N  2 

NE  4 

0°  6 

0°  6 

0 

ENE  4 

E4 

0  0 

0  0 

5 

E  4 

E4 

0  3 

0  3 

6 

SE  2 

E  2 

0°  6 

0  6 

0 

SE  2 

E  2 

0°  5 

0  5 

3 

S  2 

—  0 

0  0 

0  3 

0 

SW  2 

—  0 

0  I 

0  I 

0 

SW  4 

NW  4 

0  4 

0°  4 

6 

SW4 

SW  4 

0  6 

0   6;  0 

WNW  6 

SW  4 

10 

0°  6 

0 

W4 

SW  2 

0  0 

0  6 

0 

S  2 

—  0 

='io 

0  6 

5 

NNE  6 

N  8 

0°io 

0°io 

@  10 

W  4 

SW  2 

0°  8 

0°  8 

8 

SW2 

SW2 

0°  8 

0°  6 

0 

S  2 

SW2 

0  6 

0  5 

0 

S  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

NE  2 

NE  2 

0°  6 

0  6 

6 

E4 

E  2 

8 

0°  8 

8 

SE  2 

E  2 

0°  6 

0  5 

5 

E2 

E  2 

0  0 

0  0 

0 

E4 

E4 

0  0 

0  0 

0 

SE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

E4 

E  2 

0  oO  5 

0 

E4 

—  0 

O"  8|o  5I 

f) 

2,9 

2,1 

4.2 

4,1 

2,7| 

2,5 


4, 


0,3 


0,3 
2,8 


2,9 
0,9 
2,6 


0.5 


3—5  P 
i^-^n 

0—5  p 


,  30  p 


.ji"'W  n, 


I  ...3P 


==  7.30 — 9  a,  1— j 
®  3  — 9,30  p 
©  P,  ^  4, '5  p 
® -'  10  —  1 1  a 


n,  @  0,30—0,45  p 


5  a 


2—2,15  P 
1,  @°  I  l,4i— 12  a 


7  '8,8 


9 


Milj. 


w  =  36°  10'  N. 
i  =  14°  52'  =  o" 


59"'  28'  K.  Gr. 

Mcdclcuioi)uisk  tid. 


Kiirlsliiiniii. 


c  =  )  0,75  (760  mm). 
Ih  =  6,9  m,  /ij  =  3,0  m,  //^  =  1,5  m. 


1921. 


IIcuiu  dc  rJiuii^pc  centralc. 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  (»°  och 
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Barom.  iv  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale. 
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p.  m. 
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p.  m. 
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+  7.0 
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+  13.2 

+  12,1 
+  13.3 
+  12,3 
4-12,3 
+  12,3 
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+  13.2 
+  13.1 
+  14.3 
+  14.2 

+  11,4 
+  13.4 
+  15.3 
+  12,5 
+  13.2 

+  16,3 
+  17.0 
+  'i6,6 
+  11,1 
+  13.4 
+  15-3 


+  11,1 
+ 1 1.2 
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4-  8,1 
+  10,4 

+ 12,1 
+  10,1 
+ 12,1 
+  13,6 
+  19,1 
4-16,2 
4-18,0 
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4-15.4 
+  15.5 
+  18,1 
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4-17.0 

4-16,2 
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4-19,0 
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4-19,6 
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4-18,0 
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4-18,1 


4-  9.1 
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4-  8,2 
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+  9.5 
4-11,1 

4-14.3 
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4-19.1 
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4-12,1 
4-11,3 
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4-13,1 

4-13,1 
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+'•3.1 
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+  13.1 
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+  ■3,5 
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Vindens  riktning  och 
styrka, 
blrectioii  et  forco  du  vont 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
N61)Ulosité. 
O— jO. 
8    I    2    I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
l)6rd 

Kan 
loin- 
bée. 

8a-8a 


Anmärkningar. 
Remarqaea. 


S  2 

—  0 

G) 

o'o 

0 

0 

1  i  '^  n 

S  2 

W  2 

G) 

0:0 

0 

0 

1  t  u 

W  2 

W  2 

—  0 

G) 

4:0 

A 

H 

B  2 

SW  4 

3. 

(, 

4 

 0 

ÖW  2 

W  2 

00 

4 

0 

—  0 

WSW  2 

W  2 

0 

oO 

4 

0 

0  Z 

S  2 

8  2 

8 

() 

— j  n 

Oi!J  4 

SE  4 

ESE  2 

G) 

oO 

(j 

(j 

-—- j  11 

—  0 

10  0 

2 

H 

(),(, 

—  0 

—  0 

—  0 

10  0 

4 

0 

—  0 

—  0 

*-  0 

10 

10 

10 

0 

 0 

  Q 

G) 

00 

f ) 

Z!° 

SW  2 

  C) 

G) 

0  0 

(, 

SW  2 

—  0 

G) 

0^0 

0 

0 

_ 

—  0 

  0 

oO 

0 

0 

  0 

S  2 

E  2 

0 

olO 

2 

0 

E4 

ESE  4 

E2 

0 

00 

0 

0 

— 

ÖE  2 

E4 

E  2 

6 

10 

0 

E  2 

SE  2 

—  0 

810 

6 

6 

—  0 

WSW  4 

NW  2 

0 

0 

8 

0 

NW  4 

NW  4 

NW  2 

0 

4 

0 

4 

0 

—  0 

SW  2 

—  0 

0 

0 

0 

0 

0 

NW  2 

S  2 

SE  2 

0 

0 

0 

0 

SE  2 

SE  2 

—  0 

0 

0 

0 

0 

0 

—  0 

-0 

—  0 

0 

oO 

0 

0 

—  0 

SE  2 

SE  4 

0 

0  0 

0 

0 

SE  4 

SE  4 

SE  2 

0 

0  0 

0 

0 

SE  2 

E  2 

—  0 

0 

4 

10 

0 

10,2 

NW  2 

NW  4 

W  4 

@ 

ioj0 

4 

6 

—  0 

S  2 

SE  4 

0 

o;0 

0 

0 

SSE  6 

S  2 

—  0 

0 

4'0 

0 

0 

1,2 

2,1 

1,3 

2,6 

2,8 

1,4 

10,8 

-8  a, 


Juni. 


1921. 


766,7, 768,0767,9 
68,7 
67,4 
65,7 
56,3 


68,9 

67,4 
65,0 
55.6 


64,4 
64.9 
59.4 
53,4 
46,7 

52,7 
54,2 
58,2 
62,3 
64.9 

63.4 
64.5 
51.2, 
46,31 
49.7 

4«,1 

54.2! 
60,3 
60,8 
62,1 

60,4 
55.8 
57.9 
56,5 
57,4 


67,6 
66,6 
62,5 
60,0 


64.9 
61,4 
58.0 
51,0 
49,3 

52,7 
54.9 
57.5 
63.7 
63,7 

66,0! 
61,6 
51,6 
46,4 
48,8 

47,0 
56.4 

59,3; 
60,6 
62,51 

59,4! 
57,1 
58,1 
55,8' 
57.6 


64,8 
60,7 
56,8 
49,8 
51,9 

53,2 
57,3 
59,6 
65,4 
61,4 

66,2 

56,8 

50. 

48,9 

46,3 

50,9 
59,8 
59,6 
61,0 
61,2 

58.7 
58,4 
57,9 
56.7 
59.3 


+  19.7 
4-18,0 
+  21,6 
+  20,1 
+  14.5 
+  12,0 

+  15.1 
+  18,5 

+  17,5 
+  13.0 


+  20,1 

+  25.3 
+  22,5 

+  23,7 


+  18,5 
+  20,7 
+  18,9 
+  17,0 


4-21,5+11,0 
4-26,0+16,0 


+  20,0  +11,8 

+  17,0  +12,6 
4-21,6  +15,2 
4-22,2]  +  17,0 
4-20,2 


+  16,4  +20,5 
+  13,8 


+  15,0 

+  12,6  +15,8  +11,2 
+  11,7  +15,8  +10,4 
4-13,3  +14,8  +11,2 
+  12,0:4-14,4  +10,5 
4-11,2  +14,4  +11,2 

+  14,4  +17,2  +13,8 
+  13,6  +18,0  +15,5 
+  12,1  +11,1  +10,1 
+  7,0  +11,1  +  9,0 
+  11,0+15,7!  + 

+  9,7  +10,4!+  9,4 

+  12, 2|  4-  15,0  +12,4 

4-12,4  4-15,0 
4-ii,4!  +  i8,8 
+ 19,0|  + 18,0 

+  i7,8|  +  2i,4|+i7,o 
+  i6,2|4-2i,o!  +  i4,3 
+  i3,6'-i-i4,o  +11, 8j 
+  12,0  4-15,0^+14,0 
+ 14,6  +20.0  4- 15.6 


+26,0 

+  24,0 
+  20,0 


+  15,0 
4-14,0 
+  11 


+  20,0;+  7,5 
+  22,0!+  7,0 
4-22, 2j4- 12,0 
+  10,5 
+  17,01+13,0 


+  17,0!+  11,2 

+  i6,oJ+  9,0 

+  16,5' 4-  8,0 

4-16,0  4-  6,0 

+  14,5!+  7,0 

+  17,5  +  9,0 

+  18,5!+  6,5 

+'15,5;+  9.5 

4-12,5  +  5,5 

+  i6,oj+  5,5 

+  12,5+  7.0 

4-17,0'+  6,5 

+  17,5,+  8,5 

+  20,5:+  9,0 

+  20,0'  +  I2,5 
+  24,0' +13 

+2i,5;  +  i3 

+  17,0  +  9 
+  18,0  + 
+  20.0  4- 


10,5 
7.2 
7.3 
7.7 

10,9 


12,2 

.6,6 
'9.0 
.9.1 

*II,0 


5,4  5,3 

6.1  8,3 
10,6  10,0 
to,8'  1 1,0 

9,8  8,9 

8.2  7,6 
8,7  6,4' 
7,2'  .6,6 
8,0!  '7,0 
9,0  8,0 


8,5 
7.7 
6,7! 
7,9 
8,6: 


9,0 
9,8! 
4,7| 
7,9 
7,2 


6,8!  6,9 
7,4'  6,8 

8,2'  6,6; 

9.6|  9,3! 
10,1 : 10,9 

I 

10,1  1 1,7 
II, i'  8,2 
9,2  9,8 
8,0  6,1 

7.654 


10,7 
8,1 
'9,5 
7,4 
8,1 

5,6 
8,3 
11,5 
11,8 

9,6 

8,6 

6,3 
8,1 
8,6 
8,4 
''8,0 
7,6 
6,1 
7,4 
6,2 

8,1 

7,5 
8,2 
9,6 
8,8 

*II,2 

6,3 
7,8 
8,0 

6, 


70! 
28 
'44 
.42 
'63 


76  57 
86  48 
63  .52 
76|  '57 
92 


65 
'62 
63 
47 
80 

55 


75  74 
70  53 

771  52, 

96|  571 

62;  71 

67  62 

81!  44I 

80!  82 1 

76  49: 
61I  31 


Mel  758,4!758,3!758,6  +14,3  +17.51  +  13.8  +18,91+  9,: 


8,2,  8,3    701  56 


68 

-0 

—  0 

—  0 

0  0' 

0 

I 

2 

.45 

NE  2 

ENE  4 

—  0 

0°  5  0 

° 

I 

'58 

NE  2 

-  0 

—  0 

0  o;0 

0 

52 

ESE  2 

SE  4 

—  0 

0  Oi0 

0 

2 

2,3 

78 

NE  2 

-0 

ENE  4 

®  8 

0 

0 

4 

1,5 

6,30—9  a,  15®°  3-4  p 

51 

NE  4 

NE  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

-Q-  n 

64 

NW  2 

W  4 

NW  2 

0  o;0 

0 

0 

80 

—  0 

SSW  2 

—  0 

0  O0 

0 

I 

-Cl  n 

85 

SE  2 

SE  4 

S  2 

0  00 

0 

@  10 

1,4 

u,  ®  8,30 — 10  p 

82 

W  4 

WSW  6 

SW  6 

8 

0 

7 

8 

0,6 

@  9—10  a 

86 

WSW  6 

W6 

N  2 

io'0° 

8 

5 

0.9 

^  7  p,  <'  10  —  II  p 

68 

NW  2 

NW  6 

NNW  2 

0  50 

4 

3 

®  3 — 6  a,  ^  7— 8p 

87 

WNW  4 

W  2 

—  0 

0  50 

7 

0,1 

^  8,30  a 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

0  9 

5 

4 

7.7 

©°",®'R  11,15a— o,i5P,  ®7l 

85 

-0 

SW  2 

—  0 

8 

0° 

5 

0.3 

@  4,30—4,45  P       L3.30— 415  P 

'68 

NE  2 

S2 

—  0 

0  0 

0 

6 

4 

58 

NW  2 

NW  4 

NW  2 

0  0 

0° 

8 

1,4 

66 

WNW  4 

NNW  6 

NW  2 

0  4 

0° 

6 

^ 

1,3 

®  3,30 — 4.30      11.3°  * — 0,30  p, 

87 

NW  4 

S2 

—  0 

10 

0 

0 

6 

3,0 

©5,30— 6  a,  p        L3-'5— 3r*5P 

73 

—  0 

W6 

NW  6 

0°  8 

0° 

8 

4-5 

©  n,  ©  A  ^  3 — 8  p,  ^  7,30  p 

92 

W  6 

NW  2 

NW  2 

0°  5 

® 

8 

4 

2,0 

®  11.30  a  ...  7  p,      7  p 

70 

NW  2 

NW4 

—  0 

0  8 

0 

5 

3 

0,1 

®  ^  6,:5— 6,30  p 

77 

NW  4 

NW4 

—  0 

9 

0 

I 

69 

—  0 

WNW  2 

WNW  2 

O'  9 

0 

3 

0 

58 

NE  2 

SW  2 

NW  2 

0  0 

0 

3 

"'78 

W  2 

SW  2 

— ■  0 

0  0 

0 

0 

4 

u 

52 

—  0 

WNW  4 

WNW  2 

0  0 

0 

2 

0 

0.6 

76 

WNW  4 

SW  2 

NW  4 

8 

0' 

9 

4 

1.1 

©5— 5,3oa,r59»,®  AKo— 2p 

67 

WNW  4 

W4 

—  0 

0  4 

8 

1 

0.4 

•  2-3  p 

51 

NW  2 

NW  6 

NW  2 

0  0 

0 

2 

4 

7 1 

2.3 

3,1 

1-4 

+  1 

3 

,6 

3-4 

30.0 

1 

Meteor.  laktt.    63:e  band.  1921. 


10 


Juli.  I=f;  S'^-o"  59"'   E.  Gr.     KarlshaiTin.         S:Zt/^;  l^t^Zt      „.  i92i. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrala. 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktni 

ng  och 

Ne- 

Dat. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Molnmängd. 

der- 

Da- 

Barom.  fl  (f 

Bt  il  la 

Température  Cels. 

Tension  do  la 

Humidité 

Direction  et  force  du  vent. 

Nébulosité. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesanteur  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

Eau 

- 

/o 

0 — 12. 

0—10. 

tom- 

T?  0  iTi  a  rn  nos 



bée. 

8 

2 

g 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8  a-8  a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.  m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

761  I 

761,6 

16,5 

+  16,0 

4-  17  "s 

+  20  0 

+  120 

8,2 

Q  7 

^'-'jb 

b  v 

72 

'72 

NW  0 
n  vv  ^ 

—  0 

i>  IN  VV  2 

W  0 

0 

0 

0 
0 

=  9,30 — 12  p 

61,8 

62  1 

62  0 

4- 

16,3 

+  15,0 

4-  T  "2  /l 
I  13,4 

4-  T  7  C 

4-  J  7  n 

1 1,2 

10,9 

10  7 

81 

86 

Q/1 

NE  2 

—  0 

  0 

9 

Q 
O 

3 

62,0 

61,8 

62,0 

+ 

15,01  +  17,2 

4-128 

-4-  T  0  n 

+  12,0 

9,9 

10,9 

10,0 

78 

75 

91 

—  0 

—  0 

—  0 

9 

W  0 

I 

4 

62,0 

61,5 

60,1 

+ 

15,0 

+'i8,o 

+  15,0 

+  19,0 

+  9,0 

10,9 

11,4 

1 1,0 

86 

75 

87 

—  0 

SSW  2 

—  0 

0°  8 

0  2 

0 

. — 

=  3—7  a 

5 

58,8 

57,9 

59,0 

+ 

15,5 

+  20,8 

+  15,0 

+  21,0 

+  11,5 

9,6 

10,6 

1 1,0 

74 

58 

87 

NW  2 

WSW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

— 

61,6 

61,4 

'62,0 

-I- 

15,0 

+  20,3 

4-  T  7  0 

+  210 

4-120 

7.7 

6  7 

8,2 

61 

.b" 

b/ 

NE  2 

—  0 

—  0 

W  0 

U  5 

3 

7 

62,1; 

64, 1 

64,0 

4- 

16,0 

+  18,0 

4-  T  C  /I 

4-  T  0  n 

4-120 

10,0 

'q.  c; 

"O 

ii'6 

74 

'62 

8  Q 

—  0 

ö  2 

—  0 

U  5 

0 

8 

66,0 

6(5,1 

65,2 

+ 

19,5 

+  22,5 

+  I  1,0 

8,0 

10,5 

10,8 

48 

52 

69 

—  0 

0  W 

0 

\v  0 

W  3 

0 

9 

64,4 

63,0 

63,0 

+ 

10,0 

+  24,0 

+  21,0 

4-24,0 

+ 12,0 

II.5 

10,9 

9,3 

85 

50 

51 

NW  4 

NW  4 

—  0 

10 

0  0 

0 

— 

10 

63.2 

61,9 

62,2 

+ 

1 8,2 

+  25,8 

+  22,0 

+  26,0 

+  13,5 

12,2 

12,2 

13,5 

78 

49 

69 

NW4 

NW  6 

NW  4 

0  0 

0  0 

0 

— 

J  £ 

61,4 

4- 

20,2 

+  25,0 

+  22  0 

4-26  0 

4-160 

11,6 

10,2 

66 

dQ 

C2 

b^ 

vv  i^  vv  A 

vv  4 

I\  VV  o 

W  0 

W  0 

/ 

/C  ^  Il 

I  2 

4- 

i6,o 

+  18,2 

4-14  8 

7,1 

6,4 

7  6 

b  j 

A  I 

61 

NW  6 

i>l  VV  0 

NW  2 

\D  0 

13 

56,1 

56,2 

57,6 

+ 

15,0 

+  15,3 

4-  ti;  8 

1  ^^,b 

+ 10,0 

8,6 

9,2 

6,4 

68 

71 

48 

NW  4 

>V  0  VV  z 

—  0 

W  9 

3 

^  °  0 — 0,15  p 

14 

59-3 

60,7 

61,3 

+ 

15,0 

4-20,7 

+  15,8 

+  21,5 

+  8,6 

6,1 

.5,2 

'7,5 

49 

2» 

'56 

NW4 

NW  8 

—  0 

0  0 

0°  6 

0 

— 

•5 

63,6 

63,5 

63,5 

+ 

18,6 

+  20,6 

+ 14,0 

+  24,0 

+  9,0 

7,8 

'10,0 

10,6 

49 

'55 

90 

—  0 

S2 

—  0 

0  0 

0°5 

5 

2,6 

#  5'3o— 6  p,  ^  6,15  p 

16 

64,6 

4- 

16,2 

+  17,0 

4-  T  8  c 

4-    Q  0 

q  8 

1 1  1; 

II, 8 

7 1 

80 

02 

—  0 

0  2 

Hjo  1^  2 

ö  0 

U  10 

=  10 

1 7 

6d,d 

63,0 

62,9 

4- 

15,0 

4-22,3 

+ 18,0 

4-  '>  1  n 
"t-  ^4,u 

-f-  I  I  0 

0  Q 

8,2 

",b 

78 

A2 

b'-' 

—  0 

0  vv  4 

—  0 

W  0 

W  0 

0 

~  n    5  a 

18 

6=;,i 

+ 

17,0 

+  18,3 

4-  T  7  /I 

+  12,5 

8  X 

1 0  7 

Q  6 

■;8 

.b" 

68 

8  c 
"^b 

—  0 

—  0 

0 

U  0 

0 

19 

63,6 

62,1 

61,1 

+ 

16,0 

+  20,2 

4-  Q  7  r, 
•'3,0 

+  9,0 

'9,5 

'9,5 

9,4 

'70 

.  J  T 

Dt 

—  0 

ö  W  Z 

—  0 

U  0 

W  5 

5 

— 

20 

59.6 

57,4 

56,2 

+ 

19,0 

+  21,5 

-1-2^,0 

+  15,0 

9,7 

'9,5 

8,9 

59 

'50 

53 

—  0 

SW  2 

NW  2 

b 

^  b 

7 

— 

2 1 

54.7 

56,1 

56,1 

4- 

15,2 

+  19,0 

+  14,2 

+  19,5 

4-  T  7  C 
T  13,5 

7,6 

6,2 

7,9 

59 

38 

65 

NW  4 

NW  8 

NW  6 

0°  5 

0°3 

4 

2  2 

56,5 

56,9 

55,1 

4- 

15,8 

+  16,2 

+  13,2 

+  19,0 

-f-  12  0 

7,6 

9.4 

10,2 

57 

68 

91 

NW  4 

WNW  4 

SW  4 

0°3 

9 

10 

7  0 

-  j 

4fi,0 

47,9 

50,7 

4. 

H,6 

+  17,4 

+  15,0 

+  19,0 

4-  T  7  n 

11,5 

9.8 

8,6 

93 

67 

68 

SW6 

WNW  6 

NW  2 

9 

9 

2 

/  ,0 

24 

47,6 

50,0 

54,6 

4- 

12,0 

+  15,3 

+  13,0 

+  17,0 

4-  1 1,0 

9.9 

8,7 

7.5 

Ö6 

67 

67 

—  0 

NW  4 

NW  4 

10 

4 

,1  X 

25 

58,3 

59,4 

61,7 

+ 

14,7 

+  19,0 

+  16,0 

+  19,5 

+  11,0 

9,1 

8,1 

10,4 

73 

49 

77 

WSW  4 

WNW  6 

—  0 

0  5 

0  3 

6 

26 

63,0 

61,9 

59,9 

+ 

16,0 

+  20,0 

+  16,5 

+  21,0 

+  11,0 

10,7 

11,8 

11,9 

79 

68 

85 

—  0 

SE  2 

—  0 

0  5 

0  3 

5 

K  9.^5  p 

27 

60,5 

61,0 

60,9 

+ 

17,8 

+  22,7 

+  17,6 

+  23,0 

+  10,0 

11,7 

7,3 

9,7 

.77 

36 

65 

NW4 

W  2 

—  0 

10 

6 

5 

28 

58,3 

57,2 

56,1 

+ 

16,0 

+  18,0 

+  16,0 

+  19,5 

+  12,0 

12,1 

11,7 

11,5 

89 

76 

85 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

00"  a  p 

29 

54,9 

54,5 

53,9 

4- 

19,3 

+  22,0 

+  17,5 

+  23,0 

+  14,0 

12,4 

14,5 

12,6 

74 

74 

85 

SE  2 

SE  2 

—  0 

10 

10 

6 

4,5 

'^^^ap,  R  7»30P 

30 

55,3 

56,6 

59,8 

+ 

16,0 

+  19,7 

+  15,0 

+  20,5 

+  15,0 

12,1 

11,3 

8,6 

89 

66 

68 

SW  2 

W  6 

NW  2 

10 

6 

0 

31 

62,7 

62,9 

62,1 

+ 

(4,3 

+  18,0 

+  16,2 

+  22,0 

+  10,0 

8,7 

10,9 

10,2 

72 

71 

74 

NW  2 

S  2 

—  0 

0  0 

0  0 

fflefl. 

759,8 

759,6  759.8 

+ 

i6,2[  + 19,5 

+  16,3 

+  21,2 

+  11,7 

9,7 

9,8 

9,9 

71 

59 

72 

2,1 

3.0 

1,2 

4,3 

47 

3,7 

2 1,2 

Augusti.  1921. 


1 

761,5 

761,5 

761,0 

+  17,0 

4-20,1 

+ 

[6,4 

+  22,5 

+'13,0 

'1.5 

11,5 

11,8 

80 

66 

85 

—  0 

SW  2 

—  0 

0 

1 

0 

4 

0 

2 

60,8 

61,1 

61, 1 

+  18,0 

+  21,2 

+ 

[8,1 

+  22,5 

+ 14,0 

11,4 

13,4 

11,4 

75 

.73 

74 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

0 

0 

0 

3 

58,6 

'57,0 

56,8 

+  20,3 

+  23,0 

19,0 

+  23,0 

4-16,0 

'2,9 

'12,0 

12,3 

73 

'58 

75 

—  0 

ESE  2 

—  0 

0 

0 

0 

0 

4 

.56,3 

59,2 

62,1 

+  17,1 

4-20,1 

+ 

17,1 

+  21,0 

+  15,0 

11,7 

'10,5 

10,3 

81 

■60 

71 

NW  2 

NW  2 

—  0 

4 

0 

4 

0 

K  n 

5 

'62,0 

60,8 

56.4 

+  16,1 

+  17,4 

+ 

'5,1 

4-20,0 

+  9,5 

1 1,0 

'10,0 

10,2 

81 

'68 

80 

W  2 

SW  4 

SW  2 

3 

0 

5 

10 

4,8 

6 

50,4 

46.9 

46,7 

+  15,0 

+  15,4 

+ 

[5,3 

+  18,0 

+'14,0 

11,3 

11,5 

9,9 

89 

88 

77 

SW4 

SW4 

W  4 

® 

10 

8 

0 

4.5 

@  n  a  p 

7 

46,6 

48,9 

52,0 

+  14,3 

+  17,3 

+ 

[3,2 

4-19,0 

+ 10,0 

10,6 

8,8 

8,6 

88 

60 

76 

W4 

W4 

W4 

6 

0 

4 

0 

0,6 

8 

48,3 

49,1 

50,0 

+ 14,0 

+  14,4 

+ 

[2,3 

+  18,5 

+  9,5 

9,4 

9.1 

7,8 

79 

75 

73 

W  2 

NW4 

W  4 

8 

6 

0 

0,5 

9 

49,4 

49,8 

51,1 

+  13,4 

+  15,3 

+ 

[3,2 

4-16,0 

+  9,0 

8,5 

9,0 

7,6 

74 

69 

67 

W  4 

W4 

W  4 

4,0 

4 

4 

2,5 

#  a  p 

10 

55,3 

56,9 

57,5 

+  13,0 

+  17.0 

+ 

t3,4 

+  18,5 

+ 10,0 

9,0 

7,6 

7,1 

81 

53 

62 

W  4 

W  4 

—  0 

6  0 

0 

0 

1 1 

58,5 

58,0 

56,5 

+  11,4 

+  17.3 

+ 

[5,0 

+  18,0 

+.  7,0 

8,7 

8,7 

7,9 

87 

59 

62 

—  0 

E  2 

ENE  4 

0 

6 

t 

12 

53.3 

53,4 

52,3 

+  16,2 

+  17.0 

+ 

[6,4 

+  18,0 

+'14,0 

12,0 

11,8 

12,3 

87 

82 

88 

NE  2 

SW  2 

—  0 

6 

10 

5,7 

@  # 

13 

47,8 

49,6 

51,5 

+  15,2 

+  15,4 

+ 

[3,4 

+  16,5 

4-12,0 

11,7 

10,0 

10,1 

9' 

77 

89 

NW  2 

NW  2 

—  0 

10 

10 

10 

6.3 

>4 

51,2 

50,0 

49,6 

+  11,4 

+ 13,1 

+ 

[2,1 

+  13,4 

+ 10,0 

8,4 

8,8 

8,0 

84 

78 

76 

—  0 

NW  2 

N  2 

10 

10 

10 

19,3 

®  n  a  p 

15 

48,3 

50,3 

53,2 

+  12,1 

4-12,1 

+ 

(1,6 

+  12,5 

+  11,0 

9,3 

8.3 

9,4 

89 

79 

94 

SW  2 

SW4 

SW6 

10 

10 

8 

8,2 

@  11— 4,30  p 

16 

55,6 

57.8 

58,9 

+ 12,0 

+  13,1 

+ 

12,1 

+  13,1 

+  9,0 

8,4 

9,8 

9,3 

82 

88 

89 

SW  4 

SW4 

W  2 

6 

6 

10 

1,1 

•7 

64,0 

65,7 

65,8 

+  n,3 

+  16,0 

+ 

+  16,5 

+  9,5 

8.9 

10,8 

8,7 

89 

80 

89 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

0 

0 

18 

67,1 

66,8 

66,6 

+  12,4 

+  17,4 

+ 

4,3 

+  19,0 

+  6,0 

9,2 

1 1,2 

8,0 

87 

76 

66 

—  0 

S  2 

W  2 

6 

3 

3 

'9 

65,7 

65,2 

65.3 

+  16,1 

+23,4 

+ 

[6,0 

+24,5 

+  9,0 

9,8 

8,1 

9,9 

72 

38 

73 

NW  2 

N  2 

E  2 

0 

0 

0 

0 

00'  a  p 

20 

66,1 

65,9 

64,4 

+  13,2 

+  16,2 

+ 

t3,2 

+  18,5 

+ 10,0 

9,9 

1 1,0 

8,7 

88 

80 

77 

—  0 

SE  4 

SE  2 

6 

0 

0 

=  10 — 1 1  a 

21 

63,0 

63,0 

62,9 

+  16,0 

+  18,4 

+ 

13,0 

+  18,5 

+ 10,0 

II, I 

10,3 

8,6 

82 

65 

77 

E  4 

SE  4 

E4 

0 

0 

0 

0 

22 

62,9 

64,2 

64,8 

+  17,0 

+  19,3 

+ 

13,2 

4-20,0 

+ 10,0 

10,5 

10,2 

8,7 

73 

61 

77 

ESE4 

SE  4 

E  2 

0 

0 

0 

23 

65,2 

65.5 

65,4 

+  17,1 

+  20,0 

+ 

(7,1 

4-20,0 

+ 1 1,0 

10,6 

'10,0 

12,9 

73 

'.57 

89 

E  2 

SE  2 

—  0 

0 

0 

0 

9 — 10  p 

24 

65,2 

64,7 

63,6 

+  15,4 

+  20,0 

+ 

'5,1 

4-20,0 

+  9,0 

1 1,2 

'10,0 

12,7 

86 

•57 

99 

—  0 

S  2 

—  0 

0 

0 

0 

25 

61,5 

59,3 

56,3 

+  16,0 

+  19,4 

+ 

'5,2 

+  19,5 

+ 12,0 

12,2 

12,9 

11,6 

90 

77 

90 

SE  2 

SE  4 

—  0 

0 

0 

0 

6,0 

=  n 

26 

54,0 

5+5 

58,6 

+  13.1 

+'15,2 

+ 

'1,5 

+  16,5 

+  11,5 

9,0 

'7.9 

8,0 

81 

'62 

80 

NW  2 

WNW  4 

W  4 

5 

0 

0 

27 

57,4 

55,6 

57,6 

+  13,2 

+  13,2 

+ 

'3,3 

+  16,0 

+  9.5 

9,5 

10,0 

8,8 

85 

89 

77 

SW  2 

SW  6 

W  4 

5 

10 

0 

3,7 

@  a  p 

28 

58,3 

57.5 

60,4 

+  15,0 

+  18,3 

+ 

'2,4 

+  19,0 

+ 10,0 

10,5 

12,6 

8,9 

83 

80 

85 

SW  6 

SW  4 

NW  2 

6 

3 

0 

29 

60,8 

55,5 

.50,5 

+  12,1 

+  16,4 

+ 

14,0 

+  17,0 

+  8,5 

8,3 

'9,0 

9,4 

79 

'65 

79 

NE  2 

SE  2 

SE  4 

6 

6 

8 

30 

48,6 

51,0 

53,5 

+  13,1 

+  15,1 

+ 

".3 

+.17,0 

+  7,0 

9,0 

.7.9 

7.8 

81 

.62 

78 

W  4 

W  6 

W  6 

0 

0 

0 

3' 

56,0 

58,3 

61,3 

+  9.4 

+  13,2 

+ 

9,4 

+'13,2 

+  4,5 

7,5 

■6,0 

6,4 

87 

'53 

72 

W  6, WNW  6 

NW  2 

10 

6 

0 

2,8 

©  a  ]) 

i  Mel 

757,4  757-5  757,9 

+  14,4+17,1 

4-14,0 

+  18,2 

+  '0,3 

ro,  1 

10,0 

9,5 

82 

69 

79 

2,2 

3,2 

2,1 

4,' 

3,7 

2,5 

66,0 

11 


September. 


<p  =  56' 
>,  =  14' 


10' N. 

52'  =  o" 


50'"  28'  E.  Gr. 

Medelomopcisk  tid. 


Karlshamn. 

uirope  cciitrale. 


Cy  —+  0,75  (y()C)  mm). 
fh     (',0  III,  A,  ==  3,9  Hl,  h 


1,5 


1921. 


Dat. 

Ua- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyiigd. 

Barom.  ii  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale. 


8    I  2 
I.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Teiupurature  Oels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  I  Min 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tensioii  do  la 
vapeur  ireau. 
mm. 


8 


2  I  9 
p.  m.lp.  m 


Relativ 
fuktifilict. 

Uumiditu 
rolalive. 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Dircctioii  et  force  du  vent. 


2 

p.  m. 


9 
p.  m 


763,41762,4  761,4 

+  8,9 

4- 1 

58,2 

53.9 

4- 1 1  c 

4- 1 

3 

57-5 

+  12,2 

4- 1 

4 

57.2 

57.6 

57.8 

+  12,0 

4-1 

5 

59.5 

61,0 

62,7 

+  10,8 

4-1 

(, 

65,1 

65,6 

66,5 

+  14.6 

4- 1 

7 

64.5 

03.5 

64,4 

4- 1 

0 

0 

64,8 

64,0 

64,6 

4-  T 

9 

64,4 

64,0 

63.3 

4-1^6 

4- 1 

10 

60,0 

57,3 

55.0 

+  14.0 

4-1 

1 1 

52,9 

54.1 

55.4 

+  15.0 

4- 1 

12 

54.1 

52.4 

53-5 

+  13.6 

4- 1 

13 

53.1 

51,4 

52.8 

4-11,4 

4- 1 

14 

56,2 

58.5 

58,2 

4- 10,4 

4- 1 

•5 

52.8 

55.6 

55.1 

4-13.4 

4- 1 

16 

51.9 

51.9 

55.8 

4-10,4 

4-1 

17 

63.1 

67,6 

72,3 

4- 10,0 

4-1 

18 

76,6 

76,7 

77,2 

+  7,8 

4- 

19 

75.7 

73.7 

73.6 

4-  4,0 

4- 

20 

73.3 

72,2 

71.4 

4-  7.4 

4- 

21 

69,6 

68,3 

67,1 

4-  4,6 

4- 

22 

65,2 

65.5 

65.7 

4-  6,8 

4- 

23 

61,2 

61,1 

61,4 

4-16,0 

4- 

24 

61,0 

60,2 

62,7 

4- 10,2 

4- 

25 

62,9 

60,5 

62,2 

4-  9.4 

4- 

26 

61,4 

63.5 

67,6 

4-  6,8 

4- 

27 

71,0 

71.2 

70,7 

4-  6,0 

4- 

28 

67,9 

65.9 

62,3 

4- 10,2 

4- 

29 

58,0 

58,0 

59,8 

4-10,4 

4- 

30 

62,8 

64,0 

66,4 

+  4.4 

4- 

Mel.  762 


16,0 

4-  7.0 

4-1 

6,0 

+  2,5 

1 

7,5 

'7,5 

7,5 

88 

i6,4 

4-  14,0 

4-1 

6,5 

4-  5,0 

9.5 

'  '.3 

10,8 

95 

16,2 

4- 1 1,6 

4- 

6,5 

4-  9,0 

9.3 

7,8 

8,4 

89 

16,0 

4-10,6 

4- 

7.0 

4-  9,0 

8,9 

'8,0 

8,2 

86 

18,0 

4-13.0 

4- 

8,0 

+  5.5 

7,6 

6,1 

7,8 

79 

16,8 

4-12,4 

4- 

8.5 

4-11,5 

9,7 

10,2 

8,9 

78 

18,0 

4-15.4 

4- 

8,0 

4- 12,0 

10,5 

10,2 

'1,3 

83 

19,4 

4- 14,0 

4-- 

.0,0 

4- 10,5 

10,4 

u,8 

11,6 

90 

i8,4 

4-13,8 

4- 

8.5 

4-  9,0 

10,0 

12,7 

10,7 

87 

18,0 

4-15,2 

4- 

8.5 

4-10,5 

10,8 

12,0 

11,5 

92 

17,0 

4-120 

j_ 

7  0 

-f-  I  2,0 

8,2 

8  d 

80 

ic  8 
1 13,0 

+ 12,2 

4. 

6,0 

+  I  I  ,0 

10,0 

10,8 

9,8 

87 

I  -2  8 

13,0 

-f- 1 0,0 

_L 
1 

14, u 

-4-    Q  0 

8  I 

8,1 

8  7 

8^ 

160 

4-102 

16,0 

4-  6,0 

6  0 

6,8 

8,1 

i!;'8 

"h  13,0 

-f 

[6!o 

10,1 

8!4 

8,8 

89 

12,0 

4- 10,4 

4- 

+  9,0 

8,2 

7,7 

8,0 

88 

13,6 

4-  8,6 

4- 

14,0 

+  6,5 

7,1 

6,4 

7,0 

79 

12,0 

4-  7,6 

4- 

12,0 

-1-  3,0 

5-5 

6,2 

6,3 

69 

14.6 

+  5,6 

4- 

14,6 

+  1,0 

5,1 

6,1 

6,0 

84 

12,8 

+  5.2 

4- 

13,0 

4-  4.0 

6.5 

8,2 

6,0 

85 

13,8 

4-  7,0 

4- 

14,0 

4-  3,0 

5,9 

9,1 

6,4 

94 

17,0 

4-12,4 

4- 

17,0 

+  3.0 

7,0 

9,0 

9,2 

94 

16,2 

4-12,2 

4- 

16,5 

-f  12,0 

12,1 

10,6 

8,6 

89 

14.4 

4-  9,6 

4- 

15,0 

4-  8,5 

7,4 

6,7 

6,8 

79 

14,0 

4-  7.4 

4- 

14,5 

4-  6,5 

7,2 

7.4 

6,2 

82 

12,8 

4-  6,8 

4- 

13,0 

4-  4.0 

6,1 

4,0 

5,5 

83 

14.4 

4-  7.0 

4- 

15,0 

4-  2,0 

5.7 

5,6 

6,4 

82 

12,4 

4-11,4 

4- 

I3.C 

+  3,5 

.8,4 

8,0 

8,1 

.91 

10,4 

4-  6,8 

4- 

12,5 

4-  6,8 

'6,5 

6,8 

5,0 

'69 

12,0 

4-  3-5 

4- 

12,0 

+  1,0 

4,1 

3,7 

4.4 

65 

15,1 

4- 10,2 

4- 

15,5 

4-  6,8  8,1 

j8,2 

8,0 

84 

'56 

81 

.57 
'59 
39 

72 
66 
70 
80 
78 

57 
81 
69 
50 
63 

74 
55 
59 
50 
75 

78 
63 
77 
55 
62 

36 

46 
74 
73 
3(J 


100 
92 

84 

87 
70 

85 
87 
98 
92 
89 

82 
94 
95 
87 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molninängd. 
NébuloHité. 
0-10. 
8        2    I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


—  o  aW2|  W2 

—  ol  —  o  SW  2 
W2j  VV  6  \V4 
W  2  \V6:WN\V6 


N  2 

—  o 
W  2 

—  o 

—  o 
öE  2 

SW  4 
SW  4 
SW  2 
NW  4 
W  4 

WSW  2 

NW  2 

NE  2 

NW  2 

ENE  2 

SSW  2 

—  o 
W4 
W  2 


N  4I 

S  2 
WNW  4 
S  2 
SSE  2 
SE  2 


W  4 

SW  2 


—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


W  4 

„..        SW  2 
SW  4  WNW  2 
WNW  4  WSW  2 


W4 

W4 
NE  2 
SSW  2 
—  o 
SSW  2 

S  2 

NW  2 
W  4 
WNW  6 


W  2  WNW  6 


NW  2 
N  2 
W  2 
WNW  4 
NNW  2 


N  4 
N  2 
W  4 
NW  4 
N  2 


W  2 

NW  2 

—  o 

—  o 

—  o 
SW  2 

SW  2 
W  2 
NW  4 
WNW  2 
NW  2 

N  2 

—  o 
W  4 

—  o 

—  o 


0 

oG 

2 

8  G 

51 

0 

5 

G 

5: 

0" 

7:G'  6. 

G 

o,G 

3 

G 

6|g 

61 

10 

10 

G 

oG 

2' 

G 

o,G 

0 

G 

ojG 

0 

10 

G" 

6 

G 

6 

G° 

8 

G° 

7 

G° 

8; 

G 

oG 

4 

G° 

7 

Qf 

1''' 

8 

8; 

G 

2  G 

3 

G 

0 

G 

0 

G 

3 

G 

3 

G 

2 

G 

G 

2 

G 

0 

G 

0 

G 

10 

10 

G 

G 

3 

G 

0 

G° 

7 

G 

0 

G 

0 

G 

0 

G 

0 

G 

4 

9 

8 

G 

5 

G 

0 

G 

0 

Ne 
der- 
Ijrird 

K  au 
tom- 
héc 

8  a-8  a 


Anmärkningar. 
Ucmarquei). 


",3 
0,2 

0,3 


0,3 

0,4 
0.7 

2,5 

7,7 


4,4 


0,3 


6 — 6,30  a,  7,15 — 8  p 
6~  7  1> 


00  a  p 

1  j-j  a  p 
CO  a  p 
^y-)  a  p 


3. '5— 3.25  P, 
4— 4.'5P,  9P, 
9— 1 1,15  a 

8,y)  p — n 
n  -  i)  a 

9,5" — 1 1, '5  a 


I — I  n 

~  4  —  8,10  a 

©  n,  p 
@  1 1  a — I  p 


7,35 
10- 


fco  8  a 
—7,45  p, 
-10,30  p, 
9—12  p 


2,0 


3,1 


1,6 


3.51 


3,8 


Oktober. 


1921. 


764,9  763,4  762,2 

60,7'  6o,2|  59,9 

57,1 1  52,7,  49,2 

58,3,  63,9  67,2 

70,9  70,2  70,5 


71,1|  69,7 

66,6|  62,7 

54,4'  56,8 

61,8  62,0 

65,8!  66,0 


62,6 

65,9 
67,0 
61,9 
64,7 

65,1 
65,0 
68,9! 
64,21 
60,2 

60,3 

56,4; 
42,8i 
4i,8| 
67,2 
64,8 
68,1 
60,4 

50,9; 
60,0 
60,7 


61,4 
66,4 
66,9 
57,3 
64,7 

65,4 
67,8 
68,2 
62,5 
60,8 

57.1 
56,4 
36,1, 
51.8! 
61,9 
66,1 
67,4 
57.3 
43,6 
62,9 
59,8 


69,6 
58,2 

60,0 

63,9 
66,2 

62,6 
66,8 
66,6 
58,4 
63.9 

64,9 
68,8 
67,6 
60,8 
62,4 

55,0 
55,3 
30,0 
63,8 
59.6 
67,0 
63,6 
56,3 
48,5 
64,0 

57 


2,0' 
3,6 
6,3 
6,0 
1,8 

2,8 
8,7 
4-13,3 
4-  9,4 
4-  6,8 

4-  9,0 
4- 10,0 
4-10,3 
4-10,5 
4-  9,2 

4- 1 1,0 
4-12,3 
4- 12,0 
4-  5.6 
4-13,6 
4-  7.0 


2,0:4-  8,0 
2,4  4-  6,4 
2,4  4-13.0 
1.0  4-  3.2 
2,0  4-  3,4 

4-  5,0 
4-10,5 

9,2 

4-  9,0 
4-10,6 


2,0 

2,4 

3,7  4- 
5.8 
2,8 


3,5  4-13,0 
1,6+11,6 
2, oj  4- 12,6 
2,0  4- 10,0 
2,3  4-10,6 


4-12,0 
4-12,4 
4-  9,0 
4-12, 
4-  9,0 


4-12,5 
4-12,5 
4-13,0 
4-14,5 
4-12,5 

4-12,0 
4-13,0  4- 
4- 14.01 4- 


1.5 
0,5 
1,5 
3,2 
2.0 


4- 10,0 

+  6,4' 
4-  5.0 

4-12,2  4-  10,0 


4-16,0 
4-13.0 
4-16,0 
4-13,0 

4-12,8 

4-14,5 
4-13,0 

4-15,0 
4-14,0 
4-16,.^ 
+  16,5 

4-15.01 
+  12,0' 
4-10,5! 
+  10,0 
4-  8,4 
+  7.5 
+  8,0' 
4-  9,4! 
+ 10,0! 
+  6,4' 
+  5.0 
4-13,5 


0.5 
1,0 

9.2 
6,0 
4-  4.0 

+  '6,0 
+ 10,0 
+  7.0 
+ 10,0 
+  8,0 

+ 10,0 
+  11,0 
+  9,0 
4-  4,5 
+  9.0 

+  4.0 

4-  5.5 

4-  4,5 

+  2,0 


3,0 

2,0 
3,0 

.3,2 
2,0 
1,0 
I. o 


4,3 
5.3 
6,6 

4.4 
4.3 

5,0 
7,9 
11,0 

7,5 
6,7 
8,6 

8,3 
9,0 
8,6 
6,2 

8,3 
9,4 
9,9 
6,2' 
10,8 
6,6 
5,3 
7,7 
4,2 
3,1 

4,9 
6,2 

5,7 
4,8 
4.2 


6,8 
8,7 
9,3 
.3,4 
•5,0 

7.5 
8.9 
8,9 
8,1 
9,7 
10,1 
9,2 
9,6 
8,0 

5.9 

7.9 
10,2 
10,1 

9,1 
10,5 

'6,5 
4,6 
6,9 
3.8 
5.5 

5,6 
8,0 

5.7 
6,8 

4-7 


6,7 
6,3 
10,6 

4,4 
4,9 

5.7 
8,4 
7,6 
7,6 
9,0 

10,4 

9,9 
10,6 
6, 
9,0 

8,6 
10,2 
8,2 

10,0 

6.5 
5.8 
5,9 
8,0 

3.2 
7,2 
6,0 
8,6 
5,5 
4.9 
4-3 
7 -o 


Mel  761,6760,91761,0  +  6,<)'  +  ii.3l+  8,2  +12.31+  4.1   6.7   7,51  7,3 


82 

65 

83 

88 

— 0 

SW  2 

W  2 

G  0  G  0 

0 

1 — 1  ^  n 

90 

82 

— 0 

—  0 

—  0 

G  o!G  0 

0 

1 — 1  n 

93 

88 

96 

— 0 

SW4 

SW6 

G°  5 

G°  9 

®  10 

1,5 

@  2,10—9,30  p 

63 

31 

76 

NW4 

N4 

—  0 

G  0 

G  0 

0 

82 

•48 

83 

— 0 

SW  2 

—  0 

G  0 

G  0 

0 

1 — ^  -  u 

89 

72 

87 

—  0 

SW  2 

—  0 

G  0 

G  1 

0 

u_,»n 

95 

85 

90 

-0 

S4 

SW2 

G  o'G  0 

0 

0.4 

-cx'  n,  00  a,  2  p 

97 

77 

89 

W4 

NW  4 

WNW  4 

G°  9!  G"  8 

0 

@  4—5  a 

87 

61 

89 

— 0 

NW  2 

NW  2 

G°  5 

G  6 

1 

91 

89 

95 

— 0 

—  0 

S  2 

G  3:G  9 

3 

=  10  a  — 0,3:1  p,  00  p 

100 

88 

94 

— 0 

—  0 

—  0 

8 

1 

8 

0.3 

-   j — 6,30  a,  oc  a 

91 

91 

98 

— 0 

—  0 

—  0 

9 

=  10 

0,1 

@  u,  =^  3  p— n 

96 

93 

98 

— 0 

—  0 

—  0 

9 

=  10 

=  10 

=  n — 5  a,  9  a  —  1 1  p 

92 

76 

67 

W  2 

WNW  6 

WNW  8 

6 

9 

3 

71 

55 

95 

NW  6 

NW6 

W  2 

G  o|G  5 

10 

85 

62 

83 

WNW  6 

WNW  4 

WNW  2 

G°  6'g  0 

0 

89 

87 

95 

W  2 

— •  0 

—  0 

8 

10 

10 

cc.^ap,  =g.3op...  P 

96 

81 

96 

—  0 

WSW  2 

—  0 

10  G°io 

10 

O.I 

91 

87 

91 

—  0 

—  0 

—  0 

G  o'g  0 

2 

1.4 

=  n— 5,30a,  #'5— 6  a,  00-=  a. 

94 

85 

76 

W  2 

WNW  2 

NW  4 

9 

8 

4 

2.7 

K®  2,30—4  a,  •  0—2  p 

88 

'63 

70 

W  2 

W  4 

NW  6 

G  oG  4 

7,15— 7,3°  P 

71 

50 

88 

W  4 

WNW  4 

—  0 

G  0  G  0 

0 

0.4 

®  _juj  -  2  a  .  .  .  8,30  p 

93 

76 

98 

SE  8 

SW6 

SW  6 

©  10 

6 

10 

2y.i 

70 

60 

60 

NE  lo 

NE  10 

N  6 

10  G°io 

0 

®  n,  ^  2,30a...,  _ju>-  lO-llA 

74 

84 

94 

NW  2 

SW4 

W  2 

G°  3 

@  8 

3-0 

L_i  n,  ®  1.30 — 5  p 

87 

69 

90 

N  2 

—  0 

—  0 

G  0  G  0 

0 

0,2 

^n.  • 

93 

100 

''I 

—  0 

-0 

WSW  2 

=  10 

=  10 

#°io 

1.8 

=  n,  8  a,  i,;o  — 2,i5p.        a  i>. 

86 

62 

96 

NW2 

WNW  2 

—  0 

G  oG°  5 

0 

1,0 

L®p 

94 

94 

87 

—  0 

—  0 

NE  8 

0  10 

10 

•  10 

7,2 

<—>  u,  @  7,50  a  ...  10  p 

77 

72 

85 

NE  4 

N  2 

—  0 

G  6  G  2 

0 

•  S— 9  P 

96 

74 

76 

W  2 

W4 

\V4 

0 

®°  0 

0.6 

87 

1  _ 

/3 

:  87 

2,0 

2,6 

2.2 

4-7 

5-2 

4-0 

5.S.8 

1 

12 


November.        I  =  ^4°;?=o"  sq-^b^  e.  g.    Karlshamn.         S:zt'r;;:,%T,t^,-^.^r..  1921. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relati 

v 

Vindens  riktning  och 

Ne- 

Dat. 

nortnaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Molnmängd. 

der- 

Da- 

Baroni 

.  a  0°  et  ä  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Humidité 

Direction  et  force  du  veut. 

Ncibulosité. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesaoteur  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

Eau 

mm. 

mm. 

/o 

0—12. 

0  ]0. 

tom- 

Remarcjues. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

bée. 

8  a-8a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

P- 

m. 

p.  m. 

(9p.m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

mm. 

I 

743,8 

742,5 

740,1 

+  10,2 

4- 

5,0 

+  4,4 

4-10,2 

4- 

8,2 

4.5 

4,8 

89 

69 

77 

WSW  8 

NW  8 

NW  10 

10 

6 

10 

4-. 7 

T'  / 

@  a  p 

2 

43,3 

48,3 

50,0 

-|- 

4- 

5,3 

4-  2,0 

+  6,5 

4- 

2,0 

.3.2 

.2.5 

2,6 

.51 

37 

.50 

NW  6 

NW6 

NNW  4 

0  0 

0  0 

0 

3 

53-9 

54,1 

53,6 

4- 

1,6 

4- 

3,0 

—  0,1 

4-  3-0 

2,0 

'2.5 

'2,5 

'3,5 

'49 

'43 

'77 

NW  4 

NW  4 

NW  2 

0  0 

0  0 

0 

— 

4 

54,3 

53,2 

49,7 

- 

4,0 

4- 

2.5 

4-  2,1 

+  3-5 

_ 

H,  J 

3.3 

3,9 

4,5 

90 

70 

Ö4 

—  0 

—  0 

SSE  6 

0  0 

0  0 

10 

13,0 

®  2,30  p 

r 
3 

36,7 

36,5 

40,3 

+ 

6,3 

4- 

0, 1 

1           T  A 

+  1,4 

1  Q 

- 

1,0 

6,0 

4.1 

4,0 

84 

59 

80 

W  4 

W  4 

NW  6 

0  0 

6 

4 

 uu^  @  11 

6 

48,0 

47,8 

45,4 

2,0 

4- 

2,0 

+  1.3 

+  3-5 

2, t; 

.3-6 

.3.6 

3,8 

.92 

68 

76 

N  2 

E  2 

E  4 

0  0 

6 

6 



7 

45,1 

49,6 

51,9 

4- 

0  A 

4- 

0,1 

—  2,2 

4-  2,0 

2,2 

'3-5 

'3.5 

2,5 

'74 

'75 

64 

NE  6 

N  4 

N4 

10 

0 

2 

_ 

8 

56,5 

60,2 

634 

5,4 

- 

0,1 

-  4,0 

±  0,0 

6,0 

2.5 

.3.6 

3.0 

80 

.79 

89 

N  2 

N  2 

N  2 

0  0 

0  0 

0 

9 

/o,/ 

/i,/ 

-c  6 

- 

6,1 

0,1 

-  6,1 

—  0,1 



6,S 

2,7 

2.5 

92 

5° 

95 

N  2 

N  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

— 

1 0 

77,7 

78,0 

71>,1 

— 

4-3 

1 

+ 

1 ,2 

+  0,1 

4-  1,2 

— 

8,6 

3.2 

4.2 

4.3 

96 

83 

93 

—  0 

N  4 

—  0 

8 

10 

10 

ti  p 

1 1 

78,5 

75.3 

71,4 

1-3 

4- 

2,1 

±  0,0 

+  3,5 

2,0 

4,0 

3.2 

3.6 

97 

60 

79 

NE  2 

E4 

E6 

0  0 

0  0 

4 

3,4 

12 

68,1 

.65,4 

64,7 

+ 

0,4 

4- 

1,0 

4-  1,0 

+  1,5 

1 

± 

0,0 

4.5 

4,2 

4.3 

94 

85 

87 

E  4 

E  4 

E4 

^  10 

10 

10 

9-1 

;X-  a  .  . .  6  p 

13 

64,0 

'64,5 

64,9 

_L 

4- 

0,3 

4-  2,0 

4-  2,1 

4- 

0,3 

5.2 

4,4 

4.6 

98 

94 

87 

SE  6 

—  0 

S  6 

@  10 

10 

10 

5-0 

'El,  @  8  a,  -X-  a  p 

14 

00,2 

Oo,I 

69,9 

± 

0,0 

4- 

2,0 

+  1,2 

+  2,5 

0,5 

4.3 

4.3 

4.8 

94 

82 

96 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

— 

'Hl 

T  C 

'  3 

71. d 

71  Q 

71 ,4 

-f- 

1,0 

4- 

2,3 

4-  2,0 

4-  3,0 

4- 

0  C 
0.3 

A  1 

c  T 

5. ' 

A  6 

°i 

87 

NE  2 

NE  2 

NE  2 

6 

6 

10 

'  ra 

16 

71,8 

71,6 

71,7 

+ 

2,3 

4- 

4,0 

+  3,1 

4-  4,0 

4- 

1.5 

5.3 

5.2 

5.0 

98 

85 

88 

NE  2 

E  4 

E  4 

10 

10 

10 

1-5 

'H,  @ 

17 

71,7 

72,6 

74.7 

+ 

2,0 

4- 

4,0 

4-  4,1 

4-  4,1 

4- 

1,0 

4,6 

5.4 

5.3 

87 

88 

87 

NE  4 

NE  4 

E  A 

6 

10 

10 

1-7 

18 

75,9 

76,8 

77,1 

4- 

3,2 

4- 

3-2 

4-  1,2 

+  4-5 

4- 

1,0 

5.7 

4.9 

4,8 

98 

85 

96 

E  6 

E  6 

NE  2 

10 

10 

6 

0,6 

19 

76,0 

75,0 

70,9 

+ 

0,4 

4- 

1,0 

4-  1,0 

+  2,5 

± 

0,0 

4.4 

4.4 

4,4 

92 

89 

89 

NE  4 

NE  4 

NE  4 

6 

6 

6 

0,5 

® 

20 

69,7 

69,0 

69,8 

4- 

0,3 

4- 

1,0 

4-  1,0 

4-  2,0 

0,5 

4,4 

4-4 

4.3 

93 

89 

87 

NE  4 

NE  4 

NE  2 

10 

^  10 

10 

3.4 

^  P 

2  I 

69,9 

69,7 

71,5 

+ 

3-1 

4- 

3.4 

+  4,4 

+  4,5 

4- 

1,0 

4,7 

5,4 

5.8 

83 

93 

93 

SE  6 

SE  6 

SE  4 

6 

6 

8 

22 

75,3 

76,3 

76,9 

+ 

4,1 

+ 

4,1 

+  3-1 

+  5,0 

4- 

3,0 

5-1 

5-2 

4.9 

84 

85 

87 

E  2 

E  2 

E2 

10 

10 

10 

23 

.78,0 

77.6 

.77,8 

4- 

2,3 

+ 

3.4 

4-  2,3 

4-  4,0 

4- 

1,5 

4,6 

5-4 

5.1 

84 

93 

94 

NE  2 

—  0 

—  0 

8 

9 

4 

24 

'77,0 

76,7 

'75,5 

4- 

3,0 

+ 

4.4 

-  0,3 

+  5,0 

1,0 

4,8 

5.2 

3.8 

85 

84 

86 

—  0 

SE  2 

—  0 

6 

6 

0 

— 

25 

72,9 

72,3 

71,2 

3,6 

1,1 

-  5.0 

-  0,3 

5.0 

3-2 

4.0 

3.0 

92 

95 

95 

—  0 

—  0 

—  0 

=  10 

=  10 

=  10 

=  y/  -  n  a  p 

26 

69,0 

67,7 

67,0 

7,8 

+ 

1,0 

-  3-0 

4-  1,0 

8,5 

2  2 

3.4 

3-2 

87 

70 

89 

—  0 

—  0 

—  0 

=  10 

0  0 

0 

=  n  — 10,30  a,  V  ^ 

27 

.65,9 

64,7 

64,7 

4-6 

0,7 

-  2,5 

-  0,5 

5.0 

2^8 

3,6 

3.2 

86 

84 

85 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

V 

28 

'64,0 

63,2 

64,5 

0,2 

+ 

1,6 

+  0,3 

4-  1,6 

2.5 

4.0 

4,8 

4,4 

88 

93 

94 
84 

N  2 

NE  2 

NE  2 

10 

8 

8 

0,7 

00  8  a,  Va,  #  P 

29 

''66,0 

*66,o 

66,1 

1,2 

0,4 

-  1,3 

4-  0,3 

2,0 

4-2 

.3.8 

3.5 

99 

.86 

E  2 

NE  2 

E  2 

6 

4 

10 

30 

66,4 

65,2 

66,1 

2,0 

+ 

1-3 

—  1,0 

+  1.3 

3,0 

3-6 

'3.5 

4.0 

92 

'70 

93 

—  0 

N  2 

N  2 

6 

4 

0 

Meä. 

764,9  765,1 

765,2 

4- 

0,2  j  4- 

2,1 

4-  0,4 

4-  3,0 

1.6 

4.1 

4.2 

4-1 

87 

78  86 

2,7 

2,8 

2,8 

5-9 

5-6 

5.9 

43-6 

December.  1921. 


I 

769,2 

769,3 

770,6 

3,5 

1,5 

1,5 

± 

0,0 

5.0 

2,7 

3,4 

3-6 

76 

82 

88 

NE  4 

NE  4 

ENE  4 

0  0 

9 

8 

2 

71,1 

70,2 

70,1 

1,0 

0,5 

1,2 

± 

0,0 

2.5 

3-3 

3.8 

3.0 

77 

86 

71 

E  4 

E  2 

—  0 

8 

9 

5 

3 

68,2 

69.7 

72,3 

1,2 

4- 

1.5 

3,0 

4- 

2,0 

5,0 

3,5 

3.6 

3.4 

83 

71 

93 

NNE  2 

NNE  2 

—  0 

9 

0  0 

4 

73,7 

73.5 

73,3 

6,2 

5.2 

6,0 

± 

0,0 

7,5 

2,6 

2,2 

2,8 

89 

71 

95 

N  2 

NW  2 

N  2 

0 

0  0 

» 

;  1  " 

5 

70,4 

69,2 

68,1 

2,0 

± 

0,0 

1,0 

± 

0,0 

6.5 

3,7 

3.7 

3.5 

94 

81 

83 

—  0 

—  0 

—  0 

8 

9 

9 

0,5 

1  1  2 

fg  p  ■ .  •,  =  p 

6 

64,2 

59,5 

56,9 

1,6 

4- 

0,6 

4- 

3.0 

4- 

3,0 

3,0 

3-7 

4,2 

5.1 

90 

89 

90 

WSW  2 

SW  2 

—  0 

10 

#  10 

1 1,0 

t(-  5  ...  i  1,30  a,  @  i  1,30  a-2,io  p, 

7 

51,9 

45.7 

46,6 

4- 

4.4 

4- 

5.0 

4- 

3,4 

4- 

5.0 

4- 

2.5 

5-8 

6,1 

5.6 

93 

94 

97 

SW  2 

SW4 

—  0 

@  10 

5 

4-3 

#n  — 10  a,  11,30  a  —  2,30  p,  00  p 

8 

52,0 

55.3 

55,8 

4- 

3.0 

4- 

2,4 

4- 

1,2 

4- 

4,0 

4- 

1,2 

4-7 

4,7 

4.6 

83 

85 

92 

NNW  4 

N  2 

—  0 

9 

9 

5-8 

9 

44,3 

53.0 

59,6 

4- 

4.4 

4- 

3.2 

4- 

0,4 

4- 

4,5 

4- 

0,4 

5,8 

5,3 

4.3 

93 

92 

91 

—  0 

N  4 

—  0 

®  10 

0°  9 

3 

0,8 

@  1,30 — 8,30  a,  @°  10 — 12  a 

10 

65,6 

67,0 

69,9 

0,8 

4- 

1,8 

0,2 

4- 

2,0 

1,0 

3-9 

4,5 

4.0 

91 

85 

88 

—  0 

E  2 

—  0 

3 

0  4 

8 

1 1 

70,6 

71.9 

73.9 

4- 

0,6 

4- 

0,8 

± 

0,0 

4- 

1.5 

1,0 

4,0 

3.6 

3.5 

84 

75 
84 

77 

SE  2 

SE  4 

SW  2 

6 

0°  9 

9 

1 2 

74,6 

.73-3 

73.7 

0,8 

0,6 

1,8 

± 

0,0 

1,8 

3.4 

3,7 

3.5 

79 

88 

SW  2 

SW4 

SW4 

9 

10 

9 

13 

70,9 

'70,5 

70,0 

0,9 

4- 

0,2 

2,0 

4- 

0.5 

2,0 

3.3 

3-6 

3.2 

77 

77 

81 

SW  2 

SSW4 

W  2 

2 

0  0 

0 

1  1° 

14 

66,7 

64.3 

62,8 

1,4 

4- 

0,2 

4- 

1,0 

4- 

1,0 

5 -o 

3-7 

4,4 

4.4 

88 

95 

89 

W  2 

—  0 

WSW  2 

10 

0°IO 

10 

0,1 

1 — 1  n,  CO  a  p,  -X-  5,30 — 6,30  p 

>5 

60,4 

59.3 

60,5 

± 

0,0 

± 

0,0 

4- 

1,3 

4- 

1.3 

0-5 

3.9 

3.9 

4.6 

85 

85 

91 

SW  2 

SSW  2 

SW  4 

10 

0°  9 

10 

0,1 

00  9  p,  ® 

16 

59,7 

55.7 

50,6 

4- 

1,8 

4- 

2,8 

4- 

3,0 

4- 

3.0 

4- 

1,0 

4,9 

4,8 

4,7 

93 

86 

83 

SW  2 

SW4 

SW  6 

10 

0°  8 

®°I0 

0,7 

00  a  p,  @  8,30 — 9  p 

17 

45,8 

32,6 

31,1 

4- 

4-2 

4- 

6,4 

4- 

5-8 

4- 

7,5 

4- 

2,0 

5-6 

6,6 

6,1 

90 

91 

88 

SW  2 

W  8 

NW  10 

10 

8 

7 

2,1 

®  4—5  P-  ^'4  P  — " 

18 

30,9 

33.9 

40,2 

4- 

3,8 

4- 

4,5 

4- 

4,0 

4- 

5.8 

4- 

2,0 

4,6 

5,8 

4.3 

77 

92 

70 

NW  10 

NNW  8 

NNW  8 

8 

8 

5 

^  -  a  p 

19 

46,4 

50,3 

52,7 

4- 

2,0 

4- 

4,8 

0,2 

4- 

5.0 

0,2 

3.2 

2.7 

4,0 

60 

42 

88 

NW  4 

NW4 

—  0 

_  0 

0  0 

2 

1,0 

r#  8,30—8,45  p 

20 

44.7 

40,7 

40,5 

4- 

4,8 

4- 

6,0 

4- 

2,6 

4- 

6,0 

1,0 

6,0 

6,1 

4.8 

94 

88 

85 

SW6 

W4 

W4 

m  10 

0°  7 

3 

0,0 

=  n — 10  a,   @5 — 7  a,  @°8a. 

2 1 

41,5 

40,6 

41,6 

4- 

3-8 

4- 

5,6 

4- 

2,0 

4- 

5.6 

4- 

2,0 

4.5 

4.3 

4.7 

75 

64 

89 

WSW  6 

WNW  8 

WNW  4 

0 

0  3 

2 

0,2 

22 

46,8 

46,6 

46,7 

4- 

6,2 

4- 

5.5 

4- 

5-5 

4- 

7,0 

4- 

2,0 

4,8 

6,2 

6,7 

67 

93 

99 

WNW  2 

—  0 

SW  2 

5 

@°I0 

7,2 

@  n,  1 1,30  a— 9,30  p,  II  p... 

23 

39.7 

37,6 

40,8 

4- 

4,8 

4- 

4.8 

4- 

3,8 

4- 

5.5 

4- 

3,8 

6,1 

5.6 

4,0 

96 

87 

67 

SW  4 

SW  6 

W  6 

10 

@.0 

2 

0,7 

@  n  -  6  a,  I  —5  p 

24 

46,0 

,50,9 

57,0 

+ 

0,4 

0,5 

3-0 

4- 

3.8 

3,0 

3,7 

3,7 

3.1 

78 

84 

84 

NW  4 

NNW  4 

N4 

6 

3 

0,3 

■X-  9  — II  a 

25 

59.7 

57.5 

57,4 

4,6 

4- 

2,0 

4- 

1.2 

4- 

2,0 

5,0 

3.0 

4.5 

4.6 

91 

85 

92 

—  0 

SW  2 

SW  2 

2 

9 

10 

0,4 

@  °  4 — 6  p 

26 

62,4 

63,6 

63,0 

1,0 

4- 

0,4 

4- 

2,0 

4- 

2,0 

2,5 

3.9 

4,4 

4,6 

91 

92 

87 

—  0 

—  0 

SW4 

° 

^  '° 

5 

0,7 

00  I  — 6  p,  @  p 

27 

55.7 

51,2 

50,9 

4- 

3.0 

4- 

2,8 

+ 

4.0 

4- 

4,0 

4- 

2,0 

4.9 

5.3 

5.5 

87 

94 

90 

SW  8 

SW8 

W  4 

10 

®  10 

5 

3-7 

@  10  a— 4  p 

2« 

47.9 

35.9 

38,7 

4- 

3,6 

4- 

4,5 

+ 

1,8 

4- 

5.0 

4- 

1,8 

5.3 

5.9 

4.9 

90 

94 

93 

W  2 

S4 

NW  2 

10 

4 
1 

16,0 

@  9  a— 8  p,  é  7  P 

29 

45.2 

47,0 

48,6 

4- 

2,4 

4- 

4,0 

+ 

2,2 

4- 

4,0 

4- 

0,5 

5.1 

4.3 

4.2 

93 

70 

79 

WNW  4 

WNW  6 

NW  4 

2 

0.3 

@  -X-  11,  9,30—10  a 

v> 

54-2 

52-6 

40,4 

4- 

2,1 

4- 

2,6 

+ 

2,2 

4- 

3.5 

4- 

1-5 

4,0 

4-9 

5.0 

75 

89 

93 

NW  4 

W  4 

SSW  12 

0 

@  10 

I  !,0 

@i— 2p,  4  p— n.  ji-n 

30,4 

3.=-. 3 

42,2 

4- 

6,0 

4- 

2,0  4- 

2,0 

-1- 

6,0 

4- 

1,0 

5-9 

3.5 

3.4 

85 

66 

65 

W  6:NNWio;NNWio 

-)(-  10 

() 

0,1 

©  8  a.  ^  1,45  —  2  p,         p  11 

Mel 

755.^' 

755.0  755-7 

-h 

1.2  4- 

2,1 

+ 

1,0  4- 

3-2 

0,9 

4-3 

4-5 

4-3 

85 

83 

86 

3,0 

3.8 

3-3 

6,4 

7,5 

5.8 

67,9 

13 


Januari. 


<p  =  56°  40'  N. 


28'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Kalmar. 

Ilcuro  de  l'ICurope  centrale. 


+  0,75  (730  mm). 
■  10,2  m,  h,  —  6,5  m,  hj, 


■  2,1  m. 


Dat. 
Da- 


Baronieler  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ;i  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Températiire  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  ni. 


Max.  Min 
(9p.in.),(9p.m.) 


Fuktighets 
tryck. 

Teiision  do  la 
vapeur  (l'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Iliunidité 
relalive. 

/o 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Directlon  et  force  du  vent. 


8 

a.  m. 


2 

p.  ni. 


p.  m 


1 

758,1 

756,8 

759,8 

+ 

0,0 

+ 

1,3 

r 

2 

60,2 

58,5 

56,8 

+ 

1,0 

+ 

3,' 

1 

+ 

3 

57,1 

57,2 

6 1 ,0 

4- 

4,0 

T 

4,0 

4 

64,6 

^Q.7 

+ 

2,8 

4- 

3,4 

4- 

53^6 

54'^ 

58,9 

+ 

6,4 

4- 

7,2 

+ 

6 

61,5 

62,0 

60,0 

1 

+ 

1,7 

2,4 

J_ 

7 

38,2 

59,2 

01,4 

1 

+ 

5,4 

_1_ 

7,0 

4- 

8 

59,2 

56,5 

50,0 

t 

-r 

3,4 

1 . 

3,0 

1 . 

9 

53,4 

/i  6  0 

+ 

X,2 
j. 

+ 

10 

41,9 

43,5 

42,6 

+ 

6,2 

+ 

7,0 

1 1 

30,9 

33,0 

39,7 

+ 

4,3 

1 

4,0 

12 

44,6 

47,3 

51,0 

± 

0,0 

0,2 

13 

50,0 

45,4 

45,4 

+ 

2,0 

4- 

2,1 

-1- 

'4 

52,8 

54,6 

59,2 

5,0 

1,4 

15 

62,5 

65,4 

71,5 

1,4 

0,4 

16 

7ö,8 

7d  I 

71  t; 

7,4 

± 

0,0 

•7 

64,4 

57,9 

48,3 

+ 

0,8 

+ 

0,6 

4- 

18 

35-4 

30,2 

27,9 

4- 

2,0 

+ 

2,1 

+ 

19 

32,4 

37,6 

46,0 

4- 

1,4 

4- 

2,7 

± 

20 

54.' 

50,3 

49,0 

1,8 

4- 

2,6 

4- 

2 1 

56,4 

59,3 

53,7 

4- 

3,0 

+ 

5.6 

+ 

22 

42,9 

39,5 

4',5 

+ 

7,6 

4- 

8,0 

4- 

23 

44,6 

48,1 

44,0 

± 

0,0 

1,0 

24 

41,3 

46,6 

54,4 

7,2 

4,9 

25 

63,2 

64,0 

63,7 

8,0 

0,8 

26 

57,3 

51,8 

45,4 

3,6 

0,3 

27 

4",4 

47,9 

57,9 

2,0 

4,3 

28 

64,2 

62,4 

55.4 

9,0 

!_ 

2,5 

± 

29 

41,8 

1  46,2 

52,3 

+ 

5,5  + 

6,8 

4- 

30 

51,8 

51,3 

49,3 

+ 

1,6  + 

5,0 

4- 

3' 

49,2 

48,5 

48.7 

4- 

2,1 

14- 

1,6 

4- 

Med. 

|r524 

'752.3 

752.8 

4- 

0,7;  + 

2,2 

4- 

1,0 

3,4 

3,4 
3,4 
3-9 

4,8 
2,6 
4,6 
4,8 
4,2 

1,4 
0,5 

2,4 

4,0 
4,6 

0,2 
0,4 
1,6 
0,0 
5,8 

3,4 
4 

1,2 
7,0 
3,5 
1,0 

7,4 
0,0 

2,5 
4. 


2,0 
4.0 
4,5 
4,5 
7,2 

5.0 
7.0 
5.5 
5,0 

y,5 

7,5 
2,0 

3,0 
3,0 
0,4 

0,5 
2,0 

2,5 
4,0 
7.0 

6,5 
8,5 
5,0 
0,0 
0,0 

0,5 
0,0 

0,5 
7,0 

5,5 
6,0 


±  0,0 

±  0,0 

4-  3,0 

4-  2,0 

4-  3,0 

4- 


0,5 

4-  2,0 

4-  1,0 

4-  2,0 

4-  3,5 

4-  1,0 

-  2,0 

-  2,0 

-  6,0 

-  5,5 

-  8,0 

-  1,0 

-  1,0 

-  0,5 
-  2,0 

4-  2,0 

4-  3,0 

-  3.5 

-  7.5 

-  8,5 

-  4,0 

-  7.5 
-10,0 

±  0,0 

4-  0,5 
4-  1,0 


4,5 
5,0 
5,9 
5,4 
(>,5) 

4,7 
5,9 
5,7 
5,3 
ö,9 

4,3 
3,1 
4,0 
2,6 
3,7 
2,6 
4,2 
5,0 
4,6 
3,1 

5,1 
6,5 
4,2 
1,6 

3,1 
3,7 
1,(5 

5,3 
5,0 
5-2 


1,4 


4,8 
5,7 
5,8 
4,7 
6,8 

5,1 

6,0 

5,3 
5,2 
4,7 

4,1 

3,3 
5,1 
2,2 

2,9 

4,4 
4,2 
5,2 
4.1 
4.9 

3,5 
6,4 
3,5 
2, 

1,7 
4.5 

2,3 

2,8 
4,3 
6,3 
5.2 


4,8 
5,8 
5,4 
5,4 
5,4 

5,6 
5,3 
4,9 
6,1 
5,6 

3,7 
3.3 
5,3 

2,7 
2,7 

4-3 
3,9 
4,9 
3,0 
5,2 

5,4 
4,4 
3,6 
2,1 
3,0 

4-2 
1,9 
4.6 
4,7 
6,0 

5,0 


92 

95 
97 
96 
96 

91 

87 
98 
92 
97 
70 
67 
75 
83 
91 
100 
87 
94 
91 
77 

90 
83 
92 
58 
73 


94 
100 

95 
80 

90 

93 
79 
90 
90 
63 

65 
73 
94 
54 
65 

96 
89 
98 

74 
89 

52 
81 

83 
66 
39 

88  100 
94  70 
74 
59 
97 
100 


98 
100 
93 
93 
88 

87 
96 
78 
96 
90 

74 
74 
96 
78 
81 

96 
84 
94 
66 

76 

93 
72 
87 
77 
85 

99 
71 
100 
84 
98 
95 


4.4  4,41  4,5 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Mohimiingd. 
Nébiiiosilé. 
O- 10. 
8       2  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

Kau 
lom- 
l,ée. 

Ha-&  a 


Aniniirkningar. 
R(;mar(|ue8. 


87|   8o|  87] 


—  oj 

E  2 

—  0 

4 

ICJ 

  0| 

S  2 

SW  2 

K) 

@  10 

—  0 

ENE  2 

K  2 

10 

7,<i 

—  0 

SW  2 

S4 

10 

10 

0.7 

SE  4 

NNW  2 

—  0 

loj 

=  10 

lO 

— 

SW  2 

SW  2 

SW  6 

9' 

10 

10 

— 

SW  6 

WSW  6 

WSW  2 

iiV 

8 

6 

— 

SW  6 

SW  6 

SSW  2 

10! 

10 

/ 

— 

SW  6 

SW  8 

SSW  2 

1 0 

10 

3,6 

SW  2  WNW  8 

WSW  2 

10  0"  5 

lO 

0,8 

SW  8 

W  8 

WNW  2 

8  0°  7 

0 

— 

—  0 

NNE4 

E  2 

6  0°  7 

10 

— 

SSE  6 

SSE  4 

- —  0 

10 

10 

#  10 

0,7 

NNW  2 

NW  2 

W  2 

2O  2 

0 

—  0 

—  0 

 0 

io'0  0 

0 

0,1 

—  0 

SW  4 

SW  4 

o'o  2 

0 

— 

SSW  6 

SW  8 

SW  8 

6  0  I 

10 

',7 

SSW  4 

SSW  4 

SW  2 

10 

@  10 

9 

0,1 

WSW  2 

NNW  2 

—  0 

1 

9 

0 

—  0 

SW  4 

WNW  8 

10 

2 

NW6 

NW  4 

SW  4 

3 

9 

10 

W8 

W  6 

NW  8 

10 

0°  6 

0 

6,8 

—  0 

NW  2 

SW  6 

10 

9 

IG 

NW  6 

NW  4 

—  0 

8 

0  0 

7 

NW  2 

WNW  4 

—  0 

4 

2 

—  0 

—  0 

—  0 

4 

10 

^  10 

4.6 

NNW  4 

NNW  8 

NE  6 

-f»  10 

9 

0 

1,3 

—  0 

S  2 

SW  6 

5 

10 

-K-  10 

1,4 

W  6 

W  6 

—  0 

4 

2 

0 

0.5 

S  2 

SW4 

SW  4 

10 

10 

10 

S  2 

SW  2 

—  0 

='10 

=  10 

10 

I,'* 

2.9 

1 

3.9 

i  ^'7 

7,4 

7.5 

i  ^-5 

38,4 

i-r.  é  8— 5P.  =cs5pii 
^1',     '11  a— p,  @  2  p — II 
©"8  a,  @  10  a— 7,30  p 

8  a,       2  p 
@  n,  ="3,  2  p 


n^.  8  a 

®  9  a — (>  p 

®  7,45  P 


CO  8  a 

■X-  8,15  a—  I  p, 
^  8,30—10  a 


B",  *  7,3op  — II 

SI  3  cni,  m°  1,3"— 3  P 


4  P,  ^  P 
-8p 


m  II: 

SI  lO: 

S!8 

[3  8, 
0  9, 
El  12 

m 
m\ 


30- 

ap 

,  ^  n— 8a 

,  ^2  II,  ^r'  3-7  P 

7. '5  P  — 11 
-f-  8  a,  -y.'  9  a— 0,3"  p 
,      5  P,  7  P— 11 


=  ap 


Februari. 


I 

753,5 

1 

756,2; 

758,7  - 

2 

60,1 

6i,6l 

62,7  - 

3 

63,2 

67,5'  69,9  - 

4 

71,5 

72,9i 

73,2 

5 

72,3 

73,5( 

74,0 

6 

74,5 

75,5 

77,4 

*T 

/ 

76,1 

76,7| 

77,5 

8 

77,6 

78,9 

79,9 

9 

78,2 

76,5 

75,4 

10 

76,9 

77,7 

76,8 

1 1 

70,5 

65,1 

59,8 

12 

63,8 

66,2 

65,0 

13 

54,7 

50,6 

43,6 

•4 

41,8 

43,2 

47,4 

15 

58,1 

58,9 

55,6 

16 

44,8 

47,6 

54,7 

17 

58,4 

55,6 

5',9 

18 

54,3 

58-5 

63,8 

19 

66,9 

66,6 

67,0 

20 

68,6 

69,9 

71,1 

2 1 

72,4 

71,5 

71,7 

22 

73,0 

73,4 

73,8 

23 

74,9 

75,7 

75,8 

24 

76,8 

76,3 

76,7 

25 

75,8 

74,9 

73,3 

26 

73,3 

70,8 

71,9 

27 

68,8 

63.5 

60,3 

28 

60,8 

59.7 

58.9 

Hed 

766,6 

766,6 

766,7 

2,2 

1,2 

2,6 
1,0 


2,ol  4- 

2,3;+ 

3,3^4- 

2,2]4- 

0,7  + 


2,6 

2,4 
2,0 

1,3 

0,8 


1,0 

0,2 
0,6 
0,8 
6,4 

-  5,2 

4-  0,3 
4-  1,0 
4-  2,0 
8,4 

1.7 

2,5 

0,7 
4,9 
4,4 

4,2 

1,4 
5,6 


—  1,0  ±  0,0 

'4-  2,0|4-  1,0 

4-  2,i|—  0,6 

4-  1,6  -  0,8 

4-  0,1!-  1,9 


0,4,4- 
2,0  — 
7,0  + 
5,3 
5.0 


-  0,6 

-  0,2 

-  0,4 
4-  3.6i4- 
4-  2,01- 


4-  1,0 

+  2,5 

4-  2,5 

4-  2,0 

4-  0,5 


-  1.4 

4-  0,2 

-  2,6 
0,2 
1,0 


6,9[  + 
5.2  - 


4-  0,4  ±  0,0 

4-  o,3j-  0,5 

+  1, 21—  0,2 

2.oj-  1,4 

2,4—  1,2 


-  3,0+  I,2|+  1,2 
+    0,9!+    5,4'+  4,6 

+  2,7:+  7.1'+  6,8 


-  0,3 
+  1,0 
+  1,0 
+  4.0 
+  2,3 

+  2,0 

+  1,0! 

+  2,0 

+  2,0 

-  0,5 


1,0 
0,5 
1,5 
0,5 
0,0 

-  2,5 

-  1,0 

-  1,0 

-  1,0 

-  6,3 

-  6,0 

-  1,0 

-  1,0 

-  1,5 

-  9,0 

-  6,0 

-  3,0 

-  3,0 

-  7,0 

-  4,5 

-  5,0 

-  3,0 

-  6,0 

-  7,0 

-  6,0 


+  4,5  - 
+  6,0  — 
+  7,5,4- 


5,2 
4.1 

5,3 
4,6 
3,6 

4,2 
4,0 
3,7 
3,4 

2,5 

2,7 
3,8 
4,1 
3,4 
1,3 

3,8 

3,0 

4, 

2, 

2,8 

2,9 
3,7 
2,8 
2,6 
3,0 

2,8 
4,1 
5.0 


4.9 
5,1 
4,8 
4,3 
4,2 

4,1 
3,6 
3,7 
3,8 
3,3 

4,2 
3,4 
5.2 

2,3 

1,2 

4,4 
3,8 
3.6 
3,4 
3,4 

3,7 
4,4 
3,9 
4,0 
3,8 

4,1 
5 -o 
(J,2 


4,6 
5.1 
4.4 
4.1 
3,4 

3,2 
4,0 
2,8 
3,6 
3,7 

5 

3,0 
5,4 
3.2 
I 

3,4 
4,5 

2,8 

3-6 
4.0 

4.6 
4,2 
4,3 
4,0 

4,0 

4,6 
5-7 


82 

93 
84 
82 
71 

69 
81 
64 
83 
92 


81 

83, 

63  35 

51  38 

94  100 

78i  84 

98 1  80 


64  69 
70  78 
7 

55 

82 
96 
74 
77 
93 


75 
84  75 

89,  83 


96 
96 

97 
95 

92 

90 


,7  +  1,6  +  0,5!!+  2,7: 


3.0 


4.O1  4. 


83'   771  84 


—  oj 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

Sj°,  @  i>,  03  a  p 

—  0' 

E  2 

ENE  4 

10 

10 

0, 1 

Sl°,  @°  2  p,  00  p 

ENE  4 

ESE  6 

SE  4 

10 

10 

10 

NE  2 

E  2 

E  4 

^°io 

10^ 

1 

10 

^°  8  a.  @°  a— 1  p 

E  4 

E4 

E4 

10 

10 

10 

SE  2 

SE  2 

SE  4 

10 

10 

10 

E  4 

E4 

E  4 

0  0 

0  0 

0 

-0 

E  2 

E  2 

0  I 

0  0 

0 

SSE  2 

SW  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

NNW  2 

NNE  2 

—  0 

0  1 

0  2 

0 

X  a,  2  p 

WSW  4 

SW  4 

—  0 

10 

10 

NNW  4 

ENE  4 

—  0 

0  0 

0  3 

10 

00°  7  p 

—  0 

WSW  4 

WNW  4 

0  2 

0°  6 

9 

<P 

NNW  2 

NNW  4 

NNW  4 

0  0 

0°  7 

0 

2,jO  p 

NNW  4 

NW  6 

SE  4 

0  I 

Q'  6 

10 

2.5 

-K- 

SSE  6 

E  2 

—  0 

4f  10 

10 

10 

Sl  6  em,  4f  8  a,      °  a  p 

SW  2 

SSW  2 

S  2 

10 

1  '° 

10 

2.9 

Si  6,  -if  7.t5  p  ...  11 

N  2 

N  6 

NNE  2 

®  10 

10 

6 

1,2 

SI  5,           8  a,  ^  8,20—12 

—  0 

—  0 

NW  2 

0  I 

0  I 

8 

S!  5,  ^  P 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0  0°  6 

3 

S!  5,  ^  P 

—  0 

SSW  2 

—  0 

10 

!  9 

6 

—  0 

—  0 

—  0 

8 

8 

0 

m 

—  0 

SSW  2 

—  0 

2O  0 

0 

[g,  v  -  na,  CO  S  a 

—  0 

—  0 

-0 

9  0  0 

0 

V"  na,  00  8  a 

—  0 

—  0 

-0 

ioO°  3 

I 

g",  =  8  a,  V*aP,  ^  V 

—  0 

SW2 

W  2 

=  10'  10 

0 

El°,  \  n  — 1  P.  =83 

—  0 

WSW  4 

'  W4 

10  10 

10 

W  2 

W4 

W4 

0  2 

10 

10 

Si" 

1,0 

2.6 

1-9 

1    S--^  6.3 

5-i 

1  -rl 

14 


Mars. 


■■  56°  40'  N. 
=  16°  22'=  1' 


5"  28'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Kalmar. 


Heure  de  l'Europe  ccntrale. 


+  0,75  (730  mm). 
10,2  m,  /;,  =  6,5  m,  /; 


11)21. 


Barometer  reduc. 

til 

0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Dat. 

normalty 

ngd. 

Cels. 

tryck 

fuktighet. 

styrka. 

Pa- 

Barom. ii  0° 

et  h  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Humidité 

Direotion  et  force  du  vent. 

té. 

pesanteur  normale. 

vapeur  a'eau. 

relative. 

mm. 

mm. 

/o 

0—12. 

8 

2 

9 

8 

2 

g 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Q 
0 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.)^(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

I 

762,8 

763,8 

763,1 

+ 

4,4 

+  9,8 

+  4,5 

4-11,0 

1 

3,0 

5,8 

4,9 

5,8 

93 

54 

92 

WNW  4 

WNW  2 

W  4 

2 

58,2 

55,0 

53.4 

4- 

3,3 

4-  3,9 

+  3,1 

4-  t>,5 

1 

-r 

2,0 

5,0 

5,2 

4,7 

87 

85 

83 

SW  6 

SW  4 

WSW  4 

3 

53-0 

58,3 

D  1 ,0 

4- 

0,6 

+  4,4 

4-  1,0 

+  4,5 

0,5 

4,2 

2,5 

3,3 

89 

40 

68 

W  2 

WNW  6 

WNW  2 

48,8 

43,4 

-f 

2  d 

4-  1,8 

4-  3,6 

4-  5,0 

± 

0,0 

d  1 

d.7 

d 

71 

W  8 

SW  10 

SW  6 

c 

D 

48,7 

t;i,7 

4- 

4-  =;  8 

4-  1,2 

-f-  6,0 

4- 

1,0 

^,2 

1,9 

i.  7 

27 

61 

SW  6 

SW  6 

SW  2 

6 

57,5 

53,2 

49,0 

± 

0,0 

4-  0,2 

4-  1,6 

4-  2,0 

1,0 

4,6 

4,3 

5,2 

100 

93 

100 

—  0 

ESE  4 

SW  2 

7 

50,0 

54,3 

59,4 

— 

0,4 

-  1,6 

-  4,4 

-f-  2,0 

4,5 

4,5 

3,2 

2,5 

100 

78 

77 

NE  4 

NNE  6 

—  0 

8 

A -7  A 

*^3,4 

63,0 

62,3 

7,0 

4-  2,1 

-  0,4 

4-  3,0 

K  i\ 

ö,v 

2,1 

2,0 

3,9 

77 

52 

88 

W  2 

W  2 

SW4 

q 

60,0 

60,3 

60,6 

-1- 

1,6 

4-  3,0 

4-  2,4 

4-  4,0 

1,0 

d.2 

T-, 

4,7 

d.Q 

82 

8^ 

8q 

—  0 

SW  4 

SW  2 

10 

60,3 

61,1 

61,2 

+ 

4-  4,6 

4-  2.4 

4-  5,0 

4- 

1,0 

t^.d 

DO 

J,  * 

Q'? 

87 

Q"? 

SW  2 

SW  2 

SW  2 

1 1 

64,2 

63,3 

62,9 

4- 

2,4 

4-  4,6 

4-  1,6 

-f-  4,0 

4- 

1 ,0 

4,9 

3,9 

4,6 

89 

62 

89 

SSW  2 

S4 

—  0 

12 

63,4 

64,4 

66,5 

4- 

1,7 

+  4,1 

4-  1,6 

_L 

0-5 

4,9 

5,1 

4,8 

94 

84 

93 

—  0 

S  2 

SW  2 

13 

67,9 

67,9 

67,5 

2,2 

+  5,4 

4-  2,6 

-|-  6  0 

_i_ 

0,0 

4,6 

4,6 

5,2 

85 

69 

94 
8q 

  0 

SSW  2 

—  0 

Id 

T- 

66,8 

66,7 

67,8 

+ 

^,0 

O'^ 

+  4,0 

+  2,0 

1 .    r  n 

1,5 

C  I 

d.Q 

QO 

S  2 

S4 

SW  2 

I  C 

t  j)" 

73,6 

7^,7 

4- 

4"  2,2 

ib  OjO 

-1-    7  0 

I  0 

c  c 
J,  J 

2 

d,6 

8d 

q6 

100 

SW  2 

16 

74,5 

74,9 

75,3 

4- 

1,8 

4-  6,6 

+  3,4 

4-  7,0 

± 

0,0 

5,1 

5,8 

5,2 

96 

80 

90 

—  0 

S  2 

SSW  2 

17 

73,0 

70,9 

69,9 

4- 

3,4 

+  5,4 

+  3,4 

4-  6,0 

4- 

2,0 

5,2 

5,5 

54 

90 

82 

93 

SSW  2 

SSW  4 

■ —  0 

I  Ö 

69,0 

67,3 

65,9 

4- 

3,4 

4- 10,0 

4-  3,8 

4- 10,0 

4- 

2,0 

5,3 

5,0 

5,2 

92 

55 

87 

—  0 

SE  2 

—  0 

ig 

63,6 

64,0 

'62,5 

-f 

j,j 

4-  9,6 

4-  4,8 

4- 10,0 

4- 

1,0 

.5,6 

3,7 

4,8 

.85 

41 

74 

WSW  2 

—  0 

20 

56,7 

55,1 

55,7 

-f 

j, 

+  4,3 

-K  3,0 

4-  6,0 

4- 

2,0 

5-0 

5,3 

5,3 

'76 

85 

93 

SW  2 

SSW  2 

SW  2 

21 

56,1 

56,9 

59,6 

4- 

4,8 

4-  8,8 

+  5,4 

4-11,0 

4- 

3,0 

5.4 

4,5 

4,4 

84 

53 

66 

WSW  2 

W  2 

W  2 

22 

59,4 

59,4 

59,3 

4- 

6,6 

4-10,6 

4-  9,4 

4-12,0 

4- 

4,0 

6,0 

6,4 

6,9 

83 

68 

79 

W  2 

W  2 

SW  4 

23 

64,9 

64,9 

63,9 

4- 

4,2 

4-12,4 

+  5,2 

4-12,5 

4- 

2,0 

5,0 

3,8 

6,0 

80 

35 

90 

W  2 

SW  2 

SSW  2 

24 

60,9 

60,9 

59,9 

4- 

9,1 

4-12,6 

4- 1 1,6 

4-15,0 

4- 

4,5 

6,6 

7,1 

7,7 

76 

66 

76 

SSW  4 

SW8 

WNWio 

25 

62,3 

62,7 

63,7 

4- 

8,9 

+ 14,7 

4-  8,2 

+  15,5 

4- 

7,5 

5,5 

4,1 

5,3 

65 

33 

65 

WNW  6 

W6 

—  0 

26 

63,2 

60,9 

58,6 

4- 

4,4 

4-  7,6 

+  4,4 

4-11,0 

4- 

2,0 

5,4 

5,2 

54 

87 

67 

87 

WNW  2 

SSW  2 

SW4 

27 

49,4 

47,1 

46,0 

4- 

5,0 

4-  6,7 

4-  3,0 

4-  9,5 

4- 

2,0 

.6,3 

5,9 

4,5 

.97 

81 

89 

—  0 

SW  2 

SW  8 

28 

46,1 

46,1 

49,1 

4- 

3,8 

4-  7,7 

4-  4,0 

4-  8,5 

4- 

1,5 

'4,0 

2,7 

3,6 

■67 

34 

59 

S4 

W  8 

SSW  4 

29 

47,3 

50,4 

52,2 

4- 

4,8 

4-  8,4 

+  5,0 

+  9,5 

4- 

2,0 

6,2 

7,0 

6,3 

97 

86 

97 

SW  4 

SSW  4 

SSW  2 

30 

53,7 

54,9 

55,7 

4- 

5-3 

4-11,7 

4-  6,2 

4- 12,0 

4- 

4,0 

5,9 

4,3 

5,5 

89 

42 

78 

SSW  4 

SW  6 

SSW  4 

31 

49,1 

49.2 

52,7 

4- 

6,1 

4-10,5 

4-  6,1 

4- 1 1,0 

4- 

3.5 

4,9 

44 

4,8 

71 

46 

69 

SSW  10 

SW  10 

WSW  4 

Med. 

759,9 

759,7 

759,9 

4- 

3-s| 

+  6,5  4-  3,6 

4-  7,8 

4- 

1,2 

5,0 

4,7  4,9 

^5, 

66, 

83 

2,6 

4,0 

2,6 

Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2  9 
p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
toni- 
bée. 

8a-8a 


Anmärkningar. 
Remarqiies. 


O'  4 
10 
o 
10 

O  o 

10 
^  10 

10 
10 

O  o 
O 
O 
O 


O  o 
O  o 
O  2 

0°  6 


9 
10 

O  I 
10 

O  o 
8 

=  10 

0°  5 
10 

0°  7 
8 


5 

O"  6 
O  2 
9 

O  o 

9 
10 
0°  6 
10 
0°  4 
0°  7 


14 
0,2 

2,3 

0,9 


5,41  5,2 


4,2 


0,6 

04 


14,1 


00  a,  2  p 
O",  m  .  . 

m" 

-K-  1 1,30  a — 6  j), 
la,  ^-  n  a  p 
g],  00°  8  a 

00°  9  p 


00°  8  a 
=  P 


»8p 

'  p  n 


07  P 


co°  8  a 

K'^  @-'  2  —  5  a,  =  8  a,  @  2  p, 
A  0,10  A  =;  —  6 

@  6,45  p 

@  8,T5  a,  ©-na... 


April.  11)21. 


I 

1 

758,91762,1 

7644 

4-  7,0 

4-11,9 

4- 

6,0 

+  13,0 

4- 

3,5 

4,3 

3,5 

4,9 

57 

33 

70 

NW  2      SE  2 

—  0 

0  I 

0  3 

0 

2 

66,3 

64,9 

64,3 

4-  4,2 

4-  7,0 

4- 

6,1 

4-  8,5 

4- 

2,0 

5,0 

6,4 

6,5 

80 

85 

93 

—  0 

SW  2 

S2 

0  0 

0  0 

0 

3 

63,9 

64,0 

62,9 

4-  7,2 

+  6,4 

4- 

4,4 

4- 10,0 

4- 

3,5 

6,5 

6,1 

6,2 

86 

86 

100 

SW  2 

SSW  4 

SSW  4 

0  0 

0  0 

=  10 

=  3  P— " 

4 

60,1 

57,0 

56,8 

+  5,8 

4-  6,9 

4- 

6,0 

4-  7,0 

4- 

4,0 

6.3 

5,3 

6,4 

91 

72 

91 

SW  2 

S  8 

—  0 

9 

0°  7 

10 

4,7 

#  5,30—6,15  p,  6,45—8  p 

5 

57,8 

57,7 

58,6 

+  4,4 

+  10,7 

4- 

6,7 

-f  12,0 

4- 

1,0 

4,3 

3,2 

5,3 

68 

33 

73 

NW  2 

NW  4 

—  0 

0  0 

0  6 

0 

6 

61,0 

63,3 

674 

+  4,8 

4-  3,9 

4- 

3,1 

-t-  8,5 

4- 

2,5 

5,1 

4,9 

4,6 

79 

80 

81 

—  0 

N8 

NE  4 

8 

10 

0 

1,1 

#  2,30 — 4,30  p 

7 

69,9 

70,1 

71,1 

+  5,0 

+  74 

4- 

54 

4-  8,0 

4- 

0,5 

3,3 

3,2 

4,2 

51 

41 

63 

NNE  6 

NNE  10 

NNE  10 

0  1 

0  1 

10 

00°  8  a 

8 

72,7 

73,9 

76,6 

+  3,8 

+  5,2 

4- 

4,0 

4-  6,0 

4- 

3,0 

54 

5,6 

5,7 

90 

84 

93 

NNE  8 

NNE  6 

NE  4 

10 

10 

10 

9 

80,7 

81,0 

80,3 

4-  4,8 

+  5,7 

4- 

3,0 

4-  6,0 

4- 

3,0 

5,8 

5,8 

5,5 

90 

85 

96 

N4 

NE  4 

NE  4 

10 

0°  3 

=-io 

00  a,  2  p,        5,30  p — n 

10 

79,2 

77,2 

75,7 

+  4,0 

+  7,8 

4- 

5,0 

4-  8,0 

4- 

2,0 

5,9 

6,4 

5,9 

97 

81 

90 

NE  2 

NNE  4 

—  0 

=-io 

0°  6 

0 

=  ^  n — ni 

1 1 

69,8 

66,5 

634 

+  5,1 

4-10,6 

4- 

7,0 

+  .13,0 

4- 

1,0 

5,8 

6,1 

5,8 

89 

64 

77 

—  0 

S  2 

—  0 

0°  7 

0  I 

0 

1 2 

62,6 

59,5 

57,6 

4-  6,6 

+  11,3 

4- 

10,8 

4-'i4,o 

4- 

4,0 

5,9 

6,1 

4,7 

81 

61 

48 

S  2 

S4 

WSW  2 

0  I 

0  2 

0 

13 

54,1 

49,5 

45,9 

4-  8,0 

+  10,7 

4- 

10,2 

4-12,0 

4- 

6,0 

6,0 

5,6 

6,2 

75 

58 

67 

WSW  4 

SSW  8 

SSW  8 

8 

9 

10 

14 

42,8 

39,9 

37,9 

4-  6,6 

+  5,8 

4- 

64 

4-11,0 

4- 

5,0 

5,9 

6,5 

5,9 

81 

94 

83 

SW  2 

SW  4 

SSW  6 

10 

10 

10 

1,5 

%"  7  — 8  a,  0— I  p 

'5 

33,3 

39,3 

45,5 

4-  4,0 

4-  8,0 

4- 

54 

4-10,5 

4- 

2,0 

5,1 

3,8 

5,0 

84 

48 

75 

SW6 

W  8 

W  2 

10 

7 

0 

® ^  n,  @ °  a,  I  p 

16 

47,5 

49,3 

52,0 

4-  4,8 

4-  8,2 

4- 

5,3 

4- 10,0 

4- 

2,0 

4,8 

5,0 

5,1 

74 

62 

77 

SW  2 

SSW  4 

WSW  4 

0  0 

0  4 

2 

1 7 

53,7 

53,0 

53,1 

4-  2,0 

+  7,6 

4- 

3,0 

+  9,5 

1,0 

4,5 

4,9 

5,5 

85 

62 

96 

—  0 

—  0 

E  2 

10 

0°  8 

8 

2,1 

18 

48,3 

46,0 

44,8 

+  3,0 

4-  2,4 

4- 

0,6 

4-  4,0 

0,5 

5,0 

5,1 

4,6 

88 

93 

96 

NNW6 

NNW  4 

NW  6 

18,3 

'9 

50,2 

55,3 

59,5 

+  4,6 

+  9,5 

4- 

5,6 

-F  10,0 

± 

0,0 

4,6 

3,0 

4,9 

73 

34 

73 

W4 

SW  6 

SSW  6 

9 

8 

10 

0,2 

@  a,  3,30  p 

20 

61,3 

6i,i 

62,3 

+  5,1 

+  74 

4- 

4,2 

4-  8,0 

4- 

3,0 

5,0 

5,7 

5,8 

77 

74 

93 

—  0 

S  6 

S4 

8 

0°  7 

10 

2 1 

62,5 

61,6 

63,9 

4-  6,8 

4-  9,0 

4- 

54 

4- 10,0 

4- 

3,0 

5,2 

54 

5,9 

71 

63 

87 

S  2 

SSE  4 

SW  2 

0  2 

0  3 

0 

22 

66,8 

66,5 

68,4 

+  34 

•f  10,0 

4- 

5,6 

4-10,5 

± 

0,0 

5,6 

44 

5,1 

97 

48 

75 

—  0 

SE  2 

—  0 

lOiO  0 

0 

CO  a, 

23 

68,0 

66,2 

64,9 

+  6,3 

+  8,5 

4- 

5,8 

4-  8,5 

4- 

1,0 

5,0 

5,0 

5,6 

71 

60 

82 

NNE  6 

NNE  6 

NE  6 

8 

0°  7 

7 

24 

64,8 

66,6 

68,8 

4-  8,6 

4-10,7 

4- 

8,8 

4-12,0 

4- 

5,0 

6,5 

6,9 

6,7 

78 

72 

80 

N  2 

NE  4 

NNE  2 

0°  7 

10 

10 

25 

70,8 

73,1 

74,1 

+  9,8 

-f  12,0 

4- 

8,8 

+  13,5 

4- 

8,0 

7,0 

7,4 

7,1 

78 

71 

84 

ENE  2 

ENE  2 

NNE  2 

9 

9 

8 

^  8  a,  ©^_iUJ  1 1,30  p 

26 

75,0 

74,9 

754 

4- 1 1,0 

4- 12,0 

4- 

8,8 

4-12,0 

4- 

8,0 

7,1 

'7,0 

6,8 

73 

'67 

81 

NNE  4 

N4 

NE  4 

0  0 

0  0 

0 

27 

75,7 

75,6 

74,0 

4-10,8 

4-12,8 

4- 

8,2 

-1-13,0 

4- 

7,0 

7,3 

6,3 

6,1 

75 

57 

75 

N4 

N4 

NNE  4 

0  0 

0  0 

0 

28 

75,6 

74,5 

71,9 

+  94 

+  144 

4- 

11,6 

4-1«.5 

4- 

4,0 

6,5 

6,0 

5,8 

74 

49 

57 

NE  2 

—  0 

—  0 

0  1 

0  1 

0 

29 

70,5 

71,2 

71,1 

4-11,6 

-f  12,0 

4- 

6,5 

4-12,5 

4- 

6,0 

6,7 

5,6 

5,6 

65 

54 

78 

N  2 

NNE  6 

N  4 

0  2 

0°  7 

0 

3" 

69,1 

68,4 

67,6 

-1-  6,3 

4-  8,7 

4- 

64 

4- 1'),5 

4- 

3,0 

4-7 

6,0 

5.8 

66 

72 

81 

N  2 

NE  4 

NE  4 

10 

<) 

0 

«eil. 

763,1 

763,0763,3 

4-  6,2 

4-  8,8  4- 

6,1 

4-10,3  4- 

3,1 

5,5 

54 

5,6 

78 

65 

81 

2,7 

4,5 

3.2 

5,7 

5.3 

4,5 

27,9 

15 


Maj. 


56°  40'  N. 

:  16°  22'  = 


i"5"28'E.  Gr.  KcilinJir. 

Medeleuropeisk  tid. 


+  0,75  (730  mtn). 
7/4  —  10,2  m,  A(=  6,5  m,  fi^  —  2,2  in. 
Hourc  de  IMiurope  ccntrale. 


1921. 


Dat, 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Baron).  ^  0°  et  ^  la 
pesanteur  normale. 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 

9 
10 

12 
13 
'4 
•5 
16 

'  7 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ii 

Med 


66,517 

56,9' 

49.0 

50-  3 
51,6 

58,9 
60,8 
60,8 
59.0 
60,8 

64,1 
63.9 
66,9 
68,3 

67,5 
62,5 

64.5 
64,0! 
62.9 
6o,6| 

62,8 

69.7 
66,0 
71,6 

66,3 

62,4 
58,6 
52,8 

51-  7 
62,1 

64.5 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Temiiératuro  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


65,4  761,6 
53.7  5«.5 


48,5 

50.3 
52.7 

58.9 
61,2 
60,6 
60,3 
61,5 
64,1 
63.7 
67.3 
68,0 
66,0 

61,0 
64,4 
63,8 
63.4 
59.9 

64,6 
68,4 

67.5 
70,8 

63.5 
61,7 
56,4 
52.4 

55.9 
62,7 
64,4 


49,6 
50,8 
56,2 

59.4 
60,3 
58.2 
61,2 
63.6 

63.6 
65.3 
67.4 
67,8 
64,0 

62,8 
.63,6 
'63,0 
61,0 
60,0 

66,7 
66,7 
70,5 
69.7 
62,8 

60,6 
54.6 
53.6 
58.9 
64,2 
'  65,2 


9.2 
8,0 
+ 10,0 
+  10,4 
+  15.0 
+  12,0 
+  12,0 
+  12, 
+ 12,0 
+  11, 

+  13.0 
+  11,4 
+  12.7 
+  16,2 
+  13.6 

+  13.6 
+  16,0 
+  16,6 

+  13.2 
+  12,6 

+  15.4 
+  17.' 
+  17, 
+  11.6 
+  14.7 


+  12,4 
4- 10,1 
4-13.0 
4-  8,1 
4-  9.0 

4- 10,6 
4- 10,0 

4-13.4 
4-11,8 
4-15.2 
+  11,6 
4-17.6 
4-15.2 
4-14,6 

+  15.1 

4-15.0 
4-14.0 
4-17.6 
4-12, 
+  16, 

4-19.4 
4-16,4 

4-17.4 
4-16,5 
4-17.2 

4-19.5 
4-21,6 
4-16,6 
4-17.4 
4-16,9 


8,4 
8,8 
6,8 
6,6 
7.4 


Max.  I  Min. 
(9p.m.)i(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Ten.sion  de  la 
vapeur  d'eaii. 
mm. 


8 


2 

p.  m, 


p.  m 


Relativ 
fuktighet. 
Ilumidité 
rolative. 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  ot  force  du  vcnt 


8 

a.  m. 


2 
p.  m. 


9 

p.  m 


4-  i6,ol  4-18,6 


7.9 
9.2 
9.8 
11,6 
15,0 

4-  9.8 
4-12,6 

4-11.9 
4- 12,2 
4-11,8 

4-14,0 
4- 10,0 
4-11 
4-14.4 
4-14.6 

4-15.0 
4-15.0 
4-11,6 
4-12,0 
4-14,9 

4-15.0 
4-16,0 
4-15.0 
4-13,7 
4-14.4 
4-15.0 


4-15.0 
4- 12,0 
4-15.0 

+  9.5 
-t- 1 1,0 

4-15.0 
+  11.5 
4-15.0 
4-15.0 
4-17.5 

+  15.5 
4-18,0 
4-18,0 
4- .17.0 
4-'i9,o 


4-19.0  4- 
4-15.0 
4- 18,0 

4-19.5 
4-18,0 

4-22,0 

4-19.5 
4-20,5 

4-18,5 
4-19,5 
4-22,5 
4-23,5 

4-19.5 
4-20,0 

4-18,5 
4-21,0 


2,0 

5-0 
6,0 
0,0 
4.0 

3.0 
3,0 
8,0 
9,0 
8,0 

9.5 
7.0 
6.5 
9.0 
8,0 

8,0 
4-  8,0 
4-  8,5 
4- 10,0 
+ 10,0 

4- 10,0 
4-  9.0 
4-  9.5 
4-  9.0 
4-  7,0 

4-10,5 
4- 13,0 
4-13.0 
4-10,5 
-f  10,0 
4-13-0 


6.4' 
7,3 
5,6 
6,1 
5,9 

4.2 
6,0 

5,9 
8,0 
8,6 

8,4 
7-6 
7,0 
7.7 
7,4 
8,6 
6,4 
7.9 
7.4 
9.2 

6.3 
7.8 
8,2 
6,4 
9,1 


;6i,6|76i,4j76i,4|4-i2,4}4-i4.9l4-i2,Ojj4-i7.4l4-  8 


5,8 
6,8 

'5.5 
5.3 
5,6 

4.7 
5.2 
5.2 
8,1 

8,9 

8,7 
7 

7.2 
8,1 
7,3 

9.2 

6,o| 

7.5! 
9,8 

6,0 
8,8 
7,7 
6,5 
9,4 


6,1 
7,5 
5,7 
5.8 
6,4 

3,: 

5,4 
6,7 
8,0 

9.2 

7,9 
7,6 
8,1 

.9 

'7,5 
'8,0 
6.7 

6,9 
.7 

'9.5 
7,6 
5.9 
6,7 
6,3 
9,2 


9.7  6,4 

9,9  9,5jio, 
io,ijio,7l  10,2 

9,91  7,8' 
7,3jio,i|  9,0 
9,6'  10,2, lO 


75 
64 

85 
68 

82 

73 
64 

74 
72 

77 
64 
73 
55 
80 

54 
57 
58 
56 
85 

75 
65 
67 
98 

58 
7 


54 
.74 
'49 
66 
66 

49 
57 
46 
78 
69 

86 
5 

56 
65 
57 

72 
51 

.40 
'68 
72 

36 

64 
52 
47 
64 

38 
50 
76 
53 
71 
64 


74 
89 
77 
80 

83 
46 
62 
74 
79 
72 

87 
70 
79 
.87 
'73 

'67 
73 
67 
.63 
'77 

60 
47 
65 
6 

73 

70 

75 
81 
62 

74 

86 


7,5]  7,6 


71  59 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


N4I 
BW  2! 
8W  2 
NNE  2 

82 

NW  2 
WSW  2 
SSVV4 
S  2 

—  o 

NE  2 
NE  2 

—  o 
S  2 

SSW  2 

S  2 

ENE  2 
ENE  2 
S  2 
SSW  2 

W  4 

—  o 
N  2 
S  2 

SSW  2 

SSW  2 

—  o 

—  o 
N  2 
S  2 

SSW  2 


NE  4 
S6 
W  2 
SSW  4 
S4 

SW  2 

SW  6 
SSE  8 
S  2 
S4 

NE  2 
SE  2 
SE  2 

SW  4 
SSW  6 

SSW  4 
ENE  4 
SSE  2 
S  2 
S6 

W2 

S6 
NNE  4 
SSW  6 
SSW  6 

SSW  6 

S2 

S4 
WSW  4 
S6 
S4 


Mohimängd. 
Nébuiosilé. 

q-10. 

2    j  9 
p.  m.  p.  m. 


8 
a.  m 


Ne- 
der- 
börd. 

Kau 
tora- 
bée. 

8  a-fi  a 


Anmärkningar. 
RemarqueM. 


S  2 

S  2 
NE 

SW  2 

SW  4 

—  o 
S  6 
S6 

—  o 
W  2 

—  o 

—  o 

—  o 
SSW  2 

—  o 

NE  2 

—  o 
ESE  2 

—  o 

—  o 

—  o 
S  2 

—  o 
S  2 
S  2 

SSW  2 

—  o 
SSW  2 

SW  6 

S  2 

  O 


0  0 

0  2 

2 

0  1 

0  0 

0 

0  3 

0  2 

3 

0  3 

9 

8 

0  5 

0  5 

lO 

0  0 

6 

0 

0  0 

0°  8 

7 

0  0 

0  0 

0 

0  I 

1 

0  0 

0  5 

2 

10 

9 

8 

0  310  0 

0 

0  0  0°  6 

0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

I 

0  0 

0°  5 

0 

0"  6 

0°  5 

0°  7  O'  7 

7 

0  4 

9 

10 

0  0 

8 

8 

O' 
o'0 
o 
o 
o 


o 

O 

0° 
9' O" 
0°  6  0 
9© 


0,1 


5,5 


i-v- 


6,-;0  p 


9  v 


,  JO — 2  p 


2,1  p 


P  " 


-■—7.30  a 


1,9 


4.1 


1,6 


3.4.  2,3 


6,4 


Juni. 


1921. 


I 

767.5  767.8 

768,9  - 

2 

69,6!  70,4, 

68,4  - 

3 

67.0 

68,1 

66,9  - 

4 

67,0 

65.2; 

61,4  - 

5 

56,8 

57,6 

59,6  - 

6 

64.3 

64,6 

64.3  - 

63.8 

59,9 

59,9  - 

8 

60,1 

59,6 

56,7  • 

9 

53.8 

52,2 

49,7 

10 

46,8' 

49.4 

51.9 

1 1 

52,0 

52,6 

53.0 

12 

53.0 

54,3 

55,4 

13 

57.0 

58,4 

59,0 

14 

62,1 

64,2 

65,5 

15 

64.4 

62,5 

60,7 

16 

63.5 

65,4 

66,1 

1 7 

63,6 

59,6|  56,8 

18 

49,4 

50,7 

49,6 

19 

45.8 

46,9 

47,6 

20 

48,4 

46,6 

45,5 

21 

46,0 

47,3 

50,1 

22 

53,1 

55,4 

58,6 

23 

59,3 

58,5 

59,8 

24 

60,2 

60,2 

60,9 

25 

62,0 

62,0 

61,2 

26 

59,1 

58,1 

58,2 

27 

55.7 

54,6 

56,0 

28 

56,8 

57,7 

56,6 

29 

35.3 

55.7 

55.4 

30 

55.3 

56,0 

58,2 

Med 

1758,0 

758.1 

i758.i 

14,3  4-23,1 


4-18,0 
4-17,4 
4-19,6 
4-17,5 

+  11,5 

4-12,0 
4-17.8 
+  18,2 
4-17.6 
4-15,1^4-14.0 

4-i5,oj4-i4,o 
-^  10,8' -f  10,4 
4-io,4j4-ii.o 
4-15,8  4-12,8 
4-13.5  -1-12.2 


4-14,0 

4-13,9  4-16,5 
4-14,9  4-20,5 
4-11,2,4-12,0  4-  7,7 


+  13.5 
4-17.2 


4-  8,8  4-11,2 
4-11,8  4-15,0 


4-  9,8 
12,6 

4-14.3; 
4-14.2: 
4-16,41 

4-20,1! 
4-16,8^ 
4-11,4 
4-14.6 
4-15.0 


4- 12,2 
4-15,8 
4-17,0' 
4-15.6; 
4-20,8: 

-1-25.6 
4-19,1 

4-13.7' 
-hi3.7 
4-19-8 


4-10,3 
4- 10,2 

-Hl, o 
4-12,7 
4-15,0 
4-15,6 
4- 16,6 

4-20,4 
-H5,6 
4-11,7 
4-12,7 
4-15-6 


4-24,0 
4-22,5 
4-25,0 
4-24,5 
4-18,5 

4-18,0 
4-24,0 
4-25,0 

-1-24,5 
4-18,5 

4-17,5 
4-16,5 

4-13,0 


4-18,0  4-  8,0 
4-15,0  4-  8,5 

4-18,5  4- 
4-23,0  4- 
4-17,5^4- 
-t-^3,5!-^ 
4-16,514- 


+  11,5 
4-15.5 
4-13.5 
4-14.5 
4-10,5 

4-  6,5 
4-  7.0 
4-12,0 
4-15.0 
4- 12,0 

4-12,0 
4-  9,5 
4-  7,0 


9,5 

8,0 

7,0 
5,5 


4-15,0  4- 
-hi7,5 

4-21,0 


5,0 

6,0 
4-  7,0 
4-  7,0 


4-20,0  4-  9,0 
4-22,0+12,0 

4-28,5!  4- 13,0 
4-'20,s!4-i5.o 
4-17.5  +  9.5 
4-17.5  +  9.5 
4-  22,0  4-  8,0 


9,9, 
8,7' 
9.1 

8,6; 
12,0| 

4,21 

7,4! 
9,0| 
9,5 
9.3 

eS 

7,6j 
7,2 


8,3 
9,6 
7.4 
7,6 
7,9 

4,7 
6,8 
8,8 
10,8 
8,3 

7,2 
8,0 
9,4 
5,4 
7,9 


8,71 

6,4  7,6 


8,0, 
6:4' 
6,4' 
6.0! 


7,1 
9,2 
9,1 


5.8 
6 

7,6 

6,9 
6,4 
6,3 
'9,5 
8,3 
9,6iio,7 
11,6  12,2 
8,2  8,7 

'8,5  9,3 
8,1  6,4 


10,0 
9,0 
.8,9 
'7.5 
6,5 

6,3 
9,6 
1 1,0 
8,7 
9,4 

8,0 
6,7 
7,6 
6,8 
8,8 

7,0 
8,9 
5,4 
6 

7,0 

7,0 
8,6 

7,4 
1.0,5 
'9,0 

9,9 
7,3 

.9,2 
'8,0 


68 
59 
57 
48 
96 

40 
61 
56 
62 

73 

68 
86 
62 
80 
61 

73 
51 

80 
76 
63 
66 
71 
58':  .44 
77|  '72i 
66j  46! 
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—  0 

0  0 

0  0 

0 

23 

65,7 

65,7 

65.5 

+  17,0 

+  22,5 

+ 

6,8 

f-23,0 

4-12,0 

11,8 

8,8 

'•,3 

82 

44 

79 

NNE  2 

NE  2 

—  0 

0  I 

0  1 

0 

24 

65,5 

64,8 

64,4 

+  17,6 

+  21,8 

4- 

6,2 

4-23,0 

+ 12,0 

1 1,1 

9,1 

•  •>7 

74 

47 

85 

NE  2 

E  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

25 

62,5 

59.3 

57,0 

+  15,2 

4-20,1 

+ 

6,2 

4-22,0 

+ 10,0 

1 1,2 

10,7 

12,0 

87 

61 

87 

NE  2 

SW  4 

S  2 

0  0 

0  0 

3.0 

26 

52,0 

53,0 

56,1 

+  14,6 

+  17,8 

+ 

2,3 

4-20,0 

+ 12,0 

1 1,0 

6,6 

6,6 

89 

43 

62 

W  2 

WNW4 

SW  2 

10 

0°  5 

0 

@  11 

27 

57,9 

55,4 

56,7 

+  13,0 

+  13-1 

+ 

3,4 

+  16,0 

+  8,0 

8,0 

•0,3 

8,6 

72 

93 

75 

SW4 

SSW  10 

WSW  2 

8 

®  10 

10 

0,9 

@  1 1  a  . 

•  •  5,50  P,  V 

28 

57,0 

56,8 

59,8 

+  14,4 

+  19,4 

+ 

3,3 

+  20,0 

4- 1 1 ,0 

'0,3 

••,5 

9,4 

85 

68 

83 

SSW  4 

SW  6 

—  0 

10 

6 

0 

©  ^.30  p 

29 

60,4 

57,2 

50,7 

+  12,6 

+ 17,0 

4- 

5,' 

4-18,04-  9,0 

8,7 

8,5 

11,2 

81 

59 

88 

NNE  2 

E4 

E  2 

O"  6 

8 

10 

[7"  10.30  n 

V 

47,9 

49.3 

52,5 

+  15,' 

4-16,4 

4-1 

0,8 

4-17,0  4- 10,0 

8,8 

5,0 

6,6 

69 

36 

69 

SW  4 

W  10 

W  6 

8 

6 

0, 1 

®  6, -i?  p 

,  9P 

55.' 

56,6 

60,2 

4-  IO,2:  4-15,914- 

0,6 

4- 1 6.0!  4-  8,0 

7,6 

5,3 

6,6 

82 

40 

70 

WSW  6 

NW  4 

—  0 

0°  7 

0°  7 

0 

3  P 

Med. 

757,0 

756,9  757,4  +15,51  +  18,4!  + I 

5.3 

+ 19,9 

4-12,2 

10,2 

9,4 

9,9 

78 

61 

76 

3,1 

4,6] 

2,3 

6,2i 

5.41 

4,0 

27,6 

17 


September. 


(D  =  56°  40'  N. 

1=  16°  22'=  i"  3"' 28"  E.  Gr. 


K*alinar. 


Medelouropeisk  tid.  Heuic 


Cy=  +  0,75  C730  mm). 
//(,  =  10,2  m,  fil  —  6,5  m,  Ä^,  =2,2  m. 
de  riCurope  centrale. 


Uat. 


Barometer  redui- 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ii  la 
peeantear  normale 


8 


2 
p.  m. 


9 
p.  m. 


762,7 
59,1 
53.8 
56,5 
59.4 

65-3 
63.5 
64-3 
64,8 
60,5 

52,9 
54.2 
52,8 

54.7 
51.0 

51,8 

63.1 

76,2 

■6,3 
73.5 

69,9 
64,9 
59,8 
58,9 
61,6 

61,3 
71,0 
66,5 

56,9 
62,0 


•61,7 
57,3 
54.4 
56,8 
60,6 

65.3 
63,4 
64,2 
63,8 
58,1 

53.5 
52,3 
60,2 

56,5 
52.9 

51,0 

67,3 
76,9 

74.8 
72,7 

68,3 
64,3 
59,0 
57.4 
59.8 

62,6 
71,2 
64,1 
56,1 
63.6 


761,0 
53,6 
56,3 
56,7 
62,2 

65.3 
63.2 
64,2 
63.3 
54.9 

54.  J 
52,7 
50,7 
57,1 
54,  > 

53,5 
71.5 
76,9 

73,7 
71,7 

66,7 
63,8 

58,9 
60,2 
60,6 

66, 

71,3 
60,2 
58,0 
65,3 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 
a.  m. 


+  11,2 
+  12,6 

+  J2,I 

+  11,3 
+  11.5 

+  14.8 
+  14.8 
+  14,6 
+ 16,1 
+  16,0 

+  15,7 
+  13.8 
+ 1 1,2 
+  10,5 
+  13.4 

+  10,8 
+  10,4 
+  6,3 
+  7,0 
+  7,9 


2 

p.  m. 


+  9,3 
+  8,0 
+  16,8 
+  11,9  + 
+  9,2  + 


+  5,8 
+  6,4 
+ 1 1,4 
+  10,7 
+  5.2 


9 

p.  ID. 


+ 1 1,6 

+  14.4 
+  1 

+  11,0 
+  13,2 

+  14,8 
+  15,4 
+  16,7 
+  i5.> 
+  15,5 

+  12 

+  13,6 
+  9,4 
+ 12,0 

+  13,3 

+  9, 
+  9.0 
+  8,3 
+ 10,0 
+  10,8 

+  11,1 
+  12,5 
+  13.4 
+ 10,0 

+  7,9 
3.6|+  6,9 

2,l|  + 
2,0  +12,7 


6,4 
6,6 


Max. 
(9p.ni.) 


Min. 
(Sp.m. 


+  21,0 


+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+  20,0 
+ 
+ 


+  5.0 
+  6,0 
+ 1 1,0 
+  7,5 
+  7,0 

+ 12,0 
+ 1 2,0 
+  11,0 
+  12,5 
+  13.0 

+  12,0 
+  11,5 
+  9,0 
+  5.5 
+  9.0 


+  5,0 
+  6,0 
+  12,0 
+  9,0 
+  5,5 


Fuktighcts- 
tryci<. 

Teiision  de  la 
vupeiu-  ileau. 
mm. 


8 
a.  m. 


7,2 
8,4 
7,1 

7,7 
6,9 

8,8 
10,3 
10,7 
10,8 
1 1,0 

12,3 

9,1 

7.5 
7,7 
9,6 

8,0 
7.4 
4,7 
5,1 
6,6 

8,1 

7,7 
11,6 

6,4 
6,2 

5.5 
5.5 
6,3 
5.8 
3,8 


2 

p.  m. 


6,8 
9.3 
5.2 
6,4 
7.0 

10,3 
10,2 

11,7 
10,6 
10,3 

6,2 
10,7 
5,9 
5,8 
7,9 

7,5 
5.8 
4.0 
6,2 
7,3 

7,9 
7,0 
.5,8 
'6,0 
7,8 

4,0 
4,8 
8,2 
3.8 
2,8 


9 

p.  m. 


8,0 
1 1,0 

6,9 
6,2 

9.2 

7.5 
10,8 

11.4 
12, 1 
1 1,1 

8,2 
9,7 
7,1 
7,2 
8,4 

7,3 

6,4 
6,5 
6,5 
7,7 

7,5 
8,6 
8,2 
7,6 
6,0 

5.8 

6,0 
7.9 
3,9 
4-4 


Relativ 
fiiktigliet. 

Iliimidité 
relative. 
% 


8 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


53  82 


78 
64 
76 
70 
67 

42 
81 
50 
41 
55 

72 
56 
39 
54 

64 

65 
43 
.35 
'45 
76 

34 
45 
79 
32 
25 


Vindens  ril<tning  och 

.styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0-12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


p.  m. 


NW  2 
H4 
W  4 
W  4 
NNE4 

NNR  2 
WNW  4 

SW  2 

WNW  2 
SSW  4 

SSW  2 
SW  6 

SSW  4 
W  4 
W  4 

WSW  4 
N  2 
N  2 
NW  2 
NE  2 

SW  2 
WSW  2 
W  4 
W  6 
WNW  4 

NNW  2 
N  2 
W  4 
NNW  4 
NNW  4 


S4 

84, 

WNW  8  WNW  4 

—  o 

—  o 


I 


SW  2 
o 


WNW  4 
NE  2 

SW  4 
NW  4 
SSW  4 
SSW  4 
S4 

W4 
SW4 
WSW  6 
WNW  6 

W  8 

WNW  6 
N4 
NE  2 
NE  2 
SW  2 

SSW  4 
W  4 
WNW  8 
WNW  10 
W  2 

N4 
ENE  2 
W6 
NW  4 
NNW  2 


—  o 

—  o 

—  o 
S  2 
S  2 

WSW  6 

—  o 
SSW  2 

W  2 

WSW  2 

NW  2 

—  o 
SE  2 

—  o 

—  o 

SW  2 
SW  2 
W  6 

—  o 
NW  2 

—  o 
S4 

W4 

—  o 

—  o 


Moliiinängd. 
Néliulosité. 
0-10. 


8        2    I  9 
a.  m.   p.  m.  I  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

lUu 
tom- 
Uéii. 

8  a  *ia 

miii 


O    OO  2 

8  10 
0°  6'o°  4 
2jO  3 
6©  3 


O 


O  2  8 

91  8 

2SO  o 

O  oO  3 

O  3  O  o 


9 

0°  4 
O  o 
o 
9 

10 

6 

0°  7 
0°  4 
O  2 

0°  7 

O  3! 

10 

O  2 
O  2 

O  2' 

0°  4 
9 

0°  6 
O  o 


O  o 


10 
O  I 

O  2 

0°  4 

O  3 
O  2 
0°  7 
0°7 
@  10 

O  3 
O  2 
=  10 
O  3 
O  I 


0,7 


I 

5,0 


0,3 


0,4 


Anmärkningar. 
Kemarrjuo. 


a,  8,25  p- 


00  8  a 
=  P 


co°  p 


10,20 — 1 1,30  a 


0,15  p  .  .  .,  5,30  p  .  . 


8  a 


©  2  p,  4,is  p  . 
^°  8  a 

=  2  p  .  .  . 


Med.  761,6  761,3  761,6  +11,2  +i5,2'  +  ii,5  -f  16,4  +  7.5 


7,i 


7,1 


7,8 


55 


76 


3,31 


4,4 


1.5 


4.5i    4.7|  2,6 


9.2 


Oktober. 


1921. 


I 

764,7 

1 

761,8  760,7 

+  6,1 

+  14,0 

+  8,5 

+  14.5 

+ 

1,5 

! 

5,3 

5.1 

6*3 

75 

43 

76 

WSW  4!  WSW  4 

SW  4 

1 

0  3^ 

0 

2 

59,8 

58,8 

59,4 

+  7.1 

+  13,0 

+  9,5 

+  16,5 

+ 

4.5 

6,8 

8,8 

7,4 

90 

80 

84 

WNW  2 

S2 

—  0 

0°  3; 

0  2' 

0 

cv-.°  8  a 

3 

56,6 

52,7 

48,1 

+ 10,1 

+  13.4 

+ 12,2 

+  14.0 

+ 

7.0 

8,9 

9,0 

10,3 

96 

78 

98 

SSW  2 

SSW  6 

SW  6 

=  10 

10 

=  '  n  a,  00  2  p. 

©  4  P 

4 

56,0 

61,5 

66,2 

+  7.7 

+  11,8 

+  5.2 

+  15.0 

+ 

5.0 

3.9 

2,9 

3,6 

50 

28 

54 

NNW  6 

NW6 

NW  2 

0  3 

0  2 

0 

<  u 

5 

69,7 

69,1 

69,6 

+  3.9 

+  11.4 

+  7,4 

+  13,5 

+ 

1,0 

3,4 

5.4 

5,3 

56 

54 

69 

NW  2 

SW4 

SW  2 

0  0 

0  0 

0 

6 

70,7 

69.3 

69,4 

+  6,4 

+  13.7 

+  8,3 

+  16,5 

+ 

4,0 

5.5 

7,3 

5,9 

76 

62 

73 

W  2 

SW2 

SSW  2 

0  I 

0  I 

0 

-J^^  n,  00  a  p 

7 

66,6 

62,6 

58,1 

+  9,1 

+  12,7 

+  10,5 

+  13,5 

+ 

6,5 

7.6 

8,8 

8,7 

89 

81 

93 

W  2 

SSW  4 

SSW  4 

0   2  0  2 

2 

0.3 

8 

52,8 

55.1 

58,5 

+ 13.0 

+  15.5 

+  10,6 

+  17,0 

+ 

[0,0 

11,0 

8,2 

8,1 

99 

62 

85 

WSW  4 

WNW  4 

W  4 

10,0°  7 

0 

@  n,  CO  8  a 

9 

60,8 

61,6 

63,5 

+  5.0 

+  13.6 

+  9.8 

+  15,0 

+ 

3,5 

6,3 

8,0 

6,5 

97 

69 

75 

W  2 

S  2 

—  0 

0  7 

1 

8 

00  8  a 

10 

66,0 

66,6 

67,4 

+  6,7 

+  12,9 

+ 10,4 

+  13,0 

+ 

3,0 

6,8 

9.1 

8,9 

93 

83 

95 

—  0 

SW  2 

SSW  2 

=  10 

8 

9 

=  n  a,       7  p 

64,0 

61,8 

61,9 

+ 10,0 

+  13.4 

+  12,4 

+  17,0 

+ 

9,0 

8,9 

9.4 

10,5 

98 

82 

98 
99 

SSW  4 

SSW  4 

NNW  2 

8 

0°  5 

10 

=  n,  ©"  10  a, 

8p 

12 

66,1 

66,3 

66,5 

+  9.6 

+  10,91+10,7 

+  13,0 

+ 

9,0 

7,2 

7,9 

9,5 

82 

82 

—  0 

SSW  4 

—  0 

9 

10 

=  10 

=  -  p  u 

13 

66,5 

65,8 

65.4 

+  9,31  +  12,4+12,1 

+  14,0 

+ 

8,5 

8,1 

9,5 

10,0 

93 

89 

96 

SW  2 

SSW  4 

—  0 

10 

9 

10 

00  a  p 

H 

60,2 

54.7 

55.5 

+  11,61+14,5+10,0 

+  15.0 

+ 

9,5 

8,2 

9,3 

6,0 

80 

76 

66 

SW  4  WSW  6 

W  6 

9 

®°IO 

00  u,  ®  °  2  p 

»5 

62,9 

63.4 

64,7 

+  8,1  +13,0!  + 10,6 

+ 14.0 

+ 

7.0 

5,4 

4.3 

7,8 

67 

39 

83 

NW4'WNW4 

W  2 

10 

10 

16 

64,5 

64,1 

63,3 

+  11,2+17,61  +  11,2 

+18,5 

+ 

10,0 

8,0 

7.5 

8,2 

80 

'50 

83 

NNW  4!  W6 

WNW  4 

0  o;o  0 

4 

17 

63,8 

67,3 

68,3 

+  13,6  +i6,6!+ 12,0 

+  17.0 

+  10,5 

9,5 

'8,5 

9,6 

82 

'60 

93 

WNW  4 

W  2 

W  2 

1010°  4 

00°  9  p 

18 

67,9 

66,5 

65,8 

+  12,21  +  16,8+10,4 

+  17,5 

+ 10,0 

10,1 

9.4 

8,9 

96 

66 

95 

SW  4 

W  4 

SSW  4 

9 

8 

=  10 

00  a  p,  =  p  u 

19 

63,4 

60,9 

60,0 

+  9.3;  + 13,4 +13,5 

+  14,5 

+ 

8,0 

8,0 

8,8 

9,4 

92 

77 

82 

SW  2 

SSW  4 

SSW  4 

0  30  2 

3 

00  a  p 

20 

58,3 

58.9 

61,0 

+  13,7 

+  16,7 

+  9,7 

+  17,0 

+ 

9,5 

10,5 

10,4 

6,3 

91 

73 

70 

WSW  4:  WSW  4 

W  2 

0  7 

S 

8 

c-->  a,  2  p 

21 

58,8 

55,3 

54,. 

+  6,s+ii,4,+  8,0 

+  13.0 

+ 

5,0 

6,0 

5,9 

6,0 

83 

58 

75 

WSW  4 

SW6 

WSW  6 

0  I 

S 

0 

©°  6p 

22 

54,4 

55,2 

55.5 

+  6,81  +  10,8 

+  5,5 

+  ir,o 

+ 

5,0 

4,6 

3,7 

4,6 

63 

39 

68 

W  8  WNW  6 

—  0 

0 

0 

3.8 

23 

46,2 

36.5 

34,5 

+  6,9  +  9,9  +  7,2 

+  10,5 

+ 

3,5 

6,8 

8,9 

6,3 

91 

98 

83 

E  8 

ESE  6 

ESE  4 

®  10 

@  10 

®  10 

25,1 

0  4  a— p,  ^©  p 

24 

38,1 

49,7 

59.9 

+  5,4;+  3,6|+  2,4 

+  8,5 

+ 

2,4 

5,7 

4.9 

3,6 

85 

83 

66 

NE  12 

NNE  12 

N  8 

@  10 

9 

10 

3.3 

•  a 

25 

66,0 

61,3 

58,1 

-  J.6!+  3,31+  4,5 

+  6,0 

3,0 

3,3 

4,7 

5.8 

82 

82 

92 

WNW  2 

SSW  6 

W  2 

8 

10 

0 

i.i 

©^0  . . .  5  p. 

"  0.5  p 

26 

63,6 

65,2 

.65.5 

+  3.3'+  8,8 

+  4,6 

+  9,5 

+ 

2,5 

4,6 

3.7 

3,9 

80 

45 

62 

NW  2 

NW  2 

—  0 

0  3 

0  3 

5 

•  n 

27 

67,6 

66,3 

•63.0 

+  4,5:+  8,2  +  8,4 

+  9.0 

+ 

3,0 

5,7 

7,1 

7,8 

90 

88 

94 

E  2 

SSW  4 

SSW  2 

0  2 

0°  4 

10 

2.6 

00  8  a,  p,  ©°  8 

.»5  P 

28 

58,9;  57,6 

55.4 

+  4,4, +  10,0  +  3,2 

+  10,5 

+ 

2,5 

5,2 

5,2 

4,6 

84 

i  57 

80 

NW  2 

NNW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

•  u 

29 

51.7 

44,5 

47.5 

+  0,6  +  4,8 

+  5.6 

+  6,0 

± 

0,0 

4,2 

5,4 

4.8 

89 

84 

71 

—  0 

ESE  4 

,  ENE  4 

10 

9  10 

8,3 

oc°  8  a,  •  0-. 

30 

58,8 

62,0 

63.5 

+  1,0 

+  4,4  +  2,0 

+  7,0 

± 

0,0 

4,2 

3,5 

4.1 

85 

1  56 

77 

NNW  4 

N  2 

—  0 

0°  4 

0°4 

10 

0,2 

31 

58.5 

57.3 

54.7 

+  6,4 

+  12,3+10,5 

+  13.5^  + 

0.5 

6.8 

",o 

6,1 

94 

!  66 

64 

WSW  4 

W  t. 

WSW  8 

10 

9 

10 

•  n.  ®°  r 

iMed. 

760,8  760,0 

760,2  +  7,4+11,8 

+  8,6 

+  13.2  + 

5.' 

7,0 

0,9 

84'  0; 

1  8. 

3-4 

4-3 

2,8 

5.7 

5-4 

5-4 

44-r 

1 

Meteor.  lahll.    63:e  band.  1921. 
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Ua- 
te. 

Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  &  la 
pesantear  normale, 
mm. 

Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 

Fuittighets- 
tryck. 

Tension  do  la 
vapcur  d'eau. 
mm. 

Relativ 
fuktighet. 

Humldité 
relativu. 
% 

Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  du  veiit. 

0-12. 

Moinmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 

Ne- 
der- 

Ijörd. 
liau 
tom- 
bée. 

Ba-t  a 
iijin. 

Anmärkningar. 
Kemarquei. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

Max. 
(9p.m.) 

Min. 
(9p.m.) 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2  1  9 
p.  m.  |i.  m. 

8 

a.  m. 

2 
p.  m. 

9 

p.  m. 

8  1 
a.  m.  1 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

y 

8 
9 
10 

1 1 

12 
13 
'4 
13 
16 

•  7 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
23 
26 

27 
28 
29 

1  30 
1  31 

734,8 
57.0 
54.7 
63.1 
53,8 

6i,3 
58,3 
53.9 
50,5 
42.9 

35.0 
44.5 
45,5 
53,9 
63,2 

75,2 

62,2 

32,7 
55,3 

59,4 
44,2 
45,2 
46,9 
64,7 

55,1 
46,8 

63,7 
46,8 

51,4 
48,0 

756,4 
56,1 
56.3 
61,3 
55,0 

61,0 
59,6 
54,3 
44,0 
44,6 

37,2 
47,1 
44,2 
56,7 
67,1 

73.5 
55.0 

2Q  7 

41. 1 
51.9 
60,1 
42,6 

49.7 
51,1 
66,0 

49.9 
54.9 
61,0 

50,4 
50,6 

47.4 

759,9 
54,7 
60,6 
56,2 
59,3 
60,1 
61,1 
56,8 
43,8 
38,8 

40,6 

49,4 
46,1 
59,2 
72,5 

69,9 
44,8 
29,2 
49,6 
53,8 

53,7 
45,5 
45,0 
58,0 
63,6 

43.6 
62,0 
49.2 
53.9 
49.1 
1  48,3 

+  0,8 
4-  2,6 

4-  4.0 
4-  3.0 
+  5,2 
±  0,0 
+  5.0 
4-  5.0 
4-  3.6 
4-  7.0 

+  4,0 

-  1.2 
4-  0,6 

-  7,0 
4-  1,2 

-  8,4 
+  1,0 
4-  2,6 
4-  3,6 
+  1,8 

+  4,4 

+  5,2 

+  1,6 

-  4,0 

-  3,2 

-  1,8 

-  2,6 

-  9,0 
4-  4,2 
4-  4,4 
4-  4.6 

4-  2,0 
4-  4,0 
4-  4,0 
4-  4,2 
+  4,8 

4-  4,8 
4-  6,0 
4-  4.6 
+  4.4 
4-  6,0 

4-  4.2 

-  1.2 
4-  1,0 

-  3.0 

-  0,4 

+  1,4 
4-  2,2 
4-  ^.0 
+  1,6 
+  5,2 

+  5,2 

4-  5.6 
4-  2,6 

-  3.6 
4-  1,4 

-  0,6 

-  3.6 
4-  1,0 
+  5.2 
4-  4.8 
4-  5.0 

4-  1,6 
4-  4,8 
+  3,8 
4-  4,6 
+  3,4 

4-  4,8 
+  3,8 
+  3,4 
+  5,6 
4-  6,0 

4-  1,6 

-  0,6 
4-  1,4 

-  2,8 

-  4,8 

4-  1.6 
±  0,0 
4-  2,4 
4-  2,0 
+  4,6 

+  5,6 
4-  4.0 
4-  2,6 

-  6,4 
4-  1,0 

4-  0,4 

-  7.0 
4-  1,0 
4-  4,0 
+  4.8 
4-  4,0 

+  2,0 
4-  5.0 
4-  4.8 
4-  5,0 
+  5,5 

4-  5.0 
4-  6,0 
4-  5.0 
4-  6,0 
4-  7,0 

4-  6,0 
+  2,0 
+  1,5 
+  2,0 
4-  2,0 

4-  2,0 
4-  2,5 
4-  3,0 
4-  4,0 
4-  6,0 

4-  6,0 

4-  6,0 
4-  4,0 
4-  3,0 
+  1,5 

+  1,5 
4-  2,0 
+  1,0 

+  5,2 

4-  5,0 
4-  5,0 

±  0,0 
4-  1,0 
4-  3,0 
+  2,5 
4-  3,0 

±  0,0 
+  3,5 
+  3,4 
4-  3,0 
4-  4,0 

+  1,5 

-  1,5 

-  1,0 

-  7,0 

-  5,0 

-  9,0 

-  1,0 
±  '0,0 
±  0,0 
4-  1,0 

+  3,5 
4-  4,0 
4-  1,0 

-  6,5 

-  7,0 

-  2,0 

-  7.0 
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+  1,0 
+  3,0 
1+  3.5 
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10 
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2 
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4,f' 
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3,0 
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0,6 
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4- 
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4- 
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0.3 
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58,6 

58,9 

59,4 

4- 
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4- 
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4- 
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4- 
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4- 
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4,2 

4.3 

4,9 
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79 

89 

E  2 

ENE  4 

E  4 

10 

10 

10 

3 

62,2 

64,7 

67,5 

4- 

3,0 

4- 

4,0 

4- 

3.0 

4- 

4,0 

4- 

2,0 

4,7 

4.7 

4,7 

83 

77 

83 
89 

E4 

E  6 

E  2 

10 

10 

10 

4 

71,0 

71,0 

71,2 

4- 

1,6 

4- 

2,2 

4- 

1,6 

4- 

3,0 

4- 

1,0 

4,6 

4.4 

4,6 

89 

82 

ENE  2 

ENE  4 

E2 

10 

10 

10 

5 

71,3 

71,8 

72,2 

4- 

1,0 

4- 

0,8 

4- 

1,2 

4- 

2,0 

4- 

0,5 

3,7 

3,6 

3,9 

75 

75 

78 

E  2 

E  2 

E  2 

10 

10 

10 

6 

73,8 

74,8 

75,5 

0,6 

± 

0,0 
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4- 

2,0 

1,0 

4,0 

3,9 

3,6 

92 

85 

83 

NE  2 

E  2 

ESE  2 

10 

10 

10 

7 

74,0 

73,3 

73,6 

4- 

0,2 

+ 

2,2 
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4- 

2.5 

1,5 

4,3 
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3,6 

93 

96 

80 

E  2 

ENE  2 

E  2 
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I 

8 

74,7 

75,6 

76,0 

0,4 

4- 

4.0 

0,8 

4- 

4,0 

2,0 

3.4 

3,0 

3.1 

76 

48 
78 

72 
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I 

9 
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4- 
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NE  2 
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93 
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10 
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91 
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10 
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Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 
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pesantenr  normale. 
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a.  m. 
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p.  m. 


768,0 
56,8 
48,7 
49.6 
51.4 

59,7 
57.6 
56,5 
58,3 
61,9 

64.5 
65,1 
66,4 

67,5 
65,6 

63,0 
62,0 
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61,2 
60,2 
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67,2 
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a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  I  Min 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Teiiäion  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8  i  2 
a.  m.  p.  m. 


+  10,4 
+  13,0 
+  9.8 
+  8,8 
+  9.6 

+  9.0 
+  8,0 
+  14.6 
+  14.6 
+ 12,0 

+  14.4 
+  14.0 
+  15.4 
+  16,0 
+  16,2 

+  15.0 
+  14.6 
+  14.8 
+  17,0 
+  11 

+  12,8 
+  14.8 
+  16,4 
+  17.6 
+  17,6 


+  14.4 
+  10,6 
+  10,6 
+  9.6 
+  10,4 

+ 10,0 
+  9.8 
+  18,0 

+  15.0 
+  15.0 

+  16,6 
+  15.4 
+  19,0 
+  i8,4 
+  20,0 

+  16,6 
+  19,8 
+  20,0 
+  14,6 
+  17,2 

+  15,8 
+  15,6 
+  18,8 
+  19,8 
+  20,8 


+  21,4  +25,0 
+  22,0  +25,0 
4-17,2  +15,6 
+  12,6  +15, 
+ 16,0+17, 
+ 19, 6|  +21,6 


+ 10,0 


9,6 
6,2 
7,8 
6,6 


+  7,8 
+  11,2 
+  13.0 
+  13,0 
+  11,0 

+  12,6 
+  11,8 
+  14,0 
+  14,0 
+  15.0 
+  12,6 

+  13.0 
+  14,0 
+ 10, 
+  14.6 
+  12,0 
+  13.0 
+  14.6 
+  13.6 
+  17.0 

+  17,4 
+  18,0 
+  12,0 
+  12 
+  14,0 
+  17.2 


Mefl.  76o,7|76o,7|76o,4  + 14,4!  + 16,5]  + 12,6||+ 17, s]  +  7.3 


+  15.0 
+  13.0 
+  11,0 
+  n,o 
+  12,0 

+ 10,0 
+  12,0 

+  18,5 
+  18,0 
+  15.0 
+  18,0 
+  16,5 
+  19.5 
+  19.0 

+  20,0 


2,0 

5,0 

6,0 

1,5 
4,5 

-  1,0 

+  3.0 
+  8,5 
+  10,5 
+ 10,0 


+  17,0  +  9.5 
+  20,0  +  9,0 


+  20,5 
+  19.0 
+  17,5 
+  16,0 
+  16,0 
+  19,0 

+  20,5 
+  21,0 

+  25,5 
+25,5 

+  19,0 
+  16,0 
+  18,0 


+  9,5 
+  to,8 

+  4,5 

+  9,5 

+  4.0 

+  7.0 

+  9,5 

+  7,0 

+  11,0 
+  13,0 
+  12,0 
+ 1 1,0 
+ 10,0 
4-22,o!  +  i3,o 


5.0 
6,9 
5.8 
5,1 
4,6 

4,8 
6,0 
6,6 
0,1 
9,9 
8,2 
7,7 
7,9 
8,0 
6,6 

8,4 
7,6 
6,8 
8,7 
7.4 
8,2 
8,0 

9- 
6,0 

7,3 

8,0 

7,0 
ll,ö 

9,3 
6,8 

9,9 


9 

p.  m. 


6,7 
7.2 
4,2 
4,6 
4,4 

5,0 
6,9 
5,5 
11,3 
8,6 

8,5 

6,6 
8,1 
7,9 
7,7 

7,2 
7.6 
7,5 
9,7 
7,3 

7,9 
7,3 
7.6 
7,3 
8,3 
6,0 
'8,0 
10,4 
7.4 
7,5 
10,1 


6,8 
6,6 
4,4 
5,3 
5.2 

5.5 

7,0 
6,2 
9,8 
8,6 

7,6 

7,4 
8,2 
8,0 
8,6 

5,5 
6,2 

6,7 
7 

9.9 
8,2 
8,8 
8,9 
4,6 
9.8 

.7.2 
'8,0 

8,7 
6,8 
8,0 
11,6 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relativc. 


8 

a.  m. 


2  I  9 
p.  m.'p.  m. 


53 
62 

64 
60 

52 

56 
75 
53 
74 
% 

67 
65 

60 

59 
49 
66 
61 

54 
61 
72 

75 
64 
66 
41 
49 

42 
36 
80 
87 
50 
58 


55 
74 
44 
52 
46 

55 
76 
36 
89 
68 

60 
51 

49 
50 
44 

5J 
44 
43 

78 
50 

59 
55 
47 
43 
46 

26 

^34 
79 
56 
49 
53 


50 
55 
57 
77 
81 

79 
80 
72 
40 
68 

.49 
'52 
84 
61 

67 
80 


7,5   7,4  7,5 


62  54 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
I;ircctioii  et  force  du  vent. 


0-12. 

8     I  2 
.  m.       p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
NébuloKité. 


0-10. 


8 

a.  m. 


NE  2 
SW4 

SW  2I 

W  2| 

W  4 

SW4 
SE  2 
SE  2 
SW  2 
NW  2 

E  2 
NW  2 
SE  2 
S  2 
SE  2 

W  2 
SE  2 
SE  2 
SW  2 

—  o 

W  2 

SW  2 

NNW  2 
S  2 

SW  2 

SE  2 
SE  2 

SW2 

BW  2 
SW  2 

S  2 


W  2 

SW  4 
N  2 

SW  2 
W  4 

SW  4 
S  2 
S4 

SW  2 
W  2 

W  2 

NW  2 
W  2 
SW  2 
SW  2 

WNW  4 
S  2 
SE  4 
NNW  4 

SW  2 

W4 

WNW  4 
NW4 
SW4 
SSW  2 

SW4 

S4 

SW  2 

SW  4 
SSW  2 

S  2 


—  o 
SW  4 
NW  2 

W  2 
SW  2 

NW  2 
S  2 
SE  2 

—  o 
W  2 

NW  2 
NW  2 

—  o 
S  2 

—  o 

N  2 
S4 
SE  2 

—  o 

—  o 

WNW  2 

—  o 
N  2 

SW2 

—  o 
SE  2 

E2 

—  o 

SW4 

SE  2 

—  o 


O  I 
O  I 
8 

5 
4 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne 
d  er- 
börd. 
Kau 
tom- 
U><>. 

Ha-S  a 


O  I 

10 

4 

O  I 
o  3 


5  5 
10  10 
O  2  O  I 

9  @  10 
10  O  2 


2 
I 

O  I 

o  o 

O  2 
0  I 

5 

9 


9 

O  I 
O  2 
O  I 
O  I 

O  I 
O  I 
9 
10 

5 

O  I 


O  2 

O  I 

o  I 

o  .i 

o  o 

O  I 

t 


o  o 

0  1 

O  o 

O  o 

O  I 

O  2 
10 

O  4I 

5i 


O 


2,1 


2,9 


3,8    3,5  3,2 


0,3 

3.2 

'3,5 


16,5 


.Anmärkningar. 
Remafiues. 


@  a  p 

#  "  n ,  ©  a  p  11 

@  a  p  II 
©"  a 

^^i/  n 
@  a  p 


39,4 


Juni. 


1921. 


767,1768,3 

768,6 

2 

69,4  69,1 

68,2 

3 

68,4  67,5 

66,5 

4 

64,6  63,4 

60,7 

5 

56,9  55.1 

59.9 

6 

65.7  65,5 

65,5 

7 

64,1  62,3 

60,8 

8 

59,4  57,4 

55,5 

9 

51.9;  49,8 

48,0 

10 

45.9I  48,4 

49,8 

1 1 

50,6  52,1 

52,4 

12 

54,4  56,1 

56,9 

13 

57,8  58,4 

59,1 

J4 

62,3  63,7 

64,7 

15 

63,4  61,5 

61,1 

16 

64,71  66,1 

66,2 

17 

64,1  61,9 

57,0 

18 

53.6  54,3 

52,8 

19 

46,9:  46,6 

49,1 

20 

48,6  47,3 

}  46,4 

21 

45,81  47,8 

5'. 5 

22 

54.6|  56.7 

60,1 

23 

60,5  59,9 

1  59.6 

24 

60,8'  61,7 

62,2 

25 

63.31  63,1 

1  61,7 

26 

60,7:  60,0  57,6 

27 

56,6  57,9'  58,4 

28 

58,3  58,7 

58.1 

29 

56,5  56.3  56,6 

30 

58,1   59.3  60,3 

+  20,6 
4-20,0 
4-20,0 

+23.6 

4-20,0 

+13,6 
+  18,2 
+  20,4 

+  20,4 

4-12,0 


+  ■5.2 


+  22,4 

+  19,4 

+  22,5 

+ 10,0 

10,7 

10,2 

9,5 

59 

.51 

+  23,0 

+  19.0 

4-24,0 

+  13.0 

10,8 

'8,5 

.9,1 

62 

'40 

4-24,0 

4-20,2 

+  24.5 

+  13.0 

8,8 

9,5 

'8,0 

5' 

43 

4-24,8 

4-21,8 

+26,0 

4-12,0 

10,1 

9,1 

'8,5 

47 

39 

+  23,6 

+  15.0 

4-24,0 

+  15.0 

[2,0 

11,9 

5,7 

69 

55 

+  15.2 

4-12,6 

+  17.0 

+  8,0 

4,2 

'5,0 

6,4 

36 

'39 

4-18,0 

+  15.2 

4-21,0 

+  5.0 

8,8 
10,6 

8,9 

10,4 

57 

58 

+  22,4 

+  18,4 

+  23,0 

+  8,0 

.9.9 

10,6 

59 

.50 

4-25,0+17,4 

+  25,0 

+ 10,0 

9.4 

'10,0 

12,4 

53 

'43 

4-16,8+14,2 

+  20,5 

+ 1 1,0 

9.7 

8,3 

9,9 

94 

59 

-f- 15,01  4- 12,0 

4-16,0 

4- 1 1,0 

8,7 

9,4 

9,2 

84 

74 

+  15,0 

4-12,6 

+  15.5 

+  10,5 

8,5 

7,4 

7,6 

66 

58 

4-15,2,4-11,2 

+  15.5 

+ 1 1,0 

8,0 

6,0 

.7,2 

65 

47 

4-16,6  -f  13,0 

+  17,5 

+  7.0 

6,4 

6,4 

'6,0 

52 

46 

4-15,4+14,2 

+  17,0 

+  10,5 

7,6 

10,8 

10,2 

68 

83 

4- 18,0  -f- 12,6 

+  19,0 

+  8,0 

7,4 

7.6 

6,6 

56 

49 

4-18,0 

+  J4.8 

+  i8,S 

+  4,0 

9.' 

10,3 

10,1 

74 

67 

+  10,2 

+  8,0 

+  15,0 

+  8,0 

5.6 

6,0 

5,8 

62 

65 

+  13,8 

+  10,8 

+  15.0 

+  5.0 

6,0 

6,6 

8,2 

79 

57 

+  15,6 

4-10,6 

4-16,0 

4-10,0 

8,5 

7,0 

6,0 

66 

53 

+  12,0 

+ 10,0 

+  12,5 

+  6,0 

6,2 

6,8 

7,0 

71 

65 

+  15,6 

4- 1 1,0 

4-i6,Oj+  7,5 

7.3 

7,0 

7,4 

55 

53 

>  +15,4 

+  13.6 

4-16,0  4-  7,0 

7.1 

7,9 

1  9,5 

64 

60 

)  4-17,0 

4-14,0 

4-17,0  4-11,0 

9,0 

9,5 

9,8 

78 

66 

i  +20,0 

4-16,2 

4-21,0  4-  9,0 

10,6 

9,9 

10,8 

61 

57 

)  +20,0 

1  +  18,0 

+  22,0  -f  13,0 

1 1,1 

10,8 

III, 7 

65 

62 

\  +16,8 

+  13.2 

+  19.0 

+  13,0 

9,4 

8,6 

7,5 

72 

61 

)  4-17,41  +  13,2 

4-18,0  +13,0 

9.4 

8-2 

8,0 

63 

56 

)!+l8,2 

+  13.6 

4-19,0  4- 10,0 

8,5 

8,5 

8,7 

64 

55 

514-17.4+14.6 

4- 19,0  -f  1 1,0 

6,7 

6,9 

8,9 

44 

1  47 

72 


lel 


758,5'758,5'758,5  +i5,9!+i7,9i  +  i4,3ll+i9,i!+  9.7|  S.sj  8,4j  8,6|  63!  55 


—  0 

W  2 

N  2 

0  I 

0 

I 

3 

NE  2 

NW  2 

NW  2 

4 

8 

4 

NE  2 

W  2 

—  0 

0  I 

, 

I 

SE  2 

SE  2 

—  0 

0  I 

I 

3 

0,3 

W  2 

W  4 

NE  2 

9 

9 

2 

®  n 

NW  2 

WNW  8 

—  0 

0  lO 

0 

1 

SW  2 

W4 

—  0 

0  liO 

I 

I 

SW  2 

W  2 

—  0 

I  0 

I 

I 

ESE  2 

SW  2 

SE  2 

2 

9 

9 

15,2 

®  P 

W  2 

SW  4 

SW  4 

®  10! 

8 

9 

9,5 

0  n  a  p 

SW  4 

SW4 

W  2 

®  10! 

1 

9 

6,0 

®  n  a  p  n  1 

W4 

W6 

W  6 

9 

1 

5 

W  4 

W  4 

—  0 

4' 

3 

I 

NE  2 

SW  2 

—  0 

6 

3 

©°  ap  , 

SW  2 

W  4 

W  2 

10 

/ 

I 

6,0 

®  a 

NE  2 

NW  4 

WNW  2 

0  lO 

2 

2 

W  2 

NW  6 

WSW6 

10 

I 

10 

1,4 

®  P 

NW  4 

NW  4 

NW  2 

10 

8 

4 

1,0 

®  a  p  n 

NW  2 

N4 

NW  2 

9O 

8 

%  10 

®°  a  p 

SW  2 

NW8 

W6 

9 

8 

7,4 

®  P 

NW  6 

N4 

NW  4 

9  ® 

10 

8 

0.3 

©  n  a  p 

NW  2 

WNW  4 

W  2 

5 

2 

I 

SW  2 

SW  2 

SW  2 

9 

9 

10 

W  2 

W  2 

—  0 

10 

5 

2 

SW  2 

W4 

i     —  ° 

0   I  0 

3 

I 

SW2 

SW2 

—  0 

0  4 

8 

•i 

0.3 

)       W  2 

W4 

—  0 

9 

5 

8 

®  u 

WNW  6 

W  6 

WNW  2 

0  4O 

5 

4 

WNW  2 

W4 

—  0 

0  8 

4 

3 

NNW  2 

NW  4 

—  0 

0  2 

0 

0 

>  2.5 

3.8 

1,7 

5.5 

4.9 

4-3 

47-4 

23 


Juli. 


56= 
12° 


40'  N. 

52'  =  o" 


5r"28'E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid, 


Halmstad. 


+  0.75  (730  mm). 
-  -  10,3  m,  hl   -  7,5  m,      =  3,9  1 
Heure  de  TEurope  centrale. 


1921 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Barom.  Ji  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


761,4 
62,2 
62,2 
61,7 
59.8 

62,2 
62,8 
66,0 
64,4 
64,2 

.60,8 
'56,0 

'57,0 
60,0 
64,1 

64.7 
64,4 
65,0 
63,0 
58,8 

55.6 
58,4 
45,4 

48,0 
57.8 

60,4 
60,8 
.58,4 
'52.5 
53.6 
62,0 


762,2 
62,1 
61,5 
61,5 
58,5 
62,4 

63.3 
66,0 

64 
63.0 

58.1 

56.3 
56,9 
60,3 
64,4 

64,1 

63.5 
64,2 
62,0 
57,9 

.56,7 
56,3 
47.7 
50.6 
60,5 

60,7 
61,0 
56,9 
52,7 
57.0 
62,5 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


762,6 
61,9 
61,0 
61,0 
59.4 

62,0 
64,4 
65,0 

63.5 
62,6 

54.1 
56.4 
58,2 
61,4 
63,6 

64,2 
63,0 
63,6 
61,8 
56,7 

57.6 

51.4 

49. 

54,9 

60,1 

58,7 
59,9 
55,1 
52,6 

59,6 
61,1 


+  18,6 

+  17,4 
+  20,4 

+  17.4 
+ 14.2 

+  17.2 
+  19,2 

+  19.4 
+  18,0 
+  20, 

+  21,4 
+  16,6 
+  17.0 
+  16,6 
+  19,2 

+  19.0 
+  20,4 
+  20,0 
+  20,8 
+  22,4 

+  17,0 
+  15.6 
+  16,0 
+  12,4 
+  17,0 

+  17,8 
+  19,4 
+  16,4 
+  22,4 

+  16,6 
+  16,8 


759,8  759,8  759.6  +18,2  +20,0  +16,8 


+  18,2 
+  21,2 
+  19.8 
+  19.8 
+  16,2 

+  19,0 
+  20,2 
+  20,0 
+  21,0 
+  22,8 

+  22,0 
+  18,0 
+  19,6 
+  18,4 
+  18,8 

+  21,4 
+  23,0 
+  23,6 
+  23.0 
+  23,0 

+  18,4 
+  16,4 
+  18,0 
+  13.8 
+  19,4 
+  24,0 
+  20,8 
+  22,0 
+  23,0 
+  17.8 
+  18,4 


9 

p.  m. 


+  14,6 
+  16,6 
+  17.6 
+  16,2 
+  14,4  +17 


+  15,0 
+  16,2 
+  16,6 
+  18,0 
+  20,0 

+  18,0 
+  14,8 
+  14,2 
+  15,2 
+  15.8 

+  17.0 
+  19,8 
+  19.0 
+  20,4 
+  19,8 

+  15.0 
+  15.4 
+  15.6 
+  14.2 
+  16,6 

+  19,0 
+  17.0 
+  17.8 
+  19,4 
+  14.8 
+  16,0 


Max. 
(9p.m.) 


+  19.0 
+  22,0 
+  22,0 
+  21,0 
o 


+  20,0 
+  22,0 
+  21,0 
+  21,0 
+  23.5 
+  22,0 
+  19,0 
+  20,0 
+  19,0 
+  19.5 
+  22,0 
+  23.0 
+  24,0 
+  24,0 
+  23,5 
+  20,0 
+  16,5 
+  18,5 
+  17,0 
+  20,0 

+  24,0 
+  21,0 
+  22,0 
+25,5 
+  20,0 
+  19,0 


Min. 
(9p.m. 


+  7,0 

+  8,0 
+  11,0 
+  11,0 
+  11,0 

+ 10,0 
+  7,0 

+  8,0 
+  15.0 
+  15,0 

+  16,0 
+  13.0 
+  13.0 
+  7,0 
+  7,0 

+  7,0 

+  9.0 
+ 1 1,0 
+ 14.0 
+  17,0 

+  14,0 
+  13,0 
+  15,0 
+  11,0 
+  13.0 
+  14,0 

+  15,5 
+ 1 1,0 

+  13,5 
+  14,5 
+  13,0 


Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m 


10,2 
10,7 

9,4 
10,0 
8,6 

8,9 
10,1 
10,9 

11,7 
12,1 

13,3 
8,2 

9,8 
5,9 
10,4 

10,8 
9,4 
8,3 
1 1,2 
1 1,1 

7,4 
10,4 
12,1 
10,0 
10,1 

11,3 
II. 5 
10,2 

12,7 
12,3 
9.7 


2 

p.  m. 


9.6 
,8,9 
'10,0 
'11,0 

9,8 

8,9 
9,2 
10,2 

1 1.3 
13,1 

12,9 
8,1 
6,1 
6,6 

10,1 

8,5 
5,7 
8,9 
10,2 

11,4 

7,6 
12,1 

9,2 
10,4 
10,3 

14,6 

11,8 
9,9 
13.9 
10,4 
9,8 


9 

p.  m 


9.7 
.9.8 
'11,0 
II, I 
10,0 

9,9 
10,6 
11,2 

11,7 
12,6 

10,0 
8,8 
5,2 

8,3 
10,8 

7,4 
.9.2 
'10,5 
12,0 
^9,5 

8,6 
12,2 

8,8 

7,4 
11,2 

13.2 
11,8 
1 1,0 

13,9 
8,8 
10,1 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relativa, 
/o 


8 
a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


.64 
'72 
.53 
•68 
72 

61 
61 
64 
76 
67 

70 
58 
68 
42 
63 
66 
53 
47 
62 

55 

52 
79 
89 
94 
70 

74 
68 

73' 
63 
87 


62 
,48 
'58 
•64 

71 

54 
53 
58 
62 
64 
66 
53 
36 
42 
62 

45 
27 

41 
49 
55 

48 
87 
60 
90 
61 

66 

65 
50 
66 
68 
62 


+  20,9 


+  11, 


78 
.69 
'73 

81 

83 
78 
77 
79 
76 
72 

65 
70 
43 
64 
81 

52 
.54 
•64 
.67 
'55 

68 

93 
66 
61 
79 

81 
82 
72 
83 
70 
75 


10,3  10,0 


10,2    66    58  71 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direotion  et  force  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


WNW  2 
NNE  2 

—  o 

—  o 
SW  4 

SW  2 
SW  2 
SW2 

W  4 
W4 

SW2 
W6 
NE  2 
NNW  2 
SW  2 

SW  2 

S  2 

E  2 
SW  2 
W  2 

NW6 
W4 
W  6 
W  2 
W6 

SE  2 
SW  2 
NE  2 
E  2 
SW4 
W  2 


WNW  2 
—  o 

NW  4 
WNW  2 

SW4 

SW  2 
W  2 
W  2 

W6 
W4 

SW4 
NW  4 
NW  6 
W  6 
SW  2 

SW  2 
SSW  2 
W  2 
NW  4 
SW  2 


9 

p.  m. 


SW2 
SW6 
SW  2 
WSW4 

8  2 
SW  2. 
NW  2 
SW  2 

S4 
SW  2 


W  2 

NW  2 
NNW  2 

—  o 
NW  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
W  2 

WNW  6 
NW  6 
NNW  4 
WNW  4' 

—  o 

—  o 
W  2 

SW  2 

—  o 
SW  2 


NW  8  WNW  8 


SW4 
W  6 
W  6 

SW  2 

S  2 

—  o 

—  o 
S  2 

W4 

—  o 


Molnmängd. 

Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


O  I 
O  I 
O  I 
9 

O  I 

O  4 


O 
O 

O  o 
O  o 

3 
2 


O 
O 
o  I 


7 

10 
10 
10 
5 
9 

O  2 
9 
8 

10 

6 


2 

p.  m. 


O  6 
9 

O  7 
O  4 
10 

O  3 
4 

O  I 
O  2 
O  I 

9 
6 

O  3 
O  I 
O  I 

O  o 
O  o 


3.2 


2.3 


5,1 


0 


4,9 


9 

p.  m. 


4.0 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-ga 

mm. 


0,2 


15,0 


2,7 


38,1 


Anmärkningar. 
Remarques. 


a  p,  rs  P 

°  P 


a  p 


11  a 
n  a  p 


a  p  n 
°  a 


Augusti. 


1921 


I 

760,7 

762,1 

760,0 

+  19,0 

2 

60,8 

59,6 

57,9 

+  21,6 

3 

57,9 

57.8 

57,8 

+  23.4 

4 

57.8 

60,1 

61,1 

+  15,0 

5 

60,4 

58.5 

55.3 

+  16,6 

6 

46,8 

45,0 

45.9 

+  17,0 

7 

47.1 

50,7 

50.9 

+  16,2 

8 

47.6 

49,0 

49,8 

+  16,0 

9 

48,0 

49,2 

51.7 

+  15.0 

10 

55.2 

55,8 

57.4 

+  14,0 

1 1 

58,1 

56,4 

54,6 

+  15,0 

12 

52,4 

53,1 

52,9 

+  15,8 

13 

44.4 

50,8 

51.7 

+  15,0 

'4 

50.9 

49.9 

46,1 

+  14,8 

15 

45.6 

47,7 

49.6 

+  14,8 

16 

52,6 

55,3 

59,2 

+  12,6 

17 

63,0 

64,5 

65,3 

+  14.4 

18 

66,9 

67,1 

66,2 

+  15.0 

19 

65.6 

65,7 

64,7 

+  16,4 

20 

65,0 

63,9 

62,9 

+  16,2 

2 1 

62,0 

61,5 

61,4 

+  16,0 

22 

62,2 

62,8 

63.5 

+  18,0 

23 

64,8 

64,7 

64-5 

+  16,0 

24 

64,6 

63.4 

62,2 

+  16,8 

25 

59,8 

56.7 

54,7 

+  17,0 

26 

5.3,8 

55.4 

57,1 

+  14.8: 

27 

55,3 

52.9 

56,9 

+  13,8: 

28 

54.6 

58,2 

59,7 

+  16,4 

29 

59.2 

53.2 

49.0 

+  I2,2[ 

30 

48,4 

50,5 

54,1 

+  II.6 

31 

55.6 

59.0 

60,9 

+ 12,0 

Med. 

7S6,3 

756,8 

756,9 

+  15,8 

+  24,0 
+23,0 
+  19,0 

+  19,8 

+  19,0 
+  17,2 
+  17,2 
+  16,2 
+  17,0 


+  13,6 
+  18,4 
+  18,8 
+ 19,0 

+  21,2 
+  22,2 
+  23,0 
+  23,6 
+  22,2 
+  23,8 
+  16,8 
+  16,0 
+  15,8 
+  18,0 
+  15.0 
+  14.4 


+  19.6 

+  21,5 

+  15,0 

12,3 

12,6 

12,8 

75 

72 

76 

SW2 

SW  2 

—  0 

9 

0  I 

0 

2 

7 
0 

+23.4 

+  26,0 

+  15.0 

13,8 

13,9 

II, I 

72 

63 

52 

SE  2 

SW  2 

—  0 

0 

+  18,8 
+  16,8 

+  25.0 

+  17.0 

12,7 

14,9 

14.2 

59 

71 

88 

SW  2 

N  2 

—  0 

I 

9 

®  9 
3 

10 

18,8 

®  P 

+  20,0 

+  14,0 

11,6 

11,4 

1 1,0 
12,6 

91 

70 

77 

N2 

SSW  2 

SW  2 

@  10 

8 

1,7 

®  n  & 

+  17.0 

+  20,0 

+  14,0 

11,7 

10,1 

83 

58 

88 

SW2 

SW4 

SW2 

@  8 

9 

9,0 

@  n  a  p 

+15,8 

+  19,0 

+  15,8 

13,5 

12,9 

9,5 

94 

79 

71 

SW6 

SW  6 

SW6 

®  10 

10 

10 

8,5 
1,7 

®  n  n 

+15,0 

+  18,0 

+  13,5 

9,2 

8,6 

8,6 

67 

59 

68 

W  8 

W  8 

W  6 

7 

8 

7 

@  n  a 

+  14,0 

+  17,5 

+  13,0 

9,6 

9,7 

8.5 

71 

66 

71 

W  4 

SW6 

W  6 

7 

8 

8 

1,0 

@  n  a  p 
@  n  a  p 

+  14,0 

+  17.0 

+ 1 1,0 

8,6 

9,0 

7,5 

68 

65 

63 

SW  8 

W  8 

W8 

8 

7 

8 

3.0 

+  11,8 

+  17,0 

+  11,5 

8,0 

8.5 

8,8 

67 

59 

86 

W  6 

W6 

—  0 

7 

7 

2 

+  14.4 

+  21,0 

+  6,0 

8,9 

6,0 

8,2 

70 

33 

67 

E  2 

SE  2 

SE  2 

0  I 

3 

®  9 

1,6 

®  a,  9p 
®  n  a,-p 

+  15,8 

+  18,0 

+  12,0 

11,4 

12,4 

12,5 

85 

82 

93 

SE  2 

—  0 

• —  0 

®  10 

10 

8 

3.0 

3.2 

21,8 

+  14,2 

+ 16,0 

+  12,0 

11.9 

11-5 

10,2 

93 

89 

85 

NW  2 

NW  2 

—  0 

10 

10 

®  n-p 

+  14,2 

+  15,0 

+  13,0 

9,8 

1 1,0 

11,8 

78 

89 

98 

SW  2 

W  2 

W2 

10 

® 

10 

®  ^ 

@  a  p 

+  12,8 

+  15,0 

+  12,5 

11,7 

10,3 

10,2 

93 

83 

94 

SW  2 

SW2 

SW4 

®  10 

10 

15.7 

@  a  p 

+  12,6 

+  14,5 

+ 12,0 

10,3 

10,8 

10,1 

96 

94 

93 

SW4 

SW  4 

W  2 

10 

10 

9,0 

@  n  a  p 

+  14,0 

+  19,0 

+ 1 1,0 

9,0 

10,3 

9,5 

74 

65 

80 

SE  2 

S  2 

—  0 

0  '2 

0 

2 

3 

+  13,6 

+  19,0 

+ 10,0 

9,9 

8,7 

10,3 

78 

54 

89 

—  0 

WSW  2 

—  0 

6 

2 

+  15,0 

+  19,0 

+  8,0 

11,3 

10,8 

11,3 

81 

66 

89 

SW  2 

SW  2 

—  0 

0  I 

0 

0 

0 

+  14,8 

+  21,5 

+ 10,0 

II, I 

10,4 

8,8 

81 

55 

70 

SE  2 

SSE  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

I 

+  14,8 

+  22,5 

+  9,0 

9.9 

8,6 

8,5 

73 

43 

68 

E  2 

SE  2 

—  0 

0  I 

0 

0 

+  15.4 

+  23,0 

+  11,0 

9,5 

7,0 

9,2 

62 

34 

70 

SE  2 

SE  2 

—  0 

0  I 

0 

0 

+  16,0 

+  24,0 

+ 1 1,0 

10,1 

10,4 

9,1 

75 

48 

66 

—  0 

ESE  2 

—  0 

0  I 

3 

0 

+  17,0 

+  23.5 

+  9.0 

9,9 

9,7 

10,1 

69 

50 

70 

NE  2 

SW  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

I 

+  17,0 

+  24,0 

+ 1 1,0 

11,5 

11,8 

13,2 

80 

54 

92 

SE  2 

SSW  2 

—  0 

0  2 

2 

®  10 

18,5 

©  K  p  u 

+  14,0 

+  17.0 

+ 12,0 

7.2 

7.5 

7,5 

58 

53 

63 

W4 

W  6 

W  6 

4 

0 

4 

5 

1,2 

+  13,8 

+  17.0 

+ 12,0 

9.6 

12,1 

8,1 

82 

89 

69 

SW  6 

SW  6 

W  4 

®  10 

10 

4 

2,3 

@  n  a 

+  12,0 

+  18,0 

+  12,0 

12,4 

9.5 

8,7 

89 

71 

84 

SW  8 

NW  6 

—  0 

10 

10 

5 

0,6 

®  na 

+  14,2 

+  18,0 

+  7,0 

8,8 

10,9 

11,5 

84 

71 

96 

SE  2 

SE  4 

SE  2 

10 

9 

10 

13.5 

®Rvn 

+  12,4 

+  16,0 

+  10,5 

8,9 

6,8 

6,8 

88 

54 

63 

SW  4 

W  6 

W  8 

®  10 

0 

5 

10 

3.5 

®  a  p 

+  9,4 

+  15.0 

+  9.0 

8,0 

6,5 

6,5 

76 

53 

74 

WNW  4 

W  6i 

—  0 

7 

4 

0,6 

©nu 

+  15.0 

+  i9>3|+  11.6 

10,4 

10,1 

9,9 

78 

64 

78 

3.2 

3.5 

1,9 

6,0 

5 

,6 

5,6 

138,2 

23 


Septcmlber. 


«  =  56°  40'  N. 

X  =  12°  52'  =  o"  51"' 28" 


E.  Gr. 

Mcdelcuropeisk  tid. 


Halmstad. 


/y^  =  10,3  in,  A,  =  7,5  in,  /i^  =  3,9  m. 

llcurc  du  riiuroiJC  cciitrale. 


v.m. 


Dat, 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  i  O"  et  ii  la 
pesantear  normale 


8    I  2 
a.  m.  I  p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Ccls. 
Tempurature  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  I  Min 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktiglicts- 
trycl<. 

Tension  de  la 
vapeur  (l'cau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m, 


9 

p.  m. 


Relativ 
fiikligliet. 

Humiditu 
relative. 

% 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


I 

702,5 

7"3'i 

/  o',i 

4-126 

- 

37.1 

53.7 

52,9 

-|- 1 2,0 

3 

57.1 

50,/ 

4-114 
\  '  J'4 

4 

57-5 

57,9 

4-112 

5 

61,2 

62,2 

63.5 

+  11,0 

/" 
0 

05,0 

00,3 

Ac  c 
05.5 

" 

04,0 

04.4 

63.9 

-1-  I  /i  /I 

8 

04,7 

Ar  t 

"4. 

4-1/1  2 

9 

04.3 

Al 
03.3 

61,4 

+  12,8 

10 

!;7  6 

53.7 

+  i7>o 

1 1 

53.4 

53,4 

52,9 

f       T  «  A 

+  12,0 

12 

52,1 

52,0 

53.7 

4-15.2 

13 

51.8 

51,0 

52,4 

4-  12,2 

14 

57.0 

58,3 

54.7 

+  12,6 

15 

52,5 

54,6 

54.0 

4- 14.0 

16 

51.3 

52,0 

56,0 

+  10,8 

17 

65,2 

68,0 

72,1 

+  10,6 

18 

77,5 

77,1 

77.4 

+  7.2 

19 

76,4 

74,5 

72,9 

4-  3,6 

20 

72,8 

71,5 

70,6 

4-  7,0 

21 

68,7 

67,1 

65,3 

4-  9,4 

22 

65.1 

66,1 

64,7 

+  8,8 

23 

61,3 

62,2 

61,6 

4-14,6 

24 

61,1 

61,0 

62,6 

4-13.0 

25 

62,9 

63,3 

62,0 

+  12,0 

26 

63.0 

64,6 

69,0 

4-  7.2 

27 

71,5 

72,6 

71,3 

4-  4.0 

28 

68,3 

65,3 

61,5 

+  11,2 

29 

59.0 

58,9 

60,0 

+  10,8 

30 

64,6 

66,0 

65,5 

+  1.6 

4-14.8 
4-17.8 

4-15.4 
+ 14,0 
4-16,0 

+  16,6 
+  18,0 
+  18,0 

+  20,0 
+  21 

4-16,4 
+  16,8 

+  14,2 
4-14.4 
4-16,4 

+  13,6 
4-15,0 
4-13,0 
+  13.6 
4-14.6 

+  16,2 
4-15,0 
4-15,0 
4-14.6 
+  13.0 

4-13.0 
4-13.2 
4-13.0 
+  I  1,2 
+  10,8 


4-  9.4 
-r  15.0 
+  12,6 
4-11, 
4-11,4 

4-14,0 
4-15.0 
+  12, 
+  16,6 
4-18,0 

4-13.0 
4-13.0 
4-11.4 
4-  9.2 
+  13.0 

4-10,8 
4-  9.0 
+  6,0 
4-  7,2 
+  8,0 

4-10,4 
4-14.4 
+  12,6 
+  11,2 
4-10,6 

4-  7.2 
4-  8,4 
+  12, 

+  8,0 
+  2,6 


4-15.0 
+  18,0 

4-15.5 
4-15.0 
4-16,0 

4-17,0 
+  18,0 
+  18,0 
4-20,5 
+22,5 

+  18,0 
4-17.0 
4-14.5 
4-15.0 
4-16,5 

+  14,0 
+  15.0 
4-13.0 
4-14.0 
4-15.0 

4-16,5 
4-15.0 
+  16,0 
4-15.0 
4-14.0 

4-13.5 
4-13.5 
4-13.0 
4-13.0 
+ 1 1,0 


4-  4,0 

4-  4,0 
4-13,0 
4-  8,5 
+  7,0 
4-14.0 

+ 1 1,0 
+  11,0 
+ 10,0 
4-  9,0 
4-  9,0 

+  10,0 

+  6,0 

4-  3.0 

+  0,5 

+  2,0 

4-  5.0 
+  4.0 
4-12,5 
+  11,0 
+ 10,0 

+  6,0 


762,21762,21762,1 


+  10,91  +  15,2 +11, 2|+i5,6  +  7,5   8,0j  8,4|  8,3  81 


7.8 
8,7 
7.6 
7,2 
8,6 

7.9 
11,4 
1 1,2 
10,0 
10,1 

9,8 
9,6 
9,1 
6,9 
9.5 

7,7 
7.2 
5.9 
5.1 
6,4 

7,5 
7,5 
1 1,0 

7,3 
8,7 

5,9 
5.1 

8,2 

6,3 
4,2 


7,5 
9.9 
7.9 
9.8 
9.4 

8,7 
11,7 
1 1,2 
1 1,1 
10,0 

9,1 
9,1 
7,1 

8,5 
9,9 

8,7 
7.9 
6.2 

6,7 
7.1 


7.5 
12,1 

7.6 
7,4 
8,1 

1 1,1 
11,3 
10,2 
10,9 
12,8 

8,6 
8,6 
7,8 
8,0 
8,6 

8,0 
6,3 
5,9 
6,5 
6,9 


7,9  7,3 
9,9!  10,8 


1 1,0 
7,6 
7,1 

4,8 
•6,5 
9,1 


«,3 
7,2 
8,1 

5,9 
7,1 

9,7 


5,6  4,9 

4,81  4,6 


72 

84 

66 

64 
87 

89 
94 
94 
91 
70 

91 
74 
87 
63 
80 

81 
74 
77 
87 

85 

87 
89 
89 
66 
84 

77 
84 

83 
65 
82 


60 

65 
60 
82 

69 

62 
76 
73 
64 
51 

66 
64 
59 
70 
71 

75 
62 

55 
58 
57 

58 
78 
87 
61 

64 

43 

'57 
82 

57 
50 


87 
9U 

70 
72 
81 

94 
89 
94 
77 
80 

77 
77 
78 
92 

77 

83 
73 
85 
86 
86 

76 
90 
77 
73 
85 

77 
87 
89 
62 
82 


65  82 


Vindens  riktning  ocli 

styrka. 
IJirectlyn  et  force  du  vent. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Moinmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 
8    I    2    I  9 
a.  m.  I  p.  m.  1  p.  m. 


Ne- 
der- 
Ijftrd. 
Kau 
tom- 
bée. 

8  a  8a 


Anmärkningar, 
liemarques. 


W  2 

SW4 

—  0 

1 

4 

9 

4 

— 

SE  2 

SSE  2 

SW  2 

10 

10 

10 

2,6 

W  6 

W  6 

W  4 

9' 

5 

8 

— 

W  (> 

W  2 

NW  2 

4 

% 

9 

6 

0,3 

NE  2 

W  2 

—  0 

0 

1  0 

4 

0 

E  2 

SW  2 

—  0 

0 

I 

8 

10 

— 

W  2 

W  4 

—  0 

10 

4 

I 

— 

—  0 

W2 

—  0 

0 

I 

I 

— 

—  0 

SW  2 

—  0 

0 

1  0 

1 

I 

— 

SE  2 

S  2 

SW  2 

0 

I 

3 

10 

3,7 

—  0 

SW  2 

SW6 

@ 

10 

8 

7 

7,0 

SW  4 

SW2 

W  2 

6 

6 

9 

3.3 

SW  6 

SW6 

W  2 

10 

9 

4 

-  - 

W  2 

W  4 

SW  2 

5 

9 

@  10 

7,0 

W  2 

SW4 

SW  4 

9 

9 

6 

0,1 

SW4 

W4 

NW  2 

10 

5 

4 

0,9 

N  2 

NW  4 

NE  2 

0 

1 

2 

6 

— •  0 

SW  2 
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0 

I 

0 

I 

I 

NE  2 

SW  2 

—  0 

2 

I 

0 

—  0 

SSW  2 

—  0 

0 

0 

I 

1 

S  2 

S  2 

S  2 

0 

I 

1 

3 

—  0 

SSW  2 

SW2 

9 

9 

10 

W2 

W  2 

■      W  4 

10 

® 

10 

4 

W6 

W6 

WNW  4 

5 

0 

5 

1 

W6 

W  6 

W  2 

10 

7 

2 

0,3 

NE  2 

NW  2 

—  0 

0 

I 

0 

I 

NE  2 

W  2 

—  0 

I 

4 

2 

W  2 

SW  2 

W4 

10 

10 

10 

W  2 

WNW  4 

—  0 

8 

6 

2 

NE  2 

WSW  2 

1      —  0 

0 

1 

0 

1 

I 

#  p  n 
@  a  p 

=  pn 


M,  @°  a 
p  n 


a  p 


a  p 


%  a 


2,4 


3,0 


1,6     5,1     5,31  4,5 


25,7 


Oktober. 


1921 


I 

763,9r762,5 

2 

60,1 

60,1 

3 

54,9 

51,3 

4 

59,8 

64,0 

5 

69,5 

69,7 

6 

70,5 

69,2 

7 

64,6 

60,7 

8 

54,6 

57,7 

9 

62,2 

62,7 

10 

65,0 

65,5 

1 1 

61,9 

61,4 

12 

64,8 

65,7 

13 

66,0 

66,4 

14 

59,2 

57,4 

15 

64,9 

66,8 

16 

66,2 

66,1 

17 

65.5 

67,3 

18 

68,1 

67,3 

19 

62,7 

60,8 

20 

59.4 

61,2 

21 

59.0 

55.9 

22 

55.7 

56,5 

23 

38,6 

33,1 

24 

47,9 

57.3 

23 

65.7 

58,2 

26 

64,9 

66,1 

27 

67,8 

66,3 

28 

60,5 

57,8 

29 

48,5 

43,8 

30 

60,6 

62,7 

31 

60,1 

59,2 

led 

1761,1 

760,7 

59,3 
48,1 

67,5 
69,3 
67,8 

57,1 
60,1 

63,4 
65,0 

62,7 
66,2 
65,6 
57,6 
64,7 

65,4 
68,3 
65,6 
60,3 
62,3 

55,3 
54.5 
33.9 
64.5 
60,6 

66,8 

62,8 

57.2 

49.7 

63, 

56, 


4-  9,6 

+  5.6 

4-  9,4 

4-  5,6 

4-  3,6 


3,6 
8,4 
+  12,2 
4-  6,4 
4-10,8 


4-12,4 
4-13,2 
4-13,6 
+  11,0 
+  12,6 

4-13,4 
4-15.8 
4-13.2 
4-13.2 


+  14,6  +10,4 


4-  9,4 
+  6,4 
4-13,6 
4-  4,0 
4-  4, 
+  8,0 
4-13,6 
+  9,6 
4-  9,6 


+  14,0  +12,6 
+  13,8  + 12,0 


+ 10,6 
+  12,0 

+  12,0  +I2,6j  +  ii,6 


+  12,8 
4-10,4 

+  11,6 
4-13,0 
+  12,6 
4-  9,8 
4-13,6 
4-10,4 
+ 
+ 
+ 
± 
+ 
4- 
+ 
+ 
+ 
+ 10,0 


9.8 
5.0 
3.0 
0,0 

2,6 
9,6 
8,2 
6,6 
1,6 


+  12,61  +  1 
+ 12,8  +12,2 


4-12,5  - 
+  14,0  + 
4-15,0  + 
+  14,0  4- 
4-13,0  ± 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+  14,0 
+  16,0 
4-14,0 
4-13.5 
4-15.0 


4-13.6 
4-13.2 
+  12,0 
+  16,0 
+  11,6 
+ 12,0 
4-10,0 
4-  8,4 
4-  3.0 
+  8,0 

4-  9.0 
4-10,4 
4-  9.6 
4-  7.0 

-f  5.4 
+ 1 1,0 


+  11,8 
+ 12,2 
+ 10,4 
4-13.2 
4-  9.2 
4-  9.0 
5.2 
3.6 


+ 
+ 

+  0,6 


+  8,2 

+  6,6 

4-  9,6 

+  4,6 

+  3,2 

+  3,4 
+ 10,0 


4-14.5 
+  14,0 

4-13,0 
4-13,0 
4-13,0 

4-14,0 
4-13,2 
4-13,0 
+  10,0 

4-14,0 
4-13,0 
4-10,51 
4-  9,0 

+  5,5 
+  io,o| 

+  10,0; 
+ 1 1,0 
+ 10,0 
+  8,0! 
4-  5,5 
+ 1 1,0 


o 

2,0 
3,5 
3,0 
0,0 

0,5 
3,0 
9,5 
3.0 
8,5 
+  8,0 
+ 1 1,0 
+ 10,0 
+ 10,0 
4-  9.0 

+ 10,0 
+  11,0 
+  10,0 
+  8,5 
+  8,0 

+  8,0 
4-  '5.2 
+  2,0 
-H  0,5 
-  3,5 


6,8 
6,2 
7.9 
4,7 
4,9 

5,3 
6,6 

9,3 

6,6 

8,7 
8,8 
9,9 
9,9 
9,2 
7.3 

9.4 
10,4 
10,3 
,1 
10,8 

7,7 
5.6 
6,1 
3,7 
3.5 
4,9 

8,2l  8,7 

6,8  6,6 

6,6j  7,0 

4,2  4,2 

8,41  8,6 


7,2 
9,0 
10,3 
"4,5 
6,9 

6,6 
7,4 
8,7 
9,0 
9 

10,8 
10,2 
10,3 

8,3 
8,2 

7,0 
10,8 

9,9 
10,4 

6,8 

7,5 
5,7 
7,1 
3,2 

7 

1  7,0 


7,2 

7,0 
11,3 

4,9 
5,6 

6,0 

9,5 
8,2 

8,4 
8,7 

10,6 
9,2 
9,4 
7,1 
9,3 

9,6 
10,3 
8,9 
10,8 
6,4 
6,1 
6,0 
5,1 
3,4 
7,0 
6,6 
8,2 

14,3 

:  8,2 


76 
91 
89 

73 
83 
90 
81 
89 

91 
90 

93 
96 
96 

85 
76 

94 
94 
96 

89 
94 
82 
62 

94 
66 

77 
89 
92 


68 
80 
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63 
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56 
77 
80 
78 
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87 
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77 
75 
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96 
96 
77 
67 
72 
62 
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81 

93 
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82  63 
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93 
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89 
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98 
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96 

74 
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89 
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10 
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0 

SSW  2 
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3 

10 
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•  P 
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8 
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8 
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®  10 

®  10 

10 
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9  n  a  p 

NNE  8 
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NE  4 

8 

9 

3 

#  a  p 

SE  4 

SW8 
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10 

®  10 
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NE  2 
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3 

•  a  P 

W  2 

SW  2 

W  2 

10  10 

10 
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NW  2 

W  2 

NW  2 

2 

2 

3 

+5 

• 

SW  2 

NNE  2 

NNE  2 

10  10 

10 

2,6 

•  a  P 

NE  2 

NW  2 

NW  2 

0   I  0  I 

9 
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W4 
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W  6 

lo  10 

9  10 
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•  n  p 
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24 


November. 


y  =  56°  40'  N. 

X  =  12°  52'  =  o"  5 i"' 28' E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Halmstad. 


^g=  +  0,75  (730  mm). 
IJi  =  10,3  m,     =  7,5  m,  h^, 
Heure  de  TEurope  centrale. 


=  3.9  m. 


1921. 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Barom.  il  0°  et  a  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8  2 
a.  m.   p.  m. 


741.9 
45.9 
55,2 
54.1 
34,6 

48,6 
48,3 
58,3 
72,0 

75,7 

78,3 
67,4 
63,8 
65,5 
72,3 

71,5 
72,2 

76,7 
76,6 

69.5 

68,7 
75.3 
77,6 
76,4 
72,7 
68,7 
65,8 

64.5 
66,7 
66.5, 


741,8 
48,6 
54,2 
52,8 
36,4 

46,6 
49,6 
60,9 
73,8 
77,3 

75,2 
65,4 
64,4 
66,9 
72,2 

71,4 
72,5 
76,5 
74,5 
68,5 

69,3 
76,2 

77,3 
75,8 
71,6 

68,3 
66,1 
64,2 
66,5 
66,1 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Temperaturs  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


[  Max.  Min. 
{9p.m.)j(9p.ni.) 


Fuktighets- 
tr3-ck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


740,5 
51,6 
53,1 
46,5 
42,1 

44,5 
53,7 
65,3 
75,4 
78,8 

71,7 
63,7 
64,4 
69,2 
72,1 

71,2 
74,4 
77,3 
72,7 
69,5 

71,3 
76,8 

77,5 
75,0 
70,1 

67,5 
65,9 
64,5 
66,8 
66,7 


2 

p.  m. 


+ 


8,2 
5.8 
0,8 

3.4 
6,0 

2,8 
2,0 
6,6 

8,4 
2,2 


+  0,4 

+  o 

+  1,0 

-  0,6 

-  2,6 

+  2,6 

-f-  2,0 

+  3,0 

+  1,8 

+  0,8 


2,6 
3,6 
2,8 
2,8  , 

3,6!  + 
6,8' 


6,0 
5,6 
2,6 
2,4 
5,0 


+  1,6 

+  1,0 

—  1,0 

-  0,4 
+  4,8 

+  3,6 

+  1,0 

+  0,6 

+  0,8 

+  2,0 


0,4 
3,0 
0,6 
i,oi 


3,6 
3,2 
4,6 
1,6 
0,8 

2,6 
4,4 
3,8 
3,6 
3,0 

0,6 
0,6 
0,0 
0,6 
0,8 


+  6,8 

+  2,8 

+  0,6 

±  0,0 

+  0,8 

+  0,8 

-  4,0 

-  5,0 

-  1,8 
+  0,4 

-  0,8 
+  0,6 

-  1,0 
+  1,0 
+  1,2 

4-  2,8 

+  3.2 

+  2,0 

4-  1,0 

+  1,2 


765^1765.0  765,3  +  0,1  4-  2,3  4-  0,2  4-  2,9  - 


3,0 
3,0 
3,0 
0,0 
3,6 

3,0 

4,4 
0,4 
0,8 
4,4! 


+  11,0 

+  7,0 

+  3,0 

+  2,5 

+  7,0 

+  3,0 

+  1,0 

—  1,0 

±  0,0 

+  5,0 

+  4,0 

+  1,5, 

+  1,0 

+  1,5 

+  2,0 


4,0 
3,5 
5,0 
2,0 
1,2 

3,0 
4,5 
4,0 

4,0 
3,0 

1,0 
0,0 
0,0 
1,0 
1,0 


6,0 

2,5 

1,0 
4,0 
0,5 

3,0 
4,0 
8,0 
9,0 
2,0 

2,0 
1,0 
1,0 
2,0 
4,0 

0,0 
1,0 
1,0 

0,5 
0,0 

0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
4,0 

7,5 
5,0 
5,0 
1,0 
5.0 


I, 


6,8 

2,8 

3.4 
3,0 
5.9 

3,0 
3.4 

2,3 

2,0 

4,8 

4,0 
4,3 
4,4 
4.0 
3,2 

4,9 
4,2 
4,7 
3,5 
4,1 

4,9 
5,7 
5,0 
5,2 
3,1 

2,4 

4,3 

3,2 

3,5 
3,5 


5.1 
2,8 
3.2 
3.5 
5,1 

.3.4 
'3,5 
3.7 

2,7 

5,4 

3,6 
4.4 
4.2 
4,3 
4,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4.4 
4,7 

4,9 
5,6 
5,2 
4,7 
4,3 

3,7 
4,0 
4,2 
3,5 
4,1 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

% 


8 


4,2 
2,4 

3,9 
4,0 
3,8 

4,3 
3 

2,9 

3,8 
4,4 

2,6 
4,6 
3,7 
4,4 
4,4 

5,0 
5,2 
4,7 
4,0 
4,1 

5,5 
5,3 
5,3 
4,2 
3,1 

3,1 
3,0 
4,3 
3,6 
3,0 


4,0  4,2 


2 

p.  m. 


40 

58 
65 
78 

66 
'72 
87 
61 


60 

89 
89 

89 
75 

83 
83 
74 
85 
96 


9 

p.  m 


4,0 


84  78 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  du  veut. 

0—12. 


8 

a.  m. 


W6 
NNW6 
N  2 
NE  2 
W  6 

NE  2 
NNE4 
NE  2 
NE  2 
SW  2 

NE  2 
NE  2 
E  2 
E  2 
ENE  2 

NE  2 
E  2 
E  2 
E  2 

NE  2 

ENE  2 
NB  2 
NE  2 
NE  2 
NE  2 

NE  2 
NNE  2 
NNE  2 
E  2 

—  o 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébuloslté. 
0—10. 


8 

a.  m. 


WSW  8 
NW  8 
W4 
E  2 
W4 

E  2 
NE  2 

N  2 
SW  2 

SW2 

E  2 
NE  2 

E  2 
SE  2 

E  2 

ENE  2 
NE  2 
E  2 
E2 

ENE  2 

E  2 
NE  2 
NE  2 

S  2 
SE  2 

NE  2 
NNE  2 
NE  2 

NE  2j 

—  o 


W  10 
NW  4 
NE  2 
E  2 
NW  2 

ENE  4 
N  2 
NE  2 
NE  2 

ENE  2 

NE  2 
E  2 
E  2 
SSE  2 
NE  2 

ENE  2 
NE  2 
E  2 
NE  2 
NE  2 

ESE  2 
E  2 
NE  2 
NE  2 
NE  2 

NE  2 
NNE  2 
NE  2 
NE  2 

—  o 


m  10 
2 

o  2 

3, 
10 


2 

p.  m. 


10 

7 
I 

^  10 
10 
I 

6 

10 
6 
10 


O  4 
4 
10 

9 


10 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tom- 
bée. 


Anmärkningar. 
Remarques. 


10 

^  10 


5 

^  10 
^  10 
10 
O  2 

9 
10 

7 

10 
10  ^  10 


O 


2 

*  10 
^  10 

10 
3 

10 
10 

#  10 
10 
10 

10 
10 
10 
I 
I 

I 

10 
10 
10 


0,5 


8,5 


5 

2,4 


0,6 


0,3 


®  n  a 
P 

^  pn 


■X-  a  p 
H  I  cm, 

m  I, 
m  I 

H  I 

m°  p  11 

^  a  p 


^  n  a  p  n 


2,4 


2,5 


2,3 


6,5]    7,2]    6,7|  17,7] 


December. 


1921. 


70,5 
69,4 
73,5 

69,5 
61,9 
49,5 
53.5 
47,2 
64.5 
70,2 

73.1 

69,2 

65.7 
59.1 

57,0 
41,8 
32.4 
47,9 
42,4 

39.9 
46,0 
37,6 
47.4 
57,3 
61,7 
51,5 
45,0 
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3,0 

78 

82 

77 

SE  2 

ESE  2 

SE  2 

10 

0 

10 

10 

-X-°  n  a 

7 

60,0 

59.6 

60,7 

1,0 

+ 

2,0 

1,3 

+ 

2,0 

2,5 

3.3 

2,7 

3,6 

77 

52 

87 

E  2 

NE  4 

E  4 

10 

0 

10 

8 

61,8 

62,3 

61,9 

2,9 

+ 

1,9 

1,2 

+ 

2,0 

3,0 

3.3 

3,1 

3.6 

89 

60 

87 

E  2 

ESE  2 

E  2 

2 

0 

0 

0 

9 

61,2 

60,7 

59,8 

4,4 

+ 

1,7 

3.5 

+ 

2,5 

5,0 

2,9 

2,6 

2.7 

87 

51 

76 

E  2 

S  2 

—  0 

0 

0 

0 

0 

10 

61,3 

62,2 

61,4 

9,9 

+ 

0,4 

4.3 

+ 

1,0 

10,0 

1,6 

2,9 

2,7 

75 

61 

80 

—  0 

—  0 

N  2 

0 

0 

0 

1 1 

55,0 

49,9 

45.5 

3,2 

+ 

0,7 

+ 

2,5 

+ 

3,0 

8,0 

3.4 

4,3 

5,2 

95 

89 

94 

SW  2 

WSW  2 

WSW  2 

10 

10 

10 

0,8 

V  8  a,  @  p  n 

12 

50,0 

51.4 

49,8 

1,6 

+ 

2,0 

0,4 

+ 

4.0 

2,0 

3.3 

2,7 

4,3 

82 

52 

96 

NNW  2 

NNW  2 

—  0 

0 

0 

I 

0 

13 

40,6 

36,2 

29,7 

4- 

2.1 

+ 

5,4 

+ 

4.4 

+ 

5,4 

1,0 

5,1 

5,8 

6,0 

94 

86 

97 

—  0 

WSW  2 

W4 

10 

10 

10 

14 

29,0 

29,8 

36,2 

4- 

0,5 

+ 

3,7 

0,8 

+ 

5,0 

1.5 

3.9 

2,3 

2,6 

82 

38 

60 

NW  2 

NW  4 

NW  4 

0 

5 

0 

15 

43,1 

43,3 

38,9 

8,0 

5,2 

6,0 

0,8 

8,5 

1,5 

0,9 

1,6 

59 

30 

54 

NNW  6 

NNE  2 

E4 

3 

0 

5 

10 

4,4 

16 

28,7 

32,6 

39,1 

2,7 

1,0 

2,0 

1,0 

7,5 

3,5 

3.9 

3,5 

93 

91 

90 

SE  2 

N  2 

E  2 

10 

•X- 

10 

-X-  10 

0,6 

g]  7  cm,  -X-  n  a  p 

17 

42,5 

39,4 

34,5 

4,1 

+ 

0,4 

+ 

0.5 

+ 

1,0 

4,5 

3,0 

3,6 

4,7 

89 

76 

98 

S  2 

S  2 

SE  2 

10 

10 

■X-  10 

4,8 

S  6,  -X-  p  n 

18 

40,1 

44,7 

49,6 

0,8 

1,8 

4,0 

+ 

1,5 

4,0 

3,9 

3.4 

2,8 

91 

86 

82 

—  0 

NE  2 

N  2 

10 

0 

10 

0 

a  13 

19 

53,0 

52,4 

51.7 

io,2[4- 

0,2 

2,4 

+ 

0,5 

12,0 

1,8 

3.1 

3,5 

84 

66 

91 

—  0 

NW  2 

—  0 

5 

I 

s 

m  13 

20 

53,8 

54.8 

55,7 

7,4  + 

3,0 

4,0 

+ 

3,5 

8,0 

2.3 

3,9 

3,1 

88 

69 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

0 

0 

0 

m  12 

21 

56,4 

56.1 

56,3 

2,41  + 

0,8 

0,3 

+ 

.3,5 

8,5 

3.4 

4,5 

4.3 

90 

92 

96 

W  2 

NW  2 

—  0 

10 

10 

a  12,  ^°  a 

22 

57,6 

57.9 

57,8 

1.5'  + 

1,0 

+ 

0,3 

+ 

'3,0 

4,0 

3.8 

4,2 

4,1 

92 

85 

87 

N  2 

NE  2 

—  0 

10 

0 

10 

0 

as,  =  8  a 

23 

58,9 

59.2 

.59,9 

5,i|  + 

2,6 

2,1 

+ 

3,0 

5,5 

2.8 

4,4 

3.4 

91 

79 

88 

SE  2 

—  0 

—  0 

10 

0 

0 

a  8,  =  \'  8  a 

24 

60,3 

60,4 

60,8 

9,5;  + 

2,5 

1,8 

3.0 

1 1,0 

1,8 

4,1 

3.4 

82 

74 

86 

—  0 

SSE  2 

—  0 

0 

0 

0 

0 

0 

as 

a  7.  =V  8  a 

25 

59.6 

,  58,5 

j  57,0 

7,8 

+ 

1,3 

0,8 

+ 

2,0 

9,5 

2,1 

4,0 

3.2 

82 

80 

73 

S  2 

—  0 

—  0 

10 

0 

0 

0 

26 

55,8 

i 

55.7 

56.7 

4,9!  + 

1,5 

+ 

2,3 

+ 

2.5 

5,5 

2,7 

4.9 

4,3 

86 

96 

79 

S  2 

—  0 

NW  2 

10 

10 

0 

0,2 

a  7.  =  a,  2  p,  \  S  a 

27 

53.8 

50,4 

46,0 

4- 

2,4'  + 

4,4 

+ 

4,6 

+ 

4,6 

1,5 

5,1 

5,7 

93 

87 

90 

SW  2 

SW4 

SW  4 

10 

10 

10 

0,1 

S5.  •°UP 

28 

45,6 

45.1 !  44,1 

4- 

3,4  + 

54 

4- 

5,1 

+ 

5,5 

• 

2,0 

5.6 

0,0 

6,5 

97 

97 

98 

SW  2 

WSW  2 

WSW  4 

10 

10 

10 

0.2 

=  #°  a,  =  2  p 

Med. 

751,2 

751,2 

751,1 

2,7 

1  + 

1,4 

o,4|  + 

2,7^ 

4,4 

3,4 

3,8 

3,9 

87 

74 

85 

2,0 

2,1 

2,1 

7,1 

6,1 

54 

11.4 

Meteor,  laktt.    63:e  band.  1921. 


26 


Mars. 


(p=  56°  53' N. 

X  =  14°  49'  =  o"  59  ' 


l6'E.  Gr.  Växjö. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de 


Cy=  +  0,75  f74omm). 
=  172,5  m,  /i,  =  9,0  ni, 

rEurope  centrala. 


1,7  m. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


I 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  a  la 
pesanteur  normale 


8 

a.  tti. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Temiiérature  Cels. 


8 

a.  m. 


748,7  749,0 
42,3  39,6 


40,4 
37,0 
34,3 
41,1 

36,3 
48,0 

44,4 
44,4 

46,9 
47,8 
51,0 
50,4 
57,3 
59,0 
55,7 
53,2 
48,8 

41,4 

41,5 
44,1 
50,2 
46,0 
48,6 

48,3 
34,5 
32,5 
30,9 
38,4 
33,8| 


44,0 
30,0 
37,9 
36,6 
39,7 
47,0 
44,7 
45,7 
46,6 

48,5 
50,8 
50,0 
57,4 
58,8 
54,8 
51,1 
48,6 

40,4 

42,3 
43,8 
49,9 
46,8 
49,2 
46,1 
32,4 
33,1 
33,9 
40,3 
35,4 


747,5 
37,9 
45,9 
27,4 
40,8 

32,7 
45,2 
46,3 
44,0 

47,4 

47,0 
50,0 
51,3 
52,6 
58,0 

58,5 
54,5 
48,0 
46,6 
40,3 

44,7 
44,4 
48,5 
46,2 

49,2 

43,4 
30,9 
33,9 
36,0 
40,2 
38,2 


4,2 
3,8 
0,6 
1,2 
1,4 
0,8 
4,0 
9,8 
1,2 
4,3 
1,2 
0,4 
1,0 

2,5 

3,8 
2,2 
3,8 
6,5 
4,8 
3,2 

4,6 
5,7 
3,6 
7,0 
6,8 

4,7 
4,7 
1,4 
6,2 

4,5 
4,7 


2 

p.  m. 


9,0 
4,6 
2,2 
1,0 
3,6 
0,2 

2,4 

1,4 

2,4 

6,7 

7,3 
9,4 
9,6 
9,5 
9,2 


9 

p.  m. 


+  9,3 
+ 12,8 
+  12,6 
+  7,6 
+  5,2 
+  8,6 
+  9,6 
+  10,3 

+  9,4 
+ 12,0 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+  5,7 

+  2,4 

-  0,3 
+  2,4 

-  0,4 

+  1,0 

-  5,2 

-  0,8 


2,2 
4,8 

0,4 
2,2 

3,8 
4,8 
4,6 

5,0 
8,6 
6,2 
4,6 
4,1 
6,1 
7,4 
8,5 
9,2 
6,4 

4,4 

2,3 

1,3 
6,2 
5,6 


Max, 
(9p.m.) 


9,0 
.7,5 
'2,4 
3,0 
4,5 
2,0 
3,5 
.1,5 
2,4 
8,0 

7,5 
9,4 
9,6 
9,5 


Min. 
(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


+ 10,0 

+  10,5 
+  13,0 
+  13,0 
+  10,5 
+  6,5 

+  9,0 
+  9,6 
+  10,3 
+  10,5 
+13,5 

+  10,5 
+  8,5 
+  6,5 
+  7,5 
+  9,5 


+  3,5 

+  2,0 

-  1,0 

-  1,5 

-  0,5 

-  2,0 

-  6,5 
-14,0 

-  0,8 


5,211+10,5!  + 


1,5 

0,4 
2,0 
2,0 
1,0 
3,0 

1,0 
1,0 
5,0 
2,0 

1,5 

3.0 
4,0 

1,5 
6,0 

5,0 

3,0 
1,0 
0,0 

0,5 
4,0 
3,0 


5,1 
5,1 
3,7 
4,0 

3,7^ 

4,2 
3,1 
1,4 

4,4 
6,0 

4,9 
4,3 
4,7 
4,7 
5,4 

5,3 
5,8 
5,7 
5,2 
4,8 

5,5 
6,2 

5,3 
6,6 

5,9 

5,5 
5,9 
4,3 
6,9 
5,9 
5,9 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


8 

a.  m, 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


744,4(744,31744,4  +  2,7  +  7,o|+  3,8j|+  8,0!+  0,7 


5,0 


5,2 
5,5 
3,3 
4,7 

2,7 

4,0 

2,4 

3,4 
5,0 
6,6 

3,9 
4,5 
3,7 
4,7 
5,7 

5,6 
5,6 
4,5 
4,2 
5,4 

4,3 
6,9 
4,0 

7,2 

4,2 

4,8 
5,3 
2,9 
7,0 
4,8 
4,8 


6,5 
4,9 
3,5 
4,5 
3,0 

4,8 
2,3 
3,6 
5,0 
5,6 

3,8 
4,4 
3,9 
5,0 
5,1 

4,9 
7,0 
4,6 
4,7 
5,0 

5,1 

6,8 

7,2 
7,3 
5,4 

5,6 
4,7 
4,2 
6,5 
5,8 
5,2 


82 
85 
84 
80 
72 

97 
92 
66 
89 
97 

98 
98 

94 
85 
90 

98 

97 
80 
81 
83 

87 
91 

90 
88 
80 

86 
92 
85 
97 
94 
92 


61 

87 
6i 

94 
44 

88 
64 
67 
91 
90 

51 
5' 
41 
53 
66 

63 
51 
41 
55 
81 

51 
78 
43 
82 
40 

53 
76 
42 
91 
56 
60 


96 
89 
78 
82 
68 

98 

73 
83 
93 
87 

81 

82 

65 
78 
81 

75 
84 
65 
74 
82 

74 
89 
87 
84 
75 


4,71  5,0    88    64!  82 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  el  force  du  veut. 

0—12. 


8 

a.  m. 


W  2 
SW4 

W  2 
SW4 
SW4 

SE  2 
NE  4 
SE  2 

SW2 

WSW  2 

S  2 
S4 
SE  2 
S  2 

S2 

SW  2 
S  2 

SE  2 
—  o 

SSW4 

W  2 
SW4 
SSW  2 

SW  2 
SW2 


2 

p.  m. 


90  —  o  WSW  2 
85  SSE  2  WSW  2 
83  WSW  2       W  6 

SW  ,  SW4 


WNW  2 
SW  4 

W  2 

SW6 
W4 

SE  2 
N  2 
SW  2 
SW  2 
WSW  2 

S  2 

S  2 

SE  4 
S4 

S  2 

SSW  2 
WSW  2 
SSE  2 

W  2 
SW4 

SW  2 

WSW  4 
WSW  4 
WSW  4 
SW  6 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 

Nebulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


o  WSW  2  —o 
2  WSW  2  WSW  4 
W  4 


SW  4 
S  2 
SSW  2 
SW  6 
W  4 

SE  2 
N  2 
- —  o 
S  2 
WSW  2 

S  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

SW  2 
SW  2 

—  o 
SW  2 
SW  4 

w 

SW 

w  ^ 
SW  4 

W  2  O 


91  SW4 
85       —o  W2 
78  WSW  61  SW6 


SW  4 
SW  2 
W  2 


2 
p.  m. 


6 
10 
O  I 
^  10 

2 

^  10 
O  o 


9 
p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 

mm. 


Anmärkningar. 
Remarques. 


O 


o  oO 
O 
O 

o 
o 


7 

10 
9 
o 
2 
o 
o 
o 

3 
2 

O  4 
2 

10 


10 

6 

10  10 
o  O  o 


O 


7 

10 
10 
10 

lOjO 
lolo 


8,0 
3,4 

13,5 

0,3 

0,3 


0,4 

o, T 
0,2 


0,1 
0,1 


6,4 
1,7 

2,7 

2,6 
0,2 


#  ap 

H  8  cm,  -X-  n 

SI  5,  ^  ap 
#-)f  n 

^  a,  -)f  @  p 
H  18,  -)(-  n  a 

m  15 

El  15,  #  a 
H  2,  =  8  a 

=  8  a 


n,  =  8  a 


n  p  n 


^  p,  ^  p  n 
[SI3,  ^@  ap 
®  a  p  n 
#  7  P 
@  n  a  p 


2,3 


6,6     5,2     5,8  40,0 


April. 


1921. 


I 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 

19 
20 

2 1 
22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 

Mel 


744,7 
51,0 

49,5 
43,7 
43,7 

46,5 
56,7 
58,2 
66,4 
63,3 

54,3 
47,6 
39,1 
27,1 

18,8 

32,3 
38,6 
35,6 
35,2 
46,1 

46,0 
50,8 
52,2 
49,8 
56,1 

59,7 
60,2 
60,2 
56,0 
54,7 


747,8 
50,1 
48,3 
40,8 
43,6 

49,2 
56,4 
59,1 
65,3 
61,1 

51,3 
45,3 
34,9 
24,0 

24,5 

33,9 
38,1 
33,7 
40,1 

45,5 

45,5 
51,0 
52,1 
51.' 
58,6 

59,7 
59,8 
58,4 
55-8 
52,9 


749,9 
50,1 
46,8 

42,5 
44,4 

53,4 
57,5 
61 

60,4 

58,6 

49,5 
43,3 
30,7 
22,2 

30,1 
36,6 
37,8 
32,7 
44,0 
46,1 

47,3 
52,5 
49,5 
53,5 
58,8 

59,9 
59,' 
56,9 
56,4 
52,4 


+  5,3 

+  4,8 

+  5,0 

+  6,8 

+  2,4 

+  4,2 

+  3,7 

+  3,8 

+  4,5 

+  ^ 

+  6,8 

+  6,6 

+  7,4 

+  6,2 

+  2,1 

+  3,8 

+  2,6 

+  2,8 

+  3,3 

+  3,8 


+ 
+ 
+ 
+ 

+  10,8 


+  13,8 
+  14,5 
+ 10,8 

+  13,9 
+  8,0 


+  11,5 
+  13,2 
+  14,4 
+  9,6 
+  9,4 

+  3,3 
+  9,6 
+  6,2 
+  11,4 
+ 12,0 

+  14,4 
+  15,5 
+ 12,4 
+  6,2 
+  6,4 

+  8,2 

+  6,8 

+  4,0 

+  6,1 

+  7,1 

+  8,7 
+  9,9 
+  9,0 


5,7 
4,0 
7,4 

9,8  +16,4 
+  17,3 


+ 19,2 
+  18,4 
+  17,6 
+  16,0 
+  ■3,6 


6,0 

7,3 
6,6 

5,5 
7,0 

2,0 

5,4 
4,0 
6,0 
7,2 

9,2 

7,9 
7,0 

2,5 

3,7 
3,4 

2,3 

1,0 
4,0 

4,2 

4,0 

5,3 
6,1 


+ 12,0 

+  12,4 

+  13,3 

+  10,6 
+  11,6 

+  9,4 
+  8,7 


+  11,5 
+  14,5 
+  15,0 
+  11,5 
+  9,5 

+  8,5 
+  9,6 
+  7,5 
+  11,5 
+  12,0 

+  14,5 
+  15,5 
+  13,0 
+  7,5 
+  7,5 
+  8,5 
+  7,5 
+  4,5 
+  6,5 
+  7,5 

+  8,7 
+  10,5 

+  9,5 
+  17,0 
+  18,0 

+20,0 

+  18,5 
+  17,6 

+  19,5 
+  14,0 


748,ij747,9|748,3  +  6,3+11,1+  6,5+11,9!  + 


2,5 

4,1 

3,4 

4,7 

62 

33 

67 

NW4 

NW  4 

W  2 

0  0 

2 

0 

3,0 

6,2 

7,3 

6,4 

97 

65 

85 

SW  2 

SW  2 

—  0 

10 

0  0 

0 

1,5 

6,1 

7,6 

5,8 

94 

62 

80 

W2 

W  2 

S  2 

=  10 

0  I 

0 

0,2 

=  8  a 

4,0 

7,0 

6,1 

5,2 

94 

69 

77 

SW  2 

SW4 

NW  2 

10 

0 

3,1 

©  n,  8  a,  p 

0,0 

4,5 

3,5 

4,7 

82 

39 

63 

NNW  4 

NW4 

—  0 

0  '0 

0  2 

0 

1,0 

5,5 
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8    I    2  9 
a.  m.  t  p.  m.  p.  m. 
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Cels. 
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a.  tn. 
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p.  m. 
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8 
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12 
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15 

16 

17 
18 

19 
20 

21 
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23 
24 
25 
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28 

29 
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751,1748,8  746,3 
36,6 
34,7 
35,2 
41,0 


42,01  38,9 

S4,0  34,0 

34,6'  35,0 

36,7  37,6 


44,1 
44.8 
43,9 
43,6 
46,9 

49,4 
49,6 
52,3 
53,2 
52,0 

47,6 
47,9 
48,5 
47,0 
46,2 

48,6| 
54,2 
52,4 
57,1 
51,0 
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42,0 
36,0 
37,9 
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43,8 
43,7 
44.6 
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47,3 
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49,0 
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47.7 

44.3 
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4.4 
6,1 


+  13. 
+  14,5 
+  12,4 


9 

p.  m. 


6,6 

8,7 
4-12,2 
+  12,3 
+  14,2 

+ 10,0 
+ 12,2 
+  13,7 
+  14,7 
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-f-13.0 


-1-23,2 
4-23,6 
+  19.1 
4-15.6 
4-17.6 


4-16,5:4-21,4 


4-  7,2 
4-  8,8 
4- 1 1,0 
4-14.0 
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3.5 
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0,(» 
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4-  6,5 
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8,0 
5.5 
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-hi8,5 
4-19.0 
4-22,0 
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5,8 
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5.2 
7,7 


6,2 
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5.3 
6.5 
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7,6 
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65 
56 
55 
75 
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52 

67 
55 
55 

56 
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59 
79 
60 
59 
67 
44 
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p.  m. 
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63 
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45 
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69 
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38 
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31 

37 
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69 
32 
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27 
23 


64  25 
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66 
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41 
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57 
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46 
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36.9 
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46,2 

51.1 
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30,4 
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+  12,7 
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+  25.5  +10,5 
4-24,0  +13,5 
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+ 17,0  +  6,0 
4-22,5  +  6,0 
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4-ii,6j4-i2,7j+  9,6 

4-  9,2^4- 10,6 -f-  9,5 
,3  4-ii,3|  +  i4.4|  +  i2,o 

.^-,,7  4-1  l,2i+  l6,2l4-  12,1 

46,6  4-i3.7j  +  i8,2j4-i7.4 
43. 

42 
42 
41 
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+  25.5 
+  24.5 
+  19.5 


+  9.0 
+ 12,0 
+  12,5 


+  15,2  4- 10,5 
+  14.5  +  8,5 
+  15.0  +  7.5 


8,0 
9,0 


+  7,5 
+  4,5 
+  '6,2 


,7  4-17.2  +23,4  +18,4 
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+  18,0 
+  20,5 
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+  15.5  +  7.0 

+  5.5 
+  5.0 
+  5,5 
+  10,5 


+  12,5 
+  14.5 
+  16,5 
4-20,0 
4-24,5+11,0 

+  23.51  +  13.0 
4-21,5+13,0 
4-17,5+10,0 
+  18,0  +  9,0 
14- 19.5  +  8,0 


9,4 
6,9 
8,5 
7,0 
9,9 

4,0 
7,3 
8,8 

9,3 
10,5 

8,6 
8,1 
7,6 
8,0 
7.6 

7.3 
6,7 
6,0 

5.8 
8,4 
6,2 
7.2j 
7.0 
9.6 
8.3 


7.8 
7,1 
8,4 
6,1 
10,7 

2,9 

6,7 
6,8 

7,1 

8,0 

6,6 
8,1 
.7.9 
'7.0 
6,5 

5,1 

8,0 
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6,7 
6,7 

6,4 
6,5 
5.4 
8,5 
6,7 

8,8  10,2 
10,5'  5.4 
7,4'  8,3 
8,1'  7,8 
6,4;  4.3 


10,1 

8,3 
10,3 
7,8 
7.0 
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8.3 
8,5 
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7.5 
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10,3 

5 

6,8 
6,6 
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7,0 
7.9 
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7.2 
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.7.6 
'7,8 


91 

74 
74 
84 

80 

66 
59 
65 
85 
84 

71 
72 

71 
82 

57 

571  50 

67,  291 

64  58I 

76;  69 
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51 
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40 

55 
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0  II  a  p 

9 

9 

10 

4.7 

10 

6 

8 

2.4 

®  11  a  p 

10 

9 

10 

0,8 

•  P 

8 

0 

6 

2 

2,6 

#  u  a  p,  ▲  a 

0 

7 

5 

0 

1-3 

0  n  a  p 

8 

0 

5 

3 

90 

4 

9 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

10 

8 

6 

2 

1 

•  °a 

5 

6 

10 

0.1 

) 

6 

0 

8 

3 

0.5 

0 

2 

: 

9 

) 

5-4 

5-6 

5-1 

30.S 

28 


Juli. 


<p  =  56°  53'  N. 
X  =  14°  49'  =  o" 


59"'  16'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


^g=  +  0,73  (740  mm), 
//j  =  172,5  m,      =  9,0  m,      =  1,7 
Heure  de  l'Europe  centrale. 


1921 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normal  tyngd. 
Baroni.  ii  0°  et  a  la 
pesanteur  normale 
mm. 


2 

p.  m. 


2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 


47,3 
47,6 
46,6 

44,5 

46,7 
48,3 
51  ,'2 

48,4 
48,1 

46,0 
39,2 
40,9 
43,9 
48,5 
50,2 
49,7 
51,1 
48,3 
44,5 

39,3 
41,5 
28,7 
33,8 
41,8 

47,1 
45,7 
44,0 
40,2 
39,0 
47,3 


746,4  746,6  747,1 
47,5 
46, 
45,6 
43,3 
46,9 
49,0 
50,1 
47 
46,4 


47,2 
46,8 
45,4 
43,2 

46,9 
48,4 
50,3 
47,1 
46,6 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 

Température  Cels 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max. 
(9p.m.) 


Min. 
(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

•V 

/o 


8 

a.  m. 


42,0 

39,5 
40,9 

44,6 

48,3 

49,1 
48,5 
49,7 
45,9 
42,5 

39,7 
41,6 

31,7 
34,7 
43,8 

46,4 
45,9 
42,7 
39,1 
41,1 
47,0 


38,3 
40,3 
42,8 

46,3 
48,3 

49,4 
49,4 
49,7 
46,0 

40,9 
40,8 
38,0 
34,1 
38,9 
45,8 
44,6 
45,2 
41,5 
39,6 
44,3 
46,7 


Mel|744,7  744,3j744,6  +  i6,3|.-f  2i,4|-f  i6,9| 


-f  14,8 
+  16,4 
+  16,4 

+  17,5 
+  14,6 

+  15,0 
+  17,6 
+ 19,0 

+  15,5 
+  18,0 

+  20,2 
+  14,7 
+  13,8 
+  12,6 

+  17,3 

+  17,7 
+  20,0 
+  16,0 

+  17,4 
+  17,2 

+  15,2 
+  15,3 
+  16,3 
4-11,9 
+ 14.2 
+  18,2 
+  17,0 
-f  16,0 
+  19,2 
+  16,4 
+  13,8 


+  17,2 
+  18,4 
+  22,1 
+  22,5 
+  20,2 

+  19,4 
+  21,4 
+  23,7 
+  24,9 
+  25,6 
+  26,0 
+  17,5 
+  '7,4 
+  17,3 
+  22,2 

+  24,7 
+  25,6 
+  22, 

+  25,9 
+  25,1 

+  20,2 
+  16,2 
+  17,4 
+  14,5 
+  18,0 

+  24,2 
+  22,0 
+  23,0 
+  27,9 
4-18,4 


+  15,9 
+  16,2 

+  16,4 
+  16,8 

+  14,9 
+ 16,0 
+  17, 
+  18,0 
+  18,8 
+  20,6 

+  19,6 
+  14,6 
+  14,1 
+  15,0 
+  17,6 

+  17,0 
+  18,1 
+  16,0 
+  21,4 
+  21,0 

+ 14,6 
+  13,4 
+  13,9 
+  12,4 

+  15,8 
4-20,4 

+  17,3 
+  18,2 
4-19,6 
+  15,0 


+  18,5 
+  19,5 
+  22,5 
+  24,0 
+  20,5 


+  11,5 

+  12,0 
+ 

+  9,0 
+  12,0 

4-20,0  4- 


4- 22, 2|  4- 16,6 


+  22,5 
4-24,0 
+  25,0 
4-26,5 

+  26,5 
+  20,5 
+  18,5 
+  17,5 
+  24,0 

+  25,5 
+  26,5 

+  23,5 
+  27,5 
4-26,0 

4-22,0 
+  19,0 
4-18,0 

+  15,5 


+  25,5 
+  22,5 

+  23,5 

+  28,0 

+  20,5 
+  22,5 


4-22,4 


9,5 
+  n,5 
+  9,5 
+  13,5 
+  11,5 

+  14,5 

+  I2,0 

+  11,5 
+  9,5 
+  9,0 

+  7,0 

+  10,5 
+  12,0 
+  12,0 
+  16,5 

+  13,5 
+ 10,5 
+  12,5 
+  10,5 


+  19,5  +10,0 


+  12,5 

+  15,5 
+  12,5 

+  13,0 
+ 14,0 
+  10,5 


9,3 
7,9 
8,6 
'0,9 
9,7 

.8,3 
!9,o 
'7,0 
11,7 
'2,3 


6,5 
.7,6 
!5,5 
'7,5 
1 1,0 
'8,0 
'8,0 
!9,o 
'9,5 
'8,0 
'7,0 
12,3 
8,4 
9,4 

8,5 
11,5 
10,6 

11,5 
12,1 


9,9 
10,8 
10,3 

12,5 
10,1 

'8,0 
.9,6 
'10,0 
,'8,0 
'11,9 

10,5  10,5  10,8 


9,1 
1 1,1 

'3,5 
11,8 
'10,0 

'8,0 
.5,5 
"8,5 
,'9,5 
11,0 


6,4 

5,7 

'10,0 
'11,0 

.4,9 
'10,0 
9,0 
12,3 

8,3 
9,5 
7,7 
9,2 
6,7 
11,9 

.6,5 
'10,0 

11,9 
'10,5 


9,9: '8,0 


6,9 
'5,5 
.7,6 
'9,0 

11,9 

'.8,5 
'9,0 

.7,3 
'9,5 

V,5 
'0,4 
7,0 
7,4 
8.9 

I.  4,2 
'9,0 

II,  6 
14,7 

1,0 
9,0 


74 
57 
61 
73 
78 

.65 
!6i 
'43 
89 
80 

'59 
'52 
65 
.50 
'5 

.73 
'.46 
'59 
•61 

'65 
'62 
'54 
89 
81 
78 

55 
80 

.78 
'69 
87 
85 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


63 
70 
69 
.59 
'56 


74 
79 
74 
88 
81 

'59 
.63 
!65 
!5o 
'66 

42  63 
43 
38 
.32 


20 

'48 
37 
52 

47 
69 
52 
75 
43 

53 

.33 
'48 
.42 
!66 
'4' 


.55 
'46 
60 
'61 

.83 
!55 
'67 
.38 
'5' 
'60 
91 
59 
69 
66 

80 
'61 
75 
87 
8r 
64 


+  ",5   9,3   9,ii  9,6  67 


67 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  foroe  du  vent. 

0-12. 

Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 

Ne- 
der- 
börd 
Eau 
tom- 

Anmärkningar. 
Remarques. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

bée. 
8a-8  a 
mm. 

NW4 
NE^ 
—  C 
SSE  2 
SW  4 

W  2 
•  NW  4 
E  2 
NW2 
SW4 

—  0 

—  0 
S  2 

—  0 

—  0 

8 

J 

0  2 
0  5 
8 

10 

9 

0  8 
0  8 
0  6 

10 
5 

1  0 
3 

I  8 

0,3 
1,2 

%v,  R  5—6  p 

E  4 
NE  2 
SW  2 
SW  4 
SW  2 

NW4 
NE  4 

WÖW4 
W  6 

WNW  6 

—  0 

SW  2 
SW  2 
W  2 

NW  6 

0  0 

0  3 
10 

0  0 

5  2 
5|  0 
0   I  0 

0   'i  5 
0   6  0 

— 

SW2 

W  6 
NE  4 
VVNW  2 
N  2 

W6 
WSW  6 
NW  6 
NW  4 
NW2 

NE  6 
W  d 

  0 

  0 

W  2 

0  0 
G)  t; 
0  8 
0  I 
0  0 

5 

8 

0  4 
0  I 
0  3 

9 
I 

4 
3 
0 

— 

—  0 

NW2 

NE  4 

W2 
SW  2 

SE  4 
NW  2 
NE  4 
SW  4 

VV  2 

S  2 

SE  2 
SE  4 

  0 

W  2 

0  0 
0  I 
0  0 
0  2 
10 

0  3 
0  I 
0  0 

0  5 

6 

0 
0 
0 
8 
8 

0,4 

WSW6 
N4 
SW  8 
SW  2 
NW6 

NW  6 
W  4 
W  6 
SW  4 
NW6 

W  4 
SW  2 

W  6 
SW4 

—  0 

8 

0  8 
10 
10 

0  8 

5 

9 
7 

10 
0  4 

0 

®  10 
2 

8 
8 

5,6 

2,3 

®  a  p 
@  n  a 
@  n  a  p 

SW2 

W  2 
N  2 
E  2 
SSW4 
S  2 

SW  4 
W  4 

SW  4 
S4 
W  4 
W  2! 

SE  4 
SW2 
NE  2 
S4 
—  0 
SW  2 

0  5 
0  4 

10 
0  2 

10 
0  5 

0  6 
0  I 
8 
6 
10 
0  I 

8 

3 
0 

10 
8 

10 

3,4 

0,3 

@  a  p,  n  9,-io — 10  p 
#  n  a 

3,o| 

4,' 

2,1 

4,7 

5,2i 

4,3 

14,6 

Augusti. 


1921. 


I 

746,0 

746,3 

746,3 

2 

47,0 

46,2 

45,2 

3 

44,' 

42,9 

42,8 

4 

42,5 

45,2 

46,6 

5 

46,4 

44,8 

42,0 

6 

34,0 

30,3 

30,3 

7 

30,6 

33,3 

36,8 

8 

32,6 

33,6 

33,9 

9 

33,3 

32,9 

35,1 

10 

39,3 

41,1 

43,0 

1 1 

44,3 

'44,0 

42,2 

12 

39,4 

38,7 

38,2 

'3 

34,1 

34,8 

36,5 

'4 

36,1 

34,1 

3',3 

'5 

32,5 

34.4 

37,5 

16 

39,8 

4',7 

45,0 

17 

48,8 
52,7 

50,0 

51,3 

18 

51,8 

51,4 

'9 

51,3 

50,6 

50,9 

20 

5',3 

50,3 

48,4 

2 1 

49,0 

48,3 

48,6 

22 

49,0 

49,4 

50,3 

23 

5',' 

50,8 

50,9 

24 

5', 2 

49,9 

49,0 

25 

46,5 

43,0 

41,0 

26 

38,4 

39,4 

41,7 

27 

4',9 

39,8 

41,8 

28 

41,2 

42,1 

44,9 

29 

45,6 

4 ',3 

35.4 

30 

33,2 

34,6 

37,3 

3' 

39,9 

42,7 

46,0 

+  17,' 

+  20,5 

+  21,9 

+  i6,o 
+  15,9 
+  16,2 
+  '3,6 
+  13,2 
+ 12,2 
+  12,5 
+ 11,2 
+  '5,3 
+  13,9 
+  12,4 
+ 12,6 

+  11,6 
+ 12,4 
+  12,6 

+  15,1 
+ 12,0 

+  '5,0 
+  16,4 
+  '7,4 
+  '5,8 
+  15,3 

+  '2,6 

+  ",7 

+  '2,4 

+  '0,4 

+  ",2| 

+  9,9 


+  23,0 
+  27,8 
+  30,2 
+  15,6 
+  18,8 


+  '9,3 
+  21,9 

4-22,2 
+  15,8 
+  15,0 


+  16,2  +14,7 
+  16,3  4-13,3 

+  14,4  4-12,5 
+  16,0  +13,0 
+  16,4  +13,2 


+  20,8 
+  15,9 
+  14,9 
+  12,6 
+  13,0 

+  12,7 
+  18,1 
+  20,6 
+  22,2 
+  21,6 
+  20,9 
+  21,7 
+  22,7 
4-23,2 
+  22,8 

+  17,0 
+ 12,1 
16,4 
+  18,0 
+  '3,4 
+  '4-5 


+  14,2 
4-14,6 
+  13,2 
+  12,0 
+  11,8 

+  12,0 
+  13,3 
+  14,8 
+  '6,0 
+ 14,6 
+  13,6 
+  16,7 
+  '5,6 
+  '6,4 
+  15.4 
+  10,5 
+  ",7 
+  11,6 
+  '3,oi 
+  8,3 
+  8,4! 


+  24,0 
+  28,5 
+30,5 
+  22,2 


4-20,0  -f  12,0 


+  17,5 
+  17,5 
+  18,0 
+  16,5 
+  17,5 
+  20,8 

+17,5 

+  '5,0 
+  13,2 
+  13,5 

+  13,0 
+  18,5 
+  21,0 

4-22,2 
+  21,6 
+  21,0 
+  22,0 
+  23,5 
+  23,5 
+  23,0 

+  17,0 
+  14,5 
+  17,5 
+  18,0 

+  14,5 

+  '4,5 


+ 14,0 
+  '5,5 
+  17,5 
+  15,6 


+  '4,0 
+  11,0 
+  10,5 
+  9,5 
+  '0,5 

+  4,5 

+  '0,5 
+  13,2 
+  11,0 
+  11,0 

+  '0,5 


+  '0,5 
+ 10,0 
+  8,5 
+ 10,0 
+  10,5 
+  7,5 


742,4,742.2  742,6 


+  14,1  +'8,4j4-i4,i||+i9,3j-l-io,3 


11,7 
'12,0 
'12,0 
12,7 
10,5 

'2,5 

8,5 
8,7 
8,8 

7,3 

8.7; 

10,2 

11,4 
10,0 
10,5 

8,4 
10,0 

9,1 
9,8 
9,2 
10,1 
9,' 
9,6 
10,0 
10,0 

9,1 
8,1 

9,7 
8,2 

8,0 
7,0 


.11,5 

!'2,5 

'12,0 
9,2 
8,4 

13,1 
7,6 
9,8 
7,0 
7,4 

6,7 
12,1 
1 1,1 
10,3 
10,6 

10,2 
8,9 
9,3 
7,7 
8,7 
8,3 
7,9 
9,4 
8,6 
9,0 
7,6 
9,8 

11,8 

9,5 
6,7, 
5,8. 


.",5 
'■2,5 

'2,5 

9,2 
10,9 

9,6 
7,9 
7,6 
7,8 
8,0 

7,6 

",5 
10,8 
10,2 
9,6 

9,4 
9,9 
10,6 
1 1,0 
8,7 
7,7 
8,9 
9,8 
'0,4 
8,9 

7,7 
8,1 
8,4 
10,1 

7,3 
6.4 


79 
97 
94}  96 

97|  96 

_  I 

94 
58 
5' 
39 
45 
45 
41 
46 
40 

43 
53 
94 
85 
62 

59 
48 


'.69 
:64 
'63 


77 
70 
71 
70 
71 

63 
93 
96 
5)8 
94 
9' 


9,7  9,3  9,4 


81  62 


W  2 

S  2 

SE  4 
NW  2 
SW4 

SW6 
W  6 

SW  2 
W  6 
WSW  4 

SE  2 
E  2 
NW4 
W  2 
SE  4 


S4 
WSW  2 

—  o 
NW  2 
SW  2 
SE  2 
SE  2 
SE  2 

—  o 
SSE  2 

W4 
SW4 
S6 
SE  2 
SW  6 
78  WSW  4 


SW  2 
S2 
S  2 

NW  2 
SW4 

SW6 
W  6 
W  4 
SW  6 
W  4 

S  2 
SE  2 
W  4 

W  2 
S4 

S  6 
S  2 
W  4 
N  2 
SW4 
SE  4 
SE  4 
SE  2 
SSE  2 
SSW4 
W  6 
SW  6 
W  6 
SE  4 
WSW  6 
WNW  4 


—  o 
S  2 

—  o 
S  2 

SW  6 

SW  6 
W4 
W4 
WSW  4 

—  o 

S  2 

NW  2 
W  2 
W  2 

SW  4 

SW  4 

—  o 
W  2 

SW  2 
SE  2 
SE  2 
SE  2 

—  o 
SSW  2 

SE  2 
W  2 

SW  2 
W  2 

SE  2 
WSW  6 
W  2, 


0  8 


0  1 


10 
10 
10 

10 
I 

5 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
6 
10 
10 
7 

10 

5 


78 


3,' 


3.8 


2,4 


0 

0 
0 

0  3 
10 
10 
10 
10 


0  8 


10 

o 

10 
10 
I  10 
»  10 
10 

10 
o 

2 

O 
O 
O 

o 

O 

o 
3 

o 
o 
o 

10 

8 
2 


0,9 
1,6 

3,2 

5,3 

4,0 
4,0 


0,2 
25,1 

7,0 
18,2 


1,8 


5,4    4,8  102,4 


4,6 

3,8 
0,7 
4,5 
9,6 
0,2 


J  R  n,  @  a. 
i  P 

Ml  p  n 
^  °  a 
5  ap 
)  u  a  p 

>  P 

>  a  P,  K  7  —  8  p 
»K  n,  @  a  p 

i  n  a  p 
I  n  a  p 

I  a  p  n 


a  p 
n  a 

P,  K 
a 

n  p 


-9  P 


29 


September. 


X  =  14°  49'  =  o" 


59"'  16'  E.  Gr. 

Medelcuropeisk  tid. 


Växjö. 


=  +  o,7j  C740  mm). 
II b  —  '72,5  m,  Ä(  =  9,0  m, 


1,7  m. 


Ilcurc  de  l'Europe  centrale. 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Dat. 

normaltyngd. 

Da- 

Barom.  ii  0°  ct  ii  la 

te. 

pesauteur  normale. 

mm. 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

• 

748,1 

747.41746,5 

2 

43,5 

41,2 

38,5 

■j 

39,  f 

dl. I 

4 

4',5 

42,2 

43,0 

3 

45'4 

46,6 

48,3 

6 

CO  7 
3",/ 

50,7 

50,9 

7 

49.5 

49,4 

2j 

49,8 

49,6 

9 

.So,3 

48,7 

48,1 

10 

44,9 

42,2 

40,1 

1 1 

38,8 

38,8 

12 

38,6 

37,3 

38,3 

38.0 

35,6 

37,6 

>4 

40,9 

42,6 

42,0 

15 

37,0 

39,3 

39,3 

16 

o",9 

36,2 

40,1 

17 

4°, 9 

52,7 

56,7 

1 0 

61,9 

62,3 

62,0 

1 9 

61,1 

59.1 

58,5 

20 

58,3 

56,7 

56,3 

21 

54,9 

53-1 

51.5 

22 

49,9 

50,2 

48,9 

23 

45,6 

46,0 

45.2 

24 

44,6 

43.6 

46,2 

25 

47.0 

45,5 

46.5 

26 

47,2 

48,7 

52,9 

27 

56,7 

56,5 

56,2 

28 

52,0 

49,1 

45,7 

29 

42,7 

42,7 

44,3 

30 

48,7 

49.4 

50,3 

Mel 

747.0 

746,8 

747,1 

Temperatur 
Cels. 
Teinpératuro  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


+  9.2 
+  9.8 
+  11,3 
+ 10,6 
+  11,0 

+  •3.4 
4-13,6 
+  12,6 
+ 12,0 
+  15,5 


+  14,4+15 
+  11,6 
+ 10,0 
+  9,0 
+ 12,0 


+  9,4 
+  8,6 

+  5,5 
+  4,8 
+  7.4 

+  5.8 
+  8,0 
+  14.6 
+ 10,7 
+  7,6 


+  5.4 

+  4,6 

+  9,6 

+  9.2 


+  15.9 
+  15.0 
+  15.4 
+  15.8 
+  15.6 

+  18,0 
+  15.4 

+  2 1,0 

+  21,3 
+  21,3 


4 

+  16,0 
+ 1 1,2 
+  14,5 
+  15.0 


9 

p.  m. 


+  11,4 
+  11,8 
+  11,3 
+  13,0 
+  13.0 

+  15,4  +  8,2 
+  14,6  +13.2 
4-15,6  +10,5 
+ 12,0 


+  8.3 
+  12,9 
+  10,0 
+  9,5 
+  13.0 

4-12,8 
+  14,2 
+  15.0 
+  14.5 
+  •5.4 

+ 10,2 
+ 12,2 
+  8,0 
+ 10,2 

4-12,1 

+  8,4 

+  7,0 

+  6,0 

+  7,5 

+  7.6 


+  11,4 


+  11,2 
+  13.0 
+  11,6 
-I-  1 1,0 
+  3,91  +  10.6 


6,9 


+ 
+ 

+  6,2 

+  8,0 
+  12,2 

+  6,2 

-f  2,2 


Max.  Min. 
(9p.m.)  (9p.m.) 


+  16,0 
+  '5,5 
+  15,5 
+  15,8 
+  15,6 

+ 18,0 
+ 16,0 
+  21,0 
+  22,0 
+22,0 

+  15.5 
+  16,0 

+  12,5 
+  15.5 
+  15.0 

+  13.0 
+  12,5 
+  11,5 
+  13,0 
+  13,0 

+  15.5 
+  14,6 
+  16,5 
+  13,5 

4-12,0 

+  11,5 
+  13,0 

4-12,2 

+  12,5 
+  10,6 


+  11,0 
+  12,0 
+  10,0 
+  8,0 
+  12,0 

+  10,0 

+  8,5 

+  7,0 

+  5,5 

+  7,5 

+  8,0 

+  6,5 

+  1,5 

+  0,5 

+  1,0 

+  2,5 
+  .  4.0 
+'10,5 
+  i 
+  5,0 

+  3,5 
±  0,0 

+  .5.5 
+  '6,2 
-  0,5 


4-  9.7I  +  14.5I+  9.9|  +  '4.9|+  6,1 


Fuktighets- 
tryck. 

Tenslon  de  la 
vapeur  U'eau. 
mm. 


8 


2 

p.  m. 


7.3 
8,6 

7.4 
7,2 
7.4 

9.6 


6,3 
9,9 
6,3 
5,9 
6,3 

7,2 


10,8  10,8 
10,3  10,9 
9,4  <o,3 
10,5  9,6 


II.5 
8,7 
7,1 
7,5 
8,9 

7.5 
6,7 
5.5 
5.4 
6,2 

6,5 
7,1 
12,1 

6,9 
6,5 

5,1 
5,5 
7,6 
6.4 
4,2 


8,4 
8,4 
6.8 
6,1 
8,1 

7,6 
5,7 
4.1 
5.8 
6,2 

5,9 
8,5 
7.5 
7.6 
7,1 

4,1 
5,0 
7.8 
4,0 
3,4 


7,7 


p.  m, 


7.3 
10,3 

7,3 
6,9 
8,0 

9-2 
1 1,2 

II.3 
10,5 
10,3 

7,8 
8,3 
7,2 

7,4 
8,5 

7,5 
6,0 

5,3 
5.8 
6,5 

6,2 
10,0 
7,6 
6,4 
5,8 

5.6 
6,6 
8,6 
4.7 
4.4 


7.6 


Relativ 
fiiktiglict. 

Ilumidllé 
relative. 

% 


8 


84 
95 
74 
74 
75 

85 
94 
96 

91 

80 

95 
86 

79 
88 
86 

87 
81 
82 
84 
80 

94 
89 
98 
72 
83 

77 
87 
86 

74 

69 


2 

p.  m. 


47 
78 
48 
44 
48 

47 
83 
59 
55 
5' 

64 
62 
68 
50 
64 

76 
56 
41 
52 
55 

45 
69 
57 
73 
71 

41 
45 
77 
41 
35 


84  57 


9 
p.  m. 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  ct  forcc  du  vcnt. 


8 

a.  m. 


0—12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


SW  2  WHW  2 
H2      SE  2 
SW4I  HVV4 
W  2  j      W  6 
NE  4!  N4 


—  o 
NNW  2 

—  o 

—  o 
SE  2 

S  2 
SW  4 


SE  2 
NW  2 
SW  2 
SSW  2 

S4 

SW  2 

SW  4 


»vv  4  nw  4 
SW  4  WSW  4 

NW  o  W  2 

W  6 

NW  4 
NE  6 
N  2 
NW  2 
S4 

S4 
WSW  4 
W  6 
WNW  6 
NW  4 

NNW  4 
N  2 
WSW  4 
NW  4 
NW  2 


WNW  2 
W  4 

SW  4 
NE  6 

—  o 
NW  2 

SE  2 

—  o 

—  o 
■W6 
W  6 

W2 

N  2 
N  2 
W  4 
W4 
NW  2 


—  o 

—  o 
SW  4 

—  o 

—  o 

W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

S2 

SW  2 
SW  2 
SW  2 
W  2 
SW  2 

SW  4 
N  2 
N  2 

—  o 

—  o 

—  o 
WSW  4 

W  4 
NW  4 
W  2 

—  o 

—  o 
W  4 

—  o 

—  o 


2.51 


3,5 


1.5 


Molnmängd. 
Nél.uloKité. 
0-10. 
8    I    2    I  9 
a.  m.  p.  m.  I  p.  m. 


O  ojO  8; 

loO  7 

O  50  5 

O  1  G  7 

O"  7I0  51 

10  10 

=  10  o 

O  o  O  o 

30  o 

@  10  4I 

O  8^0  71 

10,  7 

O  4,0  I 

o  5'  9 


10 

o!o 

2|0 

i'0 


=  10 
10 
%  lol 

o  5^ 
O  I 

O  o 
O  2 
10 

O  5i 
O  o 


O  I 

O  2 

10 
o  3 
O  5 
O  2 
O  2 

10 
O  5 
O  3 


Nc- 

Icr- 
Wird. 

Kau 
tom- 
bée. 

ha- 8  a 


0,2 
.3.3 


',5 

2,6 

5,3 
7,0 

3,4 


0,3 
1,8 


Anmärkningar. 
Kemarguea 


n  a  p  11 


na  p 
a  1) 

9  1'^^ 


=  8  a 
@  n,  8  a 


5,6,    4.51    2,9  25,4 


Oktober. 


1921. 


749,2,746,9746, 
45,2: 44.6  44 


41.0:  37,1 

42, 8l  47,8 
54,71  54,2 


55,o| 
50,8 
38,4 
46,6 

50,7 

47.7' 
50.4 
51.9 
44,9! 
48,7 

49.6 

50,2! 
52,3 
48,2 
44. 1  j 

44.0! 
40,41 
29,01 
29,0! 
50,9 
49,3 
52,3 
44,6 
34,7 
44.7 
43,9 


54,3 
47,0 
41,2 

47.5 
51.3 
46,1 
50,8 
51.4I 
40,7, 
49.3 

49,6 

52,4 
52,0} 
46,2 
44.8 
40,1 
40,8, 
2 1,6 
38,5! 
44.9| 
50,2 

5'. I 

42,1 

29,3 
47,6 
43.1 


32.7 
52,0 

54,4 

53.9 
43.1 
44,6 
48,9 
51.2 

47.8 
51,5 
50,5 
41,7 
48,6 

49,6 
53.4 
50.9 
45,5 
46.7 
38,6 

40,4 
18,8 
47,6 
44.5 
51. 1 
47.3 
40.7 
33.8 
48,6 
40,2 


4-  4,6  4-12,4 

4-  6,0  4-13,0 

4-  6,8' 4- 16,2 

+  5,0  +  9,6 

+  1,0  4-11,7 

+  5.0  +13,7 
+  5.8+15.0 
4-12,4  +14,0 


+  8,2 
+  3,9 


+  12,3 
4-14,8 


+  7,2 
+  7,1 
+  13,6 
+  4.0 
+  4,2 

+  6,8 
+  9,1 
+  8,8 

+  7,4 
+  10,2 


4-  9,4  +16,5  4-13,5 
4-  9,0;  4- 10,7  4-  1 1,2 


4-10,2  4-13.4 
+  9,7  +10,7 
4-  7,0  +11,0 


+  9,7 
4-12,0 

+  13.0 

+  7,8 
+  13.4 

+  5.0 

+  5.5 

-t-  2,8 

+  1,2] 

-  2,0: 

+  0,4 

+  3.0 

+  4,0 

+  0,6 

+  0,8 

+  7.8 


+  13,': 

+  13,0 

+  13.7 

+  17,9 

+  14,5! 

+  I  1,0 

+  8,9| 

+  8,2! 

+  J,6| 

+  i,ol 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  o^ 
+  I 
+  o 
4-10,0  4-  8 


6,7l 
6,7| 
7,51 
4,0; 
2,4' 


4-12,6 
+ 
+  10,4 

4-11,6 

+  11,5 
4-11,2 

+  14.7 
+  7.0 
+  7.0 

2,3 

6,0 
0,2 
4.5 

3.2 


I 

+  i2,5i- 
+  •3.51  + 
+  i6,2!4- 


+  14.5 
+  11,7 

+  13,7 
+  15,0 
+  14.5 
+  12,5 
+  15,0 

+  17,0 
+  13.5 
+  13.5 
+  13,0 


4-11,0  4- 

+  14,5 
+  13.0 
+  13.7 
+  18,0 
+  15.0 
+  11,0 
+  9.0 


8,2 
6,0 
5.0 
6,7 


1,0 
4.5 
3,0 
4.0 
2,0 

1,0 

3,5 
8,5 
5,5 
1,0 

8,5 
8,0 
9,0 
8,5 
6,0 

+  8,5 
+  10,5 
+  11,0 
+  7.5 
+  7,0 

+  4.5 
+  2,0 

+  1,5 
±  0,0 
-  3,5 


+ 
+  8,8| 
+  9.0 
+  4.0 
+  5.0: 
+  10,5 


—  1,0 
+  2,0 
+  0,5 

-  2,5 
+  0,5 
±  0,0 


4.9 
6,6 
7,0 
4.2 
4.4 

5,8 
6,5 
9,8 
7.4 
5.4 

8,3 
7,8 
8,6 

7.7 
6,0 

7 

9,9 
10,8! 

7.2 
10,4 

5.9 
4,7 
5.2 
4.4 
3.9 
4.3 
5.5 
5,4 
4.4 
4.3 
7.5 


5.6 
8,0 
8,2 
3,3 
5.4 

5,5 
7,4 
8,5 
7,0 
7,7 

11,4 

8,7 
10,7 

8.3 
5,5 

7,9 
10,4 

9,9 
8,7 
7,4 
6,0 
4.2 
7.4 
3,81 
4,6^ 

5.5 
7.0 
5,0 
4.9 
4,1 
7.1 


5,9 
6,7 
11,3 
4,5 
5.2 

6,1 
7.5 
7,5 
6,8 
9,0 
II, I 
9,3 
9.6 
6,2 
8,2 

9,2 
9,5 
8,9 
10,7 
6,1 

5,8 
4,6 
6,4 
4,0 
6,0 

5.6 
7 

4,2 
4,8 
4,2 
7.1 


Mel 


746,0  745,3  745,5 


4-  6,1  4-io,8l4-  7,6  +11,8:4-  3.8  6,5:  6,9,  7, 


94 
93 
92 
88 

95 
92 

93 
86 

79 

87 
96 
97 
92 
91 
90 
70 
93 
89 
98 

91 
96 
88 
92 

89! 
94! 


92 
94 
87 
56 

71 

94 
86 

57 
60 

61 

49 
92 

75 
92 

76 

96 
65 
80 

75 


77 
88 
98 

73 
84 

83 
88 
89 
89 
97 

97 
94 
89 
73 
88 

91 

95 
90 
86 
81 

77 
84 
91 
87 
96 

97 
92 

89 
94 
89 
80 


89,  71 


SW  2 
SW  2 
SW  2 

NNW  4 

S  2 
SW  2 

SE  4 
WNW  4 
NW  2 

—  o 

S  2 
E  2 
S  2 
SW  4 
W  2 

NW  2 

W4! 

SW  2 
S  2 
W2 
SW  2 

WNW  2 
E6| 
N  8 
SW  2 

—  o 
S  2 
W  1 

S  2 

NE  2 
W4 


SW  2 
WSW  2 

S4 

NNW  4 

W  2 

SW  4 
S4 
NW  4 
NW  2 
SSW  4 

W  2 
SSW  2 

SW  2 

W4 
W4 

WNW  2 
W2 

SW2 
W2 

W4 

SW6 
WSW  6 
S4 
N  8 
SW4 
WSW  2 
SW  2 
NW  2 

S2 

NW  2 
W4 


—  o 

—  o 

SW4 

NW  2 

—  o 

SW2 

—  o 
NW2 

—  o 

SW2 

—  o 
SW  2 
SW4 

W6 
W  2 

NW  2 
W  2 

—  o 
- —  o 

W2 

SW4 

—  o 
NE  4 

N  6 

W2 
SW2 

S4 

—  o 
NW  4 
NW 

W 


2,6 


3.2 


O   3  O  4 

=   I0;0  3 

o  5  10 

O    2©  I 

50  7 

O  2O  o 

O  o|0  o 

80  2 

io'0  2 

9  6 


9 
10 

lo' 

8; 

o  o 

O  2 
=  10 

10 
O  o 

10 
O  o 
O  o 
®  10 
■X-  10 
3 

O  o 
=  10 
O  o 
®  10 
8 
10 


10 
10 
10 

8' 
10 

O  o 
10 
10 
O  o 
O  5 
O  8 
3 

®  10 

10 

-!f  10 

O  2 
=  10 

o  2 

O  10 

5 

10 


,9     6. 1 


3-0 


2,3 

0,1 


0,3 

0,2 

0,4 
0,2 

0,3 

o, 

o. 

,5,2 

27,7 

3.3 

2,0 
i.S 
6.7 
1,0 
4.0 


pil 


pn 
°  P 


e"  n 

%  p 

O  n  a  p 

•  ^  n.  ^  8  a 
a,  2  p,  •  p 

=  0  a  p 

•  n,  0-^  a  p 


30 


November. 


<p  =  56°53'N. 
X  =  14°  49'  =  o" 


59"'  16' 


E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid 


Heure  de  TEurope  centrala. 


+  0,75  (740  mm). 
172,5  m,      —  9,0  m, 


1,7  ni- 


1931. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  äi  0°  et  ^  la 
pesaateur  normale 


8 

a.  m. 


725,8 
27,9 
38,2 
38,6 
19,0 

33,4 
31,6 
41,6 
55,7 
61,8 

63,3 
53,1 
49,8 
51,1 
56,5 

57,5 
57,6 
62,0 
61,2 
54,3 

55,8 
6o,g 
62,0 
61,9 
57,8 

53,0 
50,2 

49,1 
51,3 

50-9 


2 

p.  m. 


724,3 
31,0 

38,1 
38,6 
19,4 

32,8 
33,9 
45,7 
57,6 
62,5 

60,5 
50,8 
49,6 
52,5 
57,2 

57,0 
58,5 
62,4 

59,3 
54,4 

55,7 
61,0 
61,9 

61,3 
56,8 

52,5 
50,4 
48,5 
51,5 
49.9 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


723,0 
34,1 
38,8 
34,8 
24,6 

31,9 

36,8 

49,5 
59,9 
03,6 

56,9 
49,5 
50,3 
54,5 
57,2 

57,0 
60,3 
62,3 
57,6 
55,1 

57,6 
61,9 
62,5 
60,3 
54,8 
52,0 
49,9 
49,0 
51,4 
51,4 


+  9,6 

+  3,0 

-  2,4 

-  8,2 
+  4,4 

-  3,7 

-  2,8 

-  5,2 
— 10,4 

-  2,6 

-  0,6 

-  0,1 
0,0 
0,2 
1,0 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


2,3 

1,0 
2,0 
0,0 
1,0 

1,2 

1,5 
1,6 
2,0 
3,6 
6,0 
5,2 
0,0 

4,4 
2,0 


+  5,7 
+  4,2 

+  O: 

+  0,4 
+  2,7 

+  0,5 

-  1,9 

-  1,7 

-  2,5 
0,8 

2,0 

0,5 
0,4 
0,9 
1,5 

2,4 
2,3 
1,7 
0,4 
0,2 

1,4 
2,1 

2,4 
2,6 
0,5 
1,0 
3,0 
0,4 

2,4 
0,1 


4,6 
0,5 
4,7 
0,5 
0,2 

1,8 
5,0 
5,9 
7 

0,4 


Max.  Min. 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 


-  1,4 
+  o 

-  0,3 
4-  0,6 
+  2,2 

+  2,1 

+  2,1 

+  0,6 

-  0,7 
4-  0,0 


1,5 
2,0 

3,0 
0,0 
1,8 

2,1 
2,7 

1,8 

2,3 

3,1 


|749,8j749,9i75o,3|-  i,o|+  o,8|-  o,6j 


+  10,0 

+  5,0 
+  1,0 
+  0,4 
+  4,4 


1,8 
1,5 

2,5 

0,8 

2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,2 

3,0 

2,5 

3,0 
1,0 
0,2 

1,5 

2,5 

3,0 
3,5 
3,0 

3.0 
1,0 

2.5 

0,5 
0,5 


+  2,5 

+  0,5 

-  4,7 

-  9,0 

-  2,0 


+  2,0  —  4,0 

-  5,0 

-  7,0 
-10,5 

-  9,0 

-  1,4 

-  2,0 

-  0,5 

-  1,0 

-  1,0 


1,0 
0,5 
0,5 
0,7 
1,0 

0,0 
0,0 

1,5 

0,0 
4,0 

6,0 

5,5 
3,0 
4,5 
5,5 


8,0 

,3,7 
'2,5 

1,9 

5 

3,2 
3,1 
2,8 
1 

3,4 

3,7 
4,5 
4,2 
4,3 
4,2 

5,1 
4,5 
4,9 
3,7 
3,9 

4,6 
5,0 
4,9 
4,9 
3,1 

2,3 
2,5 

4,4 

2,9 

3,61 


2 
p.  m. 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 


8 

a.  m. 


3,8 
2,0 
2,1 
2,0 
4,8 

4 

2,7 

2,6 
2,6 
4,1 

4,2 

4,3 
4,4 
4,2 
4,5 

5,1 
5,2 
4,9 
4,3 
4,5 

4,9 
5,2 
4,9 
4,8 
4,0 

3,9 
3,5 

4,6 
.3,3 
'3.5 


3,7 

2,5 

2,6 
3,0 
3,8 

3,1 
2,9 
2,6 
2,1 
4,4 

3,2 

4,4 
4,3 
4,2 
5,0 

5.0 
5.3 
4,2 
3,9 
3,8 

4,8 
5 

4,9 
4,4 
3,5 

3,5 

3,6 
3,5 
3.2 
3,3 


66 
'66 
75 
93 

92 
84 
91 
84 
90 

84 
98 
92 
96 
85 

94 
90 

93 
81 

91 

92 
98 
94 
93 
88 

79 
81 

96 
89 
92 


2 

p.  m. 


55 
»2 

43 
43 
85 

87 
67 
63 
68 

85 

78 
90 
92 
85 
87 

93 
96 
94 
91 
96 

96 
96 
89 
85 
90 

79 
95 
96 

.87 


9 

p.  m 


59 
52 
79 
68 

84 

77 
91 
87 
82 
92 

78 
96 
96 
89 
93 

93 
100 

89 
90 

83 

94 

96 

87 
96 

67 

90 
96, 
88 

83 


+  1,9 


-  2,7 


3,9 


4,0  3,8 


'771  91 


81  86 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 


0—12. 


SW6 
NW  6 
N2 

—  o 
SSW4 

—  o 
NE  4 

N2 

—  o 
SE  2 

NE  2 
NNE  2 
E  2 
SE  2 

—  o 

NE  2 
NE  2 
NE  2 
N4 
NE  4 

SE  2 

E2 

NE  2 
SE  2 
S  2 

N  2 
NW  2 

E2 
NE  2 
NW  2 


2 

p.  m. 


WSW6 
NW  6 
NW  4 

SW  2 

SW  4 

NE  2 
NNE  4 
N  2 
—  o 
SE  2 

NE  4 

ENE  2 
SE  2 
SE  2 
N2 

NE  2 
NE  4 
NE  4 
N4 
E  2 

SE  4 
NE  2 
NE  2 
S  2 
S  2 

W  2 
NE  2 

E  2 
NE  2 
NW  2 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2,3 


WSW6 
NW4 

—  o 

SW2 

W  2 

NE  2 
NW  4 
N  2 

—  o 

—  o 

E  4 

—  o 
E  2 

—  o 
NE  2 

—  o 
NE  2 
NE  4 
NE  4 

E4 

SE  2 
NE  2 
NE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
E  2 

NE  2 
N  2 


O  o 
O  o 
O  o 
9 

o 
10 
5 

O  o 
■X-  10 

O  I 

10 

•X-  10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

¥r  10 
10 
10 
10 

o 

2 
10 
10 

2 
10 


2 

p.  m. 


O 
O 
O  o 
O  3 
7 

7 
4 

O  8 
O  o 
10 


O  2 
-X-  10 
^  10 
10 
3 

10 
10 

10 
^  10 

10 
=  10 
10 

9 

O  o 


9 

p.  m. 


Ne 
der 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

Sa-8  a 


O 


10 
o 
o 
o 

10 

2 
10 
^  10 
10 
10 

10 

@°I0 

10 

•)f  10 
10 

10 

10 

10 
=  10 

o 
o 

10 
10 
10 

o 


2,3 

7,8 

0,8 


2,3 

3,6 


0,6 

2,5 

0.  8 

1,  ' 
2,0 

1,5 
0,2 


0,8 


Anmärkningar. 
Remarques. 


1,9 


7,0  6,9| 


26,5 


#  n  a  p 

[¥]  2  cm,  ^  u  p  u,  @  a 
132 

^°  ap 

-X-  n  a  p 

Hl  3.  *  a  p  u 

136 
136 

605 

[3  4,  ^     #°  p 

#  n  a  p 
-)f  n  a  p 

[3  I ,  -X-  II  a  p  n 

[34,  a  p 

0  n,  =  a  p 


9P 


=  a, 
V  a, 
[32 
32 


2  p,  V  a  P 

2  P,   -X-  P 


December. 


1921. 


753,4 
55,9 
53,3 
57,8 
53,9 
46,8 
34.8 
37,5 
30,1 

49,3 

55,2 
57,4 
54,2 
50,4 
44,2 

42,6 
26,5 

'4,3 
31,8 
28,6 

23.3 
30,8 
22,8 
30,2 
42.7 
46,7 
37,6 
31,2 
28,6 
38,2 
14,8,! 


754,9  756 
54,7 
54,7 
57,0 
52,8 


43,5 
30,3 
39,6 
35,4 
51,8 

55,9 
57,1 
53.4 
48,6 

43,3 
39,2 
15,3 
18,4 

34,3 
25,1 
23,8 
31,' 
20,7 

35,4 
41,0 

48,0 
33,5 
23,0 
30,3 
36,6 
19,9 


,2 
53,6 
56,5 
56,2 
51,6 


41,2 
31,4 
39,1 
44,1 
54,1 
57,9 
56,1 
53,0 
47,3 
43,1 

32,9 
13,8 

24,3 
37,1 
24,1 

25,6 
30,2 
24,1 
40,6 
4',4 
46,2 
33,6 
23,1 
32,7 
24-5 
26,8 


739,5  739,0  739.4 


7,0 

4,3 

4,0 

2,5 

7,0 

2,3 

2,7 

2,7 

83 

80 

78 

N  2 

NE  2 

3,6 

1,9 

2,5 

± 

0,0 

4,5 

2,8 

3,7 

3,1 

79 

92 

80 

N2 

N2 

1,4 

± 

0,0 

4,4 

4- 

2,5 

5,0 

3,7 

3,7 

2,7 

91 

81 

82 

N2 

N2 

8,2 

4,3 

2,2 

2,2 

10,0 

2,3 

3,0 

3,3 

93 

92 

85 

—  0 

—  0 

2,1 

0,7 

3,1 

4- 

1,5 

3,5 

3,8 

4,1 

3,3 

96 

94 

91 

SSW  2 

SW  2 

2,9 

1,2 

4- 

0,4 

4- 

2,0 

3,5 

3,5 

4,0 

4,6 

95 

95 

96 

SW2 

SW  2 

+ 

4,4 

+ 

4,1 

4- 

4,2 

4- 

4,5 

± 

0,0 

6,0 

6,0 

5,8 

97 

98 

93 

SW2 

SW  2 

+ 

1,4 

4- 

1,2 

4- 

0,3 

4- 

4.2 

± 

0,0 

4,7 

4,7 

4,6 

93 

94 

98 

NW4 

N  2 

+ 

1,0 

4- 

0,7 

4- 

0,2 

4- 

2,0 

0,5 

4,9 

4,6 

4.5 

100 

94 

96 

N2 

N2 

1,0 

+ 

0,6 

1,3 

4- 

1,0 

1,5 

4,3 

4,3 

4,0 

100 

90 

97 

S2 

SE  2 

2,1 

1,1 

1,6 

± 

0,0 

2,5 

3,4 

4,0 

3,4 

88 

95 

84 

SE  2 

S  2 

3,0 

2,3 

3,4 

± 

0,0 

3,5 

3,3 

3,4 

3,1 

91 

87 

88 

SW  4 

SW4 

2,8 

2,2 

4,7 

2,2 

6,0 

3,5 

3,3 

2,7 

93 

85 

84 

SW4 

SSW  4 

2,2 

1.4 

1,1 

0.5 

5,0 

3,7 

3,9 

4,2 

94 

95 

99 

SW  2 

S  2 

1,2 

1,7 

1,1 

4- 

2,5 

1,7 

4,1 

3,8 

3,9 

97 

94 

93 

S  2 

S  2 

4- 

0,8 

+ 

1,0 

4- 

1,5 

4- 

2,0 

1,5 

4,7 

4,7 

5,0 

96 

96 

98 

SW2 

SW  2 

+ 

4,4 

4- 

5,7 

4- 

4,8 

4- 

6,0 

4- 

1,0 

5,5 

6,3 

4,2 

89 

93 

65 

SW4 

W  4 

+ 

2,0 

4- 

1,0 

4- 

2,4 

4- 

6,5 

4- 

1,0 

4,7 

4,2 

3,4 

89 

85 

61 

WSW6 

W6 

+ 

0,6 

4- 

2,3 

1,0 

4- 

2,5 

1,5 

3,0 

2,7 

3,4 

63 

51 

79 

W  4 

NW  4 

+ 

2,2 

4- 

5,0 

4- 

2,2 

4- 

6,0 

2,5 

5,0 

5,9 

4,6 

93 

90 

85 

SE  4 

W  4 

+ 

4,5 

4- 

4,6 

4- 

2,8 

4- 

5,0 

4- 

1,5 

4,1 

4,3 

4,7 

65 

68 

82 

WSW  6 

WSW  6 

+ 

5,0 

4- 

5,4 

4- 

5,4 

4- 

8,0 

4- 

2,5 

5,9 

6,1 

6,5 

90 

91 

97 

SSW  2 

SSW  2 

+ 

4,6 

4- 

3,5 

4- 

1,6 

4- 

6,0 

4- 

1,5 

6,0 

5.5 

4,6 

96 

93 

89 

SW4 

SW  6 

1,4 

2,2 

4,2 

4- 

1,6 

4,5 

3,7 

3,0 

2,8 

91 

77 

82 

NW  4 

NW4 

5,4 

0,8 

4- 

0,4 

+ 

1,0 

6,0 

2,6 

4,1 

4,5 

85 

95 

94 

S  2 

S  2 

+ 

0,3 

4- 

0,8 

4- 

1,0 

4- 

4,0 

1,5 

4,3 

4.4 

4,6 

93 

90 

92 

NW  2 

NW  2 

+ 

1,4 

4- 

1,5 

4- 

3,8 

4- 

4,0 

± 

0,0 

5,0 

4,9 

5,6 

98 

96 

93 

SW4 

SW4 

+ 

2,4 

4- 

1,2 

4- 

0,8 

4- 

4,5 

4- 

0,8 

4,9 

4,7 

4,6 

89 

94 

94 

SW  2 

E  2 

+ 

1,7 

4- 

2,2 

4- 

2,4 

4- 

3.0 

± 

0,0 

4,5 

4,0 

4,5 

88 

75 

82 

W4 

SW4 

± 

0,0 

4- 

1,5 

4- 

0,4 

4- 

3.0 

1,5 

3,7 

4,5 

4,4 

81 

89 

92 

W4 

WSW  2 

+ 

3.5 

0,6 

4- 

0,1 

4- 

3,5 

2,0 

5.4 

3-7 

2,9 

92 

84 

64 

WNW4 

WNW  8 

C. 

4- 

0,6 

± 

0,0 

1 

4- 

2,6 

2,2 

4.2 

4,3 

4,1 

90 

88 

8- 

3,0| 

3,0 

NE  2 

0 

6 

0 

NW  2 

10 

10 

5 

N2 

0 

0 

0 

—  0 

10 

0 

0 

10 

S2 

10 

10 

10 

S2 

•X- 

10 

10 

10 

—  0 

10 

10 

10 

—  0 

10 

10 

10 

N  2 

10 

10 

5 

E  2 

10 

9 

0 

SW2 

10 

10 

9 

SW  4 

10 

8 

10 

S  2 

10 

0 

10 

S2 

10 

10 

10 

SW  2 

10 

10 

10 

SW  2 

10 

•X- 

10 

10 

SW  8 

10 

10 

10 

W  4 

10 

10 

10 

—  0 

0 

0 

0 

W  4 

10 

9 

10 

SW4 

10 

10 

10 

S  2 

10 

10 

10 

SW  2 

10 

@ 

10 

10 

NW  4 

10 

-X- 

10 

10 

SW  2 

8 

-X- 

10 

10 

NW2 

10 

10 

10 

SW  4 

10 

@ 

10 

10 

NW  2 

10 

-X- 

10 

5 

SW  4 

10 

5 

0 

SE  6 

0 

9 

■X- 

10 

NW  8 

10 

•X- 

10 

10 

2,7 

8,6 

«,3| 

7,9 

0,9 

7,8 
6,8 
6,2 
I 


1,3 

3,1 

3,8 

o, 

1,0 

1,6 

5,6 
1,8 
0,1 
0,9 
0,7 
5,5 
7,8 
0,6 
9,7 


=  V  8a 

[31,  -X-  n,  -X-®  a,  @  p  n, 

*  @  a,  @  p,  =  7  p 

=  P 

#  -X-  n,  =  8  a,  -X-  a,  @  p 
=  8  a 


=  ap 

=  a  p,  V  2  p,  -X-  9  p 

3i,  ^-@n,  =8a,-X-a,2p,  < 
#  n  a  p 
^  a  p 

a  I 

-X-  @  n,  @  a  p  n 


ap 
n  a  p 

I ,  -X-  n  a,  2  p 

1 ,  -X-  a  p  n 
2 

"X-  II,  ®  a  p 
a,  -X-  p 
3,  -X-  11  a  p 

2,  ^  11  p 

.),  ©  X-  n,  ® 


67, 


8  a,  ^  2  p 


31 


Januari. 


i  =  i8°  i8'  =  i" 


13"'  12"  E.  Gr. 

Medclcuropeisk  tid 


Visby. 


c  =  +  o,8j  (770  mm). 
74  =  10,9  m,  h,  =  7,1  m,  /ij,  =  2,0  m. 
Houre  de  Tli^urope  centrale. 


1921. 


Dat. 

Da- 

te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Bivrom.  i.  0°  et  h  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur  . 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


II  Max.  Min. 
lOp.m.)  (9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  do  la 
vapoiir  (l'eaii. 
mm. 


8 

a.  m. 


I 

750,3 

758,5 

760,7 

- 

0,8 

— 

0,3 

— 

0,4 

4- 

0,4 

— 

1,8 

4.1 

4,3 

4.2 

95 

96 

94 

2 

61,1 

58,7 

57.1 

+ 

0,7 

+ 

1.9 

4- 

2,6 

4- 

2,6 

— 

1,2 

4,6 

5.1 

5,2 

94 

96 

94 

3 

57,« 

58,4 

60,7 

+ 

3.2 

+ 

3,6 

4- 

2,8 

4- 

3.8 

4- 

1.9 

5.6 

5.9 

5.6 

97 

100 

100 

4 

64,1 

63,6 

60,6 

+ 

2,1 

+ 

2.4 

4- 

2,8 

4- 

3.2 

4- 

1,2 

5.0 

5.2 

5.4 

93 

94 

96 

5 

52,0 

54.5 

57,8 

+ 

6,0 

+ 

4.1 

4- 

3.4 

+ 

6,0 

4- 

1,8 

6,5 

5.7 

5.1 

93 

93 

87 

6 

60,3 

59,9 

58,9 

+ 

2,6 

4- 

2,7 

+ 

4,3 

4- 

4.3 

4- 

1.5 

5,0 

5.1 

5.6 

91 

91 

90 

7 

56,2 

56,6 

60,1 

+ 

5,6 

+ 

6,5 

4- 

4.3 

4- 

»,G 

4- 

3.3 

6,0 

5.8 

5.6 

88 

81 

90 

8 

.59,4 

56,3 

54.4 

+ 

3.3 

4- 

5.1 

+ 

4.5 

4- 

5.2 

4- 

1.9 

5.4 

5.4 

5,9 

93 

83 

94 

9 

■51,0 

47.3 

41.9 

+ 

3.4 

4- 

3.4 

4- 

4,0 

4- 

4.5 

4- 

2,0 

5.1 

5.5 

6,0 

87 

95 

98 

10 

40,6 

39.8 

41.3 

+ 

4,3 

+ 

5.4 

4- 

4,2 

4- 

5,8 

4- 

2,9 

6,0 

5.4 

5.4 

97 

80 

87 

1 1 

27,7 

26,3 

36.0 

+ 

5.6 

4- 

2,6 

4- 

1,4 

4- 

6,2 

4- 

0,8 

6,2 

4.9 

4.5 

9t 

89 

89 

12 

43,0 

46.4 

49.5 

± 

0,0 

— 

0,9 

- 

1,1 

4- 

1,7 

— 

1,9 

4.3 

2,8 

3.1 

94 

65 

73 

'3 

50,5 

47.2 

44.2 

— 

2,7 

0,0 

4- 

1,2 

4- 

1,2 

— 

5.0 

2,9 

4.4 

4.8 

78 

96 

96 

14 

30,0 

52.9 

56,0 

— 

2,0 

— 

1,2 

— 

0,4 

4- 

2.5 

— 

2,1 

3.2 

3,2 

3.6 

81 

77 

82 

15 

61,9 

63,6 

69,6 

- 

1,0 

4- 

0,2 

4- 

0,3 

4- 

1,1 

— 

2,2 

3.3 

3.5 

3,7 

77 

75 

79 

16 

73,8 

71.5 

67,9 

2,1 

+ 

1,1 

4- 

1.8 

4- 

2,1 

- 

3.5 

3.4 

3.8 

3,5 

85 

77 

67 

1 

'  ; 

62,7 

56,8 

48,1 

+ 

1,5 

4- 

2,0 

4- 

1,2 

4- 

2,3 

0,1 

4,5 

3.8 

3,8 

87 

71 

76 

18 

33,7 

29,8 

26,2 

+ 

2,0 

4- 

2,7 

4- 

2,5 

4- 

2,9 

0,5 

4.9 

5.1 

5.0 

93 

91 

91 

19 

30,6 

35,9 

43,7 

+ 

2,8 

4- 

2,8 

4- 

2,4 

4- 

3,1 

4- 

1,5 

5.0 

4.7 

4.4 

89 

82 

80 

20 

51,0 

46,2 

44.9 

+ 

1,7 

4- 

2,3 

4- 

5,4 

4- 

5.5 

4- 

1.3 

4,0 

4.7 

4,8 

77 

85 

72 

21 

53,4 

57,2 

52.7 

4- 

2,9 

4- 

3.5 

4- 

0,8 

4- 

5.8 

± 

0,0 

4.6 

4.4 

4.7 

80 

75 

96 

22 

37,7 

34.6 

37,6 

+ 

5.5 

4- 

6,2 

4- 

2,6 

4- 

6,2 

+ 

0,8 

6,1 

5.2 

5.2 

91 

74 

94 

23 

44,2 

46,8 

45.0 

0,4 

0,8 

1,8 

4- 

2,9 

3.0 

2.4 

2,1 

2,8 

53 

48 

69 

24 

36,8 

44.9 

51.6 

4.0 

3.2 

3,8 

1,2 

5.5 

3.3 

1,9 

2,5 

96 

53 

73 

25 

60,8 

61,3 

61,7 
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SW6 


W  4  WNW  4 


SW6 
WSW  8 

W2 

NE  4 
WNW  4 
SW4 
SW4 

S  2 

S  2 
S  2 

S4 

SW2 
SW  2 

S4 

—  o 
WSW  4 
SW  6 

WSW  2 
WSW  4 
WSW  2 
SW  6 
W4 

W  2 

ESE 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


WSW  4 
SW  6 


WSW  8 
W8 

SW  2 
NE  6 
WSW  4 

SW4 
SW4 

SW4 

SSW  2 
SSW  2 
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SW  2 

WSW  2 
SSW  4 
SE  2 
WSW  4 
SW4 

WSW  2 
WSW  6 
WSW  4 
SW4 
WSW  4 


W  2 

harj  2     SW  4 
SW  4  WSW  4 
SSW  2    SSW  4 
S  2  WSW  4 
SW6]SW6 


SW6 
WSW  4 
NW4 
SW6 
WNW  6 

WSW  2 
N  6 
WSW  4 

SW  2 

SW 

S  2 
SSW  2 

S  2 
S  2 
S  2 

SW4 

SSW  4 
SSE  2 
SSW  2 
SW4 

WSW  2 
SW6 

WSW 
SW4 

WSW  4 

W  2 
SW  2 

WSW  4 
SSW  4 
SSW  2 

WSW  6 


O 


o 
10 

9 
9 
o 

3 

10 
o 
10 
10 

o 
1 

o 
o 
o 

8 
o 
6 
8 
•7 

10 
6 
I 

10 
I 

8 

10 

9 
10 
10 
10 


3,5 


3,9| 


3,5 


5,7 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

Sa-8a 


Anmärkningar. 
Remarques. 


4,2 


10 

9 
o 
o 
o 

¥r  10 
1 

8 
8 

10 

o 
o 
o 
o 

2 

O 
2 
O 
O 
10 

10 
10 

4 
I 
1 

10 
10 

o 

10 
2 

O 


0,2 

11,8 

1,4' 
0,6 
6,0 


4,1 


5-7 
1,0 
0,1 
0,3 


®  3— 4,30  P 

\S  10  cm,  ^  n  a 

H  10,  -^f 
118,  # 


pil 

8  a 


®  n  a,  =  2  p 

■¥r  O  — I  p 
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1921. 


"56,7 
64,9 
63,7 
59,8 
56,3 

60,1 
69,8 

73,7 
81,2 

79,4 
70,1 

61,3 
52,0 

42,3 
35,2 

46,8 
53,9 
47,7 
46,8 
61,7 

62,8 
66,4 
68,5 
65,9 
73,0 

75,8 
76,1 

75,5, 

70,5' 
69,0 


'61,8764,4 


64,3 
62,6 
57,0 
57,3 

63,3 
70,41 
75,7 
81,3 

77,7 

67,0 
59,1 
47,9 
40,0 
36,8 

48,6 
53,2 
45,3 
54,4 
62,0 

63,2 
67,1 
67,0 
67,8 
73,9 

75,6 
74,8 
73,5 
71,5 
68,4 


63,5 
62 
56,2 
58,1 

66,8 
71,6 
77,7 
80,3 
74,7 

64,1 
55,6 
43,9 
37,9 
43,5 

51,7 
52,3 
40,7 
59,4 
62,3 

63,7 
68,5 

65,3 
69,9 
75,2 

75,5 
74,7 
71,7 
70,6 

67.5 


3,8 
7,4 
8,9 
8,7 
3,6 

4,1 
3,7 
3,0 
5,8 
4,4 

8,4 
6,4 
7,6 
6,3 
4-1 


4- 
4-1 
+  13,7 
+  12,5 
+  4,9 

+  3, 
+  4,6 
+  7,0 
+  11,3 
+  5,0 


4-  4,8 

+  5.8 

+  2,9 

4-  2,8 

+  6,3 

+  3,8 
+  7,2 
4-  6,6 
4-12,8 
4-13,8 


-t- 17,6 
4-14,8 
4- 10,4 


8,9 
9,5 
9,6 
8,4 
6,0 

8,1 
7,9 
2,2 
7,0 
7,1 

3,4 
6,5 
6,2 


-1-17,4 
4-18,6 


+  19,7 
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-f-  8,5 

4-  8,6 i  4-  6,8 
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74 
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0 
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81 
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93 
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64 

96 
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91 
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72 
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2 

0 
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4- 
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78 
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93 
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10 
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89 
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72 

63 

90 
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10 
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4- 
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93 

98 
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74 
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5 
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4- 

6,7 

7,0 
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64 

50 

66 
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6 

5 

7 

4-12,2 
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4- 

8,9 

7,4 

7,8 

6,8 

62 

49 

64 

E4 

E4 

E  2 

4 

0 

0 

+  13,5 
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4- 

8,7 
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6,6 

6.6 

49 

39 

57 

E  2 

E4 
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2 

0 

4- 

7,4 
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4- 

6,0 

5.2 
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5,7 

42 

29 

74 

E4 

ENE  4 
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0 

0 

0 

0 

•f 

8,9 
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4- 

4,9 

6,6 

5,9 

6,6 

70 

71 

77 
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I 

2 

4- 
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4- 
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5-8 

79 

77 

89 

N4 
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5 

0 

9 

4- 

4,4 

+  5,4 

4- 

3,3 

5.9 

5,8 

5.4 

90 

93 

87 

N2 
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10 

5 

4- 
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4-  io,i| 

+ 
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79 
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83 
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3,7 
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3,9 
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n  a  p  11,  -X-  9  p 
a 


2  P 
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Maj. 


=  57 
=  i8' 


39'  N. 

i8'  = 


'  E.  Gr. 
Medeleuropeisk  tid. 


Visby. 


(^■„  =  +  0,85 

//(,  =  lo,v  m, 
Heure  de  TKuropc  centrale. 


(770  mm). 

/i,  =  7,1  m,  A^,  —  2,0  I 


Dat. 


Barometer  rediic. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  Ä  la 
pesaateuT  normale, 
mm. 


8    I  2 
a.  m.   p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 
p.  m. 


9 
p.  m. 


Max.  Min. 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktiglicts- 

tryck. 
Tensioii  do  la 
vapcur  (reau. 
mm. 


8  2 

a.  m.|P.  m. 


9 

p.  tn 


Hcl.-itiv 

fuktighet. 

Iluniiiliti; 

relativii. 

0/ 
/o 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Vindens  riktning  ocli 

styrka. 
Dircction  et  force  du  vent. 

0-12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molninftngd. 

NolHiIosité. 
0-10. 


8    I    2    I  9 
a.  m.   p.  m.   p.  m. 


Ne- 
der- 
hOrd, 

Kau 

toni- 


Anmärkningar. 
r<'!mar(|ue8. 


-65,9 
56,0 

47,9 
49,8 

5', 5 
58,2 
60,3 

Oi,5 
58,8 
61,7 

63,5 
63.' 

67,0 
67,6 
67,3 

61,8 
65,0 
64-9 
63,4 
59,7 

61,5 
68,8 
65,2 
71,5 
66,0 

62,4 
59,3 
53,0 

53,1 
62,1 

64.9 


53,1 
47,8 

50,1 
53,5 


763,9  761,1 
50,0 
49,0 
50,6 
56,0 

58,1 

60,9 

59.5 
61,6 

63,5 


58,4 
60,7 
61,2 
60,4 
61,5 

63,6 

63,9 
67,4 
67,8 
66,1 

61,4 

64,5  i 
64,21 
62,9! 
60,4 

63,4 
67,9 
67,3 
70,3 
63,6 
62,0! 
57,1; 
52,7 

54,1 
62,8 

65,1! 


63,3 
65,0 
67,0 
68,8 
64,5 

63,9 
63,9 
64,0 

61,7 
59,0 

66,5 

65,9 
69,2 

67,5 
62,1 

60,4 
55,5 
52,9 
57,5 
63,9 
65-3 


+  6,4 
+  12,0 

+  8,6 

+  5,0 

+  4,7 

+  7,1 

+  7,4 


+  8,0 

+  14,4 
+  8,3 
+  4,0 
+  7,7 


+  5,4 

+  6,9 

+  4,' 

+  4,6 

+  5,4 


+  8,7  +  6,0 
+  11,6  +  8,5 
+  15,0  +10,7 
+  19,1  +14,2 
+  22,3  +11,8 

0,7  +  8,0  +  6,6 
0,4  4- 10,0  +  9,6 
0,2:  + 10, 6|  + 10,3 
5,6  +14,9  +12,1 
4,2  + 14,6  +12,8 


4,9  +15,4 
3,6  +14,4 


+  14,2 
+  20,4 
+  14,0 

+  14,0 
+  18,2 

+  14,0 
+  14,0 

+  19,5 

7,6  +20,0 


+  20,4  +24,3 


8,0  +18,4 


+  12,2 

+  14,4 
+ 10,0 
+  1 1,2 
+  15,6 

+  15,0 
+  16,0 
+  15,2 
+  13,2 


+  15, 
+  16,91  +  13,4 
+  2i,b|  +  l5,4 


+  8,0 
+  14,6 
+  9,5 
+  5,4 
+  9,7 

+  10,7 
+  11,8 

+  15,' 
+  21,0 
+  22,3 

+  13,8 
+  12,8 
+  12,8 
+ 19,0 
+  18,8 


+  8,2 
+  10,8 
+  11,2 

+  13.8 
+  14,6  +18,4 


+  18,0 
+  15,8 
+  17,1 
+  20,8 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  8,2 
+  4,0 
+  5,6 
+  8,5 
+  11,2 

+ 10,1 

+  8,3 


+  14,8 

+  19,2 

+  j6,0i+  9,0 

+  15,2  +  5,6 
+  20,8  +  7,0 

+  20,7  +12,2 
+24,4  +  11,3 
+  2i,2i  +  11,9 
+  2  i,o[  +  1 1,9 

+  l8,2|+  10,0 

+  21,9!+  10,3 


5,9 
7,2 
6,2 
5,1 
5,6 

'5,0 
5,5 
5,6 
8,6 

8,7 

8,7 
7,6 
7,6 
6,5 
6,3 

6,3 
5,9 
7,0 
6,8 
9,7 

7,8 
8,1 
8,8 
.5,4 
'5,0 

'7,0 
8,6 

9,3 
7,3 
7,1 

6,9 


5,2 
6,1 
6,3 
5,7 
6,2 

5,2 
4,2 

'5,5 
8,9 
•8,5 
7,0 
7,3 
7,5 
7,7 
6,7 

7,4 
5,9 
6,3 
5,6 
9,5 
8,6 
7,2 
.5,6 
'5,5 
5,8 

7,7 
7,0 
.9,4 
'8,0 
6,7 
7,3 


5,0 
6,0 

5,0 
4,7 
5,9 

6,0 
'5,0 
.5,6 
'9,0 

8,9 

.7,1 
'7,0 
6,6 

.7,9 
'7,0 

7,7 
7,4 

7,2 
7,0 
7,9 

8,3 
6,7 
7,7 
4,7 
6,5 
6,8 
8,0 
.9,2 
'7,0 
9,0 
7,4 


64 
50 
77 
93 
79 
61 
.4' 
'44 
.55 
'43 
88^ 
80 

79 
61 

54 

57 
49 
52 
31 
80 

73 
47 
.47 
'47 
35 

44 
30 

60 
'62 
47 

38 


N  2 

SW4 
SVV  4 
N  2 

SW  2 

WSW  2 
WHVV  2 
SW  4 
SSW  2 
NW  2 

NNE  2 
N  2 
—  o 
SW4 
WSW  2 

SW4 
E  2 

SE  2 
S  2 

W  2 

WNW  4 
SW  2 
W  4 
SSE  2 
SW  2 

SSW  2 

SW  2 

SE  2 
E  2 
WSW  2 

SSE  6 


NNE  4 
SW  4 
W  4 
N  2 
WSW  4 

WSW  2 
SW  4 
SSW  6 
SW  4 
SSW  4 

NNE  4 
NW  2 
NNW  2 
WSW  2 
SW  4 

SW  4 
E  4 
WNW  2 

SW  4 
WSW  2 

WSW  4 
SSW  6 
NNE  4 
WSW  4 
WSW  4 

WSW  4 
S  2 
WSW  4 
WSW  4 
WSW  4 
S4 


S  2 

SSW  4 
NNE  4 
NW  2 
SW  4 

SW  2 
S  2 
S4 
SSW  2 

SW  2 

NE  2 
NW  2 

S  2 
SW  2 
SW  2 

NNE  4 
E  2 
SSE  2 
SSW  2 
SW  2 

WSW  2 
SSW  4 
SSW  2 
SSW  2 

SW  2 
S  2 

SE  2 
SSW  4 
SW  4 
S4 
SSE  4 


O  1 

Q  o 


O 


10 

O  o 

O  2 

O  o 

o  2 
=  10 
O  I 
o  I 

o  o 
o  o 

o  o 

o  o 

O  o 

O  o 

O  o 

O  3 

O  o 

O  o 

O  o 

O  2 

O  I 

O  o 
9 

0  2 
O  o 
O  o 


a,  2  p,  p 


=  8  a,  p 
p  n 


R@  2,30— 3,30  a 


Med.  761,41761,31761,2  +13,1  +14,6  +10,9  +i6,4i+  7,2 


7,0 


6,8 


6,9 


63i  5/ 


2,5, 


3,6|  2,6 


2.4 


5,6 


Juni. 


1921. 


I 

767,3 

768,2 

768,3 

+16,5 

+  1 

8,4+1 

8,8 

+  20,8 

+  12,3 

10,3 

9,8 

7,6 

73 

62 

47 

SW  2 

NE  4 

ENE  2 

0 

0 

0 

5 

3 

2 

(55),8 

69,6 

68,6 

+  •5,4 

+ 

7,0! +1 

7,4 

+  18,8 

+  '4,3 

10,0 

,.9,9 

6,9 

77 

69 

47 

N  6 

N  6 

N  2 

7 

8 

I 

3 

'68,5 

68,8 

'67,5 

+  22,0 

+  1 

9,0, +  1 

8,2 

+  22,0 

+  '1,9 

6,2 

.7,5 

7,0 

32 

'.46 

45 

E  2 

NNW  2 

SE  4 

0 

0 

0 

4 

67,7 

66,6 

61,2 

+  22,4 

+ 

8,8 

+  1 

7,1 

+  23,5 

+ 12,0 

7,' 

'7,5 

7,7 

35 

"47 

53 

SSW  2 

NW  2 

SW4 

0 

I 

I 

5 

55,6 

56,5 

58,6 

+  16,2 
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8,6 

68 

62 

.67 

WNW  8 

WSW  8 

W  8 

4 

6 

5 

10 

51,1 

53,6 

55,7 

+  14.3 

+  17,3 

+  15,3 

+  17,3 

+  12,8 

8,2 

'7,0 

V,5 

67 

'48 

'54 

W6 

WSW  4 

W  2 

8 

I 

9 

1 1 

59,0 

59,1 

58,9 

+  17.2 

+  17,5 

+  14.7 

+  17,8 

+  13,2 

'8,0 

'8,5 

9,1 

'55 

■57 

73 

WNW  2 

W  2 

WNW  2 

I 

I 

9 

12 

56.1 

54,9 

53,9 

+  18,0 

+  19,3 

+  16,8 

+  19,5 

+  12,8 

8,4 

9,4 

10,2 

55 

56 

72 

ESE  6 

ESE  6 

SE  4 

8 

10 

3 

13 

48,7 

47,3 

48,c, 

+  17.2 

+  24,0 

+  15.9 

+  25,0 

+ 14.2 

11,8 

12,5 

12,1 

81 
97 

57 

90 

SE  4 

S4 

SW  2 

10 

5 

2 

2,4 

'4 

48,2 

47,2 

48,7 

+  15.8 

+  21,3 

+  14.4 

+  21,3 

+  14,1 

'2,9 

13,7 

10,2 

73 

84 

NNW  2 

SSE  6 

SSE  6 

10 

8 

10 

®  n,  =  Sn 

15 

51,1 

52,7 

55,2 

+  15.4 

+  16,5 

+  13,2 

+  17,0 

+  12,8 

10,0 

10,1 

9,9 

77 

72 

88 

S4 

S6 

SSW  6 

10 

9 

6 

2,1 

®  H  ]) 

16 

56,5 

58,6 

59,8 

+  15.3 

+  16,7 

+  13,9 

+  17,0 

+  11,8 

9,5 

8,0 

9,3 

73 

56 

79 

SW4 

SW6 

SW6 

7 

4 

9 

'7 

63,7 

65,0 

65,4 

+  14,8 

+  16,5 

+  13,4 

+  17,1 

+  12,5 

.8,5 

.8,2 

9,0 

68 

.59 

78 

WSW  6 

WSW  4 

WSW  2 

3 

0 

0 

0 

18 

66,2 

65,7 

64,7 

+  15,8 

+  17,3 

+  l6,2 

+  17,5 

+  11,8 

'9.0 

'10,0 

10,8 

'67 

'68 

79 

WSW  2 

W  2 

WSW  2 

0 

6 

8 

19 

64,8 

65,6 

65,8 

+  14,5 

+  16,4 

+  13,0 

+  18,9 

+  12,5 

11,9 

10,7 

9,1 

97 

77 

82 

WSW  2 

NE  6 

N  2 

10 

4 

0 

=  8  IX 

20 

G<(,S 

66,0 

65,8 

+  16,6 

+  16,0 

+  12,8 

+  17,2 

+  9,8 

8.5 

8,5 

7.7 

60 

63 

70 

ENE  2 

N  2 

N  2 

O 

I 

0 

0 

2 1 

64,8 

64,8 

64,6 

+  17,6 

+  17,8 

+  14,4 

+  20,9 

+  11,1 

9,2 

1.0,1 

9,0 

61 

.67 

74 

SE  2 

NW  2 

NE  2 

0 

0 

0 

22 

64,5 

64,8 

65,5 

+ 19,0 

+  17,8 

+  15,4 

+  20,4 

+ 1 1,2 

10,8 

'9,0 

8,9 

66 

'59 

68 

S2 

NNW  2 

SE  2 

0 

0 

0 

23 

65,8 

65,9 

65,8 

+  18,0 

+  17,6 

+  15,6 

+ 19,2 

4-11,8 

12,5 

'.9,5 

10,3 

81 

:64 

78 

—  0 

NNW  2 

NNW  2 

0 

0 

0 

24 

65,8 

65,0 

64,1 

+  18,3 

+  19,2 

+  14,7 

+  20,5 

+  11,5 

•1,5 

'9,5 

7.4 

74 

'57 

59 

SE  2 

WSW  2 

SSE  2 

I 

0 

0 

0 

25 

61,7 

59,4 

57,2 

+  17,4 

+  19,6 

+  14,4 

+  20,9 

+ 12,2 

11,2 

9,3 

10,4 

76 

55 

86 

S  2 

WSW  6 

SE  4 

0 

1 

0 

2 

26 

51,6 

51,8 

53,5 

+  16,2 

+  14,5 

+  15,4 

+  16,8 

+  12,7 

12,1 

10,8 

.9,2 

88 

88 

.70 

SW  2 

WSW  2 

WNW  4 

10 

® 

10 

7 

3,9 

@  10  a — 2,15  p 

27 

56,3 

55,2 

53,6 

+  13,8 

+  13,7 

+  14,8 

+  >5,4 

+  11,9 

9,0 

9.7 

'8,0 

77 

83 

■64 

WSW  6 

SW6 

SW6 

3 

® 

10 

2 

3,8 

®  2 — 6  p 

28 

56.9 

54,8 

58.7 

+  13,8 

+  17,3 

+  12,6 

+  18,1 

+  11,4 

8,6 

11,9 

9,3 

73 

81 

87 

SW  6 

SW  8 

WSW  4 

10 

8 

5 

0,5 

®  a  p 

29 

60,5 

58,5 

51,' 

+  '3.9 

+  14,1 

+  14.2 

+  15,9 

+  9,0 

8,3 

8,0 

9,8 

70 

67 

82 

WSW  2 

WNW  2 

SE  4 

3 

7 

3 

30 

46,9 

47,1 

49,3 

+  15,2 

+  15,3 

+  12,4 

+ 1 6,4 

+ 1 1,9 

10,4 

7,7 

6,9 

81 

59 

64 

WSW  6 

WSW  6 

WSW  8 

8 

7 

2 

3' 

52.4 

55.3 

5«.3 

+ 1 1,8 

+  13,4 

+  12,6 

+  13.8 

+ 10,0 

7,4 

6,9 

5,7 

72 

60 

52 

WSW  8! 

WSW  4 

NW6 

8 

0 

7 

2 

Med 

756,7  756.5 

756,8 

+  16,7 

+  18,1+15,2 

+  "9,3  +12,7 

10,1 

9,7 

9,4 

72 

63 

72 

3,9 

4,5 

4,' 

5,' 

4,3 

3,8 

17,7 

35 
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I)at. 

l)a- 
te. 

Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  Ji  0°  et  ii  la 
pesaateur  normale, 
mm. 

Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 

Fuktighets- 
tryck. 

Tciisioii  d(!  la 
viipeur  U'e;m. 
mm. 

Relativ 
fiiktiglict. 
Humidilö 
relative. 
/o 

Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  du  vent, 

0-12. 

Mohimangd. 
Ni:-liulo»it(5. 
0-  10. 

Ne- 
der- 
börd. 

Haii 
toni- 
hi<:. 

H  il  f^a 

Anmärkningar. 
Itemarqueii. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

Q 

0 
0 

Q 

0 

0 

g 

1 

2 

g 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

ni  in. 

I 
2 

3 
4 
5 

761,1 

58,5 
51,6 

53.3 
57,5 

761,4 
57,6 
52,4 
54,2 
59,7 

760,6 
54.4 
53.9 
55.4 
61,3 

+  11,4 
+  12,9 
+  13.0 
+  12,0 
4- 12,0 

+  13.8 
+ 14.2 
+  15.4 
+  13.4 
f  12,8 

+  10,2 
+  12,8 
+ 14,0 
+  12,4 
+  12,0 

+  14.0 
+  >4,3 
+  15.5 
+  13.8 
+  13.3 

+  9,8 
+  6,5 
+ 10,3 
+ 10,6 
+  10,8 

6,2 
8,8 
7.8 
7,7 
8,7 

6,9 
.8,4 
'6,0 

7,2 
8,3 

6,9 
9,2 
7.0 
7.7 
8,2 

61 
80 
70 
74 
84 

59 

46 

63 
76 

75 
85 
59 
72 

79 

WNW  6 
WSW  4 
WSW  6 
WNW  6 
N  6 

WSW  4 
SW  4 
WSW  G 
WNW  6 
N4 

W  2 

S  2 
W  0  W  t) 

NW  8 
N4 

(j 
I 
2 

8 
10 

0  0 
10 

y  2 
10 

1 

10 

3 
2 

3 

0,4 
0,3 

r 

6 

7 
8 
9 
10 

64,0 
62,1 
63.9 
64.3 
61,0 

65,0 
62,3 
64.4 
63.5 
58,7 

64,0 
62,9 
64,2 
62,0 
56,7 

+  13.4 
+  13-6 
+  154 
+  15.6 
+  18,1 

+  13,6 
+  15,0 
+ 16,4 
+  18,2 
+  21,8 

+  12,3 
+  13,4 
+  13,8 
+  15,7 
+  16,7 

+  14.2 
+  15.0 
+  18,1 
+  20,0 
+22,7 

+  10,3 

+  11,5 
+  11,2 
+  11,8 
+'io,8 

9,6 
10,4 
1 1,0 
11,9 
10.5 

9,2 
1 1 ,0 
10,7 
1 1,0 
7,4 

9.8 
10,5 
1 1,1 
10,3 
9.1 

85 
90 

85 
90 
68 

80 
87 

77 
71 
39 

93 
93 

78 
64 

NNW  2 
WNW  2 

SW  2 
SW  2 
SW  2 

NW  2 
NW  2 

WSW  4 
WSW  4 
S6 

SW  2 

NW  2 
SSW  2 
SSW  4 
S  2 

Q 
0 

8 
10 

0 
3 

0  2 
0  3 
y  0 

0  I 
0  I 

2 

10 
0 
0 
I 

0,') 

1 1 
12 
13 
14 
15 

52.9 
53.2 
51.9 
5'.9 
48,7 

51,7 
52,4 
48,4 

54.9 
51.7 

52,9 
52,3 
47,0 

55.6 
52,8 

+  15.0 
+  13.6 
+  11,8 
+ 1 1,6 
+  12,7 

+  15,8 
+  16,5 
+  11,4 
+  13,4 
+  14,6 

+  13,9 
+  12,8 
+  10,8 
f  12,5 
+  13.7 

+  16,9 
+  16,7 
+  13,3 
+  13,7 
+  14,8 

+  11,5 
+  11,9 
+  8,9 
+  8,9 
+  8,2 

11,9 

8,8 
8,1 
8,2 
9.5 

*9,o 

9,2 

9,1 
7.1 
9.4 

8,8 
10,2 

7.4 
8,1 
9,7 

93 
76 
78 
80 
88 

"67 
66 

91 
62 

76 

75 
94 
76 
76 
83 

SW  2 

WSW  6 
W  4 
W  8 

WSW  6 

WSW  6 
SW6 
SW  2 
WNW  6 
WSW  4 

SW  6 
SW  2 
W  4 
W  4 
WSW  4 

0 
0 

10 
0 
3 
3 
6 

10 
0  4 

0  0 
8 

3 
4 

K) 
0 
10 

0,6 
0,2 

i'l 
'1,1 

",i 

@  n  V,  r2  2  p 
@  11  a  p 

16 

•7 
18 

19 
20 

50.5 
6 1 ,0 

75.0 
74.0 
73.6 

49.5 
66,1 
76,4 
73.3 
72,7 

51,1 
69,8 
76,2 
73,4 
71,5 

+  12,6 
+ 10,4 
+  9,0 
+ 10,6 
+  9.4 

+  12,8 
+ 10,4 
+  9,2 
+ 10,4 
+  11,4 

+  11,0 

+  9,6 
+  6,9 
+  8,8 
+  9.0 

+  13.8 
+ 1 1,1 
+ 10,1 
+  10,9 
+ 11,4 

+ 10,0 
+  8,4 
+  5,9 
+  5.4 
+  0,0 

9,3 
7.4 
6,1 
7.4 

7.2 

7.8 
6,7 
5,7 
6,7 
7,7 

8,3 
'6,5 
5,6 
5,8 
7,3 

87 
78 
71 
77 
82 

72 
72 
66 
72 
77 

85 
"73 
76 
68 
86 

WSW  4 
NNW  8 

NNE  4 
WNW  4 

ESE  2 

WSW  4 
NNE  6 
N  4 
NW  4 
WSW  2 

WNW  6 
NNE  8 

NNW  2 
NNE  2 

.WSW  2 

0 

10 
10 
10 
6 
I 

10 
10 

6 

0  3 
0  I 

3 

8 
1 

0 
I 

'.7 
— 

®  p  11 

21 
22 
23 
24 

2  c 

69,8 
64.7 
56,7 
56,2 

59,1 

67,9 
63,2 
56,2 
54.4 
58,7 

65,9 
61,8 

56,4 
57,2 
59,4 

+ 1 1,2 

+  12,0 

+  14.4 
+  11,1 
+ 10,1 

+  14,3 
+  14.4 
+  14,2 
+  13.8 
+  11.0 

+ 10,6 
+  13,4 
+  12,4 
+  12,2 
+ 10,0 

+  14.5 
+  15.8 
+  15,0 
+  13.8 
+  12,2 

+  8,4 
+  8,8 
+ 12,0 
+ 10,0 
+  9,4 

8,2 

9,2 

10,6 
7.7 
5.8 

7,8 
9,3 
9,1 
7.4 
5,9 

8,1 

9,4 
8,2 

6,4 
4,0 

83 
89 
87 
78 
63 

64 
76 
76 
62 
60 

85 
82 

77 
61 

43 

WSW  4 
WSW  2 
WSW  4 
W  6 
NW  6 

WSW  6 
WSW  4 
WSW  4 
WNW  6 
NW  4 

SW  4 

SW  6 
W  6 
WNW  8 
NNW  4 

0 
0 

5 
3 
9 
3 
2 

0  6 
0  2 
8 

0  2 
8 

2 

4 
2 

0 
2 

— 

26 

27 
28 

29 
30 

59,9 
69.4 
64,6 

54,8 
60,6 

62,4 
70,8 
60,8 
55.0 
63,2 

65,3 
70,0 

56.4 
56,2 
64,1 

+  8,5 
+  9,4 
+ 10,0 
+ 10,1 
+  7,4 

+  9.0 
+  9,3 
+ 1 1,2 
+  10,8 
+  8,6 

+  10,6 

+  7.2 

+  12,6 
+ 10,2 
+  9.2 

+  10,7 
+ 10,6 
+ 12,6 
+  12,6 
+  10,3 

+  7,8 
+  6,3 
+  6,0 
+  8,2 
+  6,7 

4,9 
5,7 
7,7 
6,3 
4.7 

5.2 

5.0 
8,0 

4.2 
4,6 

5,5 
5,6 
8,8 
3,8 
5,2 

59 
65 
84 
68 
61 

61 

57 

80 

44 
55 

58 
74 
82 

41 

60 

NW  6 
NE  4 
WSW  6 
WNW  6 
N6 

NW  4 
N  4 
WSW  4 
WNW  6 
NNW  4 

NNW  4 
NW  2 
WSW  6 
WNW  6 
W  4 

0 

2 

9 
2 
I 

9 

0  0 
10 
0  0 
0  0 

10 
I 

10 
I 

0 

|Mel 

760,2 

760,3  760,4 

+  11,9 

+  13.2+11,7 

+  14,1  +  9,0 

8,2 

7,7 

7,8 

78 

67 

75 

4,5 

4,4 

4,1 

4,6 

4,8 

3,5 

13,2 

Oktober.  1^>21. 


I 

763,1  760,4 

758,7 

+  9,4 

+  12,0 

+  11,1 

+  12,1 

+ 

6,9 

4,7 

6,1 

7.3 

54 

58 

74 

WSW  6 

SW  6 

SW  4 

0 

6 

8 

10 

2 

58,2 

58,3 

58,3 

+  10,8 

+  11,8 

+ 1 1,2 

+  12,3  + 

9,4 

8,2 

8,6 

8,7 

85 

84 

88 

W  4 

WSW  4 

WSW  2 

10 

10 

I 

3 

56,2 

52,3 

46,2 

+  10,8 

+  15,4 

+  13,0 

+  16,3 

+ 

8,2 

8,2 

7.6 

10,1 

85 

59 

91 

SW  2 

SSW  8 

SSW  8 

9 

9 

10 

0.7 

4 

53.0 

60,1 

63,9 

+  6,8 

+  8,6  +  8,6 

+  13,5 

+ 

6,8 

5,2 

4.1 

.3,9 

71 

50 

48 

NNWio 

NW8 

NW  8 

8 

0 

0 

0 

5 

68,3 

68,6 

67.9 

+  6,7 

+  8,2 

+  7,0 

+  8,8 

+ 

5,7 

4,4 

4,5 

'5,5 

60 

56 

'74 

NW  6 

W4 

SSW  2 

0 

I 

0 

6 

fi8,9 

68,5 

67.9 

+  9,5 

+  11,3 

+  11,6 

+  12,5 

+ 

6,2 

'6,0 

6,5 

6,9 

'67 

65 

68 

W  4 

WSW  4 

WSW  2 

10 

2 

0 

7 
8 

66,3 

62,7 

57.7 

+  9,8 

+  14,2 

+  11,4 

+  14.4'  + 

7,3 

7.9 

6,9 

7,2 

87 

.57 

72 

SW4 

SW4 

SW  6 

2 

0 

0 

50,9 

53.3 

58,1 

+  I2,lj  +  I2,3 

+  10,8 

+  I2,3i  + 

5,4 

9,9 

'8,0 

8,8 

95 

"75 

92 

SW6 

W4 

W  2 

10 

0 

0 

0 

0. 1 

®  u 

9 

59.7 

61,3 

63,9 

+  9,5(+io,2 

+  8,6 

+  10,8 

+ 

7,2 

8,3 

8,1 

7.7 

94 

87 

92 

W  2 

W  2 

W  2 

0 

6 

0 

®  "  u 

10 

66,6 

67,0 

66,8 

+  7,2j+ii,3 

+  9,4 

+  12,1 

+ 

4,8 

6,8 

7,8 

7,7 

90 

78 

88 

ENE  2 

SW  2 

SW4 

2 

5 

0 

1 1 

62,1 

59,3 

63.4 

+  11,2+12,7 

+  9,4 

+  12,9 

+ 

8,5 

8,8 

9,5 

7-2 

89 

88 

82 

SW6 

SW4 

N4 

10 

10 

9 

0.3 

@°S  p 

12 

65,9 

66,2 

65,8 

+  6,1+  9,5 

+ 10,3 

4-10,4 

+ 

4,3 

6,2 

7.6 

8,0 

88 

87 

86 

S2 

WSW  2 

SW  2 

5 

6 

10 

•3 

65,5 

65.3 

65,1 

+  10,8 

+  11,2 

+  n,i 

+  11,8 

+ 

9,2 

8.9 

8,9 

8,7 

93 

90 

89 

SW  2 

SW2 

SW  2 

10 

10 

3 

H 

58,8 

52,6 

52,6 

+  11.8 

+ 12,71+11,1 

+  12,8 

+ 

9,7 

8,8 

9,1 

7,4 

86 

85 

75 

SW  6 

SW6 

SW  6 

10 

10 

0 

15 

60,7 

61,9 

62,3 

+  8,6  +10,2!+  9,4 

+  11,1 

+ 

7,8 

5.2 

6,1 

6,6 

63 

66 

75 

NW4 

WNW  6 

W  4 

3 

8 

0 

16 

60,9 

61,4 

60,7 

+  10,6+12,1+11,2 
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1.8 

4- 

'1,4 

2,0 

3,7 

3.6 

3.4 

84 

82 

86 

NE  4 

NE  2 

—  0 

10 

5 

0 

19 

68,6 

67,1 

67,1 

3.8 

3.0 

4- 

1,0 

4- 

3.0 

4,5 

2,9 

S.i 

4.6 

83 

90 

92 

—  0 

-0 

—  0 

0 

0  6 

Q 

00  8  a,  7  p 

20 

68,9 

70,3 

70,5 

1,8 

1,1 

1.5 

4- 

1.5 

2.5 

3,8 

4.2 

3.9 

94 

100 

95 

—  0 

W  2 

—  0 

10 

10 

=  10 

=  ap 

21 

70,2 

70,7 

71-1 

4- 

2,4 

4- 

2,2 

4- 

1,6 

4- 

2,5 

2,0 

4,7 

4-4 

4.2 

85 

82 

82 

—  0 

—  0 

-„ 

10 

10 

10 

22 

72,6 

72,7 

72,1 

4- 

i.2|4- 

2,9  + 

1,6 

4- 

3,0 

1,0 

4.1 

4.2 

4.2 

82 

74 

82 

—  0 

SSW  2 

—  0 

10 

10 

10 

23 

72,4 

72,5 

73-1 

0,8 

+ 

3.4  + 

2,2 

4- 

3,5 

1,5 

3.6 

4-3 

4,0 

83 

73 

75 

SE  2 

SW  2 

—  0 

0 

0 

0 

24 

73,5 

73-8 

73-9 

1.2  4' 

5,4  + 

2,6 

4- 

6,0 

2,0 

3-3 

4,1 

4.0 

79 

62 

72 

ESE  2 

—  0 

—  0 

0 

0 

0 

25 

72,4 

71,5 

69,9 

± 

0,0 

+ 

6,6 

4- 

2,2 

4-  7,0 

1,0 

4,6 

3-7 

4,0 

100 

51 

75 

—  0 

S  2 

SSW  2 

0 

0 

0 

0,3 

26 

69,1 

70,6 

71,9 

4- 

2.3 

4- 

4,9 

4- 

2-4 

4- 

5,0 

1,0 

5.1 

4.7 

4.7 

94 

71 

85 

—  0 

WNW  6      —  0 

10 

0 

0 

=  0°  u.  =  S  a 

27 

67,2 

63,3 

60,6 

4- 

5.0  4- 

5.0 

4- 

5 -o 

4- 

6,ol  4- 

1.5 

5.9 

5.9 

5-7 

90 

90 

87 

W4 

W  6 

W  6 

10 

10 

10 

28 

59,1 

59.0  s8,6 

4- 

5,6  4- 

5.0  4- 

5.6 

4- 

6,51  + 

2,0 

6,2 

5.8 

6,2 

91 

89 

qi 

W4 

SW  6 

SW  6 

10 

10 

10 

Me4.|765,6  765,7 

765.6 

4- 

0,5  + 

2,7:4- 

'.5|k 

3,7 

1,3 

4.2 

!  4.3 

4.2 

86 

77 

i  8' 

2. 1 

2,6 

1.6 

6.7 

6.9 

6.8 

1  12.9 

38 


Mars. 


f  =  57 
X  =  II' 


'  42'  N. 

58'  =  o" 


47"'  52"'  E 


Gröteborg". 


r-  1  ■iiiir^iiiii  2^  Cy=  +  0,8s  (77omm). 

L.r.  vn^/iJ^^^rvA^.  //4=  16,5  m,  A,  =  7,3  m,  A^, 

Medeleurojieisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


5,7  m. 


1921, 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Bai-om.  k  0°  et  k  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


8 

a.  m. 


2  9 
p.  m.  p.  m, 


762,1 

53,8 
56,0 

44.8 
49,5 

54,7 
55,6 
61,2 
57,0 
56,6 

58,2 
60,4 

63,5 
62,6 

69,9 

72,0 

67,5 
66,3 
61,9 

52,9 

55,6 
57,0 
63,7 
59,2 
63,5 
62,5 
47,9 
43.9 
42,2 
50,8 
46,6 


762,6 
52,3 
59,2 
40,1 

52,3 

49,8 
58,9 
60,5 

56,9 
58,7 

59,1 
61,5 
63,6 
62,3 
69,6 

72,0 

68,0 
63,6 
60,9 
52,2 

57.7 
56.1 
64,1 
59,2 
63,9 
60,5 
45,8 
46,3 
44.9 
53,0 
50,0 


759,7 
50.4 
58,3 
38,5 

55,9 

47,5 
61,0 

57,9 
55,4 
60,6 

59,2 
62,7 
64,1 
65,9 
70,4 

70,3 
68,6 
61,9 
58,5 
53,6 

58,6 

58,5 
60,8 

59,1 
63.8 

57.2 
43,8 
45,9 
47,8 
52,1 
52,6 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


4,0 

4,2 

I 

3,0 
2 

0,8 

5,2 

4,3 

2,8 

4,8 

3,8 
2,1 
4.0 
4.0 
3.8 

3.6 
6,2 
5,0 
4,4 
4,8 

4,4 
6,1 
4,4 
7,1 

6,2 

5.2 
4.0 
4.3 
6,4 
5,0 
6,2 


2 

p.  m. 


5,4 
5,8 
3,2 
5,4 
3,8 

1,0 
1,8 
2,6 
4,6 
7,3 


+  7,4 
+  10,6 

+  11,4 
+  11,4 
+ 10,0 

+  8,7 
+  7,0 
+  15,0 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


6,9 
4.6 

6,6 
7,4 
5,6 
8,7 

8,5 

7,0 
4,8 
5,2 
6,8 
6,2 
8,0 


9 

p.  m. 


757,4  757,6  757,4  +  3,7  +  6,6  + 


5,3 
2,4 
3,3 
4,4 
I 

1,5 
3,0 
2,0 

4.2 

5,0 

4,2 

5.6 
6.5 
5.6 
7 

8,4 
5,6 
9,0 
5.0 
4,8 

5,9 
5,4 
6.9 
8,0 

5,8 
6,0 
3,8 
3,0 
5,3 
5,8 
6,4 


Max.  ]  Min 
(9p.m.),(9p.m.) 


6,0 
6,0 
3,5 
5,5 
4,4 

2,0 
1,0 
2,6 
5,0 
7,3 


4- 
+ 
4- 

+  7,5 
4- 1 1,0 

4-11,5 
+  11,5 
+ 10,0 

+  10,0 
+  8,4 
+  16,0 

4-  9,5 
+  5,0 

4- 
4- 
4- 
+ 
4- 


7.0 
8,0 
6,9 
9.0 
8.5 

4-11,5 
4-  6,0 


6,0 
7,0 
7,5 

8,5 


3,0 
2,4 
1,0 

3,0 
I 

-  1,5 

-  6,0 

-  4,5 
4- 
4- 

4- 

4- 

± 
4- 

+ 
+ 
4- 
4- 
4- 

± 
4- 
4- 
4- 
4- 

4- 
4- 
± 
4- 


4,0 

3,0 
1,0 

0.5 
0,0 

2,5 

2,5 

5,5 

1,0 

3,0 
3,0 

0,0 
4,0 
3,0 
6,0 
5.0 

4.0 

2,5 

0,0 
1,5 
3,5 
4,0 


Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  Ja 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m 


5.3 
5,6 
2,6 

5,1 
3.0 

4,1 
2,4 

2,8 
5,2 
5.8 

4.2 
4.3 
4.3 
4.1 
4.8 

5,3 
5,8 
5.7 
5.6 
5.6 

5.0 
6,5 
5,6 
6,8 
5,8 

5,8 
5,3 
3,3 
7,0 
5,7 
5,4 


2 
p.  m. 


6,3 
5,4 
3.1 
6,0 
3,2 

3.9 

2,9 

3,8 
5,3 
6,2 

4,7 
5.0 
3.8 
4,1 
6,6 

5,7 
6,6 
6,1 
5,8 
6,1 

4,7 
6,8 
5,8 
7,0 
5,9 
6,2 
5.4 
3.6 
7,0 
6,2 
4,9 


9 

p.  m 


5.9 
4,1 
4,5 
5,2 
2,9 

3,9 
3,0 
4,7 
5.6 
5.9 

4,4 
5,1 
4.8 
6,2 
5,8 

4,9 
5,8 
5,2 
5.1 
5.6 

5,6 
5,9 
6,7 
6,9 
5,4 

5,7 
4,6 
5,1 
6,3 
5,8 
5,7 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


8 

a.  m 


87 
90 
49 
90 

53 

85 
76 
84 

93 
90 

70 
80 
70 
67 
80 

90 
82 

87 
90 

87 
80 
93 
90 
90 
82 

87 
87 
52 
98 

87 
76 


2 

p.  m 


9 

p.  m 


90 
90 

7 

75 

67 

9 

73 

60 

85 
61 
78 
87 
81 

87 
90 
86 
79 
82 

77 

90 
96 
85 
79 


4-  7,3  4-  1,9 


5,0  5,3  5,2 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Directiou  et  foroe  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


W  2 
SW6 
NW  4 
SW  8 
WNW  8 

E  2 

N4 

—  o 
W  2 

SW  2 

S6 
E  2 

—  o 
E  2 

SSE  2 

SW  2 
W  4 
SE  2 

SW2 

S4 

—  o 
WSW  4 

SW  4 
SW  6 

W2 

W  2 

—  o 
WNW  6 

SW  6 
SW  2 
WSW  6 


2 

p.  m. 


—  o 
WSW  6 

NW  4 
WSW  8 
NW  6 

NE  6 

—  o 

SW2 

—  o 
WSW  2 

SW  6 
SW  2 

—  o 
S4 

SW  2 

SW  4 
W  4 
S4 
SW4 

—  o 

SW4 
SW  6 
SW  4 
WSW  6 
W4 

WSW  2 
SW  4 

WNW  6 
SW4 
SW  6 

WNW  10 


9 

p.  m. 


SW  4 
WSW  4 
NW  4 
W  10 
WSW  2 

ENE  4 

—  o 

—  o 
WSW  4 
WSW  4 

SW  4 
SW  2 
WSW  2 

—  o 
WSW  4 

SW6 

—  o 
S6 

SW  4 
S  2 

WSW  2 
W  4 
SW4 
W  6 

—  o 

—  o 
W6 
W  4 

SW  2 

—  o 
WNW  8 


Molnmängd 
Nébnlosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


I 

10 
o 
10 
o 

10 
o 
I 

10 
10 

o 
o 
o 
o 

10 

10 

10 
10 

o 
10 

o  o 

10 

o  5 
10 
O  o 

8 
lo 

4 
10 

9 
5 


O 


2 

p.  m. 


10 

6 

0  o 

1  10 
O  I 

■X-  10 
O  o 

9 
10 

9 

O  o 
O  o 
O  o 
8 
10 


10 
10 
O  I 
9 

#  10 

8 
10 
10 
10 
10 

6 
10 

0°  4 
10 
10 

O  o! 


9 

p.  m. 


10 
10 

6 
o 
o 

■X-  10 
o 

^  10 

o 

o 
o 
o 
10 

®  10 

o 
o 

10 
o 

10 

10 

2 
10 

10 
o 

10 

o 

®  10 

B  10 
10 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8  a 


0,2 

0,3 
1,2 

17,4 

0,8 
2,1 


2,1 
0,2 


2,5 
0,7 
1,2 


3,7 
2,8 
4,5 
3.7 
1,9 


Anmärkningar 
Remarques. 


00  p 

008a,  @9a— ip,  ä5p 
#  n  a,  ^  @  2  p,  _juJ'  p  n 

-)f -4*  a  p 
[S  20  cm 

SI  20,      @  5  p— n 
SI  18,  @  5—6  p,  9  p 
El  10 

S18 
H3 

El  I 

m  5-8  p 


>>,  #  4,3"  P 
n,  9  a — 2  p 


n,  00  ö  a 


n,  I  p, 

9P 
n  a  p 

0—7  p 
n 


1^  2 — 4,30  p 


3,3 


3,9 


3,3 


5,6    6,81    5,5  45,5 


April. 


1921. 


759,9 
64,7 
63,0 

54,8 
57,9 

62,4 
74,4 
75,4 

80,2 

77.1 

68,0 

61,5 
51,0 
39,6 
33,1 

43,5 
52,3 
52,4 
49,7 
59,3 
60,1 
63,6 
66,9 

63,7 
70,6 

74.3 
74.9 
74.7 
71,2 
71, li 


762,7 

65,1 
61,9 

55,5 
58,4 

65,5 
73,7 
75,2 
79,8 
74,3 

65,8 
60,2 
46,8 
36,7 
39.0 

46,8 
52,4 
51,0 
53,9 
60,0 

59,9 
64,9 
66,0 
65,0 
71,5 

73,7 
73.7 
72,8 
70,6 
67,8 


764,0 
64 
59,8 
56,6 
59,0 

70,1 
74,1 
76,5 
78,6 

71,3 

64.3 
57.8 
43,5 
33,5 
42,3 

48,9 
53,0 
50,1 
57.8 
59,9 

60,8 
66,0 

64,9 
66,9 

73,0 

73,8 
73,6 
72,0 
71,0 
66,6 


5,8 
6,6 

6,3 
7.8 
5,6 

6,0 
4,0 
4,2 
5,4 
7.4 

7.4 
7.6 

7,2 

5,6 
3,0 

5.6 
5.0 
2,5 
6,0 

5.2 
4,6 

5,2 

6,8 
9,6 


4-11,4 

+  13,6 
4-13,0 
4-1 1,4 
4-13,8 

4- 10,0!  4- 15,6 


4-  8,2 
4-10,4 
+  8,6 
+  8,4 
+  8,5 

4-  9,0 

-Mi,3 
4-11,0 

+  14,9 
+  14,7 

4- 12,0 
4-  9,4 
4-  7,7 
4-  8,8 

+  7.5 

+  7.2 

4-  7.2 
4- 10,0 
4-  4,2 
4-  8,2 

4-  7,6 
4-  9.4 
4- 12,1 
4-17,8 
4-19,8 

4-21,8 
4-22,0 
4-21,0 
4-  20,3 


5 

9,2 
7,0 
5.7 
6,6 


+  6,5 
4-  7,0 
4-  8,6 
4-11,0 
+  10,8 


4- 
4- 
4- 
4- 
4- 

4- 
4- 

4- 
4- 
4- 

+  5.4 

4-  6,4 
+ 10,0 

4-15.4 
4- 16,4 

4-15.0 
4-17.0 
4-17,1 
4-14,8 
4-14,0' 


+  9,5 
4-10,5 
4- 1 1,0 
+  8,5 
4-  9,0 

4-  9,0 
4-12,5 
4-11,0 
4-16,0 
4-16,5 

4-13,5 
4- 10,0 
4-  8,0 
4-  9,0 
4-  9,0 

4-  7,5 
4-  8,0 
4- 10,0 
4-  8,0 
4- 10,0 

4-  8,0 
4-  9.5 
4-14.5 
-^i8,5 
4-  20,0 

+24,0 

+  23,0 
+  21,0 
+  20,5 
+  16.5 


+  5.0 

+  1,0 

+  0,5 

+  3,5 

+  4,5 


+  4,0 

+  2,5 

+  1,0 

+  2,5 

+  3,0 

+  3,0 
+  2,0 
+  3,5 
+  7,0 
+ 10,0 

+  10,5 
+  9,5 
+  8,0 

+  11,5 

+  5,5 


Mel  762,4  762,4  762,5] -f  7,ij+ij,8j-f  9,o|  +  i2,7|+  4,7 


5,2 

'4,5 

6,3 

76 

'56 

91 

ENE  2 

W  2 

—  0 

0  0 

5 

10 

6,9 

6,6 

6,9 

94 

70 

80 

—  0 

W  2 

—  0 

10 

0  0 

0 

6,8 

7,0 

6,8 

96 

84 

91 

WSW  2 

WSW  2 

WSW  2 

=  10 

10 

5 

SE  8  a 

7,0 

5.6 

4,9 

89 

67 

71 

S4 

W  6 

WSW  4 

10 

0  2 

0 

®°  9—1 

[  a 

5,1 

4,9 

5,6 

75 

59 

77 

NW  2 

WNW  4 

—  0 

0  0 

0  I 

10 

5.7 

4.8 

3,8 

82 

56 

53 

NE  4 

NE  6 

NE  2 

7 

0  0 

0 

3.5 

3,3 

5,1 

58 

33 

69 

NE  2 

NE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

3,4 

3,4 

4,4 

55 

34 

52 

NE  4 

ENE  4 

ENE  2 

0  0 

0  0 

0 

5,3 

5,8 

5,8 

78 

47 

59 

E  2 

ENE  4 

—  0 

0  3 

5 

0 

6,2 

5,8 

6,1 

80 

48 

63 

—  0 

E  2 

—  0 

0  0 

0  3 

3 

5.9 

6,3 

4,3 

77 

61 

51 

E  2 

W  2 

—  0 

0  I 

0  0 

0 

6,7 

6,0 

6.3 

86 

69 

84 

SW2 

W  4 

WSW  4 

0  3 

0°  5 

10 

0,1 

6,3 

7,3 

6,7 

83 

93 

89 

W  4 

W6 

WSW  6 

10 

10 

1,2 

10  a — 6,30  p 

4.7 

4.3 

5.3 

70 

50 

88 

SW  4 

W2 

W  4 

10 

8 

#  10 

11,7 

4,9 

3.8 

5.0 

87 

49 

71 

WSW  2 

WNW  6 

W  4 

10 

6 

6 

4,7 

4,0 

3.9 

70 

52 

60 

W  4 

WSW  6 

WSW  6 

7 

0  5 

I 

3,9 

4,0 

4,7 

60 

52 

70 

SW  4 

SW  4 

—  0 

0  5 

0  0 

10 

4,1 

2,5 

5,6 

74 

28 

78 

NE  2 

NE  2 

—  0 

7 

0  4 

10 

3,5 

5,0 

5,0 

50 

80 

78 

NNW4 

WNW  6 

WNW  2 

10 

#  10 

10 

1,8 

®  1—5  P 

4,8 

4,6 

4,8 

72 

57 

70 

—  0 

E  2 

E  2 

10 

7 

9 

0,7 

5,5 

5,3 

5,3 

87 

68 

78 

—  0 

E  2 

—  0 

®  10 

10 

I 

0,2 

@  n,  8  a. 

3— 6p 

5,4 

4,5 

5.7 

81 

51 

79 

—  0 

SW  2 

—  0 

10 

0  1 

2 

5,2 

5,1 

5,5 

71 

49 

60 

—  0 

WNW  2 

E  2 

0  0 

0  6 

®  9 

©  9  p 

5,9 

7,5 

7.1 

66 

49 

55 

ESE4 

E  2 

E  2 

9 

9 

10 

2,3 

4  p 

7.1 

7.4 

7,8 

71 

43 

56 

ENE  2 

E4 

E  2 

10 

10 

10 

7.5 

6.9 

'7.5 

64 

36 

'59 

E  2 

E  4 

—  0 

0  0 

0  5 

0 

1,7 

®V,  K  5 

P 

7,8 

5.8 

kl 

70 

30 

34 

ENE  2 

ENE  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

6,0 

5,8 

59 

31 

56 

—  0 

E  2 

ENE  2 

0  0 

0  1 

0 

7,4 

6,2 

6.5 

62 

35 

52 

E  2 

ENE  4 

—  0 

0°  5  0  4 

0 

5,2 

6,0 

6,5 

57I 

46 

55 

—  0 

E4 

NE  2 

0  olo  I 

0 

5,6| 

5,3 

5,7 

73| 

53 

68 

2,1 

3,5 

1,6 

5,2 

4,3 

4,5 

19,7 

39 


Maj. 


<p=  57 
X  =  II 


42'  N. 

■  58'  =  o" 


47"'  52'  ^-  Gr- 

Medclcuropcisk  tid. 


(Jöteborg. 

Hcmc  de  l'l'^ur()|)c  centralc 


=  +  0,85  (770  mm). 
/A  =  16,5  m,  /i,  =  7,3  m,      =  5,7  m. 


1^21 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  a  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


8       2  9 

a.  m.  p.  m.  p.  m. 


65,8 
54-9 
49,3 
48,3 
49,3 

57,3 
55.8 
54.3 
56,5 
61,4 

64,4 
64,6 

65.9 
66,5 
64,1 

63.5 
61,7 
60,9 
60,3 
59.6 

62,2 
68,2 
67,1 
68,4 
64.3 

58,7 
53.0 
49.4 
51,' 
58.9 
58,6 


63,4  760,4 


52,8 

49,4 
48,0 

51.3 

57,9 
54.2 
53,9 
59.3 
63,1 

63,5 
65,0 
66,3 
66,5 
62,8 

63,2 
61,0 
60,6 
61,1 
59,5 
65,0 
67,8 
67,2 
67.7 
63,0 

57,0 
52,1 
51,1 

53,5 

6o,6j 

59,71 


49,' 
49,1 
47,9 

54,5 

58,1 
54,9 
53,5 
60,8 

63,5 
64,1 
65,8 
65,8 

65,1 
61,8 

62,7 
60,8 
60,5 
60,6 
60 

66,8 
66,2 

67,3 
65,8 
60,5 

55,3 
51,0 
51,8 
55,4 
59,7 
6 


Temperatur 
Cels. 
Températuro  Cels. 


8 

a.  m. 


+  9,6 
+  10,8 


+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+  14,8 
+ 12,8 
+  11,4 
+  10,6 
+ 11,0 

+  11,4 
+ 14,0 
+  15.8 

+  13-2 

+  13.4 
+  12,0 

+  12,9 
+  13.4 

+  12,3 
4-12,2 

+  13,0 
+  17,3 
+  14,6 

+  15,7 
+  20,4 

+  14,5 
+ 1 1,0 

+  11,3 
+  17,4 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


+  16,0 
+  9,4 
+  9,6 
+  9,2 
+  8,5 

+  9.0 
+  8,2 
+  19,3 
+ 16,0 
+  14,0 

+  16,0 

+  15,4 
+  16,1 
+  17,2 
+  20,6 

+  15,2 
+  15.4 
+  17.0 
+  14.2 
+  16,9 

+  15.3 
+  15.5 
+  20,4 

+  18,3 
+  19,6 

+  25,9 
+  22,0 

+  17,4 
+  14,8 
+  15.0 
+  20,0 


+  12 
+  8,8 
+  6,8 
+  6,0 
+  7,6 

+  7,4 
+  9,8 
+  14.8 
+  13,6 
+  12 

+  10,6 
4-11,6 
-t-14,2 
+  15,0 
4-16,0 

+  12, 

+  14,4 
4-14,0 
4-11,6 
4-11,6 

-f  11,9 
4-14,0 
4-16,9 
4-16,0 

4-19,1 
4-21,0 
4-18,3 
4-14,0 
4- 12,0 
4-15,0 
4-16,9 


IVIax.  I  Min. 
(9p.m.),(9p.m.) 


Mea.|759,5!759,6|759,4  4- 12,2|4- 15,7| -H3,i  +17,1 


4-19,0 
4-'i2,8 
4-10,5 
4- 10,0 
-Mo,5 

4-  9,0 
4-10,5 

-f  19,5 
+  17,0 
+ 16,0 

-I- 17.0 
4- 16,0 
4-18,0 
4- 18,0 
-f-2i,5 
4-18,0 
4-19,0 
-^17,0 
-f' 5,5 
4-17,0 

-f  17,5 
-1-17,5 

-t- 23,0 
4-19,0 
4-22,0 

-h26,0 

-i-23,5 
4-18,5 

-t- 15,5 
4- 16,0 

-f-2I,0 


5,5 
8,8 
3,0 
3,5 
4,5 
3,0 

3,5 
8,0 
4- 10,5 
-f  10,5 

4-  7,0 
+  7,5 
4-  6,5 
-I-  9,0 
-f- 10,0 

4-  9,0 
4-  9,0 
4-  II, o 
-Mi,6 
4-  II, o 

-Fio,5 
+  9,0 
4- 10,0 

4-11,5 
-f  1 1,0 

4- 12,0 
4-16,0 
4- 14,0 
-+-10,5 
4-10,5 
4-12,5 


Fiiktiglicts- 
trycl<. 

Teiisioii  (lo  la 
vapeur  (l'eiui. 
mm. 


8 

a.  m. 


6,8 
7,3 
5.5 
4.1 
4>7 

4.0 
5.7 
5.8 
9.8 
9.3 
8,1 
8,1 
7,4 
7,2 
6,5 

8,5 
5,9 
7,0 
7,9 
6,9 

7,5 
7,1 
5,4 
7 

9,4 

9,4 
6,9 
10,6 
9,0 
6,5 


2 

p.  m. 


9 
p.  m. 


7,0 
6,5 
3,6 
4,0 
4.4 

*5,o 
7,4 
5,3 
9,2 
8,5 

7,5 
7,1 
4,8 
6,5 
5,4 

5,1 
8,4 
9,0 
6,9 
6,5 

7,2 
8,1 
5,8 
7,8 
9,3 

6,3 
6,5 
11,1 
5,2 

6,6 

8,5 


4-  9,0 


7,3, 


6,8 


6,5 
5,3 
3,4 

5,5 
4.8 

5.5 
8,1 

6,3 
9,2 
7,8 

8,3 
7,5 
5,9 
6,8 
7,8 

6,3 
8,0 

9.5 
6,6 

7.2 

6,9 
7.7 
4,8 
6,8 
8,0 

7,4 
6,3 
8,2 
5,8 
7,9 
8,6 


Relativ 
fiilUigliet. 

llumidité 
re  I  a  ti  ve. 

/o 


8 

a.  m. 


76 

75 
84 

57 
67 

54 
73 
47 
90 
93 

85 
83 
73 
61 

49 

75 
52 
67 
72 
60 

71 

67 
48 

53 
76 

70 
39 
87 
93 

65 
59 


2 
p.  m. 


9 
p.  m 


52 
74 
40 

46 
54 

"■58 
92 
32 
67 
71 

56 
55 
35 
45 
30 

40 
64 
63 
57 
46 

56 
61 

32 
50 
55 
26 
33 
75 
42 
52 
49 


74 
49 
54 
57 

57 
65 
80 

64 
71 

67 
65 
33 
50 
49 

40 
40 
69 
56 
62 
61 


6,9    68    52  6: 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  (lu  veiit. 


8 

a.  m. 


O  -12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


—  o 
NW  2 
NE  2 

W  2 

W  2 


WNW  4 
SSW  2 
S6 

SW  2 

—  o 


72 

89 

5' 

80 

72 

89  WNW  2 

o 


—  o 

—  o 

S4 

W  4 
SE  2 
SE  2 
NW  2 

—  o 

WNW  2 
WNW  2 
ENE  4 
WSW  6 
SW  4 

SSE  4 
SE  4 

—  o 
W  2 
W  6 

SW6 


NW4 
W  4 
NNE  2 
WSW  2 

W4 

W  4 
SSW  6 
S8 
SW2 

—  o 

WNW  2 

W  2 

WSW  2 
W  4 
W  2 

W  4 
W  2 

—  o 
WNW  2 

W  6 


—  o 
WSW  6 
SW  2 


SSW  4 

SW  2 
W  2 

WSW  6 
SW6 
SW  8 


—  o 
WSW  4 

—  o 
WSW  2 

W4 

SW  2 

K4 

SW  (: 

—  O 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

S  2 

S  2 

W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

W  2 


W  2 

W 4  WNW 4 

—  o 
WSW  2 

—  o 


SSE  4 

—  o 

—  o 
WSW  4 

S  2 
SW  4 


Molnmängd. 
NébulOKité. 

0—10.  

8    I    2    I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


0|0 

•  Oj 

31© 

2© 

ijO 

Hö 
10 


Ne- 
der- 
börd, 

\Uu 
lom- 
bée. 

8a-ft  a 


0,4 

14,7 

0,4 


Anmärkningar. 
Remarques. 


0,8 

®  4  P,  7- 

0,4 

3,2 

2,3 

5.2 

@  8  a 

8 — 9,30  a 


-6p 


9« 
7  —  8  a 

n — 9  a,  6  —  6,30  p 


2,5 


3,4 


4,4;    4.2;    3.4  28,9 


Juni. 


1921. 


767,0:768,3  769,3 

70,2 

68,9! 
64,81 
56.0 


69.7 
67,8 
63,7 


58,1 

65,61  66,1 

62.4  61,5 

58,91  56,8 

51.4  50.2 

43.4  43.9 


49.3 
54,9 
57,6 
62,9 
59,6 

66,2 
60,0 
53,0 
48,0 

44,4 

45,2:  47,8 
53,2;  56,7 

58,8  58,7 

59,2  60,1 
62,5  62,3 


52,51 
56,71 
60,8 1 
6o,8| 

65,0 
64,3 
54,6 
47,5 
45,9 


69,5 
66,7 
60,1 
60,5 


4-17,8  4-19,3 
4-16,2  4-21,0 


58,7 


3D 


57 
55 
57,9 


58,0 
56,2 
57.8 
55.8 
58,7 


65,4 
60,2 

54,6 
48,3 
46,1 

50,3 
55,0 
58,9 
63,3 
60,1 

66,1 
54,7 
52,4 
48,4 
43,3 

50,7 
59,2 
58,2 
61.7 

60, 

57 

57 
56,3 
56,5 
59,7 


4-16,2 

4-19,3 
-M9,o 

-1-11,4 
-f  14,7 
-1-15,8 
4-16,8 
4-15,8 

-1- 14,2 


4-21,7 
-1-23,4 
-1-19,3 

4-14,1 
4-17,1 
4-22,2 
4-22,7 
4-13,8 

-1-14,4 


4- 10,2  4- 12,9 
4-15,3  4-18,4 
4-13,2  4-16,9 
4- 12,4  4-16,8 

+ 14,0  4- 16,4 
4- 13,8!  4- 17,7 
4-  9,7  -1-13.8 


+  5.8 
4-11,4 


4-11,4 
4-14,6 


4-  6,9  4-10,7 
-f- 1 1,0  4- 14,0 

4-11,9+ 13,1 
4-i3,0|4-i6,4 
4-16,2  4-20,4 


4-17,5 
4-18,1 
4-19,8 
4-i8,8 
4-15,2 

-1-12,9 
4-17,6 
+  18,9 
4-16,6 

-Mi,4 

4-11,9 
4-12,4 

-t-13,3 
4-14,7 
4- 16,1 

-1-14,2 
-M3,4 
4-10,8 
+ 12,2 
4-11,9 

4-II, 
4- 12,0 
4- 12,2 
4-16,4 
4-16,2 


4-21,0 
4-22,0 
4-25,0 
4-24,0 
4-20,0 

4-15,2 
4-2 1,0 
4-24,0 
4-23,0 
4-17,0 

4-15.0 
4-17,0 
4- 19.0 
4-17,5 
4-19,0 

4-16,5 
4-18,0 
4-14,0 
4-13,5 
4-15,0 

4-15,5 
-M5,5 
4-15,5 
4- 19,0 
+  22,0 


4-15,0  4-19,8  4-15,0  4-22,0  4- 13,5 
4- 13,6!-!- 16,2  4- 14,0  4-17,0  4-12,0 
4-14,2:4-15,2  4-13,7  4-15,5  4-11,5 
4-13,7:4-16,4  4-14,2  4-20,0  4-12,0 
4-13.4  4- 16,0!  4- 14,8  4-16,514-11,5 


4-13.0 
4- 1 1,0 
4-13,0 
4- 12,0 
4-i2',5 

4-  8,5 
4- 10,0 
4-11,0 
4-14,5 
4-'ii,4 

4- 10,0 
4- 10,0 
4-10,5 
4-  9,0 
4-10,5 

4-11,0 

+  11,5 
4-  7,0 
+  4,0 
4-  9,0 
4-  6,0 
4-  7,5 
+  7,5 
4- 1 1,0 

4-13,5 


7,1  6,1 

8.3  6,9 

6.4  7,8 
7,2 
3,9 


o,/ 

5,0 


4,2 
5,3 
10,8 

9,0 

ll,4ill,2 


7,2 

8,3 
9,4 
4,9 
8,5 

6,5 
9,7 
3,9{ 
7,1 
7,4 

5,6 
6,0 

8,4 
10,6 
1 1,0 


3,8 
7,8 
7,3 
11,3 
9,7 

5,7 
7,7 
7,2 

5,1 
8,1 

6,1 
9,1 
5,0 
7,4 
6,6 


9,9 
7,4 
8,2 

7,5 
10,1 

6,5 
7,1 
3,7 

6,1 
8,3 

6,5 
7,1 
6,0 

9,3 
7,8 

10,51  9,2  10,8 

9,0'  8,7!  8,1 

8,9  5,8  8,0 

8,0  6,0  7,9 

5,2  5,5  5 


6,9 

6 

9 

8,0 
9,2 


43 
45 
33 
40 
30 

38 
49 
42 
41 
96 

59 
75 
60 

34 
60 

47 
64 
33 
71 
5? 
58 
51 
75 
76 
62 

54 
63 
45 
43 


46,  41 


52 
70 
64 

67 
58 
87 
58 
67 

85 
68 

69 
6 

46 


Mea.|757.6'757.8i757.7|4-i3.7;4-i6^4-i4,6|4-i8,5i4-io,5|j,9'  7,5:  7.3|  67^  53 


60 


—  0 

NNE  2 

ENE  2 

0  0 

0 

0 

4 

NE  2 

W4 

—  0 

0  0 

5 

—  0 

W  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

—  0 

W2 

—  0 

0  I 

2 

4 

—  0 

NE  6 

NE  4 

0  1 

0 

° 

0 

NE  4 

NNW  4 

—  0 

0  0 

0 

0 

SW  2 

W  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

0 

—  0 

W  2 

—  0 

0  I 

0 

0 

0 

—  0 

—  0 

W  2 

0°  2 

10 

®  10 

5,8 

®  6.  io  p — n 

SE  2 

SW4 

SW4 

10 

®  10 

21,5 

@  a  p  n 

W  4 

WSW  6 

W  6 

9 

9 

9 

2  I 

NW  2 

—  0 

NW  2 

0  9 

® 

10 

0 

3.1 

@  n  a,  2  p 

—  0 

—  0 

—  0 

9 

9 

5 

0.4 

® 

E  2 

NW  2 

—  0 

0  3 

6 

10 

0,1 

—  0 

W  2 

WNW  2 

®  10 

2 

0 

0.3 

®°  n.  ®  a 

E2 

WSW  4 

—  0 

0  0 

6 

5 

®  5— 6p 

NW2 

NW6 

W  6 

0 

10 

2.6 

NW8 

N  8 

NW  2 

0  0 

@ 

10 

0 

4.8 

®  11  p.  ^  2,30  p 

N4 

NE  4 

—  0 

10 

10 

10 

0,1 

®°  a  p 

S4 

W6 

NW4 

10 

6 

10 

3-" 

®  ▲  p 

W  6 

W6 

—  0 

®  10 

lO 

9 

2  -* 

®  n  — 10  a 

NE  4 

W4 

—  0 

0  2 

5 

b 

®  P 

W  2 

—  0 

-0 

10 

10 

®  10 

0.6 

S  2 

NW  2 

—  0 

10 

0 

0 

—  0 

WSW  2 

W  2 

0  I 

0 

W  2 

W4 

W  2 

0  5 

10 

10 

10.7 

•  5  P,  8  P 

  0 

WNW  4IWNW  2 

7 

5 

5 

•  u— 5  » 

NE  2 

WSW  6 

—  0 

0  4 

8 

0 

—  0 

NE  4 

NE  4 

8 

8 

6 

0.2 

•  5P 

NNW  2 

NW  4 

—  0 

0  oO 

0 

0 

1,9 

3-4 

1-5 

4.6 

5-1 

4-r 

5S-r 

40 


Juli. 


<p  =  57°  42'  N. 

1=  11°  58'^  o"  47" 


Göteborg. 


-,"1.   r-.  wiji/ififi  £^  C  ==  +  o,8s  (770  mm). 

i2L.Gi.  vnvU^MVXg,  //j  =  16,5  m,      =  7,3  m, 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Kurope  centrala. 


5,7  m. 


1921. 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ä  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


8 

a.  fti. 


761,0 
62,2 
62,5 
61,8 
58.0 

61,6 
62,7 
64,6 
62,8 
62,5 

58,7 
54,0 
56,8 
59,7 
63,0 

64,3 
64,0 

64,5 
61,5 
56,9 

53,7 
55,5 
42,5 

46,2 
55,4 

58,7 
59,0 
57,2 
51,8 
51,2 
58,5, 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


761,1 
62,4 
61,2 
61,0 
58,0 

61,8 
62,6 

64,8 

63,1 
61,5 

55,2 
54,6 
57,3 
60,0 

63 
64,0 

63,4 
64,1 
61,0 
56,4 

55,1 
54,1 
44,9 
48,4 
57,9 


57,7 
58,5 
56,6 
50,1 
54,1 
60,6 


57,4 
58,4 
55,0 
49,8 
57,3 

 59,6 

|758,5|758,5{758,3  + 


761,8 
62,4 
61,4 
59,7 
59,8 

61,4 
63,6 
63,7 
62,4 
60,8 

52,1 
53,9 
58,0 
60,8 
63,0 

63,7 
62,8 
62,7 
58,8 
55-1 

55,3 
49,2 
47,4 
52,3 
58,6 


4,7 
5,0 
6,8 
5,3 
3,1 

5,2 

7, 

6,6 

6,9 
8,6 

7,8 

4-  4 
3-8 
3,8 
5,3 

4,4 

8,0 

8,4 
9-9 
8,0 

5,3 
4,8 
4,1 
3,6 
4.2 

7,9 
6,1 

4,2 
7,8 

5-  8 
4.0 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


+  17.2 
+  18,4 
+  19,7 
+  17,2 
+  17,2 

+  18,4 
+  20,6 
+  18,8 
+  18,9 
+  22,0 

+  21,6 
+  16,9 
+  16,8 
+  16,9 
+  19,8 

+  20,6 
+  23,0 
+  22,5 
+  23,8 
+  20,0 

+  16,8 
+ 15,0 
+  16,0 
+  15,0 
+  17,0 

+  22,4 
+  18,7 
+  18,0 
+  22,7 

+  17,5 
+ 18,0 


+  15.4 
+ 16,1 
+  15-8 
+  15,6 
+  15,6 

+ 16,2 
+ 18,0 
+  16,7 
+  17 
+  18,1 

+  15,2 
+  15,2 
+  14,4 
+  16,2 
+  16,8 

+  18,8 
+  21,0 
+  20,8 
4-20, 
+  18,3 
+  1 

+  14,5 
+ 14-0 
+  13,6 
+  16,2 


+  17,7 
4-15,8 
+  16,0 
+  20,1 

+  15,8 
+  16,2 


Max.  [  Min. 
(9p.m.)  Op.m.) 


+  18,5 
+  18,5 
+  20,0 
4-19,0 
4- 19,0 


+ 12,0 
+ 14,0 
-fi2,5 

-t- 12,5 
+  12,0 


4-19,0  4-11,5 


+  21,5 

-H9,5 
4-22,0 
+  22,5 

4-22,0 

4- 19,0 
4-17,5 
-f  19,5 
+  20,5 

4-22,0 
4-25,5 

4-24,5 
4-25,0 
4-21,0 


4,8  4-18,5 
+  15,5 
4-16,5 
4-16,0 
4-18,0 


4-22,5 

4-20,0 


+  •3-5 
+  13-5 
4-14-0 
+  15,5 

+  15,0 
+  13,5 
+  12,0 

+  11,5 
+ 1 1,0 

+  13.5, 
+  10,0 

+ 14,0 
+  15,5 
+  17,0 

+  14.5 
+  12,5 

+  13,0 
+  12,5 
+  13.0 

+  15.5 
14,0 


+  19.5  +13,0 
4-25,0  4-12,5 
4-20,1  4-15,0 
4- 18,5^4-14,0 


Fuktighets- 
tryck. 
Teusion  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


9,9 
11,3 

9,0 

8,3 
9.0 

8.5 
7,3 

10,3 
9,7 

1 1.9 

12,1 
7,2 
5,0 
5,5 

10,3 

9,5 
6,8 
8,1 
10,0 
10,9 

5,9 
9,3 
10,8 

8.5 
7.7 

12,4 
10,6 

9,2 
10,8 
10,5 

8,6 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


9,3 
9,4 
9,3 
9,7 
10,4 

7,1 
7.1 

9.8 
9,4 
11,7 

12,2 

4,6 

5,5 
7,8 

6,5 
5.5 
8.1 
5,9 
1 1,1 

7,0 
10,1 

8.3 
7,9 
6,7 

13,5 
9.3 
8,1 

14,6 

10,8 
9-5 


8,6 
7,9 
9.7 
9,8 
9,8 

6,4 
8,1 

9,5 
10,7 
11,4 


7,7 
9,2 
11,6 

6 

7.6 
10,9 
8,0 

10,0 

8,5 
11,6 

8,0 
7.5 
9,2 

12,2 
8,1 

8-3 
12,1 

9,3 
10,8 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


2 

p.  m. 


45 
39 
60 

57 
59 

64 
46 
32 
38 
46 

36 
27 

41 
27 

64 

50 
80 
61 
62 
46 

67 
58 
53 
71 
72 
62 


9 

p.  m 


66 
59 
73 
75 
75 

47 
53 
67 
70 
74 
66 
68 
63 
67 
81 

43 
4J 

60 

44 
63 
68 
91 

67 
64 
67 

81 
61 
61 

69 
69 
79 


5-9|  +  i8,9  4-16,7  4-20,2  4-13.3  9,2!  8,8  9,2    69!   54!  66 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


2 

p.  m. 


—  o 

W2 
E2 
SW2 

—  o 


—  o  WSW  2 

—  oj         W  2 

SW  2  W  4 
W  4 
W6 


W4 
W4 


SW2 

WNW  6 
NE  4 
NE  2 

—  o 

—  o 

—  o 
E  2 

SW  2 
W  2 

W6 
W  2 
W4 
W  4 
W  6 

SW  2 
WSW  2 
W  2 

—  o 
WSW  6 

W4 


WSW  6 
WSW  6 
NW  4 
WSW  4 
WSW  4 

SW  2 

WSW  2 

W  2 
W  2 

WSW  2 

W6 
WSW  2 
W  6 
W  10 
W  4 

SW  4 
WSW  2 
W  4 
S4 
WSW  6 
 S4 


2,2 


3,5 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


—  o 
• —  o 

WNW  2 

—  o 
NE  2 

—  o 

—  o 
W  2 

—  o 
W  4 

W  8 
WSW  2 
NW  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
W  4 

WSW  2 

W  10 
WSW  2 
W  10 
W  8 

• —  o 

SW  2 
W  4 

—  o 
SW  2 

W4 

—  o 


IC 

10 

5 

0 

\y  ^ 

3 

10 

5 

10 

10 

10 

5 

0  0 

0 

1 

W  0 

0°3 

0 

0 

0  3 

0 

e 

0 

9 

2 

4 

0 

U  0 

0 

0 

0  4 

0 

0  0 

0 

0  0 

0 

0  I 

I 

0  4 

0°5 

0  I 

10 

0  5 

0 

10 

® 

10 

8 

5 

10 

10 

6 

3 

10 

10 

10 

4 

0°5 

3 

10 

10 

10 

8 

0  6jO 

5 

9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
t)ée. 

S  a-8  a 


Anmärkningar. 
Remarques. 


2,3 


5,51  4,4 


19,2 


0,8 
0,1 


8  a— n 


7.40—8  p 


3,7 


20,2 


Augusti. 


1921. 


I 

758,9 

759,7 

758,5 

+ 

2 

59,1 

58,1 

56,1 

+ 

3 

56,8 

57.5 

56,9 

+ 

4 

56,8 

58.5 

59,1 

+ 

5 

58,7 

56.7 

52,7 

+ 

6 

43,8 

41,6 

42,8 

+ 

7 

45,0 

48,0 

48,9 

+ 

8 

46,1 

46,8 

47,2 

+ 

9 

45,7 

46,7 

48,5 

+ 

10 

53,1 

55,3 

56,2 

+ 

57,3 

56,2 

55,7 

+ 

12 

51-9 

52,0 

52,4 

+ 

13 

50.6 

50,0 

50,6 

+ 

14 

50,0 

49,2 

45-5 

+ 

15 

42,9 

44,0 

44,7 

+ 

16 

48,7 

51,8 

56,8 

+ 

•7 

61,1 

62,2 

63,8 

+ 

18 

65,4 

66,0 

65,0 

+ 

19 

64,4 

64,3 

63,3 

+  1 

20 

64,6 

63,5 

62,3 

+ 

2 1 

61,3 

61,0 

61,0 

+  1 

22 

61,2 

61,7 

62,2 

+  1 

23 

64,6 

64,1 

63,5 

+  1 

24 

64.  ■ 

62,7 

60,2 

+  1 

25 

57,5 

55.9 

53,5 

+  1 

26 

5>,6 

54,0 

55,5 

+  1 

27 

52,3 

49,6 

54,1 

+  1 

28 

52,8 

55-7 

57,6 

+  1 

29 

56,8 

53,1 

46,9 

+  1 

30 

45-6 

47,1 

51,5 

+  1 

3' 

54.0 

57,3 

59. 1 

+  1 

Med, 

754-9  755.2  755.2 

fl 

5.8 
8.4 
8,8 

4,5 
5,4 

6,3 
4.6 
4.3 
3.4 
3,1 

3.0 
5.5 
4,8 
4,2 
6,0 


+  17.8 
+  24.9 
+  23.8 
4-16,9 
+  16,8 

4-16,9 

+  15 
+  16,0 

+  15,8 
+  15,4 
+  20,5 
4-16,9 
+  14,2 
+  14,7 
+  15,6 

+  15.1 
+  17,5 
+ 19,2 
+  18,6 
4-18,4 

+  23,3 
+  24,7 
+  24,1 
4-24,1 
+  18,4 

+  15.1 
+  16,1 

+  14.6 
1.51+14.6 
1,1  4- 12,91 
o,  1 1 4-  13.0I 


+  18,0 
4-24,2 


4.7I  +  17.8  + 


9,2 

6 

6,8 

4,4 
4,2 
3-6 
4,2 
3,8 

6,2 
6,0, 
3,7 
4,7 
2,6 

2,4 
3,2 

6-5 
5,3 
7,1 
8,2 
9,5 
9,4 
8,8 
3-8 
3.6 

2.7 
3.2 
4.2 

1,2: 
',0, 


+  19,5+15,0 

+28,5  4-16,5 


+  24.5 
+  19,5 
4-19.0 


+  17.5 
+  13,5 
+ 14.0 


4- 18,0  4- 14,0 
+  16,5  +13,0 


+  16,5 
+ 17,0 
+ 16,0 

+  21,0 
+  18,0 
4-16,0 
4-16,0 
+ 16,0 

+ 16,0 
+ 18,0 
+  21,0 
4-20,0 
+  21,5 
+  25,0 
4-26,0 
+  25,5 
+  24,5 
4-20,0 

+  16,0 
+  16,5 
+  15,5 
+  15,0 
+  15.0 
+  13.5! 


5.4 


+  13.0 
+ 12,5 
+ 12,0 

+ 10,0 
+  12,5 
+  13,0 
+  13,0 
+ 12,6 

+  11.5 
+  11.5 
+  11.5 
+  13.0 
+  13.0 
+ 12,0 
+  12,5 
+ 12,0 
+ 13.0 
+  13,5 
4-12,0 
+  11,0 
+ 1 1,0 
+  9,0 
+  lo.o 
+  S,5 


11,9 
13-6 
12,7 
10,5 
9-4 

13,1 

7,7 
9,1 
7,1 
7,3 

9.3 
9.9 


12,0 
13,7 

8.3 
10,0 
10,9 

12,5 
8,6 
7,3 
7,6 
7,1 

6,9 
12,0 


f  19,1  4-12,5 


1,7  10,4 
10,4 
12,9 


10,2 
12,7 

12,3 
9,4 
12,4 
10,7 
11,7 

8,3 
8,0 

10,1 
7,8 

10,3 

7,1 
8,7 
9.5 
8,4 
7,5 


1 1,2 
10,9 
11,7 
11,9 
11,1 

8,2 
7,4 
9,6 
7,6 
12,1 

5,4 

10,9 
7,6 
9,1 
6,3 
6,9 


12,3 

10,0 
12,0: 
10,2 
10,8 

9,0 
8,1 
7,7 
7.5 
8,3 

9,0 
12,4 

9,8 
12,2 
10,6 

9,1 
8,1 

11,5 
9.4 
11,0 

1 1,0 
8,4 
7,1 
9,7 

10,8 

7,7 
8,5 

7,2 

1 1,2 

6,2 
6-5 


9,9  9,6  9,5 


89 

86 

79 

80 

W  2 

SW  2 

SW  2 

10 

10 

10 

1,2 

m  5-7  p 

59 

45 

SE  2 

SW2 

S  2 

5'0  I 

3 

79 

37 

73 

NNW  2 

WSW  2 

SSW  2 

0  3 

8 

10 

8,4 

©  10  p . . . 

86 

70 

72 

—  0 

SW2 

—  0 

10 

6 

5 

72 

76 

76 

SW4 

SW  6 

SW  2 

8 

®  10 

10 

17,9 

@  1 — 4  p,  10,30  p . . . 

95 

88 

74 

SW2 

SW6 

WNW  6 

10 

10 

10 

2,6 

0  n  a 

62 

65 

67 

WNW  6 

WNW  6 

WNW  6 

0  3 

©  4 

■  4 

75 

54 

67 

WNW  4 

WNW  6 

WNW  8 

5 

©  1 

3 

0,2 

62 

57 

62 

WNW  6 

WNW  8 

W6 

0  3 

0  3 

5 

@  11 

65 

55 

71 

WNW  2 

WNW  2 

W  2 

0  1 

©  1 

85 

38 

65 

ESE  2 

E  2 

—  0 

0  I 

©  1 

10 

4,3 

®  7.'5  — 7,3op,  9  p— n 

76 

84 

91 

SE  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

9 

93 

87 

85 
98 

—  0 

SW  2 

WNW  2 

10 

10 

3,2 

m  a— 4  p 

85 

84 

NW  2 

 0 

NW  2 

9 

10 

9,7 

@  1 1  a  ...  9  p 

93 

98 

98 

—  0 

—  0 

SW6 

10 

10 

@  10 

13-9 

@  pn 

93 

88 

86 

—  0 

W4 

WSW  6 

®  10 

10 

10 

5.2 

@  8  a,  p  n 

82 

73 

72 

SW  2 

SW4 

—  0 

10©  2 

0 

84 

71 

82 

—  0 

NW  2 

—  0 

8 

©°  5 

0 

86 

75 

72 

—  0 

W  2 

—  0 

0    0©  0 

10 

86 

70 

76 

—  0 

SW  2 

—  0 

=  10  ©  0 

0 

=  8  a 

61 

38 

71 

•^SE  2 

E  2 

—  0 

©  o©  0 

0 

60 

32 

50 

ESE  2 

E  2 

—  0 

©    0©  0 

0 

79 

43 

43 

—  0 

NW  2 

—  0 

©  0  ©  1 

0 

51 

33 

60 

—  0 

W4 

SW  2 

©  0©  0 

0 

77 

77 

93 

E  4 

SW4 

W  2 

Q"  8 

10 

10 

©  3  —  7  P  •  ■  ■ 

59 

42 

67 

WNW  4 

WNW  2 

NW  4 

0  50  0 

0 

78 

80 

78 

SW  4 

WNW  6 

W4 

®  10  ©°  5 

10 

17,9 

@  a— I  p 

98 

61 

64 

— •  0 

WNW  4 

W  2 

@  10©  2 

0 

83 

74 

94 

—  0 

SE  2 

—  0 

I0| 

10 

22  7 

m  v,  ®'  7  v.  Ii  3  P-       7-8  p 

76 

57 

62 

W  4 

W  4 

W4 

lOl 

10 

0 

3-2 

@  II  p  n 

78 

62 

67 

—  oi 

WSW  6 

—  0 

5IO  2 

0 

79 

65I 

73 

1,9 

3,2 

2,3 

6,3 

4,8 

5.^1 

121,5 

1 

41 


September. 


<p  =  57 
/.  =  II" 


'  42'  N. 

58'  =  o" 


47"'  52 


K.  Gr. 

Modcl(;iin)|)c-isk  tid 


Oötcboi*g. 


C"  =  +  o,«s  (770  mm). 

/4  =  1 6,5  m,  /it,  =  7,3  m,  A,,  =  5,7  m. 


ilcurc  dc  l'l',ur<)i)e  ccntralo. 


Uat 
te. 


Barometer  rediic. 
till  0°  och 
norinaltyngd. 

Baroni.  ii  0°  et  ii  la 
pesaDteur  normule. 


8    I    2  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Tcmperatii  r 
Ccls. 
Températiiro  Cels. 


8 

a.  m. 


761,2  761,61759,7 


55.1 
52.9 
56,0 
61,2 

64,5 
63.5 
63.5 
63,7 
55.8 

51.71 
50,0 
48,8 
55-6 
49,9 

49,2 
65,9 
77,1 

75,7 
71.9 

67.4 
63,7 
59,2 
58,7 
60,8 

63,7 

72,0 

65,9 

57 

64,2 


52,4 
54,6 
56,8 
62,2 

64.4 
63.5 
63,8 
62,0 

52,5 
51,0 

51,1 
48,5 

56,7 
52,0 

49,9 
68,6 
77,1 

74,2 
70,9 

65,5 
63,9 
60,1 
58,7 
61,4 

65,0 

71,7 
62,6 

57,9 
64.7 


5'.3 
54.6 
57,6 
62,8 

63,9 
62,8 
64,0 
60,2 
50,8 

49-9 

52 

50,9 

52,6 

51,8 

56 

72,4 

76,7 

72,8 

70,3 

64,2 
61,2 
59.0 
60,3 
60,3 

68,2 
69,6 
58,4 
59,4 
64,0 


+  12,6 
+  12,3 
4-12,7 
4- 12,1 
+  10,9 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  I  Min 
(9p.m.)  (9p.m.) 


+  14.1 
+  15.0 
+  14.4 
+  13,8 
+ 16,2 


4-10,8  +14,6 
+  13,4+15,4 
+  13,7  +17.1 


+  14,3 
4-16,8 

+  14,9 
+  13,4 

+  9,9 
+ 10,8 
+ 12,9 

+  11,4 
+  11, 

+  6,4 
+  6,5 
+  6,8 

+  7-4 
+ 12,6 
+  12, 
+  12,4 
4-12,0 


+  20,1 
+  24,0 

+  15,5 
+  13-4 
4-12,1 

+  13,5 
+  13.9 

+  11, 
+  13,1 
+ 12,0 
+  13,2 
+  14 

+  15,1 
+  15-6 
+  14, 
+  13,2 
4-12,8 


Mel.  760,9' 760.8  760,6  -f-10,8  4-14-2  +11,1 


4-  3,9  +12,0 
+  3,7  +13,2 
4- 12,2  -1-13,6 
+  9,8  +11.5 

+    2,C,\+  8,4 


+ 1 1,4 
+  11,9 
+  12,4 
+  11,0 
+  12,1 

+  11,8 
+  14,3 
+  14,2 
+  17-3 
+  14,4 

+  12,8 
+  12,1 
+  10,4 
4-10,4 
+  11, 

+  10, 
+  8,5 
+  7,8 
+  8,2 
+  8,3 

4-12,6 

+  11,9 
+  12,2 

+  9.6 
4-10,6 

+  7,8 
+  11,4 
+  11, 
+  8,3 

+  5.9 


Fuktighets- 

tryci<. 
Teiisioii  (lo  la 
vapour  (i  eaii. 
mm. 


8  !  2  I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m 


Relativ 
fuktiglict. 
Iliiiiiidilé 
roliitive. 


8  I  2  I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m 


+  14,5 
+  15,0 

+  14,5 
4-14,0 


+  16,5  +  8,5 

4-15,0  +  7,0 
+  •5,5  +  8,5 


+  8,0 
+  9,5 
+  9,0 
+ 10,0 


+  17 
+  21, S 
+24,5 

+  17,0 
+  14,0 
+  13.0 
-f  14,0 
4-14,0 

4-12,0 

+  13.5 

+  12,0 

+  13,5 
-t-14,2 


+  10,5 
+  I 
+  14,0 


+  12,5 

+  9,5 

+  7,5 

+  9,0 

4-  8,0 

+  10,0 
+  7,0 
+  3.0 
+  4.0 
+  5,0 


+  15.5  + 

4-16,0: 

+  14,5 
+  13,2 
+  13,0 


4.5 


+ 12,0 
+  13,5 
+ 14.0 
+ 12,0 
+  9,0  4- 


+  10,5 
+  9.5 
+  9,6 
+  9,6 


+  3.0 
+  2,0 
4- 1 1,0 
+  8,3 


1,0 


8,9 
9,8 
7,6 
6,7 
8,9 

8,9 
10,5 
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November. 


<p  =  57°42'N. 

).  =  11°  58'  =  o"  47" 


52"  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


(jöteborg*. 


Cg=  +  0,85  (770  mm). 
•^6  =  16,5  m,        -  7,3  m, 

Heure  de  TEurope  centrale. 


5,7  m. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  a  la 
pesantenr  normale 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


737,3 
45>7 
53,7 
53,1 
32,4 

47,0 
50,8 
58,9 
70,8 
75,0 

77,9 

68,6 
64,4 

64,4 
70,6 

71,8 
72,5 
76,9 
77,1 
70,9 

69,8 
75,3 
77,3 
75,6 
71,1 

67,3 
65,1 
63,8 
65,7 
65,0 


737.8 
47,8 
53,1 
51,6 
36,1 

46,4 
51,9 
61,4 

71,9 
75,9 

76,1 
67,1 
63,0 
65,4 
71,9 

71,9 
74iO 
77,2 
75,1 
69,5 

69,3 
76,5 
77,1 
74,9 
70,1 

67,4 
65,5 
64,0 
66,2 
65,1 


737,6 
51,8 
51,9 
45, 

42, 

46,6 

53.9 

66,0 

72,9 
77,3 

73,5 
64,7 
63,5 
67,5 
72,3 

71, 

76,3 

77,6 

74, 
70,4 

70,3 
76,6 
77,0 
74,1 
68,3 

66,9 
65,2 
64,1 
65,6 
66,5 


4- 

+  4,6 

-  0,8 

-  2,5 
+  0,6 

-  2,3 

-  5.8 

-  8,4 

-  9.4 
+  3,8 

+  0,5 

~  o, 

+  0,8 

-  0,2 

-  0,6 


1,9 
2,8 

3,3 
1,8 
0,8 

0,8 
0,4 
2,6 

2,4 

2,0 

0,2 
0,2 
0,4 
0,1 
0,9 


+  6,7 

+  6,8 

+  2,2 

+  2,3 

+  1,1 

+  0,8 

-  2,6 

-  4: 
+  0,9 

+  5,2 


9 

p.  m. 


Max.  j  Min. 
(9p.m.)i(9p-m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tensioii  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


4-  2,1 

+  3,4 

+  3,9 

4-  3.0 

4-  1,1 


2,3 
0,8 
1,2 

o,9|- 

I,2|  — 


+  4.5 

+  2,6 

4-  0,8 

-  0,6 

-  1,0 

-  1,0 

-  6,0 

-  6,2 
4-  1,2 
+  2,2 

-  0,4 
4-  0,6 
+  0,4 
4-  1,6 
~  o, 


+  2,4 

4-  2,9 

4-  2,4 

4-  2,0 

4-  2,1' 


1,0 
0,0 
I. o 
0,2 
0,4 


+  10,0 

4-  7,0 
4-  2,6 
+  2,5 
4-  I, I 


4- 


1.5 
1,0 

4,0 
2.0 
5,2 

2,2 
3.0 

1.5 
1,6 
1,6 

3.5 
3.5 
4,0 
3.0 

2,3 

3>o 
4,0 
3,2 
3,5 
4,1 

2,5 

2,0 

1.5 
1,0 
1,2 


764,5  764,71765,1  +  0,3  4-  2,0  4-  0,7  4-  2,6 


+  4,5 
+  2,5 

-  1,0 

-  3.5 

-  1,5 

-  3,5 

-  6,0 

-  9,0 

-  9,5 

+  0,5 

-  5,5 

-  1,0 
±  0,0 

-  1,0 

-  1,0 

-  1.5 
4-  2,0 

+  1,5 
±  0,0 
±  0,0 

±  0,0 

±  0,0 

4-  2,0 

+  1,5 

+  1,5 

-  1,0 
±  0,0 

1,0 
0,5 
0,5 


5,7 

3,7 
2,6 
3,0 
4.4 

3,4 

2,4 

2,0 
1,9 

5,2 


4, 
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3,8 

4,8 
4,3 
5,4 
3,9 
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4,6 
4,3 
5,1 
4,9 
4,9 

4.5 
3,8 
4,6 
3,6 
4,4 


3.5 
.3,5 
'3,0 

'3.5 
4,6 

3,6 
3,3 

2,9 

4,0 
5,5 
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p.  m. 
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Humidité 
relative. 


8 
a.  m, 
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p.  m. 
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5,1 
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5,1 
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4,6 
4,4 
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4,0 
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2,4 
4,1 
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3,8 

4.8 
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4,3 
4,5 
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5,0 
5.0 
4,4 
4,9 
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4,2 
4,6 
4,2 
4,1 
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p.  m 
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- 

SW  4 

SW  4 

SW  6 

10 

8 

1  -4 

SW  4 

SW  2 

SW  2 

8 

0 

SW  2,  NNW  4 

NW  4 

9 

\ 

8 

SW  2 

SW  4 

W  6 

7 

10 

0 

W  4 

W  2 

SW  4 

0 

9 

10 

2,4 

W  8 

W  8 

W  6 

10 

#"  8 

0 

0,5 

N4 

NNW  4 

S  2 

7 

10 

10 

2,(, 

NW  8 

NW  4 

NW  6 

10 

*  4 

0 

6,7 

W  2 

NW  2 

W  2 

0 

0  0 

5 

SW  2 

S  2 

S  2 

3 

10 

■X-°io 

7,« 

NNW  6 

NNW  6 

NNW  4 

-X-  10 

0  I 

0 

2,3 

WNW  2 

WSW  2 

SW4 

2 

9 

^°io 

3,6 

W  6|WNW  6 

W  4 

I 

0  I 

0 

1,0 

SW  2 

SW  4 

SW  4 

IC 

IC 

10 

SW  2 

SE  2 

ENE  2 

IC 

10  ©  10 

5-1 

3-3 

3.5 

1  3-4 

7.3!  7.I 

6,2 

60,9 

m". 


=  9  1',®  3-6  I 

a,  2  @'7  8  p,  <)  \> 
>"  10  -  12  a,  ©6,45  I'  " 


m° 


'8  a,  2\i 

I  9,50  a— 5  p,  9,5oJ)  .  .  . 
14,30 — 7, ■jo  a,  ®°9 — 10,15  a 

n,  8, JO  a,  -jf  ^  a — 6  p 


-jf  ^  1 1 ,15  a  — 6  p 

12 
l2 

(32 

02,^  9—12  p 

[g  3,  -K-  0—4  a 
H  3,      9  P 

mi 

g]  I,  ©^  5,45— 9  P 

@°  I,55P---,  -^^6,30  — 7  p 
O",        9,'3— I  I,4op 

(3  4,  ^"^"t  -^-f  9,?-oa— 3,30P 
(39 

IB9,  ^  7  P-n 
[3  20,  ^  11— II  a,  -f  8  a 
13  22,  ^  6,30—12  p 
13  13,  @°  0,45—4,43  a 

13  II.  ©  3-7  a 

13  3,  @  5-^5— 12  1-  


Februari. 


1921. 


53.0,756,11759,5 

62,41  63,5|  64-5 
67,2,  69,51  71,6 
74,3 
74,9 


73,8 
74,4 


77, i|  77,1 

77,61  78,3 

79,3  '9,4 

77-9!  75,9 

77,1  77-6 


67,5 
64,0 

52,4 
40,5 

57,8 

46,1 

56,71 
55,5, 
65.71 
68,0: 

69,9 
72,8 

74.1 
75,9 

74-91 

70,2 

65.5' 
59-1 


74.' 
75.6 


62,2 
65,6 
48,3 
4'.9 
58.4 

48,9 
54-' 
58,9 
65,4 
68,9 

70,0 
73-0 
74,3 

75,2, 
73-51 

69,4] 
60,1 

57-3 


77,9 
78,6 
79-1 
75,2 
76,1 

57,8 
64,1 
40,6 
48,6 
55,4 

54,6 
51,' 

63,8 
65,2 
69-9 


73,5 


4- 

0,8 

4- 

2-4 

4- 

0,8 

4- 

2,5 

0-5 

1 

4.7 

4-8 

4-3 

! 

98 

87 

± 

0,0 

4- 

0,4 

4- 

1,1 

4- 

1-5 

0,5 

3-8 

4-2 

4.7 

83 

89 

4- 

2,0 

4- 

2,0 

4- 

1,2 

4- 

2-5 

4- 

I-O 

4.9 

4-9 

4-4 

93 

93 

4- 

0,6 

4- 

0,2 

4- 

1,0 

4- 

1-5 

± 

0,0 

4-1 

4,1 

4-2 

85 

89 

4- 

1,0 

4- 

0,8 

4- 

0,4 

4- 

1,5 

0,5 

4-0 

4-0 

4,4 

81 

82 

± 

0,0 

0,2 

0,2 

4- 

0,5 

0-5 

4-5 

3-4 

3-3 

98 

75 

± 

0,0 

4- 

1,6 

1,2 

4- 

2,0 

2,0 

3-8 

3-6 

3-7 

83 

71 

0,6 

4- 

1.3 

1,2 

4- 

1,5 

4,0 

3-8 

3-9 

4.1 

88 
88 

78 

6,8 

4- 

2,0 

3-3 

4- 

2,0 

7.0 

2,4 

3-4 

3.0 

65 

8,6 

1-8 

4.4 

1,5 

9,0 

2-1 

3-4 

3.1 

89 

84 

3-' 

4- 

1,8 

4- 

3-5 

4- 

3-5 

6,0 

3.0 

4,2 

5,1 

82 

80 

0-5 

4- 

1,3 

1,2 

4- 

4,5 

2,0 

2,8 

2,8 

2,8 

62 

56 

4- 

2,3 

4-  6,1 

4- 

5.5 

4- 

6-5 

1,5 

4,0 

4-6 

5.0 

74 

66 

4- 

2,0 

■f 

3.1 

3.6 

4- 

6,4 

4-0 

3.2 

2,4 

2.4 

60 

42 

10,9 

6,6 

7.8 

3-5 

11,6 

1,1 

1-3 

1.3 

53 

47 

2,4 

1,2 

2-5 

I-O 

8,0 

3,6 

3.5 

3.2 

94 

85 

3,4 

± 

0,0 

0,6 

4- 

0.5 

5,0 

3.1 

3-5 

4,0 

86 

77 

1.9 

1.5 

5-2 

0,6 

5,5 

3,7 

3-2 

2,4 

92 

78 

4-0:4-  3-8 

4- 

0,3 

4- 

4,0 

i  ~ 

8-5 

2-3 

3-4 

3.4 

68 

55 

.,'14- 

4.3 

1,6 

4- 

5.5 

2,5 

3.4 

3,8 

3.5 

81 

62 

— 

2,2 

-f- 

2.9 

2-9 

4- 

3.5 

3-5 

3-2 

3-8 

3.6 

81 

1 

68, 

6,3!  + 

1.4 

_ 

2,8 

4- 

1.5 

7-5 

2,6 

3.4 

3.6 

89 

67' 

— 

7,8 

0,6 

5-4 

0,5 

^  — 

8,0 

2.4 

3-8 

2,9 

93 

88; 

— 

8,3 

l  , 
-r 

5.0 

2,7 

4- 

5,0 

10,5 

2,1 

2,9 

3.6 

87 

7-9j4- 

4.2 

2,0 

4- 

5.5 

9.0 

2.3 

4.0 

3.7 

90 

5-6' 4- 

2,8 

4- 

0,4 

4- 

3,5 

6,0 

2,9 

4.9 

4,1 

95 

1  1 

!  88; 
61 

4- 

1,6  4- 

6,8 

4- 

5,5 

+ 

7,0  - 

2,0 

3-7 

4-5 

5,0 

73 

4- 

1-7  4- 

7,3  4- 

6.5 

4- 

7,5  4- 

1,0 

4-4 

5,« 

5.6 

85 

73 



2.5'  + 

1,8 

0,8 

2,6  - 

4,4 

3  3 

3-8 

!  3.7 

83  72i 

74 
67 
51 

85 
92 
78 
72 
86 

9. 
98 

95 
96 
94 

87 
74 
J± 

84 


^SW  4'  WSW  4 
NW  4'  NNW  4I 
WNW  4  WSW4i 
NW  4 


NE  2  ENE  2 
ESE4I  E4 

SE  4I  E4 
ESE 4    ESE 4 

SE  4!     SE  4 


ESE  2 
SE  2 
SE  2 
SE  2 
—  O 


SE  2 
SE  2 
SE  2 
SW  2 
WNW  2 


NW  4i 


SSE  4!  SE  2 
SW  2 1  SSW  2 

NNW 4  N4 
NW  2  NNW  4 

WNW2:  ] 


WSW  4 
NW 


E  2 


SW  2  WSW  4 


SSW  2 

SW  2 


SSW  2 
SE  2I 


SW4  WSW2; 


WSW  4 
W4 


W6 
W4 


E  2 

=  10 

10 

10 

E4 

10 

10 

©°IO 

0,4 

E4 

10 

10 

10 

E  2 

10 

^°I0 

10 

SE  6 

10 

10 

10 

SE  2 

10 

10 

10 

SW  2 

O"  0 

0  I 

0 

SE  2 

10 

0  I 

0 

—  0 

0°  0 

0  0 

0 

W  2 

0 

10 

10 

WSW  4 

10 

9 

10 

NW  2 

0 

0  2 

0 

WSW  4 

0  4 

9 

10 

N4 

0°  5 

10 

I 

SSW  2 

0  0 

0  I 

10 

5,4 

SE  2 

^°10 

-K-  10 

10 

3,5 

SSE  2 

I 

10 

^  10 

2,3 

NW  2 

-X-  10 

9 

0 

0.3 

NW  2 

O"  I 

0°  2 

5 

WSW  2 

0  I 

0  7 

8 

NW  2 

10 

0  I 

0 

—  0 

0°  0 

0  0 

=  10 

SW  2 

=°  0 

0°  8 

=°  0 

SW  2 

0  0 

0  0 

0 

1  SSW  2 

0 

0  0 

0 

SW4 

=  °I0 

10 

0 

W6 

10 

10 

3 

W4 

0'  I 

10 

10 

g]  I  cm,  ©  0—5,2. 
31,^  2,30—4  p, 

3°,  00  2  p 

13°,  ^°Ä°ap 


V 
V 


9P 


3  6.^  0,30  a— 6  p 
m  10,  ^  7.30  p— u 
3  10,  ^  7,30—10,45  a 
[3ll,  a?8p,  u>'°9P 
3  10,  ^"w"  9P 

SS 

g]  8,  V  a,  =  4  P— n 

g!  8,  V  a,  =°  a  p,  2  p 

g]  8,  =°V  8  a 

gI8.  \  '  a 


3  8,  =' 
3  8 
^  I 


8  a.  \>  a 


30 


2,6 


6-4  5-6 


44 


Mars. 


57°47'N. 
i6°  36'=  i" 


6"'  24"  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Västervik. 


Heure  de  l'Europe  centrale. 


+  0,85 
1 1,9  111, 


(760  mm). 

h,  =  5,2  m,  /;  = 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Baroni.  k  0°  et  ä  la 
pesanteur  normale, 
mm. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


I 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

1 1 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 


•60,9  76 
55.0 
51.2 

50,3 
44.4 


56,4 
51.7 
62,1 

57,S 
56,9 
62,1 
62,8 
66,8 
66,3 
71.5 
73,2 

69.9 
68,7 
61,9 
54,8 

54-7 
56,0 
62,7 

57,4 
60,4 

62,4 
49,3 
42,7 
45.7 
52,3 
44,6 


1.71760,5 
52,4  51,0 


56,2 
42,6 
49,3 


54.3 
54,5 
61,3 
58,2 
58,8 

61,3 
63,5 
66,5 

65,3 
71,7 

72,5 
68,3 
67,1 
62,1 
53,6 

55,4 
55,6 
63,1 
57,8 
61,2 

60,3 
44,9 
43,8 
47,0 
53,3 
45,6 


58,9 
37,7 

52,3 

49,9 
58,4 
60,1 

57,1 
61,1 

61,8 

64,9 

67 
66,4 

72,4 
72,6 
68,7 

64,5 
60,6 

54,5 

57,6 
56,1 
61,1 

55,4 
63,0 

57,2 
43,2 
46,7 
49,6 
53,3 
49,5 


3,6  + 
5,0  + 


2 

p.  m. 


1,6 

2,5 

3,6 
I 

3,2 
7,7 
2,1 

5,5 

3,5 
1,0 
1,6 
1,2 
3,8 

3,6 
4,5 
5,3 
4,3 
3,9 

4,7 
7,7 
5,2 
9,0 
9,2 

5,6, 
3,9 
3,2 
3,6 
5,6 
5,1 


8,6 
6,5 
3,8 
3,0 
4,7 
0,6 
1,9 
1,4 
4,5 
8,0 


9 

p.  m. 


9,2 
8,2 
8,3 


+ 
+ 
4- 

4- 
4- 
+ 
+ 
+  11,3 

+  13,6 
+ 14,0 
+  8,3 
+  9,6 
+  6,2 

+  9,9 
+  12,1 
+  11,2 

+  11,5 
+  13,2 

+  8,0 
+  8,3 
+  6,4 
+ 10,6 
+  10,6 
4-10,9 


7,0 
3,0 
0,9 
4,0 
I, 

0,7 
4.0 
1,0 

3,3 
4,5 

1,1 

2,5 

2,6 
3,5 
4,7 

5,7 
9,0 

2,7 
5,2 

5,7 

4,2 

9,4 
6,8 
+  11,0 
+ 


6,6 

6,5 
3,2 

2,9 

7,8 
6,6 

7,2 


757,8|757,7|757,8  4-  3,2  4-  8,oj+  4,3!  4-  8,8  +  0,6  4,7  4,5  4,7    8o[  57 


Max. 
(9p.m. 


Min. 
Op.m. 


Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  cl'eau. 
mm. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 


2 

p.  m. 


+  2,0 

-  0.5 
+  2,0 

+  4,5 
+  8,5 

+  10,5 
+  8,5 
+  8,5 

+  9,5 
+  12,0 

+  >4,5 
+  15,0 

+  .  9,5 
+'io,o 

+  7,0 

+ 10,0 
+  12,1 

+  11,5 
+  12,5 
+  13,5 


+  10,5 
+  8,5 
+  8,5 
+  11,0 
+  ii,5|  + 
+  11,51  + 


-  3,0 
-4,5 
-11,6 

-  1,5 


3,0 
1,0 
2,5 
3,0 
3,0 
1,5 

1,5 
1,0 

2,5 
2,0 
1,0 

3,0 
3,0 
2,0 

6,5 
6,5 

2,5 
2,5 

1,0 
0,0 
5,0 
4,5 


4,7 
4,8 
4,0 
4,7 
2,3 

2,4 

3,0 
1,8 

4,5 
5,7 

5.2 

3,5 
3,7 
4,2 
5.4 

5,5 
5,1 
5,9 
5,6 
4,8 

5,4 
6,2 

4,5 
6,5 
4,8 

4,7 
5,9 
3,9 
5,5 
6,2 

5,5 


3,6 
5,3 

2.3 

4,4 
1,9 

4,0 

2.3 

3.1 
4.4 
5,9 

%o 
5.1 
4,9 
5,6 

6,G 

3,0 
5,1 
6,7 
3,8 
4,9 

4,3 
6,8 

3,2 
.7,2 
'4,5^ 

4,4 
5,7 

2,9 

7.4 
.3.3 
'4,5 


6,0 

4.5' 
2,2 

3.8 
2,2 

4,2 
2,0 

3 

4,7 
5,5 

3,6 
4,7 
4,8 
4,8 
5,1 

4,6 
6,6 

4,9 
4,0, 
5,9 

3,8 
7,5 
4,6 
7,7 
5,0 

4,8 
5,0 
3,1 
6,4 
4,2 
5,3 


74 
78 
84 
39 

59 
84 
71 
84 
85 
88 

83 
90 
5)9. 

90 

93 
81 

89 
90 
78 

84 
79 
68 
76 
56 

70 
97 

68 

93 
91 

85 


43 
74 
39 
78 
30 

92 
59 
62 

70 

73 

'46 

63 
60 

67 
60 

2G 

43 
82 
42 
69 

47 
65 
32 
.71 
'40 

56 
70 

40 
77 
.34 

'46, 


9 

p.  m 


79 
79 
52 
63 
43 
98 
59 
75 
82 

87 

74 
85 
85 
82 

79 

67 
77 
87 
60 
86 

62 
87 
63 
79 
68 

67 
87 
54 
81 

58 
70 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent, 

0-12. 


2 

p.  m. 


73 


W  4 
SW4 
NW  4 
SW  6 

W  6 

W  2 
N  4 
W  2 
WSW  2 

W4 

SSE  2 
SW  2 

SSE  2 
SE  2 

SW  2 
W  2 

S4 

SW  2 
W  2 

SW  4 

W  2 

WSW  4 
W  4 
W  4 
WNW  6 

W  2 

S2 

WSW  4: 
SW  4i 
SW  2 
SW6i 


W4 
SW4 
WNW  4 
SSW6 
WNW  6 

SE  2 
N4 
WSW  4 
WSW  4 
WSW  4 

S  2 
SSE  2 
SSE  4 
SSE  4 

S  2 

SW  4 
SW  4 
SSE  2 
SW  4 
SW4 

NW  4 
WSW  4 
WNW  4 
W4! 
N4 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 

Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


W  4 
SSW4 

WSW  2 
SSW6 

WNW  4 

E  4 
NW  2 
W  2 
W  4 
W  2 

—  o 
SW  2 

S  2 
SW  2 
SW  2 

SW  2 
W  2 

SE  2 

SW  2 
SW  2 

W  2 

W  4 
SW  4 
W  6 
W  2 


SE  4  S  2 
SW  4  SW  2 
WSW  6  WSW  4 


SW  4 
SW  4 
NW6 


SW  4 
SW  4 
NW  4 


O  I 

10 

7 

10 

O  o 

9 
10 

O  3 
10 
10 

o 

O  o 
O  o 
0°  o 
O  o 

10 

0°  4 
10 

10 

0°  5 
0°  8 
10 
O  o 

8 

10 

0°  5 
10 
10 
10 


2 

p.  m. 


0 

10 

0 

I 

0° 

7 

10 

0 

0 

0 

2 

7 

0° 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0° 

5 

0° 

3 

0 

2 

0 

2 

9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tora- 
bée. 

8a-8a 


An  märkningar. 
Remarqiies. 


10 

O  4 
10 
10 
10 

O  I 

O  2 
10 

0°  6 
10 

0°  7 


10 
10 

o 
2 
o 

^  10 

o 
10 
10 

8 

o 
o 
o 
o 
5 
o 

5 
o 
o 

10 

o 

10 

10 

2 
O 

10 

®°I0 

o 

10 

4 

o, 


17,8 


0.5 
1,3 

0,2 

0,7 
0,5 
0,4 


#   2  p 
-X-  m  — n 

O  22  cm,  -)f  n  — 7  a 

m  22 

SI  18,  @°  10,4—12  p 

m  10 

g]  3,      8  a 
8  a 

=  °V  8a 
00  8  a 

3o  8  a 


I  P,  5  P 


#5,15— 6,30a,  8,30 — II  p 

-)f  °  6,30 — 6,45  a 

#  °  5,30  —  1 1  a,  7,20 — 8  p 


5.3 


3,9 


2,9 


6,1     5.2|  4.4 


21,6 


April. 


1921. 


12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

2 1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 


758,2761,3:764,0 


64,4 
62,8 

58,5 
56,7 

60,9 
72,0 

74,9 
81,8 
79,8 

69,7 
60,7 

50,9 
41,0 
32,8, 

45.8 
53,7 
49,4 
45,4 
60,7 

62,3 
66,1 
68,8 
66,6 
73,3 

76,7 
77,2 

75,5 
71,6 

69.7 


63,3 
61,6 

55,0 
57,1 

64,8 
71,7 
76,0 
82,0 
77,5 
66,2 
57,7 
46,3 
38,3 
36,0 

46.7 
53.4 
46,9 
52,9 
61,2 

62,6 
66,2 
68,1 
68,2 
74,6 

76,7 
76.5 
73,5 
71,8 
69,0 


63,2 
60,6 

55.4 
57.8 

68,2 
73.3 
78,3 
80,9 

74,5 

63.5 
55,3 
43,3 
35,9 
43,7 

50,7 
52,9 
43,4 
58.0 
6i,7 

63,1 
68,0 
66,6 
70,3 
75,9 
76,2 
75,5 
71,5 
7>,6 
67,6 


+  6,1 
+  8,0 
+ 10,2 
+  7,9 
+  4,4 


5,6 
4.2 
3.5 
4.7 
1,3 

4,3 
9,1 
9,7 
8,6 
3,6 

5,6 
3,6 

2.9 

2,0 
6,0 

5.8 
4.3 
4.5 
9.9 
9.1 


+ 10,2 

+ 

4,2 

+  i5,9 

+ 

9,6 

+  16,8 

+ 

9,0 

+  11,7 

+ 

5,0 

+  8,9 

+ 

3,0 

+  2,5 

+ 

4,0 

+  8,1 

+ 

6,1 

+  5,1 

+ 

2,6 

+  7,6 

+ 

2,3 

+  7,6 

+ 

1,3 

+ 12,2 

+ 

8,2 

+  16,7 

+ 

10,1 

+  13,8 

+ 

8,6 

+  9,8 

+ 

6,1 

+  4.6 

+ 

2,8 

+  10,5 

+ 

4,3 

+  7,5 

+ 

3,5 

+  2,6 

+ 

0.7 

+  4.1 

+ 

3,6 

+  6,3 

+ 

3.1 

+  3,9 

+ 

1,8 

+  8,8 

+ 

3.3 

+  7.6 

+ 

7.2 

+  9.9 

+ 

6.9 

+  12,3 

+ 

7.3 

+  13.1 

+ 

7.7 

+  12,5 

+ 

7.9 

+  16,8 

+  10,5 

+  12,3 

+ 

5.4 

+  10,5 

+  11,6 
+  10,5 
+  11,9 

+  7,8!+  8.9i4-  5,5 


+  11,0 
+  17,0 
+  17,0 

+  12,5 
+ 10,0 

+  6,0 

+  8,5 

+  6,0 

+  8,0 

+  8,5 

+  13,0 
+  17,5 

+  14,5 
+  10,5 
+  6,1 

+ 1 1,0 
+  8,0 
+  4,0 
+  4,5 
+  8,0 

+  6,5  + 
4- 10,0  ± 
+  9,0- 
+  11,0  + 

+ 13,0|  + 

+  14,0  + 
+  13.0;  + 
+  17,5  + 
+  13,0  + 
+ 10,0  4- 


2,9  762,8j763,o  +  6,6  +  9,6+  5,4 


3,5 

4,0 

3,1 

t 

.4,1 

57 

34 

66 

NNW  4 

NW  4 

—  0 

0  oO  I 

0 

0,0 

5,2 

4,0 

'6,5 

64 

30 

'73 

WSW  2 

SW  2 

SW  2 

1©  I 

I 

0,0 

7,5 

7.0 

6,7 

81 

50 

78 

SW  2 

SW  4 

SW  2 

0  0 

©  0 

0 

4,5 

6,9 

6,2 

6,1 

88 
62 

61 

94 

WSW  2 

S  2 

SSW  2 

10 

10 

4 

+3 

@°7,45a,  008  a,  ©4,25  — 8  p 

1,0 

3,9 

3,9 

4,8 

46 

85 

WNW  4 

NW4 

W  2 

0  0 

©  I 

1 — 1  n 

1,5 

5,5 

5,0 

4.2 

82 

91 

69 

NNW  4 

NNE  2 

NNE  4 

10 

@°10 

0 

1,1 

#  -X-  10,40  a — 2,5  p 

1,0 

4,0 

3,3 

3.3 

65 

41 

47 

N  4 

N6 

NE  6 

0  0 

©  0 

9 

1 — 1  n 

2,5 

5,3 

5,0 

5.3 

90 

77 

96 

NE  4 

NE  4 

NE  6 

10 

10 

10 

2,0 

6,1 

5.2 

5.3 

96 

67 

98 

N  2 

NE  2 

E4 

10 

©°  4 

=  10 

00  8  a,  =5,30  p — n 

0,0 

4.9 

6,0 

4,9 

98 

77 

98 

—  0 

SE  4 

—  0 

=-io 

©  0 

0 

8  a,  =  6,45  p  . .  . 

1,0 

5.5 

6,9 

6,1 

89 

65 

75 

—  0 

SSE  2 

SE  2 

0°  5 

9 

4 

2,0 

5.9 

4,8 

4,8 

68 

33 

51 

—  0 

WSW  4 

W  4 

0  2 

©  1 

6 

1 — 1  n 

7,0 

6,2 

5,9 

5,8 

69 

51 

69 

WSW  4 

WSW  4 

WSW  4 

10 

10 

10 

5,5 

5.4 

.5,7 

6,4 

65 

.63 

91 

WSW  4 

S  2 

SW  2 

0°  8 

10 

10 

0,4 

©  0,20—0,30  p,  3,30—  5  p 

0,5 

5,0 

4.5 

4.3 

85 

'71 

75 

SSE  4 

WSW  2 

WSW  2 

10 

©  4 

2 

1,0 

©  9,50  a— 0,30  p,  ®¥r  ^  p 

S'5 

4,5 

3.2 

3.5 

67 

34 

57 

WSW  2 

WSW  4 

SW  2 

0  0 

©  5 

0 

1 — 1  n 

2,0 

4,6 

4.2 

5,2 

78 

56 

88 
98 

—  0 

E4 

SE  2 

7 

©  5 

6 

0, 1 

n                                    fp  " 

0,5 

5-1 

5.3 

4,8 

90 

96 

N  4 

NNW  6 

NNW  6 

#"10 

^  10 

24,5 

@   6-6,30  a,  ©7,45  a    p,  ©-X- 

0,0 

4,9 

4.9 

4,6 

93 

80 

78 

SW  4 

SSW  4 

SW  2 

10 

10 

0,8 

111°,  ©  n  — 9  a,  4  p 

0,5 

5,2 

6,1 

5,7 

75 

86 

98 

SW  2 

S  2 

SSE  2 

©'5 

10 

8 

1.7 

©  II,5oa-0,3op,  1,50— 1,55  p 

1,5 

5-5 

5,1 

5.1 

81 

84 

98 

ESE  2 

E4 

SE  2 

0°  8 

©  7 

=  10 

=  3,30  p—n 

0,0 

5,3 

5.3 

4,3 

85 

63 

75 

NNW  2 

SSE  4 

—  0 

0  I 

©  6 

0 

1 — 1  u 

1,0 

5,7 

4.3 

5.1 

90 

56 

68 

NE  2 

NE  4 

SE  4 

6 

9 

7 

1 — 1  11 

2,0 

6,6 

6,6 

5.5 

73 

73 

74 

NE  2 

NE  2 

NNW  2 

0  2 

10 

10 

6,0 

6,8 

7,3 

6,7 

79 

69 

88 

NE  2 

NE  2 

NNE  2 

0°io 

©°  5 

0 

6.5 

6,8 

6,8 

6,7 

73 

61 

86 

N  2 

NNE  2 

NNE  2 

0  I 

©°  7 

0 

6.5 

6,8 

4,6 

5,0 

67 

43 

63 

NNE  2 

NE  4 

NE  4 

0  0 

©  0 

0 

4,0 

6,1 

5,2 

6,4 

64 

36 

68 

NW  2 

ESE  2 

—  0 

0  2 

©  1 

4 

5.0 

6,4! 

4-6 

5,7 

62 

43 

85 

NE  4 

NE  4 

NE  2 

0  4 

8 

0 

2,0 

5,2' 

5.5 

5.7 

65 

65 1 

85 

N  4; 

NE  4 

0 

0   3!©  0 

0 

2,0 

5,6! 

5,2 

5.3 

77| 

60 

79 

2.5 

3,3 

2,5 

5,5 

4,4 

33.9 

45 


Maj. 


'47'N. 
36'  = 


6"  34  EG.  Västervik. 

Medeicuropeisk  tid.  lli 


Cj=  +  0,8$ 
//(,  =  11,9  m, 


(760  mm). 
fl,  =  5,2  m,  A„ 


1,5  m. 


1921 


di;  rr^uropc  centrale. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  rcduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  Ji  0°  et  i  la 
pesanteur  aormale. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Tenipérature  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


J 

"66,2 

76a  2 

760,6 

+  8,3 

2 

1 1  7 

47'3 

+  12,6 

3 

47,3 

4°, 3 

4"'3 

4-  Q,  I 

4 

49,6 

49,7 

49,7 

+  4,2 

5 

5',o 

52,1 

55,0 

+  7,3 

b  /  ,9 

3/  ,3 

^8  X 

+  7,9 

c  Q  7 

59'/ 

58,8 

to  0 

+  8,6 

59,6 

39,3 

t8  7 

4-116 

9 

57,4 

59,' 

61,0 

■I-15.0 

10 

0l,2 

61,2 

63,3 

+  13,7 

64, 1 

+  11,0 

1 2 

63,6 

61  Q 

6a  q 

+  12,6 

66,7 

67,0 

66,3 

I   *  J,3 

T  1 

67^ 

66,6 

65,8 

4- 16,2 

I  r 
'D 

66,3 

64^6 

62*6 

4- 17,1; 
t  *  /  ,3 

16 

60,7 

61,0 

64,0 

+  17,5 

17 

65,0 

64,5 

63,5 

+  12,0 

18 

64.3 

63,3 

63,0 

+  12,4 

19 

62,6 

61,7 

60,9 

+  17,2 

20 

60,1 

59,4 

58,7 

+  14,9 

2  I 

61,4 

63,3 

66,0 

+  13,5 

22 

68,5 

1  66,5 

65,0 

4-15,8 

23 

65,3 

67,9 

69,2 

4-16,7 

24 

71,2 

68,8 

66,8 

4-14,7 

25 

64,8 

62,3 

61,1 

-M8,o 

26 

61,8 

60,7 

59,5 

4-21,8 

27 

57,5 

56,3 

54,8 

4-19,1 

28 

52,2 

51,6 

52,' 

4-19,3 

29 

51,4 

53,8 

56,1 

4-14,7 

30 

61,0 

61,6 

63,0 

+  14,5 

31 

64,31  63,8 

64,4 

4-i6,g 

4-12,4 
4-17,6 

+  7,3 
4-  8,4 
4-  9,7 


6,9 
9,4 
2,0 

4,5 
7,2 


4-11,814-  5,2 
4-12,3  4-  8,8 


4-15,2 
+  iS,s 
4-16,0 

-I- 10,8 

4-15,1 
416,8 

4- 19,3 
4-19,5 


4-  8,8 
4-1 

4-12,9 

4-  7,0 
4-12,9 
4- 12,0 
-1-14,6 
4- 12,6 

4-19,3  +  9,6 
4- 13,41 -f  8,6 


4-17,5 
4-19,6 
4-16,6 


-1-14,5 
4-19,6 
4-25,7 

4-24,1 


4-11,2 
4-14,4 
4-15,4 


+  8,7 
4-13,4 
4-16 

4-14,0 
4-13,6 


Max.  Min. 
(Sp.m.)  Op.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vajjeur  d  eau. 
mm. 


8  2 

a.  m.  p.  m, 


4-12,5  4- 
4-18,5  4- 
4-11,5 
4-  9,5  - 
4- 1 1 ,0  4- 

4-13,0 
4-13,5 
4-16,0 
-f  22,5 
4-19.5 


14-13,2 


Meil.  760,8  760,5:760,5  -1-I3,9j4i6,7  4-II, 


+  13.5 
4-16,0 

4-17.0 
4-20,5 
4-20,5 

4-21,0 
4-14,0 
4-18,0 
4-19.6 
4-20,5 

4-19.5 
-4-23,5 
4-18,0 
4-20,0 
4-20,6 


1,5 
4,5 
2,0 

1,0 

0,5 

0,5 
0.5 
8,0 

6.5 
8,0 


4-  *7 


+  8,5 

+  5.5 

4-  4,0 

4-  9.5 
4-10,5 

+  9,5 

4-  8,0 

+  8,5 

4-  6,0 

+  7,5 


4-24,5  4-11,5 
4-22,5  4-  9,5 


4-21,5 
4-18,0 
4-19,5 


4- 10,5 
4-10,5 
4-  8,0 


4-20,514-10,5 


5,3 
7,1 
5,4 
5-2 
4,5 

4,7 
5,2 
6,7 
8,5 
8,4 

8,4 
8,3 
7,9 
6,8 

7,1 

6,5 

6, 

6,6 

6,9 

9,0 

6,9 
7,9 
8,1 

5.4 
4.6 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Hllllli(lit(! 

rulalive. 
/o 


8  2 

a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m 


4,1 
4.7 
5,6 
3,2 
5,6 

4,1 
4,3 
.5.7 
'8,5 
8,7 

7,7 
7,4 
7,1 
7,3 
6,0 

6,3 
5,9 
6,0 
6,1 

10, 1 

6,4 
6,3 
5,5 
5,6 
9,1 

7,0 
8,9  9,8 
9,2  10,0 

9,9 


6,2 
7-9 


8,0 

8,9 


5,2 
5,8 
5.0 
4.5 
4,6 

4,8 
5.3 
5.8 
9,0 
8,4 

6,9 
6,5 
8,3 
7,1 
7,0 

7,6 
7,2 
6,5 
8,0 

9,7 

7,7 
7,0 
6,6 
5,6 
8,2 

''7,5 
8,8 
11,0 

6,8 
8,0 
10,0 


65 
66 
62 

84 
60 

59 
63 
58 
67 
72 

87 
77 
69 
50 
48 

44 
58 
62 

47 
71 

60 
59 
57 
44 
30 

36 
55 
55 
80 

51 

55 


39 
31 
73 
38 
63 

39 
40 
.44 
'54 
64 

81 
58 
50 
44 
36 

38 
52 
41 
36 
71 

42 
31 
45 
33 
38 

32 
54 
55 
63 
53 
52 


70 
66 
94 

71 
61 

72 
63 
69 
88 
76 

93 
58 
80 

57 
64 
86 

87 
66 

65 
75 

67 
52 

78 
49 
59 

'63 
76 
87 
61 

71 

84 


4-18,1  4-  6,6  7,0  6,8  7,1  60 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Dircctioii  et  forco  du  vent. 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Moinmangd. 
Néliiilositi;. 
0-10. 


8    I  2 
a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


No- 
der ■ 
hörd. 
Kaii 

tu  III- 

l)ée. 
Ha.-h  a 


Anmärkningar. 
Remar'|uea. 


N  2I  E  4 
SW  2i     HVV  2 

W  41  NNVV  4 
SE  2      SE  4 

—  o    EBE  4 


W  2 
SSW  2 

S  2 
S  2 

SE  2 

NW  2 
NW  2 
NW  2 
NW  2 
SSW  2 

W  2 
E  2 
SE  4 
SSE  4 
NNW  2 

NW4 
—  o 
NW4 
S4 
SSW  2 

SSW  2 
SE  4 
ESE  4 
SW  2 
W  4 
S4 


HE  4 
SE  4 
S6 
SSE  2 
—  o 

NE  2 
E4 
SE  4 
SE  4 
SE  4 

NNW  4 
SE  2 
SE  4 
SSE  4 
E4 

NW  4 
SW  4 
E  4 
SSE  4 
SSE  4 

SSE  6 
SE  4 
SE  4 
W  4 
SSE  4 
S6 


—  o 
KW  4 

—  o 
SW  2 

SSW  2 

8W2 
E  6 
S  2 

—  o 
NW4 

SW  2 
W  2 

S  2 
SW  2 

84 

ENE  4 

—  o 
S  2 

SSE  2 

—  o 

—  o 
B  2 

SSW 
SSW  4 

—  o 

S  2 

—  o 

—  o 

—  o 
S  2 

SSW  2 


O 

O 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

0° 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

O" 

o 
o 

Qo 
o 


o 

0° 

o 
0° 

o 
o 

0° 

o 
,0° 
o 
o 
o 

o 
o 
o 


3 
8 

9 

3] 
6 

71 
8 
2 

10 
7 

4 
5 
I 
I 

o! 

o 
2 
8 
4 

5 
I 
I 

o 
2 

o 
o 
3 
9 
7 


2,5 


1,8 


2,2     3,8  2,8 

,  I    j.  I  ' 


4,' 


1  l,y> —  I  I,','-,  a,  @  '  0,30  y,  ^ 

M 

11,  ^    5.4'' — 6  p 

11 
n 

3,',o— 4,5  p 


5,^0  a,  Io,-io —  1  2  a 
4, '5  •>■ 


10,10 — II  p 
2—3  a 


10,30  a 


Juni. 


1921. 


767,1768,0768,9 

70,3  69,7!  68,3 
67,3 
64,9 
57-2 


68,2 
66,7 
55,0 


63,8 
62,3 
58,8 

52,9 
46,1 

49,9 
52,2 
55.6 
62,2 
62,81 

64,4'; 
62,6, 
48,2: 
45,5! 
47,0 

44.2! 
52,8i 
58,3 
59,6; 
62,41 
57,2' 
55,1 
56,3 
54,4 
53,4 


66,9 
61,0 
59,8 


4-20,5'-F20,8  4- 14,8 
19,914-21, i|4-i5. 7 
4- 20,9;  4- 23,4 
4-23,1  4-24,2 
-h  16,6  4-15,0 


63.9 
58,8 
57,2 
51,4 
47,1 

50,5 
52,5 
56,9 
63,5 
60,6 

65,0 
58,0 
49,61 
46,81 
44,7] 
46,8' 
55.6 
57,7: 
59,8, 
61,4 

56,2 

54,9 
56,0 

54,3 


63,3 
58,7 

55.6 
50,0 
49,9 

51,6 
53,3 
58,7 
63,9 
59,6 

65,4 
53,5 
48,6 
47,6 
43,2 

50,0 
58,1 
58,3 
60,6 

59,6 

56,7 
55,0 
55,6 
54-5 
57.9 


+  15.8 
4-17.8 
4- 12,0 


4-11,8  4-15,0  4-13,0 
4-17,31(4-22,6  4-15,6 
4-i9,6|4-i9.2'4-i5.7 
4-22,4  4-24,6|4-i5.7 
4-i4,7!-f  I7,2j4-i4,2 

4-i4,3!4-i5,2|4-i2,5 

4-12,914-13,5  +  9,4 
4-ii,5i-f-i4,oj4-i2,2 

4-i4,6|4-i3,3i4-ii,i 
4-12,0' 4-  I3,6j4- 12,0 

4- 13,2! 4- 16,5  4-11,2 
4- 15, 2,4- 20,714-17.1, 
4- 12,0  4- 10, i! 4-  6,4 
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27 

55,6 

53.2 

54.8 

+  13.7 

+  12,5 

+ 

'.7 

28 

557 

54,0 

58,6 

+ 10,9 

+  15,1 

+ 

0,7 

29 

59,7 

58.3 

5', 2 

+ 10,9 

+  15,0 

+ 

3,7 

30 

45,7 

46,2 

48,7 

+  14,7 

+  14.4 

+ 

9,8 

^l 

52,7 

55.3 

5«.S 

+  10,4 

+  14.7 

+ 

8,8i 

Mel 

756,0 

755.7 

756,2 

+  '5.9 

+  1 8,9 

+  '4.5 

4-24,0  4-15,0 
+27,5+17,5 

4-32,0  4-16,0 
+  22,5  +'14,8 
+  22,5  +11,5 

+  20,5  4-14.5 
4-19,0  +13,0 
4-  20,5  4- 12,0 


+  19,0 
+  20,5 

+ 19,0 
+  18,0 
+  19,5 
+  17,5 
+  17,5 

+  19,0 
+  20,5 
+  21,5 
+  17,0 
4-20,0 

4-22,0 

4-22,0 
4-23,0 
4-23,0 
+  23,5 

+  18,5 
+  16,0 
+  18,0 

+  15.5 
+  16,0 
+  15,0; 


+  1 1,0 

+  11,5 
+  8,5 
+  8,5 
+ 14,0 
+  13,5 
+  12,5 

+  11,5 
+ 12,0 
+ 10,0 

+  11,5 
+  8,5 

+  7,5 

+  9.0 
9,5 


+ 11,0 
+ 1 1,0 

+  9,0 
+  8,5 
+ 10,0 
+  5,0 

+  '9.8 
+  7,0 


io,3|io,7  11,3 
i2,9|'i3,o  13,5 
14,5'  9,2  12,4 
'3.3|io,2  9,5 
10,1  8,410,1 

13,4  i2,8!io,4 
8,3  6,1[  7,6 

7,4'  6,2,  6 
'7,0  ' 
'6,5 


7,1 
•7,5 

9,4 
11,4 
II, I 
12,0 


9,7 
1 1,2 
13,0 
13.2 


7, b 
10,2 
13,1 
12,7 
12,3 


10,611, o  10,6, 
7,9 


9,0 
8,2 

9,3 
io,8 
10,7 
1 1,0 
11.4 
'0,7 
9,8 
",3 
'2,3 
7,7 
9,0 
8,1 
'0,5 
6,7 


10,0 
'0,4 

9,8 
10,0 

8,0 

9,3 
10,2 

8,0 

7.5 
'0,3 
12,2 
8,1 
8,2 
6.4 


10,1 

9,8 
10,6 

9.9 
8,0 

8.5 
11.5 
10,3 
10,5 
1 1,2 

8,2 
7,5 
8,5 
11,4 
6,6 
(>,1 


1 0,2 1  9,4j  9,8 


68 

;  .55 

74 

W  2 

NNW  2 

ENE  2 

9 

0°  8 

7 

®  6 — 6,20  a 

67 

54 

87 

SW  2 

SE  4 

—  0 

10 

0  3 

0 

66 

2« 

67 

S  2 

S4 

S  2 

0  0 

3!  I 

0,4 

69 

78 

76 

N  2 

NNW  4 

—  0 

4 

lOj  4 

®  3  —4a 

68 

47 

73 

WSW  4 

WSW  4 

—  0 

0°  6 

0°  9 

10 

3.0 

#  7,'5— 7,3op 

89 

78 

70 

SSW  2 

SSW  4 

S4 

10 

0°  9 

5 

0.5 

@  3,10  ...  12  a,  p 

64 

40 

62 

WSW  6 

NW  6 

NW4 

0  6 

9 

0 

56 

.37 

.56 

W  4 

NW  6 

WNW  4 

0  3 

0°  4 

0 

,55 

'60 

NW4 

NW  4 

W4 

0  3 

0  7 

9 

@  °  II  a,  0,20 11 

57 

40 

'63 

W4 

W  2 

SW2 

0  ' 

9 

8 

74 

60 

85 

E  2 

SE  4 

SE  2 

0  3 

0  1 

0,7 

80 

79 

95 

SE  4 

SSE  2 

SSE  2 

9 

10 

i^ 

1,3 

f — 6, ro  p 

91 

81 
98 

94 

NW  2 

NNE  2 

W  2 

10 

10 

10 

2,1 

K  5,40—6,15  a,  @  6,55-8  a,  5,55 

98 

98 

NNW  2 

NE  6 

SE  2 

10 

10 

10 

1.3 

@4 — 7,30  a,  2,15— 2,30  p 

83 

80 

95 

SSE  4 

S  6 

S4 

10 

9 

10 

0,2 

#  °  10,30  a,  p 

70 

52 

86 

SSW  4 

SSW  4 

SSW  4 

9 

10 

10 

69 

52 

84 

WSW  4 

W4 

S  2 

0°  6 

0  5 

3 

68 

56 

74 

SW  2 

SSE  2 

—  0 

0  0 

9 

I 

94 

74 

96 

N  2 

NE  2 

S  2 

10 

0  0 

I 

86 

60 

69 

SSE  2 

SE  4 

—  0 

0  0 

0  1 

0 

=  n,  ="  Sa 

77 

59 

74 

ESE  2 

ESE  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

80 

42 

88 

—  0 

SE  4 

S  2 

0  oO  0 

0 

72 

47 

87 

—  0 

SE  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

57 

52 

81 

—  0 

SE  2 

SSE  2 

0  0 

0  0 

0 

8[ 

40 

90 

SSW  2 

S6 

SSW  4 

0  0 

0  2 

I 

2,0 

[8,25— 8,50  p 

98 

49 

73 

SSW  2 

W  2 

NW  2 

10 

0  6 

7 

I, I 

@3 — 4  a,  5 — 7,30  a,  8,15 — 9  a, 

66 

96 

74 

WSW  4 

S  2 

NW  4 

0  1 

®  10 

4 

3,5 

#  10,45  a  — 5,20  p 

93 

96 

90 

SW  2 

SW  2 

W  2 

0  8 

0 

G,li 

@  7,'5 — 9.50  a,  10,45  a — 2,10  p 

84 

64 

98 

W  2 

SE  4 

SW  2 

0  4 

0  6 

10 

1,5 

85 

67 

73 

SW  4 

WSW  4 

WSW  4 

0  81 

0°  6 

0 

0,3 

Km  u,  @  2,3^  p 

72 

52 

72 

SW  2 

NNW  6 

SSW  2 

0  si 

0°  8 

0 

®  5.30  '5 ><" 

75 

60 

79 

2,6 

3,7i 

2,1 

5.' 

5.9 

4.2 

24,1 

47 


September. 


?  =  57 

K  =  16' 


47' N. 

36'  = 


6"'  24 


Västervik. 

McdelcuropoisU  tid. 


Q  =  4-  0,85  (760  mm). 

=  1 1,9  m,  A,  =  5,2  m,  /i^  =  1,5  m. 


1921 


Mcure  dc  TKuropc!  ccntrale. 


iDat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  iv  0°  et  ^  la 
pesauteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


8 
9 
10 

II 
12 
13 
'4 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
2 

28 
29 
30 


"61,5 
58,1 
51.3 
53.3 
58,9 

64,7 
61,9 
63,7 
63,7 
59,7 

5'.7 
51-5 
5'.7 
52,7 
48,1 

49,8 
62,7 
76,0 
74.7 
73.3 

69,2 
63,2 
56,2 

55.9 
59,6 

60,9 
70,7 
64,1 
55.2 
62,1 


760,6  760 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Ceis. 
Ti'm|)érature  Cels. 


8 

a.  m. 


56,7 
52.1 
54.3 
60,4 

64.3 
62,2 

63,2 
62,4 
56,7 

51.9 
51. 1 
18,1 

55.1 
51.7 

49,3 
67.2 

7(;,() 

73.5 
71,8 

66,7 
62,8 
55.9 
54,8 
58,8 

62,7 
70,8 
60,9 
55,4 
63,2 


53.3 
53.9 
56,0 
62,3 

63,8 
62,9 

63.4 
61,8 

54.2 

51.7 
51.8 
49.3 
55.4 
52,3 

53.4 
70,9 
76,2 

73,7 
70,8 

65.5 
61,2 


57.8 
59,5 

66,3 
68,9 
56,1 
57 
64, 


2 

p.  m. 


9 

p.  tn. 


Max.  j  Min. 
(9p.m.)|(9p.m. 


Kiiktighcts- 
tryck. 

Teiision  de  la 
vaiJeur  (l'eaii. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


6,7 
9.1 


+  15.4  +13.5  +16,0 


56,9  + 16,4 


+  10,9 
+  9,5 
+  6,3 
+  6,5 
+  10,7 
+  8,7 
+  5-7 


+  17,7 
+  19.3 
+  20,9 

+  23,9 
+  21,3 

+  14.4 
+  17.5 
+  10,5 
+  15.2 
+  14.4 

+ 10,1 
+  11,6 
+  11,4 
+  12,4 
+  13,7 

+  17.4 
+  18,4 

+  17,4 
+  15.2 
+  11,3 
+  11,0 
+  11.5 
+  13. 1 
+  11,8 
+ 10,6 


4-io,7|  +  i6,ij  +  io,3 
+  11,9  +14,31  +  12,7 
+  12,4  +16,9  +11,7 
+  11,9  +15,4  +13.0 
+  11,8  ■ 

+  13.5 
+  15,2 

+  15.5 
+  16.3 
+  16,8 

+  15.8 
+  12,9 
t- 10,8 
+ 10,6 
+  11,5 

+  10,4 
+  9.7 
+  7 
+  8,6 
+  7,6 


+ 14.4 
+  14,9 
+  15.7 
+  16,0 

+  14.4 

+'11,0 
+  10,8 
+  8,1 
+ 10,2 
+  12,1 


+  10,8 

+  14.3 
+ 1 1.2 
+  11,3 
+  10,4 

+  6,0 
+  7,6 
+  13.4 
+  5.9 
+  3-5 


+  17.0 
+  16,5 
+  18,5 
+  16,0 


+  17,7 
+  19,5 
+  22,0 
+24,5 
+  23,0 

4-17,0 
+  18,0 
+  14,0 
+ 16,0 
+  15.0 

+  14,0 
+ 12,0 
+  11,5 
+  12,5 
+  14,0 

+  18,0 
+  19,0 
4-19,0 
4  16,0 
+  13,0 

+ 1 1,0 
+ 12,0 
+  14.0 
-f  13,5 
+  11,0 


+  4,5 
-1-  5.0 
+ 1 1,0 
+  8,5 
+ 10,0 

+ 12,0 

+  11,5 
+  10,5 
+ 1 1,0 
+  11.5 

+'n,o 
+  9,0 
+  7,5 
+  6,5 
+  8,5 

+  9,0 

+  8,0 

+  5.1 

+  4.0 

+  2,0 

+  4.0 
+.  6,0 

+'ll,2 
+ 
+ 


9,0 
4.5 
0,0 
3.5 
.5 

'5.9 
3.0 


6,4 
9,0 
8,3 
6,5 
8,2 

8,9 
10,4 
1 1,0 
II, I 
1 1,2 

12,6 

8,3 
7,0 
7,8 
9.2 

8,1 

7.2 

6,1 
6,8 
6,7 

5,6 
7.3 
U,3 
7.2 
6.3 

4.3 
6,1 
8,1 

6,5 
3.9 


7.7 
9,3 
5,6 
5.7 
8,0 

9.1 
9,7 
1 1,1 

9.3 
10,0 

7,9 
.7.4 
'7,0 
.6,7 
'8,0 

8,6 

.7,0 

'.4,5 
'6,0 

7,2 

6,8 
8,8 
6,5 
5.4 
6,4 

5.3 
6,0 

9,0 
4.8 
3,7 


9 

p.  m 


Relativ 
rukliglic-t. 

Ilumidité 
rulatlve. 

% 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  verit 


7,2 
9,8 
6,2 
7,8 
10,1 

9,' 
•o,3 
11,3 
10,1 
10,3 

'8,0 
7.6 

7,3 

6,6 

8,5 

8,0 
7,0 
5,4 
6,3 
7 

6,5 
9,4 
7.0 
.5.5 
'5.0 

5.5 
5.8 
9,0 
4.6 

4,6 


2 

p.  m, 


9 

p.  tn 


57 
77 
39 

63  43 
80  61 


77 
81 

84 
«o 

78 

94 

75 
72 

83 
92 

87 
80 
78 
83 
86 

77 
86 
81 
74 
71 

60 
84 
85 
77 
57 


m. 


76o.2j76o,Oj76o,4|  +  Il,Ij  +  l5,oj  +  lo,7||+'6,oj-^  7,3|  7,9[  7,3|  7.6 


79 


61 

58 
61 

42 
54 

64 
.50 
'74 
.52 
'65 

94 

.69 
'44 
'56 
61 

46 
56 
44 
42 
64 

54 
59 
81 

47 
39 


57 


79 
83 
94 

84 

68 
78 
71 
.55 
'53 

79 
74 
78 
66 
78 


77 


0—12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


8 

a.  m 


Moltunängd. 
NéliulOHité. 
O -10. 

2    I  9 
p.  m.  I  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

Kau 
toiii- 
béc 

v  a-H  a 


Anmärkningar. 
RemarqueH, 


W  2 

W  2 

S  2 

i 

0  0' 

0  41 

0 

WSW  2 

S8W  2 

S  2 

51 

9 

5 

0, 1 

@  1 0, 30  p . . . 

WNW  4 

WNW  4 

W  4 

0  3 

0  3 

1 

W  4 

NW  4 

NW  4 

0  I 

O"  8 

lu 

NNW4 

NNW  4 

N4 

Q"  5 

10 

10 

— 

WNW  2 

SE  4 

—  0 

0°  8 

7 

JO 

W4 

NNW  4 

—  0 

9 

0  5 

10 

— 

-0 

SE  4 

—  0 

0  0  0  0 

0 

WSW  2 

SSW  2 

—  0 

0  I 

0 

— 

00  8  a 

SW  2 

S4 

—  0 

0   3O  I 

0 

1,1 

S  2 

WSW  4 

SW  2 

10  0  I 

3 

6,2 

@  3  a  .  .  .,  10 — 12  a,  00  8  a 

SW  4 

SW  4 

SW  2 

0   i|0°  8 

5 

— 

@I  l,3oa...6p,AO,35P,  Ro,5oi> 

WSW  2 

WSW  2 

W4 

0  I 

0  4 

2 

4,8 

WNW  4 

NW  4 

SW  2 

0  I 

0  I 

5 

<;,*-) 

D°  8,30  p,  @  1 1,30  p 

W  4 

W4 

SW  2 

lolQ"  8 

5 

0,5 

@  O-3,30a,O,45- 1  ,Iop,  2,20-2,icp 

SW  4 

W  2 

NW  6 

10  0°  6 

8 

2,2 

@  1,10—1,55  p 

NNW  4 

NNW  4 

NNW  4 

0  8 

9 

NNW  4 

NNW  2 

NR  2 

0  \ 

0  1 

0 

WNW  4 

NNW  4 

SW  2 

Q"  8lO  I 

0 

—  0 

SW  2 

S  2 

0  ilO  I 

0 

1 — 1  n 

SW  2 

SW4 

SW  2 

0°  7 

0  2 

2 

SW  2 

W4 

SW  4 

0  < 

10 

W  4 

W4 

W  2 

8 

0  4 

0 

W  6 

NW  8 

W  4 

0  2 

6 

0 

WNW  4 

WNW  4 

NW  2 

0  2 

5 

0 

@°  0,15—  I  V 

NW4 

NNW  4 

W  2 

0  0 

0  I 

0 

1 — 1  n 

NW  4 

NW  2 

W  2 

0  I 

5 

W  4 

■W4 

■W6 

10 

10 

8 

W4 

NW  /\ 

!  W2 

0  2 

0 

NW  4 

WNW  2 

N  2 

0  0 

0  0 

!  0 

3.2 

i  3.5 

,  2,4 

3-9 

!  3.9 

1  3-6 

21,4 

Oktober. 


1921. 


I 

762,6 

759.8; 

758,1 

2 

58,1! 

57,8! 

57,8 

3 

55.4' 

50,5; 

45.1 

4 

55-1 

60,7!  66,4 

5 

69,0 

68,1: 

68,0 

6 

68,8!  67,5 

67,7 

7 

65.4 

60,6 

56,0 

8 

50,7 

54,0 

57,5 

9 

60,0 

60,8 

63,3 

10 

66,0 

66,0 

65.6 

1 1 

60,9 

58.7 

63,0 

12 

65,9 

65.4 

65,4 

13 

65,0 

64,8 

64.5 

14 

57,7 

51,2 

52,7 

'5 

61,4 

62,3 

61,7 

16 

61,2 

60,4 

60,7 

17 

62,7 

66,2 

67,2 

18 

65,1 

64,4 

63.5 

19 

61,0 

58,7 

57,5 

20 

56,2,  56,6 

59.7 

2 1 

56,5 

52,1 

50,2 

22 

51.2;  53,5 

55.0 

23 

48.9 

4i,6j  36,3 

24 

43,7 

1  51.7 

61,6 

25 

64,3 

59,0 

57.4 

26 

62,7 

63,9 

64,9 

27 

67,3 

65,2 

61,3 

28 

57,2 

55.6 

54,9 

29 

49,4 

45.8 

49-3 

30 

58,7 

61,5 

62,7 

31 

55,( 

53-8 

51-4 

+  4,6,+ i4,3|+'io,5 
+  io,3!  +  i4,5  +10,5 
+  7,7i-f  18,7!-+- 1.5,0 
+  6,ij  +  io,o|+  '6,0 
+  5,2  +12,1  +  5,7 

-H6,7 
rt-15,9 
^+15,8 


9,4 
7,5 
-f  13.4 
+  7,7 
+  6,5 


+  10,5 
+  10,8 
+  9,5 


+  i5,7i+  8,1 
+  14,6! +  10,4 


+  9,8  +18,4!+  9,6 
+  4,0' +  10,21 +  10,2 

9.9!-H5.5 
+  io,5]  +  i3,i 
+  7,6  +11,1 


4-11,8 
4-15,0 

+  12,0' 
+ 10,2 
+  13.6! 
4-  6,7! 


+  11,1 

+  9.5 
+  8,9 


6,3, 
6,8 

3,i| 
1,7 

2,7 

0,9 
6,0 
0,7 
2,2 

2,5 


4-17,6 
+  14,2: 
+  i7,6i 
4-19,9; 
+  16,5 
4-12,4 
-f  9,1 
4-  5,0 
+  3,0 
+  0,6 
+  8,1 


-HI4-5  + 
+  I5,5!^- 
4-19,0!  + 
-M5,5  -t- 
4-12,5  4- 


+  11,. 
+  8, 
+  12, 
4-15,6 
+  '8,0 


9,6 
",5 


+  3,8 
+  2,4 


-5  + 


7,8 
1,3 
6,2 
1,0 
3.8 
6,2 
7,6 

2,7 

3,0 
2,2 

9.8 


4-17,0 

-1-17,5 
+  16,0 

-M5.7 
4-15.0  + 

-H8,5 

-Hi,5 
+ 16,0 
4-15,0 
4-11,5 
+  i8,o  + 
+  16,0  + 
+  17,6 
+21,0 
4-17,0 
4-12,5 
4-10,5 
+  7.0 
6,5 
4,0 

8,i;  + 
9,6!  ± 

8,5|  + 
5.51- 

'•t 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+  11 


2,0 
7,0 

.5,5 
'6,0 
1,0 

5.0 
4,0 

9.5 
4,5 
3,0 

9,0 
2,5 
8,0 

7,0 
6,5 

.7,0 
'8,7 
7,0 
•  9,0 
'8,0 
4,0 
1,0 
.0,5 
'1,0 
3,5 

2,5 
0,0 

2,5 
1,0 

3,0 
3-0 


6,1 
8,0 
8,8 

4,8 
6,2 

6,0 
8,0 
8,1 
7,3 
7,7 

11,1 

8,3 
9,9 
8,6 

5 

6,6 
5,7 
9,2 
9,0 
7,9 
5,8 
3,3 
5,9 
5,2 
3.5i  4-5 
4,5!  3.8 


4.3 
7.9 
6.9 
3,8 
4,6 

6,6 

5,3 
10,7 

6,4 
6,8 

8,3 
6,0 

8,4 
8,6 

5,6 
8,0 
9,6 
8,7 
7,8 
10,9 
6,2 
4,1 
4,4 
5-4 


4,6' 
5,61 
4.7 
4,4, 
5-2: 


6,0 
5.1 


'6,5 
7,9 
1 1,0 

'4.5 
5.6 

5.7 
7.5 
7,9 
7,4 


8,0 
9,2 
6,1 
6,5 

8,3 
7,8 

9: 

1.0,5 
'5,0 

5,4 
3,9 
6,5 
4,0 
5,6 
4,6 
7,6 
5,0 
5,3 
3-3 
6,5 


50 
65 
55 
52 
60 

42 
59 
61 
56 
62 

70 
90 
76 
77 
52 

44 
47 
61 

52 
56 

54 
37 

90 
91 
94 
49 
67 
61 

87 
57 
72 


'69 
84 
87 
'65 
82 

61 
77 
89 
92 
94 

88 
86 
94 
69 
76 

81 

93 
83 
80 

'63 
68 
78 
93 
81 

93 

65 
98 

89 
93 
85 


Med.  759,5  758,7  758,9  -I-  7, 


+  i2,il+  8,1  +i3,>!4-  3,8  6,4  6,7  6,7    82,  631  8 


! 

SW  2 

WSW  2 

W  4 

0  70  6 

8 

WSW  4 

W4 

SW  2 

10  0  8 

3 

SW  2 

SW4 

S  6 

0  7i 

10 

10 

0,1 

@  4,15  — 4,40  p 

NW  6' 

NW  6 

WNW  4 

0  oO  I 

0 

^jw^  2 — 3  a 

NW  2 

WSW  2 

W  2 

0  oO  0 

0 

8,30  p  . .  . 

W  4 

WSW  4 

—  0 

loO  I 

0 

SW  4 

SE  4 

SW4 

0  i!o  0 

0 

0.9 

@  5.30— 6  a,  ® 

WSW  2!  NNW  4 

—  0 

10  0  I 

0 

0, 1 

NNW  2j 

—  0 

 0 

0  0 

8 

8 

SW  2 

S  2 

SSW  4 

0  11 

9 

I 

0.1 

f ^  NXE  7  p 

SW2iWNW4 

NE  4 

10 

9 

10 

0,1 

©  7.10— 7.30a,  ®°4 — 4,5op, 

—  0 

SW  2 

SSW  2 

=  °  I 

10 

10 

=  "8  a,  ©°2,io— 2,3op 

SW  2 

NW  2 

SW2 

10 

9 

9 

CX3  8  a 

SW  4|  WSW  4 

WNW  6 

10 

©"  9 

0 

®°  1.30 — 2  p 

W  41WNW  4 

SW  2 

0  I 

10 

9 

W4VNW4 

W4 

0     O0  I 

0 

NW  2 

E4 

SW  4 

10  0  4 

0 

WSW  4 

W  4 

SW  2 

9 

2 

6 

SW  4:  WSW  4 

W  4 

0  0  O"  4 

3 

0.6 

•  6,30—7  a 

WSW  2 

W4 

NW  4 

0   1:0°  7 

WSW  2 

SW  4 

W  6 

& 

10 

0 

•  °  4-35—5  P 

WNW  4  WNW  4 

W  2 

0  0 

0°2 

0 

©  g, 45  a— n,  ©'▲  10—11  p, 

ESE  6 

E  8 

NE  8 

10 

®  10 

®  10 

58,4 

N  8 

N  8 

,       N  6 

®  10 

©°IO 

0 

1-4 

•  n— 2  p  L-^ 

SW  2 

SSE4 

1  SW4 

10 

^°IO 

8 

1-3 

-X-  10,30  a — 2  p 

NW  4 

NW2 

NW  2 

0°  I 

0''2 

9 

—  0 

S4 

—  0 

0  I 

0  I 

10 

2,0 

^  n,  ©  9,30—12  p 

NW4 

NW  4 

SW  2 

10 

0  0 

0 

SW  2 

—  0 

NE  2 

10 

10 

0 

oc  p 

NNW  4 

NNW  4 

W  2 

8 

3 

0.2 

SW  2 

W  6 

W  6 

10 

10 

2 

©  4,30— 15 

3.1 

3-7 

3,2 

5-7 

5-7 

4,0 

05,2 

48 


November. 


(p  =  57°47'N.  , 
I  =  i6°  36'  =  i'' 


6""  24' 


E.  Gr. 

Medeleuropeisl 


Västervik. 


tid. 


Cj,  =  +  0,85  (760  mm). 
H,,  =  1 1,9  m,      =  5,2  m,  hj,  =  1,5  m. 
Heuro  de  TEurope  centrale. 


1921, 


Dat, 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 

normaltyngd. 
Barom.  ii  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8 

a.  m. 


736,3 
36,5 
50,0 
52,6 
34-' 

46,5 
47,6 
56,1 
70,7 
76,3 

79,7 

7M 
66,2 
67,0 
72,3 

73,9 
74,8 
79,0 
77,6 
71,5 

74,3 
76,6 
78,2 

77,5 
71,0 

67,0 
65,3 
64,7 
66,6 

64,3 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


734,3 
40,2 

50,5 
53,' 
31, G 

48,4 
48,0 
59,6 
72,6 
77,4 

78,0 

68,4 

65,9 
67,8 

73,2 

73,7 
75,8 
79,0 
76,1 
72,4 

73,7 
77,0 
77,9 
76,3 
69,2 

67,3 
65,4 
64,3 
67,1 
64.3 


732,8 
46,3 
51,3 
5 

35,9 

48,8 

50,5 
64,0 

74-5 

79,4 

75,4 
67,1 
66,8 
70,1 
73,3 

73,9 
77,4 
79,4 
74,3 
73,2 

74,6 
78,0 
78,2 

75,3 
67,8 

67,2 
65,6 
64,6 
66,4 
66,7 


+  10,8 


+ 


+ 


4,4 
1,2 

4,6 
2,6 

2,6 
1,0 
5,4 
8,4 
4,4 


p.  m. 


Max. 
(9p.m. 


:,4  + 
4,6  + 
1,1 
1,5 


+  3,0 


+ 


0,6  - 
0,9 

2,3 

2,6 
1,1 


+  0,6  + 

+  1,0  + 

+  0,81  + 

+  1-5  + 

+  1,0  + 


± 


3,1 
3,6 
3,4 
1,5 
0,2 

1,2 

2,9 
2,6 

1,9 

2,3 

1,2 
0,2 
0,0 
4,9 
0,7 


+  3,8 

+  3,4 

+  3 

+  1,2 

—  0,1 


1,9 
3,3 
2,8 

3,1 
4,4 
1,2 
0,6 
0,1 

2,3 

0,9 


+ 
+ 

+ 

+ 


5,8 

1,4 

2, 

0,6 

0,0 

2,3 

2,4 
4 

6,3 
0,6 

2,0 
1,0 
1,1 
0,9 
3, 

3,6 
3,8 
2,8 
1,6 
0,7 

2,1 
3,2 
2,0 

1,4 
1,0 

1,4 
0,7 
1,2 

4,8 
2,8 


64,81765,01765,7+  0,2,+  1,7  +  0,3  +  2.5 


+  11,6 

+  6,5 

+  1,5, 

+  1,5 

+  4,5 

±  0,0 

-  0,5 

-  1,5 

-  1.5 
+  1,5 

+  3,0 

+  2,0 

+  2,0 

+  3,0 

+  3.5 

+  4,0 

+  4,0 

+  4,0 

+  3,0 

+  2,0 


Min. 
(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2,1 
4,0 
3,2 
3,5 
4-5 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
0,5 


4,0 
1,0, 
2,5' 
6,5 
1,0 

3,0 

2,5 

6,0 
9,0 
7,5 

3,0 
0,5 
0,5 
1,0 
2,0 

2,0 

1,5 

2,0 

0,5 
1,0 

0,0 
1,5 
1,5 
1,0 

3-0 
2,0 
0,5 
1-5 
5,5 
5,5 


8,2 

2,4 
1,9 
2,2 

5,2 

3,0 
3,9 
2,6 
2,1 
3,1 

4,2 
4,2 
4,5 

4-  6 
4,7 

5,7 
4,7 

5-  2 
4-4 
4,2 

4,7 
5,4 
5,3 
5,2 
3,3 

3,0 
4,5 
3-7 
2,8 

3,8| 


2 

p.  m. 


9 
p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relativa, 
/o 


8 

a.  m. 


3,5 
2,2 
1,6 
2,2 
5,4 

3,1 
3,2 
3,0 
3,0 
4.3 

4,4 

4,3 
5,1 
4,9 
4,9 

5,4 
5,3 
5,0 
4,6 
4.3 

4,9 
5,7 
5,3 
5,3 
3,0 

4,8 
4,6 
3,1 

2,7 

3-3 


,3,7 
•2 

2,0 
'2,5 

3,9 

3,4 
3,2 

2,7 
2,3 

4,4 

3,3 
4,4 
4,5 
4,2 
5,7 

5,0 
5,4 
4,4 
4.4 
4,6 

5,2 
5-5 
5.1 
4-5 
2,5 

4.9 
4,6 
3-6 
2,6; 
3.1 


85 
37 
45 
67 
94 

78 
91 
85 
87 
94 

89 

85 
92 

91 

96 

98 
80 
90 
85 
94 

94 
96 
96 
98 
85 

73 
100 
81 


2 
p.  tn. 


9 

p.  m 


42 

35 
32 

43 
95 

72 
75 
77 
80 

87 

77 
89 
96 
89 
87 

90 
92 
88 
92 
94 

93 
98 

94 
93 
48 

96 
96 
69 
70 
77 


-  1,6 


4,ij  4,i[  3,9    85[  79 


83 
80 
81 
92 

63 
89 
90 
97 
98 

85 
90 

77 
77 
94 

96 

95 
96 

8g 

59 

96 
94 
87 
81 

_84, 

82 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Birection  et  force  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


WSW  6 
NW  8 
NW  6 
W4 
SE  6 


NW  4 
N4 
NNW  4 

NW  2 
WSW 


2 

p.  m. 


WSW  6 
NW  8 
NW  6 
NW  2 

WSW  2 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Néliulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


NW  2 
t       N  6 
4  NNW  4 
NW  2 
WSW  2 


NNW  2 
ESE  4 

—  o 
SSW  2 

NNW  2 

NE  2 
ESE  4 

E4 
ENE  4 

E  6 

ESE  4 

—  o 
N  2 

SW  2 
WSW  2 

NW  2 
NW  2 
NNW  2 
NW  2 
W  2 


SE  4 
ESE  4 
SSE  2 

—  o 
NNE  2 

ENE  2 
ESE  4 

E  2 
NE  4 

E6 

SE  4 

—  o 
NNW  2 
SSW  2 

WSW  2 


NW  2 
NNW  4 


W  6 
NW  6 
WNW  4 
SW  2 
NW  6 

N  4 
N  6 
NNW  4 
WSW  2 
WSW  2 

E4 

SE  4 

—  o 

—  o 
N  2 

E4 
E  2 
E4 
NE  4 
E4 

SE  2 
SE  2 
NE  2 
WSW  2 

W  2 


NW  2  WNW  2 
NW  2  N  2 
N  2  WNW  2 


NW  2 
NW  4 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eaii 
tom- 
bée. 

8a-8  a 


Anm.-irkningar. 
Remarqiies. 


®  10 

4 

10 

0,5 

0 

9 

0 

— 

0 

0  0 

0 

0  0 

0  I 

0 

20,0 

®  10 

10 

W  I 

8 

2,7 

10 

10 

5 

I 

G)  3 

3 

W  0 

0 

0,9 

0°  I 

Q°  2 

9 

10 

7 

0 

— 

10 

^°IO 

10 

4,8 

^°10 

@°IO 

10 

1,4 

10 

10 

„  5 

10 

10 

°IO 

0,7 

10 

10 

0,2 

10 

@°I0 

10 

0,8 

10 

10 

10 

0,6 

10 

10 

7,8 

^  10 

10 

10 

7,5 

10 

1,2 

10 

10 

0,4 

10 

10 

IG 

2,7 

10 

5 

10 

0 

0 

I 

2 

10 

10 

0, 1 

=  10 

10 

10 

10 

10 

10 

I 

0  1 

9 

10 

0°  I 

10 

3-2 


3-M 


r@Ä3— 3,'op 

®    7,-io— 8,10  a,  @  9,10—9,30  a, 
1 1,10  a — 0,45  p 


-X-  @  I  ~9,45  a,  1 ,50—8  p 

H  4  cm,  ^  2,i  j — 7,30  a 

(3  3,^°  11,30—12  a,  ®  9  p 

SI2 

g]  4,  -)f  1,30—5,30  a 

H  3,  ■^gv  [7,30  p 

H  3,  -^f  9,30  a  .  .  .,  Af®  1,55- 
SI  4,  ^n,  ^@a-o,45p,  ®  1,45 
[84,  oc  a,  2  p,  ®  9  p  L~2,45  P 
H  3,  00  ap,  5,30-8,3op,  @" 

o  L9"^  10,45  p 

Ml,  008a,  @°ap 
©  "  a  p 

10,40— 11,15a 
■¥r  0  4 — 7  a,  •)(-  ^  I  p— n 
SI  2,  ^11  — 5,30  p,  6,45  p  —  n 

SI  9,  ^°  8  a,  ^@  p 
SI  I,  ®  2  p,  © 

»"J  2  p,  #  5,30  p — n 


n,  oo''  2  p,  ( 
8  a,  00  2  p, 


^°  6,30  a 


4,30  p  .  .  . 

3,30  -7,30 
Lp 


6,91  7-3 


57,0 


December. 


1921. 


I 

770,1 

771,0 

772  2 

4,8 

2,0 

2,7 

1,0  — 

5-0 

2,5  2,7 

2,8 

76 

69 
68 

74 

2 

71,4 

69,9 

664 

3,8 

1,5 

1.4 

1,0 

4.0 

2,7 

i  2,8 

2,6 

78 

64 

3 

67,7 

69,6 

71,3 

1,5 

0,2 

3,3 

± 

0,0 

3.3 

3,5 

3,7 

2,4 

86 

82 

68 

4 

71-4 

70,7 

70,4 

6,7 

1,4 

2,6 

1,41- 

7,5 

2,5 

3,3 

3,2 

91 

80 

85 

5 

67,9 

66,3 

65,2 

0,8 

+ 

0,7 

+ 

0,1 

+ 

1,0 

3-0 

3,6 

3,9 

3,7 

83 

82 

81 

6 

61,3 

58,2 

55,2 

0,6 

0,5 

0,2 

+ 

0,1 

1,5 

3-7 

3,6 

3-9 

84 

82 

86 

7 

48,2 

44,7 

46,1 

+ 

3,4 

+ 

3.8 

+ 

2,7 

+ 

4,0 

0,5 

5,5 

5,9 

5,5 

95 

98 

98 

8 

51,0 

54,3 

54,6 

0,0 

0,2 

0,0 

+ 

2,7 

1,0 

+4 

4,2 

4,4 

96 

92 

96 

'9 

46,3 

51,2 

58,6 

+ 

0,5 

+ 

0,9 

+ 

0,5 

+ 

1,0 

_ 

0,5 

4-6 

4,7 

4,7 

96 

96 
87 

98 

10 

65,2 

67.9 

70,4 

+ 

0,4 

+ 

0,6 

1,8 

+ 

1,0 

2,0 

4-4 

4,2 

3-5 

92 

88 

1 1 

71,1 

71,7 

71,7 

3,6 

I,' 

1,9 

0,5 

5,0 

2,9 

3,6 

3,3 

83 

85 

84 

12 

71,2 

71,3 

69,8 

2,2 

1,5 

1,7 

1,0 

2,5 

3-3 

3,5 

3,4 

85 

84 

84 

13 

67,8 

67,3 

66,6 

1,8 

0,6 

4,7 

± 

0,0 

5,0 

3.3 

3,3 

2,7 

82 

76 
89 

84 

'4 

64.7 

62,6 

61,0 

2,3 

+ 

0,5 

0,6 

+ 

0.5 

6,0 

3,5 

4,2 

4,1 

92 

94 

'5 

58,1 

57,4 

57,3 

+ 

0,1 

+ 

0,1 

1,1 

+ 

1,0 

1,5 

4-3 

4,3 

3,9 

94 

93 

93 

16 

55,6 

52,2 

45,2 

+ 

1,6 

+ 

2,7 

-1. 

3-2 

+ 

3,5 

1,5 

4.7 

4.5 

4,7 

91 

80 

81 

1 7 

39,2 

24,5 

21,8 

+ 

3,7 

+ 

5,1 

-i- 

5,0 

+ 

7,0 

+ 

2,5 

4,9 

6,0 

4,5 

82 

92 

69 

18 

24,7 

29,8 

36,5 

+ 

3,5 

+ 

1,6 

+ 

0,6 

+ 

5,0 

+ 

0,5 

3,3 

4,2 

3,3 

55 

82 

69 

19 

42,9 

46,8 

50,6 

+ 

0,7 

+ 

1,4 

2,5 

+ 

1,5 

2,5 

3,5 

3,5 

3,3 

73 

69 

87 

20 

44.' 

37.0 

36,2 

+ 

0,6 

+ 

4,4 

+ 

1,3 

+ 

4,5 

4,0 

4.4 

5,8 

4,8 

92 

93 

94 

2 1 

33,0 

32,9 

37,8 

+ 

5,1 

+ 

6,0 

+ 

3,2 

+ 

6,0 

i- 

^0,5 

4.2 

4,3 

4,2 

64 

62 

73 

22 

44,4 

45,4 

44,6 

■1- 

0,2 

0,1 

+ 

0,5 

+ 

3,5 

1-5 

4,3 

4,3 

4.6 

93 

94 

96 

23 

36,4 

35,3 

35,8 

+ 

4,8 

+ 

5-8 

+ 

1,5 

+ 

6,0 

± 

0,0 

6,1 

5,6 

4,0 

96 

82 

78 
80 

24 

42,4 

48,8 

54,9 

0,5 

1,9 

4,1 

+ 

1-5 

'4,1 

4,1 

3,6 

2,7 

94 

90 

25 

57,6 

55,9 

55,9 

4,3 

2,2 

0,8 

0,8 

5-5 

2,6 

3,2 

3,9 

77 

83 

91 

26 

60,5 

61,7 

59,6 

0,9 

0,6 

+ 

0,6 

+ 

0,6 

1,5 

3,9 

3,8 

4,1 

91 

88 

85 

27 

50,8 

46,3 

45,9 

+ 

2,5 

+ 

3,8 

-f 

3.4 

+ 

4,0 

± 

0,0 

4.7 

4,8 

5,2 

85 

80 

90 

28 

44-7 

39,3 

35,9 

+ 

2,3 

+ 

2,2 

+ 

0,7 

+ 

5,0 

+ 

0.5 

4.7 

4,9 

4,7 

85 

91 

96 

29 

40,1 

4',4 

44,3 

+ 

1,5 

+ 

3,0 

+ 

1,6 

+ 

3-0 

1,0 

4,6 

3,7 

3,6 

9> 

66 

69 

V> 

48,9 

50,3 

40.6 

+ 

0,4 

+ 

0,1 

+ 

1,4 

+ 

1,6 

2,0 

22 

2,5 

4,4 

47 

55 

87  1 

^i 

27,0 

28,1 

37,0 

+ 

J.9 

1- 

0,6,  + 

0,3 

+ 

2,0;  ± 

0,0 

4-1 

4.5 

f)6| 

85 

96 

Med. 

753,'  752,6  752,9 

± 

0,0|-f 

.,o| 

0,1 

+ 

i.9i 

2,2 

3,9| 

1 

4.>1 

3-9 

85I 

82!  8., 

N4I  NNE  4 
NW2j  W4 
NW  4!  NNW  4 


WSW  2 
WSW  2 

SW2 
SW  2 

N4 

SW  2 
S  2 

SSW  2 

SW4 
SW4' 

SSW  2 
SW  4 

WSW  4 
SW  4 
'NW  8 
NW  4 
S4 
W8 
W  2 
S4 
NNW  4 
W  2 
NW  2 
SW4 
SW 
WSW 


W  2 

WSW  2 

SW2 

SW2 

NW  2 
ESE  4 
S  2 

SSW  2 
SW4 
SW4 
SW2 

SW2 

SW4 

SW6 
NW  6 
NW  4i 
SW 


NE  4 
W  4 

NW  2 
W  2 
W  2 

SSW  2 
NNE 

SW  2 

NNW  2 
S  2 

SSW  2 
SW  4 
SW  4 
SW4 
SW  4 

SSW  4 
W  8 
NW6 
NW  2 
SW2 


W  8;WNW  2 
WSW  2 


SW2 

NNW  6 

SW2 


SW  2 

WNW  4 
N4 

S  2 


SW4  WSW  2 
SW  4    SSW  2 
SSE  2  N4 
WSW4j  W4 
WSW 2 1  S4 
WNW  4'  NNE  8 


10 
10 

o 
o 

2 

10 

#°I0 
10 
^  10 

10 

9 
10 
10 
10 
10 

@°I0 

9 
9 
•  5 

¥r  10 

9 
2 

10 

-)f°io 
10 

10 
I 

10 


10 
10 

0°  o 
O"  o 
10 

^  9 

10 

^"lO 

10 

10 
10 
2 

loj 
0°  7,' 
loj 

10' 
0°  o| 
9 
I 
3 
9 

■)f°io 

^°io 

10 

10 

10 

^\ 
2 

9 


10 
10 
O 
10 
10 

10 

°I0 

'10 

°I0 
2 

10 
10 

O 

10 

10 

'10 
10 

5 
o 

5 
o 
10 
10 
10 
■X-°io 
10 

4 
10 

o 

^-  K) 


0,8 

14,1 

6.9 
8,6 


0,9 

0,2 
1-7 

4.6 
0,1 
0,1 
1,0 

0,5 
0,4 
1.4 

8,3 
3-') 


00  2  p 

m  2  a— p,  =  2  p 
SI  4  cm,  -X- 2,30-7,30  a,  @°9p; 
H  10,  ^2a— 3p,  @°3— 5p 
SI  10  L8— 9P 

SI  10 
SI9 
[39 

ffl  9,  °°  a  P 

H  8,  CO  8  a  r 

(1 1,30  p 

SI  8,  ©   6,30— 8  a  . .  .,  8,55  — 
S  6,  @  °  10  a — 6,4i  p 

f  00  2  p 

^-@6,30 — 11,30  a,    8,15  — 8,50  p, 


3.5 


3.4 


3-4 


7,6|  7.6 


53,5 


r^-°7p 

1,3a — 7  il,  @°  10 — iia,  4p 
°,        u  a  p,  4*  2,5  p 
°,  ^  1-9  P 

2 

°,      3,30—4,15  a 
3,25— 4,40  a,  3,45  p  . . . 
^  •^°5-6a  fp 
°,  ®9  -io,3,ip,  -X-  10,30—12 
3,  ^  0—3,40  a,  @  ^-  a  p  n 
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Janniiri. 


»  =  58' 
/.  =  17' 


:f=.'-«™o-E.G,-.  Nyköping. 

Medcleuropcisk  tid.    IIouic  de  riiuropo  contr.ilc 


g  —  +  0,85  (710  mm). 
Ui,  =  1 7,9  m,  /((  =  2,0  m,  /ij,  —  1 ,5  m. 


v.m, 


Dat. 

l)a- 
te. 


Barometer  red  lic. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

2 

9 

8 

2 

9 

Ma.x. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

tn. 

p. 

m. 

p. 

m. 

(9p.m.)  (9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

I 

759,0 

758,9 

760,3 

'•7 

0,5 

•.5 

0  t; 

—  4,4 

3,/ 

A  n 
4,u 

"2  7 
J,/ 

02 

(»o 

(K) 

2 

Co  I 

c?  0 

0,8 

+ 

2,1 

+ 

1,9 

4- 

2,1 

—  ^,0 

3,9 

5,0 

5,' 

91 

93 

96 

3 

57,0 

58,8 

60,9 

+ 

1,8 

+ 

2,1 

+ 

0,6 

4- 

2,2 

4-  0,3 

5,1 

5.1 

4,5 

96 

94 

94 

4 

63,2 

61,3 

56,0 

— 

1,0 

+ 

1,8 

+ 

1,7 

+ 

',9 

—  1,2 

3,7 

4.9 

5.0 

87 

93 

96 

5 

50,9 

54-0 

57,2 

+ 

4,0 

+ 

2,8 

— 

1,2 

4- 

4.3 

-  1,3 

5,{) 

4.7 

4,2 

97 

84 

100 

6 

58,1 

57,2 

55.9 

0.3 

_L 

T  r 
',5 

_L 
V 

4- 

2  2 

-  '1;  2 

4.5 

4.3 

100 

8q 

1 

^7  8 

6,0 

4- 

6,4 

4- 

2,7 

4- 

+  0,8 

5,1 

5.5 

4,9 

74 

76 

87 

8 

57,3 

53,5 

52,1 

+ 

2,1 

+ 

3.7 

+ 

3,6 

4- 

4-  1,5 

4.9 

5.3 

5.1 

91 

88 

87 

9 

50,7 

45,3 

40,8 

+ 

2,4 

+ 

2,0 

+ 

2,1 

+ 

3.7 

+  1,3 

4,7 

5.0 

5." 

85 

94 

94 

10 

37,7 

37,4 

39,7 

+ 

0,6 

+ 

4,5 

+ 

1,3 

4- 

4.5 

4-  0,3 

4,6 

5.0 

4,6 

96 

79 

91 

1 1 

26,9 

2Ö,; 

37,1 

t 

n  8 
u,  0 

_L 

0  I 

2  1 

4- 

1,6 

—  2,1 

4i/ 

A  1 
4.0 

7  7 

q6 

QA 

94 

4.6.7 

49,8 

4,9 

4,2 

8^0 

2,0 

-  8,4 

2,8 

3,0 

2,0 

88 

89 

82 

13 

48,7 

46,2 

43.7 

— 

1,0 

+ 

0,6 

+ 

1,0 

-f 

1,0 

— 10,0 

3,5 

4,2 

4,7 

83 

89 

94 

'4 

49,6 

5',5 

36,0 

— 

10,6 

— 

5.4 

— 

7,6 

4- 

1,0 

—  1 1 ,0 

1,7 

2,5 

2,3 

84 

80 

88 

1 5 

60,3 

64,8 

71,2 

— 

9.7 

— 

5,6 

— 

8,8 

5,6 

— 10,4 

1,8 

2,4 

2,0 

82 

80 

86 

71  7 
il, i 

0;  ,2 

63,7 

0,^ 

n  8 
u,o 

0,3 

4- 

0,3 

— 12,2 

2  2 

1  T 

A  Cl 

87 

72 

8=; 

17 

58,4 

52,3 

41,5 

1 

1 ,0 

t 

1,7 

0,5 

4- 

2,0 

-  0,7 

A  0 

o"? 

yj 

88 
82 

00 

I  0 

30,1 

26,4 

I 

4. 

T  A 

',4 

4- 

2,9 

-  0,9 

il  7 
4-1/ 

A  7 

8q 

yj 

19 

29,4 

36,5 

42,1 

+ 

1,0 

+ 

0,4 

0,5 

4- 

1,4 

-  1,5 

4.7 

3,6 

3,2 

94 

76 

72 

20 

50,1 

42,2 

44,0 

1,9 

+ 

2,8 

+ 

4' 7 

4- 

5.4 

—  2,1 

3,7 

5,0 

4.2 

94 

Ö9 

05 

21 

52,7 

55,5 

46,2 

+ 

1,0 

+ 

2,3 

+ 

0,6 

4- 

4.7 

4-  0,5 

3,3 

3,7 

4.6 

68 

68 

96 

22 

33,8 

33,1 

37,8 

+ 

6,0 

+ 

2,0 

+ 

1,1 

4- 

6,6 

±  0,0 

6,9 

5,0 

3,1 

85 

94 

63 

23 

44,3 

47,4 

42,2 

3.8 

3-2 

4,0 

4- 

1,1 

-  6,3 

1,8 

2,4 

2,7 

51 

66 

80 

24 

38,7 

46,9 

52,8 

4,0 

6,6 

10,8 

3.0 

- 10,8 

2,9 

2,3 

1,7 

85 

83 

84 
82 

25 

59,7 

61,0 

61,0 

10,4 

4,3 

7,4 

4.3 

-12,8 

1,8 

2,5 

2,2 

84 

75 

26 

55,9 

50,9 

45.1 

12,4 

4,1 

2,9 

2,9 

-12,4 

1,3 

3.0 

3,4 

74 

89 

91 

27 

43,6 

50,2 

56,5 

4,8 

8,0 

11,2 

2,5 

—  1 1,2 

2,9 

2,0 

1,6 

91 

79 

80 

28 

61,7 

59,7 

51,3 

16,4 

7,2 

2,3 

2,3 

-1G,6 

0,9 

2,3 

3,6 

71 

86 

94 

29 

34,0 

4',9 

49,6 

+ 

3,8 

+ 

5,0 

± 

0,0 

4- 

5,0 

-  2,5 

4,6 

5,7 

4.4 

77 

87 

96 

30 

49,5 

46,3 

43,5 

2,0 

+ 

1.4 

+ 

4,4 

4- 

4-4 

-  5.0 

3,6 

4,9 

5.8 

92 

96 

93 

31 

46,3 

47,2 

49,2 

+ 

3,6 

+ 

3,8 

+ 

1,2 

4- 

4.8 

4-  0,8 

4,9 

4.7 

4.5 

83 

78 

91 

Mefl. 

749,5 

749,6|  749,9 

:,9:± 

0,0 

_ 

1,2 

4- 

1,6 

-  4.7 

3,7 

4,0 

3,9 

86 

85 

88 

Fuktighets- 
tryck. 

Tensioii  ilo  lii 
vaimiir  d'u;ui. 
iiirii. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relativu. 
/o 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Oirection  et  force  du  vcnt. 


0—12. 


8 

a.  m. 


—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
NW  2 

—  o 
SW  4 

—  o 

—  o 

—  o 

ENE  2 

—  o 
S  2 

—  o 

—  o 

—  o 

SSW4 

—  o 
— ■  o 
W6 

—  o 
WSW8 

—  o 
NE  2 

—  o 

—  o 

N4 

—  o 
W  6 

—  -  o 

—  o 


1,3 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


—  o 

8  2 

—  o 

—  o 
NW  2 

—  o 
SW  4 

H  2 

9  2 
SW  4 

N4 

—  o 
S  2 

W  2 
 O 

SW  2 
S  2 
SSW  2 

W  2\ 

WSW4 

WSW  '2 

W  2 

N  2 
WNW  2 

—  o 

—  o 
NW4 

—  o 
NW  4 

=  o| 


—  o 

—  o 

—  o 

S4 

—  o 

—  o 

—  o 
SSW  2 

—  o 

—  o 

N  2 

—  o 

—  o 
W  2 

—  o 

SW  6 
SW  6 

—  o 
NW  2 

W  4 

SW  6 
W  4 
SSW  2 
W  2 

—  o 

—  o 

—  o 
SBW  6 

—  o 
S  2 

—  o 


1.7 


1,6 


Molninängd, 

N(■l)lllo)ilt''^ 

0-10. 

8    j  2 
a.  m.  p.  m 


9 

p.  m. 


Nc- 
dfji- 
l)(")rd. 

to  III  • 

Ha-Ha 
mm 


10 

TT  10 

TT  10 

10 

10 

0,4 

10 

10 

10 

10 

#  lo 

!(>,(; 

10 

2 

0 

10 

2 

lO 

0,2 

10 

0  0 

0 

10 

10 

2 

',6 

10 

©"lO 

10 

4,5 

10 

0  0 

5 

7,3 

10 

■X-  10 

6 

2,8 

5 

0  0 

0 

10 

■)f  10 

10 

2,0 

0 

0  0 

0 

0 

0  0 

0 

4 

0  3 

8 

0,3 

10 

10 

10 

0,9 

10 

10 

10 

0,9 

9,0  4 

2 

7 

10 

0 

7 

10  p 
2 

-)f  lOi 

o!© 

2 

^  lo  O 

I  O' 

2;0 

9' 


7',^  10 

1 1  o 

8j  10 

7!  O 

o  3 

10  ^  10 

0  o 
'  8  ^  10 

01  o 
io|  10 

9i  10 


4ö 
1,7 
3,9 


9,5 
0,2 

3,8 
1.4 


Anmärkningar. 
RRtnarques. 


(£]  2  i;ni,    y  a  ji 

rfl4.  © 

K" 

\¥T,  #  6  p-  II 


2  P 


^  5,3" — 8,30  a, 
■X-  I  a— C  p,  ^  8  a 

2  p,  ^ 


fio  a 
8,v> — 


m  1, 

IS  2, 

[2  5 
S]5. 

[ä4 

11  4 
[1)4,  ® 

m  3,  t(-  10  p,  -sf 

(3  3, 

SI3 

[33 

13  2,  -X- ^  6  p— n 

[3°,  ^^11,  ©Ä-X- 9  a-i,3op 

(3° 

[3  8,  ^  n,  8  a 
[38 

(3  8,  -X-  7,30  p—n 
[3  20,  -X-  8  a,  Tf 
[3  20,  7  p— n 

m  15 

[315,  ®  'O  ^-V 

13  6 


7,4|    5,8,    5,7  64,2] 


Februari. 


1921. 


I 

753,1 

756,3'76o,i 

4- 

1,6 

4- 

2,5 

1,4 

4- 

.2,6 

1,7 

4,8 

4,5 

3,6 

93 

80 

86 

2 

63,1 

64,7 

65,9 

3,0 

4- 

0,4 

4- 

0,7 

4- 

'0,8 

3,2 

3,2 

3,7 

4,0 

89 

80 

84 
87 

3 

68,2 

70,7 

72,8 

4- 

1,4 

4- 

1,3 

4- 

0,7 

4- 

1,4 

± 

0,0 

4,7 

4,6 

4,2 

93 

91 

4 

74,3 

74,6 

74,6 

0,4 

0,3 

0,6 

4- 

0,7 

1,2 

4,2 

4,3 

3,8 

94 

DG 

88 
78 

5 

74,8 

75,5 

76,2 

4- 

1,1 

4- 

1,0 

4- 

0,4 

4- 

1,3 

1,0 

4,1 

4.0 

3,7 

83 

81 

6 

77,1 

77,6 

78,7 

4- 

0,1 

± 

0,0 

± 

0,0 

4- 

0,4 

0,6 

4,0 

3,4 

3,5 

87 

75 

77 

7 

78,6 

79,0 

79,2 

3,1 

1,4 

1,8 

4- 

1,5 

3,5 

3,0 

3.8 

3,4 

82 

74 

86 

8 

?!),« 

79,4 

79,0 

5.5 

4- 

1,4 

1,4 

4- 

1,6 

6,2 

2,5 

4,1 

3,7 

83 

82 

91 

9 

77,0 

75,4 

74,6 

5.8 

± 

0,0 

4,0 

± 

0,0 

7,4 

2,5 

3,7 

3,0 

84 

81 

89 

10 

75,7 

76,4 

74,7 

5.9 

0,2 

3,0 

± 

0,0 

8,8 

2,6 

3.5 

3,2 

90 

78 

89 

1 1 

64.9 

59,9 

56,6 

1,4 

4- 

2,5 

4- 

3,6 

4- 

3,7 

4,6 

3,6 

4,3 

4,9 

86 

77 

83 

12 

63,1 

64,4 

61,4 

1,0 

4- 

1,7 

0,2 

4- 

3,7 

1,5 

2,7 

2,1 

2,8 

63 

41 

63 

13 

50,9 

45.7 

38,0 

4- 

0,6 

4- 

3,7 

4- 

5,8 

4- 

5,8 

0,8 

4.1 

4,5 

4,6 

85 

75 

■67 

14 

39,0 

40,3 

48,2 

4- 

0,9 

4- 

1,7 

4,8 

4- 

5,8 

5,0 

3,2 

3,5 

1,7 

66 

68 

52 

15 

57,5 

57,8 

54,9 

12,4 

7,1 

10,7 

4,8 

12,7 

1,1 

1,7 

1,5 

63 

64 

74 

16 

46,6 

49,4 

54,2 

3,7 

2,4 

2,5 

2,3 

1 1,0 

3,1 

3,3 

3,1 

90 

87 

83 

17 

54,6 

53,3 

51,6 

5,3 

1,0 

1,8 

1,0 

5,7 

2,4 

3,2 

3,4 

78 

75 

80 

18 

55,2 

58,9 

63,5 

2,8 

2,0 

5,8 

1,3 

6,0 

3,5 

3,0 

2,4 

93 

77 

79 

•9 

64,6 

63,4.  64,3 

6,7 

4- 

3,5 

4- 

0,1 

4- 

3.5 

9,2 

2,4 

3,3 

3,4 

86 

55 

73 

20 

67,2 

67,8 

68,8 

1,3 

4- 

4,2 

1,1 

4- 

4,2 

2,2 

3,0 

3,8 

3,2 

72 

62 

75 

21 

68,6 

69,2 

70,3 

2,4 

4- 

2,8 

4- 

0,6 

4- 

3,5 

3,1 

3.3 

3,6 

3,5 

85 

64 

74 

22 

72,0 

72,3 

72,7 

6,7 

4- 

3,0 

4,0 

4- 

3,5 

7,2 

2,2 

3,7 

2,8 

81 

66 

82 

23 

73,2 

73,0;  74,0 

3,2 

4- 

1,2 

3,7 

4- 

1,2 

4,4 

3,3 

3,9 

3,0 

90 

78 

88 

24 

75,0 

75,1 

74,8 

7,4 

4- 

3,4 

1,8 

4- 

3.5 

9,0 

2,2 

3,8 

3,4 

85 

65 

86 

25 

74,2 

73,0 

71,7 

6,5 

4- 

4,0 
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4- 
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3,4 

3,7 

86 

56 

92 

26 
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4- 

0,6 
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4- 
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88 

84 

94 

27 

63,6  57,5 
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4- 
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4- 
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4- 
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3.6 
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92 
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84 

86 

28 
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55,9 
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4- 
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4- 
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4.0 
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85 

80 
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1,1 

4- 
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3,2 
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3.5 

84 
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—  0 

—  0 

E  2 

9 

9 

0 

3° 

NNE  2 

E  2 

E4 

I 

9 

10 

13° 

E4 

E  2 

E4 

^  10 

10 

10 

m°. 

•X-  8  a 

NE  2 

NE  2 

—  0 

•X-  10 

10 

10 

0,3 

-X-  8  a,  ^ 

SSE  2 

E4 

SE  2 

10 

8 

10 

m" 

S2 

E  2 

E  2 

10 

9 

10 

m° 

—  0 

E  2 

—  0 

0  0 

0 

0 

—  0 

SSE  2 

—  0 

0  0 

2 

0 

m' 

—  0 

—  0 

—  0 

0  1 

0 

0 

m" 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

I 

0 

m" 

—  0 

W  2 

—  0 

7 

I 

10 

m° 

W  4 

WNW  2 

—  0 

0  1 

0 

2 

10 

m" 

W  2 

SW  2 

SW  4 

0  3 

I 

10 

m" 

W  4 

W  4 

NW6 

0  4 

0° 

3 

4 

NW  2 

NW  2 

—  0 

0°  3 

0 

0 

0 

1,9 

m° 

S4 

S  2 

—  0 

^  10 

^  10 

10 

2,1 

@  I 

Jni,  -X- ^  n,    -X-  8  a. 

2  P,  : 

—  0 

—  0 

—  0 

0  I 

0 

6 

8 

0,8 

13  5, 

—  0 

NW  4 

—  0 

^  9 

8 

0 
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^  8  a, 

—  0 
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W  2 

0°  2 

0°  8 

2 

ms 

—  0 

—  0 

—  0 

O"  7 

2 

0 

134 

—  0 

—  0 

NW  2 

0  0 

4 

0 

34 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

0 

=  10 

3  3- 

=  9P 

—  0 

—  0 

—  0 

=  10 

0 

0 

=  8 

3  3, 

=  8  a,  9  p.  \  8  a 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

0 

0 

[33. 

=  °8a 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

0 

2 

3  3. 

=  °8a 

—  0 

—  0 

NW  2 

0  0 

10 

3 

0.5 

[3  3, 
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W  2 

SW  4 

—  0 

10 

4 

0 

S!3 

WSW  2 

W4 

—  0 

0  I 
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0 

1. 1 

i.l 
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4,5 

4,5 

5.(, 
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Mars.  Izf-fli-s-o-E.o,.         Nyköping.         S:zr,:ZV°Zt  im. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Europe  centrale. 
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til 

0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Ne- 

Dat. 

normalty 

ngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 
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Pa- 

Barom. h  0° 

et  il  la 

Température  Cels. 
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Humidité 

Direction  et  force  du  vent. 
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/V  n  lu  ä  r  k  n  i  n  ga  r . 

té. 

pesantenr  normale. 

vapeur  (i'eau. 
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Eaii 

mm. 

mm. 

7o 

0—12. 

0—10. 

tom- 
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3 

2 

g 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

g 

2 

g 

8 

2 

9 

8 

2 

9 
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3. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.) 
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a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

p.  tn. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

mm. 

I 

756,9 

759,7 

758,3 

+ 

2,0 

+  6,4 

4-  5,0 

4-  6,7 

4- 

0,8 

4,4 

4,7 

5.3 

84 

65 

81 

—  0 

WSW  4 

W2 

0  0 

0  I 
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2 

52.1 

49,6 

48,7 

+ 

5.0 

+  6,6 

4-  2,3 

4-  6,6 

4- 

1,8 

4,9 

5.3 

4.4 

75 

73 

80 

SW  4 

SW  6 

SW  2 

9 

9 

0 

0,1 

3 

49,8 

54,2 

56,8 

+ 

0,3 

+  3,3 
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4-  3-3 

1,1 
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2,5 

2,6 

74 

43 

61 
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W6 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

— 

m° 

4 

47,3 

39,1 

öö,0 

+ 
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+  4,0 

4-  3.2 

4-  4,0 

1,6 

3,ö 

4,1 

4.4 

73 
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70 

S4 

SSW  8 

SW  8 

10 

10 

10 
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5 

40,3 

40,5 

50,7 

3.1 

+  4,4 

-  1.4 

+  4,7 
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2,5 

9  1 

3.D 

44 

00 
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W  4 

W  2 

0  0 

0  8 

0 
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6 

55,4 

53,7 

52,0 

— 

2.5 

+  1,6 

-  1.7 

4-  1,8 

3,7 

2,5 

3,6 

3.4 

65 

69 

84 

—  0 

—  0 
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0  0 
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0,7 

m° 
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7 

52,6 

54,3 

57,5 

— 
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3,9 
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76 

85 

61 
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0  0 

0 
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8 

61,0 

59,6 

57,8 

6,3 
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3.1 

79 

79 

69 
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0  3 
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H" 
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t 
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4.D 

4,7 
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85 
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0  1 
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SW  2 
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9 

9 

10 

0,2 
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.1. 

5,3 

4-  9,0 

"T  0,2 

4-  9,0 

4- 

2,0 

5,0 

0,4 

5.° 

07 

74 

o2 

SW  2 

SW  2 

W  2 

10 

0  I 

3 

m° 

1 1 

61,3 

60,3 

60,7 

+ 

3,0 

+  7.2 

+  1,9 

4-  8,9 

4- 

1,5 

5,1 

5,0 

4.3 

90 

66 

82 

—  0 

S  2 

—  0 

9 

0  0 

0 



m° 

12 

61,8 

63,2 

64,4 

± 

0,0 

+  6,4 

4-  1,1 

4-  7,8 

1,4 

3,7 

4,9 

4.3 

81 

68 

87 

—  0 

E  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

— 

m° 

13 

66,3 

66,5 

66,6 

+ 

1,0 

+  5.9 

4-  2,4 

4-  6,7 

0,7 

4,6 

5.3 

4,5 

92 

77 

82 

—  0 

SSK  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

0,1 

m° 

8  a,  = 

14 

00, u 

05,5 
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1 

•7  Si 

2,0 

+  5.9 

4-  1,9 

4-  6,0 

4- 

1 ,0 

5,2 

5,4 

4.» 

93 

7° 

91 

S  2 

S  2 

—  0 

=  10 

0  0 

I 

m° 

=  8  a 

'5 

69  6 

71,0 

71,7 

1 

4,5 

4"  10,2 

+  3,2 

4-10,2 

1,3 

5,4 

5,3 

4.7 

oD 

r  8 
5'' 

8  T 

ö  I 

—  0 

W  2 

—  0 

0  0 

0  0 

1 

B" 

16 

72,0 

71,7 

71,4 

+ 

2,7 

+  10,8 

+  3,5 

4-10,8 

+ 

0,3 

4,8 

5,0 

4.8 

85 

52 

82 

—  0 

 0 

—  0 

0  3 

0  1 
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68,0 

66,7 

67,7 

+ 

5,7 

4-12,9 

4-  7,2 

4-13,1 

+ 

2,3 

5,5 

6,0 

4.5 

80 

54 

60 

—  0 

S4 

—  0 

0  7 

0°  9 

0 

18 

68,3 

66,9 

64,2 

+ 

4,3 

+  7.8 

4-  3,2 

4-  8,1 

+ 

1,7 

5,3 

5,5 

5.4 

85 

69 

93 

—  0 

SSE  2 

SE  2 

0  0 

0  4 

4 

— 

19 

60,1 

60,5 

58,8 

1 . 
T* 

2,0 

4-  8,4 

+  4,3 

+  8,5 

+ 

0,6 

5,0 

4,5 

4.3 

94 

55 

70 

—  0 

WSW  4 

—  0 

@°I0 

0  2 

2 

8  a 

20 

52,8 

51,6 

53,0 

t 

3,5 

+  7,4 

+  5,0 

4-  7,8 

+ 

1,8 

4,8 

4,7 

5,3 

82 

61 

81 

S4 
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10 

9 

9 

0,1 

= 

21 

53,1 

53,8 

55,9 

+ 

4.8 

4-  9,0 

4-  9,0 

+ 

3,9 

5.6 

4.3 

4,1 

87 

51 

67 

WSW  2 

WNW  2 

—  0 

0°  8 

0  0 
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55,1 

53,0 

53,5 

+ 

3,6 

4-11,2 

+  9,4 

4-11,5 

± 

0,0 

4,2 

7,0 

6,3 

70 

71 

71 

SW  2 

SW4 

WSW  6 

0°  5 

0°  8 
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60,7 

61,3 

59,7 

+ 

5.0 

+  9,6 

4-  6,2 

4- 10,0 

4- 

1,9 

4,5 

4.5 

4,4 

69 

50 

62 

SW  2 

W  2 

—  0 

0  2 

0°  8 

10 

— 

24 

55,8 

55,5 

52,8 

+ 

9,1 

4-11,3 

+ 10,2 

4-11,5 

4- 

.5,0 

6,7 

7,4 

7,7 

77 

74 

83 

W  4 

W4 

SW  8 

10 

9 

9 

— 

25 

58,3 

59,2 

61,6 

+ 

8,6 

4-12,8 

4-  6,3 

4-12,8 

4- 

'4,4 

4,4 

3,8 

4,2 

52 

34 

59 

W  4 

W  4 

W  2 

0  0 

0  0 

0 

26 

61,8 

59,6 

57,3 

+ 

3,6 

4-  9,4 

4-  3,6 

4-  9,4 

4- 

0,2 

4,3 

4,5 

4,6 

73 

51 

78 

W  2 

—  0 

—  0 

0  0 

8 

27 

50,0 

44,3 

41,6 

+ 

4.6 

+  4.5 

+  2,5 

4-  5,9 

4- 

2,3 

5,5 

6,1 

4,6 

87 
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82 

S  2 

—  0 

SW  2 

10 

2°io 

4 

1,1 

10,30  a — 4  p 

28 

39,6 

41,0 

44,4 

+ 

3,0 

+  7.4 

+  3-1 

4-  7,6 

4- 

1,1 

4,0 

4,3 

3,5 

71 

57 

61 

SW  6 

WSW  6 

W  4 

0°  8 

0  7 

0 

29 

45,2 

45-3 

48,0 

+ 

3.0 

4-  6,6 

4-  7,3 

4-  9,4 

1,3 

4,9 

6,6 

7.1 

87 

91 

93 

SSW2 

—  0 

S4 

10 

10 

0,9 

8,  @  9p 

30 

50,9 

51,4 

51,6 

+ 

6,8 

4-10,4 

4-  5,0 

4-10,8 

4- 

4,3 

6,1 

4,4 

.5.8 

83 

46 

.89 

SSW  2 

SW  4 

S  2 

9 

0  4 

7 

5,5 

-8,45  P 

31 

40,9 

43,0 

46,5 

+ 

4,1 

+  7,4 

4-  7,0 

4- 10,9 

4- 

3,2 

5,7 

4,1 

'4,0 

93 

53 

"53 

SW4 

W  2 

W  2 

©  9lO°  8 

0 

0,6 

,  8  a,  2,30 — 2,45  p 

Med, 

756,3  756,2 

756,3 

+ 

3,0  +  7,2 

4-  3,6 

4-  7,7  + 

0,6 

4,6 

4,8 

4.6 

79 

64 

76 

1.9 

2,9 

1,7 

5,4 

4.6 

3,6 

9,5 
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756.4 

760,9 

763,3 

4-  4,6 

4-  8,8 

+  3,6 

4-  9.7 

4- 

2,3 

3,2 

.2,9 

3.9 

50 

,•34 

65 

WNW  4 

NW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

2 

63,3 

62,1 

61,4 

4-  5,2 

4-14,0 

4-  8,0 

4-14.5 

4- 

0,7 

4,8 

'6,0 

6,4 

72 

51 

81 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

3 

61,3 

60,6 

59,9 

+  9,3 

4-13,0 

4-  7,2 

4-13.2 

4- 

6,8 

7,2 

6,6 

6,3 

83 

59 

83 

SW  2 

WSW  6 

—  0 

10 

0  2 

0 

4 

57,6 

54,4 

53.7 

+  6,6 

4-  8,5 

4-  5,0 

4-10,9 

4- 

3,5 

6,4 

6,7 

6,3 

88 

81 

97 

SW2 

SW  2 

—  0 

10 

10 

2 

2,8 

@  4,30—8  p 

5 

55,4 

55,9 

57,2 

4-  2,8 

4-  9,0 

4-  3,4 

4-  9.3 

± 

0,0 

3,9 

2,7 

4,5 

69 

32 

76 

W  2 

NW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

6 

61,3 

64,4 

68,6 

+  4,3 

4-  7,1 

4-  3,2 

4-  7.6 

4- 

1,4 

3,5 

3,0 

3,2 

57 

40 

56 

N  2 

NW  4 

NW  2 

9 

0  3 

0 

7 

72,5 

72,4 

74,6 

4-  3,6 

4-  8,7 

+  4,5 

4-  9.0 

4- 

0,5 

3,3 

2,7 

2,4 

55 

32 

37 

N4 

N4 

N  2 

0  0 

0  0 

0 

8 

75,2 

76,1 

78,1 

4-  4,1 

4-  9,7 

4-  6,3 

+ 10,0 

± 

0,0 

4.4 

4,4 

4,9 

72 

48 

69 

NE  2 

ENE  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

9 

81,4 

81,8 

80,9 

4-  6,0 

4-  9.8 

4-  1,8 

4-10,6 

4- 

1,4 

5.1 

6,0 

5,0 

74 

66 

95 

NE  2 

E  2 

—  0 

0°  9 

0  0 

=  10 

=  9P 

10 

79,2 

76,9 

73,7 

4-  1,8 

4-10,7 

+  3,3 

4-10,7 

0,3 

5.0 

6,7 

4,5 

95 

71 

78 

—  0 

S  2 

—  0 

=  8 

0  0 

=  °  3 

=  8  a,  =  °  9  p 

1 1 

69,5 

65.5 

62,6 

4-  6,2 

4-13.7 

+  5.9 

+  13.7 

4- 

1,0 

6,1 

5,7 

5,9 

87 

49 

86 

—  0 

S  2 

 0 

0  0 

0  1 

0 

12 

60,1 

56,7 

53.4 

4-  8,4 

4-14.6 

4-  9,9 

4-14.7 

± 

0,0 

5.6 

4,7 

5,1 

67 

39 

56 

—  0 

SW4 

SW4 

0  0 

2°io 

5 

'3 

48,6 

44,4 

40,9 

4-  8,8 

4-10,2 

4-  7,8 

4-10,9 

4- 

6.5 

6,2 

7,0 

6,1 

73 

76 

78 

WSW  2 

SW4 

SW  4 

10 

9 

1,0 

14 

40,8 

38,9 

35.9 

+  3,3 

+  5.2 

+  4,4 

4-  8,0 

4- 

2,4 

5,1 

5.8 

6,0 

88 

87 

97 

—  0 
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SE  2 

0°  9 
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@  10 

3-2 

@  8  a,  p  n 

15 

S2,« 

34,2 

42,0 

4-  4,6 

+  4.9 

4-  1,8 

4-  7.3 

4- 

1,5 

5,0 

5,6 

4,3 

79 

86 

82 

SE  2 

—  0 

—  0 

0  7 

0 

0,4 

16 

44.9 

45,7 

49,0 

4-  5,6 

4-  7.6 

4-  2,8 

4-  9.1 

0,5 

5,0 

5.4 

4.2 

74 

69 

74 

—  0 

S  2 

—  0 

0  I 

0  4 

0 

1 7 

52,9 

53,9 

53.2 

4-  5,4 

4-  8,2 

4-  3,4 

4-  9.1 

± 

0,0 

4.4 

4.1 

4.1 

66 

51 

70 

—  0 

E  2 

—  0 

0  2 

0  1 

2 

18 

49,9 

47,5 

42,8 
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4-  0,4 

+  5,0 

± 

0,0 

4.4 

5,4 

4.6 

72 

96 

96 

NW  2 

NW  4 
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10 
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24,8 

1,1 
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'9 

40,8 

49,3 

56,3 

4-  1,0 

4-  2,8 

4-  2,9 

4-  2,9 

0,5 
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5.4 

5.0 

98 

96 

88 

—  0 

SW6 

SSW  2 

10 

10 

9 
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20 

60,2 

61,4 

61,5 

+  4.5 

4-  6,7 

4-  3.7 

4-  7.1 

4- 

1,0 

4.9 

5.1 

5,1 

78 

70 

85 

—  0 

SE  2 

—  0 

0°  4 

0°  8 

0 

m° 

21 

62,3 

62,2 

63,0 

4-  3,2 

+  5.4 

+  1,8 

4-  6,7 

4- 

1,3 

5,0 

5.3 

4,8 
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Mcdi;Ieiiio|K'isk  tid.    Heure  de  TJiurope  centrale. 
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p.  m. 
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'93 

9G 

—  0 

—  0 

—  0 

®  10 

© 

10 

®  10 

9,5 

®  5       P,  7-9  P 

28 

56,1 

55,8 

55,2 

+ 

12,0 

1  +  15,2+11,9 

4-i8,o|+  '7,0 

7.1 

6,1 

7.4 

68 

48 

72 

—  0 

—  0 

—  0 

4 

2 

0 

•  "9? 

29 

54,2 

54,2 

53-9 

+ 

13-1 

+  i5-3'  +  i3-9 

+  16,5 

l+.'7,o 

6,6 

7-4 

8,0 

58 

58 

68 

—  0 

SW  4 

—  0 

0  3 

© 

®°  5 

30 

52,9 

55,1 

56,6 

+ 

11-3  +12.7 

',  +  12,9 

+  14,0+11,3 

7,2 

9.0 

9-5 

72 

83 

i  87 

SW  4 

W4 

W4 

0  7 

8 

10 

0.5 

• 

Med. 

756,8 

756,6  756,6  + 

14,1 

[+16,71  +  13,2 

+  18,5  +  8,0  7.7 

1  "-5 

!  7,8 

65 

56 

70 

1-5 

2.5 

0.8 

4-3 

t.7 

4.2 

59.5  ti 

52 


Juli. 


<p  =  58°46'N. 
X=  i7°o'  =  i"; 


'  o"  E.  Gr. 


Nyköping. 


Cg  =  +  0,85  (710  mml. 

=  17,9  m,  Åj  =  2,6  m,      =  1,5  m. 
Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


1921. 


Dat 

Da- 
te. 


I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

1 1 
12 
•3 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 
30 
31 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ä  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


759.1 
61,3 
61,5 
60,1 

56,9 

59,9 
61,4 
63,2 
58,5 
58,7 

56,3 
47,8 
52,9 
55,1 
61,6 

63,8 
62,0 
65,6 
59,5 
58,4 

51,2 
52,6 
41,3 
44,1 
50,6 

59,7 
56,9: 
55,7 
55,9 
50,1 
59,9 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


760,4  760,9 
61,3  61 


61,2 
59,6 
57,8 

60,3 
61,4 
62,2 
58,9 
57,7 

52,1 
49,7 
52,8 

57,5 
61,5 

63,2 
62,1 

64,5 
57,8 
58,1 

49,9 
53,5 
38,1 

43,1 
52,5 

59,0 
56,5 
5S,3i 
55,2 
50,4 
59.3 


61,2 
59,0 
59,1 
61,0 
62,3 
61,4 
61,5 
57,8 

46,8 
51,3 
53,9 
58,7 
63,9 

62,5 
64,6 
62,9 
57,6 
56,4 
50,8 
50,8 
42,1 
47,2 
56,2 

57,0 
56,7 
56,4 
52,7 
53,4 
59.01 


20,4 
3.1 
1,3 
1,4 
4,0 


6,4  +18,4 


7,0 
8,6 
3,6 
20,5 
3,9 


+  16,9 
+  18,1 


+  21,4 
+  14,3 
+  16,4 
+  20,0 

+  24.5 
+  23,2 

+  24.5 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
4- 

4.9i  +  i9,9l  + 


+  25.2 
+  17,8 
+  16,7 
+  13,4 
+  19,3 

+  20,6 

+  21,7 

+ 19,1 

+26,3 
+  15,0 

3,9  +15,5 
2,4  +14,1 
.,  +17,7 
2,9  + 18,4 

4,6  +19,5 

+  21,1 
+  21,1 
+  20,2 
+  18,0 

4-21,2 


4,6  +20,5 
+  24,7 
+  23,8 
+  25,0 


9,2 
5.2 
9.0 

21,2 
4.5 
3,3 
2.4 
3 

6,8 
4.5 
3,5 
6,3 
4,1 


Max.  I  Min. 
(Sp.mO.Op.m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d  eau. 
mm. 


8 
a.  m. 


2 
p.  m. 


9 

p.  m 


+  17,0 
+  19,7 
+  19,0 
+  22,0 
+  18,3 
+  17,0 


+  25,8 
+  21,2 
+  17,0 
+  14,0 
+  19.3 
+  21,0 
+  21. 
4-20,0 
+20,3 
+  16,6 


+  15.7 
+  16,3 
+  18,8 

+  18,7 
+  20,1 


1.5 
4.0 
5.2 
1,7 

5.8 
6,3  4-21,6 

6,7  +21,5 
4,9  +21,0 

+  19,5 
.3+22 
6,q|[+2l 


+  'll,0 

+  9,9 
+  9,2 
+ 1 1,0 
+  11,5 

+  7,7 
+ 10,0 
+ 10,0 

+  13,4 
4-12,1 

+  14,4 
4- 1 1,2 
+  7,6 
+  9,0 
+  9,0 

+  7,2 

+  14,3 
4-  8,0 
4-10,9 
+  13,0 

+  11,5 
4- 10,0 

+  12,5 
4-  II, 2 
4-11,0 

+  11,9 
+  15,0 
4-11,8 
-t-  9,0 
4-16,2 

4-  9.7 


9,4 
8,4 
9,8 
9,8 
10,8 

6,5 
7,7 
7,3 
11,5 

9,9 

1 1,1 

5,6 
4,8 
5.0 
7.0 

8,7 
9,4 
7,5 
8,2 
10,6 

11,3 
9,7 

11,7 
8,1 
7,6 

10,0 
9,8 
.9.1 
10,0 
14,4 
5 


8,0 
.9.0 
'8.5 
9,5 
8,9 

5,9 
6,4 
6,9 
.9,4 
'10,5 

10,3 

h 

6,2 
6,7 

7,9 
8,1 

7,5 
7,9 
10,1 

12,4 
10,2 
7,6 
.6,3 
'7,0 

10,6 
'8,0 
8,0 
13,5 
10,5 
'8,0 


.8,7 
'9,5 
10,9 

7,9 
6,6 
9,0 

8,5 
10,2 
'10,5 

10,1 
5,9 
5,8 
7,5 
8,4 

9,3 
5,8 
,8,5 
'8,5 
10,1 

7,6 
10,3 
8,4 
9,6 
10,1 

11,6 
7,2 

8,4 
13,3 
'10,0 

9,6 


Relativ 
fuktighet. 
Huraidité 

relative. 
/o 


8 

a.  m. 


2 

p.  m 


66 
70 
59 
78 

56 
55 
44 
74 
62 

63 
50 
48 
49 
59 
61 

59 
64 
46 
91 
96 

91 
98 

74 
61 

69 
66 
68 
'67 
.94 
'68 


56 
.58 
'54 
51 
74 

43 
37 
30 
.44 
'47 

43 
33 
29 

54 
40 

44 
42 
46 
31 
80 

94 
86 

51 
.40 
'41 

.57 
'43 
45 
88 
.56 
'47 


9 

p.  m 


,73 
'79 
85 
75 
61 
73 
51 
80 

% 

54 
49 
50 
70 
75 

65 
48 
,74 
'61 

85 

75 
87 
65 
95 
76 


756,81756,5  757,0  4-15.8  4-19.3  +15,0  4-20,2  4-11,0 


9,0 


8,4  8,9    67    511  70 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Directlou  et  force  du  veut 


Molnmängd. 
Nébulosité. 


Ne- 
der- 
börd. 


Anmärkningar. 


Eau 

0—12. 

0  10. 

Reinjircjues. 

8 

bée. 

2 

9 

8 

2 

9 

8a-8a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

mm. 

W  2 

NW  2 

—  0 

10 

0  8 

0 

—  0 

S  2 

—  0 

0  2 

0  2 

I 

—  0 

SE  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 



—  0 

S4 

—  0 

0  0 

0  I 

I 

— 

—  0 

NW  4 

NNE  2 

0  5 

0°  9 

10 

— 

NW  2 

NE  2 

—  0 

0  0 

0  3 

1 

W  2 

W2 

—  0 

0  0 

0  I 

0 



W  2 

SW  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

— 

W  4 

W  2 

—  0 

0  4 

0  2 

I 

— 

S  2 

W  2 

—  0 

0°  9 

0  2 

10 

— 

SSW  2 

SSW  4 

SSW  2 

0  I 

0°  8 

00  Q  T) 

W  6 

W6 

—  0 

9 

0°  7 

0 

0, 1 

NW4 

NW4 

—  0 

0  0 

0°  4 

2 

NW  2 

W4 

W  2 

0  6 

9 

2 

0,2 

#  3.30  p  •  •  • 

TXT XT  iir  _ 

WN  W  2 

W  2 

—  0 

0  0 

0  4 

0 

■ — 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

0  0 

q 

ENE  2 

SSW  2 

—  0 

0  2 

0  4 

2 



NW  2 

NW  2 

—  0 

0  0 

0  5 

I 



W  2 

NW  2 

NW  2 

0  I 

0  I 

#  10 

5,0 

15  8 — 10,15  p,  #8,'?op~n 

—  0 

—  0 

SE  2 

10 

10 

9 

1,1 

#  6,30—7  a,  © 

SE  2 

—  0 

SW  2 

7,6 

@  a  p 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

@  10 

9,3 

#  9P 

S  2 

W6 

W6 

0  10 

0  5 

0 

9.2 

@  n — m 

SW2 

W  4 

SW  2 

10 

0°  6 

3 

1.9 

@2  6,45  P  .  .  . 

W6 

W4 

W  2 

0°  8 

0  4 

0 

—  0 

S2 

—  0 

0  I 

0  0 

I 

0.5 

NW2 

SW4 

W  4 

0  2 

0  3 

0 

WSW4 

SW2 

—  0 

0  2 

0  3 

0 

SE  2 

SE  4 

S  2 

0  I 

0  2 

10 

7,2 

@  1,15  — 1,45  P,  7.30— 8,30  p 

—  0 

SW  2 

—  0 

0°  9 

0  7 

6 

n  11,  #  8,30  p 

—  0 

SW  2 

—  0 

0  otO  2 

3 

1,8  2,6 

0,9 

3,9 

4,3 

3,4 

42,1 

Augusti.  1921. 


I 

758.4 

758,8 

759,1 

4-17,9 

+  20,6 

4- 

17,5 

4-21,0 

4- 14,0 

9,4 

10,7 

11,9 

62 

59 

80 

SW2 

W  4 

—  0 

0°  8 

0  7 

10 

0,1 

2 

59,5 

59.6 

59,4 

4-19,3 

4-23,1 

4- 

18,0 

4-24,6 

+  15,7 

13,3 

13,5 

13,7 

80 

64 

89 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

0  0 

0 

3 

58,8 

56,8 

56,6 

4-20,5 

4-24.3 

4- 

20,0 

4-24,5 

4-16,2 

12,3 

12,5 

10,8 

69 

55 

62 

S4 

SSW  2 

—  0 

0  0 

0  I 

0 

4 

54,6 

56,3 

57,7 

4-19,6 

4-17,4 

4- 

13,2 

4-20,3 

4-13,2 

11,5 

9,8 

10,2 

68 

67 

91 

W  2 

W4 

—  0 

0  2 

10 

10 

5 

58,5 

56.4 

54,5 

4-16,3 

4-20,5 

4- 

15,0 

4-20,5 

4-10,5 

10,0 

8,1 

10,9 

72 

45 

86 

W  2 

SW  2 

—  0 

0  6 

0  7 

7 

3.6 

6 

45,8 

41,6 

39,5 

4-15,4 

4-17,5 

4- 

15.5 

4-19,7 

4-14,3 

12,7 

13,8 

12,1 

98 

93 

92 

S  2 

SSW  4 

S  2 

©"lO 

G°  9 

I 

7,2 

©  u  a  p 

7 

38,2 

42,7 

44,0 

+ 12,2 

4-11,7 

4- 

13,2 

4-15,8 

4-11,3 

9,8 

9,4 

8,5 

94 

93 

75 

SW  2 

W  6 

—  0 

0  10 

10 

0 

3.5 

©na 

8 

42,1 

42,6 

42,9 

4-14,4 

4-18,3 

4- 

14,6 

4-18,8 

4-10,9 

8,1 

6,6 

7,2 

66 

43 

58 

W  2 

W  6 

W4 

0  1 

0  4 

0 

9 

41,6 

42,4 

44,7 

4-14,0 

-Hi6,3 

4- 

14,5 

4-17,1 

4- 10,2 

7,7 

6,7 

6,9 

65 

49 

56 

W  4 

WNW4 

—  0 

0  4 

0°  9 

10 

©  1 1,50  a 

10 

48,3 

52,0 

54,9 

4- 14,0 

4  17,3 

4- 

14,8 

4-18,8 

4-10,2 

8,0 

7,2 

8,8 

67 

50 

70 

W  2 

NW  2 

—  0 

0  3 

9 

10 

1 1 

57,9 

57,8 

58,2 

4-15,4 

4-20,0 

4- 

14,4 

4-20,4 

+ 10,1 

9,0 

'7,5 

'8,5 

69 

'43 

'70 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

G  0 

9 

1,8 

12 

56,3 

55,3 

53,3 

4-15,4 

4-15.4 

4- 

15,6 

4-16,5 

4-13,0 

10,3 

10,4 

10,2 

79 

80 

77 

E4 

E4 

E  2 

Ö°9 

10 

10 

1.5 

©  n  a  p 

13 

48,7 

47,0 

47,5 

4-15,3 

4-17.2 

4- 

15,0 

4-17,9 

4-14,1 

12,3 

11,9 

12,3 

94 

82 

97 

E  2 

E  2 

—  0 

10 

3 

2,0 

K  7,45—8  a,  ©8  a,  5— 5,30 p 

•4 

48,2 

46.9 

47,2 

4-15,4 

4-19,3 

4- 

16,6 

4-20,0 

4-14,5 

12,2 

13,5 

12,0 

93 

81 

85 

—  0 

—  0 

E  8 

10 

8 

10 

15 

49,5 

50,4 

51,8 

4-15,1 

4-17,3 

4- 

13,8 

4-17,5 

4-13,8 

10,8 

10,7 

10,4 

85 

73 

90 

ESE  6 

S6 

SE  6 

0°  8 

G  5 

@°IO 

@°  9  p 

16 

53,5 

54,8 

56,9 

4-15,4 

4-15,4 

4- 

13,6 

4-16,6 

4-12,7 

10,0 

10,4 

9,7 

77 

80 

85 

S  6 

S  8 

SSW  2 

0°  9 

9 

10 

17 

61,2 

63,0 

64,3 

4-13.4 

4-16,6 

4- 

12,0 

4-18,0 

4-11,8 

8,7 

8,1 

9,4 

76 

57 

91 

SW  2 

—  0 

—  0 

0°  9 

G  7 

I 

18 

64,9 

64,4 

64,0 

4-15,2 

4-18,1 

4- 

13,3 

4-20,4 

4-  8,0 

10,4 

9,7 

10,2 

81 

63 

90 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

G°  7 

3 

19 

65,2 

65,5 

65,3 

4-13.6 

4-18,8 

4- 

13,2 

4- 19,0 

4- 10,2 

9,1 

9,5 

10,4 

79 

59 

93 

—  0 

S  2 

—  0 

0  1 

G°  4 

0 

20 

65,1 

64.8 

64,0 

4-15.4 

+  18,6 

4- 

13,4 

4-19,5 

4-  8,8 

10,4 

9,4 

9,9 

80 

59 

87 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

G  0 

0 

2  ( 

64.5 

64.0 

63,6 

-M5.8 

4-19,5 

4- 

[2,3 

4- 19,7 

4-  9,0 

9,5 

9,1 

9,3 

71 

54 

88 

S  2 

S  2 

—  0 

0  0 

G  0 

0 

22 

63,8 

64,2 

65,0 

4-16,1 

4-21,3 

4- 

'3,9 

4-21,3 

4-  7,0 

9,8 

8,9 

10,6 

72 

47 

91 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

G  0 

0 

23 

64,9 

64,6 

64,9 

4-15.7 

4-23,2 

4- 

[4,4 

4-23,2 

4-  8,0 

10,2 

.9,9 

11,1 

77 

,47 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

0  0 

G  I 

0 

24 

64,6 

63,9 

62.5 

4-18,3 

4-21,3 

4- 

[5,4 

4-22,0 

4- 12,5 

12,1 

:9,5 

10,4 

78 

80 

S  2 

S4 

—  0 

0  5 

G  0 

0 

25 

61,2 

57,2 

54.2 

4-17.4 

4-20,2 

4- 

5,2 

4-21,9 

4-12,5 

9,4 

'7,5 

10,9 

64 

85 

S  2 

S  2 

S  2 

0  0 

G  2 

0,6 

26 

50,1 

50,0 

53.0 

4-14.3 

4-17,3 

4- 

2,2 

4-17,8 

+ 12,0 

'",9 

8,8 

8,4 

*98 

60 

80 

—  0 

SSW  2 

—  0 

10 

7 

0 

2,6 

@  n,  5,30  ...  1 1 ,30  a 

27 

53.6 

52,4 

50,7 

-f- 12,2 

4- 12,0 

4- 

2,8 

4-15,8 

4-  7,1 

8,2 

9,4 

8,2 

78 

91 

75 

—  0 

—  0 

W  2 

0  0 

®  10 

2 

©  1—5  p 

28 

54.7 

53,9 

57.3 

4-11.5 

4-13,1 

4- 

0,7 

4-14,5 

4- 10,0 

8,4 

8,8 

8,0 

83 

78 

84 

SW  2 

—  0 

—  0 

@  10 

G  4 

0 

©  8  —  II ,30  a 

29 

59,2 

57,6 

5'.8 

4- 10,0 

4- 14,2 

4- 

2,5 

4-14,9 

4»  5,0 

8,2 

7,6 

10,1 

89 

63 

94 

—  0 

—  0 

S  2 

0  I 

G  8 

@  10 

R®  7—12  p 
© 

30 

43.3 

43,9 

45,5 

4-14.3 

4-13,4 

4- 

9,6 

4-15,8 

4-  9,0 

1 1,0 

8,3 

.6,9 

92 

73 

,78 

SSW  2 

SSW  6 

SW  4 

0  9 

9 

3 

0,2 

31 

.50,5 

5.3,8 

56,8 

-f  io,4i-f  12,2 

4- 

0,0 

4-12,6 

4-  7,0 

5,2 

6,6 

'5,5 

56 

63 

'60 

S  2 

W  4 

—  0 

0  I 

G°  9 

9 

0,1 

Meil. 

755.1 

755,0  755,2 

4-15.'! 

4-i7,8i 

4-1 

4,1 

4- 1 8,9] -f  1 1,1 

io,o| 

9,5 

9,8 

78| 

63I 

82 

1,7 

2,6 

1,1 

4,7 

5-7, 

4,2 

42.4 

5.3 


September. 


<p  =  58' 
X  =  17' 


46'  N. 


8"'  o'  K.  Gr. 


Nyköping. 


+  0,85  (710  mm). 
//(,^-  I7,y  m,  Ä,    2,6  m, 


1,5  m. 


Mcdi;!t!uroi)uisk  tid.    Hciiro  de  TliuioiJC  ccntralc. 


Dat 

Da- 
te. 


Meä. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normallyngd 

Barom.  a  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


760,4  76 

57.2 
49,1 
50.7 
58,3 


63,5 
60,8 
62,7 
62,2 
59.2 

50,7 
49,5 
49,8 

51. 1 
46,2 

48,1 
62,0 
75,6 

73,8 
72,7 

67.3 
62,3 
54.2 
53.5 
57,8 

59.6 
69.7 
62,1 

53,8 
60,7 


0,1  760,0 
55,4:  52.5 


49.9 
52,9 
59,8 


63,2 
61,4 
62,5 
61,4 
56,6 

50,5 
49,8 
47,31 
53.4! 
49,9| 

48,o| 
65,7 
75,5 
73,4 
70,7 

65,8 
61,8 
53,9 
52,31 
57,5! 
6i,o| 
69,81 
57,4! 
53, 7| 
62,1 


51,3 
55,4 
61,9 

62,3 
62,1 
62,5 
61,1 
53.6 

50,1 
51-' 
47,3 
53,8 
51,2 

52,4 
71.4 
75,4 
73.0 

69,7 

64,4 
58,7 
54,2 
55,5 
58,2 

65,5 
68,3 
53,6 
56,2 
62,7 


■58,8i758,8'759-2 


Temperatur 

Ful 

tiglicts- 

Rclati 

v 

Cels. 

tryck. 

fuktiglict. 

TempératHre  Cels. 

Tonsion  do  la 

Hiimiditu 

vapeur  cfeaii. 

relative. 

m  m . 

/I) 

8 

-  - 
2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

(Sp.m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  ni. 

p.  TU. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

4-  8,7 

4-14,0 

+  6,2 

+  14,0 

+ 

3,0 

5,0 

5,0 

5,3 

59 

i 

42 

75 

+  8,8 

+  14,0 

+  12,6 

+  14,8 

+ 

2,0 

6,6 

8,7 

9,8 

78 

74 

91 

-4-  I  2  Q 

+  16,2 

+  10,2 

+  16,7 

+ 

9,8 

8,3 

7.2 

7,0 

75 

53 

76 

+  9,7 

+  13,2 

+  11,5 

+  13,7 

+ 

7,7 

6  0 

7  7 

7  8 

66 

68 

77 

+  11,5 

+  13,6 

+ 12,3 

+ 14.0 

+ 

3,0 

7^6 

9.5 

9,3 

75 

82 

88 

+  12,5 

+  16,9 

+  14,1 

+  18,0 

+  10,7 

8,9 

9,1 

9,7 

83 

63 

81 

+  14,4 

+  18,2 

+  14,2 

+  18,3 

+ 

1.5 

10,2 

9,6 

10,3 

84 

62 

86 

4-20,4 

4-14,0 

4-20,4 

+ 

9,6 

10,8 

10,8 

11,6 

95 

61 

5)8 

+  15,4 

+  21,9 

+  14,' 

+2i.y 

+  10,0 

10  8 

fl  I 

v, ' 

10,8 

8^ 

d6 

0 1 

+  15,8 

1    I  0  Q 
T"  Io,ö 

+  14,5 

+ 19.2 

+  10,0 

1 1,1 

10,1 

10,5 

83 

62 

86 

+  '5,5 

+  12,8 

+  10,4 

+  15,8 

+  10,0 

11,6 

8.7 

7,7 

88 
76 

80 

82 

+ 12,6 

+  16,3 

+ 10,0 

+  16,8 

+ 

8,9 

8,2 

7,0 

7,1 

51 

79 

4"  10,5 

+  11,4 

+  6,7 

+  13,5 

+ 

5,9 

7.7 

7,8 

7,1 

81 

78 

»» 

+  8^9 

4-14,6 

+  8,0 

+  15,0 

+ 

5,1 

D,o 

0,7 

Sr, 

bo 

+  10,5 

+  13,2 

+  10,5 

+  13,5 

+ 

7,9 

9.1 

7.8 

8,9 

96 

69 

94 

+  11,3 

+ 10,9 

+  8,3 

+  13,0 

+ 

8,0 

8,4 

8,6 

7,2 

84 
76 

89 

88 
76 

+  8,0 

+  11,3 

+  6,9 

+  11,3 

+ 

6,4 

6,1 

4,9 

5,6 

49 

+  11,1 

+  5,5 

+  11,1 

+ 

3,8 

5.2 

4,2 

5.2 

69 

42 

77 

+  7,2 

+  11,7 

+  4,9 

+  11,7 

+ 

3,7 

6,3 

5,1 

4,8 

83 

50 

73 

+  6,6 

+  13.7 

+  7,6 

4-14,0 

± 

0,0 

6,1 

5.5 

7,2 

84 

47 

93 

+  9,1 

+  15,1 

+  9,4 

+  15,5 

+ 

4-9 

6,6 

7,1 

7,2 

76 

55 

82 

+  9,7 

4-14,6 

+  14,2 

+  15,7 

+ 

5,8 

7,3 

8,5 

9,1 

83 

69 

76 

+  15,7 

+  15,9 

+  11,9 

+  17,3 

+ 

11,8 

9,3 

6,5 

6,8 

69 

48 

66 

+ 1 1,0 

+  14.9 

+  9,0 

+  15,1 

+ 

8,7 

6,8 

4,4 

4,3 

69 

35 

51 

+  8,1 

+  12,1 

+  6,4 

4-12,2 

+ 

3,1 

4,7 

3,6 

3,9 

58 

34 

54 

+  5,9 

+  10,7 

+  7,9 

4-11,1 

+ 

0,9 

4,0 

4,2 

5,7 

57 

43 

72 

+  5,9 

+  11,0 

+  7.3 

+  11,5 

+ 

2,4 

5,3 

4,6 

5,8 

77 

47 

76 

+  io,6!4- 14,8 

+  13.3 

+  15,0 

+ 

5,3 

8,2 

.8,1 

8,9 

87 

.65 

78 

+  8,o|4-ii,3 

+  7,0 

+  13.6 

+ 

6,0 

4,3 

'3,5 

3,1 

55 

•35 

41 

+  4,8 

+ 10,0 

+  4-4 

-i- 1 0,0 1 4- 

2,2 

3.8 

3,7 

4,2 

59 

41 

66 

+  10,3 

+  14.2  +  9,8 

+  14,8  + 

6,3 

7.4 

6,9 

7,3 

76 

56 

78 

Vinden 
Directioi 

8 

a.  m. 

s  riktning  och 
styrka. 

1  et  force  du  veiit. 

0  12. 

2  9 
p.  m.      p.  m. 

Mo 
Ni 

8 

a.  m. 

iimän 
;l)Ulo«i 
0-10. 
2 

p.  m. 

té. 

9 

p.  m. 

Ne- 
der- 
börd. 
Kau 

l)ée. 
H  a-ft  a 
rum. 

Anmärkningar, 
Remarqueii. 
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—  0 
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0 

—  0 
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W6 
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0"  9  0  4 

fj 
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W  4 
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—  0 

0°  9 

10 

1 

I  f) 

iN  W  2 

—  0 

—  0 

0'  9 

10 

0,6 

^  ^  \  c  Vi  1)     0  t) 

 0 

—  0 

—  0 

0   5  0°  6 

10 

— 

W  2 

W2 

—  0 

10  0  1 

6 

—  0 

—  0 

—  0 

0   2  0  0 

0 

—  0 

—  0 

—  0 

0  2|0  2 

0 

  0 

Ö2 

—  0 

0  i;o  3 

Q 

I  ^0 

—  0 

 0 

—  0 

9 

2 

0,6 

%  (■>—  6,30  a,  a  p 

SW  4 

W  IL 

—  0 

0  3  O'  7 

0 

-0 

—  0 

  0 

0  8 

f) 
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1,30— 6  p 

W4 

NW  2 

—  0 

0  I 

0  '3 

0 

SW  2 

NW  4 

—  0 

O'  9,0  8 

8 

0  x 

@  n  a  p 

—  0 

W  2 

NW  2 

O'  9 

8 

4,7 

@  0,30  p,  p 

NW  2 

NW2 

NW  2 

0  1 

9 

NW  2 

—  0 

—  0 

0  oO  0 

0 

— 

NW  2 

NW  2 

—  0 

0°  8{0  3 

0 

— 

—  0 

—  0 

—  0 

0  oO  0 

0 

0 

SW4 

—  0 

0  3O  1 

8 

—  0 

SW  2 

SW  4 

0  o!©"  8 

10 

W  ,1 
vv  4 

W  8 

W8 

0   3,0  2 

8 

SW4 

W  8 

—  0 

0  oO  4 

0 

— 

W  2 

W  2 

—  0 

0   oO  5 

0 

 0 

NNW  2 

—  0 

0  ojO  1 

2 

  0 

—  0 

—  0 

0   lO  I 

0 

W2 

SW  4 

SW  6 

0°  9'©  4 

10 

W  2 

W  4 

W  2 

©  0  0  0 

0 

W  2 

W  2 

—  0 

©  0  0  0 

0 

1-5 

2,3 

0,9 

3,7 

4.3 

3,4 

13.3 

Oktober. 


1921. 


I 

760,2 

758,3: 

756,7 

2 

56,1 

56,51 

56,4 

3 

53,8 

49,3 

43,2 

4 

53,4 

58,8 

64,3 

5 

67,7 

67,2 

66,8 

6 

66,8 

66,1 

66,4 

63,8 

59,4 

54,5 

8 

49,1 

52,3 

56,6 

9 

58,6 

61,1 

63.5 

10 

65,2 

65.4 

64,6 

1 1 

58,5 

58,4 

63,0 

1 2 

65,3 

64,3 

64,1 

"3 

63,6 

63.8 

63,5 

14 

55,5 

48,5 

50,2 

■5 

59,7 

60,6 

60,0 

16 

59,1 

59.7 

59,1 

1 7 

61,4 

65.5 

67,2 

18 

63,4 

62,4 

61,3 

'9 

58,3 

56.3 

55.1 

20 

54,2 

54.8 

58,2 

2 1 

54,0 

49,1 

46,9 

22 

48,4:  51,6 

53,2 

23 

50,3 

45,4 

41,4 

24 

46,5 

52,9 

60,5 

25 

61,8 

1  56,6 

56,1 

26 

60,9  61,6 

63.4 

27 

66,5 

64,4 

60,1 

28 

55,8 

54,7 

53,9 

29 

48,5 

46,0 

50,0 

30 

58,4 

61,0 

61,6 

3' 

54,3 

51. 1 

48,4 

+  7,2 

+  11,6 


4-10,414-13,2 
+  5,2|+  9,4 
+  3.4  +  9,9 


+  9,2 
+  7,6 
+  13,2 


4-11,9+11,4 
+  13,3  +  9,4 
+  12 

+  5.4 
+  4,0 


+  8,1 
+ 10,2 

+  7,2 


+  15.2 
,+  13,4 
+  15,4 

4-  7,2  4- 14,0  -f-  6,8 
-h  7,0  4-12,6  4-10,0 

4-11,3  +12,6  -f-  7,4 
4-  i,2!4-  9,8:4-10,1 
-f- 1 1,1  i  4- 1 2, 4  4-11,0 
4-  9,6:4-12,8  4-  9,6 
4-  7,01 -F  10,4!  4-  6,2 


+  10,5 
+  12,9 
+  8,4 
+  12,8 
+  12,7 
+  7,7 


6,0 
1,0 
i,4| 
2,7: 

2,3| 

1,1 

5-0' 
0,4 
0,5 

i'5 


+  15,3: 
4-14,0 

+  15,1; 
+  19,0; 
+  i5,Oj 
+  11,0! 
+ 


+  11,0 
+  10,3 
+ 14-0 
+  16,0 


3,1, 
1,51 

o,7j 
6,7! 

7,2, 

7,4 
4,2 
1,8 
9-4 


5,1 

6,9 
0,6 

0,5 
0,8 
1,2 

1,3 
6,7 
2,4 

2,3 

-  2,4 
+  8,7 


4-12,0 

+  14,7 
+  14,5 
+  13,0 
+  12,9 

+  15,2 
+  13,8 
+  15,5 
4-14,8 

+  13,5 
+  14,1 

+  10,1 

+ 12,4 

+  12, 
+  10,4 

+  15,5 
4-14,0 

+  15,6 

+  19,0 
+ 16,0 

+  11,7 
+  11,6 
+  4,8 
+  1,5 
+  1,2 


7,0 
7,2 
7,4 
4,2 

2,5 

9,4! 


2,0 

8,7 
7,0 
3,9 
0,5 

3,0 
3,9 
7,0 
.4,0 
'3.0 

7,0 
0,5 
9,7 
7,4 
5,1 

5,9 
7,0 
5,0 
9,8 
4,9 

3.3 

0,0 

4,0 
1,0 

4.3 

0,8 
1,8 
2,0 

1.5 

2,4 
3-4 


4,9 
8,4 
8,8 

3,5 
4,0 

6,8 
5.1 

9,9 
6,7 
6,7 

8,6  10,1 
4,5  7,6 
8,9:10,2 

7,6j  8,2 
4,7j  4,8 

8,1!  '7,0 
9,3!  .3,5 
7,3  '9,0 


5,9 
8,4 
8,5 
2.5 

3.6 

.5.8 
5.5 
7,4 
6,7 
8,2 


8,7 
9,3 
6,4 
3,3 


8,9 
6,8 

5,4 
4,4 

4,0!  4.8 
4,8!  4.5 
3,3!  4,- 
4,0  j  '4.5 
3,8!  '5,0 
5.7,  4,9j  4-5 
4,0'  4,6]  4,8 
3,3  2,9  2,7 
4.9!  7-3  6,7 


5,6 
7,7 
10,1 

3,1 
5,1 

5,6 
7,0 
6,5 
6,3 
7,7 

6,5 
8,1 
9,3 
7,4 
5,7 

8,6 
6, 
9,2 
8,0 
5,4 
5,6 
3,4 
4.6 
3.6 
4,8 
4,6 
6,6 


90 

87 
91 
90 
86 

63 

87 
85 
89 
80 
86 
82 

47 
81 

94 
89 

74 
91 
87 
90 
76 
96 


57 
74 
75 
28 

39 

.45 
'48 
57 
57 
76 

93 
84 

95 
75 
51 

*54 
.30 
'70 
54 
54 

55 
57 
85 
87 
87 
•'62 
'66 
64 
74 
56 
84 


Med.|758,o;757,5!757,7|+  6,4| 4- 10,5' 4-  6,9H4-il,2|+  2,9 


6,1'  6,2'  6,2 


56 

—  0 

W4 

SW  4 

©°  9  ©  8 

10 

88 

SW  2 

SW  2 

—  0 

©   8©  8 

0 

0.3 

%  1 

93 

—  0 

—  0 

S  2 

=  10  ©"  9 

®  10 

1,0 

=  8  a,  @  9  p,  @ 

46 
84 

NW  6 

NW  6 

NW  2 

©  1 

©  0 

0 

—  0 

W  2 

—  0 

©  0 

G  0 

0 

70 

—  0 

SW  2 

—  0 

©  2 

©  I 

0 

76 

—  0 

SW  2 

SW2 

©  I 

©  0 

0 

0.3 

86 

W  2 

WNW  2 

—  0 

10 

©  I 

0 

®°  n  i 

86 

—  0 

W  2 

—  0 

©  0!©  0 

0 

84 

—  0 

SE  2 

—  0 

©  I 

©°  8 

6 

85 
88 

S2 

—  0 

—  0 

10 

@°I0 

0 

1 ,0 

@2— 5p 

—  0 

—  0 

—  0 

0  3 

10 

10 

95 
84 

-0 

—  0 

—  0 

10 

10 

s  10 

O.I 

@°  a,  =  9  p 

SW  2 

SW4 

SW2 

0°  9 

10 

5 

81 

W  2 

W  2 

—  0 

©30  9 

3 

87 

W  2 

SW2 

—  0 

0  0  ©  0 

0 

65 

W  2 

—  0 

W  2 

0   3'0  0 

3 

78 

—  0 

W  2 

SW4 

90  4 

q 

59 

SW  4 

SW4 

SW  b 

©   0©  2 

6 

0,1 

83 

SW  2 

W4 

—  0 

0"  8 

©  I 

®°  u 

76 

SW  2 

SSW6 

SW4 

0  2 

10 

0 

0.4 

71 

W  6 

W4 

—  0 

©   0  ©  0 

0 

96 

NNE  2 

ENE  8 

E8 

10 

®  10 

10 

IS.S 

I  p  — n 

83 

N6 

NNW  6 

NW4 

10  10 

0 

0,4 

ill  I  cm,  -X-^-n,  ^2^.^% 

96 

—  0 

SW  2 

—  0 

10  -X-  10 

10 

1.6 

111°,  ^  loa— 4p 

91 

—  0 

—  0 

.   —  0 

©   4©  6 

0 

90 

—  0 

S  2 

—  0 

©   0©  I 

10 

m° 

82 

NW  4 

NW  2 

-0 

10  0  0 

0 

•  u 

87 

—  0 

—  0 

NE  2 

9©  8 

10 

70 

—  0 

NW2 

—  0 

©  0©  I 

0 

0.7 

80 

—  0 

SW2 

SW4 

=  10  ©°  9 

9 

a",       n.  =8  a 

81 

••5 

'  2.5 

1-5 

5'-^ 

5,0 

4-0 

2ti.4 

54 


November. 


<D  =  58°  46'  N. 
A=  17°  0'=  i" 
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Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Barom.  k  0°  et  Ji  la 
pesantenr  normale 
mm. 


8 

a.  m. 


732.4 
32,5 
48,4 

51. 1 
37,9 

45.2 
49.1 
55.8 
69,9 
74,9 

79,2 
72,6 
67,6 
66,9 
72,4 

74,3 
75,8 
79,2 
78,3 
73-7 

75,4 
77,0 
77,9 
76,8 
69,2 

66,0 
64,2 
63,6 
66,4, 
63,3! 


2 

p.  m. 


9 
p.  m 


730,6 
37 
49,4 
51,9 
31,5 

47,8 
49,1 
59,2 
71,3 
76,3 

78,1 
69,5 
66,9 
67,0 
73,4 

74,5 
76,7 
79,3 
76,1 
73,7 

75,3 
77,4 
77,9 
75,6 
67,8 

66,6 
64,8 
63,8 
66,8 
63,7 


729,5 

43,5 
49 
50,7 
34,6 

49, 

51,0 

63,6 

73,1 

78.3 

76,5 
68,7 
66,4 
69,6 
74.0 

75.0 
77,8 
80,0 

75,1 

75,0 

75.3 
78,1 
78,3 
73,8 
66,7 

66,3 

65.4 
64.0 
65,1 

67.2 


Temperatur 
Cels. 
Temperaturs  Cels. 


2 

p.  m. 


+  11,3 
+  3,3 

-  2,2 

-  5,2 
+  0,4 

-  4,0 

-  5,0 

-  6,2 
-13,8 
-10,5 


0,0 
0,2 

1.5 
2,8 

0,3 

0,9 
2,3 
2,3 
1,5 
0,6 

1,0 
2,2 
1,4 
1,7 
1,0 

2,0 

0,5 
4,2 
9,5 
5,0 


'64,6  764,71765,4 


7,6 

3,4 
0,2 

0,3 
0,2 

3,0 
3,5 
3,6 
5,8 
1,3 

0,8 

1.9 
2,8 

1.5 
1,7 

2.5 

3.0 

3.3 
1,0 
1,2 

0,3 
2,8 

0,3 
1,8 
0,9 

2,1 
0,2 
1,8 
5.8 

4.5 


9 

p.  m. 


2.3 
1,1 

2,6 
'5.6 
0,8 

5,8 
4,7 
5,4 
7.8 
0,2 

0,6 
0,2 

1.3 
0,2 
1,0 


+  2, 

+  2,0 

+  2,3 

+  0,6 

-  0,4 


2,0 
2,2 
4,8 
1,6 
0,8 

1,7 
2,0 

3.4 
6,5 

4,6, 


Max.  Min. 
(9p.m.)  (9p.  m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  (i'eau. 
mm. 


8 
a.  m. 


2  9 
p.  m.  p.  m 


+11,3 

+  4.0 
+  1,1 
+  .0,3 
+  '0,5 

±  0,0 

-  3,0 

-  3,6 

-  5.0 

-  0,2 


1,2 
2,0 
3,0 
3,0 
I 

3.0 
3.0 
3.3 
2,6 
1,2 

2,0 
3,0 
2,2 
1,8 
1,7 

2,5 
1,7 
1,8 

3,3, 
2,2 


+  2,3 

-  1,0 

-  3,0 

-  .7,0 

-  '6,0 

-  7,0 

-  7,0 

-  6,8 
-14,1 
— 10,7 

-  1,3 

-  2,0 

-  0,3 

-  0,2 

-  1,3 

-  T,0 

+  1,4 

+  1,3 

±  0,0 

-  1,3 

-  0,8 
+  1,3 

-  5,1 

-  6,6 

-  1,7 

+  0,3 

-  2,5 

-  4,7 
— 10,0 

-  6,9 


7,4 

2,6' 

1,9 
2,2 
4,6 

3,1 
2,9 
2.6 
0,9 
1,7 

4,4 
3,6 
4,7 
4,8 
4,4 

4,5 
5,1 
5,3 
4.8 
4.2 

4.2 
5,2 
4,8 
3.7 
3,9 

4.8 
4,6 
3.0 
1,8 
2,8 


2,8 
2,6 
3,6 

2,7 

4,5 

2,9 

2,9 

2,9 

2,2 
3,9 

4,5 
4,1 
5.3 
4,8 
4,7 

5,1 

4,9 
5,5 
4,5 
4,0 

4.4 
5.4 
4,3 
4,6 
4,6 

4,9 
3,8 
3,3 
2,5 
2,8 


1,1  +  0,3  —  1,2  +  1,2 


3,4 


4,4 
2,8 
.2,1 
'2,1 
3,9 

2,7 
2,9 
2,6 
2,1 

4,3 

3.3 
4.5 
4.8 

4.5 
4,0 

5.3 
4.6 
5.1 
4.2 
3.9 

4.3 
5,2 
2,9 
4,3 
4,3 

4.9 
3,5 
3.2 

2,4 
2,9 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


2 

p.  m. 


35 

44 
77 
57 
96 

80 
81 
83 
74 
93 

92 
78 
94 
94 
91 

93 
87 
95 
90 


3,8  4,0  3.7 


86l  84 


9 

p.  m 


80 
58 
.57 
'70 

91 

90 
89 
85 
82 

96 

76 
96 
96 
96 
95 

94 
87 
94 

89 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0—12. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


SSW  8 
W  10 
NW  6 

—  o 
E  8 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o, 

—  o 

—  o 

ö  2 

—  o 

-o! 

NE  2j 

■ —  o: 


W  6 

W  4 

NNW8 

NW8 

NW  8 

—  0 

—  0 

—  0 

NE  4 

NE  4 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

• —  0 

—  0 

E  2 

E  2 
S  2 

—  O 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


ENE  2   ENE  4 


ENE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

NW  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


1,4 


E  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


S40 


1,2 


—  O 

—  o 

—  o 

W2 

—  O 

—  o 

—  o 
N  2 

S  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


10 
0°  5 
O  o 
O  o 
■K-  10 

O  o 
9 


9 
2 

10 

10 
0°9 

=  10 
10 
°io 
10 
10 

10 
°io 
10 
10 
10 

10 
10 

9 


2 

p.  m. 


9 

p.  m, 


O  I 

0°  9 
O  o 
O  o 
-)f  10 

O  o 

O  7 

O  3 

O  o 

O  I 

G°5 

9 
10 

=  10 

=  9 

=  10 
10 
10 

^°io 

lOi 

^  10 

=  10 

=  8 
10 
I 


9 

O  3 


io[0  o! 


o 
o 
o 

•X-  10 

o 
o 
5 
7 


3 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

o 
10 
10 

10 

5 
4 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 


Anmärkningar. 
Remarques. 


1,6 


3,0 
12,7 


3.4 

5,7 


1,1 
0,8 
1,1 

0,5 

2,5 

0,7 
0,6 


0,9 


9,30— 10  a,  ^#5— 6p 


O  I  cm,  -X-  n  a  p 
SI  12 

SI  12 

H  10 

H  10,  ^° 
SI  10 

H  10 
El  10,  ^ 

El  10,  é  9  p,  ^® 

@  8,  @  8  a,  s  2  p,  - 
SI  8,  =  8  a,  2  p 

E  8,  =  8  a,  2  p 

a  4,'  @°  8  a,  @ 
E4,       a,  ■X-°2p 
SI4,  ^  5-7  P 

S  5,  ^  2  p,  ® 

H  3,  #°  8  a,  =  2  p, 

m\  =  2  p 
s° 


E  ,  =  9P 
B°,  =  8a 

m" 

B°,  v  8a 

B° 


7,8     6,4[    6,6  35,5 


December. 


1921. 


I 

770,2 

771,4 

772,2 

9,1 

4,6 

2 

70,0 

67,1 

64,2 

5,3 

2,0 

3 

67,4 

69,0 

70,5 

3,1 

1.4 

4 

68,9 

69,2 

68,1 

4,2 

1. 1 

+ 

5 

66,7 

64,6 

63,8 

+ 

0,7 

+ 

1,6 

+ 

6 

60,3 

57,0 

54,4 

+ 

1,0 

+ 

1,0 

+ 

7 

47,5 

44,7 

46,2 

+ 

0.9 

+ 

2,2 

+ 

8 

51.0 

53,8 

53,8 

1,2 

+ 

0,7 

9 

47.4 

52,3 

58,3 

+ 

0,8 

+ 

1,0 

+ 

10 

64.7 

67,5 

69.3 

+ 

0,6 

+ 

1,1 

+ 

1 1 

69.5 

70,2 

70,3 

0.9 

0,2 

12 

69,8 

69,8 

68,1 

0,9 

± 

0,0 

+ 

13 

65,9 

65,3 

64,9 

0,4 

1,4 

14 

62,6 

60,7 

59.3 

+ 

0,3 

+ 

1,8 

+ 

'5 

56.7 

55,8 

55,7 

+ 

1,0 

+ 

1,3 

+ 

16 

54.5 

50,2 

42,6 

+ 

1,4 

2,0 

+ 

17 

36,5 

20,9 

18,0 

+ 

2,8 

+ 

3.3 

+ 

18 

22,5 

28,3 

35.4 

+ 

1,6 

+ 

0,7 

19 

41.7 

46,1 

49,6 

2,8 

2.3 

20 

43.5 

34,8 

33,5 

+ 

0,8 

+ 

2,2 

+ 

21 

29,5 

30,3 

35.7 

+ 

4,2 

+ 

4.5 

+ 

22 

43.7 

44,7 

44.6 

3,4 

± 

0,0 

23 

33,9 

33,8 

33,8 

+ 

3.6 

+ 

3.1 

+ 

24 

42,9 

48,0 

53,9 

0,8 

3,9 

25 

56,7 

56,0 

55,2 

6.5 

4,6 

26 

60,1 

59,8 

58,2 

4,6 

1,9 

27 

49,0 

43,8 

43,1 

+ 

1,8 

+ 

3.2 

+ 

28 

42,2 

39,6 

35,7 

+ 

2,8 

-t. 

0,6 

+ 

29 

38,2 

39,2 

41,9 

± 

0,0 

+ 

2,2 

+ 

30 

46,2 

48,8 

40,5 

1.2 

0,7 

+ 

3' 

25,2 

26,0 

38,6 

+ 

1,0 

+ 

0,9 

Mel 

75'. 8 

75', 2 

75 ',6 

o,6|  + 

0,3 

8.3 
0,9 
6,7 
0,5 
1,4 

0,5 
1,0 
0,4 
1,0 
0,2 

0,8 
0,8 
1,6 
I 

1.4 
I, 

4,9 
1,2 
5.0 
0,6 

1.4 
0,4 

2.3 

6,0 
3.4 

1.3 
3,8 
0,6 
0,2 

1.3 
0,0 


3.3 
0,9 
0,4 
0,5 
1.7 

1.4 
2,2 
1.2 
I. o 
1.3 
0,2 
0,8 
1,0 
2,0 
2,0 

2,0 
5,0 
5,0 
1,0 
2.3 
5,0 
'.4 
.3.9 
'2.3 
3.4 
1.3 
4,1 
4.0 
2,2 

i,8| 


-10,0 

-  8,4 

-  7,0 

-  7 

-  0,3 

±  0,0 

±  0,0 

-  2,0 

-  1,0 
±  0,0 

-  1.7 

-  1,8 

-  3.3 

-  2,0 
+  0,6 


+  '.5 


0,4 
0,6 
1.5 
5,5 
7,0 
0,0 
4,0 
1,0 
6,0 
8,0 

5.3 
1.5 
1,0 

1.9 
3,8 
0.9 
2.9 


2,0 

2,3 

2,1 

86 
78 

72 

84 

—  0 

—  0 

—  0 

8 

0°  5 

10 

2.4 

3,0 

4,0 

77 

93 

—  0 

WSW  2 

SW  2 

10 

10 

10 

3,1 

3,4 

2,3 

86 

82 

83 

—  0 

—  0 

—  0 

8 

0  0 

0 

3.0 

3,8 

4,3 

89 

91 

90 

—  0 

W4 

SW4 

9 

9 

i  -"^ 

3.9 

4,2 

4,3 

82 

82 

85 

W  4 

—  0 

SW2 

10 

9 

10 

4,0 

4,0 

4,0 

81 

81 

84 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

4.7 

5,2 

4,6 

96 

96 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

='io 

@  10 

10 

3.9 

4-4 

4,1 

93 

90 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

8 

4,7 

4,7 

4,7 

96 

96 

94 

—  0 

—  0 

—  0 

^  10 

=  10 

10 

4,6 

4,1 

3,9 

96 

83 

85 

—  0 

—  0 

—  0 

^  10 

10 

8 

4.0 

4,2 

3,8 

93 

92 

87 

SSW  2 

SSW  2 

SSW  2 

10 

10 

10 

4.0 

4,2 

4,1 

93 

92 

85 

—  0 

—  0 

SSW  2 

10 

10 

10 

3.7 

3,7 

3,0 

84 

88 

74 

SW  2 

SSW  2 

SW  2 

10 

0°3 

10 

4.1 

4,7 

4,8 

87 

90 

93 

—  0 

SSW  2 

—  0 

10 

10 

10 

4.4 

4,5 

4,7 

89 

89 

93 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

4,8 

4,9 

5,0 

94 

93 

95 

—  0 

—  0 

SW  2 

10 

=  10 

4,8 

5.5 

4,6 

86 

95 

70 

WSW  2 

SW4 

W6 

10 

®  10 

9 

4,4 

4.5 

3,1 

85 

92 

75 

W  4 

NW  2 

NW  2 

10 

10 

0 

3,3 

2,8 

2,7 

89 

72 

86 

NW  2 

NW  2 

—  0 

0 

0  0 

0 

4,1 

5.0 

4,4 

85 

93 

92 

S4 

—  0 

—  0 

^  10 

0  7 

0 

4,5 

6,0 

3,5 

73 

96 

69 

SW6 

W  8 

SW2 

9 

10 

0 

3,0 

4,3 

4,2 

83 

94 

94 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

10 

10 

5,7 

5.5 

5,0 

97 

96 

93 

S  2 

—  0 

—  0 

®  10 

10 

3,6 

2,8 

2,0 

83 

83 

69 

NW4 

NW  4 

NW  4 

10 

10 

10 

1,9 

2,0 

3,2 

68 

62 

90 

—  0 

—  U 

—  0 

10 

8 

^  10 

2,8 

3,5 

3,9 

86 

88 

93 

 0 

SSW  2 

—  0 

10 

10 

10 

5,0 

5.2 

5,2 

95 

90 

87 

S  2 

S  2 

SW4 

10 

10 

0 

4,5 

4.2 

3,4 

79 

89 

71 

SW  4 

—  0 

SW  2 

6 

7 

0 

4,2 

3.9 

3,2 

92 

74 

70 

—  0 

WSW  2 

SW  2 

9 

0  I 

0 

3,0 

2.5 

3.8 

73 

58 

76 

WNW  6 

W6 

W  4 

0 

0 

10 

4.6| 

4,6| 

4.3 

92 

04 

94 

—  0 

NW  2 

NE  6 

©°I0 

-X-  io|^  10 

3-9i 

4,1 

3.9 

87| 

86 

85 

1.4 

1,5 

1-5 

8,7 

8,0  7,3 

5,7 
2,8 
3,2 


1,7 
6,2 
1. 1 

4.4 

14,9 

0,2 
0,9 
0,1 

0,4 
0,2 


5.6 
9.1 

59,3| 


B° 
E° 

B°,  V  8  a 


m", 
SI4 

B  5 
B  5 

ms 

B4 

B4 
B4 

B  4. 

E4: 

B  3, 

B°, 

B° 

B°, 

B° 

B°, 

B°, 

B°, 

H°, 

B  1, 

B°, 

B° 

m° 
m° 


=  •■  8  a,  #"9  a— p 
cm,  -)f  11 
•X-  n,  8  a,  =  2  p,  -^f  ( 
^  8  a 


m  9V 

-X-  n,  =  2  p,  @  °  9  p, 
®  10  a  —  3,30  p 
■¥r  8,30  a — p 


■X-  7,50 — 1 1,30  n 


©  8  a,  2  p 
-X-  °  n,  .X-  a 
^9P,  ^ 


■X-® 


8  a,  -X-  9  a — n 


55 


Januari. 


f  =  58' 

X=  14 


53' 

■  54' --o" 


5'/"  36' 


E.  Gr. 

Mcdelcuropcisk  tid 


Askersiuid. 


/A 


+  o,«5  (710  mm). 

97,1  in,  Ä, -  =  1,3  m,  h^,  -  ifi  m. 


llcurc  dc  l'liuroi)(;  ccntralo. 


Dat 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  :i  0°  et  ii  la 
pesaateur  normale. 


8 

a.  m. 


2    j  9 
p.  m.  p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  Min. 
(9p.m.)|(9p.m.) 


Fuktighets- 
tryclc. 

Tcnsion  ilo  la 
vapeur  d'uau. 
min. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m, 


9 

p.  m. 


Relativ 
fiiUliglict. 

Iluniidlli; 
relativu. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


51.0  75'.2|-52,2 

49,81  48,9  48,1 
52,0 
51.9 
48,1 


48,8 

54.7 
45.3 


50.9 
44.8 
48,1 

41.5 
29,0 

20,7 
37,9 
39,1 
44.2 

55,7 

63,2 
50,0 
21,8 
24,2 
41,9 

46,3 
25.9 
37,6 
35,7 
53,1 

47,0 
41.6 
54,0 
31,3 
41,4 
39.1 


48,7 
47,1 
44,2 
37,0 
32,6 

25,2 
40,3 
37,7 
45,1 
59.2 

59,7 
43.3 
18,9 

29,5 
35,9 

48,2 
26,9 
40,2 
43,3 
53.9 

43,2 
45,3 
50,5 
37,3 
37,4 
39.9 


54,4 
45,3 
50,7 


47, 

50.5 

44.5 

34 

31 

32 

42,4 
37.4 
49.4 


37.1 
38.1 


742,4:742, 71742, 5 


— 

4,3 

— 

1,6 

— 

2,0 

— 

1,5 

— 

6,0 

2,9 

3.7 

3.7 

± 

0,0 

+ 

1,4 

4- 

1.3 

4- 

1,5 

— 

2,0 

4,4 

4.9 

4.9 

4- 

1,0 

+ 

1,0 

— 

0,2 

4- 

1,5 

— 

0,2 

4.9 

4.9 

4.3 

0,8 

4- 

1.3 

4- 

1.4 

4- 

1,5 

— 

1,0 

4.2 

5.0 

5.0 

• 

1,5 

+ 

1,2 

2,0 

4- 

',5 

3,0 

5,0 

4.7 

3.2 

— 

0,2 

4- 

1,6 

4- 

3,8 

4- 

4.0 

— 

3.0 

4,3 

5.1 

5.8 

+ 

6,0 

4- 

4.8 

4- 

2,0 

4- 

6,0 

4- 

2,0 

5,9 

4-2 

5.2 

+ 

1,8 

4- 

3,2 

4- 

2,6 

4- 

3.2 

4- 

1.5 

5,2 

5.6 

5.1 

+ 

2,2 

4- 

0,6 

4- 

0,7 

4- 

2,6 

4- 

0,5 

5,1 

4.8 

4.8 

4- 

4.8 

4- 

3,' 

4- 

0,7 

4- 

5,0 

± 
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Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 
Barom.  a  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8    I  2 
a.  m.  p.  m. 


753.6 
44,2 
44,9 
37,4 
36,0 

48,0 
48,0 
53.5 
48,3 
47,7 

52,7 
54,1 
58,9 
57,7 
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64.7 
60,3 
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46,3 
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54,7 
48,9 
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p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
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a.  m. 


749,7 
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p.  m. 
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+ 
+ 
+ 10,2 


1,8 
2,0 
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7.0 
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1,6 
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+  9,4 
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+  J 

+  9,9 
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+  11,5 
+  7,4 
+  6,0 

4-10,4 
+  8,6 
+ 10,0 
+  9,0 
+ 1 1,2 

4- 10,0 


749,2  749,2  749,0  +  2,5  +  7,3  +  2,5 


5,4 
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0,6 

2,8 

5,6 
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2,6 
2,0 
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0.5 
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4,3 
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3,3 
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6,4 
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1,0 
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4,7 
4,4 
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Max.  Min. 
(9p.iTi.)|(9p.m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Teiision  de  la 
vapeur  (l'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


+  10,0 

+ 10,0 
+  10,5 
+  15,0 
+15,0 

+ 10,0 

+  12,5 
+ 1 1,0 
+  13,0 
+  9,5 
+  9,0 

+ 1 1,0 

+  9,0 

+  12,0 
+  10,0 
+  12,0 

+  12,5 
+  4,0 
+  6,5 
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±  0,0 

+  1,0 
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2,0 
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3,0 

1,5 

2,0 

0,5 
1,0 
1,0 

2,0 
2,0 
1,0 

3,5 
4,0 

2,0 
0.5 
0,5 
1,0 

3,0 
2,0 


4,6 
4,8 
3,8 
4,6 

2,3 

2,9 
2,8 

2,0 

5,1 
5,9 

4,8 
4,1 

3.8 
4,0 
5,3 

5,9 
5,7 
4,6 
5,2 
5,0 

5,0 
6,2 

6,4 
6,8 

5,2 

4,5 
5,0 
4,4 
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3,0 
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p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relativa. 
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a.  m. 


6,1 
4,5 
3,6 
.4,4 
'2,5 

3,5 
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4,5 
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5,2 

'4,0 
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85 
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p.  m. 
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45 
63 

63 
84 
54 
76 
70 

62 

77 
60 
89 
50 

46 
88 
42 
97 
51 
54 


9 

p.  rn 


4,8  5,0    85    63  89 


91 

85 
90 

.77 
'57 

93 
95 

96 
98 
98 

"78 

99 
98 
'74 
94 
96 
96 
96 
96 

95 
90 

94 
84 
81 
92 

90 
.90 
'67 
97. 
93 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  veut, 

0—12. 


8 

a.  m. 


W  2 
W  8 
W6 
SW  10 
W  8 

NW  2 
NE  6 

—  o 
SW  2 
SW4 

SW  2 
SE  2 

—  o 
E  2 

SW  2 

SW  4 
SW  4 
SSE  2 
WSW  2 
SW6 

SW  6 
SW  8 
SW  2 
SW  6 
W  8 

—  o 

—  o 
W  6 

SSE  4 
SW4 
W  10 


2 

p.  m. 


W  6 
WNW  8 

W6 
SSW  10 
W  10 

SE  2 
NE  6 
WSW  6 
W  6 
W  4 

SW  6 
SSE  4 
—  o 
S  2 
SW4 

S6 
SW  6 
SSE  2 

S6 
SW  6 

SW  6 
SW  8 
SW  6 
SW  8 
W  8 

W4 
W  4 

W  10 
S4 
SW  10 

W  10 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


+  1 


5,9 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
l)ée. 

8a-8a 


Aiunärkningar. 
Remarques. 


W  8 

0  ä. 

0  5 

10 

WSW  6 

10 

0  3 

6 

W4 

0  I 

0  0 

SW  10 

10 

10 

\ 

0.5 

@  ^  a  I" 

NW  6 

0  0 

0  I 

NE  4 

Q 

i0|-X-  10 

u,o 

A"  P  11 

121] 

—  0 

0  I 

W  6 

0  5 

-)f°io 

v.  °  r\  -»-1 

^   9  P 

SW  6 

10 

9 

3,3 

@  p  a 

—  0 

10 

10 

2 

—  0 

0  I 

0 

—  0 

0  1 

0  I 

0 

—  0 

0  I 

0  I 

0 

1— i  8  a 

—  0 

^  j 

0  I 

10 

SW4 

8 

0  2 

8 

SW  4 

0  2 

0  2 

5 

—  0 

6 

10 

2 

SE  4 

=  10 

0  6 

5 

1,2 

s  8  a. 

SW  4 

10 

7 

0,1 

—  0 

10 

10 

10 

SW  4 

10 

0  3 

5 

SW  8 

10 

10 

7 

SW4 

0  5 

0  5 

5 

SW  8 

10 

10 

10 

W4 

0  0 

0  I 

0 

—  0 

6 

0°  8 

8 

1,3 

W  2 

@  10 

0 

2,8 

W  8 

^  4 

0  I 

0 

0,5 

—  0 

@°I0 

10 

0,3 

@  n  a  p 

W  8 

0  2 

0  4 

10 

4,8 

W  6 

0  3 

10 

0 

3.8 

6,1 

5.4 

5.0 

15,6 

April. 


1921. 


I 

75', 5 

754,0 

755,8 

+ 

5,5 

2 

56.4 

56,1 

54.8 

+ 

4,3 

3 

55.6 

53,5 

52,2 

+ 

8,2 

4 

48,3 

46,3 

.45,6 

+ 

5,4 

5 

49,9 

50,6 

'51.5 

+ 

5,6 

6 

56,2 

58,7 

62,4 

+ 

3,8 

7 

68,5 

67,3 

67,4 

+ 

5,8 

8 

69,5 

70,2 

71,1 

+ 

5,8 

9 

74,7 

74,8 

72,9 

+ 

4,4 

10 

71,4 

69,3 

65,3 

+ 

1,8 

61,6 

57,9 

56,2 

+ 

8,0 

12 

52,9 

49.8 

46,5 

+ 

7,6 

13 

41,3 

37.0 

33,9 

+ 

8,2 

14 

33,4 

30,0 

27,4 

+ 

2,6 

15 

25,4 

27,9 

34,2 

+ 

3,5 

16 

36,4 

38,3 

40,9 

+ 

4,0 

17 

45,8 

45,8 

45,6 

+ 

6,4 

18 

44,6 

43,1 

40,0 

+ 

2,8 

'9 

34,7 

41,9 

48,5 

+ 

1,2 

20 

52,3 

53,4 

53,6 

+ 

3,7 

21 

54,0 

54.4 

54,5 

+ 

2,0 

22 

57.4 

58,3 

59,9 

+ 

3,2 

23 

61,6 

61,2 

60,3 

+ 

7,8 

24 

60,6 

60,7 

63,8 

+ 

9,1 

25 

67,4 

68,0 

68,5 

+ 

9,3 

26 

70,1 

69,6 

69,3 

+  13,3 

27 

71,0 

69,6 

68,8 

+  1 

4,8 

28 

68,3 

66,4 

64,6 

+  13,0 

29 

65,5 

65.9 

64,8 

+  '4,4 

3" 

63,3! 

61,7 

60,7 

+  '2,7! 

+  13,4 

+  6,8 
+  11,2 

+  8,6 
+ 12,1 
+ 1 1,2 
+  15,7 
+  15,5 

+  '5,7 
+  16,3 

+  7,2 

+ 

+  3,4 

+  6,9 

+  7,1 

+  6,7 

+  3,1 
+ 10,2 

+  7,6 
+ 10,2 
+  12,8 
+  '5,9 
+  21,3 

+  20,8 
+  22,0 
+  23.6 
+  15,0 
I- '6,7 


3 

9,2 
7,2 
3,0 
3.8 


+  2,0 

+  2,8 

+  5,2 

+  5,0 

+  4,8 


+  12,0 
+  16,5 
+  '4.0, 
+  8,0 
+ 12,0 


+  4,2 

+  7.7 

+  6,7 

+  3,8 

-  0,6 

+  2,2 

+  0,3 

+  1,6 

+  2,4 

+  2,1 


+  10,8 
+  13,6 
+  12,8 

+  11,3 
+  13,0 
+  8,2 
+  8,9 


755,7i755,4|755,4  +  6,6+12,4+  5,6+r3,5+  1,4 


—  1,0 
+  0,5 
+  6,5 
+  3,0 

-  0,5 


+  9,5  + 
+  13,0 
+ 1 2,0 
+  17,0 
+ 16,0 


+  17,0 
+  16,5 
+  8,5 
+  9,5 
+  5,0 

+  9-0 
+  9,0 
+  7,5 
+  3,5 
+  10,5 

+  8,5 
+ 10,2 

+  '5,5 
+  17.0 
+  22,0 

+  23,0 
+  23.0 
+  25,0 

+  17.0 
+ 18,0 


2,0 

-  1.5 

-  3,0 
+  1,0 

-  2,0 


—  1,0 

—  1,0 
+  6,0 
+  1,0 

—  1,0 


1,0 
0,0 
2,0 
0,0 
1.5 

',5 
1 ,0 
2,0 
5,0 
5,0 

7,0 
6,5 
4,0 
8,0 
1,0 


3.8 
5,8 
6,2 

6,5 
3,3 

4.4 
2,8 
3.2 
4,8 
5,' 

5,8 
5  " 
6,5 
4.9 
4,4 

5.1 
4.7 
3.8 
4,8 
5.3 

4.9 
5,4 
4,9 
5,8 
6.9 

7,2 
7,0 
6,5 
6.5 
5.21 


5,2 


3,0 
4,1 
6,5 
6.5 
4,1 

3,3 
3,3 
3,1 
6,9 
7,1 

.6,0 

'4,5 
7,0 
5,1 
5,1 

5,0 
3,8 
3,5 
4,7 

4,9 

5,3 
4,9 
4,2 
7,6 
7,5 

7,5 
5.2 
5,4 
5.0 
5,7 


5,2 
6.5 
7,1 
4,7 
4,9 

4,3 
3.7 
4.4 
5.9 
6,2 

5,7 
6,0 
6,2 
5,6 
4,0 

4,2 
4,4 
4,9 
5,3 
5,1 

5,2 
5,3 
4,2 
7,7 

7.5 

7,7 

6,3 
7,7 

4.6 
6,8 


56 
93 
77 
97 

49 

73 
41 
47 
77 
96 

72 
74 
81 

89 
75 
84 
65 
67 
96 
88 

93 
93 
61 

67 

79 

63 
56 
58 
53 
47 


5,2  5.6 


72 


3' 

87 

N4 

NW6 

W  2 

0 

0  I 

10 

35 

75 

SW  2 

SSE  4 

—  0 

10 

0  I 

0 

57 

94 

WSW  6 

W  6 

—  0 

10 

0°  6 

0 

88 

83 

S6 

S  6 

W  4 

10 

%  10 

0 

1,8 

41 

82 

NW6 

NW6 

—  0 

0 

0 

0  3 

0 

40 

82 

NW6 

NNW  8 

W  2 

10 

8 

0 

32 

66 

N6 

N6 

NE  2 

0 

0  I 

0 

31 

66 

NE  4 

NE  6 

NE  4 

2 

0  0 

0 

53 

90 

E  4 

E4 

—  0 

6 

0  5 

0 

54 

97 

—  0 

S4 

—  0 

10 

0  0 

0 

,45 

92 

S  2 

S4 

—  0 

5 

0  5 

0 

'33 

76 

S  2 

SW4 

WSW  2 

I 

0  3 

10 

93 

84 

W  6 

W  8 

W  6 

% 

10 

8 

3,5 

60 

93 

SE  4 

SE  4 

SE  6 

10 

10 

7.2 

87 

92 

SW4 

SW  6 

—  0 

10 

10 

0 

0,4 

67 

79 

SW6 

SW  6 

SW  4 

10 

0°  8 

0 

0,8 

51 

94 

SW4 

SW  2 

—  0 

3 

0  4 

4 

47 

94 

NE  4 

NE  8 

NE  6 

10 

10 

®  10 

27,1 

83 

96 

WNW  8 

WNW  6 

W  2 

10 

®  10 

10 

2,2 

53 

94 

W  2 

SSE  2 

—  0 

10 

0  5 

6 

0,6 

68 

96 

SE  6 

SE  4 

—  0 

10 

10 

8 

2.3 

53 

96 

SE  6 

SSW  6 

—  0 

10 

0  3 

0 

38 

55 

SW  2 

E  4 

E  4 

5 

10 

5 

0,4 

56 

81 

SE  4 

ENE  6 

E4 

5 

10 

5 

40 

64 

E  2 

E6 

—  0 

9 

®°  6 

0 

4' 

70 

E  2 

ENE  4 

—  0 

2 

7 

6 

26 

62 

NE  4 

SE  6 

—  0 

0 

0  I 

0 

25 

69 

E  2 

E4 

E  2 

5 
I 

0  4 

3 

0,2 

39 

57 

E6 

NE  6 

NE  2 

0  3 

0 

0,2 

41 

80 

SE  2 

E4 

—  0 

0 

5 

0  3 

0 

50 

82 

4.1 

5,2 

1,7 

6,3 

5.6] 

3.2| 

46,7 

a  p 


=  8  a 


a  p  n 
>-)(-  a  p 
I  -X-  11  a  p 

3,30  P  . 

1^  p  n 
I  -)f  a  p  n 
P 

np 


2  P 


4.'5  P  . 


57 
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Modclouropcisk  tid.    Jlcurc  do  IMuirn]»;  C(:i]tralc. 


Dat. 

l)a- 
te. 

Barometer  rediic 
till  0°  och 
normaltyiigd. 

Barom.  h  0°  ot  ii  l;i 
pesanteur  uormalc. 
mm. 

TcinpcratLir 
Ccis. 
Tcmpi-raturo  Cols. 

FuUtigliets- 
tryfl<. 

Tension  do  la 
vapeiir  (l'eau. 
mm. 

Kelaliv 
fiil<lif;li<;t. 
Hiimiilitu 
relativu. 
0/ 
/o 

Vindens  riktning  ocli 
slyrka. 
iJlrection  et  force  du  vont. 

0—12. 

Moliiinäntjd. 
NulmlOHité. 
0—10. 

der 
IjOrd 
I'.au 
tom- 
b(';e. 

f''  a-f-  a 

Anmärkningar 

Remarquen.  | 

8 

2 

9 

8 

2 

9  1 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8  2 

9 

1 

a.  m. 

p.  tn. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m.j 

(9p.m.) 

(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m.  1  p.  m. 

p.  m. 

irirti. 

I 

2 

3 
4 
5 

758,2 

40,9 

4«.9 
42,1 

755,7 

42,2 
41,5 
44,4 

752,1 
41 ,0 

41,2 
40,8 

46,5 

+  13,8 
+  13,8 
+  1,8 
+  7,6 
+  8,4 

+  20,0 
+  16,3 

+  7,2 

+  14,0 
+  7,6 

+  8,8 
+  8,8 
+  2,0 
+  4,4 
+  3,0 

+  21,0 
+  18,0 
+  12,0 
+  14,0 
+  12,0 

+  1,0 
+  3,0 
+  1,0 
-  3,0 
+  1,0 

5,' 
6,5 
4.9 
4,4 
4,8 

5,4 
5,0 
4,2 

*3,'5 

•'6,0 
6,4 
4,7 
5,3 

5,2 

44 
56 

93 
57 
59 

31 

36 

55 
18 

'44 

'7< 
76 
89 
85 
91 

ENE  4 
WSW  6 
N  4 
SW  2 
ÖSVV  6 

E  2 
W  6 
NNW  2 

«4 
SW4 

—  0 
W  4 

—  0 
SW  6 

—  0 

0  4  0°  5 

0   5!©  6 

é  10; 0  8 

0    I  0  I 
0   3  8 

3 

10 
i 

0  ') 

^     n,          4,40  p 

^  .  8  ;^ 

#  A  4,15  p    .  , 

6 

7 

Q 

O 

9 

10 

48,8 
50,8 
49,4 
49,6 
54,1 

49,6 

49,3 
52,4 
54,2 

49,8 
48,7 
49,0 
53,4 
56,0 

+  9,6 
+  8,6 
+  13,2 
+  9,2 
+  11,4 

+  11,5 
+  12,1 
+  20,1 

+  17,7 
+  12,0 

+  3,4 
+  8,4 
+ 12,0 
+  12,6 
+  8,4 

+  13,5 
+  14,0 
+  20,5 

+  19,5 
+  16,0 

—  1,0 

—  2,0 
+  7,0 
+  6,5 
+  8,4 

4,8 

6,2 
7,3 
7,8 

3,4 
5,0 
6,5 
9,7 
8,2 

'4,5 
6,6 
6,1 

9,6 
7,5 

54 
70 

54 
84 
78 

33 
47 
37 

64 
79 

•76 

8! 

58 
89 
92 

WSW  4 
Ö6 
SSE  6 
S  2 
SW  2 

SVV6 
S6 
S6 
S4 

NW  2 

—  -  0 
S  6 

SSW  4 

—  0 

—  0 

0   2,0  5 
0°  5  1" 
9©  1 
#"10  9 
#  10  10 

1 
1 

10 
I 

1 ,1 
"•'•) 

2,3 

#  p  11 
@  n  a  \) 

1 1 

12 

'3 
'4 
15 

57,1 

C7  0 
58,8 

59,4 
58,2 

57,0 

C.7  A 
Dl  >'* 

59,0 
59,3 
57,0 

55,2 

58,2 
58,3 

54,2 

+  15,6 
+  8,5 
+  15,8 
+  17,6 
+  15,7 

+  16,3 
+  16,5 
+  21,4 
+  21,5 
+  24,0 

+  11,1 
+ 10,0 

+  11,4 
+  11,0 

+  10,4 

+  19,5 
+  17,0 
+  22,0 
+  22,0 
+  25,0 

+  2,0 
+  6,0 
+  3,5 
+  3,0 
+  6,0 

8,3 

6,8 
8,0 
6,0 
6,9 

7,1 

7,0 

6,7 
6,9 
5,4 

7,3 
7,1 
6,8 
8,1 
7,3 

62 

83 
60 

41 
53 

52 
50 
35 
37 
24 

74 
79 
67 
83 
76 

—  0 
W  4 

SW  2 

SW4 

S6 

WNW  2 
W  6 
SSW  6 
SW  6 
SW8 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

0    2©  7 

lOlO  I 
0  i'ö  0 
0  0,0  2 
ö   1  ©  2 

10 

0 
0 

0 

0. 3 

i6 

I  o 

19 

20 

53,1 
57,5 
50,3 
54,5 
53,2 

54,8 
56,2 

55,3 
53,9 
52,5 

56,6 
55,1 
53,7 
52,8 
51,5 

+  14,8 
+  15,3 

+  16,7 
+  15,0 

+  19,6 
+  20,4 

+  17,3 
+  19,3 

+  8,8 
+ 12,2 

+  12,7 

+  11,7 
+  13,0 

+  20,0 
+  21,0 

+  20,0 
+  20,0 

+  7,0 
+  1,0 

-i-  7  n 
+  9,0 
+  4,0 

8,8 
5,5 

6,3 
7,4 

5,0 
5.4 

(S  c 

5),y 

7,6 

6,8 
6,0 
8  8 
9^6 
7,0 

70 
42 

47 

47 
58 

29 
30 
3° 
68 

46 

81 
56 
8 1 
9.J 
63 

WSW  6 
SSE  6 
SSlij  4 

B4 

ÖW  4 

NWS 
SSE  6 
S  6 
SE  2 
SSE  6 

—  0 
SE  6 

—  0 

—  0 

—  0 

■    8'0  3 
©  oO  I 
©    I  9 
0   3©  3 
Q  0  0  1 

c, 

s 

10 
10 
10 

0,2 
3-9 

#  6,jo — 7,15  p 

#  pn 

21 

22 
23 
24 
25 

54,3 
60,7 
59,2 
62,6 
56,6 

56,9 
58,8 
60,2 
58,8 
55,1 

58,8 
57,2 
61,1 

57,5 
55,3 

+  14,0 
+  16,2 
+  16,8 
+  15,7 
+  17,5 

+  20,2 
+  21,7 
+  22,7 
+  22,0 
+  23,5 

+  10,6 
+  14,0 
+  12,4 

+  13,3 
+  14,0 

+  21,0 
+  23,0 
+  24,0 
+  23,0 
+  24,0 

+  6,0 
+  6,0 
+  6,0 
+  7,0 
+ 1 1,0 

7,1 

7,2 

6,2 
5.2 
7,1 

7,5 
6,7 
5,3 
7,5 

8,4 

8,3 
6.7 
6,8 
8,1 
8,0 

60 
53 
43 
39 
48 

42 

35 
26 

38 
38 

89 
57 
63 
72 
67 

W6 

«4 
ENE  6 
BSW  6 

S6 

W  4 
S6 
NNW  4 
SW  8 
W  6 

—  0 
W  4 

—  0 
■ —  0 

—  0 

©    1  ©  4 
0    1  ©  0 
0   I  ©  1 
©   2O  1 
©   5  ©°  5 

0 

3 
2 

9 
1 

— 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

54,3 
47,9 
43,6 
44,3 
52,3 
55,1 

52,2 
47,2 
42,9 
46,0 
54,2 
54,6 

50,6 
46,2 
44,7 
48,4 
54,6 
55,0 

+  20,2 
+  21,6 
+  20,0 

+  11,4 
+  11,9 
+  18,3 

+  28,2 
+  27,0 
+  22,5 
+  13.0 
+  17,8 
+  23,6 

+  14,8 
+  18,0 
+ 12,2 

+  9,4 
+  11,0 
+  18,2 

+29,0 

+  28,5 
+  25,0 
+  i6,S 
+  19,5 
+  2+5 

+  5,5 
+ 10,0 
+ 12,0 
+  6,0 
+  7,0 
+  7,0 

7,6 
8,3 
8,5 

9,2 

7,1 

6,9 

7,3 
7,6 
9,6 
9,5 
6,9 
8,5 

7,7 

7,2 

9,1 
7,3 
7,7 
9,3 

43 
43 
4.9 
92 
68 
44 

26 
29 
48 
86 
46 
30 

62 
47 
87 
84 

79 
60 

S  2 
SSE  4 
SSE  6 

S  2 
SW  6 

S  6 

SSW  4 
SE  6 
SSE  6 
SW  4 
S  8 
S  8 

S  2 

SE  6 

—  0 

—  0 

—  0 
SW  6 

0  ojO  0 
©   1!©  5 
©  4  ©"■  8 
@  lo  9 

9©  4 
©    1  ©  I 

2 
I 

0 
2 
10 

2  0 
5,6 

#  1,30  p  .  .  .,  @K  3,15  p  .  .  . 
®  a  p 

Med. 

752,9!752,6  752,3 

+  13,9+18,6+10,7 

+  20,2 

+  5,0 

6,7 

6,6 

7,2 

58 

42 

75 

4,4 

5,2 

1,4 

3,9;  +2 

3-8 

19,9 

Juni.  1921, 


I 

760,3 

761,2 

762,2 

+  19,3+22,8 

+  15,3 

+  24,0 

+  9,0 

6,7 

6,6 

8,5 

40 

32 

65 

W4 

W6 

—  0 

0  0 

0  0 

2 

2 

63,3 

62,8 

61, t 

+  21,4+25,5+17,2 

+  27,0 

+  6,5 

8,8 

8,1 

.9,7 

46 

34 

66 

—  0 

SSE  6 

—  0 

©  I 

©  2 

3 

3 

61,2 

60,7 

59,5 

+  22,8 

+  25,7 

+  17,0 

+  26,51+  8,0 

7,5 

6,5 

'8,0 

37 

27 

'55 

WSW  4 

W  6 

—  0 

©  0 

©  I 

0 

4 

59,2 

56,6 

52,2 

+  22,7 

+  28,7 

+  19,2 

+30,0;+  8,5 

9,2 

7,3 

V,5 

44 

25 

'46 

W  6 

S4 

—  0 

©  I 

0  0 

5 

5 

49,9 

51,1 

54,1 

+  18,0 

+  16,2 

+ 10,2 

+  19,2 

+ 10,0 

6,6 

4,7 

3,4 

42 

35 

37 

ENE  6 

NE  8 

NE  6 

©  1 

©°  5 

3 

6 

57,7 

57,1 

55,8 

+  12,0 

+  16,8 

+  13,0 

+  18,0 

+  4,5 

3,8 

6,5 

7,3 

37 

46 

66 

NNE  6 

N  8 

W  4 

0  0 

0  0 

0 

7 

54,6 

52,4 

51,9 

+  i7,4!|  +  24,6 

+  17,0 

+  25,0 

+  7,5 

8,2 

8,4 

9,1 

56 

37 

64 

W  6 

W  6 

W  4 

©  4 

0  5 

0 

8 

52,4 

49,7 

47,4 

+  20,7+25,0 

+  16,7 

+'25,5 

+  9,0 

8,1 

8,8 

10,0 

45 

37 

.70 

SE  2 

W  2 

—  0 

©  0 

©  4 

I 

9 

45,0 

43,1 

41,7 

+  21,3  +26,8 

+  18,7 

+  28,0 

+  9,0 

10,3 

8,4 

'10,0 

55 

32 

'62 

—  0 

SW6 

—  0 

9 

©  8 

10 

0,3 

10 

39,0 

38,5 

39,0 

+  13,2+15,0 

+  12,2 

+ 19,0 

+ 1 1,0 

9,2 

11,3 

8,8 

82 

89 

84 

SE  6 

SSE  6 

S  8 

10 

10 

10 

6,0 

©  n,  n®  2,30  p  .  .  . 

1 1 

39,8 

40,8 

41,6 

+  13,2+13,2 

+  10,5 

+ 14,0 

+ 10,0 

1 1,0 

10,0 

8,9 

98 

89 

94 

SW6 

SW4 

SW4 

@°I0 

10 

10 

5-3 

®  n  a  p 

12 

43,8 

45,4 

45,5 

+  12,5+13,8 

+  9,8 

+  16,0  +  8,0 

'8,5 

7,4 

8,1 

'79 

62 

89 

S4 

SW  6 

W4 

9 

10 

8 

2,6 

®  n,  3,3"  P  •  •  • 

13 

48,9 

50,1 

51,3 

+  i2,6:+i7,o;+  9,8 

+  18,5!+  7,5 

6,2 

5,4 

6,9 

57 

38 

76 

NW  6 

NW  4 

—  0 

©  2 

©  2 

2 

14 

55,4 

55,5 

55,9 

+  15,6  +19,4  +12,5 

+  19,4!+  2,0 

7,0 

6,4 

7,2 

53 

38 

67 

SE  6 

SW  4 

—  0 

0  0 

©  5 

8 

0,1 

15 

52,8 

51,6 

51,8 

+  11,3  +i4,2j+io,7 

+ 18,0  + 10,0 

6,5 

10,4 

8,7 

65 

92 

SSW  8 

S6 

—  0 

10 

10 

0 

1.2 

@°  n,  ©  A  5,-,op  .  . . 

16 

58,1 

58,6 

57,4 

+  14,0;  + 18,0  +  9,9 

+  !8,o  +  6,0 

6,4 

4,8 

6,9 

54 

75 

NNW  6 

NW6 

W  2 

©  I 

0  2 

17 

53,3 

49,5 

44,6 

+ 16,5+22,2 

+  14,6 

+  22,5  +  4,0 

7,9 

8,0 

9,1 

56 

l~ 

74 

WSW  6 

W8 

W  8 

©;  7 

0  2 

10 

0,4 

18 

43,8 

44,0 

42,8 

+  6,51+  9,0  +  6,2 

+  15,0  +  5,0 

5,8 

6,0 

6,9 

81 

70 

97 

SW  8 

NW6 

NWfa 

®  10 

@  10 

22,8 

@  n  a  p 

19 

39,1 

40,4 

41,0 

+  8,3+10,0  +  9,4 

+  12,0  +  4,0 

7,8 

8,7 

8,3 

96 

95 

95 

NNE  8 

—  0 

NNW  4 

@  10 

@  10 

©°IO 

6*7 

@  11  a  p 

20 

38,6 

34,8 

33,6 

+  io,0|  +  ii,8 

+  8,1 

+  14,0 

+  8,0 

8,6 

9,3 

7,1 

94 

91 

88 

SW  2 

SSE  8 

W  6 

@  10 

®-io 

10 

5-9 

®  n  å\>  n.  rS  I  p 

2 1 

35,9 

39,9 

42,6 

+  11,7, +  13,7:+  9,2 

+  17,5 

+  6,0 

6,2 

6,6 

7,5 

61 

56 

88 

S4 

ENE  6 

NW  2 

0  8 

9 

10 

8.4 

©'3,3c^5  P 

22 

46,1 

48,6 

50,3 

+  11,6+11,2+  9,0 

+  17,0 

+  7,0 

9,2 

9,4 

7,6 

91 

95 

89 

NNW  4 

NW  2 

—  0 

9 

®  10 

0 

2.6 

•  1,30— 3,'3  P 

23 

50,6 

50,9 

50,7 

+  16,0  +  16,0  + 1 1,2 

+  18,5:+  4,0 

6.8 

6,5 

8,6 

50 

48 

86 

W  6 

S6 

WNW  2 

Ö  I 

©  3 

0  0 

0  6,30  p 

24 

52,3 

52,7 

53,9 

+  18,2+22,6 

+  15,2 

+  23,0+  9,5 

8,7 

8.4 

10,8 

56 

41 

84 

—  0 

W4 

—  0 

©  5 

©  5 

0,1 

25 

55,4 

54,4 

51,8 

+  17,7+23,7 

+  15,5 

+  25,0  +  8,0 

8,2 

8,3 

9-4 

55 

37 

71 

ESE  2 

W  8 

W4 

©  I 

©  2 

26 

49,6 

48,7 

49,4 

+  19,8+23,7 

+  14,2 

+  24,0+12,5 

10,3 

10,6 

9,9 

60 

49 

83 

W  6 

WSW  8 

W  6 

Q  2 

0  4 

10 

6.4 

®'6,3<,  p 

27 

47,8 

48,7 

48,7 

+ 14,2+11,5 

+  11,2 

+  16,0+  7,0 

1 1,2 

9,7 

9,2 

94 

97 

93 

W  2 

W  6 

NE  2 

®  10 

0  10 

10 

28,5 

#iiap,  ®-iia — 1.15P  1 

28 

49,3 

48,6 

48,0 

+ 16,0  + 16,4 

+ 1 1,0 

+  18,5  +  8,0 

8,0 

5,7 

7,1 

.59 

41 

73 

W  2 

W6 

—  0 

©  2 

0°  6 

2 

I.O 

•  a  P  1 

29 

48,5 

47,5 

47,1 

+  15,6+15,5 

+  12,5 

+  18,5  +  7.5 

'7-0 

6,2 

7,2 

'53 

48 

67 

NW  4 

NW  4 

NW  4 

©  2 

©  3 

5 

30 

47,8 

49,5 

51,3 

+  13,5  +14,2 

+  12,1 

+ 15,0  +  7,0 

5.6 

7,5 

9,4 

49 

62 

')0 

W  6 

NW  8 

NW  4 

©  3 

10 

10 

Mel. 

750,0 

;  749,8 

749,5 

+  i5,5'  +  i8,i 

+  12,6+20,1  +  7,5 

|7.8 

7 ,7 

8,2 

62 

54I  76 

4-5 

5-6 

4-6 

5.6 

5-1 

98.5 

Meteor,  laktt.    (13:e  band.  I9.il. 


58 


Juli. 


tp  =  58°  53'  N. 

>^  =  14°  54'  =  o"  59"' 36' 


E.  Gr. 

Medeleuropeisl 


Askersund. 

Heure  de  TEurope  centrale. 


tid. 


Cy  =  +  0,85  (710  mm). 

=  97,1  m,  kl  =  1,3  m,  /ij,  =  1,6  m. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


Bai  oinetei"  rediic 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  a  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale., 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


753>2 
54>9 
55.0 
53,4 
51,3 

54,4 
54.9 
57,0 
53,0 
52,4 
49,8 

43,4 
48,2 
50,2 
55,9 

57,0 
56,1 
59,7 

53,4 
50,0 

43,1 
47,6 
32,7 

37,6 
44,8 

52,6 
50,0 

49,5 
48,4 

43,0 
52,6| 


754,2 
54,4 
54,2 
52,1 
51,4 

54,0 
55,0 

55,91 
53,8| 
51,7 

45,9 
44,7 
48,5 
51,8 

56: 

56,2 

55,8 

58,1 

.52,1 

49,0 

44,9 
45,6 
33,2 
37,8 
47,4 

51,7 
50,6 

48,9 
46,6 

44,8 
52,7 


754,7 
54,5 
53,7 
51 
52,5 

53, 

55.4 

54,9 

53,2 

52,1 

40,4 
45,7 
48,6 
52,6 
55,4 

55,4 
57,8 
56 
51,0 
48,2 

46,0 
42,5 
36,7 
40,5 
50,4 

49,3 
49,5 
48,8 

45,0 
48,9 
52,1 


+  14,0 
+  18,5 
+  21,2 
+  22,0 
+  11,8 

+  16,3 
+  19,7 
+  21,0 
+  19,0 
+  18,8 

4-22,0 
+  15,6 
+  13,0 
4-11,3 
+  16,2 

4-21,4  4-26,8 
-f  21,3  -1-25,8 


+  19,7 
4-23,2 
4-25,8 
4-21,7 
4-16,8 

4-18,5 

4-23,4 
4-26,4 
4-25,4 
-f-24,3 

4-25,4 
4-18,3 
-M5,5 
4-17,6 


4-16,4 
4-17,7 
4-16,5 

4-14,0 

4-12,0 

4- 14,2 
4-13,0 
-i- 14,3 
4-18,2 
4-16,0 
4-14,4 
4-19,8 
4-17,7 
4-17,5 


4-22,8  4-13,8 

4-16,0 

-M5,6 
4-15,6 
4-20,6 
4-14,7 


4-23,8 
4-26,8 
4-21,7 


4-14,2 
4-22,5 
4-19,0 
4-17,6 
4-19,4 

4-24,4 
4-21,6 


4-13,6 
+  15,0 
+  17 
4-16,2 
4- 10,0 

4-12,6 
4-17,0 
4-16,8 

4-17,3 
4-18,0 

4-18,2 
4-12,6 
4-12,6 
4-13,6 


4-12,4 
4-13,2 
4-13,8 
4-12,4 
4-14,4 
4-15,8 
-M4 


Max.  I  Min. 
(9p.m.)|(9p.m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8  I  2 
a.  m.ip.  m. 


9 

p. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 


2 
p.  tn. 


9 

p.  m 


4-20,5 
4-24,0 
-^27,5 

4-27,5 
4-18,0 

4-20,0 

4-24,5 
4-26,4 
+  26,5 
4-25,0 

+  26,0 

4-19,5 
-1-18,5 
4-19,0 
+'22,8, 

4-28,0 
4-27,0 
4-26,0 
4-30,0 
4-22,0 

4-17,0 
4-23,0 
4- 19,0 
4-18,5 
+  21,0 

4-26,0 
4-21,6 


4- 1 1,0 
4-  8,0 
4-  8,0 
-f  11,0 
4- 10,0 

+  5,0 
4-  6,0 
4- 10,0 
4-13,0 
4- 12,0 

4- 12,0 
4- 10,0 
4-  6,0 

4-  7,0 
4-  5,0 

4-  4,0 
+ 10,0 
4-  7,0 
4-  7,5 
4-13,5 
4-12,4 
4-  7,0 
4-12,5 
+ 10,0 
4- 1 1,0 

4- 12,0 
4-13,0 
-f- 10,0 


,  -    ■   -  -r,  j    I  — 
-1-20,0  4-12,4  -f-22,0 

4-21,5  4-18,7  4-24,0  4-  6,0 

4-20,2  4-16,4  4-22,0  4-16,0 

4-2o.8|-f  14,4  4-23,0  4-  7,0 


9,8 
9,2 
9,3 
11,5 
9,3 

6,0 
8,7 
8,2 

10,8 
9,7 

10,0 

5,3 
5,0 

5,2 
6,4 
8,0 
10,6 

7,3 
10,1 
10,7 

1 1,1 

9,2 
11,2 

7 


9,3 
9,6 
9,7 
11,9 
7,9 

6,8 
6,2 
7,8 

8,2 

9,7 

9,6 
5,6 
5,1 
5,9 
6,0 

7,3 
8,0 

5,9 
8,1 
10,4 

10,7 
7,3 
.7,5 
'6,5 
7,3 


10,9  11,4 
8,3 


9,0 
9,2 
11,9 
9,8 


9,4 
9,9 
10,7 
10,3 


9,2 
10,2 
10,7 
9,6 
8,0 

8,6 
8,5 
9,7 
9,4 
10,6 

8,5 
5,7 
5,5 
8,0 
8,1 

9,4 
7,9 
7,4 
7,9 
9,3 

6,9 
10,8 
8,1 
'7,5 
7,5 
II, I 
7,4 
9,2 
12,2 
10,7 
8,5 


82 
58 
50 
59 
91 

43 
51 
44 
66 
60 

51 

40 

45 
52 
47 

42 
56 
53 
67 
76 

94 
89 
94 
78 
73 

70 
61 

74 
54 

79 
66 


54 
45 
40 
62 
56  87 


43 

29 

31 

34 
43 
40 
36 
39 
40 

29 

28 

33 
27 

3 

54 

90 
36 
.46 
43 
43 

50 
36 
54 
52 
61 
56 


Mei.  75o,5|75o,3i750,2|4-i6,9|4-2i,6|4-i5,o||4-23,i|4-  9,5|  9,oj  8,3 j  8,8|  63!  44 


80 

59 
68 

64 
69 

55 
52 
50 
69 
69 

69 
60 

56 
44 
75 

64 
90 

69 
'70 
61 

83 
61 

87 
76 
77 
_70 

69 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  veut 

0—12. 

Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 

Ne- 
der- 
börd 

Eaii 
tom- 

Anmärkningar. 
Remarques. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

bée. 
8  a-8  a 
mm. 

WNW  4 
WNW  6 
—  0 
W  2 
ENE  8 

—  0 
W  6 
WNW  4 
SW  2 
NE  8 

1 

—  0 
W  2 

—  0 

—  0 

—  0 

@°I0 
0  2 
0  I 
0  2 
10 

0  7 
0  0 
0  I 
9 
9 

10 
I 
2 
I 
1 

— 

#°8a 

^  n,  K  2  p 

NW  4 
E  2 
WSW  6 
W  6 
W6 

W  2 
SW6 
W6 
W6 
W  8 

—  0 

—  0 

W  2 

—  0 

—  0 

0  0 
0  1 
0  I 

0  5 
10 

0°  8 
0  2 
0  I 
0  0 
9 

I 
2 

3 
0 

- 

WSW  8 
WNW  8 
NNW  6 
NNW  6 
NW4 

SW  8 
NWS 
W  6 
NNW  8 
NW  4 

W  8 
W  2 
W  4 

—  0 

—  0 

0  2 
0  2 
0  0 
8 

0  0 

0°  3 
0  2 
10 
10 
0  0 

7 
0 

4,30  p  .  . . 

—  0 
NW4 
NE  4 

—  0 
E  6 

S4 
ENE  4 
E  2 
W  6 
E  2 

—  0 
NE  4 

—  0 

—  0 
E  4 

0  1 
0  1 
0  1 
10 
10 

0  2 
0  1 
0  2 

0  5 
0  5 

3 
7 
5 
8 
7 

— 

2,3 

S4 
W  2 
SW  6 
W  6 
W8 

WNW  6 
SE  4 
W  10 
W  10 
W  8 

W4 
SSE  4 
W  8 
W  8 
W  6 

@  10 

9 
9 

10 
0  5 
0  3 
9 

0  3 

I 

0 
I 
3 

7,0 

13,2 

5,8 

— 

#  n,  7,30  a  .  .  .,  p 
@  n  a 

SW  6 
W  6 
W6 
W  2 
S6 
S6 

SW  8 
W  10 
W  6 
SSE  6 
SW6 
S  6 

W2 

W  6 
—  0 
S  8 
W  2 
W  4 

10 
0  8 
9 

0  5 
9 

0°  8 

0  2 
0  5 
0  5 
10 

9 

0  5 

5 

10 
5 

10 

8 

10 

1,1 
0,2 

R®  7,45  P... 

11,          11,45  a 

4,8i 

5,8 

2,5 

5,5 

4,9 

4,1 

29,6 

Augusti. 


1921. 


I 

751,9 

752,5 

751,7 

4- 17,2 

4-21,4 

2 

52,4 

53,0 

.51,2 

4-18,2 

4-25,2 

3 

50,3 

50,8 

'49,5 

4-23,6 

4-22,3 

4 

48,4 

49,7 

51,4 

4-13,2 

4-13,1 

5 

51,4 

49,4 

46,5 

4-16,3 

4-18,8 

6 

38,1 

33,8 

32,5 

4-13,0 

4-16,8 

7 

31,6 

36,6 

37,9 

4-10,8 

4-12,5 

8 

36,9 

36,3 

36,6 

4-15,0 

4-18,8 

9 

36,0 

37,3 

38,3 

4- 14,0 

4-16,8 

10 

43,7 

46,1 

48,2 

4-15,5 

4-18,8 

51,2 

50,9 

50,3 

4-17,0 

4-24,5 

12 

48,4 

47,3 

46,7 

4-13,0 

4-13,7 

13 

42,9 

41,2 

4',7 

4-13,6 

4- 14,9 

14 

41,7 

41,2 

39,0 

4-14,4 

4-17,6 

15 

40,6 

40,9 

42,3 

4-13,6 

4-16,0 

16 

44,6 

46,5 

48,3 

4-12,3 

-f-12,5 

17 

54,2 

55,9 

57,2 

-f- 12,0 

4-18,0 

18 

58,1 

57,6 

56,9 

4-15,8 

4-20,0 

19 

57,7 

58,7 

58,2 

4-12,0 

4-20,4 

20 

57,9 

57,0 

55,4 

4-16,1 

4-24,0 

2  I 

56,8 

56,0 

55,9 

4-17,3 

4-24,8 

22 

57,1 

57,1 

56,2 

4-17,7 

4-25,7 

23 

58,5 

58,6 

57,3 

4-18,2 

4-25,6 

24 

57,4 

56,5 

55,' 

4-18,7 

+  25,8 

25 

52,6 

49,2 

46,3 

4-17,9 

4-23,8 

26 

42,5 

44,4 

46,2 

4-13,6 

4-15,0 

27 

47,2 

42,3 

43,5 

4-13,3 

4- 1 1,2 

2« 

47,0 

47,0 

50,0 

4-  9,8 

4-13,3 

29 

52,1 

49,7 

43,2 

4-12,7 

4-16,4 

30 

35-5 

37,2 

39,3 

4-12,6 

4- 10,2 

3' 

45,0 

48,6 

51,1 

4-  9,oi4-i2,5 

Med.  748,1 748,0  747,9 


4-16,0 

4-19,7 
4-16,6 
4-12,0 
4-13,7 

4-13,4 
4-13,0 
4-12,3 
4- 12,0 
4-12,6 

4-16,2 
4-13,6 
4-14,0 
4-16,0 
4-13,2 

4-13,0 

4-12,0 
-f-  12,0 

4-12,6 

4-14,5 
4-15,2 
4-14,6 
4-14,3 

4- 14,0 
4-16,0 
4- 10,2 
4-11,5 
4-  9,6 
4-  9,8 
4-  7,5 
4-  5, 0; 


4-22,5 
+  26,0 
4-25,0 
4-17,0 
4-20,0 

4- 19,0 
4-17,0 
4-19,0 
4-17,5 
4-19,0 

4-25,0 
4-16,2 
4-15,0 
4-18,0 
4-17,0 

4-14,0 
4-21,0 

+  21,5 
4-21,0 
4-25,0 
4-26,0 
+-26,5 
4-27,0 
4-27,0 
4-24,0 
4-16,0 

4-14,5 
4-15,0 
4-17,5 
4-13,0 
4-13.5 


4- 12,0 
4-15,0 
4-15,0 
-f  12,0 
4- 10,0 

4- 10,0 
4-  9,0 
4-  9,0 
4-  9,0 
4-  9.5 

4-  7.0 
4-11,0 
4- 10,0 
4-13,0 

4-12,0 

4- 1 1,0 
4- 10,0 


7,0 
8,0 

7,5 
1,0 
7,0 
7,5 
8,5 


4- 10,0 
4- 10,0 
4-  7,0 
4-  9,0 
4-  5,0 
4-  7,0 
+  4,0 


9,4 
13,7 
11,9 
10,1 

9,2 
10,6 

8,7 
6,8 

6,5 
7,2 

8,7 
8,0 
II, I 
11,1 

9,7 

9,3 
8,7 
10,1 

9,4 
10,2 

8,8 

9,7 
10,5 

•1,9 
10,9 

10,3 
7,9 
8,3 
8,5 
9,1 
7.4 


10,5 
9,7 
12,7 
10,0 

9,7 
12,8 
8,9 
7,6 
8,8 
7,6 

8,3 
11,0 
12,1 
12,3 
10,8 

10,3 
8,9 
1 1,1 
11,3 
11,4 

9,7 
9,4 
12,3 
10,3 

1  1,2 

9,4 
9,4 
9,0 
7,8 
.7,0 
'5.5 


12,5 
14,3 

10,3 
8,9 
10,7 

10,7 
8,1 
8,0 
8,6 

'8,0 

8,2 
1 1,1 
11,4 
12,7 
10,2 

10,4 

9,8 
9,9 
10,5 

11,3 
10,1 
1 1,0 
1 1,2 
10,6 
12,4 
7,8 
8,3 
8,4 
8,7 
7,4 
5,5 


64 
88 

55 
90 
66 

96 
90 

54 
55 
55 
61 
72 
96 
92 
85 


56 
41 
64 
90 
60 

90 
83 
47 
63 
47 

36 

95 
96 
82 
80 

96 
58 
64 
63 
51 
42 
39 
50 
42 

51 
74 
95 
80 

56 
.76 
'51 


4-i4,8j4-i8,4[4-i3,i  4-19,9  4-  9.5 


9,5  9,9  9,9 


76  65 


92 
84 
73 
86 

93 

94 
73 
75 
.83 
'74 

59 
96 
96 
93 
91 

94 
95 
96 
97 

93 
79 
89 
93 
90 
91 

84 
82 

95 
96 
96 
84 


88 


NW  6 

—  o 

—  o 
NW6 

W6 

—  o 
W  8 
W  6 
W  6 
W4 

—  o 
E  4 

—  o 
W  2 
E  6 

SE  8 
SW4 
S  2 

—  o 
S6 
S4 

—  o 

—  o 

—  o 
SW  4 

WSW  6 
W4 
SW  4 

—  o 
WSW  6 
WNW  6 


W  4 
SE  2 

—  o 
W  2 

SW6 

S6 
W  8 
W  8 
W  8 
W6 

W  2 
SE  8 

—  o 

—  o 
SE  6 

S6 
W4 
S4 
S4 
S4 
S  2 

SW  2 

SW  4 
84 
SSW  6 
W  6 
SSE  8 
W  4 
SSE  4 
W  8 
NW  6 


3,5 


4,6 


—  o 
■ —  o 

—  o 

—  o 
SW  6 

W  6 
W  8 
W'6 

—  o 
W  2 

W4 

—  o 

—  o 
E  6 

SE  6, 

S  4 

—  o 
• — o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
W  8 

—  o 
S6 

W  6 

—  o 


O 


10 

5 
10 

30 

10 
10 

3 

5 

3 


10 
5 

10 
I 

i  10 

9 
o 

10 
9 

10 
»  10 
10 

9 
10 

I  10 

5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 

I 

5 
o 
10 

10 

o 


4,1 

2,1 

4,7 
8,8 

24,3 
0,1 


2,6 
28,8 
13,4 
4.1 
2,4 

18,3 
o, I 


7,30  P 
n 

°  2  p,  Ri 


Ri 


1,30  p, 

n  a  p  n 
°  a 


I  8,15  p 
,50  a— p 
I  9  p 


10,7 
1,8 

1 2,0 
3,2 

10,4 


^  n 

#  n  a  p 

#  n  a 

®  6,15  p  .  .  . 

®  11,  1,30  p,  7  P 

@  n  a  p  n 


n 

^  n 

--Q-  n,  @  6,15  p . . .,    9  p 

©  n  a  p 

@  10,50  a,  2  p 

@  n  a  }) 

®R  5,30  p—» 

®  2,35  p— n 


2,2 


6,0    6,2|    5,3  154,6 


59 


September. 


X  =  14' 


N. 


36  E  G,  Askersmul. 

Medclciuopcisk  tiil.    Hc-urc  dc 


=  4-  0,85  (710  mm). 

74    =   97,1   111,    A,  =  111,     /»;,  =  ''^ 

'lCui')])(;  cciitralc. 


Uat 

Pa- 
té. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  :i  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale. 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


"544  754.7 


O 
10 

1 1 
12 
13 
14 
•5 

16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
2 

28 
29 

JO 

Meil 


49.6 
42,5 
45.8 
52,9 

56,9 
54.6 
56,5 
55.9 
31.6 

'43.0 
41,8 

42.9 
45.7 
39,5 

40.9 
57,0 

69,5 

67,7 
65,8 

60,6 
55-4 
48,3 
47,1 
51,4 

54,6 
63,7 
55-5 
48,2 

55-3 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Ccis. 
Températiiru  Cels. 


8 

a.  m. 


p.  m. 


9  I  Max.  Min. 
p.  ni.  i  (9a.  iti.)  (9p.m.) 


Fiiktiglicls- 
IrycU. 

Teiision  do  la 
vapour  d'eaii. 
mm. 


8 

a.  m. 


.47,9 
'44,0 

47,7 
54,2 

56,3 
55-6 
56,4 
55-2 
48,3 

43,0 
42,5 
40,9 
48,1 
43.2 

41,9 
60,6 
69,5 
66,7 
63,8 

58.9 
55.0 
48,2 

47,5 
51.6 

56,3 
63.3 
50,7 
48,5 
56,2 


752,4 
44,0 

44.8 
49,4 
55.6 

55.5 
55.2 
55-7 
.54.3 
'44-5 

42,4 
44.2 
4' 

46,9 
42,6 

47,4 
64,4 
68,6 
66,0 
62,3 

56,6 
51-3 
4 

49,9 
52,3 

59.4 
61,0 

47,5 
50,1 

56 


752,5  752,6 


9,0 
9,4 
+ 13,0 
+  9,2 
+  10,8 

+  13.0 
+ 14.2 
4-12,4 
+ 14,1 
+  13,8 

+  13,0 
+  12,9 
+  8,6 
4-  8.0 
+ 10,6 

+  10,3 
+  9-2 
+  5,2 
+  6,2 
+  3,8 

+  6,0 
+  9,2 
+ 14,0 

4-11,2 

+  9,6 

+  4,2 
4-  3,0 
4-10,8 

+  7,4 
+  2,8 


4-16,2  4-  5,0 


+  13-5 
-M5.2 
+  13,5 
4-14,0 

4-14,6 
4-19,0 
-f  19,8 
4-22,3 
+  24,7 

4-17.6 
+  15.6 

+  9.2 

4-16,0 

4-12 

-fl  1.9 
4-12,2 

4-14,8 
4-16,0 
+  15.2 

4-14.8 
4-18,0! 
+  14-6' 
4-14.1 
-Hi,5 
4-11,8 
+  13.3 
4-15,4 
4-11,3 
+  9-8 


+  12,0 

+  9,5 
4- 10,6 

4-12,4 

4-12,8 
4-13,0 
-f- 12,0 
4-11 
4-15,4 

4-  9,8 
4-  9,3 
4-  6,0 
4-  8,4 
4- 10,7 


4-16,2 
4-15.0 
4-15-2 
4-15,0 
4-16,5 

+  17,5 
4-  20,0 
4-21,0 
4-24,0 
4-25,0 

4-18,0 
4-17.0 
4-12,5 
4-16,0 
4-14.0 


4-  7-0 
4-13,4 
4- 1 1,2 
4-  9-2 
+  2,2 


6,2 
6,0 
5 


4- 
4- 
4-1 
4-  5-0 
4-  0,6 


±  0,0 

+  2,0 

4-  9.0 

4-  5.0 

4-  6,0 

4- 10,0 
4-11,5 
4-10,5 
4-  9,0 
4-  7,0 


4-15.0  4- 
+.13.5  4- 
4-'i6,o 
4- 18,0 
4-16,0 


4-16,0 
4-18,0 
4- 16,0 
4-15.0 
4-13.0 

4-13.0 
4-13.5 
4-16,0 
4-12,5 
4- 1 1 ,0 


4- 


9.8 
9.0 
6,0 
5.0 
8,0 

8,5 
5-0 
1.5 
1, 5 
1.5 


2 

p.  m. 


4-  2,0 
4-  4.0 
4-11,0 


8,0 
1,0 

4,0 

1,0 
6,0 

3.5 
0,0 


5,2 
8,3 
8,6 
6,6 
7,7 

9, 

10,4 

!0,I 
I  1,0 

10,7 

8,1 
8,4 
7,1 
6,2 
8,8 

8,0 
6,4 
5.4 
6,5 
5,8 

6,8 
8,0 
8,2 
6,9 
5,3 

3,7 
5-4 
8,0 

4,3 
3-5 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Hiimidité 
relativt!. 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


•52,3 


4-  9,5,-H5,o 


4-  8,6||4-i6,2[4-  5,0 


5,4 
9,3 
7.5 
7.8 
10,6 

9,5 
10,7 
1 1,2 
12,1 

10,6 

7,7 
7,8 
7,5 
6,3 
8,7 

8,0 
5,8 
4-7 
5,8 
6,9 

'7,0 
8,4 
6,0 

4,1 

3,5 

4,6 
5,4 
8,4 
2,9 

4-0 


6,3 
9,8 
8,3 
8,8 

9,7 

9,7 
10,6 
10,1 
9,8 
10,8 

7,3 
7,0 
6,6 

7,3 
7,9 

8,0 
6,1 
5 
5 

6,0 

7,2 
9,6 
7,0 
4,2 
4,6 

5-4 
6,6 

8, 

3: 

4. 


9 

p.  m 


40 
81 

58 
68 
90 

77 
65 
65 
61 

47 

52 
59 
87 
46 
80 


86  77 


74 
81 

93 
97 

97 

92 
69 
69 
59 
60 
95 
83 
57 
62 


55 
38 
43 
53 

'56 
55 
49 
34 
34 

45 
47 
64 
2H 

44 


97 

95 
94 
93 
91 

89 
96 
97 
96 
83 

82 
80 

94 
89 
83 

95 
90 

93 
95 
97 

96 
85 
71 

48 
85 

76 
94 
81 
48 


Vindens  riktning  och 

styrka, 
Directioii  el  force  du  veiit. 


8 

a.  m. 


O  -12. 
2 

p.  ni. 


9 

p.  m. 


—  -  o 
8  2I 

W  61 
NW  6 
NNVV  4 

—  o 
W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

W  4 
W  6 
W  2 
NW  6 
W  6 

W  4 
N6 
NNW  2 

—  o 

—  o 

W  2 

—  o 

W  6 

W  6 
NW  6 

NW4 

—  o 
W  6 

WSW  4 
WNW  4 


7.3  7,4 


8i|   57  87 


W  4 
8  6 

W  6 
NW  6 
N  2 

W  2 
W  4 
W  4 
84 
84 

W  4 
W  8 
84 
NW  6 
W  2 

W  4 
NNW  4 

NW  4 
WNW  2 

SW6 

SW  2 
W  8 
W  8 
NW  8 
NW  6 

NNW  6 
W  4 
W  6 

WNW  6 
W  4 


—  o 
SW  6 

W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
86 

VV8W  6 
W  4 

W 

W8 


Molninängd. 
NébulOHlté. 
0-10. 


8  2 

a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne 
der- 
bfird 

H,-ui 
toin  ■ 
bée. 


O  OjO  o 
lo;  10 
O  5lO  5 
8|  8 

2|@''l0 


O 


10 
10 

=  lolO 

O  2I0 


O'  5iO  2 

O' 


O 


9  O 

HO" 

o  P 
loi 


10 

-o  o  2] 
■o  O  o  O 
-o©  5:0 
—  o  O  2  O 


3.1 


4,8 


—  o 
W  8 
W8 

WNW  6 

—  o 

—  o 

—  o 
W8 

NW  4 

—  o 


O  I 

10  0 

O  2|o 

o  lO 

o  1  o 

o 
o 


o 
o 
o  •! 

o  o  o 


o,  I 
2.; 


0,2 


0,4 


0,4 

1.5 
H,l 

0,8 

4,8 


Anmärkningar. 
Kemaniuen. 


a  p  11 


i  p  n 
I  7,i''p 
1 1' 


=E  8  a 


-n^.  n 


I  a  p 

I  1 1,13  a— 3>-"  P 


6,10  p 


ap 


2,3 


4,9j    4,7 4;^ 


■1,6 


Oktober. 


1921. 


752,4750,71749,2 
49,3 1 49,21 49,2 
46,31 41.51 36,0 
48,91 54,6  58,2 

Kl. o  60,1  59,7 


9 
10 

1 1 
12 
13 
H 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

2 1 

2 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 


4-  7,3-Mi.o 
4-11,2  4-13,4 
4-  9,7  4-13,1 


60,4 
55.8 
42,8 
52,2 
57.2 

5>,8 
57,3 
56,3 
47,3 
52,1 

53.2 
55,4 

56.7, 
51-21 
47,6 

46,5' 
43,5 
42,5 
43,4 
53,9 
55,9 
58,51 
50,6 
40,7 
52,4 
45.8 


59.9 
51,6 
46,8 
53.8 
57,6 

51.9 
56,7 
56,9 
41,3 
53,5 

53,3 
58,0 
56,21 
50,81 
49,6 
40,6 1 

45,5i 
36,61 

49.4 
48,0 

55.9 
55.7 
48,5 
39,2 
54.2 
44.7 


58,9 
45,8 
49,9 
55.3 
56,2 

56,1 

56,9 
56,2 
44,2 
52,1 

52 

58,0 

54,1 

48,5 

51. 1 

40,6 

47,1 

35,5 

54,9 

50,0 

57 
51 

47,8 
44,0 
53 
4' 


4-  4,1 

+  0,2 

4-  8,0 

4-  6,? 
4-12,0 

4-  5,0 

4-  3,4 


4-  i 
4- 1 1,0 

4-15,0 
4-14.5 
4-15.2 
4-14.4 
4-11,7 


4-10,5  4-12,0  4-  5.4 


4-  2,0 
4- 1 1,2 
4-  9,4 
4-  6,5 

4-10,0 
-f- 12,2 
4- 10,4 
4-i2,ol 
4-11,0 


4- 10,0 
4-  8,2 
4- 1 1,2 
+  1,3 
4-  4,8 

4-  7,2 
-H  12,2 

+  5,5 
4-  3,8 
-f  10,2 


4-  9,51 4- 10,0 
4-12,9  4-  6,2 


4- 


7,6 

5.4 

0,0  j 

0,4 1 

2,0l 
0,2| 
0,61 

3,0 
1.3 

0,4 
7,1 


4-11,6 
4-  9,6 

4-13.9 
4-13.4 
4-13.4 
4-17.3 
4-12,3 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
14- 
'4- 


8,8 
9,8 


4- 1 1,0 
4-  3-0 
-f  1 1,0 
4-13,7 
4-  3-7 


7,6 
7-2 

o,6j 
0,2 

2,6| 

5-4 
6,6 

7,4 
2,8 
1,8 


4-11,0 
4- 14,0 
4-15,0 
4-  II, 2 

-M2,0 


4-16,0 
4-15,0 

4- 16,0!  4- 
4-16,0  4- 
4-12,0  ± 

4-12,0  4- 
4- 1 1,0|  — 
4-i3,Oi4- 
4-12,0  4- 
4- 10,0  4- 


4- 

4-10,7:4- 


6,2 

1-5 
0,2 

4,3 
0,8 

3-0^ 
7,6, 
0,8: 

1-4! 
2,0 

8,6l 


4-14,0 
4- 14-0 
4- 14-0;  4- 
-f  18,0, 4- 

4-14,0,4- 
4-io,5i4- 
4-  7,21- 
+  1,0:- 
0,5!- 

2,6|  — 

6,51- 
8,01- 

8,5:- 

3,0 
1,8 

o 


4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 

4-1! 


Meil.  751,3750,7750,7  4-  5-9  4-  9,9|4-  5, 


0,0 
8,0 
8,0 

0,5 
4,0 

4,8 
2,0 

5,5 
2,0 
0,0 

5-0 
1,0 
6,0 
5-0 
3-0 

8,0 

3,0 
1,0 
8,0 
3-0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
10,0 

2,5 
2,0 
1,0 
3,0 
2,0 
2,0 


6,5 
7,2 
8,6 
3,9 
4,2 

6,4 
5,9 
9-2 
6,5 
5,8 

9,1 
5-1 
9-7 
7,4 
5,4 

7,5 
9,1 
7,7 
8,9 
8-3 
6,7 
3,5 
4,0 
4,3 
3,7 
4-2 
4,6 
5,0 
4-1 
3-9 
7.2 


6,9 
8,3 
8,1 
3,2 

4-  8 

5-  4 
6,7 
8,6 

6,5 
8,9 

10,2 

8,3 
9,4 
7,0 
5,9 

7,4 
6,6 

9,4 
9,6 
5,6 
6,9 

3-  2 
4,6 

4-  3 
4,6 

5.3 
6,1 

5-  4 
5.1 
3,1 

6.7 


5-7 
7,9 
9.4 
3,8 
6,2 

5-4 
7,8 

6,5 
6,0 
8,8 

6,5 
8,7 
6,9 
6,0 
8,1 

8,8 

5.1 

8,6 

9.2 
5.3 
4.6 
3.4 
4.7 
3,2 
4.8 

5.5 
7 

4,1 
4.7 
3.5 

7 


73 
96 
63 
91 

81 
84 
89 
100 
100 

96 
96 
98 
86 
75 
82 

87 
82 
86 
85 
86 
52 
88 
96 
94 

94 
96 
88 
99 


70 
73 
73 
38 

50 

43 
54 
67 
53 
87 

98 
94 
86 
69 
66 

62 

58 
82 
66 
52 

89 
42 

96 
93 
82 

78 
84 
70 
91 


88  59 

96!  71 


62 
98 

95 
76 
97 
72 
74 
97 
100 

95 

97 
95 
97 
71 
89 

90 
90 
87 
79 
88 

65 
82 

100 
96 

100 

96 
100 
95 
93 
88 


4-10,7  4- 


6,2,  6,5l  6,3 


88 


89 


WSW  6 

—  o 
SW  4 
NW6 

—  o 

WSW  4 
SW  2 
W  4 

—  o 

—  o 

84 

—  o 
W  2 

SW  6 
WSW  6 

WNW  4 
WNW  4 
W  6 
W  4 
W  6 
WSW  6 
W  6| 
NE  81 
ENE  6 
SW  4i 
WNW  2 
NW  2 
WNW  4': 

—  o 
NE  4 

W  6 


WSW  6 
W  4 
SW  2 
NW  6 
W  6 

W4 
SSW6 
W4 

—  o 

—  o 

SW  4 
SSW  4 

—  o 
W  8 
W  6 

W  6; 
SE  4 
W  6; 
SW6 
W  6 
W  8 
W  6 
ENE  8i 
NE  81 
SW4I 
W  2 
8  6 
':  NW4 
NE  4 
NW  2 
W  8 


SW  6 

—  o 
SW  6 

—  o 

—  o 

—  o 
SW6 

—  o 

—  o 

—  o 

E  2 

—  o 

—  o 
NW6 

W  4 

SW6 

—  o 
W  2 
W6 
W  4 

NW  6 

—  o 
E  8 

NE  2 

—  O 

—  o 
84 

—  o 
NE  6 

—  o 
W  8 


3.71 


4,8; 


2,6 


9 

lop" 
8 

oO 

olo 

2iO 

olO 
loO 

io'0 
'loI 

t 

10 

10,0 
5 

i'o 

SÖ 

8  o 

3  © 
i  O 

10  ^ 

10 

10 

5 
5 
o 

10  =° 
10  O 
10 


10 

91 

■°! 

01 


10 
6 

10 

5 

10  I 

o 
10 

1 

9 


9 
5 

10 
o 
5 
o 

10 
o 
I 

10 

o 
10 

2 
O 
10 

O 
O 

5 
5 
8 

1 

o 

■  10 
1 

E  10 
10 
►  10 

o 
10 


4.0 


2.3 


0,5 

0,1 

0,1 


10,30  a 


5,30  P  • 


0.7 

30.4 


1.5 


0,3 
2.0 


=  8  a 
=-  8  a 

®  n,  =  2  p 

=  "  8  a 


m  p 

■^  '■^  -  m  —  n 
g  I  -  cni,  ^  a 

H  15,  =  r 
Hl  12 

13  8,  •  n  P  II 

=  8  a.  =°  2  p 


6,4 


4.9 


60 


November. 


«P=  58°  53' N. 

I  =  14°  54'  =  o"  59"'  36^ 


E.  Gr. 

Medeleuropcisk  tid 


Askersund. 


Cg—  +  0,85  (710  mm). 

'--  97.'  m,  Ä(  =  1,3  ni,  /)^,  = 
Heure  de  TEurope  centrale.  ^ 


,6  m. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  k  0°  et  ä  la 
pesanteur  normale 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Temperaturs  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Meä,  757.6j757,6;758,i 


I 

725,1 

724,5 

723,6 

+ 

7,0 

+ 

5,3 

2 

30,4 

34,1 

39,6 

+ 

2,6 

4- 

3,5 

3 

43,8 

43,8 

43,3 

— 

2,7 

- 

0,3 

4 

45,5 

45,3 

41,8 

— 

9,0 

4- 

0,3 

5 

28,7 

27,8 

32,3 

+ 

1,0 

— 

0,6 

6 

40,2 

41,0 

42,0 

— 

6,6 

— 

3,2 

7 

43,2 

44,2 

45,9 

— 

9,0 

- 

5,6 

8 

51,1 

53,4 

57,3 

— 

10,0 

— 

5,0 

9 

63,1 

63,8 

64,9 

— 

17,0 

— 

3,0 

10 

67,3 

68,4 

70,1 

- 

0,5 

4- 

1,6 

1 1 

70,7 

70,3 

68,2 

4- 

0,6 

4- 

1,2 

12 

64,0 

61,4 

59,6 

1,6 

0,6 

13 

58,3 

57,9 

58,1 

_ 

0,4 

4- 

1,0 

•4 

59,0 

59,5 

61,9 

0,2 

0,4 

15 

64,4 

65,8 

66,9 

1,6 

4- 

1,0 

16 

66,9 

66,8 

67,0 

3,8 

2,0 

17 

67,9 

68,4 

70,0 

4- 

1,0 

+ 

1,5 

18 

7',3 

71,6 

72,0 

+ 

0,8 

4- 

1,3 

19 

70,8 

69,0 

67,8 

4- 

0,4 

4- 

0,5 

20 

65,9 

65,6 

66,9 

1,4 

1,2 

2 1 

67,5 

66,1 

66,9 

1,2 

0,4 

22 

69,0 

69,5 

70,6 

4- 

0,8 

4- 

1,4 

23 

70,4 

70,1 

70,0 

4- 

0,3 

4- 

1,6 

24 

68,8 

67,5 

66,1 

4- 

0,7 

4- 

1,6 

25 

62,5 

61,5 

60,0 

4- 

0,9 

4- 

0,3 

26 

59,7 

59,7 

60,0 

+ 

0,7 

4- 

1,4 

27 

57,5 

57,8 

58,1 

+ 

0,4 

4- 

0,2 

28 

57,5 

56,7 

56,9 

6,0 

1,8 

29 

59,0 

58,8 

57,5 

-11,6 

6,0 

30  1 

57.0 

57.2 

59,0 

5,0 

4.0 

Max,  Min. 
(9p.m.)  (9p.m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


4-  4,0 

±  0,0 

-  3,6 

—  2,2 

—  2,0 

— 12,0 

-  8,5 
-13,3 

5,0 
1,3 


4- 


4.2 
0,4 
0,2 
1,6 
1,0 

0,6 
0,8 
0,8 
0,0 

2,7 
0,1 

0,4 
0,0 
0,8 
0,3 
0,6 
1,5 
2,4 
2,7 
5,2 


2,3  -  0,3 


2,0 


4-  9,6 
4-  4,0 


4- 


0,0 
0,5 
1,5 

2,0 
5,5 
5,0 
3,0 
2,0 


4-  2,0 

—  0,4 
4-  1,0 
4-  1,0 
4-  1,0 

0,5 

+  1,5 

+  1,5 

4-  0,8 

±  0,0 

±  0,0 

+  1,4 

4-  2,0 

4-  2,0 

4-  1,0 

+  1.5 

4-  0,6 

—  1,0 

—  2,0 

—  2,0 


+  4,0 
±  0,0 

-  4.0 
— 10,0 

-  4.0 

-13.0 
-13.0 
— 14,0 
-1!>,0 

-  6,5 

-  5,0 

-  5,0 

-  2,0 

-  3,0 

-  3,0 

-  4,0 

-  1,0 
+  0,5 
±  0,0 

-  3,0 

-  3,0 

-  0,1 
±  0,0 
±  0,0 

-  1,0 

±  0,0 

-  1,5 

-  7.0 

-  12,0 

-  7,0 


5,5 

>.5 
'2,0 
1,8 
4,9 

2.3 
1,9 
1,7 
1,0 

4.1 

4,5 
3,6 
4,3 
4.5 
3.7 

3.2 
4.7 
4.8 
4,7 
3,8 

4,0 
4,8 
4,7 
4,2 
4,8 

4,8 
4,7 
2,8 

',7 

2,9l 


2 

p.  m 


9 
p.  m. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

/o 


8 

a.  m, 


.2,9 

'2,0 
'2,0 
3,5 
4.2 

2,6 

2,4 
2,6 
2,9 

5.2 

4.3 
3,6 
4,6 
4,1 
4.5 

3,9 
4,8 
4,8 
4,6 
3,9 

4,1 
5,0 
4,8 
4,2 
4.1 

4.9 
4.3 
3,8 
2.5|  3,4 
2,9l  2,7 


.3,9 
'2,5 
3,1 
3,2 
3.7 

1,6 
2,0 
1.3 
3.0 
5.0 

3 

4.4 
4.5 
4.0 
4.2 

4,4 
4,7 
4,8 
4,4 
3,7 

4,3 
4,7 
4,6 
4,3 
4,4 

4,8 
4,0 
3,6 


.74 
45 
'54 
77 
100 

83 
80 
78 
85 
94 

94 
88 
96 
100 
90 

92 

94 
100 
100 

93 

95 
100 
100 

87 


2 

p.  m 


100 

95 
90 
91 


.4- 

'44 
76 
96 

72 
80 
81 
80 
100 

85 
82 

92 
92 
90 


94 
96 
96 

93 

92 
100 

93 
82 

87 


9 

p.  m 


100  96 


.94 

8q 
83 
77 
95 
100 

94 
100 

96 
99 
99 

100 

96 
100 

94 
98 

94 
100 
100 
89 
94 
100 
99 
94 
91 


4-  o,4j-  4,6  3,6j  3,8|  3,7    89    84I  92 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  foroe  du  vent 

0-12. 


W  10 
NW  10 
NW  6 

—  o 
NE  8 

—  o 
NE  4 

—  o 

—  0| 

—  o 

SSE  4 
E  6 
ENE  2 
E  2 

—  o 

—  o 
E  4 

—  o 
ENE  2 

NE  6 

NE  6 

—  o 

—  o 

—  o 

W4 

W  2 

—  o 

—  o 
W  2 

—  o| 


2 

p.  m. 


W  8 
NNWio 
NW  6 
NW4 
NE  8 

—  o 

NE  4 
NW  2 

—  o 
SW4 

SE  4 
NE  6 
E  2 

—  o 

—  o 

E  2 
E4 
E  2 
E  4 
ENE  6 

ENE  6 

—  o 
NE  2 
SW  2 

W  2 

—  o 

—  o 

—  o 
W  2 

NW  2 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 


8 

a.  m. 


2,6 


3,1 


W  10 
NW  8 
NW  2 
NW  4 
NE  6 

—  o 
NE  4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
NE  4 

E4 

—  o 

—  o 

E  2 
E  4 

—  o 
NE  6 
NE  6 

NE  6 

—  o 

—  o 
SW  4 

W  4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

NW4 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Q 
0 

(O  °  r 

W  5 

0 

ö 

W  5 

U  0 

0  0 

0  0 

0  I 

•X-  10 

-X-  10 

0  8 

0  2 

10 

7 

W  0 

ö  3 

0  0 

0  I 

10 

10 

10 

0  I 

8 

10 

10 

^°io 

^°I0 

8 

^°I0 

8 

^°I0 

=  10 

=  10 

=  10 

=  10 

=°IO 

=°io 

=  °IO 

^°io 

10 

=  10 

=  10 

=  10 

=  10 

=2 10 

9 

10 

10 

10 

9 

=  10 

=  10 

=^10 

=°IO 

=  10 

10 

3 

0  5 

0  0 

o 
o 
o 
5 
5 

o 
o 
o 
5 

10 
2 

-X-  10 
•)f°io 
=  10 
=  10 

=  10 
=  10 
=  10 
10 
-X-°io 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8  a-8  a 

mm. 


Anmärkningar. 
Remarque.?. 


14,0 

4.3 


2,0 
4,6 
1,8 
0,8 

0,4 
1,1 
0,5 
1.4 

6,3 

0,7 
0,1 


0,6 


11.      1,30  p 


SI  10  cm,  ^-  n  a  p 

m  15 
ffl  15 
m  15 

SI  15,  ^  P 

m  15 

138 

■X-  6,15  p — n 

a  3.  ^  a  p 

Hl  I,  -)fnap,  =  9p 

H  12,  -X-  a  p  n,  =  9  p 

fä  12,  -X-  =  a  p  11 
O  12,  =@  a  p  u 
Hg,  =@  a.pn 
a  7,  =°  8  a,  2p 
S  8,  -X-  n  a  p  u 

H  14,  =@  a  p  n 
[g  10,  =#°  a  pn 
0  8,  s^Sa 

6 
[116 


316, 
H5, 
S5, 
H5 
[15- 


=  ap 


=  2p 


2,6  8,0i 


7,3 


39,4 


December. 


1921. 


762,1 
62,5 
60,6 
63,2 
58,7 

51,8 

39,9 

44,8 

39,7 

56,9 

60, 

61,6 

58,4 

53,9 

48,5 

46,9 

27,5 
18,7 
36,3 
32,1 
22,1 
36,2 
26,7 
39,1 

4«,4 
52,2 
39,2| 
34,8: 
3',8| 

42,3 
20,4 


763,6:764,2 

6o,6l  58,7 


62,9 
62,0 
58,0 

49,4 
37,3 
47,2 
45,4 
58,7 

61,7 
61,4 
57,1 
52,1 
46,6 

41,7 
13,7 
24,1 
40,1 
27,2 

25,0 
37,1 
25,7 
44,4 
46,6 

52,6 
34,7 
31,4 
34.4 
41,3 
22,8' 


63,8 
62,2 
57,0 

46,9 
39,3 
46,4 
51,4 
60,4 

62,1 
60,2 
57,2 
51.0 
47,5 

33.7 
13,4 

29,3 
42,9 
25.7 
30,0 
36,6 
27,9 
48,8 
47,8 

49,5 
35,5 
29,5 
35,8 
30,4 
35.5 


4- 


741,5  744,'  744.5 


12,0 

6,5 

12,8 

5.0 

13,0 

1,5 

2,3 

! 

1,4 

82 

81 

81 

—  0 

—  0 

—  0 

I 

7 

0 

4,2 

2,2 

0,5 

0,5 

13,0 

2,9 

3,2 

4,1 

87 

81 

94 

—  0 

W6 

W4 

10 

8 

10 

5.2 

1,8 

9,6 

0,5 

10,0 

2,7 

3,3 

2,0 

88 

82 

92 

—  0 

N  2 

—  0 

0 

0  1 

0 

4,0 

1,4 

0,4 

0,4 

11,5 

3,3 

3,8 

4,1 

96 

93 

92 

—  0 

W  6 

1  W4 

10 

10 

10 

0,4 

4- 

0,6 

± 

0,0 

4- 

0,6 

1,0 

4,4 

4,4 

4,6 

100 

92 

100 

SW4 

W4 

W  4 

10 

10 

10 

1,0 

0,3 

± 

0,0 

± 

0,0 

1,0 

4,0 

4,3 

3,9 

95 

96 

85 

SSE  2 

- —  0 

—  0 

10 

10 

10 

1,4 

4- 

1,3 

0,0 

4- 

1,5 

d= 

0,0 

5,0 

4,9 

4,6 

100 

98 

100 

—  0 

-0 

—  0 

='10 

=^I0 

=  10 

0,8 

4- 

0,2 

0,8 

± 

0,0 

1.5 

4,1 

4,3 

4.3 

95 

96 

99 

NW  2 

E  2 

E  2 

10 

10 

10 

1,2 

0,3 

0,4 

4- 

1,0 

2,0 

4,2 

4,1 

4,4 

99 

87 

100 

ENE  2 

NE  4 

—  0 

^°I0 

10 

10 

0,3 

4- 

0,4 

± 

0,0 

4- 

0,5 

1,0 

4,4 

4,4 

4,3 

98 

92 

94 

E  2 

SE  2 

E  2 

10 

10 

10 

0,6 

4- 

0,8 

0,4 

4- 

1,0 

1,0 

4,2 

4,2 

4,4 

89 

87 

100 

SW  6 

SW  6 

SW  4 

10 

10 

10 

0,8 

4- 

0,3 

4- 

0,8 

4- 

1,0 

2,0 

3,9 

4,2 

4,6 

91 

91 

94 

SW  4 

SW  2 

SW  2 

10 

10 

10 

0,2 

4- 

0,4 

0,2 

4- 

0,8 

1,0 

4,3 

4,2 

4,3 

96 

89 

96 

SW  6 

SW6 

—  0 

10 

10 

10 

1,3 

4- 

2,2 

4- 

1,4 

4- 

2,2 

1,0 

4,8 

5,0 

4,9 

94 

93 

96 

SW4 

SW4 

—  0 

10 

10 

10 

1,0 

4- 

1,3 

4- 

1,6 

4- 

1,6 

4- 

1,0 

4,7 

4,8 

4,9 

96 

94 

94 

WSW  4 

SW  4 

SW4 

10 

10 

10 

1.3 

4- 

1,4 

4- 

2,0 

4- 

2,0 

4- 

0,5 

5,0 

5,0 

5,3 

100 

1 00 

100 

SW  4 

S4 

S  2 

10 

10 

3.0 

4- 

5,8 

4- 

4,6 

4- 

6,0 

4- 

1 ,0 

5,1 

5,0 

5,5 

90 

73 

87 

W  6 

W  10 

W  10 

10 

m  g 

10 

2,0 

4- 

0,8 

4- 

0,4 

4- 

5,0 

2,5 

3,7 

3,8 

4,1 

69 

78 

87 

NW  8 

NW  6 

NW  2 

10 

8 

8 

1,0 

4- 

0,3 

4.8 

4- 

0,4 

5,0 

3,5 

3,1 

2,9 

83 

66 

91 

NW  2 

N4 

—  0 

I 

0  2 

0 

0,0 

4- 

3,7 

4- 

1,6 

4- 

4.0 

6,0 

4,2 

4,9 

4,6 

92 

82 

89 

SE  8 

SSW  6 

WSW  4 

10 

5 

10 

4,6 

4- 

3,8 

4- 

0,6 

4- 

5,0 

1,0 

5,7 

3,9 

4,4 

90 

65 

92 

W  10 

W8 

—  0 

10 

0  0 

5 

4,5 

4- 

0,2 

4- 

0,5 

+ 

1,0 

5,0 

2,9 

4,6 

4,8 

89 

98 

100 

—  0 

—  0 

—  0 

1 

=  10 

=  10 

3,2 

4- 

3,0 

4- 

0,2 

4- 

3,2 

± 

0,0 

5,8 

3,1 

4,7 

100 

54 

100 

SW  4 

SSW  4 

E  4 

10 

•X-°io 

3,3 

5,4 

5,8 

4- 

0,2 

6,0 

3,1 

2,6 

2,7 

86 

85 
88 

90 

NE  8 

NNW6 

—  0 

10 

5 

10 

4,8 

3,3 

3,7 

3,0 

6,0 

2,8 

3,2 

3,3 

88 

95 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

=  10 

5 

3,4 

1,8 

4- 

1,2 

4- 

1,5 

4,5 

3,2 

3,6 

5,0 

90 

90 

1 00 

W  4 

W  2 

SW4 

10 

10 

10 

2,0 

4- 

2,8 

4- 

3,7 

4- 

4,0 

4- 

1,0 

5,1 

5,3 

5,4 

96 

94 

90 

SW  8 

SW6 

SW  6 

10 

10 

5 

1,4 

4- 

0,2 

0,3 

4- 

4.0 

0,5 

4,3 

4,5 

4,3 

85 

96 

96 

SW  6 

SW  2 

—  0 

I 

10 

10 

'.4 

4- 

1,8 

0,2 

4- 

2,0 

1,0 

4,5 

4,1 

4,3 

89 

78 

96 

W  4 

W  6 

W  4 

10 

0  5 

10 

'.4 

2,2 

4- 

0,8 

4- 

1,0 

2,2 

3,6 

3,1 

4,6 

86 

79 

94 

NW  8 

NW  2 

SE  6 

10 

6 

0,0 

1 ,0 

0,8 

+• 

1,0 

1,5 

4-4 

4-0I 

4-1 

96 1 

93  i 

95 

NW  6 

NW  8 

W  8 

10 

-X-  10 

-X-  10 

o,«  4- 

0,2 

o,7| 

4- 

1,3! 

3,1 

4,0 

4,Oj 

4-2 

9i| 

86 

94 

3,9 

3,9| 

2,5 

8,5 1 

8,2 

8,5 

0,2 

2,6 

1,3 
10,2 


0,5 
4,4 

3,5 
6,1 


4,1 

10,2 

3,0 


5-3 
0,4 


il  5  cm 

H5 

(15 

[1  5,  V  8  a 

as 

^  n 

%  n,  =  a  p 

a  3,  -X-  !i 
a  II,  ^  11, 
a  II 

a  II 
a  II 
a  II 
a  II 

a  10,  @  n, 


8  a 


a  3, 

®  11  a  p  u 
-X-  n  a 


»  >',  5  P 
11  a  p,  = 


-X-°  11,  @  a  p  n,  A  6,30  p 


@  n,  8  a,  -X-  6,jn  p — n 

a  3, 

a  3,  =  2  p,  ^  @  5  p 


3,0  -X-  p  n 

4,8  H  2,  ^-  a  ])  n 


61,8 


61 


Januari. 


^  =  58; 


56'  N. 


o"  44' 


44"  EG,  Strömstad. 

Medclouropcisk  tid.    Hinirc  dc;  Tliuropc  cciitralc. 


_  f  +  0,85  (705  mm). 
»  "~  \+  o,<)i  (790  mm). 
//^  =  8,8  m,  /i,  =  4,2  m,  fi^,  =  I,',  m. 


1921. 


Dat. 

Ha- 
te. 


Barometer  rediic. 
till  O*  och 
normaltyngd. 

Barom.  Ji  0°  et  ii  la 
pesaDteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Tenipérature  Culs. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  j  Min 
(9p.m.)  Op.m.) 


/  50'7 

■■ '  - 

759,4 

c  fl  1 

50,1 

54,7 

C/I  7 

-|- 

3 

3  v,^ 

61,6 

4- 

4 

60,8 

59,6 

50,6 

+ 

5 

53,6 

56-4 

58,6 

- 

0 

56,9 

3°'/ 

34,3 

4. 

•t 

7 

C  C  ^ 

3/  ,/ 

+ 

Q 

53,3 

6 

c  ^  I 

9 

45,9 

41,1 

45,4 

+ 

10 

38,7 

41,4 

36,1 

+ 

1 1 

34.0 

37,° 

1 2 

43,° 

45," 

AQ  0 

'3 

44,9 

/I  0  0 

'4 

53,4 

C  /i  T 

54,' 

c8  7 

— 

'5 

64,4 

08,8 

— 

16 

70,8 

66,9 

62,0 

+ 

17 

54,2 

46,8 

36,9 

+ 

18 

28,9 

25,2 

24,3 

+ 

19 

34,2 

42,2 

48,6 

20 

50,3 

45,9 

48,8 

+ 

2 1 

56,5 

55,5 

45,3 

4- 

22 

34,7 

36,2 

42,2 

4- 

23 

45-5 

48,6 

43,6 

24 

48,4 

53,0 

59,4 

25 

63,7 

64,2 

62,1 

26 

54.1 

47,5 

43,7 

27 

52,4 

57,c 

61,3 

28 

61,5 

56,c 

45.8 

29 

43,2 

48,c 

50,3 

30 

46.* 

46,6 

44,2 

+ 

3' 

45'5l  46.E 

47.3 

+ 

2,2 

2,6 

2,0 

2,4 

0,4 
4,4 

5,4 
3,4 
2,4 
5,0 


■15,8 
2,0 
4,4 
3,0 
1,2 
3,6 


4,0  4- 
6,2  4- 
2,6 
5,6 
3,4 


0,4 

2,4 

2,0 
2,6 
0,4 

4,4 
5,2 
4,6 
2,6 
4,2 
±  0,0 

-  2,6 

-  4,6 

-  0,6 
— 10,0 


-  0,6 
4-  2,0 
+  1,4 
4-  5,0 

—  2,0 


Fuktighets- 
tryck. 

Teiisioii  de  la 
vapeur  (l'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m 


9,2 
4,4 


4- 


3,2 
2,8 

3,4 
1,4 
6,2 

3,6 
5,0 
1,0 

5,0 
0,4 


-  1,2 

-  3,6 

-  1,2 
4-  4,8 

2,8i4-  3.0 

3,214-  4.6 


—  2,2 

-  4,4 
-11,2 

-11,4 
14,4 

4,2 
4,6 
3,4 
3,0 
4,8 

5,6 
2,4 

—  I 

-  4.6 

-  3,2 

—  1,2 

-13,' 
4-  2,0 
4-  2,2 
4-  4,6 
4-  3,2 


|750,4!750,6i750,6|-  0,51+  1,2]-  o,' 


3,0 
2,6 
2,0 
.5,0 
'5,0 

5,5 
5,5 
5.0 
4,0 

5,0 

3,5 
2,0 
1,0 
.0,5 
'8,5 

4,5 
4,6 
5,0 
3,5 
(>,& 

6,0 
0,5 
4,0 
',5 
0,5 

0,5 
1,2 
2,0 
5,5 
5,5 
5,0 


2,5 
1,0 
0,0 
1,0 
3.5 

2,5 

4,0 
2,0 
2,2 
1,0 


—  2,2 

-  7,5 
-12,5 
-20,5 
-17,5 

15,5 
0,5 
2,0 
2,0 
0,0 


4-  2,0 

4-  1,0 

-  4,0 

-  7 

-  6,0 

-  5,0 
— 14,0 

-  17,0 

-  0,5 

-  1,0 
4-  2,0 


3,8 
5,5 
5,3 
5,5 
4,4 

5,8 
6,3 
5,4 
5,5 
6,3 

4,5 

2,7 

3,6 

o,a 

1,2 

.5,3 
'5,0 
5,1 
.4,2 
'4,5 

'4,5 
'5,5 
3,7 
2,9 
3,5 

4,0 
2,2 
2,1 
''5,0 
5,4 
54 


9 

p.  m 


Relativ 
fukliglicl. 
Humiditu 
relativo. 

 %  

8  I  2  I  9 
a.  m.|p.  m.  p.  m 


Vindens  riktning 
styrka. 
Diroction  et  force  ilu 

0—12. 


och 
ven  t 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


p.  m. 


Molnmängd. 
Nétiulosité. 
O- 10. 
8    j    2    I  9 
a.  m.  I  p.  m.  1  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 
Kau 
tom- 
hée. 

8a-H  a 
mm 


Anmärkningar. 
Remarque». 


4,4 
5,5 
5,3 
5,3 
4,4 

5 
5,6 
6 

5,5 
6,0 

4,4 
3,7 
3,0 
4,2 
2,0 

'5,0 
5,4 
.5,2 
'.4,0 
'5,0 

%o 
'5,0 
4,2 
3,0 
4,4 

4,0 
3,2 
4,2 
5,0 
5,5 
5,7 


4,2 
5,3 
5,0 
6,5 

3,9 
(>,5 

5,1 

5.5 
5,4 
5,6 

3,7 
3,2 
1,8 
1,9 
1,3 

'5,0 
'5,0 
.5,2 
'4,0 

'5,0 

''5,5 
4,3 
4,0 
3 

3,5 

4.2 
I 

5,3 
4,8 

6, 

5.8 


98 
100 
100 
100 
100 

93 
94 
93 
100 

97 

100 

90 
98 

85 
86 

100 

'80 
90 
.99 
'77 

'73 

'78 
98 
95 
97 

99 
87 
.92 
'80 
96 
93 


100 
i  00 
100 
96 
100 

93 
84 
97 
100 

97 

96 
98 
9» 
96 
91 

'87 
96 
.90 
'80 
•71 

'85 
'76 
99 
95 
92 

95 
92 
99 
78 
96 
90 


96 
100 
100 
100 

98 

97 
84 
90 
100 
97 

94 
96 
90 

97 
88 

'80 
'79 
.90 
71 

'78 
'82 
79 
99 
96 
97 

99 
88 

100 
89 
97 

100 


+  2,9  -  4, 


SVV  2 
8W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

SW  6 
W  8 

SVV  6 
SSW  6 
W  6 

NW  2 

—  o 
NE  2 

N  2 

—  o 

SW6 
SW  6 
SW  6 
N  2 
W  6 

W  6 
W  8 

—  o 
N  4 
N  2 

—  o 
N  4 

—  o 
W  4 

—  o 
SW  4 


SW4[ 

—  o 
WSW  6 

—  O 

SW  6 
W  O 
SW  6 

—  o 
WSW  4 

NNE  2 

—  o 
NE  2 

WSW  4 

—  o 

SW  6 

SW  6' 
W  6[ 

—  01 
W  6' 

W  4 
W  6 
N  2 
N  4 
W  4 

SE  4 
N  4 

SW  4 
W  4 

SW4 

SW  41 


—  o 
SW  2 

—  o 
S6 

—  o 

SW  6 
W  6 
W  6 
H  2 

SW  2 

—  o 

S  2 

—  O 

W  2 

—  o 

SW  6 
SW  8 
W  6 

—  o 
W  4 

W  6 
W  6 
NW  8 
N  4 

—  o 

SE  2 

—  o 
SW  4 

—  o 
SW  6 
SW  2 


10 

10 

10 

10! 

10 

10 

10 

@ 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

0 

10 

10 

10 

10 

0 

Ö 

5 

10 

9 

7 

6 

10 

3 

0 

7 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

,0 

3 

51© 
lolO 


0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

10 

^  10 

0 

0 

0 

10 

10 

2 

2 

10 

'2IO 

2 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

o 
o 
I(J 

K) 

o 
10 
o 
o 
o 

10 
10 

o 
o 


5 

-K-  10 
o 

®  10 

o 


4,4  4,7|  4,4    93[  92|  92|       3,2|  3,5 


3,1 


6,2,    6,11    5,3  loi 


'.7 


12,0 

1,3 
3.5 
15,0 

3-5 

0,0 

2,3 
2.8 
10,2 


2.5 

8.3 


2,0 
'  .5 

0,8 
10,5 


5,5 
6,2 

3,8 


\^  7  ern,  -X-  10,30  a  -  6,30  p 

lii)5.  =aP 
SJ,  - 

'(a,  -     a,  @  10  a  .  .  .  i> 


5,30  a  , 
n    9. -i 


a  1, 


'S.  ' 

[i)2, 
a  17 

'a 

'a. 

'B, 

'.m 


^  n  — 1 ,15  \> 


-)f  n- 


7, '5  P 

1, 3^-^8,45  V 


@  1.5"  — 3  P 

9,45—10  a 
^°  5,45—6,15  p 


(115,  "fr 

m  15 

g,  ^  o— 6.30  r, 

a 

a.  @  n  — 4,30  p 


a  p  n 


'5  P 


Februari. 


1921. 


I 

752,6'755,o'756,7 

4- 

2 

60,4!  62, 1  j 

64,1 

4-  ( 

3 

66,4! 

68,6| 

72,1 

4 

74,6! 

75,0 

74,2 

± 

5 

74,3 

73,0 

75.2 

— 

6 

77,0 

77,3 

78,3 

7 

78,5 

77,6 

77,4 

8 

77,6 

77,3 

77,0 

9 

75,51 

74,1 

74,8 

10 

78,5 

78,» 

76,6 

1 1 

67,2 

61,2 

62,5 

4- 

12 

67,6 

68,5 

62,7 

13 

53,9 

48.5 

45,5 

4- 

14 

46,3 

50,0 

53,5 

4- 

15 

58,9 

56,8 

47,9 

16 

46,7 

50,7 

54,1 

17 

54,5 

50,0 

51,8 

18 

59,0 

62,7 

67,5 

19 

67,9 

66,9 

68,0 

20 

70,1 

70,2 

69,7 

21 

70,1 

70,6  71,6 

4- 

22 

73,0 

73,3'  73,2 

23 

72,9 

72,4 

73,4 

4- 

24 

74,5 

74,9,  75,' 

25 

73,« 

71.7 

69,c 

— 

26 

6g,  2 

70,4:  73,^ 

+ 

27 

63,8 

59,^ 

)  6o,c 

)  -V 

28 

57>5 

35.! 

>  56,; 

4- 

1,0  + 

0,414- 

1,2  4- 

0,0'  — 
0,8!- 


0,214-  0,6 

1,4  -  0,8 

4,0' ±  0,0 

2,8  —  0,4 

2,2' —  0,8I—  O, 


4-  1,2 

±  0,0 

-h  1,4 

—  I, 

±  0,0 


+  3,5  +  0.5 
+  1,5  -  1,0 
4-  2,0  -  2,5 


-  0,8 

-  2,8 

-  3,0 
±  0,0 


1,4!  4-  5,0!  + 


2,614-  2,4 


1,2 


4,4 


5,0  - 
0,8  4- 


4,8 
4,8 
8,0 


1,41-f 

T,0  4- 

0,6' 4- 


I, 

2,0 
0,0 

3,4 
I. o 

1,8 
0,8 
2,0 
4-  0,6 
3,4 


4,4 
2,8 

5,4 
1,4 
5,0 


-H  1,5 
±  0,0 


-  9,2 

±  0,0 

-  3,0 

-  2,0 
4-  I 


0,6 

0,5 
0,0 
0,0 
0,5 


5,0 
4.51- 
6,ol4- 
7,0|- 
0,0 


-  2,8 
4-  0,2 

-  2,6 

-  I, 
4-  0.6 


4.8  4-  6,0  4-  5-4 


3,0 
3,0 

1,5 
3,0 
6,0 

7,5 
5,0 

2,0 
5.0 
1,0 

1.5 
6,0 


4-  2,0 

-h  1,0 

•f  2,0 

4-  1,0 

4-  4.0 


-  9.5 
-13,0 

-  6,5 

-  9,0 
— 10,0 

-  3.0 

-  6,5 

-  3,0 

-  5,0 

-  7.0 


+  4,5  -  1,5 
6,5' 4-  1,5 
4-  6,s  4-  2,0 


4,71 
4.7! 
4,2 

4.2; 
4,3' 

4,3! 
4.1 
3.1 

3.6| 

3,7; 

'4,0, 
3,7' 

5,8 
3.9 
3,1 

2,9 
4,3 
2,9 
2,9 

2,3 

4,5 
4,0 

4,4] 
3,9'i 
2,8i 

4,9! 

6,1; 


4.7 
4.4; 

4,6! 
4,1 
4,5 

4,6 
4.1 
■3.5 
'3,5 
4,1 

'4,0 
'.3,5 
'5,5 

2,9 

3,3 


4,8 
3.9 
4,7 
4,0 
4,4 

4,1 

3,6 
.3,6 
'3.5 
4,3 

!4,o 
'3,5 

5.5 

4 

3,0 


3.8  2,1 

4,6 


4,0 
.4,2 
'4,0 
4,4 

4.5 
4,3 
4.3 
4,4 
4,7 


3,6 
3,9 
4,9 

3,6 
4,3 
3,7 
4,0 
3,9 


.4,8  '4. 

'6,0  4,9 

5.9'  5. 


96 
100 
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SW  6 

SSW  2 

7 

0  2 

0 

23 

67,6 

67,5 

68,1 

+  7,4 

4-12,0 

4-  8,6 

+  12,5 

+  1.5 

6,4 

6,3 

.6,3 

83 

61 

.76 

S  2 

W4 

E  2 

10 

0  3 

0 

24 

67,2 

68,2 

70,5 

4-  9,2 

+  17,0 

4-14,8 

-M8,5 

+  5.0 

5.5 

7,2 

'7,0 

63 

50 

'56 

ENE  4 

E  6 

E4 

8 

10 

8 

25 

73,4 

73,9 

75.3 

4-12,0 

+  19,0 

4-16,0 

4-20,0 

4-  9,0 

7,0 

7,5 

8,0 

67 

46 

59 

E4 

E4 

E  2 

10 

10 

6 

26 

76,5 

75,8 

76.3 

-t-15,2 

4-22,6 

4-16,8 

+  23,0 

4- 1 1,0 

'7,5 

6,7 

7,8 

'58 
.58 

33 

55 

E4 

E4 

E4 

0  3 

0  2 

0 

27 

77,2 

76,8 

75.9 

4- 16,2 

4-22,0 

+  15.8 

4-22,0 

4- 1 1,0 

.7,9 

7,6 

6,4 

39 

48 

E4 

E8E4 

—  0 

0  0 

0  2 

0 

28 

76,5 

74.6 

73,5 

+  17.0 

+  23,2 

4-14,6 

4-23,5 

+  9,5 

'6,5 

5,8 

8,1 

'46 
.48 

28 

65 

E  2 

E  2 

—  0 

0  0 

0  5 

0 

29 

73.8 

72,8 

72,8 

4- 16,6 

4-18,8 

4-12,6 

4- 19,0 

+  10,5 

.6.6 

.5,8 

6,2 

.36 

.57 

E4 

E4 

E  2 

0  0 

0  2 

0 

30 

72,0 

69,0 

67,7 

4-15,0 

+  17.6 

4- 12,0 

4-19,0 

4-  5.0 

'5.5 

'6,0 

'6,5 

'44 

'41 

'63 

—  0 

SW4 

■ —  0 

0  0 

0  0 

0 

Med. 

763,41763,0  763,4 

4-  8,6 

4-11,8  4-  8,3  4-12,7 

+  3,2 

5.7 

5,6 

5,9 

68 

55 

72 

2.9 

3.9 

2.3 

4.0 

4.. 

2,6 

1,9 

63 


(p  =  58°56'N.  ,rÖlTl iJI  (1  ^«  ~  {+ 0J5  ilJj  mm\.  1921. 

Maj.  ■r=,.°T.'  =  o"44"'44'K-Gr.  11  UIIlMclU .  /y,  =  Ä,  =  4,z  ,n,  /,,=  ., O  m. 

Medclauropcisk  tid.    Iloiirc  de  l'liuroi)C  C(;iitral(;. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  i  la 
pesanteur  normale 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Tenipérature  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


p.  m. 


1 

■67.2 

764,8 

760,9 

53,4 

50,7 

49,4 

? 
0 

1;  1  1 

30,6 

4 

48.5 

48,6 

48,3 

5 

49,7 

51,6 

53,6 

6 

56.3 

57,' 

57,1 

7 

55,8 

53,7 

53,5 

53,3 

54,0 

9 

56,6 

59,5 

61,6 

10 

62,7 

63,7 

64,2 

1 1 

05,1 

04,3 

6/1  c 

1 2 

"5,3 

65,9 

66  2 

13 

00,0 

OD,4 

fiC  7 
05,/ 

'4 

tJO,3 

0D,3 

•5 

63,3 

62,5 

60,9 

16 

63,3 

64,3 

63,9 

17 

62,6 

61,3 

60,8 

18 

61,7 

61,4 

61, 7 

19 

60,4 

60,9 

60,4 

20 

59,7 

59, « 

58,9 

2 1 

62,7 

65,3 

67,2 

22 

66,6 

66,5 

65,0 

23 

68,7 

68,8 

65),6 

24 

68,6 

67,5 

64,5 

23 

63,3 

62,9 

61,1 

26 

58,7 

57,1 

54,9 

27 

53,7 

52,9 

52,3 

28 

49,4 

50,6 

51,2 

29 

51,5 

52,g 

54,0 

30 

57,9 

60,5 

59-7 

3t 

57,f 

58.7 

62,4 

+  15,2 
+ 10,0 
+  5,4 
+  5,0 
+  3,6 


9,4 
7,4 
+  11,8 
+  11,6 
+  9,4 


+ 15,0|+  12,0 
+  ii,o!+  3,4 
+  8,6  +  6,8 
+  8,4!+  4,4 
+  8,4  +  7,4 


+  9,2 
+  8,0 
+  16,6 
+  12,6 
+  13,6 


Max.  Min 
(9p.m.)iOp,m.) 


Fuktighets- 
tryck. 
Tonskin  de  la 
vapeur  il  eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


Relativ 
fuktighet. 

Huinidlté 
rulative. 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  ilu  vc-nt 


8 
a.  m. 


2 

p.  m 


9 

p.  m 


+  16,0 
+  13,0 
+  9,5 
+  9,0 
+  9,0 


+  8,6  +13,6 
+  10,4  +15,2 

+  I2,0j+  13,0 
+  14,0+16,0 
+  16,0! +  18,2 

+  14,6 
+  15,6 

+  11,6 
+  14,0 
+  12,4 
+  16,8 

+  13,81 
o, 

-1-16,41 
+  15,0 
+  15,8 


+  13,2 
+  15,2 

+  11,4 
+  13,8 
+  12,6 

+  14,4 
+  13,2 
+  14,0 
+  14,6 

+  17,2 
+  21,2 
+  17,8 
+  14,2 
+  10,8 
+  13,6 
+  17,4 


+  23,2 

•1-20,6 

+  13,4! 
+  13,2 
+  13,6 
+  16,6 


+  8,0 
+ 10,0 
+  14,6 
+ 10,4 
+  7,6 

+  9.6 
+  10,6 
+  11,8 
+  14,0 
+  13,6 
+  12,0 

+  13,4 
+  11,6 

+  11,4 
+  11,6 

+  12,4 
+  13,4 
+  13,4 
+  14,6 

+  15,6 
+  20,2 
+  17,4 
+  1 

+ 12,0 
+  12,0 
+  13,0 


+  6,0 

+  3,0 

-  1,0 

-  0,5 
±  0,0 


+ 10,0  +  2,0 


+  2,0 

+  9,0 

+  9,0 
+ 


+ 10,0 
+  17,5 
+  15,0 
+  14,0 

+  14,0 

+  15,5 
+  14,0 
+  16,0 
+  18,5 

+  15,0 
+ 19,0 
+  13,5 
+  15,0 
+  14,0 

+  17,0 

+  14,0 
+  18,0 
+  16,0 
+  17,5 
+24,0 
+  21,5 
+  17,5 
+  14,0 

+  14,0:+  9,0 
+  19,0! +  11,0 


Mel  759,6l759,7i759,4 


+  12,4+14,01  +  11,6+15,2]+  7,2 


7,5 

+  3,0 
+  5,0 
+  7,0 

+  11,5 
+  10,5 

+  9,0 

+  5,0 

+  9,0 

+  7,5 

+  9,5 

+  8,0 

+  8,0 

+  7,0 

+  6,5 
+ 1 1,0 

+  11,5 
+  15,0 
+  11, 

+  9,0 


'6,5 
7,1 

'4,0 
5,5 

'4,0 
.5,9 
'6,5 
9,4 
7,9 

8,1 

8,2 
8,2 
17,0 
'7,0 

6,5 
7,0 
9,1 
8,9 
7,6 

'7,5 
8,5 
6.3 
'7.5 
9.7 

8,9 
'7.0 
9,9 
8,4 
6.5 
9.3 


6,8 
'6.5 
.3,9 
'.4,5 
'4,5 

4,6 
7,3 
6,6 
8,8 
'8,0 

8,7 

.7,8 
'.5,0 
'6,5 
7,2 

7,1 
7,8 
9,2 
.7,0 
'6,5 
7,8 
9,1 
6,0 

'7,0 
6,4 


'6,5 
5,4 
4,4 
.5,0 
'4,5 

5,6 
8,7 
5,9 
8,2 
7,6 

8,0 
8,1 
'6,0 
'.7,0 
'8,0 

'6,5 
'8,0 

8,9 
'6,5 
'7,5 
8,2 
'8,0 
'5,0 
'6,5 
'8,0 


.6,9 
'7,0 

9,4 
8,0 

.7,2j  8,9 
'9,o|l0,l| 


.7,0 
'7,0 
8,3 
7,5 


'5' 
79 
.55 
'61 

93 

'45 
.77 
'64 
94 
89 

98 

88 
.79 
'59 
'52 

57 
54 
91 
76 
70 

'6 

75 
.53 
'60 

66 


7,0  7,1 


69 


.54 
'67 
.48 
.55 
55 

53 
92 

48 
82 
'69 

75 
60 

'45 
'48 
47 

57 
59 
91 
.59 
'61 

55 
78 
.43 
'53 
48 

32 

'38 
82 

71 
62 

'64 


'63 
93 
60 
80 
'59 

69 
95 
48 
88 
98 

89 
85 
'58 
'59 
"69 

'63 
'70 
88 
'65 
'74 

.77 
.7 

'.44 
'.53 
'60 

'40 
'48 


60  71 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Néljiilosité. 

0-10. 
8        2  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

Hau 
toni- 

héu. 

Ha-f^  a 


Anmärkningar. 
Kemarqueii. 


NE  2 
SW  8 

NNE  4 
SW  2 

NNW  4 

W  4 
B4 
SSW  4 
SW  4 
E  2 

S  2 
W  2 
SW  4 
SW  4 
SSW  6 

W  4 
ESE  4 

SE  2 
SSW  4 
SW  6 

N  4 
SSW  6 
W  4 
SW  6 
SW  6 

S4 
S4 
SW  6 
SW  4 
SW  8 
S6 


W  6 
SW  8 

W  4 
SW  4 

W  4 

W  6 
S4 
S6 
SW  4 
SW  2 

—  o 
W  4 
SW  4 
SW  4 
S6 

W  4 
W  4 

SW  4 
W  4 

SW  6 

W  4 
SSW  6 

W  4 
SW  8 
SSW  6 

SSW  6 
SW4 
SW6 
SW8 
SW6 

SSW  8 


W  6 
N  6 
W  2 
SE  4 

SW  2 

W  6 
S6 
SW4 

—  o 
S  2 

SW  2 

—  o 
SW  4 
SW  4 

SSW  4 

—  o 
SSW  4 

SW  2 
SW  4 
SW  8 


O 


0,0 

oO 
8  O 

10  O 

o|o 

lOi 
8;0 

10  O 
10 

40 

210 

2  O 

o  O 


4,3 


5,0 


W  2 
SW  6 
W  2 
SW  6 
SSW  4 

SSW  6 

—  o 
SW  6 
SW  6 

—  o 
SW  6 


O 

o  O 


O 


o 
o 

O;  o 

7iO 
30 

O 


10  ' 

2 
2 

4', 

4 
10 
10 
2 

4  = 

sj 

2 
3 

4; 
O 

oj 

4 
.0 

10 

o! 

2\ 
O 
O 

3 


O 


O 

10 
10 

10  O 
o' O 
10 


O  4 


4,7|  4,1; 


4 

®  8,y.  y> — n 

1,3 

0 

".4 

8 

5,2 

@  11,  ▲  7,30  a 

(j 

^  n — 8,30  a 

0 

0,2 

H) 

17,7 

0  11,  8,30  il  ...  n 

10 

1.7 

10 

7-i 

#  11 

=  10 

5,2 

@  n     10,30  a,  =^ 

10 

8,0 

%  7  —  I  2  a 

0 

— 

0 

0 

10 

— 

0 

8 

10 

8,1 

%  7,15  a  -5, '5  P 

0 

0 

0,2 

@  4,15—4,45  P 

0 

0 

0 

5 

0 

6 

10 

1.0 

2 

3,4 

%  n-9,45  a 

0  6 

1.3 

®  11-9,3^.  a,  7,30 

1 ,2 

@  A  11,  %  5,30  - 

7 

1  4,7 

64,3 

-8p,  R  7.30  p 


Juni. 


1921. 


8 

9 
10 

1 1 

12 
13 
'4 
«5 
16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


67,7:769,41769,8 
71,0  70,5  69,7 
69,5!  69,2  68,3 
64,0 
61,0 


66,6' 
59,0! 


67,2! 
63.21 
59,6 
51,9 
45,4 

47,9 

54,3| 
57,9] 
63,3! 
59,4i 
67,6| 
61, 3; 
55,2] 
50.4I 
45,0| 

46,9] 
55,9, 
57,4| 
60,2; 

63,2] 

.57,1, 
'55.0: 

58.7 ! 
57,9 
58,8 


60,7 
63,0 


+  17,4 
+  19,0 
+  19,2 
+22,6 
+18,0 


67,1 
61,9 
58,0 
50,6 
44,9 

48,0 

55,3 
58,2 
63,6 
59,4 

67,3 
57,2 
54,6 
48,8 

44, 2  i 

49,2' 
57,4] 
57,0 
61,2' 
62,0 

56,2! 
56,5] 
57,7' 
57,2 

59,0: 


64,8 
61,1 
55,2 
48,3 
46,2 

49,5 
56: 
59,8 
63,2 
62,2 

65,0 
51,5 
54,7 
49,7 
43,3 

52,4 
59,4 
59,0 
62,6 
59,2 

55 
57 

56,. 

57 

60, 


+ 14,0  +14,2 
+  20,0  +18,8 
+  17,0! +  18,4 


+  17,01+14,6 
+  I9,6|  +  i5,4 
+  20,41  +  16,8 
+  23,6  +19,4 
+  16,4  +14,6 


+  20,4 
14,0 

+  13,0 
+  12,4 
+  13,2 
+  16,8 
+  15,0 

+  14.6 
+  16,8 
+ 1 1,0 
+  6,0 
+  12,8 

+  6,2 
+  12,6 
+  13,2 
+ 16,2 


+  18,4 


+  13,4 
+  16,6 
+  16,0 
+  16,2 


+ 14,0'  +  14,2 

+  17,41  +  12,0 

+  13,0!  +  ", 
+  i3,2!  +  i4,o 
+ 16,0  + 14,6 
+  17,8  +17,0 

+  15,4  +13,6 
+  17,6  +15,0 
+  i3,6]+ii,6 
+  15,0+13,6 
+  13,0+11  " 


+ 18,0 
+  20,5 
+  22,0 
+24,5 
+  20,0 

+  15,5 
+  21,0 

+  19,5 
+  21,0 
+  16,2 


+  17,5  +10,0 
+  13,0  +  8,0 
+  16,0  +  6,0 
+  18,5 
+  21,5 


+  12,0 
+  8,0 
+  7,0 
+  9,0 
+ 10,0 

+  5,0 
+  8,0 
+  9,0 
+ 10,0 
+  12,0 


+  14,41  +  11,8 

+  I7,ol  +  I2,2 

+  i3,o!  +  ii,6 
+  17,2,  + 16,0 
+  20,oj  +  i6,4!  +  i5,8 

+  14,2', +  15,0! +  13,6 
+  13,2!  + 19,0  +13,8 
+  14,2 1  +  16,0' +  14,0 
+  14,4'  +  16,2  +  16,0, 
+  14,4  +  16.0  +15 


+  7,0 
+ 10,0 

+  8,0 
+  11,0 
+  6,0 
+  3,0 
+  8,0 


+  17,0 
+  18,5 
+  16,0 
+  16,0 
+  14,0 

+  15,5 
+  17,0 
+  15,0 
+  18,0 
+  21,0 

+  16,0]+  11,5 
+  19,0'+  8, 

+  17,5]+  8, 
+  18,0  +  8, 
+  i8,5'+  8, 


'8,0] 
8,ol 
.7,9' 
"8,5 
7,1 

.5,3 
7,0 

I,  2 
9,0' 

11,6 

9,1 

6,8 
7,2 
6,0 

10,5 

6,5 
10,2 
3,8 
5,7 
9,5 

6,2  4,9 

5,5]  6, 
8,71  9,6 

IO,3iIO,2 

9,9  10,2 

II,  2  ii,3]io,8 

7,5'  4,5' 
6,9  6,5 
5,8  6,2;  6,3 
'5.51 '5.5! '6.: 


'6,5 
'8,0 

'7,0 
9,5 
4,3 

6,6 
'7,0 
".9,0 
'8,0 

11,9 

8,7 
7,3 
6,3 
'.5,5 
'8,5 

5,4 
1 1,1 

4,2 
6,1 
6,6 


.7,0 

'.7,5 
'8,0 

'8,5 

4,3 

'6,0 
:8,5 
'7,5 
10,3 
12,1 

8,7 
7,1 
.6,3 
'6,0 


5.5 

9,9 
4,5 
7,2 
6,4 

5,7 
6,9 
9,9 
9,4 
10,8 


7,4 


45  .55 


41 

.78 

'51 
98 

82 
63 
64 
42 
83 

'53 
72 

39 
82 

85 

88 

50] 
771 
75 
57 

94 
66 

I 

57, 
.48^ 
'461 


.44 
'.57 
'51 
100 

59 
66 

.55 
'.41 
'57 

41 
74 
36 
49 
59 

40 
46 
87 
70 
73 

89 
27 

48 
.451 
■411 


'.56 
"58 
'57 
'51 
35 

"53 
60 

'56 
75 
100 

84 
69 
.53 
'.49 
'49 

'4 
78 

44 
62 

63 

56 
65 
98 
69 
81 


62 
74 
.46 
'5 


Mel|758,5|758,2|758,'|-H5,i!  + 16,4]+ 14,4',!+ i8,i;+  8,1 


,9i  7,4 


631  54  63 


SW  4 

SW  4, 

SW  2 

0 

oO 

2! 

0 

SW  2  WSW  4 

—  0 

o;o 

0' 

NW  2 

W  4 

—  0 

olO 

0 

0 

W  2 

W  2 

SW  4 

2I0 

0] 

4 

NNE  6 

N  6 

N  4 

o:q 

0 

0 

NNE  2 

W  4 

SSW  4 

OI0 

oi 

0 

W  4 

W6 

W  2 

oO 

O; 

0 

SW  4 

SW4 

—  0 

30 

1 1 

6 

W  4 

WSW  6! 

—  0 

10 

10 

2.5 

®  n — 8  p 

N  2 

E4 

NW  4 

® 

t 

@ 

10 

1 

10 

5.7 

N  2 

SW4 

W4 

8 

4 

®  10 

2,7 

K  7. '5  p,  ©  8  p 

N  2 

W4] 

N4 

10  0 

8 

2,5 

0  10  —  12  a 

NNE  4!  NE4I 

NW  2 

3 

0 

0 

6 

E4 

W  4 

SSW  6 

3 

G 

10 

W  6 

W  6 

N6 

4 

0 

0 

NNE  4 

W  4 

SSW  6 

3 

6' 

4 

W  8 

I  SW  10  SSW  10 

3 

4 

8 

N6 

N  6 

N  4 

2 

0 

6 

2.8 

N6!  N4 

—  0 

10 

2 

(j 

0,7 

@  n  .  .  .  4,30  a 

SSW  2 

1  W4 

W  6 

10 

10 

4 

5.5 

N6l  N4 

N  2 

@ 

10 

8 

0,7 

%  n — 0,50  a 

NE  \ 

WNW  2 

W  4 

0 

6 

4 

SSW  4  SSW  6 

SSW  4 

10 

10 

NW  4       W  4 

W  2 

0 

0 

0 

0  3 

—  0|  SW6 

SSW  4 

0. 

0 

1 

6 

SSW  4!  SSW  6 

SW  6 

■ 

10 

10 

10 

%"  8,33- 9.'5  a 

NE  i 

L  NW4WNW6 

S 

0 

N  2       W  4 

W  2 

6 

N4  W2 

NW  4 

3 

0 

C 

— 

NNW  4       W  6 

W4 

0 

0  0 

2 

8 

4,6] 


+  1 


64 


Juli. 


<o  =  58°  56'  N. 
1=  11°  ii'  =  o'' 


44"' 44"  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Strömstad. 


Heure  de  l'Europe  centrale. 


_  f  +  0,85  (705  mm). 


q5  (790  mm). 
8  m,      =  4,2  m,  h^,  =  1,6  m. 


1921. 


Barometer  rediic. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relät 

v 

Vindens  riktnins  och 

Ne- 

Dat. 

normalty 

ngd. 

Cels. 

tryck 

fuktighet. 

Styrka. 

IVlolnmangd. 

der- 

Da- 

Barom.  äk  0° 

et  k  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Humidité 

Direotion  et  force  du  vent. 

Nébulosité. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesanteur  normale. 

vapeur  (l'eau. 

relative. 

Eau 

mm. 

mm. 

/o 

0 — 12. 

0—10. 

tom- 

Rem  ar(jues 

0 

Q 

Q 

2 

g 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

g 

! 

$ 

2 

9 

bée. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

3.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

Op.m.) 

(9  p.  ni.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

p.  m. 

p.  m. 

8a-8a 
111  111 . 

I 

761,9 

761,7 

762,5 

+  17,0 

4- 19,2 

4- 16,0 

-J-  20,0 

4- 1 1,0 

9,3 

10,4 

10,7 

64 

6^ 

7Q 

/  y 

vv  d. 

■ —  0 

1 0 

10 

0 

2 

63,' 

63,1 

63,2 

+ 20,2 

4-18,2 

4-17,2 

4"  2 1,0 

4-13,0 

12,2 

1.0,5 

11,1 

.69 

67 

.76 

W  2 

W  A 

vv  il 

ö  vv  2 

3 

0  3 

5 



3 

62,8 

62,3 

61,7 

+  18,0 

4-20,0 

4-17,0 

4-20,5 

4-13,0 

'9,5 

'9,5 

'9,0 

'62 

'55 

'63 

SW  4 

W4 

SSW  4 

/ 

0  0 

6 

— 

4 

61,4 

60,9 

59,8 

+15,0 

+  i5>o 

-1-13,2 

+  17,5 

4- 12,0 

'9,5 

I  1,0 

10,0 

'75 

87 

89 

SSW  2 

SSW  4 

S4 

10 

10 

8 

— 

5 

59,4 

60,7 

60,9 

+13,0 

+  15.4 

-t-15.2 

-M8,5 

4- 10,0 

9,1 

8,6 

10,1 

82 

66 

79 

NE  4 

NE  4 

W4 

10 

0  6 

3 

— 

6 

62,8 

62,5 

62,0 

+14,4 

4-17,8 

4- 15,8 

-f- 19,0 

4-  9,0 

1  il 

.8,0 

'6,5 

.63 

.JO 

'49 

E  2 

VV  4 

vv  ö  w  4 

0 
0 

r\  T 

3 

7 

63,5 

63,8 

63,3 

+21,2 

4-19.4. 

-f- 16,2 

4-21. t 

4-  8,0 

''7,0 

'7,0 

'8,0 

'37 

'42 

'.59 

vv  4 

SW  6 

0 

Ku  0 

1 



8 

64,1 

63,9 

62,0 

+  17,6 

4-16,0 

4-15,0 

+  18,5 

4-13,0 

.11.4 

1.0,7 

.'9,5 

.76 

.79 

'.75 

SW4 

SW6 

SSW  4 

2 

0  7 

— 

9 

02,4 

02,2 

61,9 

4-22,0 

4-20,0 

4-18,4 

-t-22,5 

4-13,0 

'10,0 

'9,0 

'10,0 

'51 

'.52 

'63 

W  4 

SW  4 

SW4 

2 

0  3 

0 

— 

10 

61,0 

60,2 

59,8 

+ 19,0 

4-22,0 

4-20,8 

4-23,0 

4-15,0 

12,3 

12,6 

1 1.5 

75 

'64 

63 

W6 

SW  6 

W  4 

8 

0  6 

0  0 

— 

1 1 

57,2 

53,2 

50,5 

+21,6 

17,0 

4-18,0 

4-22,0 

4-15,0 

12,8 

12,3 

6,8 

67 

86 

44 

SW  8 

SW  8 

IN  VV  0 

3 

1 0 

0 

12 

54,0 

54,1 

54,1 

+  17,0 

4- 19,0 

4- 17,2 

-f-  20,0 

4-13,0 

6,7 

.7,5 

6,0 

46 

.46 

.41 

NW  6 

W  4 

W  2 

0 

W  2 

2 



13 

58,2 

57,9 

58,4 

+  15,2 

4-16,2 

-1-15,0 

+  17,5 

4-  8,5 

6,0 

•4,5 

>.5 

47 

'.33 

!59 

N4 

W  4 

W  6 

0 

0  2 

0 

- 

'4 

60,7 

60,7 

60,9 

+15,6 

-1-17,0 

4-16,0 

4-19,0 

4-  0,0 

5,3 

'5,0 

'8,0 

40 

'35 

'59 

N  4 

WSW  4 

—  0 

0 

0  0 

0 

— 

15 

64,0 

63,7 

63,4 

+ 16,4 

4-20,4 

4- 16,8 

4-20,5 

4-  9,0 

7,3 

8,3 

10,2 

53 

47 

72 

NE  4 

W4 

W  2 

0 

0  0 

0 

— 

16 

64,7 

64,6 

64,3 

4-21,2 

4-18,4 

4-16,0 

4-21,1; 

4-  8,0 

11,8 

'■7,0 

*6,o 

64 

-T 

.T  j 

NW  2 

vv  4 

SSW  2 

G) 

0 

0 

17 

64,3 

64,2 

63,5 

4-21,0 

4-21,2 

4- 19,0 

4-22,0 

4-13,0 

'7,0 

'5,5 

'7.5 

'38 

'46 

SSW  2 

SW  4 

SW  2 

0 

\zj  0 

0 



18 

0(5,2 

65,2 

63,4 

+  18,2 

4-  2 1,2 

4- 19,0 

4"  23,0 

4- 13,0 

7,2 

9,5 

1.1.4 

47 

.5' 

70 

E  2 

W  2 

0 

KJ  2 

4 

— 

19 

61,0 

60,1 

58,1 

4-  20,0 

4-23,2 

4-18,2 

4-23,5 

4-15,0 

11,7 

'6,5 

'9.0 

67 

'31 

'58 

SW  4 

SW  2 

S  2 

0 

c 

A 

— 

20 

56,7 

55,9 

54,2 

4-22,0 

4-22,6 

4-18,0 

4-24,0 

4-13,0 

12,0 

12,6 

12,3 

61 

62 

80 

E  2 

W  2 

S4 

0 

0  0 

0 

— 

2 1 

53,7 

54.5 

54,4 

+  17,4 

20,0 

4-186 

4-20,5 

-H  9,0 

6.4 

6,9 

5,2 

44 

40 

32 

NW  6 

W  4 

NW^  4 

G) 

4 

0  0 

2 

22 

54,9 

53,2 

48,3 

+  17,2 

+  14,6 

4-14^6 

4-19,0 

4- 1 1,0 

7,8 

1 1,0 

12,4 

54 

.89 

100 

SW  2 

SAV  6 

SW4 

8 

©  10 

9,2 

^  I  p — n 

23 

40,5 

42,2 

44,9 

+  17,0 

-t- 17,0 

+  17,0 

4-18,5 

4-12,0 

10,4 

'8,5 

8,2 

72 

'.59 

57 

W  10 

SW  10 

WSW  8 

0 

0 

0  0 

0 

24 

44,9 

46,2 

49,7 

4-16,0 

-t-17,0 

4-16,0 

4-18,0 

4-12,5 

.7,8 

'8,0 

.7,3 

.57 

'.56 

.54 

W8 

SW  8 

W  10 

2 

0  2 

0 

25 

54,2 

56,2 

57,8 

+  16,4 

+  17,4 

-1-15,4 

+  17,5 

4-12,5 

'7,5 

'7,5 

'9.0 

'55 

'51 

'69 

W  10 

W  8 

WSW  8 

0 

0  0 

10 

0,5 

26 

57,9 

56,4 

56,7 

+  17,0 

-f-19,6 

-f  15,4 

4-20,0 

4-12,5 

12,6 

13,4 

11,6 

88 

80 

89 

SSW  4 

SSW  8 

SW  8 

10 

0 

#  n,  2  p 

27 

57,5 

57,6 

56,5 

+  15,4 

-1-17,0 

4-15,0 

4-17.5 

4-14,0 

11,6 

'9,0 

10,2 

89 

'63 

81 

SW  6 

SW  8 

WSW  10 

10 

0  0 

6 

28 

56,9 

56,7 

56,1 

4-16,8 

-1-17,8 

+  15,4 

+  18,5 

4-13,0 

10,2 

9,3 

9,7 

72 

6! 

75 

W6 

SW4 

■ —  0 

0 

0  2 

4 

29 

54,2 

49,7 

50,3 

4-18,6 

4-22,0 

-1-17,4 

4-23,0 

4-  9,0 

9,1 

11,4 

12,1 

57 

58 

82 

E  4 

E  4 

—  0 

5 

10 

10 

5,0 

30 

49,2 

53,3 

56,4 

4-16,2 

4-19,6 

4-17.0 

4-20,5 

4- 14,0 

12,2 

12,2 

11.5 

89 

72 

80 

WSW  6 

W  4 

—  0 

10 

0  2 

0 

K@  n 

31 

59,2 

60,7 

59,8 

4- 19,0 

4-17,6 

4-15,8 

4-19,0 

4- 10,0 

'1,4 

10,5 

11,1 

70 

70 

83 

S  2 

SW  4 

SW  2 

0 

0 

0  4 

10 

@°  6,45 — 7,'o  P 

Med. 

758,5 

758,3 

758,0 

4-17,8 

4-18,7 

4-16,6 

4- 20,2  j-f  1 1,6 

9,4 

9,2 

9,3| 

62 

58 

67 

4,3 

4.9 

3.7 

4,0 

3,5 

3,3 

14,7 

Augusti. 


1921. 


I 

759.3 

759,4 

758,4 

4-16,0 

4-15,6 

4-16,0 

4-17,5 

4- 14,0 

12,1 

12,3  '3,5 

89 

93 

100 

W^SW  4 

SW  4 

SW  4 

10 

10 

9,1 

®  ',30 — 5,3op 

2 

59,5 

58,9 

55,6 

4-15,0 

4-21,0 

4-23,0 

-K  24,0 

4-13,0 

12,7 

14,5!  14,2 

100 

.78 

68 

SW4 

SSW  4 

S  2 

io|0 

3 

^6 

3 

57,8 

58,0 

57,0 

4-17,2 

4-20,2 

4-18,0 

4-'23,5 

4-14,5 

11,4 

'8,5)10,9 

78 

'48 

71 

SW4 

SW  2 

SW2 

6  0 

2 

4 

4 

56,7 

57,9 

58,2 

4-15,4 

4-17,2 

4-15,8 

4-18,0 

4-12,5 

9,7 

10,5 

10,8 

75 

72 

81 

W  6 

SW  6 

SW  6 

10 

3 

0 

5,2 

5 

57,5 

56,1 

53,4 

4-14,8 

4-15,4 

4-15,2 

4-16,5 

4-13,0 

11,1 

11,3 

11,5 

89 

87 

89 

SW6 

SSW  6 

SW  6 

10 

10 

10 

1 1,0 

#  n — 7,43  a,  1,10  ..  .  9,45  p 

6 

43,3 

40,3 

40,2 

4-11,8 

4-15,2 

4-14,4 

4-16,0 

4-10,0 

9,8 

10,4 

II, I 

96 

81 

92 

NW  2 

SW4 

WSW  6 

#  10 

10 

10 

6,2 

®  n— 0,45  p,  7,5 — 7,30  p 

7 

44,0 

45,6 

46,6 

4-15,0 

4-18,0 

4-16,0 

4-18,5 

4-11,0 

7,4 

,9,2 

7,3 

58 

.60 

54 

WNW4 

W  6 

W  8 

6  0 

2 

8 

45,3 

45,0 

44,8 

4-16,4 

4-17,0 

4-16,0 

4-17,5 

4-12,0 

9,1 

;7,5 

8,0 

66 

!52 

59 

WSW  6 

SW  8 

W  8 

0  oO 

0 

9 

44,8 

45,2 

47,6 

4-15,0 

4-17,4 

-Fi5,8 

4-19,5 

4- 1 1,0 

6,8 

7,0 

6,4 

54 

'48 

48 

WNW4 

W  6 

SW4 

0  6 

8 

10 

52,4 

54,5 

55,5 

4-16,0 

4-17,0 

4-15,6 

4-18,0 

4-11,0 

7,3 

7,9 

9.3 

54 

55 

70 

W4 

WSW  4 

S  2 

0  0 

0 

0 

o 

1 1 

57,7 

57,5 

56,3 

4-17,4 

4-17,6 

4-16,0 

+  18,5 

4-10,5 

'9,0 

'8,0 

8,8 

'61 

'53 

64 

SSE  2 

W  2 

—  0 

0  3 

0 

6 

10 

3.2 

12 

54,2 

53,2 

52,9 

4-13,4 

4-16,4 

4-16,2 

-M7,5 

4- 10,0 

9,9 

12,1 

12,5 

87 

87 

91 

E4 

E  2 

E  2 

10 

10 

10 

0,2 

%  n,  7,i_'>  — 8  p 

13 

50,6 

50,2 

50,6 

4-15,8 

4-16,4 

+  15,0 

4-17,0 

4-13,0 

12,2 

11,3 

11,9 

91 

81 

93 

—  0 

E  2 

W  4 

10 

10 

10 

1.4 

%  4,30—8  p 

'4 

50,6 

50,4 

47,8 

4-15,8 

4-18,0 

4-13,8 

4-18,5 

4-13,0 

12,2 

11,4 

11,2 

91 

75 

96 

W  2 

W  2 

NW  2 

10 

10 

19,4 

®  2,15  p  — 11 

>5 

44.7 

45,4 

46,1 

4-14,4 

4-15,4 

+  13,8 

4-16,0 

4-11,5 

11,4 

12,2 

10,9 

94 

93 

94 

E4 

E4 

E4 

lO 

10 

10 

7,3 

@  11  —  7,30  a,  8,, 'O — 8,40  a,  1,15— 

16 

48,3 

51,3 

54,1 

4-13,4 

4-16,4 

4-14,2 

4-17,0 

4-11,0 

10,9 

12,4 

10,7 

96 

89 

90 

W  4 

SW  4 

SW4 

10 

0 

4 

10 

L8p 

17 

60,3 

62,9 

64,0 

4-13,8 

4-15,4 

4-14,0 

4-15,5 

4-11,5 

9,4 

9,4 

10,8 

80 

72 

92 

SW4 

SSW  4 

—  0 

10 

9 

0 

18 

64,7 

65.4 

64,9 

4-15,0 

4-16,2 

4-14,6 

4-17,0 

4-  9,0 

'1,3 

10,3 

10,7 

89 

73 

87 

W4 

SW  4 

SSW  2 

10 

0 

0 

2 

"9 

65,5 

65,4 

65,0 

4-16,0 

-^i8,8 

+  15,4 

4-20,0 

4-  9,0 

'0,4 

1 1,2 

12,2 

77 

70 

93 

E  2 

W  4 

—  0 

0  0 

0 

0 

0 

20 

64,8 

63,9 

62,9 

4-13,2 

4-17,4 

4-15.4 

4-18,0 

4- 10,0 

10,8 

11,2 

11,6 

96 

76 

89 

S4 

SSW  4 

SW2 

10 

0 

0 

0 

2 1 

63,0 

62,6 

62,7 

4-19.4 

4-19,6 

4-16,4 

4-21,5 

4- 10,0 

9,2 

9,1 

8,6 

55 

53 

61 

SE  2 

W  4 

—  0 

0  0 

0 

0 

3 

22 

63,6 

63,7 

64,6 

4-17.4 

4-19,4 

4-16,6 

4-22,0 

4- 10,0 

9,0 

9,7 

10,3 

61 

58 

73 

E4 

SW4 

■ —  0 

0  0 

0 

2 

0 

23 

65,7 

65,8 

64.9 

4-18,6 

4-20,6 

4-16,2 

4-21,5 

4-  9,5 

'1.3 

1 1,0 

12,0 

.71 

61 

.87 

—  0 

W  2 

—  0 

0  olO 

0 

0 

24 

64,7 

63,6 

60,5 

-1-21,2 

4-19,4 

4-18,6 

-f2I,S 

4- 10,0 

.'9,0 

'8,0 

'9,5 

•48 

'48 

'60 

SW  4 

SW  4 

S4 

0  0,0 

0 

25 

56,9 

55.2 

53.3 

4-17,0 

-M5,4 

-f- 14,6 

4-18,6 

+ 14,0 

'10,0 

11,9 

11,3 

'70 

91 

91 

SSW  6 

SW  6 

SW6 

10 

10 

10 

5.8 

®  11,10  ti — I  p,  2,15 — 8p 

26 

52,2 

53.5 

54.3 

-f-12,4 

4-15,2 

4-14,8 

4-16,5 

4-  .9,5 

7,7 

6,5 

6,0 

72 

51 

49 

WNW  4 

W  6 

W  6 

0  o'© 

0 

0 

0,8 

27 

50,6 

45.8 

5'.9 

4- 12,2 

4-14,8 

4-14,6 

4-16,5 

4- 1 1,0 

9,1 

10,9 

6,6 

87 

87 

53 

S4 

SW  10 

SW  10 

0 

3 

0 

7,5 

@  7,30  a — 0,30  p 

28 

52,8 

55.2 

57.1 

4-13.0 

+  15,0 

-h  14,6 

4-15.5 

4- 1 1,0 

8,6 

8,4 

6,6 

77 

66 

53 

SW  4 

SW  8 

SW4 

0 

0 

0 

29 

58,6 

54,7 

48,2 

4-  9.6 

4-15,0 

-1-  9,0 

+  16,0 

4-  4,0 

7,2 

6,4 

7,6 

82 

51 

89 

ENE  2 

E  2 

E  2 

7 

10 

®  10 

18,7 

#  2,30  p — n 

30 

45,3 

47.3 

50,5 

4-  9,0 

4-11,2 

4-10,6 

4-11,5 

4-  6,5 

7,2 

6,3 

7,2 

84 

63 

74 

NW  4 

W6 

W  2 

10 

10 

3 

0.4 

®  11  —7,30  a,  5 — 6,30  p 

31 

55,0 

58,1 

59,7 

4- 1 1,0 

4-13.6 

4-11,0 

4-14,0 

+  6,5 

5.8 

5,(i 

7,4 

59 

48 

75 

N  2 

W  4 

SW  4 

0  6 

0 

0 

0 

m. 

755,2 

755,2 

755,1 

4-14,9 

4-16,8 

+_i5,2i 

4- 18,0  4- 10,7 

9,6 

9,8 

9,9 

77 

68 

77 

3,5 

4,5 

3.4 

6,5 

1.6 

4,1 

96,2 

September. 


(O  =  58°  56'  N. 

A.  =  11°  ii'  =  o''44' 


44  F  Gr  Strömstfid. 

Mcdeleuropoisk  tid.    llcurc  di;  rjiurojjo  ccntrale. 


^  _  /  +  0,85  (705  mm). 

1+  o,9S  (790  mm). 
Hl,  =  8,8  m,  Ä,  =  4,2  m,  h^,  =  1,6  m. 


Dat 


Da- 
le. 


9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

JO 

Med. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
nonnaltyngd, 

Barom.  ii  0°  et  ii  1» 
pesanteur  norm.ile 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


761,9 
55,1 
52,0 

56,3 
62,9 

63,6 
63,3 
63,1 
63,2 

55,5 

50,6 
47,6 
49,4 
56,0 

49,3 

48,3 
67,7 
78,2 

75,5 
72,4 

67,2 
62,5 
57,2 
56,6 
61,3 
64,8 
71,5 
63,5 
58,1 

64,9 


9 

p.  m. 


761,7 
.52,2 
'54,0 
57,2 
63,4 

63,7 
63,0 

63,9 
62,2 
52,8 

49,3 
50,1 
49,3 
56,7 
30,2 

51,5 
70,4 
78,1 

74,7 
71,2 

66,2 
61,8 

56: 

57,8; 

61.5 

66,5 
70,8 
60,3 
58,2i 
64.7 


■59,5 
49,7 
53,9 
59,4 
63,9 

63,2 
62,8 

63,3 
60,6 

51,3 

47,2 

51,3 
50,7 
53,2 
48,9 

58,2 
74,2 
76,9 
73,8 
69,8 

63,8 
58,6 

57,5 
61,2 
61,4 

69,4 
68,1 

56,7 
60,8 

63,4 


760,7  760,71760,4 


Temperatur 
Cels. 
Températuro  Cels. 


8 

a.  m. 


4-11,6  4- 
+  12,4  + 
4-14,6  + 
+  12,4  + 
4-12,6  4- 


4-14,0 
+  15,2 
+  14,4 
4-13,6 
4-17,0 

+  13,4 
+  14,4 
4-  9,0 
4-11,6 
4-12,8 

4-11,0 
4-  i 

+  6,6 
+  9,4 
+  7,6 

4-12,4 

+  13,4 
4-14,6 
4-13,2 
4- 12,2 

4-  6,0 
4-  8,0 
4-12,6 
4- 10,0 
4-  3 


2 
p.  m 


4-11,6  4- 


4,6 
3,6 
5,0 
5,2 
5,4 

4,8 
7,2 
4,0 
5,2 
9,0 

2,0 
4,0 
2,0 
3,4 
4,2 

1,0 
2,2 
1,4 
3,0 
3,2 

3,6 
4,4 
4,2 
3,6 
3,4 

2,4 
2,8 
4,0 
2,0 
0,0 


9 

p.  m. 


4- 12,0 
4-13,8 
4-13,8 
4- 1 1,4 
4-11,4 

4-13,8 
4-14,0 
4-13,2 
4-14,0 
4-15,2 

4-13,0 
4-12,8 
4- 12,2 
4-10,4 
4-12,4 

4-10,8 
+  7,6 
-f-10,4 
4-  8,0 
4-11,6 

4-12,6 
4-13,6 
4-13,0 
4-11,4 
4-11,2 

4-  7,6 
4-10,6 

4-13,4 
+  7,6 
4-  9,6 


Max.  Min. 
(Sp.m.)  (9p.m.) 


4-15,0 

4-14,5 
4- 16,0 

4-15,5 
4-15,5 

4-15,0 
4-18,5 
4-17,0 
4-17,0 
4-19,5 

4-15,2 
4-14,5 
4-13,0 
4-13,5 
4-14,5 

4-13,0 
4-12,5 
4-12,0 
4-13,5 
4-13,5 


+  '7,5 
4-  8,0 
4- 10,0 
4-  7,5 
4-  7,0 

4-  6,5 
4-11,5 
4-11,5 
4-11,0 
4- 1 1,0 

4-11,0 
4- 1 1,0 

4-  .7,0 
+  '8,5 
4-  7,5 


9,5 
4,5 
0,5 
3,0 
2,0 


4- 14,0  4- 10,0 
4-15,0,4-  9,5 


4-15,0 
4-15,0 
4-13,5 

4-13,0 
4-13,0 
4-14,5 
4-13,5 
4- 10,0 


4- 1 1,0 
4- 1 1,0 
+  9,5 

-  0,5 
4-  1,5 
4-  9,0 
4-  5,5 

-  1,0 


3,7  4-11,7  4-i4,5|4-  7,4 


I'\il<tigliets- 
tryck. 

Tension  do  lii 
vapeur  (reiui. 
mm. 


8 

a.  m. 


6,6 
9,7 
7,4 
5,8 
7,8 

9,8 
11,5 
11,4 
10,8 
10,6 

8,6 

9,0 

7,4 
6,6 

8,4 

7,1 
4,3 
.5,6 
'6,5 
6,7 

"7,0 
9,9 
8,9 
6,7 
7,1 

4,7 
5,2 

8,6 
4,6 
3,9 


2  9 

p.  m.  p.  m 


7,4 
10,3 
6,8 

5,5 
7,6 

10,3 
11,6 
10,8 
10,1 
9,7 

8,7 
7,2 
7,7 
6,9 
9,1 

7,8 
4,6 
.5,7 
'.7,0 
'6,5 

•7,5 
10,3 
7,9 
.5,8 
'5,5 

!4,5 
'6,5 
9,8 
3,G 
4-4 


7,6;  7,6 


7,2 
10,9 

5,2 
7,4 
9,1 

10,7 
11,4 
10,8 

n,^ 

8,3 
6,1 
8,3 
8,9 
9,2 

6,5 
.4,6 
'5,5 
7,6 
7,2 

•8,0 
10,8 
6,2 
4,4 
4,7 

6,3 

8,3 

6,4 
3,(> 

'4,5 


7,; 


Kelaliv 
fiiUliglict. 

llumiditc', 
relativt', 
/o 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


59 
89 
54 
43 
59 

83 

80 
92 
79 
59 

84 
61 

74 
60 

76 

80 
43 
.57 
'.63 
'57 

'64 
85 
65 

.50 


73|  64 


9 

p.  m 


69 
94 
45 
73 
91 

92 
»G 
9(5 

94 
5M! 

75 
55 
79 
95 
87 

68 
.59 
'59 
94 
71 

'74 
94 
55 
43 
48 

80 
89 
56 
.46 
'50 


74 


Vindens  rilttning  ocii 
styrka. 
Itiroction  et  force  du  vent, 


8 

a.  m. 


E  2 
SSW  4 
WSVV  4 
N  4 
N  4 

SW  4 
HW  2 

ssi-;  2 

SW  4 
S  2 

W.SW  8 

WSW  8 

—  o 

—  o 

SW4 
NW4 

N  4 
E  2 
E  2 
ENE  2 

SW  4 
SSW  2 
SW8 
W  10 
W  6 

E  2 

E4 
W6 
W  6 
ENE  2 


0-12. 

2 
p.  m. 


9 

p.  m. 


SW  4 
SSE  4 
WSW  6 
N  4 
W  4 

SW  4 
SW  2 
SW  4 
SW  2 
SSW  10 

WSW  8 
SW  8 
—  o 
SW  4 
SW  8 

N  4 
N  4 
W  4 
WSW  4 

SW2 

SW4 

SW6 
SW8 
W6 
WNW  4 

N  2 
SW  4 
WSW  8 
WNW  4 
WSW  4 


3,9 


4,7 


SW  4 
SW  4 
W  4 
N  2 
—  o 

SW4 
SW  2 
SW  4 
E  2 
SSW  4 

SW  8 
SW  4 
SW  2 
SW  4 
SW  10 

N  2 
N  2 

SW2 
E  2 

SW6 


SSW 
SW  8 
W8 


W  4 

—  o 

—  o 
SW  8 

N  2 
SW 


3,8 


Molnmängd. 
NéhulOHlti-. 
0-10. 


8       2    I  9 
.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
börd 

;Cau 
tom- 

Ha,-H  il 


Anmärkningar. 
Remarquei. 


O  o 
10 
O  o 
O  o 
O  o 

6 
10 

lO 

10 
8 


O 


W  10 
O  o 
O  6 


O  o 

O  o 

O  3 

O  2 


6 

O  6 
O  4 
W4O  o 
O  2 


O  3 
10 
O  o 
O  3 
O  o 

10 
10 
10 
O  o 


O  6 

O  2 

O  6 

O  1 


O  I 

O  o 

O  2 

O  2 

5 

O  6 

O  o 

O  I 

O  I 


O  oO 
8  O 
10  O 
O  oO 


0  o  Q  3 


4,2  i    4,0|  4,0 


7,7 
3,2 

0,1 


0,5 

5,8 

1,5 
3,8 
1,5 
10,« 


34,9 


11  —  0,30  1>,  2,10  -  4  p 
9,30—9,45  P 

"7,15-7,308,®  10  a...  0,15  p 


m  4,15  p— 11 

R  p,  @'ri  2-2,15  p,  #  10  p . 

@  n — 9  a 

@  8  p  — 11 


0,30 — 0,40  p,  1,30  — 1,40  p 


-Cl  U 


Oktober. 


l 

760,1 

758,5 

756,8 

4-11,0 

4-12,2 

4- 12,0 

4-12,5 

+  8,0 

'6,5 

'7,0 

'8,0 

'67 

'66 

•76 

SW6 

SW8 

SW  8 

10 

0 

10 

0 

2 

57,0 

57,1 

56,6 

4-11,8 

4-13,6 

4-11,6 

-h  14,0 

4-  9,5 

9,3 

8,7 

9,4 

91 

75 

94 

W  2 

WSW  2 

SW2 

3 

3 

10 

=°„p 

3 

52,2 

48,3 

45,7 

4-1 1,4 

4-12,6 

4-12,8 

4-13,0 

4-  9,5 

9,1 

9,6 

8,4 

91 

89 
30 

77 

SSW  2 

SW  4 

SW  6 

7 

10 

0 

0,3 

=  2  p,  ®  5 — 6  p 

4 

60,5 

64,1 

66,8 

4-  7,6 

4-11,214-  4,4 

4-13,0 

+  3,5 

4,2 

3,0 

.5,2 

55 

.84 

N2 

N  4 

E  2 

0 

Ö 

0 

0 

5 

(}8,4 

67,8 

67,3 

4-  3,8 

4-11,2 

4-11,0 

4-11,5 

-  0,5 

5,0 

7,0 

'7,0 

83 

71 

"71 

E  2 

SW  4 

SW4 

0 

0 

2 

10 

6 

67,7 

67,4 

65,8 

4-12,0 

4-12,4 

4-11,4 

4-12,5 

4-  9,0 

7,7 

'4,5 

'5,5 

74 

'42 

'55 

SW  4 

SW  4 

SW  4 

2 

0 

0 

7 

61,5 

56,7 

52,8 

4- 1 1,0 

4-14,4 

4-12,0 

+15,0 

4-  9,0 

8,6 

7,7 

10,5 

87 

63 

100 

S4 

S6 

SW  6 

0 

0 

0 

0 

4,5 

=  °8a.  2  p,  @5,3op— n 

8 

52,8 

56,1 

58,1 

-H2,4 

f  13,6 

4-  8,6 

4-14,0 

+  8,6 

9,5 

8,5 

7,7 

89 

73 

92 

WNW  2 

W  4 

—  0 

0 

I 

0 

I 

0 

9 

61,0 

61,7 

63,4 

4-  4,6 

4-14,0 

4-  7,0 

+ 14,0 

4-  0,5 

5,5 

6,7 

7,3 

87 

57 

98 

E  2 

N  2 

E  2 

0 

7 

0 

O.I 

10 

64,5 

64,4 

63,7 

4-  6,8 

4-13,2 

+  12,2 

4-13,5 

4-  3,0 

7,2 

10,5 

10,1 

98 

94 

96 

ENE  2 

SSW  4 

SW4 

10 

10 

10 

2,0 

=  n,  8  a,  ®  5  p  .  .  .  n 

1 1 

58,8 

60,5 

63,6 

4- 12,0 

4-12,6 

4-11,0 

4-13,0 

+ 10,0 

10,2 

10,0 

8,3 

98 

98 

85 

SSW  4 

—  0 

E  2 

10 

10 

10 

0,1 

@°  n— 9  a.  a 

12 

64,4 

64,3 

64,2 

4-  8,6 

4-11,6,4-10,8 

+ 12,0 

+  7,0 

7,4 

9,2 

8,9 

89 

91 

93 

E  2 

SW  2 

SW4 

10 

0 

10 

10 

13 

64,7 

65,2 

62,9 

4-11,6 

4- 12,6'  4- 1 1,0 

4-13,0 

+  9,5 

8,4 

9,8 

8,6 

84 

91 

87 

-0 

W  2 

SW  4 

10 

3 

8 

7,3 

=  'a 

14 

50,5 

51,3 

56,3 

4- 12,2 

4-12,8 

4- 10,4 

4-13,0 

+ 10,0 

10,3 

6,8 

5,4 

98 

61 

58 

SW  10 

W  10 

WSW  6 

® 

10 

0 

0 

0 

1,6 

@  n— 9,45  a 

15 

62,5 

62,4 

61,1 

4-10,4 

4-11,6 

4-12,6 

4-13,0 

+  7,0 

6,1 

8,0 

8,8 

65 

79 

82 

W  8 

WSW  8 

W  10 

0 

8 

10 

5 

16 

62,3 

62,1 

60,6 

4-11,8 

4-13.0 

4-12,0 

4-13,5 

4-  9,5 

8,1 

8,8 

9,4 

78 

80 

91 

WSW  6 

WSW  6 

SW6 

0 

0 

0 

5 

3 

17 

63,4 

65,6 

65,5 

4-11,2 

4-15,0 

4- 10,4 

+  15,0 

4-  9,5 

8,9 

6,4 

8,9 

90 

51 

95 

—  0 

E  2 

S  2 

0 

0 

0 

5 

18 

64,3 

63,8 

61,9 

-hii,8 

-f-  i2,oi  4- 12,2 

4-13,0 

+  8,0 

9,3 

9,9 

10,1 

91 

96 

96 

SW  6 

SW4 

SW6 

10 

10 

10 

®°  0— I  p 

19 

58,4 

56,5 

56,3 

4- 12,4' 4- 13,0  4-12,4 

4-13,0 

4-10,5 

10,0 

10,4 

9,5 

94 

94 

89 

SW4 

SW6 

SW  4 

10 

0 

10 

2 

=  a 

20 

55,5 

59,7 

58,9 

4-11,8 

4-11,64-10,4 

4-12,5 

+ 10,0 

9,6 

4,7 

6,3 

94 

46 

68 

WSW  4 

WNW  4 

W6 

0 

I 

10 

21 

52,3 

48,3 

50,4 

4-10,6  4-10,4  4-  8,0 

4- 12,5 

+  8,0 

'6,5 

6,1 

5,2 

'69 

65 

64 

SW8 

WSW  10 

W  10 

8 

0 

0 

0 

I.O 

@  A  I  1 ,30 —  12  a 

22 

54,6 

55,5 

55,1 

4-  7,0  4-  8,0+  1,2 

+  8,0 

+  1,0 

'4,5 

4,1 

4,1 

'61 

52 

82 

NW4 

N4 

E4 

0 

0 

0 

5 

0 

23 

49,3 

46,5 

49,1 

+  2,4 

—  0,2 

-  0,8 

4-  3,5 

—  1,0 

3,4 

A'^ 

4,3 

61 

.96 

99 

E  8 

N  10 

N  8 

10 

^ 

10 

10 

11.2 

-X-  9,15—10,15  a.  11.45  a  — 'i,'5  P 

24 

57,3 

61,8 

66,7 

—   I,Oi-f  2,6 

-  1,0 

4-  3,0 

-  3,0 

3,7 

4,0 

4,0 

87 

'72 

95 

N  6 

N4 

NE  2 

I 

0 

0 

0 

0.1 

O  1 2  i-m 

25 

59,2 

56,3 

60,3 

4-  7,4  4-10,4  4-  9,0 

4-10,5 

-  5,0 

5,5 

7,7 

4,8 

72 

82 

56 

WSW  6 

W4 

NW4 

@ 

10 

0 

I 

0 

1,2 

S!  8,  ®  6,T5 — 9,30  a 

26 

64,2 

65,1 

65,2 

4-  1,6,4-  9,8  4-10,8 

+  11,5 

±  0,0 

4,6 

5,8 

''6,0 

89 

64 

'62 

ENE  2 

WSW  2 

WSW  4 

7 

10 

0 

27 

65,2 

62,1 

60,4 

4-  5,0  4- 10,8 

4-  9,4 

+ 1 1,0 

+  1,0 

5,9 

8,9 

6,0 

90 

93 

69 

E4 

SW6 

SW4 

0 

10 

0 

28 

59,9 

57,2 

56,9 

4-  6,8 

4-  9,0  4-  1,2 

4-  9,5 

±  0,0 

5,2 

4,6 

4,6 

71 

53 

92 

W  2 

WNW  2 

E  2 

0 

5 

5 

0 

2.3 

®  n — 10  n,  0 — 3.30P 

29 

48,0 

47,6 

54,6 

4-  3.2  4-  3,2 

4-  1,2 

+  4,5 

—  2,0 

5,6 

5,4 

4,4 

97 

93 

8y 

E  2 

E4 

—  0 

@ 

10 

® 

10 

0 

0,5 

30 

61,6 

63.2 

60,3 

—  1,2  4-  2,0  4-  3,2 

4-  3.5 

-  4,0 

3,3 

4,0 

5,0 

79 

75 

E  2 

ENE  2 

SE  2 

6 

0 

lO 

10 

0,4 

31 

55-4 

53-2 

48,8 

4- 10,6  4- 1 1.4  4- 10,0 

4-11,5 

4-  1,5 

7,8 

7.6 

8,2 

83:  76 

WSW  (. 

WSW  8 

WSW  10 

(> 

0.3 

Mel 

759,3  759,0 

759,2 

4-  8,3  +10,7 

+  8,7 

4- 1 1,4 

4-  4,8 

7,o\  7,1  7,1 

83 

73 

« 

3.9 

4.6 

4-5 

v3 

+  2 

32.t) 

Mtleof.  laklt.    63:e  band.  1921. 


9 


66 


No  vem  ber.        1  z  ^f^  =  o" w  e.  cr.      Strömstad.  = {t  ol\  ![?o  3: 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale.       '  ~  ^'^  —  4,^  n,  h^,  —  i,6 


Barometer 

•educ. 

till  0°  och 

Tetnperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Ne- 

Dat, 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

ivioinmanga 

der- 

Da- 

Baroin.  Jv  0°  et  ä  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Huraidité 

Direction 

et  force 

du  ven 

t. 

Nébulosité. 

börd. 

Anmärkningar. 

te. 

pesantenr  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

Eau 

mm. 

mm. 

7o 

0—12. 

0-10. 

tora- 

Remarques. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 
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23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
3' 

763-7 
50.5 
43,6 

45-6 
47.6 

55.2 
55.8 
56,6 
55.0 
58,7 

61,3 
59.6 
63.2 
63.7 
61,4 

56,3 
62  0 
61,4 
59.9 
56,5 
36,8 
64,6 
62,9 
67,4 
60,4 

58,7 
55,3 
50,4 
48,8 

56,4 
61,5 

760,1 
47,5 
45,2 
45,8 
48,7 

53,8 
55,5 
56,8 
55,9 
•58,3 
60,9 
60,9 

63,1 
62,8 
61,2 

57,5 
60,7 
60,8 
59,2 
55,3 

59,4 
62,4 
64,2 
64,9 
58,8 

58,0 
54,6 
48,9 
49,7 
58,6 
61, 1 

756,8 
45,0 
46,1 
46,6 
52,0 

54,4 
55.3 
56.5 
58.4 
60,0 

60,8 
61,9 

63.5 
62,5 

59,4 

61,1 
61,1 
60,5 
57,7 
55,3 
63,2 
60,3 
66,7 
61,6 
58,2 

56,7 
52,2 
48,2 
53,2 
60,2 
61.5 

4-  9,4 
4-15-0 
4-  2,0 
4-  7,0 
4-  7,4 

4-  9,0 
4-  7,6 
4-13,5 
+  '5,4 
+  17-8 

+  8,2 
+  11,0 
+  13,6 
+  15,0 
+  17,8 

+  17,0 
+ 13,0 
4-14,6 
+  15,4 
+  15,8 

+  12,8 
+  17,0 
+  15,6 
4-14,8 
+  16,8 

4-22,0 

4-2  1,0 

+  20,7 
+  14,6 
+  13,9 
+  18,0 

+ 16,0 
4-16,0 
+  3,6 
+ 10,0 
+  11,4 

+  10,8 
+  12,4 

4-16,0 

+  19,4 
4-20,8 

+  13,8 
4-14,0 
+  17,8 
4-20,5 
4-21,6 

+  17,0 
4-17,4 
+  16,8 

+  19,2 

+  20,8 

+  17,4 
4-21,6 

+  17,5 
+  18,3 
4-22,4 

+  25,0 
+  23,2 
+  20,4 
+  13,6 
+  17,8 
+  19-7 

+  9-4 
+  9-0 
+  3,0 
+  4,8 
+  5,6 

+  7,0 
+  8,4 
+  8,9 
+  15,0 
+  13,4 

+  9,0 
+ 10,0 
4-10,0 
+  13-8 
+  11-0 

+  9-8 
+ 1 1,0 
+  11,2 
+ 13,0 
+  13,8 

+  11,5 
+  15-0 
+  11-0 

+  13-5 
+  15,7 

+  15,8 
+  15,8 
4-14,6 
+  12,8 
+  13-1 
+  14-4 

+  16,5 
+  17,5 
+  9-0 
+  12,0 
+ 12,0 

+  13,0 
4-14,0 
+  16,5 
+  19,5 
4-21,0 

+  15,0 
+  15,0 
4-18,0 
+  21,5 
+  22,5 

+  18,0 
4-18,0 
+  17,0 
4-20,0 
4-21,0 

+  18,5 

4-22,0 
4-18,0 
4-19,0 
+  22,5 

+25,5 

4-24,0 

+  21,5 
+  18,0 
+  18,5 
4-20,0 

+  4,0 
+  5,0 
+  2,0 
±  0,0 
+  1,5 
+  2,0 
+  2,5 
+  6,0 
+  7,5 
+ 1 1,0 

+  7,5 
+  7,0 
+  6,0 
+  8,0 
+  9,0 

+  8,0 
+  6,0 
+  6,0 
4-11,0 
4- 1 1,0 

+ 10,0 
+  7,0 
4-11,0 
+  7,0 
+ 12,0 

4-12,0 
+  10,5 
+  13-0 
+  11,5 
+  9,0 
4-10,0 

'5,5 
5,0 
5,1 
4,7 
4,5 

4,6 
5-0 
6,3 
.7,9 
'9,5 

7.2 

9,0 
7,5 
7,4 
5.9 

7,7 
6,2 

5,4 
7,3 
8,1 

7,5 
7,1 
5,2 
5,1 
6,3 

7,0 
7,6 
8,8 
10,7 
6,6 
7,6 

3,8 

5,5 
5,3 

4-2 

4,0 
3,8 

4,7 
5,6 
8,9 

9.2 

7,8 
7,4 
6,9 
6,6 

7,3 

7,4 
5,8 
.5,1 
'.7,5 
'6,0 

'6,0 
6,2 
5,0 
5,1 
5.8 

7-2 

7,0 
8,3 
10,8 

6,2 
6,3 

4,3 
6,7 
4,9 
4,2 
5,1 

4,9 

4-  9 

5-  7 
9-4 
7,1 

7,4 
7,0 
6,8 
6,9 
5,1 

5,8 
5,1 

7,2 

7,3 
8,1 

7,2 

7,4 
4,8 
5,6 
8,7 
6,8 
8,1 
8,9 
7-5 
7,3 
7,7 

'62 

39 
5)6 

63 
59 

53 
64 
55 
60 
•62 

89 
93 
64 
58 
39 

54 
55 
44 
56 
61 

68 
52 
39 
41 
44 

36 
41 
49 
87 
56 
49 

28 

41 
90 
46 
39 

40 
44 
37 
53 
50 

67 
62 

46 
37 
36 

52 
39 

.35 

':46 

'33 

"41 
32 
34 
33 
29 

31 
33 
47 
94 
4' 
37 

49 
7« 
87 
65 
75 
66 
60 
67 
74 
62 

87 
76 
74 
59 
52 

64 
52 
73 
66 

69 

71 

58 
50 
49 
65 

51 
61 
72 

68 
65 
63 

—  0 
SSW  2 

N4 

NNE  2 

—  0 

S2 

WSW  4 
SSE  2 
SSE  2 
E  2 

NNW  2 

—  0 

—  0 
SSW  2 

SW  2 

SW4 

NNE  2 
SE  2 
S  2 
S  2 

W  2 

S  2 

NE  6 
S4 
WSW  4 

—  0 

SE  2 
SE  2 
SSE  2 

SW  2 

SSE  2 

NE  2 
SSW  4 
N  2 
S  2 
—  0 

W  4 
S4 
SSW  6 

SW  2 
S  2 

NW  2 
NNE  2 
SSW  4 
S  2 
S4 

NW  6 
S  2 

SSE  4 
S  2 
W  2 

W  2 
WSW  2 
N  2 
SSW  4 
SW4 

S4 
S4 
SE  2 
W  2 

SW  2 

SE  6 

—  0 
NW  2 

—  0 

—  0 

SW  2 

—  0 
SSW  4 
SSE  4 

S  2 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 

SW  2 
S  2 

N  2 

—  0 
SE  2 

S  2 

—  0 

S  2 

SSW  2 
ESE  2 

S  2 

—  0 

SSE  2 
SSE  2 
SSE  2 
SW  2 
SSE  2 
SSE  4 

O"  2 
0  I 

0°  : 

O'  6 

0:  3 
O'  3 
0°  4 
0  3 
Q"  3 
10 
9 

0  2 
0  0 
0  I 

0  I 

0  0 
0  I 

O'  7 
0°  5 

0°  4 
0°  2 
0  3 
0  2 
0°  7 

0  0 
0  0 
0°  7 
10 

0  8 
0  8 

0  2 

9 

0  7 
0  7 

0°7 
0  5 
0  3 
0  4 
0  3 
10 
0  5 

0  4 
0  0 

0°  8 
0  3 
0  3 
0''3 
0  3 

0°7 
0  1 

0  5 

0°7 

0  0 
0°  8 
0°  8 
10 

0  6 
0  0 

I 

9 
2 

3 

8 

8 

10 

I 

9 
9 

2 
I 
I 

5 
0 

0 
0 

9 
9 

3 

I 

\ 
1 
0 
0 

I 

3 
3 

1,6 
1,8 

0,9 

I -O 

0,1 

— 

4,4 

^■■'11,  ^°  8  a 
©  2, to  p 

@°  p 

#  6,50 — 7,15  a 
10,15 — 1 1  p 

@  n 
@  4  P 

@  10.30  a —  I  p 

Mefl. 

757,4  757,i'757,3 

4-14,0  4-17,2 

+  11,3 

+  18,2  4-  7,5 

6,8  6,3  6,6 

58 

44  65 

2,1 

3,0 

1,5 

4,0  4,9 

3.8 

9-8 

Juni. 


1921. 


I 

764,1 

765,0 

765,4 

+  i8,o 

4-22,6 

+  18,6 

+  23,0 

4-12,0 

9-5 

7,0 

5-2 

62 

34 

32 

WNW  4 

W  4 

NNW  2 

2 

66,7 

65,6 

64,8 

4-20,0 

+  24.5 

+  17,0 

+  25,0 

+  13,0 

7-7 

6,1 

6,2 

44 

27 

43 

NW  2 

N  2 

S  2 

3 

63,9 

63,4 

64,4 

+  19,014-25,0 

4-16,4 

+26,0 

4-14,0 

7,5 

6,3 

7-3 

46 

27 

53 

W  2 

—  0 

ESE  2 

4 

64,1 

62,1 

57,4 

4-20,0 

+  21,8 

+  17,0 

+  22,5 

+  13,0 

8.3 

8,3 

7,9 

47 

43 

55 

ESE  4 

SE  4 

S  2 

5 

54,8 

55,4 

56,9 

4-14,2 

+  13.0 

4-10,6 

+  17,0 

+  10,5 

6,5 

4,3 

3-2 

54 

39 

33 

NNE  6 

NE  8 

N6 

6 

59,8 

59,9 

59,2 

+  10,3 

+  13.6 

+ 10,0 

+  15,0 

+  5,6 

4,4 

2,9 

6,8 

47 

25 

74 

N  6 

N6 

NNW  2 

7 

57-3 

56,0 

55,8 

4-18,0 

+  20,5 

+  14,4 

+  21,5 

+  10,0 

6,6 

6,0 

7,0 

42 

33 

57 

W2 

WNW  6 

SSE  2 

8 

55,3 

54,3 

53,0 

4-16,4 

4-20,9 

+  15,0 

+  21,5 

4- 1 1,0 

7-5 

6,4 

8,4 

55 

35 

66 

N  2 

N4 

SSE  2 

9 

50,1 

48,6 

47,5 

+  22,2 

+  23.8 

+  16,0 

4-24,0 

+  12,0 

9.2 

8,2 

8,5 

46 

37 

63 

S  2 

S4 

SSE  2 

10 

45.2 

44,7 

46,3 

4-18,0 

+ 16,0 

+  13,6 

+  19,0 

+  13,0 

8,7 

11,2 

9,2 

57 

83 

80 

SSE  2 

S2 

SSW  2 

II 

45,8 
48,8 

46,6 

46,8 

+  14.4 

+  15.5 

+  12,4 

+  17,0 

+  11,5 

9,0 

8,1 

7,7 

74 

61 

72 

S6 

S6 

S  2 

12 

49,6 

49-0 

+  15,0 

+  15.2 

4-  n,o 

4-16,0 

+  9,0 

7,1 

8,3 

8,8 

64 

64 

90 

S  2 

SSE  2 

W  2 

13 

50.9 

53,5 

56,3 

+  7,0 

+  9.8 

+ 10,0 

+ 12,0 

+  5,5 

6,4 

6,1 

6,1 

85 

68 

67 

WNW  6 

WNW  6 

NNW  2 

'4 

58,9 

59,5 

60,2 

+  13,0 

+  16,0 

4-12,0 

4-18,0 

+  5,5 

7,1 

4,3 

6,5 

64 

32 

63 

N  2 

NNW  2 

SSW  2 

15 

58,4 

56,7 

56,3 

+  13,0 

+  12,8 

+ 12,0 

4-16,0 

+  9,0 

7-3 

7,7 

9,2 

66 

70 

89 

SW  2 

SW4 

SW  2 

16 

60,6 

61,8 

62,0 

+  11,2 

+  14.4 

+  11,0 

4-16,0 

+  8,5 

5,0 

4,4 

7-4 

50 

36 

75 

N6 

NW6 

—  0 

17 

57,4 

53,3 

48,4 

+  15,8 

4-18,41  +  15,4 

4-20,0  4-  8,0 

5,2 

6,6 

9,2 

39 

42 

70 

SW  2 

S  2 

S  2 

18 

44,7 

45,9 

41,2 

+  8,4 

+  6,41 4-  7.4 

4-15,5  +  6,0 

7,1 

7,0 

7,6 

87 

98 

99 

N6 

NW6 

N  2 

19 

42,9 

43,4 

44,0 

+  8,8 

+  9.4I+  8,8 

+  9,5 

+  6,0 

8,0 

8,7 

8,5 

95 

99 

100 

SE  2 

SW  2 

SW  2 

20 

42,3 

41,7 

39,0 

+ 10,0 

4-10,4 

4-10,0 

4-11,0 

+  8,0 

8,9 

9,2 

8,6 

98 

98 

94 

SSW  2 

SSW  2 

SSE  2 

21 

41,0 

44.0 

48,3 

+  8,4 

4-12,0 

+  10,0 

+  13,0 

+  6,5 

7,8 

6,8 

7,0 

94 

65 

76 

SSW  2 

SSW  2 

SSE  2 

22 

50,6 

52,0 

54,4 

+ 12,0 

+ 10,1 

+  11,0 

+  15,0 

+  8,0 

6,9 

8,5 

8,1 

66 

92 

83 

ESE  2 

N  2 

—  0 

23 

54,3 

53,5 

54-4 

+  15,0 

■4- 17.6; +  15.0 

+ 19,0 

+  8,0 

7,9 

6,9 

8,8 

62 

46 

69 

NW  2 

SSW  2 

SW  2 

24 

55.7 

56,4 

58,0 

+  15,0:4-19,01  +  15,2 

4-20,0 

+ 10,0 

8,6 

6,7 

9,0 

68 

41 

70 

W  2 

WNW  2 

E2 

25 

58,7 

57,6 

55.7 

4-14,0  4-18,2  4-14,0 

4-21,0 

+  10,5 

5,8 

6,0 

7,5 

49 

38 

63 

N4 

N  6 

NNW  2 

26 

52,6 

51,0 

'52.0 

+  19,4  +25,0  4-19,4 

4-25,0 

4-11,0 

10,0 

10,1 

10,6 

60 

43 

63 

NNW  2 

W4 

W  2 

27 

52,6 

52,7 

52,7 

4- 14,0' 4- 12,2' 4-  9,8 

4-19,5,+  9,0 

1 1,1 

i  10,3 

8,6 

94 

98 

95 

—  0 

NE  2 

NNE  2 

28 

52,1 

51,7 

51,7 

-H  1 2,0! -t- 16,0  -f  12,8 

4-17,01+  8,0 

7-4 

5-8 

i  7,1 

71 

43 

65 

N4 

N  2 

NW  2 

29 

.50,6,  50,5 

1  48,9 

4-12,0  +  15,0  -f  14,0 

4- 16,5' 4-  9-0 

6,8 

6,6 

7,2 

65 

52 

6. 

NNW  2 

NW4 

NW  2 

30 

47-9 

49.7 

53.1 

4- 12,4  4- 12,0  4-12,0 

4-14,0  4- 10,0 

6.5 

9.7 

9-2 

61 

94 

'  89 

NW  6 

WNW  6 

NW  6 

Mel  753,6  753.5 

'753.4  +i4.2'  +  i6,2!4-i3,i 

4-18,2 

-t-  9-4 

7-5 

7-2 

64'  55 

70 

3-1 

2.\ 

O' 


0 


0  0 

ijO 

o'0 

3:0 
50' 

3'0 

8;© 

o;0 

60 
9 


3  ' 
0  8. 
10 
'10 
10 

q 
8 

0°7 
0  8 
0  o 

0  3' 
9  10 

0  2 
0"6 
10 


10 

°  8 

°  8 
10  I 
10  ( 

°io 

9 
9 
9! 

Ii 

I 

3 

10 


10  9 
10  ®  10 
9  I 


v9  6.6 


0,1 
1.3 

0,4 
5-5 
0,1 

1.3 

o.  I 
22.9 

19-4 
10,2 

3-' 
13.2 


5-- 

9 

0.2 
0,4 

3-0 

'1=..: 


1 0,15—0,30  p 

I  a 

I  10 — 1 1  p 

I  1  — 1,40  p,  8  p — n 


®  11  a  p 


5  a— P 
-2,10  p, 


•  9.I5P  ■  ■  • 
O  n  a  p  n 

•  3.45—4  P 
©  a  p 

•  S,3oa  — p 


0-  0,30 — 1.30  p 


70 


Juli. 


59°  2i'  N. 

i8°  3,5' =i" 


12"'  14'E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Stockholm. 


C",  =  +  0,95  (745  mm). 

=  44,4  m,      =  1,9  ™,  /'^j  =  1,2  m. 
Heure  de  1'Europe  centrale. 


1921. 


Dat 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  k  0°  et  ii  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


'55,7 
58,3 
59,2 
57,1 
54,3 

56,9 
58,6 
60,0 
55,6 
55,' 

53,4 
43,9 
49,1 
51,2 
58,7 
61,0 

59,7 
G2,4 

56,5 
56,1 

49,2 
49,7 
38,8 
40,6 
46,1 

56,8 
53,4 
52,1 
54,0 
47,2 
56.5 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


757,5 
58,9 
58,6 
56,3 
55,5 

57,2 
58,8 
59,1 
57,2 
54,1 
48,1 
45,9 
49,1 
54,0 
59,2 

60,1 

59,7 
62,1 

55,2 
55,7 

47,9 
50,6 
33,0 

39,4 
48,0 

56,5 
52,3 
51,8 
53,5 
47,7 
56,2 


753,8  753,5  754,i  + 


758,5 
58,5 
58,4 
56,3 
56,6 

58,0 
60,0 
58,1 
58,4 
55,6 

41,4 
48,4 
50,0 

55,3 
61,1 

59,7 
61,9 
60,7 
57,0 
54,3 

47,5 
48,6 

37,4 
43,0 
53 

54,8 
52,8 
53,0 
51,2 
52,1 
55,7 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


+  13,2 
+  18,8 

+  19,5 
+  23,8 

+  11,5 

+ 14,2 
+ 19,2 
+  24,2 

+  17,5 
+  23,0 

+  24,0 
+  16,6 
+  i6,o 
+ 10,0 
+  16,8 

+  21,0 
+  19,0 
+  18,2 
+  25,4 
+  15,4 

+  14,4 
+  13,4 
+  16,0 

+  17,8 
+  18,2 

+  22,2 
+  20,0 
+  19,0 
+  21,2 
+  20,4 
+  20,0 


9 

p.  m. 


+  12,8 
+ 14,0 
+  14,0 
+  16,0 
+  10,0 

.+  13,2 
+  14,0 
+ 19,0 
+  16,8 
+  15,0 

+  17,0 
+  12,4 
+  10,8 
+  12,4 
+  12,5 

+  15,6 
+ 1 1,0 
+  14,9 
+  15,0 
+  13,2 

+  12,4 

+  13,4 
+  16,2 

+  13,8 

+  16,4 

+ 16,0 
+  16,8 
+  15,0 
+  16,4 
+  16,2 
+  16,4 


5,21  +  18,4+14,5  +19,7+10,5 


Max.  Min. 
(9p.m.)|(9p.m. 


+  15,0 
+  20,0 
+  21,0 
+  24,0 
+  16,0 

+  15,5 
+  19,5 
+  25,0 
+  21,5 
+  25,0 

+  24,0 
+  17,0 
+  17,0 

+  13,5 
+  18,0 

+  21,5 
+  20,5 
+  20,0 
+26,0 
+  18,0 

+  15,0 
+  15,0 
+  18,0 
+  18,0 
+  20,0 

+  23,0 
+  21,0 
+  20,0 
+  21,5 
+  21,0 
+  21,0 


+  9,0 
+  8,0 
+ 10,0 
+ 10,0 
+ 10,0 

+  7,5 
+  11,0 
+ 1 1,0 
+  14,0 
+ 12,0 

+  13,0 
+  8,0 
+  8,0 
+  7,5 
+  9,0 

+  11,0 
+  11,0 
+  7,0 
+  11,0 
+ 1 1,0 

+ 1 1,0 
+ 10,0 
+ 1 1,0 
+ 1 1,0 
+ 1 1,0 

+ 1 1,0 
+ 14,0 
+  12,0 
+ 12,0 
+  15,0 
+  9,0 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm 


8 

a.  m. 


8,6 
9,7 
8,5 
10,0 
10,6 

6,9 
6,4 
7,8 
11,8 
II, I 


2 

p.  m. 


8,5 
9,5 
8,6 
11,8 
8,3 
6,6 
7,1 
7,1 
10,6 
10,2 


8,9  10,1 
7,6  6,9 


5,3 
5,6 
7,0 

6,8 
8,1 

8,3 
8,2 
10,3 

9,5 
9,8 
11,6 
8,6 
7,1 

9,3 
9,3 
8,9 
10,0 


4,2 

7,1 
7,5 

7,0 
7,5 
7,7 
6,4 
9,7 

10,3 
10,1 

9,9 
8,2 

6,4 

10,0 

8,5 
8,6 
12,2 


14,1' 10,3 
6,3!  8,3 


8,8  8,6 


9 

p.  m 


7,5 
9,8 
9,2 

9,4 
8,0 

7,2 

9,5 
8,9 
9,9 
10,2 

1.1,5 
'6,0 

7,5 
7,2 
8,9 

9,3 

5,8 
9,2 
8,6 

9,5 
10,2 
10,1 
7,9 
9,1 
7,8 

10,7 

7,1 

8,6 
12,4 
10,0 

'9,0 


8,9 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relatlve. 


8 

a.  m. 


69 


2 
p.  m. 


75 
59 
51 
54 
82 

55 
43 
32 
71 

49 

46 
50 
32 
79 
53 

38 
46 
50 
27 

75 

85 
89 
73 
55 
41 

51 

49 
52 
65 
57 
47 


56 


9 

p.  m 


82 
78 
6q 
87 

64 
80 

54 
69 
81 

80 
'56 
77 
68 

83 

70 

59 
73 
68 

85 

95 
89 
58 
78 
56 

79 
50 

68 
89 
73 
65 


73 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent 

0—12. 


8 

a.  m. 


N6 

N2 

SE  2 
—  o 
NNW  2 

N2 
N  2 
WSW  2 

WSW4 

SSW  2 

SSE  4 
NW  6 
NW4 
NNW  6 
N  4 

S2 

ENE  2 
N4 

W2 

E  2 

SE  4 
N  4 
S  2 
W  6 
W  6 

W  2 

W  2 
WSW  2 
E  2 
S  2 
W  2 


3,0 


2 

p.  m. 


N6 
N  2 
SE  2 
SW  2 
NNE  4 

N4 
N  2 
W  2 
NNE  6 
WSW  4 

W6 
WNW  6 
NW  4 
NW  4 
NNW  2 

NW  2 
N4 
N  2 
N2 
ENE  2 

SE  4 
N  2 
W  6 
WSW  6 
W  8 

SW  2 
SW4 

WSW  2 
SE  4 

WSW  6 
SSW  2 


3,7 


9 

p.  m. 


N4 
SSE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

N  2 
SSE  2 

SW  2 

—  o 
ESE  2 

W  4 
NW  2 
NW  2 
NW  2 
S  2 


N4O 


NNW  2 
ESE  2 
SE  2 

E  2 
N  2 
W  4 
W  4 
WSW  2 

S  2 
W  2 

—  O 

SE  4 
N  2 

—  o 


1,9 


Molnniängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


5,4 


2 

p.  m. 


10 

9 

O  6 

0°  5 
10 


0°  5 
9 

O  7 
O  10 

0°  7 

0°  7 

m  9 
o  7 
o  4 

9 

10 
10 

o  4 
O  5 

Q°  7 

O  I 
O  3 

0°  7 
0°  5 
0°  8 
0°  6 


6,9 


9 

p.  m. 


5,6 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8  a 


1,6 
0,2 


1,9 
19,8 

1,2 
0,4 


1,2 

4,9 
1,5 

18,4 
8,6 

17,1 
1,2 


5,2 


83,4 


Anmärkningar. 
Bemarques. 


®  n,  6 — 7  a,  a  p 
®  2  p,  3,30  p 

6 — 6,15  p 

©'R  5— 6p 
#  R  n,  #  8  a 

%  n  a — 2  p 


6 — 9,30  a 
a  p 


a—  I  p 


4—5  P 


8,30  p — n 


Augusti. 


1921. 


I 

755,3 

755,6 

756,1 

+  17,0 

+  19,6 

+  16,4 

+  20,0 

+  13,0 

10,1 

10,5 

10,7 

70 

61 

77 

SSW  2 

W  4 

—  0 

0°  7 

9 

8 

0,4 

2 

56,4 

56,8 

56,9 

+  19,0 

+  21,6 

+  18,8 

+  23,0 

+  15,0 

13,2 

13,1 

13,3 

81 

69 

83 

SW  2 

WNW  2 

—  0 

0°  9 

0°  9 

7 

@  5  a  .  .  . 

3 

55,6 

55,1 

53,6 

+  23,0 

+  23,5 

+  21,0 

+26,5 

+  16,0 

13,9 

10,4 

10,5 

66 

49 

57 

S  2 

—  0 

i      — 0 

0°  3 

0  3 

6 

4 

51,5 

52,1 

54,7 

+  20,0 

+  22,0 

+  14,2 

+  23,0 

+  14,0 

12,6 

12,9 

9,1 

72 

66 

76 

—  0 

WNW  2 

SW  2 

0°  3 

0°  6 

6 

5 

55,0 

53,4 

51,4 

+  15,4 

+  19,4 

+  15,5 

+20,0 

+  12,0 

9,7 

8,6 

9,6 

75 

51 

74 

W4 

SW4 

SW  2 

0°  8 

9 

8 

3,3 

@  5,30  P 

6 

43,3 

38,3 

35,6 

+  15,4 

+  17,0 

+  16,0 

+  18,0 

+  14,0 

12,5 

13,0 

12,7 

96 

90 

93 

S2 

S4 

SSW  2 

®  10 

9 

7,2 

@  n,  5  a — p 
@  a  p 

7 

34,5 

36,1 

40,5 

+  13,2 

+  13,4 

+  13,4 

+  16,0 

+ 12,0 

9,7 

10,9 

9,6 

87 

96 

85 

SW  6 

SW  4 

WNW  2 

10 

9 

2,4 

8 

38,3 

37,8 
38,6 

38,8 

+  13,4 

+  17,0 

+  11,8 

+  18,0 

+ 10,0 

8,3 

6,2 

6,9 

73 

43 

67 

W  4 

WNW  6 

W4 

0  I 

3 

0,2 

9 

38,0 

41,4 

+  12,8 

+  14,8 

+  12,8 

+  16,0 

+  9,0 

6,3 

6,5 

8,0 

57 

52 

73 

W6 

W  4 

W  4 

0°  8 

10 

9 

0,7 

®  n  p 

10 

45,3 

49,3 

52,0 

+  13,6 

+  15,0 

+  14,9 

+  16,0 

+  11,0 

8,2 

8,6 

9,5 

71 

68 

75 

W  4 

W  4 

—  0 

9 

10 

10 

55,2 

55,4 

56,2 

+  16,6 

+  19,4 

+  14,6 

+21,0 

+ 12,0 

9,5 

7,3 

8,9 

68 

43 

72 

W2 

NNW  2 

—  0 

0  0 

0°  7 

8 

1,0 

12 

55,2 

54,0 

52,3 

+  14,2 

+  15,3 

+  15,0 

+  16,0 

+  12,5 

10,9 

1 1,1 

9,7 

92 

86 

76 

88 

ESE  2 

E  4 

ESE  4 

9 

®  10 

10 

0,7 

@^5  — 6  a,  a  p 

13 

47,2 

45,4 

45,2 

+  16,4 

+  18,6 

+  16,0 

+  19,0 

+  13,0 

11,6 

12,5 

11,9 

83 

79 

ESE  4 

SE  4 

SE  2 

10 

0°  8 

6 

3,0 

14 

45,6 

45,9 

46,5 

+  16,4 

+  21,0 

+  16,6 

+  21,5 

+  13,0 

13,6 

13,2 

12,7 

98 

72 

91 

—  0 

E4 

E  2 

0°  9 

0  2 

8 

n,  =°  8  a 

15 

48,4 

49,1 

50,3 

+  15,4 

+  17,0 

+  13,0 

+  17,0 

+  13,0 

9,0 

9,9 

9,8 

69 

69 

89 

SSE  6 

SE  6 

SE  6 

10 

10 

5 

2,0 

@  a,  6,45  p 

16 

52,3 

53,2 

54,5 

+  14,0 

+  16,2 

+  13,8 

+  18,0 

+  12,5 

10,4 

9,0 

9,4 

88 

65 
68 

80 

S4 

S  8 

S4 

0°  8 

0  7 

10 

1,0 

®  n 

17 

58,1 

60,3 

62,0 

+  13,8 

+  15,0 

+  12,8 

+  16,0 

+ 12,0 

9,4 

8,6 

9,0 

80 

82 

SW2 

WSW  4 

SSW  2 

9 

10 

2 

18 

62,1 

61,7 

61,7 

+  16,0 

+  19,6 

+ 12,0 

+  20,0 

+ 10,0 

10,1 

8,5 

8,9 

75 

50 

86 

—  0 

W2 

ENE  2 

0°  2 

8 

3 

oa°  8  a 

19 

62,6 

(>2,8 

62,4 

+  13,8 

+  17,6 

+  12,8 

+  18,0 

+  8,0 

9,2 

8,9 

8,7 

79 

60 

80 

NE  2 

ENE  2 

S  2 

0  1 

0  6 

20 

62,3 

61,8 

61,1 

+  15,0 

+  21,6 

+ 14,0 

+  22,0 

+ 10,0 

9,7 

9,2 

9,2 

76 

48 

78 

S  2 

S  2 

—  0 

0  I 

0  3 

0 

2 1 

61,4 

61,0 

61,0 

+  17,0 

+  21,4 

+  14,8 

+  22,0 

+  11,5 

7,9 

8,0 

8,8 

55 

42 

70 

SSW  2 

SW2 

SSW  2 

0  I 

0  0 

0 

22 

61,2 

61,4 

61,8 

+  17,2 

+  23,0 

+  16,4 

+  23,0 

+  10,5 

8,9 

7,8 

9,1 

61 

38 
48 

66 

SW  2 

WNW  2 

—  0 

0  0 

0 

23 

62,0 

62,2 

62,3 

+  19,2 

+  22,5 

+  16,0 

+  23,0 

+  12,0 

9,9 

9,6 

9,5 

59 

70 

—  0 

SSE  2 

S2 

0  0 

0  3 

3 

00°  8  a 

24 

62,4 

60,9 

59,0 

+ 18,0,  +22,0 

+  16,0 

+  23,0 

+  13,0 

12,3 

9,6 

9,6 

80 

49 

71 

SW  2 

SSE  2 

S2 

0°  5 

0  3 

3 

25 

57,6 

54,8 

52,4 

+  18,8 

+  20,8 

+  15,4 

+  22,0 

+  13.0 

9,5 

6,8 

9,4 

59 

37 

72 

S  2 

S6 

S4 

0  2 

0°  3 

8 

26 

47,0 

47,1 

49,2 

+  17,8 

+  15,8 

+  11,0 

+  18,0 

+ 1 1,0 

11,6 

9,7 

8,6 

76 

73 

87 

SE  2 

WSW  2 

W  2 

0°  9 

9 

7 

2,4 

27 

51,0 

49,5 

46,8 

+  11,8 

+  14,4 

+  12,8 

+  17,0 

+  8,0 

9,3 

7,5 

9,3 

91 

61 

86 

W  2 

S4 

SW4 

0°  6 

10 

8 

2,6 

@  '2,15 — 6,30  p 

28 

51,2 

50,4 

53,7 

+  11,8 

+ 14,2  + 1 1,0 

+  14,5 

+ 10,0 

8,1 

8,1 

8,6 

78 

67 

87 

SW  6 

WSW  4 

—  0 

10 

0  7 

3 

1,4 

29 

56,6 

55,7 

50,5 

+ 12,2 

+  17,0+12,8 

+  17,0 

+  8,0 

9,1 

8,2 

10,5 

87 

57 

96 

WSW  2 

S  2 

W  4 

0°  2 

0°  7 

@  10 

15,2 

1,1 

^  n,  R'®'  8,10  —  1 1  p 

30 

40,7 

40,0 

41,2 

+  14,8 

+ 14,2  + 10,2 

+  16,5 

+ 10,0 

f  1,6 

9,1 

6,9 

92 

76 

74 

SSW  2 

SW4 

W  4 

10 

9 

10 

®  1,45—  1,55  P 

3' 

4.5,5 

50,3 

53,6 

+  9,7i+io,6l+  9,511+11,0 

+  7,0 

5,2 

5,3 

4,9 

58 

.56I 

55 

W6 

W4 

WNW  4 

9 

10 

3 

Mel 

752,2 

7.52,. 

752,4 

+  15,6+18,1 

+  14,2 

+  19,1 

+  11,5 

10,0 

9,3 

9,5 

76j 

61 

78 

2,7! 

3-41 

2,2 

5,9 

7,0 

5,9 

44,6| 

71 


September.         1=  i8°3,V=  i"i2"'i4'ii-Gr.       SlockhollTI.  ^/,!*LT"m,  a,,^  ,,.m.  V.yi\. 

Medclcuropcisk  tid.    Hcun;  dc  riCinoiic  ccntralc. 


Dat. 

Da- 
te. 

Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0'  et  •'v  la 
peiantear  normale, 
mm. 

Temperatur 
Cels. 
Températare  Cels. 

Fuktighets- 
tryck. 

Tonsion  de  la 
vapeur  (i'eau. 
mm. 

lielativ 
fuUlighct. 

lliimiditu 
relative. 

/o 

Vindens  riktning  och 
styrka. 
l)h'ectlon  ct  force  du  vent. 

0-12. 

Molnmängd. 
NébuloBlté. 
0—10. 

Ne- 
der- 
börd. 

Kau 
tom- 
\i<:<!. 

Ha,-H  a 

mm. 

Anmärkningar. 
Kemafiueit. 

8 

a.  m. 

2  9 
p.  m.  j  p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

Max. 
(9p.m.) 

Min. 
(9p.m.) 

8 
a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 
a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

8 

a.  m. 

2 

p.  m. 

9 

p.  m. 

I 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

II 

12 

13 
14 
15 

i6 

17 
i8 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

756,8 
54,4 
45,3 
47,6 
55,3 

60,9 
57,6 
60,1 
59,0 
56,4 

47,7 
46,2 
46,6 
46,9 
44,1 

45,4 
58,8 
72,3 

70,5 
68,9 

64,7 
58,6 
49,8 
49.1 
54,3 

56,0 
66,7 
58,5 
49,7 

757.0 
52,9 
46,0 

49,7 
56,9 

60,8 
58,4 
59,7 
58,3 
54,4 

46,9 
46,5 
44,3 
49,7 
46,6 

45,3 
63,7 
72,2 

70,5 
67,0 

62,0 
57,4 
49,5 
47,6 
54,4 

58,8 
66,3 
53,2 
49,5 
58,3 

756,6 
50,3 
46,5 
5«.9 
59,4 

58,8 
59,7 
60,1 
58,3 
51,6 

46,8 

47,1 
43,9 

50,0 

47,6 

49,6 
68,3 
72,3 

70,9 
65,9 

60,7 
54,5 
49,1 
51,8 
54,9 

63,1 
64,8 

49,4 
51,4 
59,7 

+  8,0 
+  12,0 
+  13,0 
+  8,4 
+  10,0 

+  12,0 
+  14.0 
+  15.0 
+  13,8 
+  16,0 

+  15,0 
+  12,8 
+  10,2 
+  8,0 
+  9,0 

+  11,0 
+  7,4 
+  7,1 
+  7.8 
4-  8,2 

4-  9,2 
+  10,4 
+  15.0 
+ 1 1,0 
+  7,5 

+  5,2 

+  5.6 
+  9.0 
+  7,0 
+  4.2 

+  13,0 

+  14,5 
+  16,8 
+  11,2 
+  14,5 

4-16,6 
4-17,8 
4-20,6 
4-22,0 
+  21,5 

4-15,0 
+  16,0 
4-14,0 
4-13.8 
4- 10,0 

4-11,6 
4-  9,0 
4- 1 1,0 
+ 10,2 
+  14,3 

4-14,0 
4-15,8 
4-15,0 
4-14,6 
+ 10,0 

-f  10,1 
4- 10,2 
+  15,0 
4-11,0 
4-  9,6 

+  9,6 
4- 12,1 
4-11,8 
4-11,0 
4-11,2 

4-12,0 
4-13,6 
4-15,0 
4-15.0 
4-14,0 

4- 1 1,0 
4-11,2 
4-  8,8 
4- 10,0 
4- 10,0 

4-  7.2 
+  5.4 
4-  8,0 
4-  8,0 
4-  8,6 

4-11,6 
4-13,8 
4- 12,0 
4-  9,1 
-f-  6,0 

4-  6,4 
4-  7,9 
-Fl  2,0 

4-  6,2 
4-  7.0 

4-13,0 
4-16,0 
4-17,0 
4- 12,0 
4-16,0 

4-17,0 
4-18,0 
4-21,0 
4-22,5 
4-22,0 

4-17,0 
4-17.0 
4-16,0 
4-15,0 
4- 1 1,0 

4-12,0 

4- 10,0 
4- 1 1,0 
4- 1 1,0 
4- 16,0 

4-14.5 
4-16,5 
4-17.0 
4-15,0 
+ 10,0 

4-10,5 
4- 1 1,0 
4-15,5 

4-12,0 

4- 10,0 

+  5.0 
4-  6,0 
4- 10,0 
4-  8,0 
4-  7,0 

4-  9,0 

+  11.5 

4- 10,0 
4- 12,0 
4- 12,0 

4-11,0 
4-  9.0 
4-  8,0 
4-  5.0 
4-  8,0 

4-  7.0 
4-  5.0 
4-  4.0 
+  5.0 
4-  5.0 

4-  6,0 
4-  8,0 
4- 10,0 
4-  9,0 
+  5,0 

4-  3.0 
4-  3.0 
4-  7,0 
4-  4,0 
4-  2,0 

6,0 

6,0 
9.8 
7.1 
8,4 

9,7 
9,9 
1 1,0 
1 1,2 
11,2 

11,3 

8,0 

7,8 
6,2 
8,1 

8,1 
7,0 
6,1 
5,9 
7,0 

7,5 
7,7 
9,3 
6,6 

4,6 

4,4 
5,8 
7,8 
4.5 
4,0 

5,1 
7,4 
6,8 
8,2 
10,2 

8,2 
8,8 
12,2 
12,3 
1 1,0 

6,8 
8,0 

7,2 

7.7 
8,4 

8,7 
6,1 

5.2 

5.9 
6,6 

7.2 

8,7 
5,9 
5.1 
3,0 

4.5 
4,7 
7,9 
2,3 
2,9 

6,4 

9,4 
6,9 
8,6 

9,7 

9,2 
9,2 

i',3 
11,3 
10,6 

7.8 
8,4 
7,5 
7,5 
8,7 

7,4 
5.7 
6,9 
6,9 
7,0 

7,5 
9,4 
6,8 

4,' 
3.1 

5.7 
6,7 
8,1 
4,8 
4,8 

75 
57 
89 
87 
92 

94 
84 

87 
96 
83 

89 
73 
84 
78 
95 

83 
91 
81 

75 
87 

87 
82 

73 
68 
60 

66 

85 
92 
61 
65 

46 
60 
48 
83 
84 

58 
58 
68 

63 
58 

54 
59 
61 
66 
92 

86 
71 
53 
64 
54 

61 
64 
47 
41 
33 

49 
50 
62 
23 
32 

71 
90 
67 
87 
{)8 

89 
80 
89 

89 
90 

80 
85 
89 
82 

95 
98 

85 
86 
86 
84 

74 
80 

65 
47 
45 

79 
85 
78 
67 
65 

NW4 

—  0 
SW  2 

W  2 

NNW  4 

N  2 
W  2 

—  0 

SW  2 

SSW  2 

SW  2 

SW  4 
WSW  2 
WNW  4 

NE  2 

SW  2 
N  6 
NNW  4 
NW  2 
N  2 

SW2 

WSW  2 
WSW  6 
W4 
W4 

NW  4 
NW  2 
SW  2 
W  4 
W  4 

W  4 

SW  2 

WSW  2 
NW  2 
N  2 

N  2 
NNW  2 
W  2 

SW  2 

S4 

W  2 
SW  2 
SW  2 

WNW  2 
NE  2 

SSW  2 
N  6 
NW  2 
N  2 
W  2 

WSW  2 
WSW  2 
WSW  8 
WNW  6 
NW8 

NNW  4 
WNW  2 
SW  4 
W  8 
NNW  4 

• —  0 
S  2 
S  2 
N4 
NNE  2 

—  0 

—  0 

—  0 

—  0 
S  2 

SW  2 
S  2 
W  2 

WSW  2 
E  2 

N  4 
N4 

W2 

—  0 

—  0 

SW  2 
SW  4 

WSW  4 
W  4 

WNW  4 

NW  2 
WSW  2 
W  6 
WNW  6 
NNW  2 

0  0 
10 

10 

§:? 

9 

O'  7 

10 

0  3 
0  3 
0°  1 

10 
10 
8 

0°  6 
0  I 

0°  7 

%  ' 
0  3 

0  1 

0  1 

0  2 
0  1 
10 

0  2 
0  0 

0  2 
10 

0  7 
9 
10 

10 

O'  8 
0  2 
0°  8 
0°  6 

10 

0°  8 
O'  8 
0°  8 
10 

10 
0  4 
0  5 
0  6 
0  4 

0°  7 
0°  3 
0  1 
0  5 
0  6 

0°  8 
0  3 
0  3 
0  3 
0  5 

0 
10 

6 
10 
10 

10 
10 
0 
2 
6 

6 
9 
0 
6 
7 

9 
7 

4 

7 
j 

2 

10 
10 
8 
0 
0 

2 

8 

0 
3 

0,3 

",3 
0,8 

0,1 
0,1 

0,1 

0,2 

4,6 
4,0 

4,9 

1,2 

— 
0,2 

@  7,>5  1' 
®  7  a. 
@  8  a.  ® 

=  "  8  a,  ©=■  a  p 

-o-n,  =°8a 
-Tx  n 

>i°  8  a,  @ 

@  n  a  p 

@  P 
®  n  a  p 

=  °  8a 

@  5,30—6  p 

Med. 

755,5;755.5 

755,9 

4- 10,1  +  H.oj  + 10.2 

4-14,8  4-  7,2 

7,6 

7,1  7,6 

81  58 

80 

2,8 

3,2,  2.3 

5,3 

6.3 

5,3 

16,8 

Oktober. 


1931. 


753,675 
52,3 
45.8 
55.1 
63,6 


9 
10 

1 1 
12 

'3 
•4 
15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
3 

Med. 


756,9 
52.2; 
50,6 
48,0! 
63,71 

63,6! 
60,3 
45,6 

55,9 
62,4! 

55,3 
61,9 
60,3 
52,81 
55,6| 

55,5!  .55.4 

58. 1  j  62,0 
59.6!  59,0 

54.2  52,4 
50,6  50,8 


55,3 
61,3 
60,4 

43,5 
56,7 


50.3 
42.7 
48.9 
44.5 
58.9 
57,0 
64,3 
52,0 
45.4 
54,7 
50.7 


45,2! 
47.4' 
45,9 
49,2 
55,0 
58,6 
62,2 
51,4 
43,3 
57.3 
47.4 


2,0 

53,5 
39,1 

59.9 
63.0 


62.3  62,5 
56,7  48,9 
49,0,  53,5 
57,61  60,3 

62.4  61,5 


60,4 
61,0 
60,6 
46.5 
55.4 

54,7 
62,9 
56,8 
5',2 
55,3 

.41,7 

'50,0 

42,0 

57 

53,5 

60,6 

57,0 

50,7 

48,2 

58,6 

43.9 


4-  7.2 
4- 10,2 


4-10,4 
4-14,7 


4-  9.0  +13.6 
+  3,6+  8,1 
+  2,8  +  8,4 


+  8,0 
+  8,8 
+ 1 1,2 
+  7,0 
+  8,4 

+ 1 1,0 
+  3,4 
+ 10,2 
+  8,6 
+  5,7 

+  9,81 
+  i<,7! 
+  8,4! 
4- 11,2 
+  11,4' 
+  7,1 
+  5,6 
+  0,2 
+  1,2 
-  1,8 


+  13,8 
+  13.8 
+  12,7 
+  14.2 
+  13,0 

+  11,0 
+ 10,0 
+  11,8 
+  11,8 


+ 1 1,0 
+  8,6 
+  11,4 
+  4,8 
+  4.8 

4-10,6 
+  8,3 
+  9.0 
+  8,4 
+  9,9 
+  6,0 
+  9,0 
+ 10,6 
+  7,5 


4-  9,41+  6,4 


+ 14,0 
+  i2,o| 
+ 14,0, 
+  17,4' 
+  13.8 
+  10,5 
+  7,0 


+  10,7 
+  6,4 
4-12,2 
+ 16,0 
+  5.0 


2,8j 

o,4| 
5.8! 
5.6j 
6,ol 

2,4 

1,0 

7,4' 


7,0 
2,1 
0,8 

0,5 
1,6 

2,8 

6,5 
2,0 
1,2 

2,0 
7, 


+  11,0!  + 

4,0 

5,2 

7,1 

7,6 

69 

75 

77 

SW  2 

SW4 

SW  4 

.» 

10 

10 

+  15.0 

+ 

7,0 

8,0 

6,6 

6,7 

86 

53 

81 

W  2 

W  2 

WSW  2 

0  4 

2 

+  15,0 

+ 

7,0 

8,4 

7,0 

9,6 

99 

60 

96 

—  0 

SSW  2 

SW  2 

10 

®  10 

+  11,5 

+ 

3,0 

3,4 

2,0 

3,6 

57 

25 

56 

NNW  8 

NNW  6 

NW  4 

0  4 

0  3 

0 

+  9,0 

+ 

1,0 

3.7 

3,7 

5,0 

66 

45 

78 

W  2 

W  2 

W  2 

0  0 

0  I 

3 

+  15,0  + 

4,0 

5.0 

6,6 

5,3 

78 

57 

56 

W  2 

W  2 

SW  2 

9 

0  2 

0 

+  '5,0 

+ 

6,0 

5.1 

5.0 

6,1 

60 

43 

74 

SW  2 

S2 

SW  4 

0°  3 

0  I 

0 

+  14,5 

+ 

7,5 

9.8 

7,5 

6,3 

99 

69 

73 

WNW  2 

NNW  4 

—  0 

@  10 

0°  7 

0 

+  15,0 

+ 

5,0 

7,3 

7,4 
8,8 

7,8 

98 

61 

94 

W  2 

NNW  2 

—  0 

0  2 

0°  5 

7 

+  15,0 

+ 

5.0 

7,3 

8,0 

89 

80 

88 

NNW  2 

SW  2 

SW  2 

0°  2 

0  4 

9 

4-12,0 

+ 

6,0 

8,6 

9,8 

6,1 

87 

100 

88 

SW4 

N4 

—  0 

10 

@  10 

0 

+ 1 1,0 

+ 

2,0 

5,8 

5,0 

8,0 

100 

55 

93 

-0 

SW  2 

SSW  4 

=  10 

0°  2 

10 

4-12,0 

+ 

8,0 

9,2 

8,3 

8,8 

99 

81 

93 

WSW  2 

WSW  2 

WSW  2 

s  10 

10 

10 

4-12,0 

+ 

7,5 

7,2 

8,3 

5,5 

87 

81 

70 

SSW  4 

SW  4 

W  4 

0°  8 

3 

+ 10,0 

+ 

3,0 

4,3 

4,7 

6,1 

63 

54 

86 

NW4 

WNW  2 

SW  2 

0  4 

0  4 

5 

+  14,0!  + 

5.0 

8,1 

6,7 

8,0 

89 

57 

84 

WSW  2 

W  4 

W  2 

0  I 

0  6 

1 

+ 12,0: 4- 

6,0 

6,7 

4,2 

4,7 

66 

40 

65 

N  4 

N  2 

—  0 

0  4 

0  0 

2 

+  i4.5j  + 

6,0 

7,3 

9,0 

9,3 

89 

76 

89 

WSW  2 

WSW  4 

WSW  4 

9 

0°  8 

8 

+  17,0:  + 

8,0 

8,9 

9,6!  10,4 

90 

65 

77 

SW  2 

SW2 

WSW  4 

0  I 

9 

+  i6,oi4- 

5,0 

9,2 

8,9 

6,0 

92 

76 

92 

SW  4 

W  4 

NNW  2 

10 

0  6 

2 

+ 11,0  + 

4,0 

6,8 

5,8 

2,7 

90 

62 

36 

SW  2 

WSW  6 

W  8 

0°  9 

9 

0 

+  7,0  + 

2,0 

3,7 

3,3 

3,3 

55 

44 

62 

W  6  WNW  6 

NW  4 

0  2 

0  7 

0 

+  4.0 

2,0 

3,6 

4,8 

4,1 

77 

86 

85 

NW  2 

NE  6 

NE  10 

9 

10 

-)f  10 

+  1.5 

1,0 

4,8 

4,9 

3,3 

96 

96 

76 

NNE  8 

NNE  8 

NNE  4 

^  10 

©  10 

0 

+  2,0 

4,5 

2,9 

4,4 

5.0 

73 

92 

96 

SW  2 

S4 

WSW  2 

10 

#°IO 

10 

+  7.0!  ± 

0,0 

3,6 

4,0 

3.9 

62 

58 

69 

NW4 

NW2 

NW  2 

0°  3 

q:  7 

0 

+  6,5  ± 

0,0 

4,7 

4,9 

6,7 

91 

73 

93 

NNW  2 

S  2 

S4 

=°  9 

0°  7 

10 

+  6,^  4- 

2,0 

6,0 

5,1 

4,3 

97 

74 

82 

NNW  2 

NNW  2 

N  2 

10 

Q°  7 

0 

+  3.0 

0,5 

4,8 

4,5 

4,2 

96 

82 

83 

W  2 

WNW  2 

N  2 

=°IO 

9 

8 

+  «,2 

2,0 

3,2 

4,0 

3,0 

78 

81 

77 

NNW  2 

NNW  2 

—  0 

0  2 

0  2 

+  9,0 

!- 

2,5 

4,9 

7,2 

1  7,2 

100 

i  94 

94 

S  2 

SW  2 

W  2 

©'10 

10 

0 

+  io,5j  + 

3,3 

6,0 

6,1 

6,0 

83 

68 

79 

2,8 

3-2 

2,8 

6,6 

6.1 

4.2 

0,9 

0,2 


4,4 
0,1 

0,7 
0,1 


0,2 

13,8 

3.0 
0,9 

3,0 


0,2 
0,2 

30.6 


-Cl  n,  =°  8  a,  ®  9  p, 


e  n,  8  a, 


®  8,30  a —  p 
=  8  a 
=  n  a 

®  1,43  — 1.50  p,  6,15  — 6,35  P 
-Cx  n,  oc*^  8  a 


•  3,30— 3 •+oP-      7  P 

©  a  p.  -Jf  9  p 

SI",  ¥r^'n.  ^©  a  p 

Sl°,  ^  a,  ^©  p 


=  °  8  a. 
©u 

  G 

i—j  n,  = 
^n.  ^© 
©  °  a  P.  =  °  r  P 


8p 
;  a 
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November. 


<p  =  59°  2i'  N. 

\  =  i8°  3,5'  =  i"  12" 


14''  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Stockholm. 


Cy=  +  0,95  C745  mm). 


Heure  de  TEurope  centrale. 


44,4  m,  Ä,  =  1,9  m,  /tj,  =  1,2  m. 


1921. 


Barometer 

educ. 

Dat. 

.   till  0°  och 

Temperatur 

Fuktighets- 

Relativ 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck. 

fuktighet. 

Da- 

Barom.  Ji  0°  et  ii  la 

Température  Cels. 

Tension  de  la 

Humidité 

te. 

pesantenr  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

mm. 

mm. 

/o 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Miu. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

P' 

p.  m. 

(9p.m.)|(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

I 

729,3 

720, 1 

/  •ii,0 

+ 

9,0 

+ 

6,0 

+  2,4 

4-10,0 

4- 

2,0 

6,7 

3,9 

3,4 

78 

56 

61 

2 

2/  ,0 

32,7 

37,9 

+ 

0,1 

4- 

2,0 

+  1,4 

+ 

2,5 

± 

0,0 

4,2 

3,4 

3,8 

90 

64 

74 

2 
j 

43,4 

44,9 

45,9 

2  0 

0,4 

-  2,9 

4- 

1,5 

3>o 

1,7 

2  Q 

45 

76 

78 

4 

47,0 

48,6 

48,4 

4,4 

1,0 

— ■    2  A 

t 

± 

0,0 

- 

5,0 

2,7 

2,2 

3,3 

82 

51 

85 
88 

5 

37,9 

31,1 

32,5 

■ 

0,0 

± 

0,0 

-  1,4 

± 

0,0 

3,0 

4,4 

4,3 

3,7 

96 

94 

6 

40,5 

44,3 

46,3 

— 

2,4 

— 

2,4 

-  6,0 

_ 

1,4. 

— 

6,0 

3,3 

3,3 

2,0 

85 

85 

69 

7 

46,3 

46,3 

47,9 

5,0 

3,0 

-  4,2 

— 

3,0 

— 

8,0 

2,7 

2,1 

2,8 

86 

58 

82 

8 

51,8 

56,2 

60,4 

c  /I 
3,4 

3,2 

—  6,0 

- 

3,0 

_ 

6,0 

2,5 

2, Q 

2,2 

80 

70 

/  V 

7j 

9 

66,3 

68,3 

70,1 

8,2 

7.. 2 

—  6  A 

— 

3,0 

- 

9,0 

1,7 

2,5 

2,2 

69 

68 

78 

10 

72,4 

73,0 

75,2 

— 

4,5 

— 

3,6 

±  0,0 

± 

0,0 

— 

7,0 

3,1 

3,3 

4,4 

94 

95 

96 

1 1 

75,9 

75,5 

75,1 

0,0 

+ 

1,5 

-  0,5 

t 

-r 

2,0 

0,5 

4,4 

4,6 

3,6 

96 

91 

82 

12 

70,5 

67,5 

DD,  I 

+ 

0,2 

+ 

1,4 

4-  0,5 

-1- 

2  0 

T  c 

3,6 

3,8 

4,1 

77 

74 

87 

65,1 

64.=; 

64,2 

4- 

4- 

2,0 

4-  2,4 

4- 

3,0 

n  c 

A  1 
4,3 

4,0 

3,2 
4,8 

90 

75 

57 

14 

64,9 

65,0 

66,6 

+ 

2,2 

4- 

2,0 

+  1,0 

4- 

3,0 

+ 

1,0 

4,6 

4. Q 

85 

JO 

98 

15 

70,0 

71,1 

71,7 

± 

0,0 

4- 

1,0 

i  0,0 

4- 

2,0 

0,5 

4,2 

T,  j 

4,4 

T-, t 

Q2 

QO 

q6 

16 

72,2 

72,3 

72,7 

± 

0,0 

+ 

2,0 

4-  1,8 

4- 

2.5 

1,0 

4,5 

4,9 

98 

98 

93 

17 

73,8 

74,6 

75,8 

+ 

2,0 

4- 

1,4 

4-  1,0 

4- 

2,0 

4- 

0,5 

4,7 

4,7 

4,6 

89 

93 

92 

18 

77,4 

77,8 

78,0 

I 

+ 

2,0 

4- 

2,4 

4-  1,2 

4- 

3,0 

4- 

1,0 

4,9 

5,2 

4,8 

93 

94 

96 

19 

76,3 

73,9 

73,2 

-f 

0,8 

4- 

0,8 

4-  0,1 

4- 

1,5 

± 

0,0 

4,7 

4,5 

4,5 

96 

92 

98 

20 

72,9 

73,3 

4- 

0  0 

1,8 

-  0,9 

4- 

0,1 

2,0 

4,4 

3,7 

4,0 

90 

92 

93 

2 1 

73,8 

73,3 

73,4 

+ 

0,2 

± 

0,0 

4-  2,0 

4- 

2,0 

1,5 

4,5 

3,9 

4,3 

96 

85 

82 

22 

74,4 

74,9 

76,0 

+ 

2,0 

4- 

2,2 

4-  1,0 

4- 

2,5 

4- 

1,0 

4,6 

5,0 

4,7 

87 

93 

94 

23 

75,1 

74,6 

74,9 

4- 

0,2 

4- 

1,0 

4-  1,0 

4- 

1,5 

± 

0,0 

4,5 

4,5 

4,7 

96 

90 

96 

24 

73,8 

71,8 

69,4 

0,6 

4- 

1,9 

4-  1,0 

4- 

2,0 

2,0 

4,0 

4,4 

4,0 

92 

84 

81 

25 

65,0 

63,6 

63.0 

4- 

0,4 

4- 

1,8 

4-  1,2 

4- 

2,0 

1,0 

4,4 

4,5 

4,4 

92 

85 

89 

26 

63,0 

63,7 

63,3 

+ 

1,1 

4- 

2,0 

—  1,0 

4- 

2,0 

1,0 

4,8 

3,6 

3,8 

96 

68 

89 

27 

6i,5 

62,1 

62,1 

0,1 

± 

0,0 

-  1,8 

4- 

0,5 

2,0 

4,1 

3,7 

3,3 

90 

81 

82 
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1.4 

1,1 

90 

61 

64 

NNE  3 

.  N6 

N  6 

-X-  10 

0  0 

0 

a44- 

^-f  7  —  9  a 

15 

57,2 

55,3 

50,6 

—  21,0 

9,4 

— 10,2 

9,4 

-21,0 

0,6 

0,8 

1,0 

68 

36 

49 

—  0 

SW2 

SW  2 

0  0 

0  0 

0 

a44 

16 

48,6 

48,2 

'51,0 

-  7,8 

5,4 

-  9,6 

5,0 

— 11,0 

2,5 

2,2 

1,8 

100 

70 

79 

SSW  8 

SSE  4 

SW  1 

10 

I 

10 

a  44, 

-K-  7,30  a 

17 

53.2 

53,9 

56,1 

-  9,4 

6,4 

-  7-4 

6,0 

— 12,0 

2,2 

2,4 

2,0 

1 00 

84 

77 

N  I 

N  2 

NE  3 

9 

10 

ID 

B  44 

18 

58,7 

61,2 

60,9 

-11,3 

8,2 

-  9,8 

'6,0 

-.13,5 

1.5 

1,4 

2,1 

79 

58 

100 

N  3 

N  2 

S  I 

0  6 

0  0 

10 

a  44 

19 

59,3 

61,0 

63,1 

4-  1,8 

+ 

2,0 

-  0,8 

4- 

2,1 

—'12,0 

4.3 

3,8 

.4.1 

82 

71 

.95 

SW4 

NE  3 

SE  I 

5 

6 

10 

B  44 

20 

64.4 

64,1 

63-6 

-  3,0 

4- 

3,6 

+  1,2 

4- 

'5,0 

-  *5.o 

3.4 

4,5 

'3,9 

93 

77 

'78 

SE  I 

SW2 

SW  I 

4 

4 

6 

B  44 

2  I 

64,8  66,6 

68,9 

+  3.8 

4- 

7.9 

4-  1,6 

4- 

8,0 

4-  1,2 

5-2 

4,8 

4.2 

87 

60 

82 

NNW  I 

NW  I 

—  0 

0  2 

0  0 

0 

B  44 

22 

69,1 

69,5 

69,0 

-  5.2 

4- 

0,1 

-  5.9 

4- 

2,4 

-  6,3 

2,7 

4,5 

2,9 

88 

98 

100 

S  I 

N  2 

W  1 

0°  4 

0°  2 

0 

B  43 

23 

67,6 

67,2 

68,3 

— 12,0 

1,4 

-  9.8 

1,0 

—  12,6 

1,4 

4,1 

2,0 

75 

100 

91 

—  0 

SW  1 

SW  1 

0 

0  0 

0 

B  43 

24 

70,3 

70,4 

71,4 

-13,6 

3,6 

-  9.4 

3-0 

-14,0 

1,4 

2,8 

1.7 

84 

81 

76 

N  I 

N  I 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

B  43 

25 

70,3 

68,6 

65,8 

— 10,6 

2,0 

—  0,1 

4- 

0,3 

— 12,1 

1,8 

3.7 

3.6 

87 

94 

79 

N  I 

SW  I 

SW  I 

0  4 

0  2 

=  10 

a43. 

=  P 

26 

64,9 

64,4 

64.5 

-  3,0 

4- 

3,0 

-  0,8 

4- 

5.0 

-  4,0 

3.1 

3.7 

3.2 

84 

66 

75 

SW3 

WSW  I 

—  0 

9 

0°  5 

0 

B  43 

27 

54,6 

50,2 

49,4 

4-  1,1 

4- 

5.6 

4-  4.8 

4- 

8,0 

—  2,^ 

5,0 

3.7 

0,3 

100 

55 

98 

SSW  I 

S  2 

S3 

10 

0  4 

0 

B  42 

28 

52,0 

49.8 

49,0 

+  3.4 

4- 

6,6 

+  4-0 

4- 

7,0 

—  0,2 

4,8 

4.5 

4-3 

82 

62 

70 

W  I 

W  1 

W  I 

9 

8 

0 

B41 

Mel|763.7  763,7 

763,6 

-  5,9 

1.7 

-  4-3 

0,2 

-  8,7 

2,9 

3.4 

3-0 

89 

80  84 

1-9 

2,2 

15 

5,5 

5.3 

51 

4-2 

86 


Mars. 


<p  =  62°  38'  N. 
X  =  17°  57'  =  1" 


48' E.  Gr. 
'        Medeleuropeisk  tid 


Härnösand. 


Heure  de  TEurope  centrale. 


+  1,15  (756  mm). 

'     I  2,2  m/  P 


2,1  m." 
1,7  m. 


1921. 


Dat, 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  k  la 
pesanteur  normale 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


755,6 
44.6 
46,5 
38,6 

32,3 
51,6 
55,1 
58,3 
53.9 
51. 1 

55.4 
57,0 
65,7 
65.9 
65.5 

64.3 
60,2 
67,0 
58,0 
48,1 

51,0 
47,7 
53.8 
48,9 

50.7 

59.0 
52.4 
29,9 
41,6 

44,2 
36,1 


755,1 
43-3 
46,6 
32,8 
37.8 

53.3 
55.8 
57.2 
53,1 
55.1 

55.6 
60,1 
66,0 

65,4 
66,6 

65,3 
60,6 
66,8 
54,9 
45.5 

52,4 
46,2 

54,8 
49.1 
54,4 

57.9 
49,0 
31.6 
43.6 
44.9 
38,8 


9 

p.  m. 


749,6 
43,3 
50.5 

43.1 
54.0 
56.5 
54.1 
49,1 
55.0 

55.2 
63,3 
«7,0 

64.3 
66,8 

63.5 
62,8 
64,9 
52.4 
48.5 

52,3 
48,7 
51.8 
42,7 
56,9 

56,5 
41,8 

35,8 
44.9 
43,8 
43,4 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


+  0,9 

+  3,2 

-  2,6 
+  0,4 

-  2,0 

-  5.5 

-  9,8 

-  9,6 
-11,6 

+  0,6 


2,2 
3.0 
1.4 
3.0 
0,7 

2,9 
4,2 
1,0 
2,0 
2,2 

2,6 
2,6 
5.4 

6,4 
6,5 

2.4 
2,2 
1,0 
2,0 
3.2 
2,0 


2 

p.  m. 


5,0 
1,6 

1-4 
1,0 
0,2 

0,2 
1,4 
1.4 
0,2 
6,0 

4,3 

9-0 

4-5 
0,0 
8,2 

9.0 
9,6 
5.6 
4,0 
6,6 

3.6 
4,8 
9.2 
8,8 

6-3 

7.4 
3.6 
2,2 

5.2 
6,0 

3.6 


9 

p.  m. 


+ 


1.5 
1,2 
1,2 

1.4 
2,4 

7.9 
4-2 

2,4 

1.4 
2,4 

3.2 

0,5 
0,2 

0,5 
4-2 

4-4 
3.0 
1.7 
2,8 
1,6 

0,0 
5.2 
3.8 
3.4 
2,6 

2-4 
0,8 
0,4 

1.4 

2,6 

1.4 


751.9  752.2  751.9 


+  0,5  +  4,3  +  1,1  +  5,3 


Max. 
(9p.m.) 


+  '5.8 

+  3.4 

+  2,0 

+  I 

+  1.4 

±  0,0 

—  o, 

—  1,0 

1.4 
7.0 


5.0 
9,0 
6,8 
2,0 
9,0 

+  9,0 
+ 10,0 

+  7.0 
+  5.0 
+  8,0 

+  4,5 
+  8,0 
+ 10,0 
+10,5 
+  8,5 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 


Min 
(9p.m.) 


-  0,1 

-  1,2 

-  5,0 

-  1,2 

-  3,5 

-  8,2 
-13,0 
-11,4 

-  12,0 

-  1.5 

-  1.8 
±  0,0 

-  .3.0 
-'4,0 

-  2,8 


I. o 
1.5 
3-0 
5,0 

I -O 

1,0 
0,0 
0,5 
1.5 

0,0 

1,5 

6,0 

0.4 
2,0 
0,0 

0,0 


2,6 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


4,6 
4,6 
3.4 
4,4 
3,0 

2.4 
2,1 
2,2 
1,8 
4.4 

5,2 
5,5 

3.7 
3.7 
4-5 
5,5 
5.2 
4.3 
4,5 
4,6 

4,4 
4,0 

3.1 

4.5 
3.5 

3.5 
3,3 
4,6 
3.4 
4,4 
4.5 


2 

p.  m. 


3.5 
4.6 
3.9 
.4,6 
'3.0 

1,9 
1,9 
2,6 

3,4 
4-5 

4,6 
5,2 
5.2 
4.6 
4,5 

4,5 

.4.8 
'4,0 

4,9 
4,7 

4,9 
4,7 
4,0 
4,0 
3,1 

3.3 
3.8 
4,8 
3.2 
3.9 
4,5 


9 

p.  m 


4,0 
4.0 
2,6 
4,2 

3-  8 

2,0 
2,1 

2,4 

3.7 
4.3 

4.6 
4.4 
4.5 

4-  5 
4-6 

5,1 

4.7 
4.4 
4.5 
4,6 

4.0 
4 

4.0 
5.2 
3.6 

3.5 
4.5 
4.5 
4.7 
4,2 

4.1 


4,0 


4.0  4,0 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 


94 
80 

91 
92 
77 

80 
100 
100 
100 

92 

96 
96 
91 

100 

92 


2 
p.  m, 


54 
89 
76 
.92 
'64 
43 
46 
62 

77 
65 

74 
61 
82 
100 
56 

52 
.54 

'60 
80 
65 

83 
73 
46 
48 
44 
43 
63 
89 
48 
56 
77 


83  65 


9 

p.  m. 


78 
95 
63 
83 
100 

79 
63 
64 
72 
79 

80 
92 
96 
94 
74 
82 
83 
85 
79 


63 
67 
88 

65 

65 
92 

100 

93 
75 
82 


81 


Vindens  riktning  och 
styrka, 
Direotion  et  force  du  vent 

0-12. 


8 

a.  m. 


SW  2 

W  2 

W  4 
SE  9 
N  9 

W  4 
SE  2 
SE  2 

—  o 
NNW  2 

SE  2 
S  2 

—  o 
E  2 

—  o 

SW  4 
SSW  6 

—  o 

S2 

S  8 

W  2 
SSW  4 
W  2 

W  2 

SW6 

W  2 

—  o 

—  o 
SW4 

W  2 
S4 


2 

p.  m. 


S6 
SE  2 
WSW6 
SE  8 
N  8 

SW  8 
N6 
SW  2 
S6 
WSW  2 

SE  2 

S6 
S4 

W  2 
S  2 

SSW  2 

W  2 
S4 
S4 

—  O 

SW  2 

S  2 

SSW  2 
SSW  2 
W  10 

SSW  2 
ESE  4 
SW4 
S4 
SW  6 
NNW  4 


2-9 


4,0 


9 

p.  m. 


—  o 

—  o 
W  2 
SE  6 
SW  4 

SW  2 

—  o 
S  2 

SW  2 
SW  2 

SW  2 

S  2 

—  o 

—  o 
SW  4 

SE  4 

—  o 

S4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


SSW  2 
ESE  4 

—  o 

S4O 
S  2 

—  o 


1, 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


O  2 


O  o 
=  10 
0°2 

O  o 
3 

O  o 
5 
3 

O  5 
10 
O  o 
O  o 
O  I 

O  I 


O  o 
10 


O 


2 

p.  m. 


0°  6 
6 
4 

10 

4 

O  o 
0  o 

0  '3 
10 


O  1 

0  o 
8 

0  4 
7 

O  o 
O  4 
0  2 
0  8 

0  7 
10 
0  8 
4 

0  1 

O  o 
10 
0  7 
0  3 

0  6; 
101 


9 

p.  m. 


3.8  5. 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tora- 
bée. 

8a-8a 


0,5 


9,7 

2,0 


13.2 


Anmärkningar. 
Remarques. 


8—12  a,  =  7  —  8  p 

I  P 


9P 
a  p 


s, 

m 
m, 
m 

m 
m 
m 


m 
m, 
m, 
m 

m,  @  7,20  p 

[¥!  24  cm 

El  22,  07    9  p 

El  18,  u;  p 

H  15 

H  14 
S  12 
H  10 

[38 

[3  7,® 
36 
S5, 
El  4, 
H4 
133 


*  3- 


-8,30  p 


April. 


1921, 


Med. 


755,11759,1 
59,6i  59,3 
57-1 
51,8 
53.0 


62,1 
76,1 
78,2 
82,9 
76,6 

65.9 
58.0 
46,0 
39.8 
37,5 
42,9 

5I,2| 

56,0 
47.2 
59.5 

64,5 
64,8 
69,1 
74.1 
78,7 

81,9 
80,8 
74.8 
75.9 
71,1 


54,3 
51,6 
54.0 


67,8 
75.5 
79.9 
80,8 

74.0 

64,1 
52,8 
43,4 
39.0 
34,4 

44,5 
52,8 
54.6 

49,4 
62,9 

63,7 
65-9 
70,6 

74,4 
79,7 

81,2 

79.6 
73.5 
75.' 
68,9 


760,6 
54.0 
51,7 
50,2 
56,8 

73 

76,5 

82,3 

78,3 

70,1 

63.0 
47.1 
40,4 

38,9 
36,7 
46,1 
55.7 
51-5 
52,6 
64.7 

62,5 
66,6 
72,8 

75.3 

80,9 

80,7 
76,8 

74.5 
72,8 

67,9 


+  6,6 

+  6,7 

+  5,2 

+  2, 

+  1,0 

3,6 
3,2 

1,0 

I. o 
3.0 


+  3.8 
+  5.0 
+  6,4 
+  4.8 
+  10,6 

+  13,0 
4-14,8 

+  15,1 
4-  8,8 
4- 1 1,0 


763,1762,9  762,74-  6,0  4-  8,4  +  3,7  4-  9,8 


+  6,0 
4- 10,4 
+  7,3 
+  4,6 
+  5,4 

+  6,4 
+  5,8 
4-11,9 
+ 10,2 
4-10,5 

4-11,2 

+  5.0 


4- 

4- 
4- 
4- 

4- 
4- 

4- 
4-0  4- 
0,2  — 


7,0 


4-11,4 
4-12,4 

4-15.7 
4- 16,8 
-f-20,2 
+  8,0 

4-15,2: 


2,0 

3.0 

5,6 
3.6 
0,8 

1,0 
0,4 
2,0 
5.2 
2.4 

4.8 
7.4 
2,8 
1,0 
0,4 

2,0 
1,0 
3,8 
1,6 
2,0 

1,0 
4,0 
1,6 
8,2 
7,2 


4-  6,4 
-f  12,0 
4-  9.2 
4-  3,2 
-f-  9.2 


4-  7.0 
4- 12,0 
4-  *9,o 
4-  6,5 
4-  7,8 

+  7,5 
4-  6,5 
4-12,5 
4-11,0 
4-15.0 

4-12,5 
4-  9,5 


4- 
4- 

4- 

4- 
4- 
4- 
4- 
4- 

4- 
4- 
4- 10,0 
4-13,0 
4-13,0 

4-16,0, 

4-20,0 

-h20,5 

+  9.5 
4- 16,0 


2,0 

2.3 

2,2 

3.3 

42 

31 

63 

N  6 

N2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

1,0 

1,0 

5.7 

5,8 

4.7 

82 

62 

83 

W  2 

S4 

S4 

10 

0  3 

0 

0,0 

5.3 

5,4 

5.1 

71 

70 

75 

S  2 

S4 

SE  4 

0  0 

0  3 

0 

3,0 

5,7 

5,5 

5.1 

82 

87 

87 

S4 

S6 

S4 

0  5 

10 

10 

1.5 

@  3,30  P,  @ 

2,0 

3.3 

3.8 

4,0 

54 

57 

82 

SW  2 

SSW  4 

—  0 

0  0 

0  8 

0 

1,0 

3.5 

3.1 

3.0 

56 

43 

7> 

N  6 

ENE  2 

—  0 

0  I 

0  0 

0 

4,5 

3.4 

4.0 

3.7 

64 

58 

80 

—  0 

S  2 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

2,0 

5,2 

5-4 

4,4 

69 

53 

84 

N  2 

NNE  4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

2,0 

4.5 

.5,1 

5.4 

73 

.55 

81 

—  0 

S4 

S  2 

0  0 

0  0 

0 

00°  8  a 

1,0 

5.0 

'5.0 

4,9 

62 

53 

89 

—  0 

S6 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

1,0 

5,5 

4.1 

4.6 

76 

41 

71 

W  2 

WNW4 

—  0 

0  0 

0  0 

0 

1,0 

5-1 

4.5 

5.5 

70 

69 

72 

SSW  2 

S6 

—  0 

0°  3 

0  3 

10 

2,0 

4.4 

3,5 

3.5 

66 

47 

62 

W  2 

SSW  2 

—  0 

0°1O 

10 

10 

3,0 

2,7 

2,8 

3.9 

49 

46 

79 

NW  2 

S6 

S4 

0  0 

0  1 

0 

4,0 

3.9 

4.3 

4.5 

79 

93 

100 

N4 

NNW  4 

—  0 

10 

-)f  10 

^  10 

8,2 

-)f  1 1,40  a — 7,20  p, 

9P 

5,5 

4,0 

4.5 

4.5 

67 

69 

85 

SW  2 

S4 

 0 

0  0 

0  0 

0 

El  1 5  cm 

5,0 

4.4 

4.7 

4,6 

76 

70 

92 

N  2 

S  2 

SW  2 

0  0 

0  I 

8 

0 

m 

0,0 

4-2 

4,4 

4,0 

85 

60 

67 

NNE  4 

E4 

N  8 

10 

10 

18,6 

m,  ®* 

0,0 

4-6 

4,5 

4,8 

92 

79 

93 

NE  6 

NE  4 

NNE  2 

10 

10 

10 

7,4 

B  5, 

0,0 

4-9 

5,4 

4.7 

87 

83 

89 

S  2 

S6 

SE  2 

®  10 

0  5 

10 

®  °  n — 10,30  a,  = 

P 

1,0 

4.8 

5-3 

4.1 

80 

71 

83 

N  2 

SW  2 

—  0 

10 

0°5 

0 

3.0 

4.7 

5.1 

5.3 

72 

74 

87 

S  2 

S6 

E  4 

0  I 

0  0 

4 

1,0 

4.9 

5.5 

4.4 

68 

62 

85 

S  2 

S  8 

W  2 

0  0 

0  0 

0 

0,0 

4.6 

5,3 

6,5 

71 

52 

81 

N  2 

E  4 

—  0 

0°5 

0°5 

0 

4,5 

6,6 

6.5 

6,3 

70 

61 

83 

N2 

NE  4 

NNE  2 

0  2 

0  0 

0 

00  7  p 

2,0 

7.3 

6,8 

6,1 

66 

52 

86 

NNE  2 

ENE  6 

ENE  2 

0  0 

0  0 

0 

00  7  p 

3.0 

6,8 

7,0 

7,2 

54 

69 

ENE  2 

WSW  2 

S  2 

0  0 

0  0 

0 

00  8  a,  2  p 

5,0 

7.6 

4.7 

5.7 

59 

27 

66 

NE  2 

NE  6 

NE  4 

0  0 

0  3 

3 

3.2 

4,5 

4.3 

5,4 

53 

55 

93 

E  2 

E  4 

SW  2 

0  2 

0 

1,0 

4.8 

6,0 

6,6 

50 

47 

76 

N  2 

SW  2 

SW  2 

0  0 

0°5 

2 

0.3 

4.8 

4.8 

4," 

68 

59 

80 

2.4 

4-1 

1.7 

3.0 

3.1 

2,6 

36,6| 

T.  o.  m.  (Jnsfiu'ä.  inol.)  "''/b  2  p. 


Fr.  o.  m.  (A  partir  dc) 


/3    9  p. 


87 


Maj. 


<p  =  62' 
i  =  17" 


38'  N. 

57'  = 


E  Gr  Härnösand. 

Medelcuiopeisk  tid. 


C^=  +  1,15  (756  mm), 
//j  =  8,8  m,  h,    '  2,2  m,  //^,  =  1,7  m 
Heure  de  TEurope  centrale. 


Dat. 

D.V 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
iiormaltyngd. 

Barom.  i  0°  et  a  la 
pesaatenr  normale, 
mm. 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


764,7 
52,2 
48,1 
47-9 
5«,3 

55.5 
56,2 

54.3 
56,0 
64,1 

63,8 

63.4 
65,6 

61,5 
60,4 

59.0 
64.3 
63-1 
61,6 
58,0 

57,6 
62,8 

65,3 
68,2 
60,6 

59,2 
57,0 
53,4 
5',4 
554 
63.1 


761,4 

51.1 
47,0 
48,0 

53.4 

55,0 
55.1 
55,2 
55.9 
65,7 

64,1 

65,3 
63,7 
62,2 
60,7 

61,1 

63-6 
62,4 
61,1 
56,8 

61,6 

59,3 
67,0 
62,8 
59,8 

58,3 
56,7 
52,6 
50,8 
58,8 
61,8 


9 

p.  m. 


756,0 
49,6 
40,5 
49,4 
55-5 

55,5 
55-2 
55.9 
58,0 

63-5 

63.6 
65,0 
62,2 
61,2 
58-4 
62,2 

63-5 
61,0 

59,0 

54,9 

65-1 
60,2 
69,0 

57-5 
60,2 

56,5 
55,0 
51,0 

51-3 
61,0 
60,9 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


+  15-' 
-1-  6,2 
+  5-8 
+  7-3 
4-  8,0 

+  5,8 

+  8,0 

+  8,2 

+  6,4 

+  8,8 

4- 10,0 
+  6,4 
+  6,2 
4-14,0 
4-15,6 

+  6,0 

+  13,4 
4-11,2 
4-  8,2 

4-  9,2 

4-12,8 
4-10,5 
4-12,1 

4-  9,5 
4-11,0 

4-15,2 
4- 12,4 
4- 12,0 
4-13,8 


2 

p.  m. 


4-18,2 
4-  5-0 
4-  7-8 
4-  6,8 
4-  8,3 

4-  7,2 

4-  7,8 

-t- 10,2 

4- 12,2 
4-  6,0 

4-10,9 
4- 1 1,2 
4-11,0 
4-17,9 
4-19,4 

+  12,4 
4- 12,0 
4-12,4 
4-  9,6 
4-12,8 

4-14,8 
4-16,5 

4-13,3 
4-11,2 

4- 14,0 

4-16,7 
4-14,4 
4-14,2 
4-12,0 
4-11,214-15,2 


9 

p.  tn. 


Max. 
(9p.m.) 


4- 
4- 
4- 
4- 

4- 

4- 
4- 
4- 
4- 
4- 

4-  7,4 

4-  6,0 
4-10,4 

4-  8,0 

-f-I0,2 

+  9,5 

4-  7,2 


7,5 

3,2 

3.6 
1,1 
1,8 

4,6 
5-8 
6,8 
9,0 
4,6 


8,4 
7,6 


4-  9-7 

4-  9-0 
4-12,5 
+  9-2 
4-14-8 
4-  9,3 
4-12,2 
4-11,2 
4- 1 1,0 
4-12,0 
4- 10,2 


-H2.4,4-i4.2i4-io.4 


Mel  758,9  758,71758,2  -|-io,i  4-12,1  4-  8,2  4-13,9  4-  3,6 


4-18,2 
4-  9-0 
4-  9,0 
-f- 10,0 
-h  9,0 

4-  8,0 
-t- 10,0 
4- 1 1,0 
4- 14,0 
4-11,5 
4- .'10,9 

4-'i3,5 
4-12,5 
4-19,0 
4-19,5 


4-14,5 
4-14,5 
4-13,0 
-t- 1 1,0 
4-15,0 

4-15,0 

4- .17-5 
4- '14,0 

4-15-0 

4-15-5 

4-18,0 

4-15,0 

+  17,5 
4-18,0 
4- 1 6,0;  4- 
4-15,514- 


Miii. 
Op.m.) 


5,0 
2,0 
0,0 
3,0 

2,0 

2,0 
2,0 
5,0 
5,0 

4-  0 

4,0 
4,0 

.4,5 
*8,o 
6,0 

5-  0 
0,0 
1,0 
7-0 
4-5 
7-0 

0,5 
2,0 
2,0 
8,0 

3-5 
8,0 

6,5 
5,0 
7,0 
8,0 


Fiil<tigl)cts- 
tryck. 

Teiision  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


2 
p.  m. 


5,1 
5,9 
3,2 
tJ,ö 
3,7 

5,4 
4,9 

6,8 

5-7 
6,0 

8,2 

5-7 
6,0 
7-2 
8,0 

6,0 
6,6 
6,8 

7-  2 
7.6 

5,8 
6,5 
4,0 
4,6 
5,1 

7,8 
6,8 
8,9 

8-  5 
7,2 
7.7 


9 
p.  m. 


Kelaliv 
fuktighet. 

]Iumlclitu 
rolative. 


4-  5 

5-  ' 

3-  6 

4-  8 
5,0 

5.2 

4-  9 
.5-8 
'6,5J 
5,3 

7-5 
8,2 

7-4 
7-3 
8,3 

5,1 
6,0 

5-  3 
7,2 
6,6 

3,5 
.5,8 
'4,0 

6,3 
5,3 
8,0 
7,0 
8,4 
8,2 

5,3 
7,4 


6,3 

4-  6 
3-6 
4,3 
3,9 

5.5 

5,0 
6,1 

6,5 
5.5 

6,4 
6,6 

6,5 
6,9 
7,0 

5,9 
6,1 
6,2 
7,1 
6,9 

5,4 
7,6 
4,6 

5-  3 
7,0 

6,9 
6,3 
8,1 

7,7 
7,4 
6,9 


6,2   6,1  6,1 


2 
p.  m. 


29 
78 
46 
66 
61 

69 
61 
62 
'62 
76 

77 
83 
75 
48 

50 

48 
57 
49 
82 
60 

28 

.42 
'35 
63 
45 

56 
57 
69 
79 
41 
61 


9 

p.  m. 


82 
80 
60 
87 
75 

87 
73 
83 
76 
87 

83 
94 

69 
86 
76 

66 
80 
76 
91 
76 

63 
71 
53 
43 
80 

65 
63 
83 
74 

79 
74 


67    59  75 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Oirectiou  ot  force  du  vent 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


NW  3I 
NW 
WNW 
W 
E  2 

84 
S  2 

S5 
Ö4 
NE  3 

—  o 

—  o 
N  2 

—  o 
SSW  6 

N6 
NNE  2 
WSW2 

84 

SW2 

NW  8 
S6 
WNW  6 
S4 
W  2 

—  o 
S6 
S  2 
N  2 

S4 
S  6 


W  I 

NW  2  WNW  3 
4I  HbE4 
SW  4        S  () 
SSW  3 

S3 
S4 
S  8 

»4 
NE  3 

SSW  2 
SSW  2 
86 
S6 
SW  4 

N6 
S6 
SSE  8 
S  10 

88 

NW  10 
88 
W  6 
86 
W  4 

84 
86 
S6 
SSE  4 
8W  6 
8  8 


9 

p.  m. 


NNW 
— ) 

—  o 

—  o 

—  o 
S6 

»5 
SSW  2 
NE  2 

—  o 
S  2 
S  8 

—  o 
SW  2 

NW  2 

—  o 
S4 
S4 

—  o 

—  o 
N  2 
W  2 


O" 
O 
O 

NW4  0° 
O 

o 
o 


86 
88 
84 


SW4  O 


84 
S6 


3-3 


5>3| 


2,5 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


0 

2 

0 

'i 

0 

0 

0 

0 

0 

8 
0 

8 

10 

5 

O' 

7 

10 

30 
30° 


o 
0° 

®  I0;0° 

O  oO 
10 

0°  5:© 


2 
2 
I 

°  ^ 
10 

6' 

8; 

4 
4 


50 
00 
oO 

6!o° 

00 

oO 

2  O 
2 

40° 

3  O 


4,0i    3-7I  3-5 


Ne- 
der- 
börd. 

Kau 
torn- 
héis. 

8  a  8a 

mm. 


2,2 
14 

8,4 

1,9 
0,5 

3,1 
1,4 

2,5 
0,2 


0,7 
0,1 


25-3 


Anmärkningar. 
Remarque». 


5  — 7. 'O  P 


n.  4~5.30  1' 


©  4  p  .  .  . 

=  8—9,30  a,  @ 
=  7—8  a,  9  p-n, 
=  n — 10  a 


@  5,30  —  1 1,20  a 

@  9,10  p — u 
@°  3,10— 5,40  p 
=  °  8  a 


6,30 — 6,40  p 


I  1—2  p, 
L4— 5P 


2,30—3,'°? 
10,20 — 10,50  a 


Juni. 


1921. 


I 

763,3:764,0 

765,6 

4-15,8 

+  20,7 

2 

69,9 

69,0 

66,2 

4-15-8 

+  1 

6,6 

3 

66,8' 

66,3 

66,0 

4-17-0  4-1 

8,4 

4 

68,3 

65,0 

58,4 

4-  9-2 

+  1 

6,1 

5 

59.1 

59,2 

59,9 

4-  9,1 

+ 

2,4 

6 

62,6 

61,7 

60,6 

4-  9,6 

+ 

2,6 

7 

58,4 

57,7 

58,7 

4-16,8  + 

9,2 

8 

58,8 

57,3 

55,2 

+  i6,oj4- 

(6,2 

9 

53,6 

51.9 

50,0 

+  14,2 

+ 

4,6 

10 

50,5 

52,0 

49,6 

+  13,2 

+ 

16,8 

II 

48.5 

47.8 

48,5 

+  12,2 

+ 

[0,4 

12 

51. 1 

53,7 

54,1 

+  11,2  + 

[2,2 

13 

53.6 

56,0 

57,2 

+  6,4!  + 

8,2 

14 

61,2 

60,8 

61,2 

+  13,8 

+ 

[5,0 

15 

57,4 

57.7 

59,5 

+  11,4 

+ 

[2,7 

16 

62,2 

62,8 

62,8 

4-11,1 

+ 

13,3 

17 

56,9 

53,7 

49,0 

+  12,4 

+ 

14,2 

18 

49,1 

49.8 

51,4 

+  5,3  + 

8,0 

19 

48,8 

48,4 

45,2 

+  11,8 

+ 

14.8 

20 

41,4 

43,0 

44.3 

+  7,01  + 

8,8 

21 

45,9 

47,7 

51.0 

+  8,2  4- 

10,4 

22 

54-2 

55,2 

56,5 

+  10,4  + 

10,4 

23 

56,6 

55,4 

55,0 

+  12,4  + 

17,2 

24 

57,7 

59,5 

63,7 

+  11,6, + 

17,4 

25 

63,5 

60,2 

57,8 

+  13.4  + 

15.3 

26 

53,8 

53,5 

54.1 

+  14,2  + 

15,2 

27 

56,3 

56,4 

56,7 

+  10,2  4- 

15,2 

28 

55,' 

53,9 

53,3 

+  14,0  + 

15,7 

29 

52,6 

51,0 

49,7 

+  13,8 

17.4 

30 

52,0 

55-9 

58,2 

+  12,6 

12,4 

Med. 

756,3 

756,2 

756,0 

+ 12,0 

+ 

14,3 

9-0 


+  10,0 
+  11,4 
+  9,9 
+ 10,2 
+  11,4 


8,4 
9,2 


4-12,0 


4-ii,i 


■12,6 


+21,3  + 

+  i9,o|  + 
4-20,0,  + 

+  i7,5|  + 
+  13,0  + 


+  13,0 
+  19-5 
+  18,5 
+  16,5 
+  17.5 


+  13.5  + 
+  13-0  + 
+'11,41  + 
+  .15-5  + 
+'12,7  + 


+'14,0 

+  15.5 
+  11,5 

+  15,0 
+ 10,0 

+  11,0 
+  12,5 
+  17,5 
+  .19,5 
+'15,3 


9,0 
6,0 
5,0 
7,0 
6,0 

3.0 
9,0 
8,0 
5-0 
8,0 

9-5 

9-0 

+3 
6,0 
8,0 

5-0 
4.0 
4.5 
7-5 

5-  5 

2,5 

6,0 

4-5 
6,0 

6-  5 
8,0 


+  18,0  4- 
4-16,0,+  '8,5 
+  '17.0,+  5 
+  18,0  4- 
+  •5-5  + 


8,5 
8.5 


7,4 
6,6 
6,2 
'.7,0 
'5,0 

3,6 

6,5 
7,0 
6,9 
10,0 

9,1 

7,7 
5,8 
6,2 

7-1 

4,4 

6,8 

5.7 
6,7 
6.4 

6,1 

7,7 
6,6 
9,2 
5.2 

6,9 
6,0 

6,5 
7-4 
9-8 


5,7 
6,2 
4,8 
7,0 
3,8 

5,4 
6,1 
6,6 
6,1 
9,9 

8,7 
7,1 

6,8 

6,3 
9,3 

4,2 
6,9 
5,9 
7,2 
6,6 

8,7' 
8,0 

6,5 
7,8 
6,2 

7,8j 
7,0, 


7,3 
7,6 
5,0 
7,4 
4,1 

6,3 
7,0 
7,7 
7,6 
8,6 

8,4 
8,6 

6,9 
6,2 

5,3 

6,2 

8,3 
6,0 

7,5 
6,6 

7,3 
7-7 
7,7 
6,0 

6,5 


8,0 
6,9 
7,7 
'7,0;  9,8 
9.5 10,0 


,2|4-i5,6|+  6,5  6,8  6,8  7,2 


31 

44 
31 

52 

35 

49 
37 
49 
50 
69 

93 

67 
83 
50 
86 

36 
57 
73 
58 
78 

93 

85 
45 
53 
48 

60 

.45 

> 
•48 

89 


66;   58!  73 


S6 
NNE  4 
NW  6 
NW6 
NW8 

NNW  8 
NW  6 
NE  4 
SW4 

—  o 

SSE  8 
SSE  2 
NW  6 
NW4 
84 

NW8 
84 

NW6 
NNW  6 
NNE  6 

N4' 
N  2 
W  2 

—  o 
NNW  6 

SE  6 
NNW  6 
WNW  4 

NW  8 
N4 


WSW6 
SE  4 
W  8 
8W4 
NW6 

NW  6 
NW  8 
8W  2 
86 
84 

SSE  8 
SSE  2 

NW6 
SSW  4 

SW  2 

NW  8 
86 

NW  8! 
NNW  4! 
WNW  4' 

NE4I 
S6 
SW  6l 
WNW  2, 
SW  6 

E  4 
N4 
NNW  2 

NNW  8 
NNW  4 


—  o 

—  o 
W6 
E  4 
N  6 

NW  6 
NW  2 

—  o 
82 
E  4 

SSE  4 

—  o 
NW  2 

84 
NW6 

W  2 

—  o 
N  8 

NNW  4 

—  o 

8  2 
WSW  2 

S  2 

NNW  4 

—  o 

N  2 
NW6 
NW 

N  8 
N  2 


5,' 


3-0 


Q'  4 

0  0 

2 

0  0 

0  0 

0 

0  3 

0  3 

4 

0  4 

0"  8 

@  10 

2,8 

®  6,43 — 9  P,  K  9  P 

0°  5 

0°  6 

2 

5,30—6,30  p 

0°  4 

10 

9 

0  2 

0  1 

I 

0  0 

0  I 

0 

0  2 

4 

8 

1,8 

®  II  p  . . . 

9 

0  3 

@  10 

6,8 

®  5  p — n 

9 

@  10 

10 

2,8 

@  1 1  a — 8,40  P 

10 

10 

9 

3,7 

=  10 

®  10 

10 

8,7 

®  n  a — 2,30  p,  =  8  a 

0  2 

0  I 

0 

10 

10 

8 

1,3 

®  10  a — 2  p 

0  I 

0°  8 

8 

0°  4 

7 

8 

2,3 

®  9,40 — 12  p 

®  10 

10 

9 

0,7 

®o  — 10,20  a,  4,50 — 7,20  p 

0°  7 

10 

®  10 

9,0 

•  2,45  P — u 

10 

10 

4-0 

•  a— 1  P 

®  10 

10 

1 

0,8 

•  7a---3P 

10 

0  10 

0,5 

®  10,35  a— 2,30  p 

G  2 

0°  6 

3 

10 

0°  7 

2 

0  2 

0  1 

5 

0°  5 

9 

0  10 

4.1 

®  6 — 6,3op,  8 — 10,15  p,  11,30 

8 

0°  5 

3 

Lp... 

0  0 

0  2 

10 

O'^  5 

8 

10 

6,2 

®  9.30  p . . . 

O  10 

0  10 

•  10 

4-5 

®  u — i,3op,  2  p.  5.4.';  P — n 

5.6 

6,5 

6,3 

60,0 

88 


Juli. 


10  =  62^ 

i  =  17^ 


38'  N. 

57'  = 


■48'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Härnösand. 


Cj,  =  +  1,15  (756  mm). 

=  8,8  m,  Ä,  =  2,2  m,  /j^,  =  1,7  m. 
Heure  de  l'Europe  centrala. 


1921, 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Temperatur 

Fuktigh 

LfQ.1. 

normaltyngd. 

Cels. 

tryck 

Da- 

Barom.    0°  et  h  la 

Température  Cels. 

Tension  d 

te. 

pesanteur  normale. 

vapeur  d' 

mm. 

mm. 

8 

2 

9 

i 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a. 

m. 

P- 

m. 

p.  m. 

(9p.ni.)^(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

I 

760,6 

761,6 

762,5 

4- 

14,4 

4- 

15,4 

4-10,8 

+  16,5 

+  10,5 

8,2 

8,6 

2 

63,9 

63,7 

62,8 

+ 

14.6 

4- 

16,2 

4-12,0 

+  17,5 

+  5,0 

8,6 

10,6 

3 

62,3 

62,1 

61,6 

+ 

17,3 

4- 

16,6 

+ 12,2 

+  19,5 

+  7,0 

10,2 

8,7 

4 

60  8 

CO  c 
39,3 

60  I 

+ 

16,7 

■j- 

18,8 

+  13,0 

+  19,0 

+  71; 

'  /'3 

°<9 

9,0 

5 

CO  T 

bv,/ 

cS  n 
b°'^ 

+ 

10,7 

1 

4- 

14,0 

-f-  I  2,2 

+  16,0 

+  8,5 

D,3 

6,3 

6 

59-2 

59,1 

59.9 

4- 

[2,7 

+ 

14.4 

4-12,8 

+  17,0 

+  8,0 

7,0 

7,5 

7 

61,4 

61,4 

61,4 

+■ 

13,6 

4- 

17,0 

+  12,4 

+  17,5 

+  6,5 

6,7 

6,9 

8 

D  1,0 

60,3 

50,0 

4- 

17,6 

4- 

15,4 

+  13,2 

+  20,5 

r     —  ,^ 
T-  7yO 

9,0 

10,3 

9 

i^Q  I 

CO  Q 

60,6 

4- 

17,2 

4- 

18,4 

+  14,2 

+  10  ; 

7  -> 
7.3 

0,0 

10 

c6  8 

b/' ' 

+ 

10,8 

1 

T 

15.0 

+  15.2 

+  18,0 

+  10,0 

9,2 

[  0,2 

1 1 

54.3 

49,3 

44,5 

+ 

[4,0 

4- 

15,4 

4-11,8 

+ 16,0 

+  I  1,0 

9,0 

11,3 

12 

44.5 

47,2 

50,0 

+ 

13,4 

4- 

14,6 

4-12,0 

+  15.5 

+  8,5 

7,3 

6,4 

13 

49,7 

50,1 

51.3 

+ 

(2,8 

4- 

14,6 

4- 11,2 

~r  10,0 

"T  0,0 

5,6 

5.7 

14 

2 

CÖ  I 

CQ  I 
3  V,  ^ 

4- 

8,8 

+ 

16,4 

+  11,4 

+  19.5 

r     i:  K 
+  6,5 

6  6 

7  rs 

15 

62  1; 

62,6 

62,7 

+ 

[3,2 

14,0 

4-  77  n 

1  ö)0 

".3 

0,5 

16 

64,1 

63.2 

63,2 

4- 

'4,4 

+ 

16,4 

+  13.2 

+  19,0 

+  6,0 

8,2 

8,3 

17 

63.8 

66,1 

68,0 

+ 

■  6,4 

4- 

12,8 

+  9.0 

+  16,5 

+  9.0 

8,6 

8,0 

18 

66,7 

64,1 

62,1 

4- 

[4,8 

+ 

16,2 

4-11,8 

+  17,0 

+  3,0 

6,5 

7,4 

19 

59,8 

61,5 

62,5 

4- 

[7,0 

+ 

14,4 

4-11,0 

+  18,0 

+  7,0 

9,4 

8,0 

20 

61,3 

60,4 

58,1 

4- 

[1,4 

+ 

14,6 

4- 10,2 

+  15,0 

+  9.0 

8,6 

8,1 

21 

54,2 

53,4 

53,5 

4- 

[2,8 

4- 

15,2 

-1-12,2 

+  16,0 

+  7,0 

9,7 

9,6 

22 

53.4 

53.0 

50,3 

4- 

[2,7 

+ 

15,9 

+  12,6 

+  r6,5 

+  10,5 

9.8 

10,5 

23 

43,5 

38,9 

39,3 

4- 

[2,4 

+ 

11,4 

4-12,2 

+  13,0 

+  11,0 

10,0 

9,6 

24 

41,1 

39,9 

39,5 

4- 

[3,0 

4- 

13.8 

+  11,3 

+  14,5 

+ 10,0 

10,1 

10,3 

25 

42,0 

48,0 

54,1 

4- 

[0,9 

+ 

16,0 

+  13,2 

+  17,5 

+  9,5 

8,1 

11,5 

26 

57,8 

56,1 

53,6 

+ 

[6,0 

4- 

16,2 

+  14,8 

+  19,0 

+  8,5 

10,4 

10,6 

27 

50,0 

49.5 

51,5 

4- 

[6,8 

4-20,2 

+  13-8 

+21,0 

+  '3,5 

9,9 

8,4 

28 

53,1 

53,9 

56,1 

4- 

[4,0 

4- 

14,6 

+  11,8 

+  18,0 

+  7,0 

8,5 

9,7 

29 

58,5 

58,4 

55,1 

+ 

[3,6 

+ 

15,1 

+  13,2 

+  17,0 

+  5,5 

8,2 

7,8 

30 

49.7 

48,9 

51,5 

4- 

[3,8 

+ 

14,8 

+ 1 1,2 

+  15,0 

+  11,0 

I  [,2 

12,0 

31 

56,0 

56,0 

56,8 

4- 

3.8 

4- 

18,4 

+  13.0 

+  19,0 

+  9.0 

6,4 

7.4 

Mel 

756,4 

756,1 

756,3 

4- 

3,9 

4- 

[5,6 

+  12,3 

+  17,3+  8,4 

8,4 

8,7 

9 

p.  m 


8,2 
9,2 
9,1 
6,6 

7,1 

7,0 
8,2 

10,2 
7,6 
8,5 

10,1 
6,1 
5,4 
7,8 
8,7 

'8,5 
7,6 
8,8 

8,3 
8,6 

9,8 
9,2 

10,1 
8,6 

1 1,0 

10,6 
9,6 
8,3 
9,5 
7,0 


8,5 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 

relative. 

0/ 
/o 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


66 

77 
62 

56 
53 
6[ 
48 
79 
44 

77 

87 
52 
46 
,51 
'52 

60 
73 
55 
65 
65 

74 

78 
96 
88 
85 

77 
48 
78 
61 
96 
47 


66 


9 

p.  m 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direotion  et  force  du  vent. 

0—12. 


2 

p.  m. 


NNE  2 
NNW  2 
N  2 
NNE  2 
W  2 

NNW  8 
NNE  2 

—  o 
NW6 

—  o 

S  2 
NNW  8 
NNW  8 
NW  6 
N  2 

—  o 
E  6 

—  o 
NE  6 

NNE  2 


NNE  2 

—  O 
E  4 

—  o 
4 

SW  2 
W  4 
N  4 

—  o 
S  2 

NNW  6 

3,0 


94 
86 

96 
87 

98  WNW 

85 
82 
8[ 
85 
71 


SE  4 
S4 
84 
NNE  2 
NNW  6 

N  4 
E  4 
SW  4 
NW.8 
WSW  4 

S  2 
NNW  8 
NNW  6 
NNW  8 

B  2 

SSW  4 
E  4 
S4 
NE  4 
NE  4 

—  o 
SW  4 
ENE  6 
NNW  2 
NNE  4 

S6 
S  6 

ENE  2 
S4 
SSE  2 

NNW  4 

4.2 


9 

p.  m. 


—  o  O" 
S  2  O 
S2  O 
NW4  O 
W  2 


-  o  o 
SW  6  O 

-oO 
NW  4  O 
WNW  4  @ 


—  o 
NNW  8 
WNW  8 

—  o 
• —  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o' 
S6 
E4 
W  4 

—  o 

ESE  2 
SW  2 

—  o 
E  2 

W  8 

—  o 
2,2 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


9 
I 
2 
5 
9 

5 
2 

3 
I 

10 
10 

4 
3 

10 
o 

6 

3 
o 
I 
10 

10 

10, 
10 
10 
10 

O  2 
10 
8 

0°7 
10 

O  o 


2  9 
p.  m.  p.  m. 


O  2 

O  o 
o  5i 
O  4' 
0°  8 

7 

O  3 
0°  5 
0°  7 
7 

0°  5 
O"  6 
O  2 

0°  7 
O  2 
O  I 
O  2 
O  4 


O' 


5.8 


5.7     5,3  93.4 


Ne- 

der 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8  a-S  a 


0,6 
0,6 

0,4 
5.0 

2,7 

15,8 
1,0 


3.5 
1,1 
28,0 

5,4 
5.4 

0,6 
1,1 
14,4 
6,3 


Anmärkningar. 
Remarques. 


4—4,50  P 


4-8,30  a,  3  p  , 
a  p  n 


@  a  p 
@  a  p 

®  P— 5,30  P 

®  4,13—4,25  p 
0  1,35  —  2  p 
K  8  p,  ©  9,10  p 
#  n  — 3,3op 


Augusti. 


1921. 


I 

757,0 

757,1 

757,9 

+ 

14.6 

+ 

17,0 

+  13,8 

+18,5 

+  8,5 

9,1 

8,5 

9,4 

74 

59 

80 

—  0 

SSW  4 

—  0 

0  5 

0  I 

8 

1,0 

2 

58,7 

59,3 

59,2 

+ 

15,2 

+ 

i8,o 

4-14,6 

+  18,0 

+  9,5 

1 1,2 

11,7 

11,8 

87 

76 

96 

—  0 

SE  2 

NE  2 

0°  5 

0°  5 

10 

3 

57,7 

56,0 

55,5 

+ 

17,4 

+ 

18,4 

+  17.4 

+  21,5 

+  13,5 

13,0 

13,0 

12,7 

88 

82 

86 

SSW  2 

S  2 

SW  2 

0°  5 

0  3 

7 

4 

54,8 

53,9 

53,5 

+ 

18,8 
16,6 

+ 

18,2 

+  15.2 

+  19,0 

+  13,5 

13,0 

12,8 

10,9 

81 

82 

85 

—  0 

E  2 

SW  2 

0°  6 

0"  8 

4 

0,8 

5 

54,9 

53,2 

50,2 

+ 

+ 

15.8 

+  13.5 

+  18,0 

+  8,5 

9,2 

10,0 

9,4 

66 

75 

82 

—  0 

S6 

—  0 

0  0 

0  5 

5 

6 

46,2 

43,6 

36,9 

+ 

14,1 

+ 

14,9 

+  13,2 

+  16,0 

+ 12,0 

10,4 

II, I 

10,8 

87 

88 

96 

S6 

SE  6 

N  2 

10 

=  10 

=  10 

5.2 

7 

34,0 

36,2 

39,2 

+ 

14,0 

+ 

16,9 

+ 1 1,0 

+  17,5 

+ 1 1,0 

11,4 

10,1 

7,6 

96 

71 

77 

SW2 

W6 

W  6 

10 

0°  7 

10 

0,3 

8 

36,0 

36,4 

38,2 

+ 

11,2 

+ 

13,8 

+  11,8 

+14,5 

+  8,5 

7,7 

.8,5 

8,8 

78 

.72 

86 

W6 

W6 

WNW  2 

10 

10 

10 

1,1 

9 

37,6 

38,8 

41,1 

+ 

12,6 

+ 

15,3 

+  13,8 

+  17,0 

+  7,0 

.9,6 

'.8,5 

'8,5 

.89 

!65 

'72 

WNW  2 

SSW  6 

—  0 

8 

0  4 

10 

10 

47,7 

51.4 

54,1 

+ 

14,4 

+ 

15,0 

+  9,8 

4-16,0 

+  9,5 

'8,5 

'8,5 

8,3 

'70 

'67 

92 

N2 

S  2 

—  0 

10 

0  7 

3 

0,1 

1 1 

57,1 

57,3 

58,4 

+ 

13,0 

+ 

17,8 

+  12,4 

+  18,0 

+  5,5 

9,3 

10,1 

9,5 

85 

67 

89 

—  0 

86 

—  0 

0  0 

0  2 

3 

12 

58,7 

58,7 

57,9 

+ 

15,2 

+ 

16,9 

+  13,2 

+  17,0 

+  7,0 

10,4 

10,3 

9,7 

81 

72 

87 

—  0 

84 

8  2 

0  4 

10 

10 

6,3 

13 

55,2 

53,5 

51.5 

+ 

<3.6 

+ 

15,2 

+  15,0 

+15,5 

+ 11,0 

10,5 

11,5 

11,9 

92 

89 

93 
89 

E  4 

NE  2 

NE  4 

10 

10 

®  10 

4,1 

14 

51,2 

51,9 

52,9 

+ 

15.2 

+ 

16,4 

+  15,6 

+  18,0 

+  12,5 

11,7 

12,1 

11,8 

91 

87 

ENE  2 

NE  2 

N  2 

10 

10 

5 

2,6 

15 

53,4 

54,0 

55.2 

+ 

15,4 

+ 

15,0 

+  13,2 

+  16,0 

+  12,0 

12,0 

1 1,0 

10,2 

92 

87 

91 

N2 

8  2 

SSW  2 

10 

10 

10 

4.2 

16 

56,1 

56,9 

57.0 

+ 

[3,9 

+ 

'5,4 

+  13,4 

+  16,0 

+  12,0 

10,4 

10,5 

10,1 

88 

81 

89 

SE  8 

SE  8 

SE  8 

10 

0°  6 
@  8 

8 

1,7 

17 

57,7 

59,1 

62,8 

+ 

13,9 

+ 

'7.2 

+ 12,2 

+17,5 

4-12,0 

10,9 

11,4 

8,3 

93 
68 

78 

79 
89 

S6 

S4 

SW  2 

10 

I 

0,3 

18 

65,5 

66,1 

65.8 

+ 

[2,6 

+ 

'4.9 

+  9,8 

+  15,0 

+  7,0 

7,3 

8,1 

8,1 

64 

NNW  4 

W  2 

—  0 

0°  4 

0°  7 

3 
8 

19 

65,5 

65,1 

63,7 

+ 

[2,0 

+ 

'5.4 

4-12,6 

+  17,0 

+  4,0 

8,4 

7,1 

9,8 

82 

55 

91 

W  2 

S4 

84 

0  3 

6 

20 

63,8 

62,8 

61,3 

+ 

[4,5 

+ 

'7,8 

+  14,7 

+19,5 

+ 1 1,0 

10,2 

9,9 

11,3 

84 

65 

91 

—  0 

84 

—  0 

0°  5 

7 

8 

2  [ 

60,9 

60,2 

6[,i 

+ 

[4,8 

+  21,2 

+  15.6 

+22,0 

+  9,0 

II, I 

12,5 

12,3 

89 

67 

93 

—  0 

8  2 

—  0 

0  5 

0  2 

2,5 

22 

63.7 

65,1 

66,2 

+ 

[6,2 

+ 

[6,6 

+ 12,4 

4-19,0 

+ 12,0 

II, I 

10,6 

10,0 

81 

75 

68 

94 

N  2 

SE  4 

—  0 

0  3 

7 

5 

23 

07,2 

67,2 

64,4 

+ 

>4.8 

+ 

'5,8 

+  9.4 

+  16,5 

+  9,0 

9,5 

9,2 

8,3 

76 

95 

E  2 

8  2 

—  0 

0°  5 

0  I 

0 

21 

63.2 

61, [ 

58,7 

+ 

3.0 

+ 

8,6 

4-16,2 

4-19,0 

+  6,0 

10,1 

11,7 

10,6 

91 

73 

77 

—  0 

S  8 

SSW  4 

0  1 

0  1 

2 

25 

56,3 

54,7 

52,0 

+ 

6,4 

+ 

6,2 

+  15.0 

+ 17,0 

4-14,0 

10,2 

11,4 

1 1,0 

73 

83 

87 

S6 

86 

S  6 

0°  4 

10 

8 

3-8 

26 

49,9 

49,4 

50,1 

+ 

3.4 

+ 

3,6 

+  9.2 

+.'5,5 

+  9,0 

10,9 

10,8 

7,6 

96 

94 

89 

SSE  2 

86 

W  2 

®  10 

#  10 

®  8 

25,0 

27 

5',8 

50,9 

45,5 

+ 

0,2 

+ 

2,9 

+ 10,4 

+'14,0 

+  5.0 

7,4 

.7,3 

.8,9 

79 
.71 

66 

.95 

SSW  2 

SSE  6 

86 

0 

0°  7 

10 

10,6 

28 

47,6 

48,5 

52,2 

+ 

9.6 

+ 

5,2 

+ 10,2 

+  16,0 

+  7.0 

•7.0 

'6,0 

'54 

'65 

SSW  4 

SW  6 

SW4 

0  2 

0  5 

2 

0,2 

29 

58,6 

59,1 

S6,8 

+ 

9.6 

+ 

2,8 

+  8,2 

+  13,5 

+  5.0 

'6,0 

'5,5 

7,4 

'67 

'50 

92 

W  4 

SSW  4 

—  0 

0  0 

0  4 

10 

4.8 

30 

47,2 

4 1,6 

37.2 

+ 

8,8  4- 

9,8 

4-10,0 

+  11,5 

+  7,0 

7,8 

8,6 

8,7 

92 

95 
68 

95 

NNE  6 

NNE  6 

—  0 

@  10 

®  10 

10 

8,0 

31 

41. 1 

46,7 

51,8 

+ 

7.0,+ 

1,0 

+  9,2 

+  11,5 

+  5,0 

6,0 

6,6 

6,6 

79 

76 

NNW6i 

NW  6 

W  6 

10 

10 

10 

0,2 

mi. 

754.1 

7S4,'i753.8 

+  13,6  + 

5,8 

+  12,6 

+ 16,8 

+  9,1 

9,7 

9,9 

9,6 

83 

73, 

8/ 

2,6| 

4.4 

2,2 

6,0 

6,5 

6,9 

82,8 

00  a  p 

00  8  a,  @  8,50-10,45  a,  4-8,30  p, 
LK  i  1,30  il,  2  p 

=  p,  @  2  p  . . . 

©  3,20—6  p 


00  8  a 

®  n— 5  a.  Ila. 

@  8,30  a — 0,30  p 
R®  4— 6p 


2  P, 


c«=  8  a,  K  8,30  p, 
00  8  a 


a  p 

3,5c -4,30  p 
8  a,  2  p,  @ 

o 

ni  .  .  . 


9  P,  =  7  P 


,50  p — n 


89 


September. 


<p  =  62°  38'  N. 
).=  <7°S7'=  1' 


Hiiniösaud. 


1 1'"  48"  E.  Gr. 

Mndcleuropcisk  tid.    Hcuro  dc  rivurojjc  contrale 


\  1,15  (756  mm). 
8,8  m,  h,  =  2,2  in, 


1921. 


Dat 


Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd 

Barom.  ii  0°  et  ii  l<i 
pesaoteur  normale. 


8 

a.  m. 


2  9 
p.  m.  p.  m. 


■5Mi757,7 
56,6i  55,8 


50,0 

53.7 
60,6 

62,9 
60,5 
61,2 

59.4 
56,8 

46,6 
43,9 
48,4 
48,4 
48,1 

49,5 
63,8 
74,4 
73,4 
69,9 

61,7 
58,4 
46,7 
47,0 
52,9 

59,5 
69,4 
57,0 
46,5 
58,3 


50,4 
56.3 
62,3 

61,1 
61,1 

60,8 
58,9 
54,5 

45,3 
44,9 
48,2 
50,1 
47,7 

51,3 
67,6 
74,4 

71,9 
68,3 

61,7 
56,2 
46,5 
47,5 
54,0 

62,4 
67,1 
49,4 
47,2 
59,1 


758,2 
52,9 
50.7 
57,7 
63,4 

58,7 
60,4 
60,0 
59.1 
5«,« 

44,6 
46,7 
46,9 
^0,6 


55,5 
71,4 
73,2 
71,9 
65,4 

60,1 
49,6 
46,1 
50,3 
54,7 

66,3 
63,9 
49,2 
50,4 
59.9 


Temperatur 
Cels. 
Tunipérature  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


+  9.4 
+  6,2 
+  11.2 
+  10,9 
+  11,4 

+  10,3 
+  10,8 

+  ■4-3 
+  11,8 
+ 12,0 

+  12 
+  10,6 
+  3-6 
+ 10,4 
+  6,8 

+  8,0 

+  6,6 

+  5, 
+ 


+  4,2 

+  6,6 
+  6,8 
+ 10,2 
+  7,8 
+  5,4 


+  14,0 

+  11,7 
+  11,2 
+  13,2 
+  13,4 

+  11,6 
+  15,2 
+  16,8 
+  17,6 
+  16,0 

+  14,9 
+  13,2 
+  11,6 
+  14,6 
+  10,4 

+  9,6 
+  8,6 
+ 10,8 
8,4  + 14,0 
+  11,6 


+  14,1 
+  15.0 
+  14-4 
+  10,4 
+  8,2 

+  9,3 
+  9,0 
+  11,8 

+  8,3 


+ 
+ 
+ 
+ 

ii+  8,2;  + 


Ma.\.  I  Min, 
(9p.ni.)|(9p.m.) 


+  5-6 
+  9-0 
+  11, 
+  10,8 
+  11,8 

+  10,6 
+  13.2 
+  11,4 
+  11,0 

+  14-7' 

+  11,8 
+  8,2 
+  5.8 
+  6,4 
+  6,0 

+  6,9 

+  4-6 

+  7,9 

+  5,4 

+  4-2 

+  6,4 
+  12,4 
+ 10,2 
+  5,6 
+  4,5 


6,4 
8,2 
4,2 
6,2 
2,8 


+  14,0  + 
+  ■2,5  + 
+ 1 1,2 
+  13,5 
+  13,5 


+  9,6 
+  9.0 
+ 1 1,0 
+  14,0 
+ 12,0 

+  14,5 
+  .17,0 
+'15,0 
+  11,5 
+  9,5 
+ 10,0 
+  9,5 
+  13.0 
+  8,5 
+  8.5 


+  13,5 
+  15,5 
+  18,5 
+  18,0 
+  17,0 

+.15,5 
+"14,5 
+  12,0 

+  15,0 
+  n,o  + 


5.0 
0,5 
7.0 
9-0 
9.5 

5.0 
5.0 
8.5 
7.0 
7.5 


+  10,5 


8,0 
1,0 
3-0 
5.0 

2.5 

3.5 
0.5 
4.0 
0,0 


+  1,5 

+  3.0 

+  5.0 

+  4-5 

+  2,5 


Fiiktiglict.s- 
tryck. 

Toiision  (lo  la 
v;i|H!iir  iTf.'!». 

Ill  Ml. 


8 

a.  m. 


5-5 
5-8 
9-4 
8.5 
8,8 

8,5 
7,6 
10,5 

9,6' 
9,4 

10,5 

8,0 

5,3 
6,6 

6,5 

6,4 
4.1 
4,8 
5,3 
5.2 

6,0 
6,8 
'5,5 
4,2 
3,8 

4,3 
4,8 
7,3 
5-0 
3.4 


2 

p.  m, 


'6,5 
7,3 
9,2 
8,6 
9,4 

9,3 
.9,3 
'10,0 
,'9,0 
10,1 

10,0 
8,0 
7,2 

5,2 

6,3 

6,1 
3,9 
5,0 
6,3 
5,6 

6,4 
7,6 
4,0 
4,6 
3,4 

4,4 
5,4 
7,6 
4,6 
3,4 


9 
p.  m. 


6,0 
8,1 
9,4 
7,7 
9." 

9.0 
10,0 
9-6 
9,3 
10,3 

7,1 
7.7 
6,5 
5.9 
6,1 

6,3 
5,3 
5,2 
6,1 
5,8 

6,6 
8,6 
4,5 
4,7 
4,0 

5,3 
6,8 

3-8 

3-8 
3-0 


Relativ 
fuktighet. 

lluiiiidité 
relative. 


'62 
82 

95 
89 
88 

92 
79 
87 
94 
91 

JM» 

84 
90 
70 
88 

81 

57 
70 

65 
84 

83 
.93 
'59 
55 
56 

66 

85 
86 

"2 

52 


2 

p.  m. 


55 
72 

93 
76 
82 

92 
.72 
'70 
'61 

75 

80 
71 
71 
42 
68 

69 
48 
52 
53 
55 

54 
60 
33 
48 
41 

50 
63 
74 
56 
41 


9 
p.  m. 


88 
95 
95 
81 
88 

95 
89 

95 
83 

69 
94 
94 
83 
88 

84 
84 
65 
91 
93 

91 
80 
48 
70 

63 

73 
83 
62 

53 

69 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Ulroctlon  et  force  du  vent. 


8 

a.  m. 


0—12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


NW  61  NNW  4 
NE  2 
E4 
NE  4 
N4 

S4 
WSVV  2 
ti  6 
NNE  2 
SöE  4 


—  o 
ESE6 

N  6 
NNW  4 

—  o 
NNW  2 

W  2 

—  o 
ö  2 


S4    SSE  4 
S  6   SÖW  4 
—  o      —  o 
WNW4  NW6 
NNW  2  WNW  2 


NNW  4 

NW  6 

NW  4 

NW  4 

W  2 

WSW  2 

—  o 
WSW  4 

W  6 
W4 

WNW  6 

—  o 
SW  2 

WNW  6  WNW  8 
N  6  WNW  6 


NNW  2 
N  4 
W  4 
WNW  2 
NE  2 

NE  2 
S6 
W  8 
WNW  6 
W  8 

NNW  4 
SSW  2 


—  o 
SE  2 

NNE  4 

—  o 
N  2 

S  2 

—  o 

—  o 

—  o 
S  6 

S6 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

NNW  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

S4 

W  6 
W  6 
W  4 

—  o 

S  2 
W  4 
NW  6 

—  o 


Molnmängd. 
NébuloHité. 
0-10. 
8    I    2    I  9 
a.  m.  I  p.  m.  p.  m. 


Nc 
ricr- 
höril 

K;ui 
tom- 
liée. 

Hava 

inm. 


O  o!0  3' 
O  o  o"  7  ® 


lo[®  10 
iOjO°  7 
10  10 


10 

0°  8 
O  o 
O  3 


10 
8 

O  o 
0°  8 


K) 
10 

O'  5 

@°io 

0°  7 
0°  7 
O  o 
O  4 
O  2 


O  olO  7 

O  8 

0°  71 

0°  5I 

O  51 

O"  6 


7 

0°  7 
O  3 
O  2 

O  5 
7 

O  5 
O  5 
O  5 

0°  7 
10 
8 

O 


O  5 

O  2 

O  o 

O  o 

O  I 

O  6 

O  5 
10 

0°  8 

O  0  0°  5' 


19. 
04,8 

2,0 


<^3 


1,4 


0,1 


0,1 


2,0 
I, 


Anmärkningar. 
Kumar<iueit. 


5. '5  P-n 


7,35  I' 


=   8  a,  00  2  11, 

o^>  2  p 

@  8,15—9,15  a 


7,5"— 9,3" 


1,40— 2, T5  I),  ©5,iop— n 


'  n,  rp  9  p 


>  -C^  8  a,  @  6  p  .  .  . 


i  n,  @  4  p  .  .  . 

n — 4,30  a,  4,50  p  . 


-  ->'5P. 

L  - -  9  p, 


Med. 


756,7756,71756,6+  8,3+12,3  +  8,1+12,9+  4,2 


6,6|  6,81  6,8 


781   63  81 


3-3t 


3-9 


4-91    6,3;  5,4 


94-2 


Oktober.  1921. 


I 

755.7 

751-1 

750.6 

+ 

4,2 

+  6,6 

+ 

5,8 

+  7,5 

2,0 

5,4 

6,2 

6,1 

87 

86 

88 

S6 

S  2 

S  2 

®  10 

10 

5 

0,1 

@  8  a,  @ 

2 

53,4 

53-7 

54,2 

+ 

7,2 

+  12,9 

+ 

6,3 

+  13,0 

+ 

2,0 

5,6 

5,8 

6,2 

74 

52 

87 

WNW  2 

WSW  2 

—  0 

0°  5 

0  6 

10 

3 

52,4 

47,0 

41.3 

+ 

6,0 

+  8,2 

+ 

2,6 

+  8,5 

+ 

2,0 

6,1 

6,8 

5,' 

88 

83 

93 

—  0 

ESE  2 

N4 

0°  5 

©  10 

18,4 

=  °  8  a.  ®  10  a — n 

4 

50,6 

55.6 

60,8 

+ 

2,0 

+  5,4 

+ 

2,5 

+  5,5 

± 

0,0 

3.4 

3,7 

3,7 

64 

55 

67 

NNW  6 

N  6 

W  4 

0 

I 

I 

5 

63,5 

64,2 

04,9 

+ 

4,8 

+  8,1 

+ 

0,2 

+  8,1 

1,0 

5.0 

4,2 

4.6 

78 

54 

100 

WNW  4 

W4 

—  0 

0  4 

0  5 

0 

6 

64,0 

62,2 

58,5 

+ 

3,0 

+  8,6 

+ 

4,6 

+  9,0 

2,0 

4,7 

3,1 

5.9 

83 

37 

94 

—  0 

—  0 

8 

0  2 

0  3 

I 

7 

56,6 

54,3 

48,9 

+ 

4,4 

4-13,4 

+ 

9,5 

+  14,0 

+ 

2,0 

6,0 

7,3 

6,9 

97 

64 

78 

—  0 

S  2 

S2 

0°  5 

10 

0,1 

00  8  a,  ®  9  p  .  .  . 

8 

47,4 

50,6 

53,8 

+ 

8,4 

+ 12,2 

+ 

6,3 

+  12,5 

+ 

5-5 

6,4 

6,0 

5-3 

78 

56 

75 

WNW  4 

W  6 

W  2 

0  2 

0  4 

3 

9 

56,8 

59,6 

62,4 

+ 

7,6 

+ 12,2 

+ 

3,6 

+  12,5 

+ 

3.0 

6,9 

6,9 

5,5 

89 

65 

93 

W  2 

WNW  4 

—  0 

0  5 

0  3 

2 

0.2 

®  8, JO— 9,45  a 

10 

63,2 

61,5 

57,4 

+ 

5,4 

+  9,4 

+ 

9,4 

+  10,5 

1-0 

6,1 

7,3 

7,3 

91 

84 

84 

WSW  2 

S4 

S6 

8 

O"  5 

6 

1,8 

1 1 

54,7 

59,6 

62,5 
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9,2 

+  10,4 

+ 

3,2 

+  11,5 

+ 

2,0 

8,0 

5,3 

5,0 

92 

57 

87 

N6 

NW4 

—  0 

®  10 

0  2 

0 

2.5 

®  4—9  a 

12 

62,4 

60,1 

60,0 

+ 

1,4 

+  10,2 

+ 

2,0 

+  10,5 

1,0 

4,3 

6,2 

4.9 

85 

67 

93 

—  0 

S2 

—  0 

0  2 

0°  3 

I 

00 1 — 18a 

•3 

62,8 

63,7 

62,4 

+ 

8,3 

+ 10,0 

+ 

4,1 

+  10,5 

+ 

1,0 

5.6 

4,6 

5.1 

69 

50 

84 

NW4 

NW4 

W  2 

0°  8 

0°  6 

10 

2,2 

14 

48,3 

41,5 

43-5 

+ 

7,2 

+  8,4 

+ 

6,6 

+  8,5 

+ 

3,0 

7.1 

7,9 

5.4 

94 

96 

74 

S6 

SW2 

WNW  6 

@  10 

®  10 

5 

8,5 

®  5  a— 4.45  P 

15 

55,3 

56,5 

54,8 

+ 

4,2 

+  7,2 

+ 

5,0 

+  8,5 

+ 

1,0 

3-8 

4,6 

5.3 

62 

61 

81 

W  4 

W  2 

—  0 

8 

0°  6 

S 

16 

54,3 

54,0 

49,7 

+ 

9,2 

+  12,2 

+ 

9,5 

+14,0 

4,0 

5,9 

6,6 

6.4 

68 

63 

72 

SW  2 

SSW  4 

SE  2 

8 

8 

9 

'7 

57,7 

62,8 

62, s 

+ 

7,61+  9,4 

+ 

5,3 

+  13,5 

3,5 

4,0 

4,0 

4,3 

51 

45 

65 

NW  8 

W  4 

—  0 

0  1 

0  2 

4 

#  6,30  p  —  n 

18 

57,9 

58,3 

57,7 

+ 

4,2 

+  11,8 

+ 

6,8 

+ 12,0 

+ 

1,0 

4,4 

6,2 

7,0 

71 

60 

94 

WNW  2 

W  2 

—  0 

2°  7 

0°  7 

®  10 

4,0 

'9 

53,1 

51,1 

50,7 

+ 

5,7 

+  6,2 

+ 

5,1 

+  7,0 

+ 

4,0 

6,5 

6,7 

6,4 

96 

94 

97 

—  0 

—  0 
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®  10 

=  10 

®  10 

1,6 

®  n  —  9,20  a.  8,45  p — n,  =  a  p 

20 

51,0 

52,9 

52.6 

+ 

6,6 

+  5.0 

+ 

3,1 

+  7,5 

+ 

1,5 

6,9 

5-5 

5,0 

94 

84 

•  88 

W  2 

W  2 

NW  2 

^  10 

10 

2 

11,4 

©  =  8  a,  ©  9  a — 0,30  p 

21 

48,9 

41,5 

35,5 

+ 

1,1 

+  5.6 

2,2 

+  7,0 

2,0 

4,5 

4,9 

4,6 

90 

73 

85 

—  0 

SE  2 

NW  8 

0  8 

@  10 

é  10 

14,0 

©0,50— 7,30  p,  #7,3op— n 

22 

42,9 

47,8 

52,1 

+ 

1,1 

+  3,6 

t 

0,6 

+  3,6 

± 

0,0 

3,8 

3,8 

3,5 

77 

63 

74 

WNW  4 

NW4 

NW  2 
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0°  6 

23 

55,2 

56,3 

57-5 

2,6 
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1,4 

+  1,0 
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80 

84 
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8 

10 

24 
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60,6 

62,3 
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4,8 
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3,4 

2,6 

ICO 

78 

81 
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NNW  4 

—  0 

10 

0  2 

I 

25 

56,6 

53,4 

53,1 

3,8 

—  0,2 

+ 

0,6 

+  i.o 

7,5 

3,2 

4,2 

4.3 

92 

92 

90 

—  0 

S  2 

S  2 

8 

^  10 

10 

L— 1  n,  -X-  2  p 

26 

57,2 

59,2 

63,2 

+ 

1,8 

+  5,1 

+ 

0,4 

+  5.2 

1,0 

4,1 

'3,5 

4.2 

78 

'54 

89 

W  2 

W  2 

—  0 

0  2 

0  2 

0 

•°  5  r,  • 

27 

64,9 

6t,8 

57,2 

0,4 

+  4,6 

+ 

4,4 

+  5,0 

I 

4,0 

3,7 

5,7 
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84 

90 

90 

—  0 

SSW  6 

SE  6 

10 

10 

10 

5,1 

1 

54,5 

54-0 

53,1 

+ 

1,6+  5,8 

+ 

0,4 

+  6,0 
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5,0 

4,8 

4,4 

96 

70 

92 

—  0 

NW  2 

—  0 

5 

0°IO 

0 

CXD  2  p 

1  29 

49,4 

49-5 

54.8 

+ 

0,2:+  2,1 

+ 
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+  2,5 

3,5 

4-1 

3,8 

2,9 

89 

71 

64 

—  0 

N4 

NNE  4 

5 

0  3 

10 

30 

59,7 

61,1 

60,0 

5,0 

-  2,1 

5,0 

+  0,5 

8,0 

2.1 

2,8 

2,6 

66 

71 

81 

NW  2 

NNE  2 

—  0 

0°  5 

0  2 

0 

2,9 

31 

49,5 

44,8 

38-9 

+ 

0,2  +  1,0 

+ 

4.1 

+  4.5 

6.5 

4,3 

4.4 

5.7 

93 

89 

93 

S  2 

S  2 

—  0 

-)f  10 

10 

10 

o.g 

(g  3  cm.  ^  8  a.  é  '  V-  -O 

Mel 

755-5 

755,2 

754.7 

+ 

3-5  i  +  6,8 

+ 

3-3 

+  7.8 

0.5 

5-0 

5-2 

5.0 

82 

69 

85 

2-5 

3-0 

I. q 

0.3 

r  3  ■ 

Meteor.  laklt.    63:e  hand.  1921. 


12 


90 


November. 


<p  =  62°  38'  N. 
/',  =  17°  57'  = 


48' E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Härnösand. 


Cj,  =  +  1,15  (756  mni). 
/4  =  8,8  m,       =  2,2  m,  hj, 
Heure  de  l'Europe  centrale. 


1,7  rn. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


I 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

1 1 

12 
•3 
14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

2 1 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

Mel 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  <i  0°  et  ä  la 
pesanteur  normale 


8 


724.2 
26,5 


2 

p.  m. 


717,7 

33.5 


45.3  46,6 


4; 
47.4 

47,3 
52,7 
59,8 
67,2 

71,4 

74,2 
76,3 
69,6 
68,4 
71,0 

76,7 
79,2 
81,9 
81,3 
83,4 

83,8 
80,2 

76,7 
69,6 
62,3 

65,4 
64,0 

63,7 
66,0 
62,8 


49.2 
46,4 

47,8 
54.0 
61,4 
69,0 
72,3 

74.2 
75,4 
69.3 
70,6 

73,5 

77,4 
79,8 
81,9 
81,1 
84,8 

82,8 
79,9 
74,5 
67,2 

63,3 

65,1 

65.3 
63.3 
63,7 
66,9 


764.9  765.3 


9 

p.  m. 


720,3 

39,1 
46,8 

49,2 

45.8 

50,6 

55.4 
64,1 

70,8 

72,9 

75,7 
73.3 
69,8 

69,9 
75.5 

78,2 
81,0 
82,2 
82,7 
83,3 

82,4 
79.1 
73.4 
64.9 
63.8 

63,9 
65.7 
65,0 
62,7 
70.4 

765.9 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


+  5.6 

-  2,4 

-  3.6 

-  6,6 
— 10,4 

-  9,4 
— 14,0 
-11,6 
-12,8 

-  5,6 

— 10,1 

-  0,4 

-  2,0 
+  3,0 
4-  1,2 

-  2,4 
4-  0,6 
+  0,2 

-  0,8 

-  2,2 


4-  2,0 

-  1,0 

-  1,2 

-  1.3 

-  4.8 

-  5-8 
— 12,0 

-  5.4 

-  6,6 

-  2,2 


•  5,6 

■  0,8 

•  4.0 

■  9.4 

•  4.2 

■13.2 

•  8,0 
1 1,2 

■  14." 

■  5.6 


3.4  -  9.8 

1,8  -  2 

0,2[+  1,6 

2,6  4-  2,4 

1,0  —  4,1 

2,0  —  2,6 

1,6  4-  1,4 

0,8  4-  0,4 

0,2  —  1,4 

3,2  -  2,4 


4,8  - 
3.8- 

i,o;  + 

0,6  4- 
5.2  + 

2.4  - 

2.5  - 

6.6  - 

13,0  - 
6,6  - 


0,2 

3,5 
5.8  - 

8,61- 

5,4!- 


-  4,0| 


2,1 


3,2 
3,2 

0,2 
3,4 
4,6 

3,4 
5,8 
9.2 
12,2 

12.5 

4.5| 


Max.  Min. 
Op.m.)  (9p.m.) 


6,0 
0,0 

0,5 
1,2 

2,5 

4.0 
7,0 
5.4 
6,6 
2,2 

3.0 
2,0 
2,0 
3,0 

2,5 

2,0 
2,0 
1.5 
0,5 
0,1 

2,4 
2.5 
0.5 
3,5 
6,6 

5,0 
0,5 
5,0 
8,6 

4.5 
0,8 


-  6,5 

-  7,5 

-  6,0 
-10,5 
-13,0 

-14,5 
— 16,0 
-12,5 
-.15.0 
-•lö,6 

-  I2,G 

-  12,0 

-  8,0 
±  0,0 

-  5.0 

-  6,5 

-  5.0 

-  1,0 

-  3.0 

-  5,0 

-  6,5 

-  6,0 

-  5.0 

-  1.5 
4-  1,0 

-  5,5 

-  8,5 
-i',5 
-14.5 
-13,5 


Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


6,0 

2,9 
2,8 
2,2 
1,8 

1,7 
1,5 
1,4 
1,4 

2,3 

1,7 
3,9 
3.7 
5.1 
4.4 

3.6 
4.1 
3,9 
3.9 
3,2 

2,6 

2,9 

3.9 
4.1 
5,0 

3,6 

3.2 

2.3 

1.4 
2,3 


2 

p.  m. 


4.6 
3 

3.0 
2,8 
2,8 

2,1 
1,1 

2,2 

2,3 
3.2 

2,8 

3,4 
4,3 
4,8 
4.6 

3-  4 
4,8 

4-  5 
4,3 
3.0 

2,7 

2,8 
4-3 
4,8 
5,4 

4,3 

2,7 
2,4 

1,8 
2,6 


3.1   34  3.0 


9 

p.  m 


2,4 

2,6 
2.5 
1.9 
2,8 

1.3 
1.9 
1.4 
1.1 

2,7 

1,7 
3,5 
4,8 
4,9 
3.3 

3.6 
4.5 
4.4 
3-4 
3,1 

3.1 

3.2 
4.3 
4.9 
5.5 

3,1 
2,4 
1,8 
1,6 
1,3 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

% 


8 

a.  m 


2 

p.  m. 


87 
87 
71 
66 
86 

69 
60 

70 
83 
83 

79 
66 

93 
85 
92 

86 
93 
92 
96 

84 

81 

82: 
93 
89 
80 

96 
76 
82 

75 


84  82 


9 

p.  m 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0—12. 


8 

a.  m. 


SSE  2 
NNW  8 
NW  4 

—  o 

—  o 

NW  2 

—  o 
NW  2 

N  2 
S  2 

N2 
S  2 

—  o 
SE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
NE  6 

ENE  2 
NE  4 
SSW  2 

SW  2 
W  2 

N  2 

—  o 
NW  2 

—  o 

—  o 


2 

p.  m. 


I, 


W6 
N  6 
WNW  2 
WNW  2 
NNE  4 

NNW  4 

N2 

N  2 

—  o 

S  2 

SW2 
S  2 

N  2 
SSE  2 
SSW  2 

—  o 
SE  2 

—  o 
N  2 

NNE  4 

NNE  4 
NE  2 
SW  2 
S  2 
NW  2 

WNW  2 

—  o 
N  2 

—  o 

—  o 

2,1 


9 

p.  m. 


NW  6 
N 

—  o 

—  o 
N  4 

—  o 

—  o 
N  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
S  2 

ESE  2 

—  o 

—  o 
S  2 

—  o 
ENE  4 

NE  6 

—  o 
NNE  2 

S4 

S2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 


10 
10 
2 

0°2 

8 

0°5 
4 

0°5 


4 
2 

■X-  10 
10 
%  10 

=  10 
=  10 
10 


2 

p.  m. 


O  I 
O  I 

^  10 

O  2 
O  2 

7 

0°  I 
O  6 

O  2 
O  I 

10 

8 

0°4 
=  10 

?  10 
■X-  10 
10 

10 
10 
10 
6 


9 

p.  m. 


^  10 

5 
o 
o 
2 

o 
o 

2 

=  °  O 
O 

O 
2 
10 

=  °  O 

6 

10 
10 
10 

6 


7,1     6,1  4,3 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 


5-0 


4.3 


1.6 
6,2 
7.9 


2,6 

2,9 
0,2 
1,6 


32,3 


Anmärkningar. 
Remarques. 


©  2  p,  -)f  p 
^  I, -,5—2  p 
00  2  p 


£x  -)f  0,40 — 4,20  p 


[3  7  cm,  00  2  p 
SI  6,  V  8  a 
06 

O  6,  00  2  p,  =  °  p 
[16 


[1)6 
[3  6,  ^ 
S,      8  a, 

SI",  ®  n— 


2  P 


^  6—7 


6-7  p. 


a  —7,50  p 


,  P 

I  a — p 


December.  1921. 


1 

77i,o771,l 

770,3 

15.3 

— 10,0 

-  6,8 

6,8 

— 16,0 

0,9 

1,7 

2,1 

64 

78 

78 

—  0 

NNE  2 

—  0 

5 

10 

2 

64,4 

61,3 

62,5 

4.5 

-  5.4 

4  0,8 

4- 

1-5 

-  8,0 

2-7 

2,6 

4,0 

82 

85 

82 

N  2 

—  0 

WNW  4 

10 

4 

3 

68,4 

69,4 

65-4 

7.0 

-  4.2 

-  0,6 

4- 

I-O 

-  9.0 

2,3 

2,9 

4,0 

83 

87 

92 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

8 

4 

64,2 

63,2 

62,3 

4- 

2,2 

4-  2,8 

4-  2,4 

4- 

4.0 

—  2,0 

5,0 

4,3 

4-1 

93 

75 

75 

—  0 

—  0 

WSW  2 

3 

1 

10 

5 

60,3 

59,3 

58-6 

4- 

3.8 

+  2,4 

4-  0,2 

4- 

4,0 

-  3.0 

4-4 

4.5 

4-3 

73 

82 

93 

NW4 

—  0 

—  0 

7 

3 

2 

6 

54,7 

53,5 

51,1 

4.8 

-  5.4 

-  7,2 

4- 

0,5 

-  8,5 

2,8 

2,5 

2.3 

86 

80 

86 

—  0 

—  0 

—  0 

1 

4 

10 

7 

47-2 

46,8 

49,3 

7.4 

-  7,1 

-  6,6 

6,6 

-  8,5 

2,2 

2,3 

2.3 

82 

86 

83 

—  0 

NNE  2 

—  0 

7 

=  8 

4 

=  2  p 

8 

54-1 

55,7 

54.4 

4.2 

-  3.6 

-  3.2 

3-2 

-  8,0 

2,9 

2,8 

3-2 

87 

79 

88 

—  0 

N2 

• —  0 

10 

10 

-X- 

10 

6,6 

-X-  8,40  p— n 

9 

52,6 

56,2 

60,5 

1,0 

—  2,0 

-  1,4 

"~ 

0-5 

-  5.0 

3.9 

3.5 

3-6 

91 

90 

86 

E6 

E4 

SE  2 

IG 

^  10 

10 

1,5 

[g  5  cm,  -^f  a,  2  p 

10 

64,6 

65-1 

63,2 

0,2 

—  0,2 

—  0,2 

0,2 

-  3.0 

4.2 

4,3 

4-3 

92 

96 

96 

SSE  4 

SSW  2 

S6 

10 

10 

10 

[3  8,  ^°  & 

1 1 

60,2 

60,6 

58,9 

4- 

0,8 

■f  1-6 

+  2,8 

4- 

3-0 

—  2,0 

4-0 

4,4 

4-7 

82 

85 

82 

86 

SSW  4 

S4 

10 

8 

6 

0,4 

[3,  ©  9,30  a— 0,30  p 

12 

63,1 

64-7 

59,3 

4- 

2,0 

4-  0,2 

+  1,4 

4- 

4,5 

-  3.0 

4-5 

4.1 

4-6 

85 

89 

91 

—  0 

SSE  2 

S4 

3 

3 

10 

(3° 

13 

56,1 

56-8 

54,8 

4- 

2,8 

+  1,1 

4-  2,2 

4- 

2,8 

—  2,0 

4-3 

4.0 

4,0 

75 

81 

75 

SW  2 

SW  2 

WSW  6 

9 

5 

0 

m° 

14 

56,7 

54.2 

50,7 

4- 

2,8 

4-  2,0 

4-  1,2 

4- 

3,0 

—  2,0 

3.7 

4,0 

4-1 

66 

75 

82 

W  2 

SE  2 

S4 

9 

8 

8 

15 

48,2 

49-8 

53.6 

4- 

1,8 

4-  1,6 

4-  0,2 

4- 

3,0 

—  1,0 

4.3 

4,4 

4,3 

82 

85 

93 

SSW  2 

—  0 

—  0 

6 

8 

10 

m°,  ^  7  p 

16 

53-0 

48,4 

38,6 

7,8 

-  7,2 

±  0,0 

4- 

0,2 

-10,5 

2,1 

2,2 

4-4 

82 

83 

96 

S2 

WNW  2 

SE  2 

10 

=  10 

10 

3,0 

[3°,  =  2  p,  ^  5,45— 10  p 

17 

31.9 

22,6 

19,5 

8,2 

-  3.6 

4-  0,6 

4- 

0,6 

-10,5 

2,0 

3-1 

4-4 

81 

88 

92 

—  0 

SE  2 

ENE  2 

7 

^  10 

■X- 

10 

7,3 

[3  5,  -X  11  a— n 

18 

25,9 

30,6 

35,9 

3,8 

-  5.0 

-  6,6 

4- 

0,6 

-  7,5 

3,0 

2,4 

2,0 

87 

76 

73 

N  6 

N  6 

NW  4 

10 

10 

8 

0,4 

[3  10,  ^11  a — 0,40  p,  6,45  p— n 

19 

41,8 

45,5 

48,0 

6,2 

-  7,5 

-13,0 

6,2 

— 14,0 

2,1 

2,0 

1,2 

73 

77 

73 

NW  2 

NNW  2 

—  0 

3 

5 

0 

m  14 

20 

44,7 

36,7 

28,4 

13.0 

-  2,4 

-  0,8 

± 

0,0 

— 17,0 

1,2 

3,6 

4-1 

73 

94 

95 

W  2 

NE  6 

—  0 

5 

¥r  10 

10 

8,9 

13  14,  -X-  10, 40  a — 7,top 

21 

30,1 

32,9 

37,2 

2,1 

-  0,6 

-  4,8 

4- 

1,0 

-  4,8 

3-4 

4,2 

2,5 

88 

96 

76 

N4 

NNE  6 

N4 

8 

10 

10 

[321 

22 

43,4 

44,7 

45.8 

7,6 

-  7,0 

-  6,5 

3,5 

-10,5 

2,0 

2,1 

2-3 

76 

77 

81 

N  2 

N  2 

—  0 

8 

10 

10 

1,3 

3  20,  -)f  1 1  a 

23 

44,9 

44.3 

45.6 

3,6 

-  2,4 

-  4-6 

1,0 

-  8,0 

3-1 

3,3 

2,8 

88 

85 

86 

NE  4 

N  2 

NE  6 

10 

10 

10 

4,0 

[320,  -^f  n — 8,30  a,  2,55  p—n 

24 

52,0 

53,9 

55.3 

9,3 

-  8,8 

— 10,2 

4-5 

— 12,0 

1,6 

1,9 

1,5 

70 

80 

71 

NW  6 

NW  4 

N4 

10 

10 

10 

m  16 

25 

55-6 

55,4 

55.7 

18,2 

—  20,1 

-15-2 

10,2 

-22,5 

0,8 

0,6 

1,0 

73 

57 

69 

—  0 

NW  2 

—  0 

1 

5 

6 

13  16,  V  2  p 

26 

57,1 

56,5 

51.6 

11,4 

-  9,2 

-  2,8 

2-5 

-16,5 

1-5 

1,8 

3.2 

76 

80 

87 

—  0 

—  0 

S4 

10 

10 

10 

[3  16,  V  2  p 

27 

43,2 

37,8 

35.3 

4- 

1,2 

4-  0,6 

4-  0,8 

4- 

.1-5 

-  4-5 

4-6 

4-6 

4,7 

92 

96 

96 

S6 

S6 

—  0 

10 

•)f  10 

10 

6,6 

[3  14,       10,10  a — 4,3op 

28 

36,2 

36,6 

35.3 

4,4 

-  6,0 

-13.2 

4- 

'0,8 

-14-5 

2,7 

2,6 

1,2 

82 

90 

73 

—  0 

SE  2 

—  0 

8 

0  I 

0 

[3  13,  ^8  a,  p 

29 

36,3 

36,9 

38,5 

18,0 

-•5,8 

— 16,4 

13-2 

— 19,0 

1,1 

0,9 

0,8 

96 

67 

66 

—  0 

—  0 

—  0 

0°  8 

3 

m  13,  8a 

30 

43.5 

44,0 

40,0 

16,2 

— 12,2 

-16,4 

12,0 

-19,5 

1,0 

1-5 

1,0 

77 

82 

76 

—  0 

—  0 

—  0 

5 

0°2 

6 

0,3 

H 13.  v p  r9P--- 

31 

34,4 

39-3 

45,4 

0,8 

-  0,3 

-  2,2 

0.3 

— 17,0 

4,3 

4.2 

3.3 

100 

94 

85 

NE  6 

ENE  2 

—  0 

10 

¥r  10 

10 

I.O 

[3  13,  ■^4—71,  loa— 2,isp, 

Mei. 

750,3  750-' 

749.4 

5,. 

-  4-3 

-:_4..! 

1,2 

-  9,3 

2,9 

3-0 

3.1 

82 

83 

83 

2,2 

2,1 

1.9 

6,9 

7,6 

7,6 

41.3 

91 


Jnmiari. 


<p  =  63°  11'  N. 
A  =  14°  39' -o" 


58"'  36'  E.  Gr. 

Mcd(lcui'o|)(;isk 


Öslersuiid. 


+  1,05  (710  mm). 
322,6  tn,  A,  -  2,2  rn, 


1,5  "I 


1921. 


tid.    Ilcun:  (Ic  riCurope  cciitialc. 


Harometer  reeiiic. 

Nc 

till 

n"  och 

Temperatur 

FuUlighcts- 

Rclati 

v 

Vindens  riktning  och 

IJaromctcr  reduc. 

Dat. 

normaltvngd. 

Cels. 

tryck 

ful 

tiglict. 

styi  ha. 

till  0" 

At.r 

Da- 

Rftrnm 

h.  0°  i>t  !i  la 

Teinpérature  Cels. 

Teusion  de  la 

Humidité 

Direction  et  force  du  vent. 

ilarométre  a  0°. 

liörd. 

te. 

pesantour  normale. 

vapeur  d'eau. 

relative. 

0 — 12. 

K  a  II 

inm. 

mm. 

/o 

mm. 

- 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

Ma.x. 

Min. 

- 
8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8  a-fia 

a.  m. 

p.  m. 

p.  tn. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.)j(9p.ni.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

min. 

I 

731.0 

730,8 

729.5 

—  6  8 

—  0,0 

—  6,3 

-  6,3 

-  7.3 

2.3 

2.3 

2,0 

Si  f 

»3 

Sin 
03 

92 

cs  v 

M  C. 

1 0 

1 0 

Tv  1*J 

11,3 

2 

27  I 

26  7 

27  8 

—  5,4 

-  4.3 

-  4.2 

-  4.0 

-  6,5 

2,6 

j' 

8; 

92 

92 

tj  t) 

oll.  4 

»Ij  4 

1 0 

iv  10 

V  °  r^, 

TT 

3 

32-3 

34.5 

33.8 

-  8,3 

—  q  8 

— 10,4 

-  4,0 

—  10,4 

2, 1 

1.9 

1.8 

84 

85 

84 

E  4 

NE  2 

ESE  4 

10 

^  10 

4.7 

4 

31.4 

27.1 

21,8 

-  8,8 

-  6,2 

-  4.2 

-  4.2 

-10,5 

2,0 

2,6 

2.9 

86 

89 

87 

BE  6 

SSE  6 

SSE  6 

^  10 

^  10 

10 

6,1 

5 

22,3 

24,1 

24.5 

— 10,0 

-  5,4 

-  4.6 

-  4.0 

— 10,0 

1,8 

2,9 

3jO 

85 

95 

91 

SE  4 

SSW  2 

SE  4 

0 

=°  7 

0 

— 

/: 
0 

19.7 

19.0 

10,2 

-  0,3 

4-  2,1 

+  2,1 

-  6,0 

3'5 

3,ö 

4.3 

90 

Sif\ 

ö  4 

10 

b 

0 

1 0 

7 

14,6 

T  "  Q 

'  /  .V 

22,4 

+  2,2 

+  1.4 

+  2,2 

+  4,0 

±  0,0 

4,8 

j.  7 

■?,7 
j.  / 

89 

76 

68 

ÖE5  W  Z 

ö  vv  z 

SW  6 

u 

0 

— 

8 

24,0 

21,5 

iS,i 

-  3,6 

—  20 

—  6,6 

4-  2,2 

-  6,6 

2.9 

3.5 

2,6 

83 

90 

94 

BöE  4 

ESE  2 

—  0 

10 

10 

10 

— 

9 

17.4 

15,2 

13.8 

— 12,2 

—  10,2 

-10,8 

-  6,6 

— 14,0 

1,6 

1.9 

1,8 

89 

91 

91 

ÖE  2 

SSE  2 

—  0 

3 

3 

=°IO 

-~ 

10 

10,1 

10,7 

12,7 

-  4.0 

-  4.6 

-  7.0 

-  3.5 

— 11,0 

3.1 

3.0 

2,3 

92 

91 

86 

öE  4 

E4 

—  0 

10 

¥r  10 

^°io 

7,5 

1 1 

12,4 

14.4 

15,8 

—  10,0 

—  1 2,4 

—  7.0 

— 12,6 

1.9 

1.7 

1.5 

8r» 
OU 

7° 

NT?,  -7 

NE  2 

NE  2 

Tv  i 

TT  AU 

1 ,2 

1 2 

17  7 

17  8 

17,6 

—  12,7 

—  I  I,D 

— 10,0 

— 10,0 

- 13.2 

1,4 

1.7 

1.9 

81 

90 

88 

0  2 

Oolli  u 

1 0 

*  7 

0,8 

•  3 

16,5 

17,0 

17.7 

-10,8 

—  I  ^,0 

—  id.i 

-  9.4 

— 16,0 

1.7 

1.5 

1.4 

84 

89 

88 

SSE  2 

N  2 

—  0 

7 

8 

=  10 

— 

14 

18,1 

21,6 

23.9 

-24.5 

-23,6 

-10,7 

-10,7 

-24,ö 

0,5 

0,6 

1,8 

80 

80 

87 

—  0 

—  0 

—  0 

=°I0 
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-15,4 

— 12,2 

— 16,0 

1,2 

1,6 

1,2 

87 

89 

87 

—  0 

-0 

—  0 

10 

0 

0 

S!2 

29 

62,6 

61,9 

60,1 

-15,0 

— 10,6 

—  14,2 

— 10,0 

-15,5 

1,3 

1,9 

1,2 

87 

91 

79 

—  0 

—  0 

10 

3 

0 

0,8 

SI2 

30 

63,2 

64,8 

68,7 

-  8,0 

—  12,2 

-17,0 

-  8,0 

-18,0 

2,0 

1,5 

0,8 

82 

82 

■  65 

—  0 

■ —  0 

=  0 

0  o;0  0 

0 

a  2, 

-X-  n 

mi 

764,1 

764,4 

764,8 

-  6,2 

-  4,3 

-  6,6 

-  2,8 

-  9,3 

2,9 

3,1 

2,7 

89 

85 

87 

0,8 

0,9 

0,7 

6,4 

5,3 

4,7 

22,3 

December.  1921. 


1 

769,9 

770,5 

767,9 

- 18,4 

-15,4 

—  10,2 

10,2 

— 19,0 

0,8 

1,2 

1,9 

73 

87 

91 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

4 

0 

S  2  cm 

2 

61,8 

57,1 

60,2 

— 10,6 

-  6,8 

-  2,4 

2,4 

— 12,0 

1,7 

2,1 

2,9 

84 

78 

76 

—  0 

—  0 

NW4 

0 

0 

0 

S!2 

3 

67,3 

66,0 

61,1 

-  8,8 

-  8,8 

—  1,0 

1,0 

—  11,0 

1,9 

2,2 

3,5 

80 

92 

83 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

8 

10 

H2 

4 

61,1 

59,7 

58,0 

4-  1,6 

4-  2,6 

4-  3,6 

4- 

3,6 
3,6 

-  3,5 

4,2 

4,2 

5,3 

82 

75 

90 

—  0 

• —  0 

—  0 

10 

4 

10 

H2 

5 

56,9 

56,9 

56,1 

4-  2,8 

4-  1,8 

-  3,0 

4- 

-  4,0 

4,7 

4,9 

3,2 

82 

93 

89 

—  0 

SE  2 

—  0 

10 

10 

10 

S!2 

6 

52,9 

51,9 

50,4 

-  3,4 

-  3,8 

-  8,0 

1,5 

-  8,0 

3,5 

3,3 

2,3 

97 

97 

93 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

0 

0 

H  2 

7 

45,8 

45,9 

48,7 

-  9,0 

-  7,6 

— 10,0 

5,0 

—  1 1,0 

2,1 

2,4 

1,8 

92 

93 

85 

NNW  2 

—  0 

—  0 

2 

0 

0 

H2 

8 

53,9 

54,8 

55,7 

-  5,8 

-  5,6 

-  6,4 

5,0 

— 11,0 

2,7 

2,9 

2,7 

90 

95 

95 

NE  2 

N  4 

N  2 

10 

10 

10 

0,7 

H2 

9 

55,5 

56,9 

62,7 

-  7,4 

-  8,0 

-  7,6 

6,4 

-  9,0 

2,3 

2,2 

2,1 

88 

87 

82 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

-X- 

10 

-X- 

10 

0,6 

SI  3, 

■X-  n  a  p 

10 

64,2 

63,6 

61,6 

-  4,2 

-  0,4 

±  0,0 

± 

0,0 

-  8,0 

2,9 

3,9 

4,6 

87 

88 

100 

WSW4 

S  8 

SSW  6 

10 

10 

10 

0,2 

SI  3, 

-X-  n — 10  a 

1 1 

59,1 

57,8 

55,3 

4-  0,2 

4-  0,6 

4-  0,4 

4- 

0,6 

—  1,0 

4,5 

4,4 

4,6 

96 

92 

96 

S6 

SSW  2 

—  0 

10 

10 

10 

0,1 

SI  3, 

©°  a  p 

12 

59,8 

61,8 

58,4 

+  3,4 

4-  2,8 

4-  0,6 

4- 

3,5 

-  3,0 

4,7 

3.9 

4,4 

80 

69 

92 

—  0 

—  0 

N  2 

0 

8 

10 

S3 

13 

54,5 

54,5 

52,8 

±  0,0 

—  1,0 

—  2,0 

4- 

0,6 

—  2,0 

4,4 

4,0 

3,5 

96 

95 

90 

—  0 

—  0 

—  0 

2 

1 

0 

H3 

14 

52,9 

52,2 

49,1 

4-  1,4 

-  0,4 

4-  1,2 

4- 

2,0 

-  3,0 

4,9 

4,1 

4,4 

96 

92 

89 

NE  4 

N  2 

—  0 

10 

10 

2 

H3 

15 

46,5 

48,3 

51,7 

4-  1,4 

4-  1,8 

-  1,6 

4- 

1,8 

—  2,0 

4,5 

4,9 

3,7 

89 

93 

90 

SE  4 

N  2 

—  0 

8 

10 

0 

S2 

16 

50,9 

48,9 

41,6 

-  9,0 

-  9,6 

-  6,2 

1,6 

— 12,0 

2,1 

1,9 

2,6 

92 

85 

89 

—  0 

—  0 

—  0 

0 

8 

-X- 

10 

2,8 

ffl2. 

•X-  8,30  p 

— n 

17 

31,5 

25,2 

21,8 

-  1,6 

—  1,2 

-  3,8 

± 

0,0 

-  7,0 

3,8 

4,0 

3,2 

95 

95 

92 

—  0 

—  0 

N  6 

10 

10 

10 

3,6 

a  4, 

^  8,45  a- 

— n 

18 

25.9 

30,0 

34,8 

-  5,8 

-  5,8 

-  7,4 

3,8 

-  8,0 

2,5 

2,8 

2,3 

84 

95 

88 

NNW  4 

NW  6 

NW  2 

10 

■X- 

10 

-X- 

10 

0,4 

a  6, 

-X-  10  a— 

-2,3"  P,  9P 

19 

40,0 

43,6 

46,0 

-  6,8 

-  8,6 

— 12,2 

6,8 

-13,0 

2,4 

2,1 

1,2 

88 

86 

67 

NNW  4 

N  2 

—  0 

10 

10 

10 

SI  6, 

^  8  a 

20 

44,6 

39,4 

34,0 

-13,0 

-  6,8 

-  5,0 

5,0 

— 16,0 

1,2 

2,4 

3,0 

73 

88 

95 

—  0 

—  0 

ENE  8 

10 

-X- 

10 

-X- 

10 

8,9 

SI  6, 

-X-  a  p  n 

21 

32,9 

34,8 

37,0 

-  3,2 

-  4.4 

-  5,6 

3,2 

-  6,0 

3,4 

3,0 

2,6 

93 

91 

85 

—  0 

—  0 

NW  4 

10 

10 

8 

0,1 

H  20, 

22 

41,8 

43,6 

45,8 

-  8,0 

-11,4 

-13,0 

5,5 

— 14,0 

2,0 

1,6 

1,4 

82 

83 

81 

NNE  4 

NE  2 

—  0 

10 

8 

0 

E  20 

23 

47,6 

47,7 

47,8 

— 12,6 

—  10,6 

-  9,2 

9,2 

-17,5 

1,4 

1,7 

2,0 

81 

84 

86 

—  0 

—  0 

W  2 

6 

10 

10 

0,5 

E  20, 

^  10  a- 

-0,3op 

;  24 

51,8 

53,6 

55,1 

— 10,0 

-  9,6 

— 10,4 

9,0 

—  1 1,0 

1,7 

1,9 

1,6 

78 

85 

78 

W  4 

-1 

W  2 

10 

10 

10 

B  20, 

^•0- 

1,40  p 

25 

54,2 

53,8 

55.7 

-13,8 

-15,6 

—  22,6 

10,4 

—  23,0 

1.3 

1,1 

0,6 

80 

77 

(i6 

—  0 

—  0 

10 

2 

0 

0,5 

E  20 

26 

56,6 

56,8 

53,8 

-14.4 

—  1 1,2 

-  6,6 

6,5 

-24,0 

1.3 

1,6 

2,6 

88 

83 

94 

—  0 

■ —  0 

—  0 

10 

10 

10 

2,0 

H  20, 

-X-  n 

27 

44,0 

38,3 

33,4 

4-  0,6 

±  0,0 

4-  0,4 

4- 

0,6 

-  6,6 

4.8 

4,6 

4,6 

100 

100 

96 

S4 

SSE  4 

—  0 

10 

-X- 

10 

10 

8,0 

E  18, 

■X-  ©  11, 

@  8 — 1 1  a,  -X- 

28 

34,8 

35,1 

34,6 

-  6,4 

-  8,6 

—  14,0 

4- 

0,5 

— 16,0 

2,7 

2,1 

1,2 

95 

86 

80 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

0 

10 

E  22 

Lii  a— 7  p 

29 

35,5 

36,2 

38,0 

— 12,2 

-17,2 

-16,8 

8,5 

-18,0 

1,6 

0,9 

0,9 

89 

75 

75 

—  0 

—  0 

—  0 

6 

0 

0 

H  22, 

V  a  p 

30 

41,3 

41,2 

40,2 

-15,0 

— 12,4 

— 19,0 

12,0 

— 19,0 

1,0 

1,5 

0,9 

69 

82 

84 

—  0 

—  0 

—  0 

5 

0 

0 

E  22 

V  ap 

31 

37,0 

40,5 

44,6 

-  5,6 

-  5,4 

-  6,8 

5,0 

—  20,0 

2,9 

2,9 

2,6 

95 

95 

94 

—  0 

—  0 

—  0 

5 

10 

10 

H  22, 

V  8  a 

\m. 

749,4 

749,2 

748,8 

-  6,2 

-  6,0 

-  6,6 

3,3 

— 10,9 

2,8 

2,8 

2,7 

87 

88|  87 

1,4 

1,1 

1,2 

7,2 

6,9 

6,5 

28,4 

io:i 


Januari. 


\  =  17 


4'  N. 

10'  =  1' 


■40' 


E.Gr. 

Mcdclcuropcisk  tid 


Steiiscle. 

Hcurc  do  riuiro])f: 


C»=  +  1, 15 (7 '5  mm). 

"6  —  328,2  m,  //,  ^  1 ,7  "1.  /', 
ccrilialf:. 


Dat, 


Barometer  rcdiic 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ii  In 
pesaateur  normale 


Temperatur 
Ccls. 
Température  Cels. 


8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

(9p.m.)|(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m.lp.  m. 

I 

733-3 

732,8 

733,0 

—  14,0 

-13,6 

—  1 1,0 

-11,0 

-'17,0 

1,5 

1,6 

1,9 

100 

97 

94 

•> 

3'.9 

32,6 

33,4 

—  10,6 

-  9,2 

— 10,0 

-  9,0 

—  I  1,0 

2,0 

2,1 

2,0 

98 

92 

91 

3 

35.6 

36,0 

3U,3 

-•3,o 

-13,7 

-13,8 

—  10,0 

—  I4;0 

1,5 

1,5 

1,5 

89 

92 

90 

4 

33.9 

30,7 

23,4 

-12,4 

—  1 1,0 

—  8,8 

—  8,8 

-13,8 

1,7 

',9 

2,3 

97 

94 

95 

3 

20,8 

22,1 

22,4 

-  9,0 

- 12,7 

—  10,4 

—  16,4 

2,3 

1,7 

1.2 

V/ 

100 

6 

18,4 

17,4 

H,' 

-  8,6 

-  6,6 

-  3,8 

-  3,8 

-17,0 

2,2 

2,6 

3.3 

92 

94 

97 

7 

1 1,2 

13,2 

16,7 

—  2,0 

-  2,4 

-  5,6 

—  1,0 

-  6,0 

3,7 

3.3 

2,9 

94 

87 

95 

8 

21,4 

20,9 

18,2 

-  2,4 

-  7,2 

-  5,2 

-  0,5 

-  9,0 

3,7 

2,7 

3.0 

96 

99 

95 

9 

16,8 

15,7 

15,' 

-  5,6 

-  5,0 

—  6,6 

-  4.0 

-  7,0 

2,9 

2,9 

2,6 

95 

93 

94 

10 

13.0 

13,4 

14,9 

—  8,2 

-11,0 

-  11,4 

—  0,4 

—  1 1,5 

2.3 

1 ,8 

•,9 

93 

97 

1 1 

16,0 

16,4 

17,5 

— 12,2 

-14,8 

-14,2 

—  1 1,0 

-15,0 

1,8 

1,4 

1,5 

97 

96 

96 

12 

18,1 

18,6 

18,0 

—  22,4 

—  26,4 

—  1 1,0 

—  1 1,0 

-28,5 

0,7 

0.5 

1,8 

100 

100 

90 

13 

16,9 

17,0 

17,0 

-13,2 

— 16,2 

-15.6 

-11,0 

-18,0 

1,6 

1,2 

1,3 

96 

96 

96 

14 

17.4 

18,0 

20,8 

-27,6 

-25,4 

—  2  I  ,ö 

-15.6 

-30,0 

0,5 

0,0 
0,0 

0,8 

100 

100 

90 

IS 

29,9 

34,4 

35,2 

—  26,2 

-25,0 

—  14,0 

-14,6 

-27,0 

0.5 

',4 

100 

98 

90 

16 

24,4 

17,3 

15,4 

-  6,8 

-  2,6 

+  1,2 

+  2,0 

— 14,6 

2,5 

3.4 

4,1 

9> 

90 

82 

17 

15.2 

1 1,5 

04,5 

+  0,6 

-  1,8 

—  1,0 

+  1,2 

-  3,0 

4,4 

2,9 

3,8 

92 

73 

89 

18 

695.5 

693,« 

695,4 

-  1,8 

-  2,8 

-  6,0 

—  1,0 

-  6,0 

4,0 

3,6 

2,8 

99 

95 

95 

'9 

"02,2 

706,4 

7128 

—  1 1,4 

-  3,0 

— 12,0 

T  0 

1  2 

2  6 

97 

92 

07 

20 

07.4 

698,8 

05,2 

-  4,8 

-  4,7 

-  5,4 

-  4,0 

-15,0 

3,0 

3,0 

2^6 

93 

94 

85 

21 

14,6 

718,5 

10,2 

-  7,4 

— 10,4 

-11,8 

-  5,4 

— 12,0 

2,0 

1,6 

1.7 

77 

78 

89 

22 

697.7 

697,9 

04,1 

-  7,2 

-  6,8 

-  8,0 

-  6,8 

-11,8 

2,6 

2,5 

2,3 

97 

91 

90 

23 

710,5 

711,8 

12,1 

— 14,0 

-17,4 

-28,6 

-  8,0 

-28,6 

1,4 

1,1 

0,4 

88 

96 

100 

24 

14.1 

17,4 

22,1 

—  30,6 

-11,8 

—  21,6 

-11,3 

-34,0 

0,4 

1,5 

0,8 

100 

82 

97 

25 

24.3 

25,8 

26,0 

-26,8 

-18,4 

-24,8 

-18,0 

-27,0 

0,5 

1,0 

0,6 

100 

100 

100 

26 

22,4 

20,0 

19,4 

-26,8 

—  22,6 

-30,4 

—  22,0 

-30,5 

0,5 

0,7 

0,3 

100 

100 

90 

27 

21,9 

23,3 

26,4 

-34,6 

— 19,0 

-28,6 

-19,0 

-35,0 

0,3 

1,0 

0,4 

100 

96 

100 

28 

27.4 

23,7 

12,8 

-31,0 

-23,3 

-15-0 

-15,0 

-32,0 

0,4 

0,7 

1.4 

100 

100 

96 

29 

05,4 

10,7 

11,4 

—  1 1,0 

— 14,0 

— 10,6 

— 10,0 

-15,0 

1,8 

1,4 

2,0 

90 

88 

98 

30 

13,6 

13.3 

14,4 

-  7,8 

-  8,4 

— 19,2 

-  7,0 

—  21,0 

2,1 

1,8 

1,0 

82 

75 

96 

31 

18,6 

2 1,9 

24,8 

-29,8 

—  22,4 

—  21,4 

— 19,0 

-30,0 

0,4 

0,7 

0,8 

1 00 

100 

100 

Mel 

717,7 

7.7,8 

717,8 

-14,1 

— 12,6 

-3,2 

-  8,8 

-18,3 

1,8 

1,8 

1,8 

95  93 

95 

Fulctigliets- 

tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


Kelaliv 
fiiktiHliet. 

Ilumidité 
relative. 

/o 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direclion  et  forco  du  vent, 

0-12. 


8 

a.  m. 


2  9 
p.  m.  {    p.  m. 


—  O 
E  2 
E4 

ENE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
E  4 

ENE  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

SÖW  2 
WSW  4 

—  o 

—  o 
S  2 

W6 

—  o 
WNW  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

E  2 

W  4 

—  o 


—  o 
E4 
E  2 
E4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
E  2 

NE  4 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

SSW  2 

—  o 

—  o 
WNW  2 

SW6 

—  o 
NW  6 

—  o 
WNW  6 

—  o 

—  o 
WNW  2 

—  o 
W  2 
W  4 

—  o 


E4 
E  4 

—  o 
E  6 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 
E  2 

—  o 

—  o 
E  2 

—  o 

—  o 

—  o 

WSW  6 
ÖBW  2 

—  o 

—  o 
W  6 

E  2 
W6 

—  o 
N  2 

—  o 

—  o 

—  o 
E  6 

—  o 

—  o 

—  o 


1,5 


',5 


Molnmängd. 
Nébulusité. 

0-10.  

8    I    2    I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne 

der- 
f)Ord. 

Kau 
tom- 

Hå-Ha 


10      10  ^  10 

lOl       loj-X-  10: 

ro      10  10 

io\^  10:^  10 

9  =  lOf  2 


9       7,  lo 

10  2j  O 

5!  I0|-^  10 

io[  10  10 

10  10  10 

^  10 
¥r  10 
10 
2 

4 
2 

10 

8 
o 
6 

6 
10 
o 

4 
o 

o 
o 

^  10 

3 

o 

 4 


10 
7 

10 

7 

O  o 

loj  6 
10©  4 

■X-  ioi-)f  10 
8|  10 
lol  10 


o!0 
io| 

2  O 
O 
O 


o 


o 

0 

O 

oiO 
2  O 
lo'© 

o;© 

o'q 


5,9'  5,9 


1,2 
7,4 


3,6 
0,7 
1,7 
0,2 
1,4 


0,6 

2,4 
2,2 

1,6 

3,3 
0,5 


0,9 


32,6 


Anmärkningar, 
liemaniues. 


r*j  17  cm,  ^  i> 
M  18,  ¥r  p 

¥r  a— 3  p 
•X-  m — n 
=  2  p 


[*i2I, 

(3  22, 
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3Iars. 


(p  =  65°  4'  N. 
X  =  17°  10'  = 


i"  8' 


'  40"  E.  Gr. 

Medeleuropeisk 


Steusele. 


Cj=  +  1,15(715  mm). 
Hj  =  328,2  m,  /i,  =  1,7  m,      =  1,5  m. 
tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 
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p.  m. 
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733.7 
34.2 
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+  9,6 
4-  12,1 
4- 14,0 
4- 10,6 
+ 10,4 

-F  12,0 

4-  7,4 
4-  8,0 
4-  9,6 
4-10,6 
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-  3.6 
+  0,9 
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p.  m. 


-15,4 

-  20,6 
-17,0 

-  9,5 

-  8,6 

-  5,0 

-  0,9 
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3.2 
3.4 

1,6 
I 

1,1 
1,3 
1,0 

0,7 
0,7 
0,7 
1,7 

2,4 

0,9 


'.3 
0,8 

«,4 
1,8 

2,1 

3,0 
2,8 
1,5 
1,3 
1,7 

0,8 
0,7 
2,4 
1,4 
1,0 

4,7 

4,6 
3,8 

2,3 

3,5 

0,9 
1,8 
0,8 

1,3 
0,8 

0,4 

0,5 
1,5 
1,9 
1,1 

0,9 


85 
74 
82 

83 
89 

91 
100 
92 
95 
83 

86 
100 
73 
89 
79 

95 
84 
98 
96 
91 

84 
87 
89 
100 

85 
100 
100 

90 
86 


82 
89 
85 
88 

89 

93 
95 
93 
90 
86 

81 

100 
89 
85 
78 

95 
85 
96 
90 

95 

83 
83 
82 
84 
72 

97 
76 
82 
86 
86 
80 


■17.5 


9]  1,9] 


89  87 


87 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Moininitngtl. 
Néimlositi';. 

 0-10. 

8    I    2    I  9 
a.  m.  I  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
dor- 
böld 

Kan 
loin- 
boi;. 

8a  Ha 

mrn. 


Anmärkningar. 
Rcmarqueo. 


X 1 

04 

NNE  2 

NNE  2 

NNIC  2 

10^  -X- 

10 

-X- 

10 

1 12 

[if]  4  cni,  '/  i(-  a  p  n 

NNE  2 

NNE  2 

NNE  2 

i\ 
j 

10 

Ut 

[*l5,  ^ 

/  a  p 

8,1 
04 

N  2 

N  2 

N  2 

1 0 

10 

1 0 

H 5,  y 

85 

EHE  4 

SSE  6 

SSE  6 

10! -H- 

10 

10 

ms,  v ^ a p 

89 

SSE6 

SSE  6 

SSE  2 

-)(■ 

10  -X- 

10 

10 

2,8 

lil  10, 

#  n  a  p 

95 

SSE  4 

SSE  6 

SSE  2 

I  0  ' 

10 

Q 

6  Q 

a  13, 

¥r  a 

93 

a  4 

W  A 

"  4 

W  2 

I  0 

K) 

^.d 

m  <5, 

^  11  a  p,  <rt^  9  p 

86 

WHW  4 

W  2 

—  0 

Q 

2 

C 

[*1  >8 

84 

NNE  2 

N  2 

N2 

10 

5 

2 

ffl  19, 

-y-  II,  ^'  ,  \>  II 

84 

NE  2 

NE  4 

NE  4 

10 

10 

10 

0,4 

SI  19, 

a  p 

90 

NNE  4 

NE  4 

NE  2 

10 

5 

0 

m  '9 

°3 

N  2 

N  2 

S  2 

Q, 

0 

0 

SI  19 

9' 

SSE  4 

SSE  6 

SSE  6 

io|-)f 

10 

Jiy 

Bl  19, 

■x-  p 

SE  6 

E  2 

W  2 

7  -)f 

10 

10 

0,9 

SI  28, 

*  n  a  p 

81; 

N  6 

NNW  2 

NNW  2 

10 

2 

0 

2,4 

SI  31, 

p  II 

87 

WSW  6 

SW  8 

SW8 

10 

10 

10 

SI  33, 

■jf  11,  8  a 

98 

WSW  8 

WSW  6 

SW  4 

4 

10 

10 

4,2 

SI  30, 

=  P 

96 

SSE  6 

SSE  6 

SSE  4 

10  ^ 

10 

10,» 

lS  32, 

^  n  a  p  11 

9" 

ENE  2 

N  2 

N  2 

10. 

5 

10 

S142 

91 

SSW  2 

SSW  6 

NNW  4 

10 

10 

10 

3,1 

H  4', 

p  11 

90 

WNW  4 

NW  4 

S  2 

3 

0 

0 

SI  43 

84 

SE  6 

ESE  6 

ENE  6 

10^ 

10 

10 

3,4 

SI  42, 

Tf  a  p  n 

83 
88 

N  2 

N  2 

—  0 

10 

10 

4 

SI  45 

NNW  2 

N  2 

N  2 

7' 

4 

0 

0,4 

SI  45, 

■)f  a 

83 

N  2 

NE  2 

WSW  2 

10  0 

6 

0 

SI  45, 

p  n 

100 

W  2 

NNE  2 

—  0 

20 

I 

0 

SI  45, 

V  ap 

89 

N  2 

NNW  4 

N  2 

30 

4 

0 

a  45, 

V  a  p 

82 

E  2 

NNE  2 

S4 

101 

10 

10 

2,9 

SI  45, 

=  8  a,  \/  a  p 

82 

SSE  8 

SSE  6 

SSE  6 

10^ 

10:^- 

10 

8,0 

a  47, 

n  a  p 

82 

SW  4 

WSW  4 

WSW  4 

10 

3 

0 

0,5 

a  58, 

^-  n  p 

84 

NNW  2 

WNW  2 

WNW  2 

0 

S 

0 

B  58. 

=  a 

3,7 

3.7] 

2,9 

7.9| 

7'^1 

5.5 

71.3 

1921. 

NW  2 

SSW  2 

SE  2 

0 

1 

0  0' 

0 

a  58  cm,  V  a  P,  ^  P 

N  2 

N  2 

—  0 

10 

3 

=  10 

a  58, 

v  a  p,  s  p 

E  2 

SW  2 

S  2 

=  10 

10 

10 

858, 

=  8  a,  \'  a  p 

SSE  4 

SSE  4 

SE  2 

6 

3 

10 

a  58, 

V  ap 

SE  2 

SE  2 

SE  2 

10 

0  0 

10 

1,4 

a  38, 

V  ap 

S4 

SW  6 

SW  2 

■)f  10 

-X-  10 

0 

1.7 

a  59, 

^  n  a  p,  V  8  a 

NW  2 

S  2 

S  2 

1 

0  4 

3 

a  61 

S  2 

SSE  2 

SSE  2 

0  I 

0 

0,7 

a  60, 

V  a  p 

SW  6 

SSW  6 

SSW  4 

10 

9 

0 

a6i, 

■5f  n 

W6 

WSW  4 

WSW  4 

0  1 

4 

10 

2,6 

a6i, 

-X-  p  n 

SSE  2 

WSW  4 

WSW  6 

=  10 

10 

5 

3,8 

a  63, 

=  8  a,  ®  a  p,  -X 

7-8  p' 

NNW  6 

N  4 

SE  2 

0  1 

0  2 

10 

0.3 

a  60 

SE  4 

SE  6 

SE  6 

■X-  10 

^  10 

5 

5,3 

a  60, 

■X-  n  a  p 

N  6 

NNE  6 

NNE  4 

8 

0  I 

0 

a  66, 

^9P 

SSE  2 

S  2 

S  2 

0  0 

0°  : 

4 

a  66 

SSW  6 

W4 

W  4 

10 

8 

4 

a  66, 

^°  10  — 1 1  a 

N  2 

N  2 

N  2 

0  0 

0  I 

3 

a  65 

E  2 

SSE  2 

S  2 

8 

0  3 

10 

0,4 

a  63 

NW  2 

N  2 

—  0 

3 

0  3 

3 

a  66, 

^  u 

SSW  2 

—  0 

SW  4 

10 

0°  7 

0 

a  66 

SW  2 

SW  2 

SW  2 

0  6 

0  r 

10 

a  65 

WSW  4 

SW  2 

SW  2 

0  I 

0  0 

0 

a  59 

S  2 

SSW  4 

S  2 

0  5 

0  2 

0 

a  59 

=  8  a,  \'  S  a,  2 

S  2 

S4 

S  2 

=  10 

10 

10 

0.3 

a  59, 

p.  ^  a 

S4 

S4 

S4 

10 

10 

=  10 

a  59, 

=  P 

WSW  4 

W4 

W4 

0  5 

0  7 

0 

0,9 

a  59 

-X-  u,  8  a 

WSW  4 

SSW  4 

SSW  4 

-)f  10 

0°  8 

a  60, 

W  2 

S4 

SE  4 

0    4  0  4 

10 

3.7 

a  60. 

^  P 

3,2 

3,3 

2,8 

0.2 

5.1 

5-2 

21.1 

1 

Febru.ari. 


I 

755,3 

757,6 

760,3 

-22,7 

-21,3 

-27,4 

-18,3 

-29,0 

0,6 

0,7 

0,4 

81 

80 

82 

2 

68,1 

72,5 

76,7 

—  24,2 

-22,8 

-24,4 

-21,5 

-28,3 

0,5 

0,6 

0,6 

81 

3 

79,8 

81,8 

82,8 

-19,4 

— 14,0 

-15,9 

—  12,0 

-24,4 

0,7 

1,3 

1,0 

72 

84 
79 

4 

81,0 

80,0 

79,6 

-18,3 

-18,0 

-11,9 

-11,9 

—  24,0 

1,0 

0,9 

1,6 

90 

5 

81,2 

80,5 

79,9 

-16,3 

—  20,0 

-17,1 

— 10,0 

—  20,0 

1,1 

0,8 

1,0 

86 

83 

6 

73,7 

69,2 

70,1 

-10,3 

-  3,5 

-  5.8 

-  2,5 

-17,1 

1,8 

3.4 

2,8 

88 

97 

7 

76,4 

77,5 

77,4 

-12,8 

10,0 

-13.4 

-  5,8 

— 14,0 

1,5 

1,9 

1,5 

89 

88 
87 

8 

76,1 

75,5 

73,3 

-15,0 

-10,8 

— 10,1 

-  8,5 

— 16,0 

1,3 

1,8 

1,9 

91 

9 

69,9 

65,9 

62,5 

-  3,7 

-  3,7 

-  7,2 

-  3,0 

—  11,0 

3,3 

3,3 

2,4 

95 

95 

10 

61,6 

62,2 

55,8 

-  7,8 

-  3,9 

-  1,6 

-  1,5 

-  9,5 

2,2 

3,1 

3,8 

87 

90 

1 1 

46,é 

41,9 

43,7 

-  0,3 

+  1,4 

-  5,3 

+  1,5 

-  5,3 

4,4 

4,9 

2,5 

100 

96 

12 

57,0 

59,3 

54,4 

— 10,6 

— 10,0 

-15,0 

-  5,0 

-15,0 

1,7 

1,5 

1,2 

81 

72 

13 

45,2 

38,7 

35,3 

-13,3 

-11,7 

-14,1 

-11,5 

-15,5 

1,5 

1,6 

1,3 

89 

86 

14 

40,6 

46,9 

52,4 

-14,8 

— 14,6 

-21,3 

— 14,0 

—  22,0 

1,1 

1,0 

0,7 

78 

70 

15 

54,2 

52,1 

48,4 

—  26,9 

-19,3 

— 17,6 

-17,5 

-27,5 

0,5 

0,7 

0,9 

100 

72 

iC 

45,7 

46,7 

51,1 

-  9,8 

-  8,7 

-14,2 

-  7,5 

-18,0 

1,9 

1,9 

1,2 

85 

80 

17 

57,1 

58,2 

59,6 

-21,5 

-17,3 

-26,8 

— 14,0 

—  27,0 

0,7 

0,9 

0,5 

82 

75 

18 

60,3 

61,6 

59,0 

—  26,31  —  20,8 

-18,7 

-18,5 

-28,3 

0,5 

0,7 

0,8 

99 

76 

19 

56,8 

60,4 

62,3 

-17,9 

-13,5 

-15,1 

— 12,0 

— 19,0 

1,0 

1,3 

1,2 

85 

80 

20 

58,1 

56,6 

56,9 

-  5,4 

—  2,0 

-  2,3 

±  0,0 

— 16,0 

2,8 

3,3 

3,4 

90 

83 

21 

60,0 

61,4 

63,4 

-  5,7 

-  0,7 

-  0,7 

+  3,0 

-  8,0 

2,7 

3,5 

3.9 

90 

80 

22 

65,0 

63,0 

66,4 

-  2,3 

-  1,3 

-  7,3 

±  0,0 

-  7,5 

3,5 

3,3 

2,3 

90 

80 

23 

65,5 

65,0 

67,1 

-  8,1 

-  4,4 

-  7,3 

-  4,0 

— 10,0 

2,2 

2,8 

2,4 

90 

82 

24 

70,9 

71,7 

71,7 

-  4,6 

-  2,9 

-  4,0 

-  2,3 

— 10,0 

3,1 

3,5 

3,3 

96 

95 

25 

69,3 

69,0 

63,8 

-  3-9 

-  4,0 

-  4,6 

-  3,0 

-  5,5 

3,2 

3,2 

3,0 

94 

94 

26 

58,4 

58,5 

55,4 

-  5,7 

-  2,3 

-  2,8 

—  2,0 

-  6,3 

2,8 

3,2 

2,9 

97 

85 

27 

47,9 

44,7 

41,6 

—  1,1 

+  1,2 

—  2,1 

+  1,5 

-  4,5 

4,1 

3,9 

3,5 

97 

78! 

28 

51.0 

!  49,5 

1  41,2 

-  7,7 

-  5,3 

-  0,3 

-  0,5 

■  -  9,0 

2,2 

2,0 

4.3 

85 

031 

led. 

761,9 

|76i,8 

j76i,2 

— 12,0 

|-  9,4 

j  —  1 1,2 

]-  7,2 

-16,0 

1  1.9  2,2 

i 

89 

1  H 

89 
89 

77 
86 
80 

92 

89 
88 
88 
92 

80 

83 
84 
82 
80 

79 
100 
78 
82 
87 

90 
83 
91 
96 
94 

78 

90 
98 


110 


Mars. 


<p=65°5o'N. 
X  =  24°9'=  I 


36"'  36' E.  Gr.  UtipclFcllldcl. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de 


+  1,35  (759  mm). 
Hf,  =  9,2  m,  hl  =  3,1  m,      =  2,1  m. 
Europé  centrale. 


1921. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyugd. 

Barom.  Ii  0°  et  ä  la 
pesanteur  normale. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

2 

9 

8 

2 

9 

Max. 

Min. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a 

m. 

p 

m. 

p 

m. 

(9p.m.)|(9p.m.) 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  tn. 

p.  m. 

I 

746,7 

748,6 

746,1 

— 

3,1 

+ 

1,0 

— 

2,4 

+ 

1,0 

-  5-0 

3,3 

4,0 

3,3 

91 

81 

85 

2 

37,0 

36,4 

38,3 

± 

0,0 

+ 

1,2 

6,3 

+ 

1,5 

-  6,5 

4,2 

3,7 

2,5 

92 

74 

87 

3 

45,3 

47,4 

49,° 

'4>i 

10  I 

1 4,0 

6,0 

—  16,0 

'■ti 

T  r 

1,2 

04 

68 

7fi 

4 

44,6 

35,5 

10,/ 

6  8 

j  j 

—  15,0 

I  8 

2,5 

4,2 

87 
07 

91 

99 

5 

22  0 

26,1 

32,4 

7  7 

8  I 

6  2 

_ 

1,0 

—  9,0 

2,0 

2,5 

91 

81 

87 

6 

43,9 

49,2 

53,1 

— 

9,0 

— 

7,6 

— 

15,0 

6,0 

-15,0 

1,9 

1,4 

1,1 

80 

54 

78 

7 

54,0 

52,7 

53,2 

23,5 

10,5 

10,8 

10,0 

—  -0,0 

i\  ^ 

U,0 

1,7 

1,8 

72 

84 

91 

g 

CA  8 

c  4  I 

2  17 
Ä  1,/ 

I  c  7 

216 

10,8 

-23,5 

0  7 

J  J 

0  7 

82 

82 

82 

Q 

CO  8 

K  8 

Q  A 

6^8 

6  8 

"~23,5 

I  0 

T  0 

2  c 

77 

86 

Q  I 

y  ^ 

10 

Cl  0 

CC  6 

4,6 

2,2 



2,0 

—  7,0 

X  0 

2  6 

91 

88 

87 

1 1 

57,6 

55,9 

54,0 

— 

5,0 

— 

+ 

0,7 

+ 

1,0 

-11,5 

2,9 

4,2 

4,7 

93 

96 

96 

1 2 

52,3 

54,1 

59,6 

2,2 

+ 

2,0 

+ 

1,2 

+ 

3,5 

-  3,0 

3,7 

4,5 

3,9 

94 

85 

78 

64,8 

6c  X 

66  2 

6  I 

0  2 

0,6 

+ 

1,2 

-  7,0 

2  c 

8a 

OO 

yu 

100 

(>(>'o 

66,2 

61I  7 

2,8 

T  C 

X  8 

± 

0,0 

-  4,0 

X  6 

A  I 

2  2 

q8 

07 

1  C 

■  b 

62'8 

fil  c 

64,2 

0  ^, 

0,2 

I  A 

± 

0,0 

-  4,5 

A  A 

'to 

A  I 

4,  ^ 

100 

1 00 

OQ 

16 

62,7 

62,7 

62,0 

4,9 

+ 

0,1 

— 

3,6 

+ 

o,c 

—  7,0 

3,0 

4,6 

3,4 

96 

100 

97 

17 

55,5 

56,8 

56,4 

+ 

1,1 

+ 

2,9 

+ 

1,5 

+ 

3,5 

-  6,0 

4,8 

4,9 

4.6 

96 

86 

91 

18 

58,1 

61,0 

63,8 

+ 

1,0 

+ 

6,4 

+ 

0,6 

+ 

0,5 

—  2,0 

4,0 

3-2 

3,4 

81 

44 

71 

19 

60,4 

56,9 

51,6 

2,8 

+ 

0,6 

+ 

1,2 

+ 

2,0 

-  5,0 

3,3 

4,4 

4,6 

89 

92 

92 

20 

48,9 

48,8 

49,0 

0,4 

+ 

1,1 

+ 

0,7 

+ 

1,5 

—  1,0 

4,3 

4,6 

4,7 

98 

92 

96 

21 

50,3 

51,3 

52,2 

+ 

0,3 

+ 

1,5 

1,9 

+ 

2,0 

—  2,0 

4,2 

4,0 

3,6 

91 

78 

90 

22 

50,6 

47,5 

44,8 

1,0 

+ 

0,3 

+ 

0,2 

+ 

0,3 

—  2,0 

3,9 

4,4 

4,6 

91 

94 

98 

23 

46,6 

48,5 

49,7 

1,9 

+ 

3,3 

2,3 

+ 

3,5 

-  3,5 

3,9 

3,8 

2,8 

98 
96 

65 

72 

24 

44,3 

44,5 

41,4 

1,8 

+ 

0,4 

2,5 

+ 

1,5 

-  8,0 

3,9 

4,3 

3,5 

91 

91 

25 

39,1 

41,2 

44,7 

+ 

0,8 

+ 

5,0 

+ 

3,2 

+ 

6,0 

-  4,0 

4,1 

3,5 

3,6 

85 

54 

63 

26 

50,7 

51,5 

52,7 

+ 

0,5 

+ 

4,8 

1,1 

+ 

5,5 

-  2,5 

2,8 

3,1 

2,7 

59 

48 

65 

27 

54,2 

53,8 

50,8 

8,2 

0,3 

5,0 

+ 

1,0 

—  1 1,0 

2,0 

3,4 

2,6 

81 

76 

83 

28 

40,2 

39,1 

38,1 

+ 

0,3 

+ 

2,1 

+ 

0,5 

+ 

2,5 

-  5,0 

4,4 

4,8 

4>4 

94 

89 

92 

29 

36,9 

40,4 

44,7 

+ 

0,3 

+ 

1,5 

1,8 

+ 

2,0 

-  3,5 

4,2 

4,4 

3,5 

91 

85 

88 

30 

41,9 

40,6 

42,2 

0,8 

+ 

1.1 

1,1 

+ 

2,0 

-  3,0 

4,0 

4Ö 

4,1 

93 

90 

97 

31 

39,6 

40,1 

42,2 

0,7 

+ 

1,5 

+ 

0.3 

-4- 

2,0 

-  4.5 

4,2 

4,4 

4.4 

98 

85 

94 

Meil. 

749,5 

749,8 

750,1 

4,7 

1,2 

3,4 

+ 

0,2 

-  8,0 

3,2 

3,6 

3,3 

89 

82 

88 

Fuktighets- 
tryck. 
Tension  de  la 
vapeur  (J'eau. 
mm. 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 
relative. 

% 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0-12. 


8 

a.  m. 


WSW  6 
WSW6 
NNW  4 
SSE  4 
NNW  6 

NNW  6 
SSE  2 
—  o 
SSE  2 
SSE  2 

SSE  4 
SSW  6 
SSE  4 
S4 
S4 

S  2 

SW  4 
W  6 
SE  2 
S4 

NE  4 
SSE  4 

SW  2 
SSE  4 
NNW  2 

W  6 
ESE  2 
ENE  8 
SSE  4 
SSE  4 
S  6 


2 

p.  m. 


WSW  6 
WSW  6 
N4 
SE  6 
NNW  6 

NNW  6 
SSE  4 

SSW  2 
SSE  4 
—  o 

SSE  6 
WSW  4 

SSE  6 
SW4 
SW4 

S4 
WSW  4 
W  8 
SE  2 
SSE  4 

N  2 
SSE  6 
SW  2 
SSE  2 
W  6 

W  6 
SSE  4 
SE  6 
SW  4 
WSW  6 
ESE  2 


9 

p.  m. 


WSW  4 
WSW  4 
N  4 
SE  6 
NNW  6 

NNW  2 
SSE  2 

—  o 
SSE  4 

—  o 

SSE  4 
WSW  4 
SSE  4 

SW  2 
SW  2 

SW  2 

WSW  2 

W  2 

SE  2 
E  2 

NW  2 
SSE  4 

W  4 
SSE  2 

W  8 

W  4 
NNE  2 
SE  6 
SSW  4 
S  2 
N  2 


4,0 


4,4! 


3,2 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


0°  7 

9 

O  1 
10 
^  10 

10 
O  3 
O  o 
=  10 

10 

10 

0°7^ 
O  2 
=  10 
=  10 

O  o 
10 

O  2 

9 

=  10 

10 
10 

O  5 
9 
8 

0°  6 

O  3 
^  10 
^  10 
^  10 

=  10 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


O  2 
0°  7 
O  3 
*  10 

■¥r  10 
10 


10 

o 

10 
^  10 
7f  10 


o 

10 

o  oj  o 

IO'-)f  10 

10' 


101 


o 


o 

10 
li  2 

10  =  10 

IoJ=  10 

io'=  10 


7 

O  o 
10 
^  10 

O  6 
■X-  10 
O  I 
10 


O  3 
O  3 

9 

0°  8 
10 
10 


3 
5 
5 

10 
10 

10 
•X-  10 
3 
3 

10 

o 
o 
10 
5 

10 


7,5i    7,2,  6,: 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 


24,3 

5,2 


2,7 
1,3 


2,4 
1,0 

7,6 
5,8 


11,6 
1,1 
3,4 


66,4 


Anmärkningar. 
Remarques. 


[¥|  64  cm 
SI63 

S)  62 

13  62,  -^f  a  p  n 
Ei  78,  -K-  a  p  n 

El  82 

[S82,  ^"-p 
a  82,  v  8  a 

SI  80,  =  8  a,  V  a  P,  ^  P 

13  82 


H82, 

13  78, 

SI  70, 

H65, 
H62, 

13  60, 
3  60, 
13  58 
EIS7, 
H57, 

H57 
[3  55, 
3  60, 

358 
360, 


V  8  a,  -X-  a 

=  P 
=  a  p 
=  8  a,  p 

V  8a 


® -^f  p  n 

=  8  a,  ^  p 


•X-  a  p  n 
=  8  a 

■¥r  n 


358 

1357,  ^9P 
357,  ^'u,  ^  ap.i 
3  63,  ^©  a 
3  63,  -)f  n  a  p  n 
3  63,  =  8  a  


April.  1921. 


I 

750,9 

755,4 

757,9 

4,9 

+  1,7 

6,9 

4-  2,0 

7,0 

2,0 

3,1 

2,3 

64 

61 

86 

N  6 

N  6 

W  2 

0 

0 

G  0 

0 

3  60  cm 

2 

54,9 

53,5 

49,4 

+ 

0,6 

+  1,3 

4- 

2,3 

+  3,0 

8,5 

4,4 

4,6 

4,8 

92 

91 

87 

S6 

SW  6 

S  8 

10 

10 

10 

358 

3 

51,5 

53,8 

53,3 

2,9 

+  4,9 

4- 

2,0 

4-  6,0 

4- 

1,0 

4,7 

4,6 

4,6 

82 

70 

87 

SW  6 

WSW  6 

WSW  4 

10 

10 

3 

Hl  55, 

4 

49,2 

50,5 

48,4 

+ 

1,8 

4-  2,2 

4- 

1,8 

+  3,0 

4- 

1,0 

4,9 

5.1 

5,2 

93 

94 

100 

S6 

SSW  8 

S  8 

10 

=  10 

®  10 

4,7 

3  50,  s  a  p,  @  p 

5 

46,7 

50,1 

52,4 

1,4 

4-  2,0 

0,5 

+  2,5 

0,5 

4,3 

3,7 

4,0 

85 

69 

92 

WSW  6 

SW6 

S4 

3 

0  3 

3 

3  46,  @  ^  n 

6 

60,7 

65,9 

71,9 

1,4 

+  4,4 

1,9 

+  4,5 

6,5 

3,2 

3,5 

3,7 

78 

56 

94 

NNW  2 

NNW  4 

N  4 

0 

0  2 

0 

SI45 

7 

75,6 

73,3 

71,0 

1,7 

+  1,1 

4- 

0,3 

+  1,5 

7,5 

2,9 

3,9 

3,9 

71 

79 

83 

S  2 

SSW  6 

SSW  4 

0 

4 

0°9 

5 

13  43 

8 

75,4 

78,5 

80,8 

+ 

6,5 

+  9,6 

4- 

0,3 

4-11,0 

± 

0,0 

3,2 

3,9 

3,9 

44 

43 

83 

NW  4 

NNW  4 

SW  2 

3 

0  I 

1 

3  42 

9 

79,4 

76,1 

73,2 

-f 

2,5 

+  5,4 

4- 

2,8 

-f-  7,0 

2,5 

4,4 

4,7 

5,4 

79 

71 

96 

SSW  4 

WSW  2 

WSW  2 

3 

0  3 

5 

1340 

10 

70,7 

68,2 

63,8 

+ 

3,2 

+  5,1 

4- 

4,2 

+  5,1 

4- 

2,5 

4,8 

5,0 

4,5 

83 

77 

73 

WSW  2 

WSW  4 

WSW  4 

9 

10 

4 

13  34 

1 1 

59,0 

58,2 

60,4 

+ 

3,4 

+  7,8 

4- 

0,7 

-1-  9,0 

4- 

0,5 

3,3 

4,1 

3,4 

56 

53 

71 

WSW  4 

NNW  4 

N4 

9 

6 

7 

3  30 

1 2 

56,4 

52,0 

43,9 

+ 

1,7 

+  2,4 

4- 

2,0 

+  3,5 

2,5 

4,2 

4,5 

4,7 

82 

82 

89 

ENE  2 

SSE  4 

S6 

3 

0-7 

®  10 

2,2 

3  18,  @  p  n 

13 

39,6 

38,7 

37,2 

+ 

2,6 

+  3,1 

2,1 

-1-  3,5 

2,1 

4,0 

4,0 

3,4 

72 

69 

85 

WSW  4 

SSW  4 

SW  2 

2!0  0 

0 

36 

14 

37,0 

38,6 

40,9 

+ 

1,5 

+  1,9 

3,0 

+  2,5 

4,0 

3,3 

3,5 

3,1 

66 

65 

84 

—  0 

SSW  4 

—  0 

0 

0  2 

2 

3° 

•5 

40,9 

39,2 

34,0 

+ 

1,5 

+  3,7 

4- 

0,8 

+  4,5 

5,0 

3,7 

4,0 

4,5 

72 

67 

92 

E  2 

ENE  6 

NE  6 

10 

10 

10 

'12,0 

3°,  ^  a,  pn 

16 

35,2 

43,0 

45,5 

+ 

0,5 

+  2,5 

1,3 

+  3,0 

1,5 

4,0 

4,3 

3,9 

85 

77 

93 

SW  6 

SW6 

WSW  4 

10 

0  2 

0 

33 

17 

51,7 

55,2 

58,0 

4- 

1,1 

4-  1,6 

1,5 

4-  2,0 

3,0 

4,4 

4,7 

4,0 

89 

91 

97 

SSE  2 

S4 

E  2 

10 

10 

2 

3° 

18 

58,8 

57,9 

56,1 

+ 

2,7 

+  5,0 

4- 

1,5 

+  5,5 

4,0 

4,2 

3,6 

4,5 

75 

55 

92 

NE  2 

NE  4 

NE  6 

0°9 

10 

10 

14,2 

3°,  @  P 

19 

50,0 

55,2 

59,1 

+ 

0,3 

4-  2,8 

4- 

2,9 

+  4,0 

0,5 

4,4 

5,0 

4,3 

94 

89 

76 

NE  6 

S4 

S4 

10 

10 

10 

2,7 

3  2,          n,  ©  a  p 

20 

63,7 

66,0 

66,6 

+ 

2,7 

4-  6,2 

4- 

1,7 

-f-  7,0 

4- 

1,0 

4>2 

4,5 

4,1 

75 

63 

80 

S4 

SSE  4 

N  2 

9O  I 

2 

3° 

2 1 

64,8 

64,3 

63,4 

-f 

5,8 

+  5,4 

4- 

2,9 

+  6,5 

0,5 

4,8 

4,8 

4,9 

70 

72 

86 

ENE  6 

N  4 

N  2 

3 

9 

9 

22 

63,1 

65,9 

68,0 

4- 

2,8 

+  3,6 

0,3 

+  5,0 

0,5 

4,7 

4,8 

4,4 

82 

82 

98 

NW  2 

SW  4 

S  2 

°7  0  3 

=  10 

=  p 

23 

69,6 

71,9 

74>o 

4- 

3,9 

+  4,3 

4- 

1,0 

4-  6,0 

1,0 

4,4 

5,1 

4>4 

72 

82 

89 

S  2 

S4 

S  2 

6,0  0 

0 

24 

76,7 

77,4 

78,5 

4- 

6,8 

+  13,5 

4- 

5,9 

4- 16,0 

2,5 

4,8 

7,0 

6,0 

66 

61 

87 

S  2 

SW  2 

—  0 

0 

0  0 

2 

25 

80,7 

81,2 

81,8 

+ 

9,8 

4-18,2 

4- 

8,8 

4-18,5 

4- 

2,5 

6,9 

7,2 

6,8 

76 

47 

81 

NNW  2 

N  2 

N  2 

0 

3 

0  3 

3 

26 

82,4 

81,5 

80,1 

4- 10,0 

+  15,4 

4- 

6,0 

4- 16,0 

4- 

3,0 

6,9 

7,3 

6,1 

75 

56 

88 

—  0 

S  2 

SW2 

5 

0  4 

3 

27 

79,2 

77,7 

75,1 

4-  6,9!  4- 1 2,4 

4- 

4,7 

+  12,5 

4- 

2,5 

6,0 

6,8 

5,6 

81 

63 

87 

SSE  2 

S  2 

SW  2 

0 

3 

0  2 

1 

28 

70,5 

71,2 

75.3 

4- 

7,8 

+  8,8 

4- 

1,7 

M3,5 

0,5 

5,8 

6,1 

4,1 

73 

72 

80 

S  2 

N6 

N4 

7 

10 

I 

@°  a  p 

29 

76,2 

73,2 

69,3 

4- 

2,3 

+  5,0 

4- 

1,1 

+  6,5 

1,5 

3,1 

3,7 

3,9 

57 

57 

79 

N4 

S4 

WSW  4 

4 

0  6 

3 

30 

67,7 

67,0 

64,1 

4- 

8,7 

4-10,9 

4- 

4,2 

4- 12,0 

0,5 

4,7 

5,4 

4,9 

56 

55 

79 

N  4 

N4 

S  2 

3 

0  3 

10 

Med. 

761,3  762,0 

761,8 

+ 

3,1 

+  5,7  + 

1.4 

4-  6,8 

1,6 

4,4 

4,8 

_4^1 

75 

69 

86 

3,4 

4,3 

3,3 

5,5 

5,2 

4,5 

35,8 

111 


Maj. 


^  =  65°  50'  N. 

X  =  24°9'=  i"i('"'i(>'  E.  Gr. 

Medelcuropcisk  tid.    IIcuic  de  rEiirope  centrale 


Haparjinda. 


C  =  +  1,35  f759  mm). 
Jil  =  9,2  m,  A,  =  3,r  m,  /(^,  =  2,1  m. 


v.m. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  rediic. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  »  0°  et  Ji  la 
pesanteur  normale 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 


7S7.9 
49,7 
4ö,3 
46,2 
49,7 

57,6 
53,3 
53,4 
55,6 
64,4 
62,6 
65,1 
64,4 
59,3 
59,1 

57,5 
61,3 
65,0 
62,8 
58,6 

51,9 
62,1 

54,9 
64,5 
54,3 

61,3 
58,0 

54,9 
52,3 
53,5 
63,9 


755,4 
49,0 
46,5 
47,1 
51,6 

57,6 
53,3 
54,5 
56,1 
»6,0 

63,2 
64,4 
64,3 
59,0 
58,6 

57,0 
62,2 
63,7 
63,4 
58,6 


9 

p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cols. 


8 

a.  ID. 


752,2 
47,5 
46,5 
48,0 

54,8 
56,2 
54,4 
53,7 
57,1 
65,5 
64,2 
64,1 
61,7 
60,3 
57,2 

57,0 
63,8 
62,2 
61,1 
56,3 


Men. 


54,0 
59,5 
58,4 
62,4 

55,0! 
60,0 
57,2 
53,6 

52,8' 

55,3j 
64,0! 


59,9 
56,9 
62,0 

57,4 
57,3 

58,1 
55,9 
53,0 
51,4 
59,5 
62 


6,1 
5,7 
2,0 

2,3 

4,8 

4,8 
4,2 
3,2 
3,6 
6,7 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Max.  Min. 
(9p.m.)j(9p.ni.) 


+  9,2 
+  2,3 
+  4,7 
+  3,6 
+  10,9 


6,6  +11,1 
4,6'+  8,5 


5,8 
6,3 
7,7 

+  8,7 
+ 10,0 
+  9,0 
+  7,0 
+  7,5 

+  4,0 
+  8,4 
+ 10,2 
+  8,2 

+  10,2 

+  10,2 
+  11,0 

+  13,2 
+  13,9 

+  9,6 
+ 10,4 


+  7,4 
+ 1 1,0 
+  7,8 

+  9,1 
+  13,9 
+  13,3 
+  6,6 

+  7,4 
+  10,0 
+  9,0 
+  11,4 
+  7,0 
+ 12,7 

+  15,0 
+  13,6 
+  19,4 
+  16,6 
+  11,2 
+  14,6 


5,9 
3,5 
0,7 
0,5 
0,4 

3,6 
1,4 
5,7 
2,9 
7,2 

5,6 
3,8 
4,3 
5.6 
5,3 

8,4 
7,6 
8,1 

7,4 
8,6 

8,1 
6,8 
6,4 
5,0 
8,2 


Fuktighets- 
tryck. 

Tenslon  do  la 
vapeur  d'eaii. 
mm. 


8 
a.  nic 


9,4 
+  12,0 
+  12, 
+ 14,0 
+  8,4 
+  11,6 


4- 10,0 
+  9,0 
+  5,0 
+  5,0 
+  8,5 

+  11,5 
+  7,0 
+  6,0 
+  6,0 
+  12,5 
+  12,0 
4- 10,0 
+  8,0 
+  14,0 
+  9,0 

+ 10,0 
+  15,0 
+  16,0 
+  8,5 
+  9,0 

+  13,0 
+ 10,0 
+ 12,0 
+  8,5 
+  14,0 

+  19,0 
+  16,0 
+22,0 

+  17,5 
+ 14,0 
+  15,0 


757,4|757,5i757,4 


+  7,3+  9,6|+  6,34-11,4 


0,0 

2,5 

1,0 
3,0 

2,0 

1,5 

2,5 

1,0 

2,5 
2,0 

4,0 
1,5 
2,5 
4,0 
3,5 

5,0 
4,0 
3,5 
5,5 
6,0 

4,0 
2,5 
6,0 
1,0 
4,0 

7,0 
8,0 
8,0 
9,0 
6,0 
4,0 


5,3 
5,0 
5,1 
4,6 
4,6 

4,4 
4,8 
5,2 
5,3 
4,4 

6,2 
5,2 
5,3 
6,1 

6,5 

6,7 
4,6 
5,2 
6,3 
6,6 

5,8 
5 

5,1 
4,0 
4,7 

5,6 
6,4 
8,5 
10,1 

7,2 
6,9 


2 

p.  m. 


9 

p.  m 


5,2 

4,5 

4,6 
4,3 
3,2 

4,1 
4,7 
5,6 
5,5 
4,2 

6,1 
5,5 
.5,5 
'5,5 
6,0 

5,9 
4,2 
5,2 
5-9 
7,4 

7,1 
5,2 
3,1 

4,3 
5,5 

7,1 

6,3 
9,2 

9,2 

6,5 
6,9 


Relativ 
fiiktigliet. 

Ilumlditu 
relative. 

%  

8  I  2  I  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Directioii  et  force  du  vent 


5,0 
5,6 
4,1 
3,9 
4,1 

4,8 
4,7 
5,2 
5,3 
4,4 

5,3 
5,3 
5,4 
5,6 
6,1 

6,6 
4,2 
5,2 
7,2 
8,1 

4,8 
7,0 
3,7 
5,7 
5,7 
6,0 

5,2 

8,6 
10,0 

6,5 
7,0 


+  3,1 


5,71  5,6  5,7 


0-12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmiingd 
Néljulosité. 
0-10. 
8    I  2 
a.  m.  p.  m 


9 

p.  m. 


No- 
der- 

IVird. 

I',au 
lam- 
l,(-e. 

Hå-H  a 


Anmärkningar 
Remarques. 


7  C 

6q 

72 

SW  2 

SSW  2 

SW  2 

J 

10 

10 

"A 

@  j,  II 

71 
/  0 

C  c 
33 

7J 

N  2 

8W  2 

W  2 

0  7 

#  I'  11 

96 

78 

Q4 

SSW  2 

S  4 

H  2 

0  7 

2 

X  a 

84 

70 

88 

84 

S6 

8W  2 

0  I 

0  2 

0 

71 

45 

87 

S  2 

SW  6 

—  0 

0  0 

0  2 

0 

— 

68 

47 

T/ 

82 

SSE  2 

SE  2 

SW  2 

0  4 

0,  4 

10 



77 

8=; 

Q"? 

S  2 

SW  4 

S  2 

0  4 

0°  8 

10 

3,7 

=  a 

QO 

87 

76 

S  6 

SSW  6 

SSW  8 

10 

10 

10 

1,8 

®  n 

90 

93 

94 

SSW  6 

SW  4 

WNW  2 

@  10 

10 

7,6 

%  \i  a.  \>  II 

60 

43 

58 

N  4 

NNW  2 

NNE  2 

0   3,0  2 

9 

3,3 

86 

62 

79 

N  4 

NNE4 

NE  2 

10  0°  7 

3 

®  n 

82 

66 

88 

NE  2 

WSW  4 

SW  2 

0   3  0  3 

2 

— 

78 

72 

87 

SSW  4 

SSW  4 

S  2 

10 

0°  6 

®  10 

0,8 

®  P 

86 

8^ 

W  4 

SW  2 

loO  3 

3 

0,3 

@  n  a 

83 

76 

92 

SSE  2 

SSW  4 

—  0 

10 

10 

1,8 

%  p  n 

80 

68 

81 

—  0 

W  2 

NNW  2 

10 

10 

5 

— 

@°a 

50 

36 

55 

NNW  6 

N4 

W  4 

0  0  0  0 

0 

61 

45 

64 

S6 

SSE  4 

SSE  4 

0  oO  3 

0,4 

84 
86 

81 

94 

84 

SSE  2 

SE  2 

9 

11,4 

0  n  n  \)  n 

96 

98 

84 

84 

S4 

10 

=  10 

9 

=  P 

95 

78 

59 

SSW  2 

WNW  6 

W  4 

10 

@  10 

@  ^ 

@°  n,  2  p 

70 

61 

94 

8W4 

SW6 

8  2 

0°  6 

10 

3,8 

@  p  n 

55 

31 

51 

W  6 

W  6 

WNW  4 

0  3 

5 

4 

50 

57 

87 

8W  2 

SW  4 

SW  2 

0°  5 

10 

50 

50 

70 

SW  2 

SW  6 

W  2 

0  I 

0  4 

0  2 

60 

56 

69 

S  2 

SSE  4 

8  2 

0°  6 

0  3 

0  1 

65 

54 

49 

SW4 

SSW  6 

84 

0  2 

0  2 

0  0 

75 
86 

55 

83 

SW4 

SW  4 

S  2 

0  I 

0  I 

7 

1,5 

®  V  " 

66 

85 

S4 

8  2 

—  0 

7 

0  3 

8 

1,1 

82 

66 

79 

S  6 

S8 

SW  2 

0  2 

0  2 

4 

74 

55 

69 

8  2 

SW  G 

SE  4 

5 

0  3 

2 

75 

1  63 

79 

3,4 

4,3 

^•5 

5,8 

1  5,7 

5,7 

4>,7 

Juni. 


1921. 


I 

760,2 

! 

761,6  763,8 

+  10,6+12,2 

+  10,8 

+  13,5 

+  9,5 

6,8 

2 

67,3 

67,41  65,4 

+  13,2 

+  14,4 

+ 10,6 

+  16,0 

+  7,5 

6,5 

3 

60,3 

60,7; 

60,1 

+  14,0 

+  15,6 

+  9,8 

+  17,0  +  9,0 

6,7 

4 

62,7 

60,81 

57,5 

+  10,7 

+  13,4 

+  8,0 

+  14,0  +  6,0 

3,5 

5 

55,5 

55,2 

57,0 

+  9,0 

+  10,8 

+  6,4 

+  I2,0|+  4,0 

3,5 

6 

59,0 

57,3 

55,8 

+  7,8 

+  9,2 

+  6,7 

+  11,5  +  2,0 

3,2 

7 

53,8 

54,5 

55,2 

+  13,0  +13,8 

+  12,5 

+  15,0!+  4,5 

6,6 

8 

57,2 

56,1 

55,2 

+ 14,6;+  17,4 

+  13,0 

■f  i8,o[+  8,0 

5,9 

9 

52,9 

51,9 

4'),3 

+  14,61  +  15,2 

+  12,6 

+  15,5+  7,0 

5,9 

10 

49,3 

52,2 

53,0 

+  11,6 

+  14,0 

+  10,6 

+ 16,0  + 10,0 

9,6 

1 1 

51,1 

52,5 

53,1 

+  13,2 

+  16,9 

+  13,4 

+  18,5  +  8,0 

9,6 

12 

53,3 

53,9 

54,8 

+  15,9 

+  12,6 

+ 12,2 

+  i6,o!  +  11,5 

8,6 

13 

55,0 

54,4 

55,8 

+  11,6 

+  14-2 

+  10,2 

+  17,0!+  9,0 

9,7 

14 

59,0 

59,6 

59,5 

+  12,4 

+  14,2 

+  9,8 

+  15-51+  8,5 

8,9 

'5 

57,4 

57,0 

56,5 

+  11,4 

+  13,6 

+  9,6 

+  15,0  +  9,0 

7,6 

16 

56,7 

57,0 

58,7 

+  12,4 

+  13,8 

+  8,0 

+  17-5+  7-5 

5,4 

17 

57,3 

55,5 

52,4 

+  10,8 

+ 12,1 

+  12,4 

+  15.5!+  5,0 

4,1 

18 

51,5 

52,0 

52,1 

+  15-8 

+  20,0 

+  15-6 

+  23,0^  +  10,5 

6,9 

19 

49,0 

47,0 

43,6 

+  15,8 

+ 12,2 

+  12,4 

+ 16,0 

-Hl  1,0 

8,4 

20 

42,4 

42,9 

44,0 

+  13,0 

+  15,2 

+  9,0 

+  17,0;+  9,0 

8,6 

2 1 

47,0 

49,3 

54,0 

+  10,5 

+  14,2 

+  12,2 

+  16,0  +  8,5 

7,4 

22 

56,5 

57,1 

54,6 

+  13,0 

+  17,1 

+  14,2 

+  18,0  +  8,5 

10,1 

23 

52,7 

53,1 

53,3 

+ 10,1 

+  11,4 

+  11,1 

+  16,0  +  9,5 

8,6 

24 

56,7 

58,3 

60,0 

+  9,71  +  16,3 

+  11,6 

+  i8,ol+  8,5 

7- 1 

25 

60,1 

58,3 

57,1 

+  16,1+19,2 

+  13,7 

+  20,5  +  7,0 

7,0 

26 

55,5 

54-4 

53,8 

+  15,6+14,9 

+  12,3 

+ 16,0|  +  9,0 

9,7 

27 

32,0  52,8 

53,6 

+  13,7 

+  14,7 

+  11,6 

+  17,0+11,5 

10,9 

28 

52,5 

52,0 

51,1 

+  14,9  +15,8 

+  12,7 

+  18,0  +  5,5 

7,8 

29 

48,6:  47,3 

48,5 

+  11,8+15,4 

+  16,7 

+  19.0,+  9,5 

8,9 

30 

53-' 

55-7 

57,5 

+  13,2  +13,61  +  11,8 

+  16,7;+  I  I.O 

8,3 

7,1 
5,9 
.3,7 
•4,0 

4,3 

4,8 
5,9 
4,9 

5,1 
10,0 

9,8 
8,1 
10,9 

7,9 
7,0 

5,7 
6,0 

6,9 
8,6 
7,8 

8,1 
10,0 

8.4| 
6,8l 
6,61 

i 

lO.Oj 

9,9 

8,0 
7,7i 


7,2 
5,8 
4,9 
4,5 
5,5 

4,6 
6,0 

'6,5 
6,4 
8,8 

9,6 
8,0 
9,0 
7,6 
8,0 

4,5 

6, 

8,4 

9,5 

6,9 

7,2 
10,2 

8,5 
.7,4 
'7,5 
10,1 
6,6 
.7,8 
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69 

SSW  4 

WSW  4 

SW  2 

I 

0 

7 

24 

63,7 

61,8 

58,8 

4- 

'4,8 

-M5,3 

4- 

14,0 

4-17,5 

4-11,0 

8,5 

9,6 

10,8 

68 

74 

92 

SW  6 

S6 

SSW  4 

3 

0°  8 

3 

25 

56,3 

54,8 

54,8 

4- 

'4,8 

+  17,3 

4- 

15,0 

4-18,0 

4-13,5 

10,9 

10,3 

9,9 

87 

70 

78 

SSW  6 

SSW  8 

SSW  6 

10 

0 

4 

9 

26 

54,7 

54,1 

53,6 

4- 

'3,3 

4-18,0 

4- 

'4,8 

-1-18,5 

4-13,0 

8,9 

8,9 

8,6 

78 

58 

69 

SSE  6 

SSE  6 

SSE  6 

4 

0 

2 

2 

27 

52,7 

51,8 

51,3 

4- 

'3,8 

-hi7,o 

4- 

'2,4 

-t-17,5 

4-12,0 

8,6 

8,7 

9,7 

73 

61 

91 

SSE  6 

SE  6 

SE  4 

5 

9 

10 

17,3 

@  pn 

28 

45,0 

46,3 

46,1 

4- 

11,6 

+  13,2 

4- 

'  1,2 

4- 14,0 

4- 10,0 

8,9 

7,0 

6,4 

88 

62 

65 

SSE  6 

S6 

SW6 

10 

0 

7 

(> 

29 

50,4 

53,6 

56,3 

4- 

11,8 

4-14,6 

4- 

[0,2 

4-15,0 

4-  9,0 

6,9 

6,1 

5,8 

67 

50 

62 

WSW  4 

WSW  6 

WSW  2 

0 

5 

2 

I 

30 

55,0 

51,5 

43,7 

4- 

9,6 

4-10,2:4- 

8,0 

4-11,0 

+  3,5 

7,7 

6,7 

7,8 

87 

72 

98 

SE  4 

E6 

NNE  6 

10 

® 

10 

®  10 

20,(*) 

31 

44,2 

46,5 

49,7 

4- 

[2,2|4-  I2,4!4- 

8,8 

-M3,o 

-1-  7,5 

7,8 

8,0 

8,0 

74 

74 

95 

SSE  6 

SSE  4 

SSE  2 

0 

_ 

/ 

7 

t) 

'3.7 

^  n  a  p 

Med, 

754,7|755,o|754,5 

+ 

'3,7|4-I5,9  4-13,0 

4-17,0 

4-10,5 

9,4 

9,2 

9,5 

80 

68 

85 

4,6 

4,8 

.?,' 

6,6 

6,5 

6,3 

106,0 

September. 


m  =  65°  50'  N. 

1=  24°  9'  =  i''36"'36'  E.  G. 


Hl,  =  9,2  rri,  //,  —  3,1  m,  /i,,  =  2,1 
Mcdclcuropcisk  tid.    llcurc  di;  TlMiropc  centralt'. 


in. 


Barometer  reduc. 

till  0°  och 

Dat. 

normaltyngd. 

Da- 

Barom.  !i  0°  et  b.  la 

te. 

pesaoteur  Dormale. 

jnm. 



8 

2 

9 

a.  m. 

p.  in. 

p.  m. 

I 

733,0 

754.7 

755,4 

2 

55.6 

55.4 

55.0 

3 

54.8 

54.7 

55.5 

4 

50./ 

57.4 

5 

62,5 

63.7 

0 

61,9 

63,2 

61,8 

/ 

61,3 

60,4 

57.8 

8 

58,4 

58,7 

56,7 

9 

5/, .T 

10 

57.3 

54." 

c  T  I 

II 

48,0 

46,2 

43,0 

12 

42,5 

44.4 

46,3 

13 

49.6 

50,5 

48,8 

14 

44.8 

48,6 

51,0 

15 

47,5 

46,0 

44.3 

ID 

"il  ,J 

50,6 

c;a  6 

I  7 

61  6 

65,6 

68  6 

i8 

69!o 

68^2 

68*8 

19 

68,8 

68,5 

66,7 

20 

65.4 

65,0 

64.4 

21 

61,1 

59,4 

58,3 

22 

54.9 

52,7 

45.8 

23 

36,5 

34,1 

34.4 

24 

36,9 

38,8 

40,9 

25 

42,3 

43,6 

49,5 

26 

54.9 

59,6 

64,5 

27 

66,9 

65.3 

60,8 

28 

50,0 

45.2 

37.7 

29 

35.8 

35.9 

40,0 

30 

50,8 

53.9 

56.7 

Hed. 

753,9  754.0  754.0 

Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


+  8,5 
+  9,6 
+  6,5 
+  6,7 
+  11,5 


4-  9,7 
+  10,7 

+  «3.5 
+  12,4 

+  12,9 


4-  8,4+11,9 
+  6,5  +11,4 
+  11,0  +13,6 


+ 10,1 
+ 11,2 


+  12,2 
+ 12,1 
+  11,8 


+  12,} 
+  ii,J 


+  13.5 
+ 13.0 
+  13.' 
7,6  +11,2 

8,9  +  9.9 

6.4+  7,5 

4.2  +  5.4 
4,6  + 10,9 
6,4  +12,6 

7.3  +13,3 

3,8  +  9,6 
9,0  + 1 1,2 
+ 1 1,0 
+  10,4 
+  6,9 


2,5  + 

3.2;  + 
8,3  + 
i,8'  + 
i,8i  + 


9 

p.  m. 


+  8,2 
+  7,6 
+  8,4 
+  11,0 
+  8,0 

+  6,4 
+  11,0 
+  13.3 
+  6,3 
+  12,7 

+  12,5 
4-11,2 

+  9,4 
+  8,9 
+  7.7 

+  4.6 

+  1.4 

+  7.1 

+  8,3 

+  4.6 

+  5.0 
+ 10,2 
+  7.7 
+  3,7 
+  3,5 


Max. 
(9p.m. 


I  Miii. 
(9p.m. 


+  io,ol  + 

+  13,0:  + 
+  10,0.  + 

+  12,5  + 
+  13.0  + 


+  12,5 

+  II.5 
+16,0 

+  14.5 
+  14,0 


6,0 
7,0 
3,5 
3.5 
8,0 

2.5 
2.5 
6.5 
6,0 

4.0 


+  13,5, +  11,0 
+  13,0  + 1 1,0 


+  13.1 
+  11.5 
+  10,5 


+  9,0 
+  7.0 
+  7.0 


+  8,0  + 
+  6,0  + 

+  11,5!- 
+  12,6 

+  13,3 


+ 10,0 
+ 12,0 
+  12,0 

+  11,5 
+  9.0 


4.5 
1.4 
0,5 
1,0 

3.0 


±  0,0 

+  2,0 

+  7.5 

+  3,5 

+  2.5 


+  5.5  +  0,5 
+  6,5  +  1,5 
+  3.5 


+ 10,0 
+  7.2 

+  4.5'- 


0,0 
1,0 


Kiiktigliels- 

tryck. 
Tenslon  do  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 


7,3 
7,4 
7.0 
6.7 
6,8 

6,9 

6.5 
8,2 

6,4 
7,8 

.9.4 
'.7.0 
'7.0 
7.6 
7,6 

6,3 

3.2 
4.5 
5.7 
5.6 

6,0 
7,3 
■5.4 
4.2 
3.8 

4,9 
3,8 
7.5 
+  1 

4,0 


2 

p.  m. 


9 
p.  m. 


7.0 
7.6 
8,1 
6,6 

6,7 
8,4 
8,3 
5.9 
9.2 


7.4 
7,3 
7.' 

8,8 
7.7 

6,6 

''7,5 
10,1 
6,2 
10,3 


10,2  9,9 
7,0  ''7.5 
-.7.5  .8.2 
'6,0 


'6,0 
7,4 

5.7 
3.3 
4,2 
5.9 
5.3 

5.8 
7,6 
5.5 
3.4 
5,5 

3.7 
3.3 

7,8 
3,4 


7.2 

4.2 
3.7 
5.0 
7.0 
5 

5,7 
8,1 
4.4 
4,0 
4,7 

3,8 
4.8 
4.8 

4, 
2,8 


6,2|  6,2  6,4 


Kelativ 
fuktighet. 
Hiiiiiiilitu 
relativo. 


8 
a.  m. 


84 
98 
9« 
68 

84 
90 
84 
69 
79 

.90 
',67 
■68 
98 
89 


2 
p.  m. 


9 
p.  m. 


.91 
'73 
66 
76 
59 

65 
84 
72 

541 
90 

.89 
"63 
'67 
'60 
82 

73 
49 
43 
55 
46 

65 
77 
56 
3(i 

74 

55 
46 
89 
45 


92 
94 
87 
90 
96 

.91 
'76 
89 
87 
95 

,93 
'75 
,93 
'7' 
91 


41!  62 


79^  651  81 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  dii  vent. 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


NE 
NNE 


N  4        N  4 
EHE  6      - -  o 
N  2j  NNE  4'  NNE  4 
Nö!  NNE6j  NNK4 
IF.  C     NE  41  SW2 


1' 

Nö! 
ENE  6 

ESE  4 
E4 
N  2 
W4 
S4 

S6 

H6l 

S4! 
NE  6 
N6l 


8SE6  E2 
SSE4i  S4 
SW6!  S4 
BW  4;  WSW  2 
S  6  S6: 

S6  S4 
S8j  S4 
84'  NE  4 
ENE  4',  NNE  4 
N  4:  NNW  4 


67 
74 
66 

87  WNW  4 
90 


N  61  N  6!  N  8 
N  81  NNW  6  NNW  2 
W2I  NW4;  NW6 
NNW  4i  WSW  2 
N  2     NW  4  WSW  2 


NNW  2       W  2 
SW  4  SSW  6 
SW  6 
WNW 6  NW6 
6  NNW  8 


87 
87 
57 
67 

80  WNW 


W  4 
SSW  6 
SW  81  WSW  8 
W  6 
NNW  4 


NNW  6:  NNW  6i  NNW  4 
NW2I      W4j  W6 

WSW  4I  WSW  6(  WSW  6 
NW  6'WNW  6  WNW  8 

NNW  8  NNW  6  NNW  4 


4,7  i 


5.3 


+3 


Molnmängd. 

N(;l)Ul(;siti;. 
(J  10. 
8        2  9 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


8  % 

O  71 
iO|0 
10 

O  71 


O  3O  3 
10  10 

O  31  8 
0°  61  7 
9 


O  8 


10 

O  3 

O'  7 

lO 

10 


O 


10  10 
9O  8 

ij  7 
71  10 
ijO  I 

80  4 
loO  5 
7  0°  7 
5'0  4 
4  @  10 


lOi 

10 
10 
10 


O 


10 

I  9 
10 
6 
4 


7,3: 


Ne- 
der- 
börd, 

Kan 
tiiiii- 

(^a-8  a 
rn  ni . 


8,3 
0,4 


0,2 
1,0 
0,5 

9,1 

1,6 

2,6 


1,5 


5,8 
6,0 


38,9 


Anmärkningar. 
Remafiues. 


K  n,  ©  p 

a  p 
II  a  p 

"  n,  @  p  n 


8  a 


#  p  n 

@  n, 
])  11 


Oktober. 


11)21. 


52,6 
58,5 
55,9 
49.3: 
46,6 

5..4I 
42,2 

46,7 
56,2 
51.3^ 
43,5 

4>.2 
55.2 
62,5 
57.1 

49,9! 
63,8 
52,0 
48,3 
55.2 
55,' 


54,4! 
56,8 

57,4^ 
40,3 1 
So,6{ 

49.5' 
53.1 
49.9 
54.7 
49,61 
42,2 
44,8' 

57,5 
60,6, 

56,1; 

54.6 
61, 1 

50,5 
49.3 
56,9 
52,4 


49,4 
54.0 
61,7 


756,4753,6749,1 

50,7i  5i,6j  50,2 
52,6' 
48,6 
59,5 
61,4 
54,7 
43,5 
57,9 
59,4 


52.7 
46,2 

57,5 
62,4 
56,4 
43,7 
53,2i 
62,8 


58,3 
50,5 
47,6 
61,6 
55,6 

58,5 
54.3 
56,2 
36,9 
52,3 
42,6 
55.7 
55.9 
53.2 
47.1 
40,2 

49.9 
60,4 
58, 
52 
61 

57: 

49 
5 

57 
44 


!,8 

1,9 
,1 
,2 
;i.4 


1.5  + 

0,4  + 

1.6  - 
0,8  + 
0,4  + 

o.sj  + 
5,0  4- 
5,0!  + 
i.5i  + 
3.7!  + 

5.0'  + 
3,41  + 


+ 


i7  - 
.7  - 


2,4  + 

7.2  + 
6,0,+ 

1,7  + 
0,1  — 

0,3 
2,1 

6,9 
12,3 
14,7 

2.7 

1,6 

2.3  + 
2,1  — 

7,3- 
12, 2I  — 


+ 


+ 


3,8 
2,2 

0,5 
1,0 

3.4 

4.1 
5.3 
6,3 
7,6 
5.1 
8,6 
6,2 

8.4 
4,6 
3,3 

4.2 
7,0 
7,6 

1,5 
0,1 

2,0 
0,8 
3,5 
7,4 
6,4 

3,4 
2,0 

2,4'  + 
2,6  - 

4.9'- 
8,2  - 


+ 


0,4 
0,2 
1,0 
1,0 
1,7 

4.2 
5.7 

2,3 

0,3 
6,0 

1,3 
4,5 
5.3 
3.7 
3.0 

6,1 

4,5 
1,2 
0,4 
1,7 
0,7 
2,9 
9.2 

12,5 

0,0 
2,0 

2,9 

1,1 

3.8 
8,8 
7,9 


+ 
+ 
± 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+  10,0  + 

+ 


4.0 
2,2 
0,0 
1.5 
3.4 

6,0 
6,3 
7,6 
6,0 

8,6 

7,0 

8,5 
6,0 

3.7 
6,1 


8,0, 

2,0l 

i,o| 

2,5! 
0,0 

2,9! 

7,4 

0,0 

o,o| 
3,0 
3,0 
1,1 
3,81 
7,5 


5,5 
1,0 

4,0 
1,5 
3,0 

5,0 
3,0 
2,0 
0,0 
3,0 

0,5 
0,0 

4,0 
3,0 
3,0 

4,5 
3,0 
1,0 

-  3,0 

-  2,5 

-  2,5 

-  3,0 

-  9,2 
-13,0 
-16,5 

-  4,0 

-  4,0 
+  0,5 

-  4,0 

-  9,0 
-13.5 


3,5 
4,2 
3,8 
4,1 
4,1 

4,0 
6,5 
6,3 
4,9 
5,7 

6,3 
5,2 
4,3 
5,8 
3,5 

4,3 
4,0 

5,1 
4,0 
4,3 
4,5 
3,4 
2,4 
1,6! 
1,2! 

3,4' 
3,8 
5,1 
3,5 
2,4 
1,5 


3,7 
4,4 
3,9 
3,0 

2,7 

5,0 
6,6 
6,9 

5,4 
6,0 

5,7 
5,8 
4,0 
6,1 
2,6 

5 

2,9 
3 

3,3 
4,5 
4,5 
3,4 
2,8 
2,2 

2,5 

3,1 

4.5 
5,4 

2,9 
2,5 
2,2 


4.5 
4.5 

3.7 
3,2 

2,6 

6,0 
6.7 
5,1 
4,5 
6,8 

4,2 
5,5 
4,6 
5,4 

2,5 

6,4 
4,1 
3,1 
3,5 
4,0 

4,2 


Med.|752,8  753,1  !752,7  -  o,4|+  1,9!-  o,3jj+  2,9  -  3,i[  4.1   4.1;  4- 


84 

62 

100 

W  2 

S4 

S6 

0  4 

10 

^  10 

3,2 

©■X-  p 

89 

82 

100 

E  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

H",  » 

95 

88 

87 

NW  2 

NNE  4 

NNE  4 

0°  5 

10 

10 

95 

61 

75 

NNW  6 

NNW  6 

NNW  4 

9iO  4 

0 

p  n 

92 

46 

65 

NNW  6 

NNW  6 

NNW2 

0  2 

0  0 

0 

p  a 

84 

82 

97 

W  2 

S  2 

S  2 

0°  5 

10 

®  10 

3,5 

©  P 

100 

99 
98 

99 

SSE  2 

SSE  6 

SSE  6 

=  10 

=  10 

9 

7,5 

@  Il  a,  s  a  p 

97 

94 

SSE  6 

NW  6 

W  2 

10 

3 

8,5 

@  n  a  p,  ^iiy  7  p 

96 

69 

96 

NNW  2 

N  4 

N  2 

0  1 

0  1 

0 

p  u 

95 

92 

97 

S4 

S6 

S4 

10 

10 

®  10 

16,0 

@  a  p  11 

97 

68 

83 

WNW  2 

NW  4 

NW  2 

8 

0  0 

3 

p  II 

88 

82 

87 

SW  2 

SW  4 

SW  4 

0  5 

0  4 

0 

62 

49 

69 

SW  4 

W  6 

W  6 

6 

0  3 

5 

84 

97 

90 

S  6 

SSE  6 

WNW  6 

10 

%  10 

10 

8,1 

®  a  p 

73 

46 

69 

NNW  8 

NW  6 

NW  2 

0  0 

0  2 

0 

79 

93 

91 

SW  2 

S  2 

S4 

8 

0°  6 

7 

10 

1,9 

=  a,  ®  a  p  11 

52 

39 

65 

WNWio 

NW  10;    SW  6 

0  0 

10 

74 

39 

61 

WSW  6 

WNW  8 

NW  4 

4 

0  0 

0 

100 

66 

78 

NE  2 

E  2 

E  2 

5 

10 

10 

94 

100 

99 

ENE  4 

-0 

—  0 

10  -^f  10 

10 

6.3 

^P 

100 

85 

98 

WSW  4 

WSW  2 

N  2 

0  4 

0  4 

10 

H  3  cm 

88 

79 

80 

N  6 

N  8 

N  6 

10 

10 

6 

(32 

88 

79 

89 

N4 

N4 

—  0 

0  3  0  I 

0 

S2 

89 

85 
89 

89 

N  2 

N  2 

N  2 

0   3O  0 

0 

!ll2 

83 

86 

NE  2 

ENE  2;  S4 

4 

=  8 

10 

6,0 

•32,  =  \  '  a,  2  p,      p  11 

91 

88 

92 

W4 

NNW  4  NNW  4 

0  4 

10 

10 

H  5 

92 

85 

98 

S4 

S8 

S6 

10 

10 

%  10 

2I,Ö 

SS-  ©p 

94 

98:  100 

S  8 

SSE  2 

—  0 

©  10 

@  10 

=  10 

®  n  a  p.  =  p 

90 

76 

87 

NNE  6 

N  6 

N8 

10  0  1 

3 

0.2 

*  a 

91 

79 

71 

NNW  6 

NNW  6 

NNW  4 

0  0.0  0 

0 

86 

90 

82 

ENE  2 

E4 

E6 

0  5 

10 

-X-  10 

7,0 

^  P 

88 

77 

8(> 

4,1 

4■.^ 

3' 5 

t\2 

t).0 

6.1 

97-5 

Meteor.  TaMt. 


63:e  band.  1921. 


15 


114 


November. 


<p  =  65°5o'  N 

X  =  24°  9'  =  i"  36" 


36'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk 


Haparanda. 


Cy=  +  1,35  (759  mm), 
/^i,  =  9,2  m,      =  3,1  m,  hj,  =  2, t  m. 
tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc. 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  k  0°  et  äi  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


729,2 
23-5 
38,5 
42,9 
48,2 

47,3 
50,3 
58,7 
65,2 
67,8 

68,4 
74,5 
73,0 
74,5 
75,6 

78,9 
83,6 

83,4 
85,1 
89,2 

85,7 
80,3 
76,2 

65,3 
56,6 

62,0 
60,2 
60,3 
61,6 
63,9 


722,1 

27,5 
40,8 
46,0 
47,6 

47,5 
52,5 
59,3 
67,1 
67,3 

69,3 
75,3 
72,2 

74,8 
76,8 

80,0 
84,4 

83,4 
86,4 
89,6 

84,2 
78,9 
74,8 
60,7 
60,3 

58,7 
63,1 
61,2 
60,5 
65,9 


764,31764,6  765,0 


9 

p.  m. 


717,8 

31,1 
41,6 

47,4 
48,3 

48,4 
55,8 
61,3 

69,5 
68,6 

71,6 

75,3 
72,8 

74,8 
77,8 

81,7 
84,4 
83,5 
88,1 
88,7 

82,5 
77,3 
72,3 
56,8 
63,9 

58,8 
62,4 
62,0 
59,8 
67,1 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels 


8 

a.  m. 


-  6,1 

-  4,7 

-  6,0 
-10,3 

-  21,0 

-14,5 
-27,8 

-17,1 
-25,2 


+  1,1 

+  1,2 

-  3,0 

-  3,5 

-  4,0 

-  4,2 

-  4,3 

-  3,5 

-  4,9 

-  5,0 

-  6,9 
-18,3 
-21,3 

-  1,7 
+  0,8 

-  6,6 
-11,4 

-17,5 
-15,0 

-18,3 


2 

p.  m. 


9 

p.  tn. 


-  4,3 

-  4,1 

-  6,5 

-  9,8 
-17,6 

-13,1 

-  21,9 

-13,6 

-  20,2 

-  4,0 

+  2,6 

+  0,9 

-  2,4 

-  2,8 

-  3,5 

-  4,2 

-  5,4 

-  2,2 

-  4,9 

-  4,2 

-  7,9 
-18,7 
— 14,6 
+  0,3 

-  4,9 

-  8,5 
— 12,2 

-17,4 
-1 6,3 
-19.5 


-  9,6  - 


-  4.6 

-  3.6 
— 10,7 

-  20,6 
-15,4 

-  21,6 
-23,2 

-  18,2 
-25,1 

-  3,4 

+  1,1 

-  0,7 

-  2,8 

-  3,2 

-  3,8 

-  3,6 

-  5,4 

-  1,8 

-  5,1 

-  5,5 

-11,4 

-  20,0 

-  7,1 
+  2,4 

-  3,7 

-  8,6 

-15,7 
— 16,9 
-17,6 
-15,6 


9,7 


Max.  i  Min. 
(9p.  m.)  (9p.m.) 


-  4.0 

-  3.0 

-  3,5 

-  9.0 
-15,4 

-  13,0 
-21,5 
-13,5 
-18,0 

-  2,0 

+  3,0 

+  1.2 

-  0,7 

-  2,0 

-  3.0 

-  3,5 

-  3.5 

-  1,8 

-  1,8 

-  4,0 

-  5,5 
-11,4 

-  7.0 
+  2,4 
+  2,5 

-  3,7 

-  7,5 
-15,7 
-15,0 
-15.0 


6,5 


-  8,5 

-  5,0 
-12,0 
-20,6 
-23,5 

-21,6 
-28,0 
-23,2 
-25,2 
-25,1 

-  4,0 

-  1,0 

-  4,5 

-  4,0 

-  4,0 

-  4,5 

-  6,0 

-  6,0 

-  6,0 

-  5,5 


-21,5 


11,5 
21 

■22,5 

-  7,1 

-  7,5 

-10,5 
■15,7 
-18,5 
-18,0 
-20,0 


Fuktighets- 

Relativ 

Vindens  riktning  och 

Ne- 

tryck. 

fuktighet. 

styrka. 

Molnmängd 

der- 

Tension de  la 

Humidité 

Direction  et  force  du  vent. 

Nébulosité. 

börd. 

Anmärkningar 

vapenr  d'eau. 

relative. 

Ean 

mm. 

% 

0—12. 

0—10. 

tom- 

Remarques. 

bée. 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8 

2 

9 

8a-8  a 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  tn. 

p.  m. 

p.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

P- 

m. 

2,6 

3,1 

3.1 

90 

94 

96 

E  6 

ENE  6 

ENE  6 

^  10 

10 

10 

S  S  cm,  -X-  n  a  p 

3,0 

2,9 

3,1 

94 

85 

88 

N6 

N  6 

N  6 

■)f  10 

-X-  10 

6 

2,8 

H  20, 

•X-  11  a  p 

T  C 

'  ,D 

8/1 

86 

NNW  8 

NNW  6 

NNW  4 

0  7 

0  3 

0 

SI  23, 

p  n 

1,6 

1,6 

0,9 

74 

72 

96 

NNW  4 

NNW  0 

il  vi  V¥  Z 

VV  A 

0 

3 

0 

— 

H  23 

0,7 

0,9 

1,2 

82 

74 

87 

NNW  2 

—  0 

—  0 

=  10 

=  10 

10 

■ — 

13  23, 

=  V  ap 

1,3 

1.5 

0,7 

88 

89 

89 

NNW  2 

N  2 

N  2 

10 

=  10 

0 

z 

\  /    fl  Ti    0 

V     p,  —  ^  p 

0,5 

0,7 

0,6 

100 

82 

89 

N  2 

N  2 

N  2 

0  2 

0  0 

0 

H  23, 

V  a  p 

I  0 

T  A 

0,8 

80 

8a- 

NNW  4 

NNW  4 

NNW  4 

0  0 

0  0 

0 

— 

023, 

V  ap 

0^6 

0,7 

0^6 

98 

76 

99 

YV  J, 

—  0 

—  0 

KL)  0 

n\  T 
VJ  I 

0 

— 

S]  23, 

V  a  p 

2,1 

3,0 

3,2 

89 

87 

90 

SSW  2 

WSW  6 

SW  2 

7 

8 

10 

— 

H  23 

4,5 

4,5 

4,5 

90 

80 

90 

WSW  6 

WSW  6 

WSW  4 

7 

10 

2 

SI  23 

4,6 

4,4 

3,7 

92 

89 

85 

SW  6 

SSW  6 

SW  4 

10 

5 

0 



3,2 

3,4 

3,° 

Ö9 

90 

95 

SSE  2 

SE  4 

SSE  4 

0  3 

10 

10 

1.4 

El  15, 

^  p  n 

0,0 

0.0 

'KA 

Q2 

89 

90 

E  4 

ESE  4 

SE  2 

10 

-X-  10 

10 

1,9 

SI  16, 

^  P 

1  I 

1  1 

Q2 

yj 

Q4 

7T 

SE  4 

ESE  4 

NE  4 

I  0 

in 

Tv 

10 

5,0 

H  17, 

^  P 

3.2 

3,2 

3.2 

96 

94 

92 

ESE  4 

ESE  6 

ESE  6 

-X-  10 

•X-  10 

10 

3,5 

H  20, 

n  a  p 

3.1 

2,8 

2,8 

94 

90 

90 

SE  6 

SE  4 

SE  4 

10 

10 

10 

S  22 

3.4 

3,7 

3,9 

95 

94 

96 

SSE  4 

SSE  4 

SSE  4 

-)f  10 

^  10 

10 

0,4 

S  22, 

-X-  a  p 

3.0 

3,0 

2,9 

96 

93 

93 

ESE  4 

E  2 

E2 

10 

10 

10 

H  22, 

-X-°ap 

3.0 

2,8 

2,0 

95 

84 

93 

N  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

— 

H  22 

2,6 

2,3 

1,7 

94 

90 

86 

W  4 

WSW  4 

—  0 

10 

=  10 

0 

• — 

H  22, 

=  2  p 

1,0 

0,9 

0,8 

96 

84 

90 

N  2 

—  0 

—  0 

5 

4 

8 

H  22, 

V  8  a,  2  p,  =  p 

0,7 

1,2 

2,5 

82 

79 

91 

N  2 

N2 

SW4 

10 

=  10 

10 

SI  22, 

V  a  p,  =  2  p 

4,0 

4,6 

6,1 

99 

98 

93 

WSW  4 

SW6 

SW6 

10 

10 

10 

H  22, 

V  8  a,  @  a  p  n 

4.5 

2,5 

3.0 

92 

79 

88 

NW  2 

N6 

N6 

8 

3 

10 

m  18 

2,6 

2,2 

2,1 

91 

89 

86 

SW4 

W  2 

N  2 

=  10 

2 

0 

m  18, 

=  8  a 

1.7 

1,5 

1,1 

86 

82 

82 

N  2 

NNW  4 

NW  4 

8 

2 

0 

m  18 

0,9 

0,9 

1,0 

80 

80 

80 

NNW  2 

NNW  2 

NNW  2 

I 

0 

0 

SI  18 

1,1 

1,0 

1,0 

78 

81 

85 

WNW  2 

WNW  2 

WNW  4 

5 

2 

10 

m  18 

0,9 

0,9 

1,1 

85 

89 

77 

N  2 

N  2 

N  4 

0 

0 

0 

m  18 

2,3 

2,4 

2,3 

90 

86 

89 

3,5 

3,5 

3,1 

7,3 

6,4 

5.5 

41,8 

December. 


1921. 


168,3  768, 
58,3 
65,9 
56,9 
56,2 


50,1 
45,2 
58,0 
60,7 
65,1 

58,1 
54,1 
51,0 

47,8 
45,0 

48,3 
36,1 

29.4 
41,1 
46,2 

39,0 
43,8 
47,9 
53,3 
53,7 
57,9 
49,3 
32,9 
36,0 
40,6 
42,6 


I 

54,7 
62,9 
56,0 
57.3 


51.4 
46,2 
60,6 
62,7 
63,9 

55.9 
58,5 
50,4 
48,5 
47,1 

46,7 
29,5 
32,5 
43,8 
44.1 
40,0 

45.1 

49,0 
54,2 
53,8 
58,5 
44,9 
33,6 
36,8 
40,6 

43-2 


765,8 
59,4 
56,3 
53,7 
53.4 

50,1 
50,3 
61,1 

64,4 
60,4 

53,7 
56,2 
48,1 
45.8 
49,4 

44.4 
26,9 

35,7 
46,5 
40,9 

41,1 

46,3 
50,7 
54,7 
54,8 

55,7 
36,6 
34,3 
38,3 
40,4 

44,7 


•11,6 
io,o 

•  12,6 

•  1,6 

•  7.9 

•  9,9 

•  3,4 
-13,6 
-18,4 
-10,8 

■  0,4 

-  2,0 

-  1,1 

■  0,7 

-  0,2 

-  9,8 
- 10,9 

-  4,8 

-  7,2 

-  9,3 

-  7,3 

-  9,1 
- 12,4 

-15,3 
-11,6 

-23,4 

-  7,0 

-  2,7 
-14,9 

-  6,8 
- 14,0 


-  1 1,1 

-  6,0 

-  9,1 

-  3,2 

-  8,5 

-13,0 

-  7,7 
— 16,0 

-17,7 

-  4,1 


;  0,0 
:  0,0 

■  1,4 

■  I, I 

•  2,5 

13,0 

■  6,8 
6,2 

■  8,8 
9,9 

■  7,3 

•  8,9 
■16,5 

■  12,6 
11,4 

17,9 

■  5,0 

■  5,8 

■  10,4 
13,1 

■  10,3 


-11,8 

-  5,9 

-  2,1 

-  0,5 

-  5,6 

-16,1 

-  8,8 
-15,8 
-17,3 

-  2,4 


■  0,5 

■  0,7 

•  0,4 
0,7 

■  7,8 

■17,2 

•  4,5 

•  6,6 
■11,9 

■  8,7 

■  8,7 

•  9,1 
•19.7 
•11,2 

•  12,: 

■  8,7 

■  3.7 

•  14.6 

■  5.6 

■  19,0 

■  9,4 


-10,5 

-  2,5 

-  2,0 
+  0,5 

-  0,5 

-  3,5 

-  3,0 

-  8,8 
-15.8 

-  2,4 

+  0,5 

4-  2,0 

+  3,0 

-j-  2,0 

+  1,0 

-  7,8 

-  4,5 

-  4.0 

-  6,6 

-  8,5 

-  7.0 

-  8,7 

-  9,0 

-  1 1,0 

-  11,2 

-  8,7 

-  3.5 

-  1,0 

-  4,5 

-  5.5 

-  9.4 


-17,0 

1.4 

1.5 

1,5 

75 

77 

78 

NW  2 

—  0 

—  0 

10 

7 

10 

-12,5 

1,8 

2,5 

2,3 

82 

84 

77 

—  0 

W  4 

W6 

10 

9 

0 

0,7 

— 14,0 

1.4 

2,0 

3,3 

81 

86 

83 

NW  2 

SW4 

SW6 

3 

10 

10 

0,9 

-  4,0 

3.8 

3,4 

3,8 

95 

95 

86 

SW  2 

—  0 

SW  2 

10 

10 

10 

—  1 1,0 

2,1 

2,1 

2,8 

85 

86 

93 

NNW  2 

E  2 

SE  4 

3 

8 

10 

— 17,0 

1,9 

1,5 

1,1 

88 

89 

86 

—  0 

NE  2 

—  0 

2 

0 

=  5 

0,6 

-16,5 

3,4 

2,3 

2,1 

95 

91 

89 

N  2 

N4 

N4 

10 

10 

8 

1,0 

— 16,0 

1,3 

1,0 

0,8 

80 

78 

58 

NE  4 

E  2 

E  6 

0 

2 

4 

-19,5 

0,8 

0,9 

1,0 

73 

79 

85 

SSE  6 

SSE  6 

SSE  4 

0 

10 

10 

0,2 

-17,3 

1.7 

3.3 

3,8 

84 

96 

98 

SSE  6 

S6 

S6 

-)f  10 

10 

•X-  10 

9,7 

-  3,0 

4,3 

4,4 

4.3 

96 

96 

90 

SW  2 

SW  4 

SW4 

•X-  10 

10 

10 

3,7 

—  2,0 

4,5 

3,7 

4.1 

85 

81 

94 

WSW  6 

WSW  4 

SW  4 

I 

5 

7 

—  1,0 

4,5 

4,0 

4.1 

90 

80 

87 

WSW  6 

WSW  6 

SW6 

9 

3 

6 

—  2,0 

3,5 

3,2 

4,7 

80 

75 

96 

WSW  8 

WSW  6 

SW4 

2 

7 

10 

4,2 

-  8,0 

4,6 

3,6 

2,1 

98 

94 

82 

WNW  2 

W  2 

W  2 

-X-  10 

4 

5 

1,4 

-18,0 

1.9 

1,4 

1,0 

85 

81 

80 

WSW  2 

SW  2 

—  0 

1 

0 

10 

-17,5 

1,7 

2,5 

3,1 

87 

91 

94 

N  2 

ENE  4 

NE  4 

10 

10 

^  10 

6,8 

-  7,0 

2,9 

2,6 

2,6 

91 

89 

91 

NE  6 

NNE  6 

NNE  4 

10 

10 

^  10 

2,6 

-13.5 

2,4 

2,0 

1,6 

88 

86 

86 

N  4 

N4 

N  2 

9 

10 

-X-  10 

0,3 

— 12,0 

1,9 

1,8 

2,1 

86 

85 

86 

E  2 

E  4 

E  6 

10 

10 

^  10 

4,1 

-  9.0 

2,3 

2,3 

2,1 

88 

88 

89 

E  6 

ENE  6 

ENE  6 

^  10 

10 

*  10 

4,2 

-  9.5 

2,1 

2,1 

2,1 

89 

89 

89 

NNE  4 

ENE  4 

ENE  4 

^  10 

10 

^  10 

5,6 

-19,7 

1,6 

1,1 

0,9 

89 

86 

90 

NNE2 

N  2 

—  0 

7 

3 

0 

—  22,0 

1,2 

1,4 

1,6 

83 

81 

83 

N  2 

N  2 

N4 

6 

10 

10 

— 14,0 

1,6 

1,6 

1,6 

83 

83 

86 

NNW  2 

N  2 

N2 

10 

10 

5 

-23,5 

0,6 

0,9 

2,1 

89 

79 

89 

—  0 

NNE  2 

SE  6 

5 

10 

10 

2,1 

-13,0 

2,5 

2,7 

3,4 

91 

86 

97 

SSE  6 

SSE  8 

SSE  8 

10 

10 

^  10 

15,1 

— 14,6 

3.8 

2,8 

1,4 

100 

92 

96 

—  0 

—  0 

—  0 

=  10 

9 

=  10 

0,1 

-16,5 

1,2 

1,8 

2,9 

83 

88 

95 

—  0 

—  0 

—  0 

=  10 

10 

10 

— 19,0 

2,6 

1,4 

0,9 

94 

81 

90 

—  0 

WSW  2 

W  2 

10 

10 

=  10 

—  21,0 

1,2 

1,8 

2,1 

80 

84 

92 

N  2 

NE  2 

S  2 

10 

10 

10 

0,9 

-13,2 

2,3 

2,2 

2.4 

87 

86 

88 

2,9 

3,3 

3,5 

7,4 

8,0 

8,4 

64,2 

18  cm 

18,  -X-  a 

19,  P  " 
19 


m  19 


1 19, 

I  20,  -X-  n  a,  =  8  a 
I  20 
I  20 

t  20,  -X-  n  a  p 


S  30,  -X-  n  a, 
El  28 
H25 

El  23,  P 
El  26,  ^  n  a 


S26 

El  26, 
030, 
H  32, 
SI  33. 
0  35, 
H42, 
H48 
H48 
SI  48 
[I48. 
ffl49, 
ffl59, 
ffl  59, 
H57. 
El  56, 


p  n 


-X-  ap 

■X-  n  a  p 

^  9P 

•X-  n  a  p 

■X-  n  a  p 

-X-  n  a  p  n 


=  '  8  a,  =  V  2  p 
-X-  II  a  p 

•X-  n  a,  =  8  a,  =Vp>^ 
=  8  a,  V  a  p       L8,'io  P 

V  a  p,  =  9  p 

V  ap,  -X-  n  o^lit—^h 


749,6}749,7|749,o 


8,5  -  8,5  -  8,5 


4,9 


115 


Januari. 


<p  =  68' 
X  =  22' 


27'  N. 

30'  = 


'  30'"  o'  E.  Gr. 


Karesuando, 


Medelcuropeisk  tid.    Heiirc  do  TlCurope  centrale. 


^1/  =  +  Ii35  (740 
^4  =  332,5  ni,  hl  —  Ifl  m,  /;  = 


r,5  m. 


Dat 

Ua- 
te. 


•3 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 


26 

27 
28 
29 
30 


3 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ii  0°  et  ?i  la 
pesanteur  normale 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


'33-6 
36,3 
37,9 
34,2 
19,0 

15,4 
08,3 

13,4 
18,6 
16,2 

18,6 
17,8 
15,5 
15,7 
26,2 

12,9 

05,7 
)98,2 
-03,8 
03,1 

07,5 
04,8 
06,9 
11,8 
19,3 
17,6 
17,8 
24,1 
o9,8| 
08,2 
16,9! 


733,7  734,4 
37,1;  37,6 
38,(5  37,4 
30,9  25,2 
i8,4l  18,9 

.12,5  n,4 
'07,5 1  08,3 


05,1  03,0 
07,5!  03,0 
:65>5,3^  696,3 
707,3  709,9 
697,1  697,3 
710,8 
03,0 


711,5 
02,6 
08,1 
15,7 
19,7 
16,9 


22,2 
09,2 
1 1,2 


07,7 
17,5 
17,6 

17,0 


19,9  22,7 


17,2 
08,6 
14,3 
21,5 


1 9,2  i 

Mei,  7 16,0' 7 16,0' 7 1 5,9 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


-23,2 
-20,5 
-16,8 
-•3,2 
-11,8 

-n,7 

-  6,0 
-15,0 
-23,2 
-11,9 
-18,6 
-18,6 
-14,2 

-l6.2 

■14^8 

-  7,0 

-  1,0 

-  5,7: 

■  5,6 

-  5,1 

•13,0 
■20,3 
-21,4 

-  9,0 

-  26,0 

-20,2 
•20,1 

-27,3, 

-I7,2| 

-i6,8| 
-20,6 


-23,6 
-17,8 
-18,5 
-12,5 
-11,0 

■  .4,3 

-V 

-  7,0 
-23,8 
■13,6 

-23,7 
-21,8 
■20,4 
-18,0 

-  20,0 

-  3,4 

-  1,6 

-  3,4 

-  3,4 

-  8,4 

■•4,4 

-16,6 
-21,4 
-16,5 
-24,0 

-23,0 
-•7,4 

-30,4 
-•5,0 
-18,6 


-29,7 
-•6,7 
-18,4 

—  9,3 
-•7,0 

—  6,2 

—  12,1 

—  12,6 
-17,9 
-17,0 

-18,5 
-15,7 
-17,4 
-23,2 

—  20,0 

+  0,5 

—  3,0 

—  4,8 

—  4,0 

—  7,4 
-17,8 
-16,8 

—  27,0 
-12,3 
-15,0 

—  26,2 

—  20,2 

—  29,2 
- 14,0 

23,1 


-  20,3'  —28,2 


■15,2  —  15,6  — 16,1 


Max.  I  Min. 
(9p.m.),(9p.tn.) 


-  21,0 
-16,5 
-•5,5 

-  9,0 

-  9,3 

-  4,0 

-  5,0 

-  4,0 
-12,5 
-11,5 
-17,0 
-15,5 
-•3,5 
— 16,0 
-11,0 


+  1,6 

-t-  0,5 

-  3,0 

-  3,0 

-  4,0 

-  7,4 
-•6,5 
— 16,0 

-  8,5 
-12,3 

-15,0 
-17,0 

-  20,0 
-14,0 

-14,0' 

-  19,0 


-30,0 
-3^,o 
-20,0 

-•8,5 
-•7,0 

-•8,5 
- 16,0 

-15,0 
-26,0 
-18,0 

-24,0 
-23,0 
-22,0 

-25,5 
-23,2 

-21,0 

-  8,5 

-  6,0 

-  6,0 

- 10,0 

-•7,8 

-  26,0 
-28,5 
-28,5 
-27,0 

-29,0 
-27,0 
-32,6 

-29,2 

-  24,0 
-28,5 


■II 


■21.8 


Kuklighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 

a.  m. 


0,7 
0,7 
•,• 
1,5 
1,5 

1,7 

2,8 

•,3 
0,7 
1,7 

0,9 
0,9 
1,2 
•,• 
1,1 

2,2 
3,^ 

2,9 
2,9 

2,8 

1,5 
0,8 

0,7 
2,2 

0,5 
0,8 
0,8 

0,4 
1,0 
1,1 

0,7 


2 
p.m. 


0,7 
1,0 
0,9 
1,5 
1,7 

.3,1 
'2,2 

2,1 
0,7 
•,4 

0,7 
0,7 
0,8 

0,9 
0,8 

3,0 
3,2 
3,3 
3,' 

2,3 

1,3 
1,0 
0,8 
1,1 
0,5 
0,6 
1,0 
0,4 
•,3 
0,9 
0,8 


9 

p.m 


0,4 
1,0 
0,9 
2,1 
1,2 

2,5 

•,6 
1,6 
1,1 
1,0 

0,9 
1,0 
1,0 

0,7 
0,8 

3,7 

3,^ 

2,9 
2,9 

2,1 
1,0 

!,• 

0,4 
1,6 
1,3 

0,4 
0,8 
0,3 

1,4 
0,6 
0,3 


1,4   1,4  1,3 


Relativ 
fuktighet. 
Ilumiilitä 
relative. 

/o 


8 
a.  m. 


2 

p.  m. 


9 
p.m< 


83 
82 

95 
100 

83 
83 
78 
85 


80 

85 
100 

87 


82I  90 


87; 


100 
81 

85 
92 
100 

87 
86 
89 
96 
85 

85 
77 
85 
97 
83 

78 
84 
9^ 
85 
80 

86 

85 
78 
89 
87 

79 
83 
76 
88 
81 
77 
86 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Diroction  et  force  du  vent. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  tn. 


W  2 

—  o 
SE  2 

8  2 

—  o 

—  o 
E  2 

—  o 
• —  o 

E  2 

—  o 
E  2 

SW  2 

—  o 

—  o 

SW  2 

W  2] 

—  o 

—  o| 
S  2 

SW  2 

ESE  2 

—  o 
N  2 
W  2 

—  o 
SW  2 

WSW  2 
ESE  2 
ENE  2 
SW  2 


SW  2 

—  o 
S  2 
S  2 

SSW  2 

SE  2 
-'o 
SSW  2 

—  o 
NE  2 

—  o 
SE  2 
NE  2 

W  2 

—  o 

SW2 

SW  4I 
NE  2 

—  o 
• —  o 

SW  2 
ESE  2 
SW  2 

SW2 

W  2 

SW  2 
SW  2 

■ —  o 

—  o 
N  2 

SW  2 


—  o 
E  2 
84 

—  o 

SW  2 

—  o 
W  2 

—  o 

—  o 

E  2 
S4 

—  o 
W  2 

SE  2 

SW  2 
SE  2 
NE  2 
E  2 
W  2 

—  o 
E  2 
W  2 

—  o 
SW  2 

W  2 
W  2 
ENE  2 
E  2 

—  o 
W  2 


1,2 


',5 


1,5 


Molnmänfjd. 
Nébulosilé. 

0-10.  

8    I    2    I  9 
a.  m.  I  p.  m>  p.  m. 


K) 
•O 

lO' 

8, 

¥r  10 

7, 

10 

8; 
9; 
9 

io| 
2 

6 
I 


3 

10 
10 

10; 

?| 

3 
4, 
10 

I 

2 

10 
2 

10 
2 

6 
9 


10  ^  10 


10 
10 

10 

81 

71 
2 

2 

2© 

4| 

10 

i'0 


I  I 

10  ¥r  10 
1 

8 
7 


-i  3 

•1  4 
lol-X-  10 
10'  o 

1  o 


7,1 


6,1 


Ne- 
der- 
börd. 

Kan 
totn- 
1,61;. 

H  a-fe  a 


0.6 


0,4 
0,6 

2,ö 
0,1 


0,6 

2,5 
0,5 


0,2 
0,2 


2,0 
•,3 


Anmärkningar. 
Kcmarjuet. 


kl,  =>  » i> 

[¥j  2  I  cm 

S,  ^  p 

m,  p 
m,     p,  -K- 

la,  -X-  a,  -^.^  v 

m,  p 

la 

dl,  -X-  II  a,  ^Ji.'  p 


1*1  23 
SI, 


S,  ^p 

(3,    ^  2  p,  ^ 

M  29,  * 


^  8  p 


3,  ^'P 
3,  ■)f9i), 


m 
m 

m 

m  27 

B,  ^p,  -^fV 

m,  ^°  «  a,  -)t  p 

a,  p 
a.  ^'p 


Februari. 


1921. 


I 

723,3 

724,2 

728,5 

2 

36,4 

39,0 

42,2 

3 

44,2 

45,3 

44,4 

4 

44,9 

44,7 

44,9 

5 

45,8 

46,7 

43,2 

6 

35,6 

33,6 

38,5 

7 

43,0 

43,9 

43,2 

8 

42,1 

41,7 

38,4 

9 

34,4 

30,8 

25,2 

10 

26,7 

27,7 

25,2 

1 1 

18,6 

15,1 

17,5 

12 

28,6 

27,7 

22,9 

•3 

12,6 

08,7 

09,5 

•4 

16,9 

21,3 

23,3 

•5 

19,0 

16,8 

•3,9 

16 

11,7 

•6,3 

22,5 

•7 

24,7 

24,9 

26,4 

18 

26,9 

25,7 

21,6 

19 

26,9 

28,7 

27,6 

20 

24,1 

24,4 

25,0 

21 

26,7 

29,4 

30,9 

22 

30,9 

32,3 

33,4 

23 

30,5 

31,1 

34,' 

24 

38,1 

37,9 

37,9 

25 

35,8 

34,6 

3^,7 

26 

25,4 

24,7 

21,2 

27 

•  7,5 

14,9 

•7,7 

28 

19,0 

16,6 

10,8 

Mel 

728.9 

728,9 

728,6 

34,5 

-30,8 

24,6 

-23,0 

29,5 

—26,6 

24,0 

-22,8 
-11,6 

24,6 

9,4 

T  7-^ 

4,0 

—  1,2 

2,8 

20,6 

-  5,4 

-15,8 

6,6 

-  8,0 

10,6 

-  8,8 

13,0 

—  20,0 

16,4 

-15,2 

21,4 

—  22,1 

•7,0 

— 10,4 

■16,0 

-13,4 

24,8 

— 17,0 

28,1 

-22,4 

•  8,7!-  9,0 

■  3,0 

4-  2,8 

1,4 
3,0 
3,0 
5,6 
5,3 

6,8 
8,0 
9,0 
•3,3: -•o,! 


-23,0 

-23,0 

-36,5 

1 

0,2 

0,3 

0,6 

72 

74 

80 

W  2 

—  0 

SW  2 

—  24,2 

-18,5 

-25,5 

0,5 

0,6 

0,5 

79 

80 

80 

W  2 

—  0 

• —  0 

-15,2 

-15,0 

-31,5 

0,3 

0,4 

1,2 

76 

79 

87 

—  0 

—  0 

SSW  2 

-25,8 

-15,0 

-27,5 

0,5 

0,6 

0,4 

80 

81 

79 

E  2 

—  0 

—  0 

-  9,0 

-  9,0 

—  26,0 

0,5 

1,7 

2,^ 

79 

90 

92 

—  0 

—  0 

SSW  2 

-  7,8 

-  5,5 

—  10,0 

2,1 

2,5 

•,9 

92 

94 

76 

SSW  4 

SW  2 

SE  2 

-  1,8 

-  1,0 

— 10,0 

2,7 

2,8 

3,2 

78 

67 

80 

WSW  2 

SW4 

SW4 

-15,4 

±  0,0 

-15,5 

3,^ 

2,8 

1,2 

84 

90 

87 

SW  2 

—  0 

NE  2 

-10,5 

-10,5 

-23,0 

0,7 

1,2 

1,9 

82 

91 

91 

SE  2 

—  0 

SW  2 

-  9,0 

—  2,0 

-'•2,5 

2,0 

1,6 

•,9 

73 

64 

80 

W6 

W4 

—  0 

— 14,0 

-  8,8 

-15,0 

•,9 

2,2 

1,4 

91 

92 

88 

—  0 

ENE  2 

W  2 

—  22,2 

— 10,0 

—  23,0 

1,5 

0,8 

0,6 

89 

83 

81 

NW  2 

SW2 

 0 

-17,0 

-15,0 

-24,0 

1,1 

1,2 

1,0 

86 

87 

85 

SE  6 

E6 

E4 

-30,4 

-17,0 

-3^,5 

0,7 

0,6 

0,3 

82 

81 

75 

NNE  2 

SW  2 

W  2 

-  9,7 

-  9,5 

-33,0 

•,o 

•,3 

1,5 

85 

65 

69 

SW  2 

SW  4 

SW  2 

-•9,8 

-  9,5 

-23,5 

1,1 

1,5 

0,8 

87 

89 

83 

—  0 

NNW  2 

SW  2 

-26,6 

-14,0 

-32,0 

0,5 

1,0 

0,4 

79 

85 

79 

E  2 

—  0 

—  0 

-12,4 

— 12,4 

-3^,5 

0,4 

0,6 

1,3 

76 

81 

74 

—  0 

—  0 

SW  4 

-  8,0 

-  7,0 

-1.2,5 

1,6 

2,0 

2,0 

68 

86 

82 

NW  2 

—  0 

SW  2 

+  0,8 

+  3,0 

-  '8,0 

3,2 

3,9 

3,6 

86 

69 

75 

SSW  2 

SW4 

W  6 

±  0,0 

+  5,0 

-  4,0 

3,8 

3,7 

3,2 

74 

66 

69 

SW  4 

SW  6 

SW  2 

+  1,6 

4-  4,0 

-  6,0 

3,9 

4,0 

3,4 

69 

71 

66 

WSW  6 

SW6 

1  -° 

-  2,8 

4-  3,0 

-  6,0 

2,4 

3,9 

2,3 

66 

75 

63 

W  2 

w  4:     — 0 

-  8,2 

0,5 

-  8,5 

2,6 

2,7 

2,3 

85 

72 

93 

—  0 

SE  2 

SE  2 

-  5,4 

-  2,5 

-  8,5 

3,0 

3,0 

2,9 

95 

83 

95 

—  0 

—  0 

SW  2 

-  2,0 

±  0,0 

-  7,5 

2,4 

3,4 

2,6 

88 

76 

65 

SW2 

SW  2 

SW6 

—  12,6 

—  2,0 

-•3,5 

2,3 

2,6 

1,6 

93 

85 

89 

—  0 

—  0!     SW  2 

—  9,0 

-  4,5 

[-•5,o 

2,1 

•,7 

1,7 

92 

74 

74 

—  0 

—  0'        E  2 

-12,1 

1-  7,0 

-18,6 

1,7 

1  2,0 

•,7 

82 

80 

80 

1,9 

l,9{  2,0 

2 

9 

[¥]  30  em,  1) 

2O  4 

I 

a,  P 

1  0°  5 

2 

a 

1 

0  I 

10 

a 

2 

10 

10 

a,  = 

9 

I 

0,3 

a,  ^p,  ^ 

10 

10 

a 

4  0  I 

2 

a,  ^p 

80  7 

4 

a 

I 

0  2 

2 

1,9 

a  28,  ¥r 

10 

■X-  10 

^  10 

3,ö 

a,  ^ap 

lolO  4 

5 

0,8 

a,  -x-  p  u 

-)f  10 

10 

■Jf  10 

1,0 

a,  -Jf  8  a,  9  p,  ^ 

lO  0 

I 

a,       p  n 

3 

9 

10 

a 

10 

8 

8 

0,4 

a,  ^  p  u 

io;0  1 

2 

a  32 

0"60  2 

5 

a 

0  9 -^f  10 

10 

•,3 

a,  ^  2  p,  ^ 

10  0  6 

5 

B 

90  5 

4 

a 

3:  8 

a 

8 

9 

4 

a 

0    2  0  • 

10 

a  31 

10  0  5 

10 

m 

10  0  2 

0  • 

a 

^°io  ■5f°io 

s 

1,1 

m.  ^°8.i.  2p.  -v 

0  I 

9 

10 

1 ,7 

a.  ^  p 

6,^i  5,7 

12,0 

116 


Mars. 


<p  =  68°  27' N. 
X  =  22°  30'  = 


I '  30"'  o'  E.  Gr. 


Karesuando. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


C,j  =  +  1,35  (740  mm).  1091 
=  332,5  m,  ht  =  1,9  m,       —  1,5  m.  ltf/51. 


Dat. 

Da- 
te. 


712, 
04, 
17- 
15, 
01, 


Barometer  rediic 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  äi  0°  et  &  la 
pesanteur  normale. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


i;7i3,3 
06,4 

19,1 
10,6 
04,1 


17,3 
20,0 
21,8 
21,4 
17,9 

23,3 
16,8 
30,1 
32,8 
29,5 

30,2 
24,2 
22,9 
29,0 

19,1 

22,4 
17,3 
»5,2 
14,2 
08,5 

16,6 
22,3 
18,9 

10,5 
12,8 
12,1 


9 

p.  m. 


19,9 
21,2 
21,8 

21,3 

20,3 

23,1 
16,8 

31,9 
32,5 
30,5 
28,8 
22,2 
28,0 
26,7 
19,7 
22,4 
15,6 
17,4 
12,8 
08,7 

19,4 
22,7 

.14,5 
'i  2,0 

11,3 
13,9 


718,6  719,0 


713,6 
12,8 
19,7 
04,7 
09,6 

21,3 
22,8 
21,6 
20,3 
23,0 

21,5 
24,7 
32,8 
32,2 
30,9 

29,1 
21,0 
31,0 

23,1 
21,1 

21,9 
14,2 
17,6 
10,0 
12,8 

21,5 
21,9 
1 1,0 
13,2 
11,6 
16,3 

719,6 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


-  6,8 

-  9,0 
-23,8 
-28,4 

-  12,0 

-17,6 
-21,8 
— 13,0 
-26,8 
-15,2 

— 10,4 

-  0,8 

-  3,0 

-  4,6 

-  2,0 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


■  5,6- 

■  3,4|  + 
:  0,0  + 

1 1,1 
1,1 

■  3,4 

■  3,8 

■  1,6  4- 


■  9,6 

■  4,0 

•  1,8 

•  7,3 
13,8 

■  2,4 
■15,4 
■11,6 


■  3,6 

•  8,2 

•  16,2 
■17,6 

■  9,6 
•12,0 

■  13,6 
■11,3 

20,2 

-  8,6 

■  1,8 

-  2,4 

-  4,2 

-  1,2 

-  0,2 

■  1,4 
3,0 
1,2 

2,9 

0,0 
3,7 

2,1 
0,2 
0,2 
2,0 

0,5 
0,6 

.4,1 
'5,0 
4,6 

2,7 


± 


9,41-  4,1 


■  7,2 

■13,0 
■17,2 

■15,6 

-10,6 

■29,5 
-23,0 
-12,2 

-19,4 
-16,8 

-  2,0 

-  1,6 

-  8,8 

-  .3,2 

-  9,0 

6,4 
0,0 

■  1,4 

■  1,6 

•  5,4 

■  5 

■  2,2 

■  7,4 

■  6,3 

■  i.i 

■  7,9 
■10,9 

■  4,0 
10,6 

•15,2 

-  8,6 

•  9,1 


Max.  Min. 
(9p.m.)  (9p.m. 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 


8 
a.  m. 


2 
p.m. 


9 
p.  m. 


-15,0 
-13,0 
-26,0 
-31,0 
- 16,0 

-30,5 
31,6 

-24,5 

"29,0 
-20,0 

-22,5 

-  8,5 

-  9,0 
-11,0 

-  9,0 

- 10,0 

-  8,0 

-  1,5 
-12,5 

-  6,5 

-  6,0 

-  6,0 

-  8,0 

-15,0 
-10,0 

-  8,0 

-12,5 
- 19,0 
- 12,0 
-19,5 
-21,5 

1,71-15, 


■  5,5: 
13,0 

•15,5 

•  9,6 

■10,5 

•  9,0 

■  6,0 

■  12,0 
-  4,0 

0,5 
4,0 
6,0 
1,0 

2,5 

4,0 
4,0 

2,5 
1,0 

0,5 
3,0 

1,5 
4,0 
3,5 
4,0 


-  ,0,5 
+  '3,0 

-  3,5 
+  6,5 
•±  0,0 
+  2,0 


2,0 
2,1 
0,5 
0,3 
1,6 

1,0 
0,7 
1,5 
0,4 
1,2 

1,8 
3,9 
2,8 
3,0 
3,5 

2.9 

3,4 
3,0 
1,7 
4,1 

3,3 
3,1 
3,6 
2,0 
3,3 

2,9 
2,5 

1,4 
3,3 
1,2 
1,7 
2,2 


2,4 
2,0 

1,1 
1,0 
2,0 

1,2 
1,3 
1,1 

0,8 

1,9 

3,3 
3,7 
4,8 
4,0 
3.8 

3,4 
4,2 

3,9 

2,9 

4,0 

3,0 
3,5 
3.9 
3,9 
4,2 

4,2 
3,2 
.3,2 
'4,0 
'2,5 
3,4 

3,0 


1,9 
1,5 
1,0 

1,2 
1,2 

0,3 

0,6 

1,5 
0,8 

1,1 

3,5 
3,0 
2,2 

3,4 
2,0 

2,6 

3,3 

3, 

3,9 

2,8 

2,8 
3,7 

2,3 

2,6 
3,5 

2,3 

1,8 
3,1 
1,7 
1,2 
2,1 

2,2 


Relativ 
fuktighet. 

Hnmidité 
relative. 


2 

p.  m. 


72!  69 
92I  81 
80;  86 
771  85 
92 

67 
80 
59 

83 
80 

82 


67 
.94 
•61 

^77 
91 


9 

p.  m 


92 
73 
76 
97 
93 

91 

94 
88 
92 
83 

90 
91 
92 
84 
87 


81  85 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Directlon  et  force  du  vent 

0—12. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 
2 


p.  m. 


9 

p.  m. 


Ne- 
der- 
börd. 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 


Anmärkningar. 
Remarqnes. 


SW4  WSW6 


NE  61 

—  oj 

—  ol 
N  8' 

—  o 
NE  2 
SW  2 

—  o 

—  o 

E2 

SSW  6 
SW  2 
SE  2 

SSW  2 

SW  2 

ENE  2 
SW6 

—  o 
E  2 

E  2 
SE  4 
SW  2 
E  2 
E  2 

WSW  2 

—  O 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

2,0 


NE  8 

—  o 

—  o 
N8 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

SSE  2 
SSW  8 

—  o 
SSW  2 

SW2 

—  o 
SSW  2 

W6 
E  2 
E  2 

E  2 
SSE  4 

SW  2 

SSW  2 

—  o 

SW  2 

—  o 
NE. 6 

—  'o 

—  o 

—  o 

2, Ii 


SW  6 
NE  2 

—  o 
NE  8 

N6 

W  2 

—  o 

—  o 

—  o 

—  o 

S4 

SW  4 

—  o 
S  2 

ENE  2 

W  2 
SW4 
WSW  2 
NE  2 

—  o 

E  2 
SE  2 
W  2 

—  o 
W  2 

SW  2 

—  o 
ENE  4 

—  o 
W  2 

—  o 

2,0 


^  10 

O 
O 
O 

o 

-X- 

o 


o  2 
^  10 

8 

10 


O 


10 
10 

0°  8 
10 
10 

9 

O  o 
10 
10 

O  3 

^°io 


10 

O  2 

O  1 

10 

10 

5 

O  5 
8 

10 
10 

^  10 
10 

O  I 
10 

9 
9 

O  1 
1.0 

*9 
0°  6 
10 


9 
8 

10 
10 

5 

2 

3 
2 

10 
3 

10 
I 

2 

10 

5 

4 
2 

5 

10 

10 
^°10 

10 

o 
6 
7 

1 
I 

¥r  10 

8 
I 
I 


7,1 


6,6  5,7 


3,7 

0,8 
0,4 
1,7 


0,2 
0,3 
0.1 


1,6 
0,1 

1,4 

0,2 

0,8 
1,0 

0,4 


g]  29  cm,  -)f 

H,  -K-  8  a,  2  p,  p,  ¥r 

m,  * 

H,  =°  8  a,  p 
H,  *  8  a 

H,  ^P 

a,  ^  p 

SI,  ^P 

B,  =°  8  a,  ^ 
III32,  ^p,  ^ 


m 


p 


m,  ^  p 


m,  =  "  a, 
H  40,  -X-  a 

m,  ^p 

H,  -^p 

S,  =p,  ^ 

H,  -)f  a  P 
SI,  -X-  ap 

m 

[¥|  40,  p 

H,  ^  n,  ^°  a,  ^p 


O,  ^P 


■^±:^  p 
=  n  a, 
-)f  °  a,  p 


p 


14,7 


April.  1921. 


I 

722,6 

724.8 

723,3 

11,0 

1,6 

5,0 

4-  1,0 

-19,0 

1,7 

2,6 

2,7 

87 

64 

86 

WSW  2 

SW2 

SW  2 

0 

lO  1 

6 

[¥]  41  cm 

2 

19,7 

16,0 

09,2 

2,3 

4- 

3,5 

+ 

3,6 

+  4,5 

— 10,0 

3,0 

4,3 

4,3 

77 

73 

73 

SW4 

SW  8 

S  10 

9 

0°  8 

3 

SI,  ■^P 

3 

16,5 

17,9 

17,2 

+ 

1,6 

4- 

3,4 

4- 

3,2 

+  5,5 

-  1,5 

3,6 

5,2 

5,1 

71 

88 

88 

—  0 

SSW  4 

SW  6 

0 

3 

0°  8 

8 

m 

4 

16,4 

17,3 

16,6 

4- 

1,4 

4- 

1,6 

4- 

1,6 

+  3,2 

+  0,5 

4,4 

4,5 

4,5 

87 

87 

87 

SSE  2 

—  0 

SW  2 

10 

10 

10 

0,7 

H,  ®°p. 

5 

13,0 

14,4 

20,5 

+ 

1,3 

2,0 

8,3 

t-  3,0 

-  8,5 

4,5 

3,9 

1,9 

89 

98 

78 

SW2 

WSW  4 

SW  2 

10 

^  10 

2 

11,8 

SI,  ^'ap 

^  p 

6 

31,7 

39,2 

42,7 

1,0 

1,3 

11,2 

+  0,5 

-.12,5 

3,2 

2,8 

1,8 

75 

68 

90 

NNW  2 

NNW  2 

W  2 

8 

9 

1 

SI 

7 

39,6 

36,1 

35,8 

4,8 

0,2 

4- 

2,2 

t  ^'^ 

-11,5 

2,3 

3,1 

3,8 

71 

69 

70 

SSW  2 

SSW  6 

W  4 

10 

0  8 

I 

H41 

8 

42,6 

47,9 

48,8 

+ 

3,0 

4- 

3,8 

4- 

1,7 

+  5,0 

+  1,0 

4,4 

5,0 

4,4 

78 

83 

85 

W  4 

—  0 

—  0 

0 

I 

10 

10 

SI,  ^'11, 

p 

9 

45,0 

41,4 

39,1 

4- 

2,9 

4- 

6,0 

4- 

3,0 

+  7,0 

-  1,5 

4,8 

4,9 

3,9 

85 

70 

69 

SSW  2 

SW  2 

WSW  6 

9 

9 

5 

El,  ^p 

10 

36,8 

35,1 

30,5 

+ 

2,0 

4- 

3,6 

4- 

2,4 
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-  1,5 

3,6 

4,3 

4,7 

68 

73 

85 

WSW  2 
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WSW  4 

7 

6 

7 

0,3 

SI,  *  a 

1 1 

28,2 

30,4 

30,3 

4- 

1,1 

4- 
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3,8 

+  4,0 

-  4,0 

3,9 

3,7 

2,5 

79 

74 

73 

—  0 

WNW  4 

W  2 

0 

2 
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9 

SI 

12 
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17,9 

08,0 

4,9 

1,1 

4- 

1,2 

+  1,2 

-  9,0 

2,5 

3,0 

4,3 

79 

71 

85 

E  2 

SE  4 

SSW  6 

9 

10 

9 

0,3 

SI,  -X-  p  n 

13 

05,2 

05,1 

05,3 

0,9 

4- 

2,9 

1,2 

+  4,0 

-  4,5 

3,0 

3,6 

3,1 

69 

64 

75 

SSW  4 
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SW  2 

9 

9 

9 

SI 

14 

05,8 

08,0 

10,1 

1.5 

4- 

3,0 

1.1 

+  4,0 

-  5,0 

3,2 

3,7 

3,7 

78 

66 

87 

SW  2 

SW  2 

—  0 

7 

0  2 

9 

H  29 

15 

14,0 

13,6 

10,0 

4- 

0,4 

4- 

1,1 

1,6 

+  3,0 

-  3,0 

3.7 

3.4 

3,0 

78 

68 

74 

ENE  2 

NE  2 

NNE  4 

9 

0  3 

9 

1,1 

H 

16 
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4- 

2,8 

4- 

2,5 

2,2 
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-  4,5 
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3,7 

3,6 

62 

67 

92 
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10 

9 

10 

0,7 
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17 
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0,3 
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67 

61 

78 
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9 

9 

10 
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18 
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4- 
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84 

69 

89 
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9 
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SI 

19 
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4- 
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67 
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87 
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4- 
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4-  6,0 

-  7,0 
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3,7 

95 

60 

75 
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SSW  2 

10 
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I 
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23 
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39,6 
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3,3 

4- 
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88 

75 

64 
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4- 

6,2 

4- 
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4,7 

4,5 

4,0 

74 

63 

80 

—  0 

S4 
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m" 
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75 
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2 
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30 

38,3 

37,5 

33,9 

+ 

5,4 

4- 

4,7 

4- 

1,2 

+  7,5 

4-  1,0 

3,6 

3,6 

4,5 

53 

56 

91 

—  0 

—  0 

ESE  2 

4 
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Maj. 


<p  =  68° 

),  =22' 


27'  K. 

30'  =  i' 


30"'  o"  E.  Gr. 


Karesuando. 


C'„=  +  1,35  (7^0  mm). 

//(,  =  332,5  m,  /i,  =  l,<)  in,  A,,  =  1,5  m. 


Modnlcuiopeisk  tid.    Hcure  de  Tliuropo  cciitralc. 


Dal 


Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  0°  et  ä  la 
pesantenr  normale 


8  2 
a.  m.  p.  m. 


9 

p.  m. 


727,0 
22,4 

19,3 
16,0 
18,6 

27,2 
23,6 

21,9 

24,8 
35,2 

35,6 

35,4! 
34,0| 
28,5 
27,8, 

26,51 
31,9 
32,2 
31,4! 
27,4| 

23,0 
28,3 
23,0 
32,8 

21,5 

29,5 
24,8 

22,9 
20,6 
20,7 
31,5 


724,8  723,3 
22, 2|  21,8 


17,8 

15,6 

2 1,6 

28,11 
21,8 
21,0 
26,5 
37,2 

34,9 

35,2; 
33,2i 
27,6 
27,0 

28,1 
33,4 
30,9 
3',4 
26,7 

26,0 
25,1 
27,1 
29,6 
24,4! 

28,61 

2^,3; 
21,8 
20,6 

22,8l 
30,21 


17,3 
15,7 
24,6 

27,1 
22,2 
19,6 
28,9 

37,C 

35, 

34,9 

31,2 

29,3 

25 

29,2 
33,7 
29,7 
29,1 
25,7 
29,8 
23,6 
30,1 
22,7 
28,3 

26,9 
24,6 
20,8 
19,0 
28,9 
27,2 


726,6726,6  726,6 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cols. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


4,2|  + 
0,21  + 

5,4 


3,0 
0,3 

0,7 
0,2 
0,8 
4,0 

2,7 

4,0 

3,1 
3,2 


4,51  + 


5,0 
1,2 
3,0 
0,3 
5,7 

6,6 
4,8 

2,7 

4,8 
5,6 

8,9 
5,9 
7,4 
8,0 


+  10,5 
+ 1 1,0 
+  8,7 


6,0 
6,0 
5,0 
3,8 
6,6 


+  7,9 
+  15,8 
+  17,3 
+  17,4 


f  8 


9 

p.  m. 


+  0,3 

-  2,7 

-  3,7 
+  0,5 

-  1,1 

+  0,4 

-  0,5 


+ 


+ 
4- 
+ 
4- 
,1  4- 

+  9,6  4- 
4-10,7  4- 
+  15,6;  + 
+  '4,5:  + 
+  15,8  + 

4- 

4- 
4- 
4- 
+ 


+  5,0 
+  11,4 

+  5,2 

+  6,4 
+  9,2 


4,7 
0,4 
0,1 

1,4 
1,7 
3,7 
4,8 
6,4 

3,8 
3,6 
7,4 
7,6 
8,0 

2,9 

7,9 
2,0 

4,2 
5,0 


+  13,2 
+  16,4 

+  21,5 

4-20,214-15,7 
4- 10,214-10,31 4-  4, 
4-  9,9  4-10,814-12, 


4-11,6 
+  13,1 
+  15,9 


Max.  Min. 
(9p.ni.)  (9p.m. 


8  2 
a.  m.ip.  m. 


8,5i± 
1,5 
2,5 
7,5 
6,5 


4-10,0 
+  8,0 
+  5,5 
+  7,0 
+  8,5 

+  12,5 

+  7,5 
+ 1 1,0 
+ 10,0 
+  9,5 
+  10,0 

+  i6,o!± 

+  17,5  + 
4- 18,0  4- 


+  8,0 
4-12,0 
+  8,0 
+  7,5 
+ 10,5 

4-18,0 
+  20,5 
+22,0 
4-21,0 


3,0 
6,0 

4,5 
5,0 

6,0 

4,0 
4,0 
0,5 
3,5 

1,5 
1,0 
0,0 
0,5 
1,5 

2,0 

0,5 
0,0 

5,0 
5,5 

2,9 
0,5 
3,0 
2,0 
2,0 

1,0 
8,0 
11,5 


+ 12,0 

+  15,71+  4,0 
4-i3,ol+  2,0 


4-  5,6|4-  8,6  4-  4,6j| 4- 1 1 ,0  4-  0,4 


Fuktighets- 
tryck. 

Tension  de  la 
vapeiir  d'eau. 


4,8 
3,7 
2,6 

3,0 
2,8 

3,0 
4,3 
4,3 
3,1 
3,0 

2,21 
3,8, 
4,3 
6,0 
4,9 

4,3 
4,0 
5,6 
4,7 
6,9 

6,7 
3,7 
4,5 
3,5 
4,5 

4,4 
7,4 
7,0 
8,3 
5,6 
4,5 


9 
p.nic 


4,4 
3,8 
3,' 
4,4 
3,8 

2,7 

3,9 
4,9 
3,2 
2,6 

3,7 
4,8 
4,9 
7,1 
6,5 

4,6 
4,6 
5,' 
4,6 
4,7 

5,3 
4,8 
3,7 
3,7 
4,6 

6,5 
8,6 
6,8 
8,1 

4,9 
6,5 


4,61  4,9  4,9 


4,1 
3,3 
3,' 
3,8 

2,7 
3,2 

3,5 
5,7 
3,1 
3,2 

3,9 
4-5 
5,5 
4,6 
4,0 

4,2 

4,4 
5,3 
6,7 
7,5 

4,1 
4,8 
3,4 
5,2 
4,5 
8,0 
8,5 
7,8 
8,2 
5,0 
6,3 


Relativ 
fuktighet. 

Iluniiditti 
relativo. 


2 
p.  m. 


9 
p.  m. 


66 


87 
89 
90 
80 
65 
68 
80 
89 
70 
71 

76 

88 
92 
71 
55 

70 
75 
69 
86 
93 

73 
60 

64 
84 
69 

79 
76 
58 
62 


591  75 


Vindens  riktning  och 

styrka. 
iJireclioii  et  forte  du  vent. 


8 

a.  m. 


0-12. 
2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


ÖW  2  VVSW  4 
NE  2  ENE  4 
NEG  NE  O 
ENE  2  SW 2 
SW  2       W  2 

SW2  S2 

—  o  WÖW  2 
E2I  S4 

W2'  W2 

—  o!  SW2 


NE  2 
NE  2 

NE  2! 
SE  2 
S  2I 

W  4 
WNW  4 
—  o 
W  4 
SW  4 

aw  2 
S4 

W  4 
W4 
SW4 

S  2 

SW  2 

SSW  2 

S4 

WSW  4 
SSW  6 


NIC 
NE 
SSE 
SW 

NE 
SW 

SSW 

w 


W  2 

NE  2 
SE  2 
SW  2 
SSW  4 

W  4 
NW  2 
SSW  6 

—  o 
SW  2 

WNW  4 
SSW  6 

W  4 
SSW  6 

W  4 

S  2 

—  o 
S6 

SSW  6 


—  o 
NNE  2 
E  2 
SW  2 
SW  2 

WSW  2 
NE  2 
SE  4 
SE  2 
SE  2 

W  4 
SW  2 
W  6 
SSW  2 
W  2 


—  o 
S  2 
S4 
S4 


NW  2;WNW  2 
S61    SSE  8 


3,3 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10 
8        2  19 
a.  m.  p.  m.  p.  m. 


Ne- 
der- 
l)örd 

l',au 
tom- 

H  a-Ha 


9 
10 

10  ^  10 
10  -Jf  10 

I  o  I 


O 


10  8 
10\-¥r°l() 
7 

a 


i|0 
io;0 
10 

2| 

oO 

9 

9 
lol 
loiO 
"toj 

50 

ilO 
8  O 
I 

O' 


o 


10 

9 
9 

10  O 


I 

5 

10 

10 

6lO 
10  O 

i,o 
I  o 

8 

7 
'  7 
lolO 

10 

°9,0 


io|  10 
0°  81  10 
O   i|0  6 

O   ijO  7\ 
O  31  10 
9  #  10 


6,8     7,61  6,1 


1,1 

0,7 
1,6 
0,8 

1,8 
0,1 
0,4 


0,5 

3,3 


4,0 
4,f' 
13,6 


1,2 

o, 

2,8 
2,1 

0,6 


40,7 


Anmärkningar. 
Ucmanjueit. 


M,  ^"91' 
-jf  n  a  p 

M,  -K-  1,35—2,1"  p 
SJ,  -jf  8  a,  ¥r 


7  —  7,35  p 


11  a  p 


a  p 

5—7  I' 
2  p,  @ 


Juni. 


1921. 


725,3 

726,7730,8 

+  14,5 

+  15,7  +  9,7 

+  18,0 

4- 

'9,7 

6,9 

5,0 

5,2 

56 

38 

2 

35,8 

36,1 

33,2 

+  9,5 

+  1 

5,0 

+  10,5 

4-16,0 

4- 

6,0 

4,3 

4,5 

5,6 

48 
46 

35 

3 

27,8 

28,3 

27,7 

+  9,2 

+ 

9,4 

+  4,4 

+  10,5 

+ 

4,0 

4,0 

3,1 

3,5 

34 

4 

28,0 

29,4 

28,1 

+  6,4 

+ 

8,2 

+  2,3 

+  9,5 

1,5 

3,7 

3,4 

4,0 

51 

41 

5 

26,3 

27,2 

28,1 

+  4,1 

+ 

6,2 

+  2,2 

+  8,0 

1,0 

3,8 

5,7 

3,3 

61 

81 

6 

27,4 

26,3 

24,5 

+  5,6 

4- 

9,2 

+  6,5 

4-12,0 

1,0 

3,3 

3,2 

4,0 

49 

36 

7 

24,4 

26,1 

27,6 

4-10,6 

+  1 

2,9 

+  6,9 

+  14,0 

4- 

2,5 

4,7 

5.0 

4,9 

49 

45 

8 

30,1 

29,0 

28,1 

+  9,6 

4-1 

5,4 

+  ",7 

+  19,0 

4- 

2,5 

4,9 

5,4 

5,7 

55 

41 

9 

24,6 

21,0 

18,5 

+  13,9 

+  1 

8,4 

4-11,6 

+20,5 

+ 

8,0 

5,5 

6,2 

9,1 

47 

40 

10 

21,3 

23,0 

23,3 

4-11,8 

+  1 

3,3 

4-11,1 

+  17,0 

+ 

8,0 

6,4 

5,1 

6,8 

63 

44 

1 1 

22,8 

21,6 

22,4 

+  10,6 

+  1 

2,0 

+  12,5 

+  '5,0 

+ 

9,0 

9,0 

8,6 

7,5 

95 

83 

12 

22,8 

22,8 

22,8 

4-14,0 

+  1 

6,7 

+  12,3 

+  18,0 

+ 

9,0 

7,6 

6,6 

6,8 

64 

47 

13 

26,2 

26,2 

27,4 

4-10,2 

x\ 

3,4 

+  7,3 

4-15,0 

+ 

7,0 

7,8 

7,0 

7,1 

84 

61 

14 

29,2 

29,5 

28,7 

+  7,3 

2,6 

+  9,9 

+  15,5 

+ 

5,0 

6,8 

7,' 

7,1 

89 

66 

15 

23,8 

24,2 

24,0 

4- 12,0 

+ 

1,2 

+  8,6 

+  13,0 

4- 

8,5 

4,9 

6,1 

7,0 

47 

61 

16 

25,8 

27,0 

27,6 

+  11,8 

+ 

0,9 

+  6,0 

+  '4,5 

+ 

5,5 

4,6 

4,0 

4,2 

45 

42 

17 

25,1 

23,5 

22,5 

+  9,4 

+ 

13,2 

+  8,5 

+  15,0 

4- 

0,5 

3,8 

3,5 

5,6 

43 

31 

18 

23,3 

24,5 

26,3 

4- 10,0 

4- 

[0,2 

+  6,4 

4-12,0 

4- 

6,0 

6,4 

7,4 

6,3 

69 

79 

19 

26,3 

24,3 

21,6 

4- 10,2 

+ 

13,2 

4-  8,0 

+  13,2 

4- 

4,5 

6,6 

7,0 

6,4 

71 

62 

20 

16,2 

15,1 

14,2 

+  6,7 

+ 

3,4 

4-11,2 

+  15,5 

4- 

5,0 

7,0 

9,0 

8,6 

96 

78 

21 

12,9 

16,6 

21,0 

+  7,8 

+ 

8,7 

+ 10,1 

+  11,2 

+ 

7,5 

7,2 

7,6 

7,1 

92 

91 

22 

27,1 

27,2 

26,7 

+  11,3 

+ 

'3,9 

+  10,4 

+  15,5 

+ 

8,5 

5,2 

6,8 

8,2 

52 

58 

23 

23,6 

22,3 

25,5 

+ 10,4,4- 

8,8 

+  6,0 

4- 1 1,0 

+ 

6,0 

8,8 

7,9 

6,0 

94 

93 

24 

27,3 

29,0 

31,3 

+  9,3 

4- 

'2,3 

+  7,7 

+  '3,0 

+ 

4,0 

5,3 

5,9 

5,0 

61 

55 

25 

33,0 

3',2 

29,6 

+  10,4 

+ 

'4,6 

+  11,4 

+  '8,5 

4- 

4,0 

4,8 

5,0 

6,2 

51 

40 

26 

26,7 

26,3 

26,1 

+  10,5 

+ 

",4 

+  9,1 

+  '2,0 

4- 

8,0 

8,4 

8,0 

8,1 

90 

79 

27 

25,5 

24,5 

22,6 

+  9,8 

+ 

10,0 

+  9,4 

4-12,0 

+ 

8,0 

8,6 

9,0 

8,4 

95 

99 

28 

23,6 

23,3 

23,5 

4-11,8 

1  + 

17,0 

'  +  ",5 

4- 18,0 

4- 

5,0 

5,3 

6,4 

6,1 

51 

45 

29 

24,1 

24,8 

27,2 

+  ii,4'  + 

12,0'  4- 10,0 

4-13,0:  + 

8,0 

8,3 

8,6 

7,7 

83 

83 1 

30 

30,4 

31,0 

32,4 

+  9,1 

4- 

i6,7!+ii,5 

+  '7,ol  + 

8,0 

7-2 

5.9,  6,4 

84 

41 

Mel 

I725.6 

725,6 

725,8 

4- 10,0  4- 

'2,5 

4-  8,8 j4- 14,4  + 

5,5 

6,0 

6,1 

6,3 

66 

58; 

64 

6 

95 
96 
60 


SSW  8 
WSW  4 
W  6 
W  10 
W  4 

WNW  4 
WNW  4 

—  o 
SSW  2 

—  o 

E  2 

S6; 

—  o' 
NNW  2 

S  8| 

SSW  2 
SW4I 
SSW  2 
N4; 
NNE  4 

SSW  6! 

S4I 
NW  2 
WSW  2 

—  o 
SE  2 
NE  2 

S  2 
N4 
NNE  4 


SW  10 
WSW  2 
W  6 
W  8 
WNW  4 

W  2 
W  2 
—  O 

S4 

NW2 

S6 
S  6 
E  2 
WSW  2 
SSW  6 


WSW  2 
SW4 

WSW  6 
SW  4 

WNW  4 

SW  2 
WSW  2 
E  2 
—  o 
ENE  2 

S4 
SSE  2 
N  2 

■ —  o 
S4 


WSW  2  WSW  2 
SSW  2    SSE  2 
NW  2} WNW  2 
NNE 6  NNE 4 
SSE  2 


SW4 
S6 
NW  2 
WSW  2 
SW  2 

SSE  2 
NE  4 
SSW  2 

NNE  6 
NNE  2 


SW  4 
SSE  2 
—  o 
W  2 


SE  2 


3,5 


3,6 


5  0 

6  5 

0 

7  0 

7  10 

0 

2  0 

7  0  2 

0 

50 

70  3 

10  ® 

9O  2 

0,5 

®  2  p,   @  A 

9'© 

6  9 

0 

6  0 

2  0  I 

8  0 

5  2 

8j 

9  ®  10 

6,1 

®  9  p,  ® 

91 

61  9 

2,6 

® 

10  7 

1,7 

®  8  a,  ® °  2  p,  ® 

'90 

80  3 

10 

10  @  10 

12,2 

©  p 

10 

9  0  2 

0,1 

® 

^! 

10  0  2 

0,2 

@ 

0 

2 

10  0  4 

0 

1  0 

8  7 

10 

10  9 

0,5 

®  S  a,  ® 

50 

9  10 

3,3 

® 

© 

10 

9  10 

11,4 

®  S  a.  ® 

10  ® 

10  9 

12,2 

•  8  a,  2  p,  • 

9  10 

4,5 

e 

® 

10  ® 

10  0  2 

13,4 

•  8  a,  2  p,  ® 

7 

9O  3 

2 

30  6 

2,0 

• 

10  ib 

10  •  10 

7,0 

®  n  a  p 

10  •  10  9 

9,0 

•  P 

I  0 

6©  5 

10 

10  10 

10  0 

1  0  I 

7,4 

7,8  6,1 

87,6| 

118 


Juli. 


9  =  68°  27'  N. 
X    -  22°  30'  = 


l"3o"  o^E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Karesuando. 

Heure  de  l'Europe  centrala. 


C„  =  +  1,35  (740  "im).  1091 
Ht,  =  332,5  in,      =  1,9  ni,  h^^  =  1,5  m.  ItlfwJ. 


Dat, 


Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  a  0°  et  ii  la 
pesaateur  normale 
mm. 


8        2  9 
a.  m.  p.  ni.  p.  m. 


733,3 
33,1 
35,1 
33,6 
28,0 

28,3 
31,4 
26,0 

19,9 
22,9 

22,3 
20,1 
2 1,0 
28,5 
31,4 

33,9 
38,5 

36,3 
33-6 
32,6 

27,9 
25,3 
19,3 
18,0 
18,8 

25,9 
22,3 
17,6 
23,9 
28,4 

25,0 


733,0  732,6 
33,4  34,9 
32,7 
30,7 
27,6 


33,4 
32,1 
27,6 


29,2 
31,2 
25,0 
21,3 
23,0 

21,2 

19,7 
22,5 
29,2 
32,2 

34,2 
38,3 
34,8 
33,1 
29,9 

27,0 
23,3 
17,9 
17,2 
20,3 

25,9 
18,6 
18,9 

^6;7 

26,9 
26,4 


30,1 

29,7 

22,9 

23,7 
22,7 

20,5 
20,8 

25,1 
31,0 

33,1 

35,9 
37,2 
34,3 
33,4 
29,3 

26,7 
21,9 
«8,3 
17,1 
23,1 
26,0 
15,8 
20,2 
29,1 

24,4 
27 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


+  14,0 
+  15 
+  13 
+  9,7 
+  6 

+  7. 
+  8, 

+  9: 
+  14: 
+  11 

+  8, 
+  9 
+  8 

+  5: 

+  10 

+  10 
+  10 

+  17 
+  12 

+  15 

+  14 
+  17 
+  15 
+  15 
+  16 

+  16 
+  8 
+  10 

+  13 
+  10 

+  9 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


+  20,3+13 

+  2I,8[  +  II 
+  20,0|+  I  I 
+  15,4  +11 

+  6,9  +  6,9 


+  9,6 
+  14,0 
+  12,2 

+  15,4 
+  10,9 


+  12,5  + 
+  11,4  + 


+  7: 
+  10 

+  12, 

+  9: 

+  8 


+  7,5 
+  11,4 
+  11,5 

+  14,7 
+  17,6 
+  21,8 

+  14,3 
+  20,7 

+  19,4 
+  19,0 
+  18,2 
+  18,8 
+  20,4 

+  i8,8 
+  9,3 
+  16,9 
+  15,8 
+ 1 1,2 


+  5 
+  6 
+  8 

+  9 
+  12 

+  13 
+  11 
+  13 
+  12 
+  13 
+  11 
+  12 
+  13 

+  11 

+  10 
+  11 
+  10 
+  10 


+  9,4!  + 


Max.  I  Min. 
(9p.m.),(9p.m.) 


+  22,0 

+  23,0 

+  23,5 
+  16,0 

+  11,3 

+  11,5 
+  16,0 

+  13,0' 
+  16,0 

+  14,5 

+ 14,0 
+ 14,0 
+  8,5 
+  12,5 
+  15,0 

+  16,0 
+  20,0 
+  23,0 
+  18,5 
+  22,0 


+  7,0 
+ 10,0 
+  6,0 


6,0 
5,5 

5,0 
4,5 
7,5 
9,0 
5,5 

6,5 
4,0 
5,0 
4,5 
2,0 


+  6,5 
+  4,0 


+  8,5 
+  8,0 


+  21,0  + 
+24,6  + 
+  21,0  + 


+  20,0 
+  21,5 


+23,0 
+  11,5 
+  18,0 

+  17,5  + 
+  11,5 
+ 10,2 


+ 


9,0 
8,0 
9,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

9,0 
8,0 


Fuktighets- 
tryck 

Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 


2 
p.m. 


.5,8 
'7,0 
'6,5 
6,8 

6,9 


6,0 
7,9 
7,2 
5,4 
6,4 

5,8  5,5 

5,3  6,3 
7,i|10,0 

6.3  5,7 

5.4  6,3 


5,6 
5,0 

5,5 
5,7 
5,2 

6,9 
5,8 
7,3 
7,5 
8,1 


5,2 
5,4 
6,3 
6,1 

5,6 

5,6 
.7,1 
'.7,0 

■7,5 
8,2 


7,0  7,3 
.8,4  7,0 
'6,0,  6,7 


9,0 
8,3 

7,9 
7,6 
.7,6 
'7,0 
7,7 
8,1 


7,0 
6,1 

7,0 
8,5 
.7,8 
'6,0 

9,3 
8,1 


9 
p.m. 


5,9 
6,1 

6,3 
6,1 
6,9 

5,5 
5,7 
9,6 
5,4 
5,8 

5,2 

5,3 
5,8 
5,2 
6,1 

6,6 

6,5 
8,1 

8,9 
7,2 

.7,6 
•6,5 
8,5 
7,7 
7,3 

.7,2 
!7,5 
'7,-5 
'7,0 
8,8 
8,0 


Relativ 
fuktig-het. 

Humidité 
relative. 


51 

59 
64 
60 
91 

76 
65 
82 

53 
54 

67 
58 
67 
86 
56 

74 
63 

49 
68 
60 

59 
.56 
'45 
67 
59 

58 
92 
82 
'61 
82 
93 


2  9 
p.m.  p.m. 


33 

'36 
'38 
52 
93 
61 
53 
95 
43 
64 
48 

54 
82 
60 
55 
46 
.47 
'36 
'62 
46 

43 
43 
.43 
"44 
34 

44 
98 

.54 
45 
94 
92 


50 
62 
61 
61 
93 

70 
62 
90 
62 
70 
70 
71 
87 
71 
75 
76 

63 
70 
90 
64 
.70 
'57 
84 
74 
64 

.71 
'81 

>5 
'76 

95 
98 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direction  et  force  du  vent. 

0-12. 


a.  m.      p.  m 


N2 

WSW  2 

W  2 

NE  2 
NE  6 

NNW4 
W  2 
SSW  4 
SW  6 
WSW  4 

WSW  2 
N  2 

NNE6 
N4 
W  2 

W  2 

—  o 
NNE  2 

SW  2 

SW  2 

SSW  2 

—  o 
E  2 

ENE  2 
N  2 

—  o 
E4 

NW2 

—  o 
ESE  2 

NE  2 


9 

p.  m. 


S  2 

W  2 

—  o 
NNE  2 

N4 

N  2 
NW  2 
SSW  2 
SW  4 
SW4 

SW  2 

N  4 
NNE  6 
N  4 
W  4 

NNW  2 

—  o 
NNE  2 

SE  2 

SW  2 
S  2 

WNW  2 
S  2 
NNE  2 
N2 

—  o 
ENE  2 

WNW  2 
N  2 
ENE  2 
NE  2 


—  o 
NNE  2 

N  2 
NE  2 
N  2 

N2 
S  2 

S  2 

WSW  2 
WSW  2 

N  2 
N  2 
N  2 
N  2 
W2 

NNE  2 
SE  2 

ENE  2 
SW  2 

S  2 

—  o 
NE  2 

ESE  2 
NE  2 

—  o 

NE  2 
NE  2 

—  o 
NE  2 

ENE  2 
NE  2 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0-10. 


8 

a.  m. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


O 

o 

o 

8|0 
10  @' 


10  10 

10  0°  9 
°io  #°io 

O  7 
10 


O  2 
O  4 


10 
7 

10 
10 

O  3 
10 
10 

O  I 
5 

O  2 


O 


7 
2 

O  I 

O  2 
o  2 

o  2 

9 
9 
10 


9 
^  9 

O  6 


9 
2 
2 

6 
6 

O  7 


O  I 
O  o 
O  2 


O 


7 
5 
7 

6 

O  5 
O  6 
@°io 


O  I 

9 
9 

O  1 
O 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 


4,9 
11,9 
0,1 
0,7 
6,1 

0,1 


1,8 


0,1 
1,2 

0,7 

0,9 
25,7 
1,3 
1,3 
II, 2 

13,2 


Anmärkningar. 

Remarques. 


a  p 


8  a,  2  p. 


a  p 


1 1,45  a — 0,40  p 


a  p 


n,  10,40  a — p 
a  p 


727,2  726,9  727,0  +  1 1 


+  15,1+10,3  +17,1  +  6,9 


6,8  6,. 


6,8 


66 


56  73 


',3 


2,3 


6,i|    7,1     6,3  81,4 


Augusti.  1921. 


I 

727,8 

730,0 

730,6 

+  8,8 

+ 

10,9 

+  9,9 

+  13,0 

+ 

8,0 

8,0 

7,3 

7,6 

95 

75 

83 
86 

ENE  2 

SE  2 

SE  2 

10 

10 

10 

0,1 

® 

2 

31,7 

32,4 

31,7 

+ 12,6 

+ 

13,8 

+  11,6 

+  15,0 

+ 

9,0 

8,8 

8,3 

8,7 

82 

71 

SE  2 

S  2 

SE  2 

0  9 

10 

10 

3,4 

® 

3 

29,5 

27,5 

28,2 

+  11,3 

+ 

11,0 

+ 1 1,2 

+  12,0 

+ 

9,5 

8,9 

9,2 

9,4 

89 

94 

95 

S  2 

ESE  2 

E  2 

#  10 

10 

10,0 

@  a  p 

4 

30,7 

29,0 

25,7 

+  13,3 

+ 

12,6 

+ 10,0 

+  14,5 

+ 

10,0 

8,9 

8,9 

8,7 

78 

83 

95 

■ —  0 

E  2 

E  2 

10 

10 

27,7 

5 

17,8 

19,9 

19,3 

+  8,3 

+ 

14,5 

+  10,5 

+  15,0 

+ 

7,5 

7,6 

5,6 

6,8 

93 

46 

73 

W4 

WSW  6 

S  2 

®  10 

0°  5 

9 

0,5 

S  8  "  ® 

6 

17,7 

16,8 

16,2 

+  11,1 

+ 

15,6+10,5 

+19,5 

+ 

8,0 

7,9 

8,3 

8,7 

80 

62 

93 

SW2 

—  0 

SE  2 

10 

8 

5 

K°  3-4P 

7 

15,2 

14,8 

14,7 

+  14,7 

+ 

14,9+11,0 

+  19,0 

+ 

7,0 

9,1 

8,6 

9,0 

73 

68 

93 

E  2 

ENE  2 

ENE  2 

0  5 

10 

10 

3,2 

®7V,® 

8 

14,3 

14,4 

15,0 

+  10,8 

+ 

13,4+11,4 

+  14,0 

+ 

10,0 

8,9 

10,4 

9,7 

93 

91 

97 

NE  2 

NE  2 

NE  2 

10 

®  10 

8,5 

9 

14,0 

15,1 

19,3 

+ 12,2 

+ 

15,91  +  10,8 

+  17,5 

+ 

10,5 

10,1 

8,8 

9,3 

96 

64 

97 

NE  4 

NE  4 

ENE  2 

9 

5-3 

@  8  a,  # 

10 

23,7 

25,4 

27,0 

+ 1 1,2 

+ 

13,0 

+ 10,0 

+  14,5 

+ 

10,0 

8,8 

9,3 

8,0 

89 

85 

87 

NE  2 

NE  2 

NE  2 

10 

10 

10 

1 1 

28,7 

29,4 

29,8 

+  11,4 

+ 

13,4 

+ 12,0 

+ 14,0 

+ 

9,0 

8,2 

.9,2 

.9,3 

82 

.81 

.90 

NNE  2 

NE  2 

ESE  2 

10 

10 

10 

0,3 

12 

30,1 

29,6 

29,8 

+  11,5 

+ 

14,2 

+  13,2 

+  18,0 

+ 

10,5 

9,6 

"9,0 

"8,5 

96 

'75 

"75 
88 

ESE  2 

SSE  2 

ESE  2 

@°I0 

10 

9 

0,8 

13 

28,8 

28,7 

28,1 

+  11,7 

+ 

15,0 

+  11,8 

+  15,0 

+ 

8,0 

10,0 

7,6 

9,1 

98 

60 

SE  2 

SSW  4 

SE  2 

10 

10 

10 

0,6 

14 

25,5 

24,2 

25,5 

+  12,6 

+ 

15,7 

+  13,4 

+  16,0 

+ 

11,0 

10,3 

11,3 

10,9 

96 

85 

96 

SE  2 

S4 

SW  2 

10 

10 

®°10 

7,2 

®  p 

15 

28,5 

29,5 

29,3 

+  12,5 

+ 

15,9 

+  14,3 

+19,5 

+ 

1 1,0 

10,1 

9,9 

11,2 

94 

74 

93 

—  0 

SE  2 

E  2 

10 

10 

10 

11,6 

n  ®  9—  1 1  p 

16 

28,3 

29,8 

30,2 

+  15,0 

+ 

15,4 

+ 12,4 

+  18,0 

+ 

12,0 

12,0 

8,4 

8,6 

94 

64 

80 

SE  4 

SSW  4 

SSE  4 

10 

9 

3 

17 

30,7 

29,9 

29,2 

+  12,3 

+ 

15,3 

+  11,4 

+  16,5 

+ 

10,5 

7,9 

8,0 

8,9 

74 

61 

89 

SSW  4 

S4 

WSW  2 

0  6 

0  7 

®  10 

6,3 

@  9  P,  @ 

18 

3',3 

33,2 

33,7 

+  9,6 

+ 

13,0 

+  6,4 

+  14,0 

4- 

6,0 

6,0 

5,9 

5,8 

67 

53 

81 

WNW  4 

W  4 

—  0 

0  I 

0  8 

3 

19 

33,2 

32,7 

32,0 

+ 10,5 

+ 

10,1 

+  8,3 

+ 14,0 

+ 

4,5 

.6,5 

6,1 

6,8 

.69 

66 

84 

SW2 

SSW  2 

SW  2 

0  1 

10 

10 

2,4 

® 

20 

32,1 

32,2 

30,9 

+  10,8 

+ 

14,7 

+  11,6 

+  18,0 

+ 

6,5 

'6,5 

6,7 

7,0 

'68 

53 

69 

—  0 

S  2 

S  2 

0  1 

0  6 

10 

1,8 

® 

21 

26,4 

26,0 

29,4 

+  10,3 

+ 

15,6 

+  8,2 

+  16,0 

+ 

8,0 

8,3 

6,4 

6,3 

89 

48 

78 

SSW  2 

1 

ft'SW4 

WNW  2 

10 

7 

0,9 

® 

22 

34,5 

35,2 

37,5 

+  9,2 

+ 

'2,5 

+  5,5 

+  13,5 

+ 

3,0 

5,5 

4,0 

5,9 

63 

43 

88 

W  2 

W  2 

NNE  2 

0  7 

0  4 

4 

23 

37,1 

35,3 

33,5 

+  8,0 

+ 

16,0 

+ 1 1,0 

+  17,0 

+ 

2,0 

5,9 

7,0 

.7,1 

73 

52 

.73 

ESE  2 

SSW  2 

S4 

0  6 

0  5 

6 

24 

31,5 

30,0 

28,1 

+ 10,4 

+ 

[2,9 

+  12,2 

+  13,0 

+ 

8,5 

8,4 

9,3 

"8,5 

91 

85 

'81 

SSW  2 

S  2 

SSW  2 

10 

@  10 

10 

1,4 

®  P 

25 

25,4 

22,6 

21,7 

+ 10,8 

+ 

'6,5 

+  13,4 

+  17,0 

+ 

9,5 

9,2 

9,8 

9,4 

95 

70 

82 

SE  2 

SSE  4 

S4 

10 

9 

9 

14,3 

® 

26 

22,7 

23,4 

23,2 

+  9,5 

+ 

'1,2 

+  11,4 

+  14,0 

+ 

9,5 

8,6 

9,0 

7,7 

98 

92 

77 

—  0 

SSE  4 

SE  4 

®  10 

10 

6 

3,6 

@  8  a,  @ 

27 

21,6 

21,9 

21,4 

+ 10,0 

+ 

'4,3 

+  10,6 

+  16,0 

+ 

8,0 

7,7 

6,9 

8,8 

84 

57 
84 

93 

SSE  4 

SSE  8 

SE  4 

10 

8 

®  10 

6,7 

®  P 

28 

'7,7 

14,4 

14,6 

+  8,1 

+ 

9,8 

+  7,1 

+ 1 1,0 

+ 

7,0 

7,5 

7,6 

6,8 

93 

90 

SSE  4 

SE  4 

SE  4 

10 

9 

9 

4-1 

® 

29 

•8,5 

22,5 

25,8 

+  7,0 

+ 

1,1 

+  4,1 

+  12,0 

+ 

4,0 

6,0 

5,1 

4,9 

79 

52 

80 

SW  2 

1VSW4 

—  0 

10 

0  2 

4 

p 

30 

28,2 

25,8 

22,7 

+  3,5 

+ 

[1,0 

+  7,0 

+  12,0 

0,5 

.5,4 

4,9 

5,5 

.92 

51 

74 

—  0 

SE  2 

NNE  2 

5 

0  2 

9 

'4,0 

3" 

14,8 

17,5 

20,5 

+  7,7 

+ 

9,7 

+  6,0 

+  12,5 

+ 

4,0 

'6,5 

7,7 

6,6 

"83 

86 

94 

E  2 

ESE  4 

WSW  2 

10 

®  10 

®  10 

18,8 

@  n  a  p 

Mefl. 

725,7  723,8  726,0 

+  10,5 

+  13,5+10,3 

+  i5,2|  + 

7,8 

8,2 

7,9 

8,0 

85 

69 

86 

2,1 

3,0 

2,3 

8,4 

8,2 

8^ 

153,5 

119 


September. 


o  =  68 

t  =  22 


'  27'  N. 
'  30'  =  i' 


1^  G,  Karesuando. 

Mcdcleuropcisk  tid.    Hcurc  de  rjiuiopc  cciitralc. 


C„  =  +  1,35  (740  mm). 

//j  =  332,5  m,  /i,  =  1,9  m,      =  1,5  m. 


Dat. 

Da- 
te. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  Ji  0°  et  ii  la 
pesaateur  normale 


8 

a.  m. 


2    i  9 
p.  m.  p.  m. 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


8 

a.  m. 


9 
10 

1 1 

12 
13 
14 
15 

16 

I" 

18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 


726,4  728,4  729,8 

29,4 
28,0 

30,3 
34,4 


32,9 
30,8 
28,4 
24,6 
25,9 


29.01  28,4 
27,4]  28,0 

31.2  32,3 
35,'  34,8 


32,2 

29.5 
26,0 

23,8 
23,0 


31,8 
27,4 
26,0 
26,8 
20 


15,4   13,0;  13,0 

11,9   13,5  16,6 

21,4!  23,81  25,6 
26,2 

21,5 


25,9 
23,  • 


24,0 
34,0 

36,8! 
37,8j 
35,3! 


26,2 
36,2 
37,4 
37,2 
35-6 


26,1 
21,2 


31,3,  29,3 
22,31  20,4 
oi,8!()98,5 
05,4  708,4 
13,3'  18,7 

29,2!  32,7 

36,11  33,3 

17,2!  12,2 

04,7^  08,7 

22,9:  25,5 


29,5 
36,2 
37 
36,0 

35,2 

27,2 

09,4 
00,5 

09,4 
22,9 

35,4 
27,8 
07,8 
I 

27,0 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


6.1  +  6,8,+  5, 
5,7  +  7,8i+  5,4 

6.2  +  8,2!+  6,6 

7,8+14,1!+  7,4 

8,3+10,0  +  8,4 


8,2  +10,0  + 


7,1 
5,8 
7,1 
7,4 


+  7,8!  + 
+  ii,i|  + 
+  11,41  + 
+  8,4  + 


7,6 
7,2' 
8,4 
4,4 
4,4 


+  9,41+11,51+  8,4 

+  7,5!  +  i3,4i+  5,2 

+  5,3;+  6,8  +  4,4 

+  2,3  +  3,r+  1,8 

+  2,7  +  4,51+  1,8 


2,6 
1,5 
5,7 
6,0 
6,0 

2,2 
5,3 
4,6 
4,5 
4,4 

1,4 

0,0 

0,7 


3,4  + 
4,0  + 


5,7 
9,4 


9,2  + 


7,8 
9,4 
7,7 
6,3 
4,0 
2,8 
3,0 


i,i|  + 

I,2|  — 


1,8  - 

o,8|- 
0,1 1  — 


1,2 
2,6 
3,6 
6,0 
3,0 

3,0 
6,9 
4,6 
4,0 
0,6 

0,8 
0,2 
I 

0,6 
5,6 


Max.  j  Min. 
(9p.m.)  (9p.m.) 


Fuktighets- 
tryck 

Tensioii  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8  2 
a.m.lp.m, 


+  7,5  + 
+  8,ol  + 
+  8,5'  + 
+  1G,5  + 
+  10,5  + 

+  I2,0j  + 
+  10,0  + 

+  13,0!  + 

+  12,0!  + 
+  9,5  + 


Mel 


724.71724,8724,9+  4,7|+  7,o[+  3,9 


+  12,5 
+  13,5 
+  7,5 
+  4,5 
+  5,0 


5,0 
5,0 
4,0 
5,5 
5,0 

6,0 
5,5 
3,0 
3,0 
4,0 

3,0 
4,0 

2,5 

1,5 
1,5 


+  4,oi+  1,0 
+  6,0!  ±  0,0 
+  6,0!+  1,0 
+  io,o|+  3,5 
+  10,0:+  3,0 


+  11,0 
+ 10,0 
+  8,5 
+  7,0 
+  5,0 

+  4,0 

+  4,0 

+  3,0 

+  4,0  - 

+  2,0i- 


0,5 
2,0 

2,5 

1,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,2 

3,5 
G,0 


6,2 
6,4 
5,5 
7,3 
7,4 

7,6 
6,3 
6,1 

4,9 
5,5 

8,7 
6,2 
5,8 
4,5 
5,3 

4,4 
3,9 
4,4 
5,4 
4,9 

5,0 
5,6 
4,6 
4,0 
4,8 

3,8 
4,0 
4,8 
3,5 
3,0 


5,8 
6,0 

.6,5 
!5,5 
'5,5 

6,5 
6,7 
7,2 
5,1 
7,1 

9,5 

4,8 
5,8 
4,3 
5,6 

3,7 
3,0 
4,7 
5,8 
4,3 

5,0 
5,2 
4,6 
4,0 
4,7 

3,5 
3,6 
5,1 
4,7 
3,2 


9 
p.m. 


Relativ 

fuktighet. 
Ilumiditö 
relative. 

/o 


8  I  2 
a.m.ip.m. 


9 

p.m. 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Directloii  ct  forco  du  veiit 

O- 1  i. 
8  2,9 
i.  m.      p.  m.      p.  m. 


6,1 
5,4 
6,9 
.6,5 
6,5 

.6,9 
'6,0 

5,3 
5,0 
6,0 

7,3 
6,2 
5,4 
5>i 
5,0 

3,2 

3,8 
4,9 
4,9 
4,7 

4,7 
6,3 
4,6 
4,1 
3,9 

'3,0 
4,3 
4.1 

3,7 


88;  78 


76 
81 
!46 
'60 

70 
85 
73 
50 
87 


99  95 
80  42 

87 


82 
94 

79 
76 
64 
78 
70 

93 
85 
73 
63 
77 

74 

88 
98 
70 
71 


/ 
74 
89 

63 
48 
68 
66 
50 

62 
59 
59 
56 
77 
62 
62 
96 
96 
71 


88 
79 
94 
.85 
'79 

.89 
'79 
65 
80 

97 

89 
94 
87 
96 

95 

65 

69 

83 
70 
83 

83 
84 

73 
67 
82 

'62 
93 

97 
84 
85 


+  8,2  +  2,0 


5,3   5,2  5,> 


82    69  83 


Molnmängd. 
Nébuloxité. 


8 

a.  m. 


0-10. 

I  2 

p.  m.  {  p.  m. 


Nc 
der- 
börd 

Kau 
tom- 
l,éo. 

Ha-8  a 

mm 


Anmärkningar. 
liemarqueH. 


N2  NNE4, 

NE  2  NE  2 

NE  2'  NE  2 

—  o  —  o 

—  o  —  ol 


E  2 

84 
SSW  2 
SW  6 
SSW  2 

SE  4 
SW  2 
—  o 
NNE  4 
NNE  2 

N  6 

N  2 

W  2 

W  2 


S4 

SSW  4! 

S  2 

WSW  8! 

SW  21 

S4I 

SW  2  i 

NE  4: 
NNE  41 
NNE  4] 

N  6 
WNW  2 
W  2 
W  4 


WSW  6!  WSW  4 


—  o 

—  o 
SSW  4 

W4 
WNW  4 

NNW2 

—  o 
SE  2 

W  2 
WNW  2 


SSW  2 

S  2 

SSW  6 
W  6 
N  2 

NNW  2 
S  2 
E  2 
N  8 
NW  4 


N  2 

10 

10 

H,l 

@  8  a,  @ 

NE  2 

10 

10 

0,3 

@  8  a,  ^ 

—  0 

10 

10 

10 

0,6 

@  "  10  — 12  a 

—  0 

80  2 

9 

10 

10 

1 0 

1,6 

@  =  a  p 

SE  2 

,0 

10 

10 

—  0 

10 

10 

9 

0,3 

@ 

W  2 

10 

10 

0 

P 

WSW  2 

6:0  4 

I 

.it^p 

—  0 

10 

®  10 

r 

5 

@  2  p,  @ 

—  0 

s  10 

@°I0 

8 

2,2 

=  '  n  a,  ®"  2  p.  ® 

—  0 

5O  5 

I 

1,4 

% 

NNE  2 

9 

— 

NNE  2 

10 

10 

2,9 

#°  p,  # 

N  6 

@°io 

10 

6,3 

@°  8  a,  @  p 

N  2 

9 

10 

10 

SW  4 

9 

9 

9 

—  0 

7 

10 

8 

p 

SW  4 

9 

10 

10 

—  0 

9 

0  8 

7 

—  0 

9 

7 

8 

0,2 

SSE  6 

6 

10 

®  10 

1,1 

@  n,  8 — 10  p 

SW  6 

8 

9 

9 

WNW  6 

0  6:0  2 

9 

NW  2 

8 

7 

0,6 

@°  8  a,  % 

—  0 

8 

10 

1  10 

SSE  2 

2*0°  9^  10 

3,2 

^  P 

—  0 

10 

10 

2 

0,2 

g  5  cm,  ®  ^  4—3  p, 

N4 

3  é  10 

8 

1,8 

E],          a  p, 

•      W  2 

0    i'  8 

I 

B,  vctN  p 

2,4 


3,3 


1,9 


8,0  8, 


71  7,; 


3', I 


Oktober. 


1921. 


—  0 

SE  2 

ENE  2 

0   I  8 

*  10 

1,6 

[¥]  5  cm,      9  p 

—  0 

—  0 

—  0 

■X-  io'^°io 

^"lO 

0,8 

S,  ^  n  a  p 

SW  2 

—  0 

—  0 

0  i!o  I 

5 

0,2 

dl,  =  p  n,  ^ 

SW  2 

NW  2 

SW  2 

.  90  I 

0 

m,  ^'P 

—  0 

NW  2 

—  0 

0  lO  I 

10 

—  0 

ESE  2 

S  2 

7;  8 

10 

0,3 

a,  -X- 

S  2 

S2 

SE  2 

10:  9 

®  10 

15,9 

O,  ®  II  a— I  p.  p 

—  0 

W  2 

—  0 

@  10  9 

2,8 

O",  ®  8  a,  ^^p,  • 

SW  2 

—  0 

—  0 

0   lO  0 

1 

13°,  -^P 

SSE  2 

SSW  4 

SW  2 

10  10 

6 

2,6 

p, 

SSW  2 

W  4 

—  0 

60  1 

10 

SSW  2 

SSW  2 

SW  2 

10  9 

2 

^dl^y  P 

WSW  6 

SW  4 

SW4 

0   I  5 

1 

P 

SSW  2 

—  0 

NW  2 

10  -X-  10 

2 

1,5 

-)f  0,30—6,40  p.  P 

WNW  2 

WSW  2 

SW  2 

I  0  1 

2 

O,  ^  P 

—  0 

—  0 

S  2 

©2  10 

10 

0,5 

(S,  * 

WSW  8 

W  6 

S4 

8  0  1 

10 

1,4 

WNW  8 

W  6 

W  2 

0   30  2 

0 

0,8 

®  u, 

SW  2 

SW  2 

—  0 

0    I  0  1 

0,1 

ESE  2 

SE  2 

S  2 

10  ^°10 

10 

1,9 

m°,  ^°2p,  ^ 

—  0 

—  0 

—  0 

10  10 

10 

0,1 

a,  ^ 

N  2 

N  2 

SW2 

■X-°io  9 

0 

g],  ^°  8  a,  ^'p 

W  2 

SW  2 

W  2 

0    1  0  0 

0 

WSW  2 

SW  2 

SW  2 

0    I  0  1 

0 

ia.  ^-p 

—  0 

E  2 

SE  2 

0    1  0  1 

10 

3,8 

m 

)     NE  2 

—  0 

—  0 

^   9  3 

8 

0,2 

a,  ^  u  a,  =       p  1 

)        S  4 

S2 

SW2 

-K-  10  10 

10 

2,1 

a,  -H-  8  a,  ; 

—  0 

—  0 

1         W  2 

10  2 

1 

a,  =  a-  ^  P 

5      SW  2 

NNW  4 

i  NNW  2 

I 

a,  «^*p 

)         W  2 

W  2 

W  2 

0  20  i 

0 

a,  ^'p 

3    0 

S  2 

ESE  2 

0   1  5 

10 

0,8 

a.  ^ 

I.O 

2,0 

'•5 

3-6  4,9 

3  '2 

37.4 

9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

2  I 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

3' 


724,8 
21,9 

23,1 
21,6 
29,0 

31,4 
24,7 
14,0 
24,8 
29,0 

23,0 
24,7 

22,1 

15,5 
17,6 

19,8 

11,6 
09,0 
24,8 
21,6 
12,9 

17,7 
26,6 

29,4 
25,' 
21,2 
27,8' 
20,4 
21,2 
27,2; 
23.9, 


722,9721,4 
22,7 
22,8 
23,6 
30,4 


29,5 
24,1 

15,9 
28,4! 
24,1 

25,0 
23,4 
23,1 

12,4 

19,7 
17,0; 

20,9 

24,6'| 
i8,8j 

13,3' 
21,51 
27,0; 
29,5  i 
23,4 
27,4' 
24,7 
19,8 
22,3 

27,5 1 
21,8 


22,2 
22,1 
26,6 
31,0 

27,4 
19,7 
18,6 
31,0 
23,7 

26,7 
21,0 
21,5 
13,7 
20,6 

07,0 

19,5 

23 

24,2 

16,0 

14,0 

24,4 
28,7 
28,6 
21,7 


20, 


Mel  722,2  722,8  722,5 


3,4 

1 

0,3 

2,4 

+ 

2,8 

1,3: 

2,5 

— 

10,7 

+ 

0,1 

9,0 

+ 

8,8 

+ 

0,8; 

8,2 

+ 

7,5 

+ 

0,6 

4,5 

+ 

1,6 

+ 

1,0  + 

0,4 

+ 

+ 

1,0 

+ 

2,0  + 

1,0 

+ 

+ 

i,i:+ 

2,4 

0,7 

+ 

1,3,+ 

5,6 

2,0 

+ 

+ 

1,1  + 

1,5 

+ 

3,0 

+ 

+ 

0,1 

+  3,8 

+ 

0,9 

+ 

+ 

3,3 1+ 

4,2 

+ 

3,4 

+ 

+ 

2,9 

+ 

3,6 

+ 

1.4 

+ 

+ 

1,9 

+ 

0,4 

1,8 

+ 

4,0 

2,0 

6,4 

+ 

5,7 

1,3 

+ 

0,8 

+ 

+ 

I,0|  + 

1,0;  ± 

0,0 

+ 

+ 

1,6  + 

1,6 

2,2 

+ 

4,9 

1,9 

10,0 

± 

6,2 

4,0 

3,5 

5,0 

4,3 

5,0 

5,1 

4,0 

14,6 

19,0 

10,6 

16,1 

11,8 

_ 

6,6 

15,3 

20,0 

14,8 

9,2 

7,2 

8,1 

16,4 

6,6 

3,6i± 

0,0 

± 

± 

0,0 

1,1 

7,4 

+ 

11,7 

6,0 

11,6 

— 

14,2 

11,7 

19,2 

26,8 

21,6 

_ 

16,4 

5,5 

2,4 

5,6 

2,5 
1,0 

7,0 

2,0 
5,5 

5,0 
2,5  ± 
3,0  - 
7,0  - 


3,5 

5,0 
5,0 
4,51- 
2,0 

0,5 
1,0 
4,0 
3,0 
0,0 

3.5 
3,0 
3,0 
■  10,0 
5,0- 
9,0,- 

6,5!- 
0,0  - 

1,5!- 
4,5  - 

8,0  - 
16,4,- 


6,5 

■  3,5 
13,0 
1 1,0 

■  12,0 

■  5,5 
0,0 
1,0 
4.0 
4,0 

0,0 

0,9 
1,0 
2,0 
6,5 
7,0 

2,5 

2,5 
10,0 
11 

7,0 
14,6 
19,0 
18,0 
2 1,0 
17,0 
17,0 
7,5 
13,5 
1  q, 2 


2,9 

3,5 

1,8 
2,2 

2,3 

3,3 
4,5 
4,9 

3,7' 
4,1 

3,9 
4,2 
3,2 
4,1 

2,7 
2,4 

3,4 
3,6 
2,4 

2,7 
2,9 
2,7 

0,9 
1,7 
0,9 

2,5 

2,6 
4,6 
1,7 
1,3 


3,2 
3,7 
3,2 
3,2 
3,5 
4,0 
4,9 
'4,5 
4,4 
4,7 

'3,0 
4.3 
3,5 
4,6 
2,8 

3,7 
.3,2 
'3,0 
3,1 
3,0 

3,1 
2,8 
1,8 
2,2 
1,3 
2,2 
3,1 
3,8 
2,2 


27,0  0,5  0.7 


3,6 
3,6 
2,1 
2,2 
2,8 

4,0 
3,5 
4,7 

3,8 
3,7 
4,0 
3,4 

2,3 

4,4 
3,6 
3,0 
2,0 

3,4 
3,0 
1,3 
1 

1,2 
2,1 
1,1 
4 

2,4 
1,6 
1 ,0 
1 


81 

73 

94 

93 

88 

96 

91 

70 

92 

92 
88 

66 
73 

90 
84 

80 

81 

89 

90 

.93 
'82 

100 

98 

91 

88 

65 

90 

83 

93 

83 

85 

■49 

79 

73 

70 

63 

56 

58 

78 

78 

96 

86 

80 

71 

81 

80 

88 

90 

70 

.64 

79 

71 

'59 

77 

76 

77 

9' 

95 

87 

95 

93 

94 

95 

86 

82 

87 

84 

87 

86 

89 

78 

87 

96 

87 

92 

94 

87 

86 

91 

88 

90 

100 

89 

91 

90 

77 

83 

88 

79 

100 

100 

1   82!  86 

o,2i-  9,i|  2,8j  3,2|  2,9]  86!   ;8!  8 


120 


November. 


!5  =  68°  27' N. 
}!,  =  22°  30'  =  1" 


so'"  o'  E.  Gi'. 


Karesuando. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  I'Europe  centrale. 


Cj,  =  +  1,35  (740  mm). 
=  332,5  m,  ht  —  1,9  m, 


II..  = 


1 ,5  m. 


1921. 


Dat 

Da- 
te. 


lefl. 


Barometer  reduc 
till  0°  och 
normaltyngd. 

Barom.  ä  0°  et  k  la 
pesanteur  normale. 


8        2  9 
a.  m.  p.  m.  '.  p.  m. 


707,41703,0 
03,9  07,3 
11,2  11,6 


13,9 
15,7 

16,6 
18,2 
29,0 

32,3 
32,0 

30,2 
39,8 
37.9 
42,5 
43,8 

48,5 
51,4 
50,9 
52,3 
56,2 

52,2 
48,3 
43,9 
32,5 
29,1 

26,9 
30,2 

29.5 
29,2 

34,0 


14,5 
15,9 

15,3 
21,8 

29,3 
34,1 
32,6 

31,1 

39,6 
39,0 
42,8 
45,0 

49,3 
52,0 
50,7 
54,1 
56,4 

51,2 
46,2 
41,8 
27,1 
33,0 

27,8 
31,2 

30,1 
28,7 
35,1 


701,4 

09,4 
11,8 

15,1 
16,3 

15,6 
25,6 
29,6 

35,4 
33,6 

37,1 
38,7 
41,0 
43,2 
46,3 

50,5 
52,0 

50,8 
55,9 
55,2 

50,6 
45,2 
38,4 
25,8 
33,3 
27,6 
29,8 
30,5 
29,9 
36,6 


733,0  733,31/33,7 


Temperatur 
Cels. 
Température  Cels. 


2 

p.  m. 


9 

p.  m. 


- 1 1,2 

-  5,9 
- 10,8 

-15,3 
-22,2 

■27,3 

-  9,6 
-21,8 
-18,1 
■17,3 


— 10,2 

-  5,6 

—  11,0 
— 13,0 
-18,0 

—  21,2 

-  9,0 
-18,0 
-i5>5 
-15,4 


+  1,4  + 
+  0,51- 

-  7,4 
— 10,0 

-  4,9 


4,8 
6,3 
7,0 


3,6 
2,8 
9,8 
4,6 
5,0 


5,0 
-  6,4 
6,4 

■  7,7  -  7,2 
■17,5  -20,5 


- 12,0 
-16,5 
-22,8 
-18,4 
-  5,6 

■  3,5 
-13,4 
-17,6 
-14,8 

-26,7 


■  2,3 
■17,7 
■19,7 
•14,7 

■  7,7 

■  4,4 
•18,0 
•18,5 
■18,2 

15,6 


-  7 

-  6,3 

-  12,0 

-19,5 

-  22,4 

— 10,1 

-16,5 
— 16,0 
-23,4 

-  3,2 

4-  2,2 

-  6,8 
-14,5 

-  4,7 

-  4,5 

-  5,8 

-  5,6 

-  6,8 

-  8,4 
— 16,0 

-  7,3 
— 19,2 
-20,8 
-11,8 
-15,5 
-10,8 
-16,8 
-17,0 
- 18,4 
— 12 


■i2,5|-ii,3  -11,9 


Max.  I  Min. 
(9p.m.)  (9p.m.) 


-  7,8 

-  4,5 

-  6,3 
— 11,0 
-16,5 

— 10,0 

-  6,0 
-13,5 
-13,0 

-  3,0 


4,5 

■  2,5 

■  6,5 

■  4,0 

■  4,5 

■  4,5 

•  5,5 

■  5^5 

•  5,0 

•  7,5 

-  1,5' 

■  7,3 

■  19,0 

•11,5 

■  4-0 

■  1,5 

•  9,0 
■16,0 

■  12,0 
■12.; 


-17,0 
- 10,0 
-15,0 
-21,5 
-25,0 

-28,0 
-16,5 

"23,0 

-24,5 
-25,0 

-  4,5 

-  7,0 
-15,0 
- 16,0 

-  6,0 

-  6,0 

-  7,0 

-  7,5 

-  8,5 
-22,0 

-16,0 

-19,5 
-24,0 
-22,5 
-15,5 
- 19,0 
-21,5 
-23,5 
-20,5 
-28,0 


-  7,41-17,2   1,8  1,9 


Fuktighets- 
tryck 
Tension  de  la 
vapeur  d'eau. 
mm. 


8 
a.  m, 


2 
p.m. 


1,6 
2,6 
1,4 
1,7 
0,8 

0,5 
1,7 
0,8 

0,9 
1,0 

3,8 
4,0 
2,2 
2,0 
3,0 

2,9 
2,7 
2,5 
2,4 
1,0 

1,6 
1,6 
0,7 
0,9 

2,9 

3,3 
1-4, 
1 ,0  0,9 

1,3;  0,9 
0,4!  1,2 


1,9 
2,3 
1,5 
1,3 
0,9 

0,8 
1,9 
0,9 
1,2 
1,2 

4,3 
3,4 
1,9 
3,0 

2,9 

3,0 

2,7 
2,7 
2,5 

0,7 

3,7 
1,0 
0,8 
1,3 
2,4 

2,9 

0,9 


9 
p.m. 


2,1 
2,2 

1,4 

0,8 

0,7 

1,6 
1,1 
1,1 
0,7 

2,9 

4,5 

2,4 
1,3 
3,0 
3,0 

2,7 
2,7 
2,6 

2,3 

1,1 

2,5 

0,8 
0,7 
1,7 
1,2 

1,8 
1,1 
1,0 

0,9 
1,6 


I, 


Relativ 
fuktighet. 

Humidité 

relative. 

°/ 
/o 


8 
a.  m. 


2 
p.m. 


90 
70 

87 
96 

100 
76 
96 
85 
85 

74 
85 
82 

91 
93 


91  95 

95  95 


95 
94 
83 

96 
85 
83 
88 

93 

87 
85 

85j  85 
87!  85 
78!  87 


87  87 


9 

p.m, 


87 


Vindens  riktning  och 
styrka. 
Direetion  et  foixe  du  vent 

0—12. 


2 

p.  m. 


ENE  4 
N  10 

—  o 
WSW2 

NE  2 

—  o 
SW  2 

W  2 
SW  2 

—  o 

SSW4 
W  2 
ö  2 
E  2 
S  2 

SE  2 
NE  2 
S  2 

—  o 

—  o 

—  o 
W  2 

—  o 
N  2 

N2 

WSW4 

N2 

SW  2 

—  o 
W  2 


NE  6 
N  8 
WSW  2 
SW  2 

—  o 

—  o 
W  2 

WSW  2 

—  o 
NE  2 

SSW  4 

—  o 

—  o 
S  2 

—  o 

SE  2 
NE  2 
S  2 

—  o 

—  o 

SW2 

—  o 

—  o 
SE  2 

—  o 

NW  2 
SW  2 
SW  2 
SW  2 
SW  2 


9 

p.  m. 


i>9 


1,7 


NE  10 
NNW6 
SW  2 

W  2 

—  o 

SW  2 
W  2 

SW  2 
NE  2 
SW  2 

—  o 
S  2 
E  2 

ESE  2 

—  O 

SSE  2 
SE  2 
SSW  2 
SSW  2 

—  o 

W  2 

—  o 
N  2 

—  o 

—  o 

—  o 
SW  2 

WSW  2 

—  o 
SW  2 


I, 


Molnmängd. 
Nébulosité. 
0—10. 


8 

a.  m. 


■X-  10 
^  10 


O 


I 

7 

I 

10 
o 
o 

10 

10 
5 
9 
10 
^°io 

10 
10 
10 
10 
3 

9 
2 
I 

9 
7 

8 

7 
I 
6 
I 


2 

p.  m. 


^  10 
10 
O  I 
O  I 
O  7 


9 

p.  m. 


O  I 

0°  9 
O  o 
O  o 


9 
2 
2 

10 
10 

10 
-K-^io 
10 
10 
I 

i 

=  10 

8' 
I 

10 
o 
o 

9 
I 


^  10 


3 
I 
o 
I 

10 

9 
5 
I 

^°io 
10 

10 
10 
10 

10' 


6,3  5,8 


5,0 


Ne- 
der- 
börd 

Eau 
tom- 
bée. 

8a-8a 


0,8 

0,2 


0,1 
0,1 

0,1 
0,2 
0,1 

0,2 


1,2 

0,5 


3,5 


Anmärkningar. 
Remarqnes. 


O,  -X-  a  p 

SI,  ^  8  a,  ^ 

H,  ^P 

m 

SI,  v 

H,  v 

S),  p 

13,  v£^'  p 

m 


Hl 
SI 

SI,  ^°9P,  ^ 
SI,  -)f  °  8  a,  ^ 

SI,  =  a,  ^ 
SI,        2  p,  -X- 
ffl,  ^ 

H 

g],  =  a,  .^y,  ^ 


H,  =  a  p,  p 

SI,  -¥r  10—12  a,  p 

SI, 

SI,  ''^p 

SI,  *  11,  -^'p 

m 

Bl,  ^p 

m 


December.  1921, 


I 

730,6735,2 

732,5 

10,2 

9,0 

7,4 

7,4 

13,0 

1,8 

2,1 

2,3 

84 

92 

88 

SW  2 

SSW  2 

SW  2 

10 

*  10 

-)f°io 

1.4 

SI  10  cm,  -X-  p 

2 

23,0 

25,5 

32,6 

1,2 

4,0 

8,0 

1,0 

1 1,0 

3,3 

2,8 

2,1 

79 

82 

84 

SW  4 

WSW  2 

j    NW  2 

9 

9 

3 

SI,  ^p 

3 

32,6 

26,8 

25,8 

8,9 

5,2 

2,3 

2,3 

14,5 

1,9 

2,6 

3,7 

83 

83 

96 

SW2 

SW  2 

—  0 

10 

10 

10 

2,8 

SI,  -)f 

4 

26,3 

24,5 

23,3 

4,2 

4,8 

6,3 

2,0 

6,5 

3,2 

2,9 

2,6 

94 

91 

92 

—  0 

E  2:      —  0 

^°I0 

^  10 

9 

1,7 

S,  ^  a  p,  v£±^  p 

5 

25,2 

23,3 

19,5 

9,6 

6,8 

3,0 

2,5 

13,0 

2,0 

2,6 

3,1 

88 

94 

84 

—  0 

—  0 

SW  2 

10 

10 

9 

m 

6 

20,3 

20,1 

18,4 

9,6 

7,7 

12,3 

1,5 

13,0 

2,0 

2,2 

1,6 

92 

85 

89 

SSW  2 

SW  2 

—  0 

1 

3 

0 

Hl,  '^p 

7 

16,4 

18,7 

23,0 

24,1 

24,8 

10,0 

9,0 

26,5 

0,6 

0,6 

2,0 

97 

98 

91 

—  0 

W  2 

—  0 

2 

9 

IG 

H,  = 

8 

27.4 

28,0 

27,2 

10,2 

14,7 

15,5 

7,5 

19,5 

1,9 

1,3 

1,2 

91 

88 

87 

SSE  2 

E  2 

S4 

10 

9^^°io 

0,6 

ffl  19,  -X-  p 

9 

26,5 

27,5 

28,9 

16,0 

16,7 

15,4 

15,4 

17,0 

1,1 

1,1 

1,2 

87 

86 

87 

S  2 

SSW  2 

SSW  4 

10 

•X-°io 

10 

0,3 

m,  =  ap,  ¥r°  2p,  ^ 

10 

29,5 

27,4 

24,0 

14,2 

11,7 

4,2 

4,0 

15,5 

1,3 

1,7 

2,9 

88 

90 

87 

SE  2 

SE  2 

SSW  2 

10 

10 

10 

0,7 

SI,  *  7— 8,30  p 

1 1 

24,3 

21,8 

18,2 

6,8 

2,4 

3,0 

2,4 

8,5 

2,4 

3,4 

3,4 

88 

90 

93 

—  0 

S  2 

SE  2 

9 

■¥r  10 

10 

0,3 

SI,    ^  2  p,  ^ 

12 

22,1 

25,2 

19,8 

0,6 

2,2 

0,7 

4- 

2,5 

5,5 

3,1 

2,9 

3,5 

72 

75 

82 

W  4 

SSW  2 

SSW  4 

I 

8 

10 

m 

13 

12,6 

12,1 

12,3 

0,2 

0,4 

2,5 

4- 

2,0 

5,5 

4,0 

3,5 

2,9 

88 

78 

76 

SSW  6 

SSW  4 

SSW  6 

I 

2 

9 

SI,  -^p 

14 

09,4 

10,8 

12,6 

4,9 

3.0 

7,8 

1,5 

8,0 

2,3 

3,1 

2,5 

74 

84 

99 

SSW  4 

SW  6 

SW  4 

3 

2 

1 

m 

15 

13,7 

14,6 

16,1 

9,2 

4,0 

2,2 

1,5 

10,0 

1,8 

2,3 

3,3 

80 

68 

85 

—  0 

SW  2 

SW  2 

8 

8 

2 

ffl  24 

,16 

14,8 

14,4 

13.3 

4,8 

11,0 

13,0 

2,2 

13,5 

2,0 

1,7 

1,5 

62 

83 

89 

W  2 

SW  2 

SW  2 

9 

I 

2 

SI 

17 

09,4 

05,7 

04,2 

25,6 

_ 

21,4 

14,6 

13,0 

27,0 

0,6 

0,7 

1,3 

100 

82 

87 

 0 

—  0 

NE  2 

=ho 

10 

10 

0,3 

18 

06,2 

08,3 

10,8 

9,4 

7,6 

5,0 

5,0 

14,6 

1,9 

2,1 

2,7 

86 

82 

86 

NE  4 

NE  4 

NE  .4 

10 

2 

10 

0,5 

m,  ^ 

19 

14,3 

16,6 

18,2 

4,6 

5,0 

5,8 

4,5 

7,0 

2,8 

2,7 

2,5 

86 

86 

84 

NNE4 

NNE6 

NNE  6 

^  10 

¥r  10 

^  10 

0,6 

SI,  -X-f-ap 
ffl 

20 

17,5 

15,0 

12,8 

15,0 

13,0 

12,4 

5,8 

16,0 

1,3 

r>5 

1,6 

87 

89 

89 

—  0 

E  2 

ENE  2 

10 

10 

10 

1,6 

2  I 

12,0 

13,0 

14,0 

13,2 

11,5 

11,6 

11,5 

13,5 

1,5 

1,7 

1,7 

88 

86 

90 

ENE  2 

ENE  2 

ENE  2 

10 

■X-°io 

^°  8 

1,9 

ffl,  -X-  n  a  p 

22 

16,3 

17,0 

17,6 

14,4 

14,8 

11,6 

Ji,5 

16,0 

1,3 

1,3 

1,7 

88 

87 

90 

—  0 

—  0 

—  0 

9 

10 

10 

0,3 

ffl  26,  -X- 

23 

18,6 

19,7 

21,8 

11,1 

16,2 

15,6 

1 1,0 

20,0 

1,8 

1,1 

1,2 

91 

86 

87 

—  0 

NE  2 

—  0 

10 

5 

10 

0,1 

ffl.  -x- 

24 

24,7 

25,4 

25,4 

13,4 

13,4 

14,0 

13,0 

15,6 

1,5 

1,5 

1,4 

89 

89 

88 

—  0 

NW  2 

W  2 

10 

10 

10 

0,1 

ffl,  ^ 

25 

24,3 

23.7 

23,9 

12,2 

13,0 

16,8 

12,0 

17,0 

1,6 

1.5 

1,1 

89 

89 

85 

W  2 

SE  2 

E  2 

10 

=  10 

10 

ffl,  =P 

26 

24,7 

24,7 

22,9 

21,0 

22,4 

16,3 

15,0 

25,0 

0,7 

0,6 

1,1 

82 

81 

86 

E  2 

E  2 

E  2 

8 

9 

*  10 

0,6 

ffl,  -X-  9P,  ^ 

27 

16,6 

13,8 

07,3 

8,2 

8,2 

7,1 

7,0 

16,5 

2,3 

2,2 

2,5 

93 

87 

91 

SE  2 

SE  4 

ESE  4 

10 

10 

^  10 

2,9 
1,1 

ffl,  -X-  9P,  -X- 

28 

02,7 

02,4 

02,5 

6,6 

7,0 

12,2 

6,6 

12,2 

2,5 

2,4 

1,6 

89 

88 

89 

ESE  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

I 

ffl,  v^^p,  ^ 

29 

05,4 

06,9 

09,3 

20,7 

23,0 

23,0 

12,2 

24,0 

0,7 

0,6 

0,6 

83 

80 

80 

—  0 

SW  2 

SW  2 

10 

10 

=  10 

0,1 

a  30,  s=ap,  V 

30 

10,0 

'o,3 

10,5 

18,8 

'9,2 

24,0 

18,0 

25,0 

0,9 

0,8 

0,5 

84 

84 

80 

—  0 

—  0 

—  0 

10 

10 

0,7 

SI,  ='ap,  ■^ip,  V 

31 

12,0 

13,0 

13,5 

21,4 

19,2 

17,4 

17,4 

25,0 

0,7 

0,8 

1,0 

82 

84 

85 

W  2 

—  0 

—  0 

10 

10 

10 

1,2 

SI,  =  a  p,  ^ 

Med. 

7i8,6'7i8,4 

718,1 

n,3 

1 1,1 

10,4 

7,1 

15,3 

1,8 

1,9 

2,0 

86 

85 

87 

1,7 

2,1 

2,1 

8,4 

8,3 

7,') 

•  9,8 

II.  MÅNADS-  OCH  ÄRS-RESULTATER. 


RESULTATS  MENSUELS  ET  ANNUELS. 

1921. 


Meteor.  lakti.    63:e  band.     1921.  18 


).  =  13°  2'  =  o"  52" 


T««-    1       ..  r  _i+ 0,65  (690  mm). 

E   Gr  Malmö.  ^-1+0,75  (700  mm) 

i^i,  —  3,'  m,  /i,  =  2,5  m,  A  =1,5  m. 

McdcluuropL-isk  tid.    Heure  dc  rEurope  ccntralc. 


11)21. 


Febr. 

Mars 

1 

April 

Mftj 

1 

Jaiii  1 

1 

1 

Juli 

Ang. 

Hopt. 

Okt. 

Nov. 

J)t:<:. 

År 

A  nfiéfe 

-f-  06 

4-    7  I 

4-  12,8 

4-  '3,8 

4-  16,2 

4-  '5,2 

+  II, 6 

4-  8,9 

4-  0,5 

+    1,7  1 

4-  7,9 

+  7,5 

+  1 1,0 

4-  16^7 

4-  17,2 

4-  20,4 

4-  18,6 

4-  15,' 

4-  11,7  ! 

4-  2,6 

+  2,8 

+  10,8 

+  1.3 

+  5,0 

4-  7,2 

4-  12,5 

4-  14,6 

4-  16,8 

4-  15,' 

4-  11,8 

+  9,5! 

4-  0,7 

4-  1,9 

4-  8,3 

+  1,4 

-f-  5-2 

+  7,8 

4-  13,1 

4-  14,6 

4-  '  7,0 

_1_   I  c  7 

+  '5,7 

4"  '2,4 

•r   9iö  j 

4-     I  I 

1 

4-  8,6 

+  3i4 

4-  8,2 

4-  12,4 

4-  18,3 

4-  19,2 

4-  22,3 

4-  20,0 

4-  15,8 

4-  12,9 

4-  3,4 

+  3.6 

4-  '2,o 

■  0,7 

+  2,5 

+  3,8 

4-  7,8 

4-  10,5 

4-  12,3 

4-  11,7 

+  8,3 

4-  6,0 

-  1,4 

-  0.4 

4-  5,' 

+  6,2 

+  13,6 
18 

+  20,1 

4-  25,5 

4-  27,2 

4-  28,8 

+  29,5 

4-  23,2 

4-  17,0 

4-  I  1,1 

4-  8,0 

4-  29,5 

28 

29 

27 

2 

26 

9 

11,19 

17 

In 

-  6,5 

—  2,0 

4-  0,1 

4-  1,2 

4-  6,0 

+  7,5 

4-  6,8 

4-  1,8 

-  2,8 

-  7.8 

-  7.8 

-  7,8 

10 

7 

7 

• 

19,  21 

2 

18 

27,30 

25 

9  > 

4 

"/",*/" 

/"7>3 

761  8 

76t,7 

7i0.0 
/  DV-V 

761,1 

758,4 

763,7 

762,4 

765,6 

756,9 

761.5 

778,5 

775,6 

779,5 

771,0 

769,7 

767,4 

767,8 

778,6 

77',3 

779.8 

774,7 

779.8 

10 

16 

9 

22 

2 

8 

18 

18 

6 

10 

12 

1 

746,0 

748,4 

736,4 

750,5 

747,0 

74»,o 

740,1 

7^1  fl 

/  d^iJ 

714  7 

711.2 

10 

29 

15 

4 

'9 

23,  24 

1 2 

•'b 

5 

J  * 

>»/, 

4,3 

5,4 

5.7 

7,2 

8,0 

9,8 

9,9 

8,3 

7,7 

4.3 

4,6 

6,7 

86 

87 

76 

68 

68 

73 

79 

80 

87 

85 

86 

80 

81 

71 

58 

48 
66 

54 

55 

63 

62 

74 

79 

83 

68 

84 

81 

75 

66 

70 

75 

81 

85 

86 

84 

78 

;  6 

X  0 

0, 

4,2 

4,5 

4,6 

4,0 

4,7 

7.1 

6,9 

5.2 

5," 

4,'' 

*^,4 

X  I 

4- ' 

X  å. 

1.Q 

0,? 

5.1 

6,1 

7,6 

4,8 

5,° 

4,3 

X  6 

4  2 
4,^ 

x.x 

4.4 

5.8 

6,6 

4,6 

15,9 

19,4 

15,5 

20,9 

42,8 

41,6 

89,2 

37,8 

45,6 

40,4 

9',7 

547.3 

9,8 

7,3 

6,1 

11,3 

14,7 

23,8 

28,7 

16,1 

10,1 

16,7 

16,6 

28,7 

15 

28 

14 

20 

9 

22 

3 

1 2 

23 

4 

28 

t  8 

1 

8 

n 
v 

b 

1 0 

6 

,c 

10 

12 

9 

17 

127 

-2 
J 

7 

4 

2 

7 
1 

X 

13 

6 

8 

6 

15 

88 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

I 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

I 

3 

'3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 1 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

n 

y 

8 

I  I 

I  c 

10 

12 

1 1 

15 

12 

4 

I 

109 

8 

1 7 

T  A 
'4 

I 

id 

T- 

It 

j 

14 

10 

10 

12 

15 

156 

1 1 

6 

5 

3 

6 

4 

6 

5 

9 

14 

'5 

100 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

I 

0 

I 

0 

I 

6 

0 

0 

I 

3 

1 

3 

3 

j 

0 

0 

14 

0 

0 

1 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

5 

4 

I 

7 

7 

3 

5 

3 

2 

44 

3,5 

0 

2 

I 

1,5 

I 

0,5 

I 

i>5 

2 

o,S 

■  6  c 

2,5 

0 

1 

0,5 

2,5 

4 

2 

2 

I  c 

18,3 

2  ^ 

I 

2 

2-5 

0,5 

I 

2 

4 

2 

26 

4 

2 

4,5 

4 

4,5 

I 

I 

3 

1,5 

4.5 

0,5 

32 

2,5 

I 

2,5 

I 

I 

0 

0 

0 

I 

t 

I 

16 

0 

2 

1.=; 

3 

0,5 

2 

I 

2 

23 

5,5 

8 

I 

6,5 

2 

2,5 

I 

3,5 

2 

0 

13 

3 

40,5 

0 

7 

I 

I 

1,5 

4 

0,5 

0 

T  ?  c 

3 

7  c 
/  >D 

0 

7 

j 

X 
J 

1 

2 

0 

0 

10,5 

0,5 

32 

6,5 

4,5 

5 

6-5 

1 

3 

2,5 

2 

4.5 

5 

3-5 

47 

5 

5,5 

46 

5,5 

I 

3,5 

X  c 
o,b 

2 

d  ^ 

2 

41 

C 

7 
1 

8  s 

2 

2,5 

4 

3 

I 

6.5 

46.5 

2,5 

5,5 

4,5 

4 

1-5 

I 

4,5 

2,5 

7 

2.5 

5.5 

ti^  r 
4^.5 

2 

7 

I 

5,5 

2 

g 

3 

7  - 

3.3 

2 

6 

Q 

b 

J 

-  j 

X 

j 

2 

2 

0 

8,5 

45,5 

2 

5 

1,5 

I 

4 

6,5 

5 

1,5 

5.5 

I 

8 

48 

1,5 

7,5 

1,5 

2-5 

4 

b, b 

b 

0  c 
"'b 

8 

I 

6 

50,5 

2,5 

6,5 

0,5 

3 

I 

4 

4,5 

6 

8 

0 

4,5 

47.5 

3 

1 1 

4,5 

5 

7 

9,5 

8 

10,5 

5-5 

1-5 

5 

78 

94-5 

5,5 

6,5 

10,5 

8-5 

7,5 

10,5 

6 

11,5 

10,5 

3 

7,5 

6 

4,5 

4 

4 

7,5 

5 

4 

8 

6,5 

0,5 

4 

01 

I 

2 

0,5 

4-5 

7 

7 

3 

4,5 

4.5 

0,5 

5 

42,5 

I 

3,5 

I 

6.5 

II 

6 

6,5 

7 

4 

I 

4 

56.5 

I 

0 

0 

1,5 

6 

5-5 

5,5 

5 

5ö 

0,5 

5,5 

39.5 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

!  93 

90 

93 

'  1095 

2,7 

2,3 

2,9 

2,9 

4,2 

3,4 

3,7 

3,2 

2,9 

2,6 

2,9 

3,1 

2,9 

2,8 

3-6 

1  3,5 

5,1 

3,4 

4,5 

3,9 

1  3,5 

2,7 

3,1 

3-5 

2,4 

2,4 

2,2 

!  -'.6 

3,9 

!  2,8 

2,6 

3.2 

i  2,6 

2.5 

3.4 

2.8 

Jan. 


Temperatur  g^,^  _ 
Temperatore 


8  a.  m  

2  p.  m.  

9  p.  m.  -  -  

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum   

datum  (dato) .. 

Absoluta  minimum  

datum  (dato) .. 

Barometer  vid  0°  o.  (  Medium   

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Barometre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesantenr    |  Observerat  minimum  . 

normale,  mm    I  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet  0/ 
Hnmidité  relative  " 


8  a.  m.. 
2  p.  m.. 

9  p.  m.. 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


'8  a.  m.. 
O— 10 -i  2  p.  m.. 

9  p.  m.. 


4- 
4- 
4- 
4- 

4- 
4- 
4- 
10, 


2,6 
3,6 
3,0 
3,0 

4-9 
0,7 
8,8 
1 1 
6,1 
8 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  

■  Nederbörd  ®  ^  A  >  0,1  mm 
»  >  1,0  mm 
>:0,1  mm   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Snö  -X-  @ 
H.agel 
Dimma  = 
Snötäcke 


Aska  R   

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair). 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 


des  vents 


1 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

] 

9 

P- 

m. 

■N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P. 

m. 

E 

s' 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9  p. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

< 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

w 

8 

a. 

ni. 

2 

P. 

m. 

9 

P. 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka 
Force  moy.  du  vent 


-12 


»  a. 

2  p. 
9  p. 


m. 
m. 


754,9 
777,1 

16 
731,2 

18 

5,1 

87 
84 
87 

7,8 
7-4 
6,9 

86,5 
12,5 
28 

19 
14 

4 

o 

2 

3 

I 

o 

I 

14 
16 


1-  5 

2-  5 

1-5 
2 

1,5 

0,5 
I 

o 

3 

1,5 
1-5 

5,5 
5,5 
6 

7 

7,5 
7 

7,5 
7 

i 

3 
5 

3,5 

93 

3,4 
3,3 
3,' 
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X  =  13°  12'  =  o" 


52"' 48'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid 


Lund. 

.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Cg  =  +  0,75  (757 
=  37.9  ni,  /'t  == 


mmj. 
6,0  m. 


1,5  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juiii 

Juli 

Ane 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Deo. 

År 
Année 

+  1,7 

—  0,1 

+  3.4 

1  ... 
+  7,1 

+  13.1 

+  H.i 

+  10,4 

4- 15.0 

4"  1 1,2 

+  7.9 

4-  0,4 

+  1,1 

4-  7,6 

+  2,8 

+  2,5 

+  7.8 

+  11,5 

4-  17,7 

+  17,9 

4-  21,0 

4- 19,1 

4-  i';,4 

4-  1 1,7 

4-  2,2 

4-  2,2 

+  110 

+  2,1 

+  0,6 

+  4.2 

+  6,6 

+  11,8 

+  13.7 

4-  16,2 

4-  H.3 

+  11,0 

+  8,6 

4-  0,7 

4-  1,0 

4-  7^6 

+  2,1 

+  0,8 

+  4,8 

+  7,6 

+  12,9 

4-  14,2 

4-  16,8 

+  15.3 

4-  11,9 

4-  9,1 

4-  1,0 

+  1,3 

4-  8,2 

+  4."? 
1      t. .5 

4-    ^  0 

4-   8  t; 

+  12,8 

4-  IQ  A 

-f-  20  I 

4-  21  1 

4-  20  A 

4-126 

_i_ 

T"  2,9 

+  12,1 

—  0,1 

—  1,3 

+  1,9 

+  3,6 

+  7.6 

4-  Q.Q 

4-  11,6 

+  11,6 

4-78 

4-  ^.I 

—  1^7 

—  12 

-t-      A  ft 

+  8,0 

+  6,0 

+  14,0 

4-  20,0 

+  26,0 

+  29,0 

4-  29,1 

4-  30,0 

4-  22,9 

4-  16,9 

4-  10,3 

4-  7!7 

+  30.0 

10,  11 

28 

17 

27,  29 

25,27 

3 

26 

2 

9 

19 

I 

17 

-  8,2 

-  6,6 

-  4.4 

—  1,1 

+  1,7 

+  4,4 

4-  8,0 

4-  8,0 

4-  2,0 

—  4,0 

-  8,0 

-  6,0 

-  8,2 

28 

1 1 

8 

7 

4 

19 

2,  14 

•7 

27 

25 

9 

I 

75'.° 

704,1 

75°,5 

,  , 
700,0 

750,8 

. 

756,9 

/5°,i 

755.4 

/6o,7 

759.3 

702,0 

753,8 

758,4 

773.8 

775,0 

772,5 

776,3 

767,8 

766,4 

764,2 

764,8 

775,3 

768,2 

776,5 

771,2 

776  <; 

16 

10 

16 

9 

22 

2 

8 

18 

18 

6 

10 

12 

728,2 

741,1 

745,4 

733,6 

747,5 

74^»,! 

744.9 

745,0 

750,0 

728,8 

735.5 

731,5 

728,2 

18 

14 

28 

15 

3 

19 

23 

6 

12,  13 

23 

5 

31 

5,0 

4.3 

5,5 

5.9 

7,5 

8,5 

10,4 

10,3 

8,5 

7.7 

4,3 

4,6 

6,9 

92 

»9 

91 

79 

70 

72 

70 

84 

85 

93 

Q  0 
00 

91 

84 

88 

82 

69 

59 

48 

56 

56 

64 

62 

76 

82 

87 

69 

92 

88 

89 

80 

73 

72 

75 

82 

88 

90 

88 

89 

84 

7,4 

9,0 

6  1 

4,9 

A  C 
D,0 

0,4 

5,1 

7.3 

7,2 

0,3 

0,0 

7,2 

0,1 

4.4 

0,0 

/I  p 

0,4 

0,0 

6.5 

7,6 

8,7 

6,6 

7.0 

5'° 

5.7 

5.0 

4,9 

0, 1 

0,0 

5,6 

5,0 

0,2 

6,7 

ö,2 

6, 1 

83,4 

21,0 

21,5 

24,4 

19,5 

64.3 

42,5 

101,7 

47.3 

58,8 

42,1 

94.0 

620,5 

15. I 

10,7 

7,6 

6,0 

10,5 

11,7 

17,9 

29,3 

15.8 

14,5 

16,7 

20,7 

28 

15 

28 

14 

28 

9 

22 

3 

12 

23 

4 

6 

23 

8 

'5 

5 

13 

1 1 

I  0 

13 

14 

13 

I  0 

100 

'5 

4 

5 

8 

4 

9 

5 

13 

7 

1 0 

1 0 

105 

7 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

5 

2o 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

I 

0 

5 

4 

5 

31 

7 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

2 

I 

I 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 

9 

7 

0 

7 

0  _ 

0 

3 

0 

63 

10 

0 
0 

15 

1 0 

15 

9 

1 2 

10 

1 2 

9 

o 

ö 

1 1 

129 

2 1 

14 

14 

13 

7 

id 

1 1 

14. 

10 

16 

19 

20 

17^ 

4 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

14 

5 

10 

6 

7 

4 

4 

5 

7 

5 

10 

14 

10 

87 

5 

2 

I 

2 

2 

I 

/r 
0 

2 

0 

2 

8 

5 

36 

10 

5 

10 

13 

15 

I 

19 

1 1 

8 

14. 

10 

10 

138 

I 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

3 

I 

2 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

4,5 

1.5 

1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

4,5 

0 

1.5 

0,5 

3 

0 

3 

0 

0 

1,5 

I 

3.5 

I 

15 

0 

0 

0 

5 

1 

3 

0 

0 

I 

0 

2 

I 

13 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

3 

I 

0,5 

0 

6 

2 

10 

3 

3 

I 

3 

2 

2 

3,5 

I 

36,5 

I 

6 

0 

7 

1.5 

2 

I 

3,5 

0,5 

0 

8 

I 

31,5 

0 

f, 

u 

c 
D 

2 

I 

0 

2 

0 

0 

4 

0 

21 

3 

2.5 

5,5 

2 

8.5 

0 

2 

6 

2 

0 

3 

I 

35.5 

I 

4.5 

5,5 

0 

8 

0 

0 

5.5 

5 

4 

5 

3.5 

42 

0,5 

°'5 

^ 

2 

0 

I 

I 

5 

2,5 

1 

2.5 

I 

31 

1.5 

1,5 

0,5 

0 

I 

0 

0,5 

I 

0 

0 

I 

2 

9 

2.5 

3.5 

3,5 

I 

3 

I 

I 

I 

0,5 

2,5 

0 

1.5 

2 1 

2,5 

2,5 

o,S 

0,5 

0 

0 

0 

0,5 

0,5 

I 

1.5 

9,5 

10,5 

I 

8 

I 

1,5 

3 

4.5 

5,5 

5 

3 

2 

6 

51 

9.5 

I 

8.5 

5 

I 

5 

4.5 

10,5 

1.5 

6 

0 

5 

57,5 

9 

I 

9.5 

I 

0.5 

2 

1.5 

4 

3 

5,5 

0,5 

7.5 

45 

5 

1,5 

7 

6 

8 

13,5 

12,5 

6,5 

10,5 

13 

I 

9,5 

94 

7 

6 

10 

8,5 

12 

11,5 

14 

8,5 

14 

11,5 

4 

8,5 

115,5 

5,5 

4 

7 

5 

4 

7 

7,5 

9 

13 

9 

5 

7 

83 

5 

3.5 

I 

I 

4.5 

3,5 

5,5 

2 

3,5 

2 

2 

0,5 

34 

4 

3 

2 

1.5 

2,5 

6,5 

4,5 

0 

6,5 

5 

3 

5,5 

44 

I 

1.5 

I 

I 

3 

5 

2 

0 

3 

I 

3 

3 

24.5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

•095 

3.7 

2.3 

3.4 

2,6 

2,6 

3,7 

2,3 

2,6 

3." 

2,4 

2,1 

3,5 

2.9 

3,7 

3,4 

4.5 

3,5 

3,9 

4,4 

3,1 

4.1 

3,9 

3.7 

2,6 

4.1 

3,7 

3,0 

3.1 

2,5 

1,9 

1,4 

2,1 

1,3 

2,6 

2,4 

2,2 

2,3 

3.3 

2,3 

Temperatur  ^^j^ 
Température 


8  a.  m.  

2  p.  m.  

9  p.  m   — 

Medium  (moyenrie)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (dato). 


Barometer  vid  0°  o.  | 
normaltyngd,  mm  | 
Barométre  ä  0°  et<| 
k  la  pesanteur 
normale,  mm 


Medium  

Observerat  maximum  _. 

datum  (date). 
Obsei-verat  minimum  . 

datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Teusion  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a, 
%{2  p 

9  p.  m 


m. 
m. 


Molnmängd 
Nébnlosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


0-10 2 


a.  m. 
p.  m. 
9  p.  ni. 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Summa  (total)... 
Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date) 

Nederbörd  @  -X-  . 


Snö  -X- 
Hagel 
Dimma  = 
Snötäcke  [ 


:0,1  mm 
»      >  1,0  mm 
z\  >  0,1  mm  


Äska  f5      

Norrsken  v£l:>   

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.  Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Eépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

3) 

9 

P- 

m. 

W 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P. 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationcr  (Nombre  des  obs.  de  vent) 

Vindons  medelstyrka  ,^    10  1^  ^ 
Force  moy.  du  vent  '^^-^  i  i  P" 

(  9  p.  m  
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<p  =  56"  2'  N. 

X  =  14°  9' =  o"  56"' 36' E.  Gr. 


Kristianstad. 

Medcleuropeisk  tid.    Hcure  de  TEuropc  centrale. 


C  =  +  0,75  (770  mm). 

=  5,9  m,  /(,  =  1,2  in,      —  1,5  m. 


Jan. 

Febr. 

Mar» 

April 

• 

Maj 

Jani 

J  Ull 

Aug. 

j 

i 

^  0  v , 

<:C.. 

Är 

+  1,7 

—  0,1 

+  3,9 

+  8,0 

+  13,6 

+ 15,6 

1 

+  17,9 

+  '5,5 

4- 11,4 1 

4-  7.4 

-  0,1 

4-  0,8 

+  8,0 

+  2,9 

+  2,7 

+  7,0 

+  1 1,9 

+  17.' 

4"  2 1,3 

t    '  0,4 

4-  I  c  7  ' 
+  '5,3 

4-     I  7 

4-     2  2 

4~  1 1  0 

+  2,2 

+  1,0 

+  4,6 

+  6,7 

+  II. 5 

+  13,7 

4-  16,2 

+  14,1 

+  10,5 

+  8,6 

4-  0,2 

4-  0,8 

4-  7,S 

+  2,2 

+  1,1 

+  5,1 

+  8,1 

+  12,8 

-h  14,6 

+  17,1 

+  15.2 

1 

4-  11,8  ■ 

4-  9,1 

4-  0,5 

4-  i.i 

+  8,2 

+  4,7 

+  3,4 

+  8,7 

4-  12,8 

+  18,3 

+  20, 1 

+  22,8 

4-  19.5 

4-  10,4  1 

+  '3.5 

T  2,0 

r    I  2 ,2 

—  .1,0 

+  0,9 

-\-  2,2 

+  5.9 

_i_      *Å  r\ 
\  0,0 

+  '0,5 

■\-  10,0 

+  5,4 

4"  4.0 

"»i 

+  14,0 

+  21,0 

+  23,0 

+  27,0 

+  27,5 

-f  29,0  ! 

4-  24,0 

4-  20,0  ' 

4-  11,0 

+  8.5 

4-  29,0 

10 

28 

24,25 

29 

23,25 

3 

19,  26 

3 

9 

19  1 

I 

17 

•/« 

—  9,0 

—  7,5 

~  7,5 

  r.  c 

0,5 

4-    7  n 

CO 

i»" 

—  8,0 

—  00 

—  9,0 

16, 28 

10, 1 1 
• 

8 

23 

6 

19 

14,  iC,  17 

18 

19 

25 

9, 10,  26 

4 

'«.»/,,«/« 

753-9 

767,0 

760,9 

763,6 

761,6 

760,2 

758,1 

763,0 

761,6 

765,6 

755.9 

760,9 

776,7 

775,3 

780,2 

7r,o  c 

/"V- 3 

766  t 

767  8 

778  I 

77 1  ^ 

770  7 

77d.1 

780,2 

16 

10 

16 

9 

24 

2 

8 

18 

18 

6 

10 

12 

730,4 

743,9 

746,2 

735,5 

749,6 

746,1 

746,0 

747,2 

751-8 

730.0 

736,7 

732,5 

73'J,'-' 

18 

16 

4 

15 

3 

21 

23 

6 

13 

23 

5 

18 

4,9 

4-3 

5,5 

5.9 

8,0 

8,8 

10,4 

•10,3 

8,4 

7,5 

4,2 

4.5 

6,9 

89 

86 

88 

76 

70 

68 

70 

82 

82 

90 

85 

87 

81 

07 

80 

68 

5° 

5i 

5!) 

67 

6? 

72 

87 

69 

90 

87 

86 

79 

78 

75 

75 

84 

88 

89 

87 

86 

84 

8,6 

6,6 

7,3 

5,5 

3,8 

4-9 

4,7 

5,9 

4,8 

5,8 

7.5 

7.6 

6. ' 

7,6 

6,5 

6,2 

5,9 

4,3 

4,8 

5,2 

5,7 

5.7 

6,2 

7.2 

7,8 

6,1 

8,0 

6,5 

6,8 

5,2 

4,0 

4,5 

5,5 

5,1 

5,9 

6,2 

8,3 

8,0 

6,2 

*  j»  j 

22,4 

23,8 

12,7 

21,8 

20,8 

90,3 

36,2 

32,6 

47,5 

56.7 

455,9 

10,3 

9,4 

6,8 

10,6 

7,4 

4,2 

6,6 

19,8 

15.6 

10,9 

14.5 

12.5 

19,8 

17 

15 

6 

'4 

28 

4 

22 

12 

12 

23 

4 

28 

22 

9 

10 

1 1 

9 

14 

6 

17 

10 

15 

'5 

1  ö 

16 

4 

5 

6 

3 

8 

4 

14 

6 

9 

10 

9 

94 

10 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

Q 
0 

7 

42 

Q 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

6 

4 

1 1 

7 

4 

53 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

4 

31 

0 

0 

I 

0 

I 

2 

4 

5 

I 

I 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

I 

4 

3 

5 

13 

7 

7 

7 

5 

6 

3 

I 

62 

10 

10 

12 

16 

15 

17 

17 

12 

14 

1 1 

7 

1 1 

152 

20 

14 

10 

9 

3 

0 

1 2 

I  I 

14 

20 

'9 

'a' 

-1 
J 

I 

I 

0 

0 

0 

I 

2 

0 

I 

2 

4 

15 

I 

0 

2 

0 

0 

1 

I 

2 

2 

0 

I 

12 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

4 

I 

0 

0 

I 

g 
0 

I 

3 

2 

2 

^4 

4,5 

2,5 

0 

2,5 

2 

2,5 

3 

0,5 

5 

2.5 

4 

1,5 

30,5 

3 

I 

I 

1,5 

I 

2 

0 

I 

2 

4 

1.5 

18 

2 

2 

2 

1,5 

I 

0 

I 

2 

5 

3 

3.5 

23 

0 

6,5 

2 

6 

1,5 

2,5 

2,5 

1,5 

0 

2 

3.5 

0,5 

28,5 

2 

4 

0 

3 

0 

I 

0 

0 

1 

0,5 

5.5 

2.5 

19.5 

2 

5 

0,5 

7,5 

I 

3 

0 

1.5 

0,5 

0,5 

8.5 

I 

31 

4 

3 

4 

5 

6 

3 

2.5 

7 

0,5 

3 

6.5 

2 

46,5 

I 

6 

4 

9,5 

2.5 

I 

2 

9 

1-5 

2,5 

4-5 

2-5 

46 

I 

9 

1.5 

4,5 

4 

2 

0 

7.5 

3 

2,5 

3-5 

2.5 

41 

2,5 

2,5 

4,5 

I 

4,5 

0 

0 

3 

1,5 

4.5 

1-5 

2 

27,5 

1,5 

4 

4 

4,5 

12,5 

3 

2 

!  3 

1.5 

1,5 

3 

1 

41.5 

0,5 

I 

4 

2 

3,5 

I 

4 

1.5 

0,5 

2 

3-5 

1.5 

25 

2,5 

0,5 

2.5 

I 

4 

I 

I 

3.5 

3 

1-5 

1-5 

7 

29 

4 

1,5 

1.5 

',5 

3,5 

3 

5 

0 

2 

2.5 

1  6,5 

33 

2,5 

I 

5 

3 

5-5 

2 

I 

1.5 

2,5 

I 

2 

7 

34 

2,5 

I 

6,5 

2 

I 

0 

1-5 

2 

1.5 

1  3 

0 

5 

26 

5 

0,5 

6,5 

1.5 

2,5 

1 

3,5 

4 

I 

'  5,5 

0 

3,5 

34.5 

4,=; 

2 

7 

2,5 

0 

1 

4 

3 

3 

I 

0.5 

4 

32-5 

I  1 

6 

q 

/ ,  j 

2 

17 

I  i,s 

8,1; 

10 

10,5 

6 

9 

1 10 

10 

c 

3 

14 

12 

i  17 

:  13,5 

4 

125 

•3,5 

4,5 

1 1 

4,5 

4.5 

16 

10,5 

12 

12,5 

14.5 

2 

8 

'13-5 

I 

4 

2,5 

3 

10 

4 

8 

1  4 

6.5 

2 

7 

3 

55 

3,5 

6 

1,5 

1.5 

4 

3,5 

4.5 

1  3 

1  4 

1  2 

6 

4 

43.5 

4 

3,5 

0 

3,5 

3-5 

7,5 

2 

4 

0,5 

5 

3-5 

41 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

13 

1093 

4,7 

3,1 

3-9 

2,9 

3-2 

3.5 

3,5 

3.2 

3.0 

3.0 

3.1 

4' 

3.4 

i  4,1 

i  3,3 

4.5 

4-1 

3,8 

4,2 

4.1 

4.6 

3,5 

3-4 

3.1 

4-1 

3-9 

4,0 

1  3,6 

2,9 

2,6 

1,6 

2,7 

1  2,5 

3.0 

2,5 

2,6 

2-9 

3-7 

2. Q 

Temperatur  q^]^ 
Teinpérature 


Barometer  vid  0°  o. 
normaityngd,  mm 
Barométre  ä  O"  et 
k  la  pesaiiteur 
uormale,  mm 


8  a.  m  

2  p.  m   

f(  p.  m  -  

Medium  (moyeiine)   

Medium  av  maxima.... 

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Medium   

Observerat   maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum 

datum  (date). 


Fnktighetslryck  (Tcnsion  dc  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Hnniidito  relative 


8  a. 
•2  p. 

9  p. 


m  

m  

m.  


Molnmiingd  j  |  ™; 

Nébnlosite  |  <)  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


J  Summa  (total). 


mm    Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
I  datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @ 

a 

Snö  -X-  é  ■ 

Hagel  A  

Dimma  =  ... 
Snötäcke  ffl  . 


(■  A  >  0,1  mni 

I  >  1,0  mm 
:  0,1  mm   


Aska  K   

Norr.sken  xrS-    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »  (c.  demi-clair) . 
Mulen  »  (c.  couvert)  .. 
Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Képartition 
des  vents 


H 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

in. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

\v 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vinden.s  medelstyrka  q  .jg  |  9 

Force  moy.  du  vent  *  "  ^' 


m. 
m. 


9  p.  m. 
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X  =  14° 


N. 

=  0" 


59"  28'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Karlshamn. 

Heure  de  TEurope  centrala. 


Cg=  +  0,75  (760  mm). 

//j  =  6,9  m,  hl  -    3,9  m,  h  = 


1,5  m . 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Ar 
Année 

+  0,9 

-  0,6 

+  3,3 

+  6,8 

+  11,7 

+  14,^ 

+  16,2 

+  14,4 

4-  10,5 

4-  6,q 

+  0,2 

4-  1,2 

4-     7  2 

+  2.5 

+  2,3 

+  6,3 

+  10,8 

+  15,3 

+  17,5 

+  19,5 

+  17,1 

+  15,1 

+  11,3 

4-  2,1 

+  2,1 

4-  10,2 

+  T,8 

+  0,7 

+  4,0 

+  7,0 

+  11,6 

+  13,8 

+  16,3 

4-  14,0 

+  10,2 

+  8,2 

4-  0,4 

4-  1,0 

+  7,4 

■f-  1,0 

-4-     n  •? 
+  0,7 

+  4,3 

1         »7  A 

+  7,0 

-|-  12,0 

+  14,3 

1     T  A  r 

+  14," 

+  11,3 

+  0,5 

4"  o,ö 

+  1.3 

4-  7,8 

+  4,1 

+  3,0 

+  7,2 

+  11,7 

+  16,7 

+  18,9 

+  21,2 

4-  18,2 

+  15,5 

+  12,3 

4-  3,0 

+  3,2 

+  11,3 

—  1,0 

-  2,4 

+  1,3 

+  3,7 

+  6,1 

4-  9,7 

+  11,7 

+  10,3 

+  6,8 

+  4,1 

-  1,6 

-  0,9 

4-  4,0 

+  9,0 

+  7,0 

+  14,0 

+  19,0 

4-  21,0 

+  26,0 

+  26,0 

+  24,5 

+  20,0 

+  16,5 

4-  10,2 

4-  7,5 

4-  26,0 

10 

28 

24, 25 

20,  27 

23, 27,28 

2,3 

10,  1 1 

19 

8 

18, 19 

17 

-  11,5 

-  9,0 

-  8,0 

—  1,0 

—  1,0 

+  5.5 

+  8,5 

+  4,5 

+  1,0 

-  3,0 

-  8,5 

-  7.5 

-  11,5 

28 

10 

8 

17 

I 

19,  20 

14 

31 

19,  30 

25 

10,  26 

4 

'Vt 

766,5 

760,6 

763,5 

761,4 

7^7,6 

762,2 

761,2 

761;. I 

75t:  c 
/  DD.J 

776,3 

777,9 

775,7 

781,4 

771,4 

768,9 

766,1 

767,1 

777,2 

771,1 

779,1 

774,6 

781,4 

16 

8 

16 

9 

24 

2 

8 

18 

18 

6 

10 

12 

V. 

720,9 

743,7 

745,7 

735,6 

740,0 

/40,i 

746,0 

/40,o 

751,4 

730,0 

736,5 

730,4 

728,9 

I  fl 
1  0 

1  u 

4 

15 

3 

2 1 

23 

7 

13 

23 

5 

31 

/i 

4,6 

4,2 

5,0 

5,5 

7,7 

8,3 

9,8 

9,9 

8,1 

7,2 

4,1 

4,4 

6,6 

86 

89 

8^ 

76 

74. 

70 

82 

84 

87 

87 

81; 

81 

86 

82 

71 

58 

62 

56 

59 

69 

63 

75 

78 

83 

70 

87 

87 

83 

73 

72 

71 

72 

79 

85 

.  87 

86 

86 

81 

6,9 

4,6 

5,3 

4.2 

2,6 

4,1 

4,3 

4,1 

3,5 

4,7 

5,9 

6,4 

4,7 

6,2 

4,6 

4.Q 

4,1 

2,8 

^,6 

4  7 

0,/ 

4,1 

T-, 

t;. 2 

6 

7  c 

d  8 

c  7 
j,/ 

d,2 

4,6 

2  7 

I  å 

1  1 

2. c; 

%  8 

4  0 

Q 

1;  8 

4  0 

89,5 

10,9 

16,1 

18,8 

10,8 

30,0 

2  1,2 

66,0 

17,3 

58,8 

43,6 

67.9 

450,9 

12,5 

4,1 

4,7 

4,7 

10,2 

7,7 

7,0 

19,3 

7,7 

29,1 

13,0 

16,0 

29,1 

17 

15 

0 

0 

2o 

14 

22 

14 

14 

23 

4 

2ö 

/lO 

23 

7 

10 

I  I 

2 

17 

C 

J 

13 

1 1 

14 

1 1 

22 

146 

17 

3 

6 

6 

I 

10 

C 

j 

1 1 

3 

9 

8 

9 

88 

6 

I 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

22 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

I 

3 

4 

2 

0 

0 

3 

2 

I 

7 

2 

2 

27 

c 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

1  0 

0 

0 

I 

0 

0 

3 

2 

2 

0 

I 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

c 

J 

10 

1 1 

1 1 

IQ 

1 1 

g 

14 

12 

12 

6 

4 

1 24 

13 

10 

12 

16 

1 1 

16 

19 

14 

13 

9 

12 

13 

158 

13 

8 

8 

3 

I 

3 

3 

3 

5 

10 

12 

14 

83 

2 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

12 

3 

9 

1 0 

Q 

0 

T  Ö 

7 

1 2 

9 

0 

15 

Q 

5 

1 1 0 

■2 
3 

4 

0 

c 

J 

4 

6 

2 

2 

10 

7 

4 

;  I 

3 

7 

9 

9 

15 

15 

20 

1 1 

12 

14 

8 

9 

132 

6 

4 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

2,5 

I 

4 

2 

22,5 

5 

3 

0,5 

4 

5 

4 

2 

I 

I 

0 

1.5 

0,5 

I 

I 

I 

3,5 

3 

20 

I 

2 

0 

2,5 

0 

6 

2 

2 

1,5 

2 

8 

1,5 

28,5 

I 

1 

2 

0 

1.5 

0 

I 

u 

1,5 

16 

2 

I 

0 

2 

0 

o.t; 

0 

o.t; 

0 

I 

c 

j 

0  t: 
.  j 

0 

7 

I 

9 

2 

0,5 

■ 

2,5 

0,5 

0 

4 

1 

28,5 

1 

°,5 

o>5 

2,5 

0,5 

0 

1,5 

0 

0 

u 

2 

29 

0 

7 

0 

q 

1  =; 

0  ; 

,  j 

0,1; 

0 

0 

7 

0,1; 

■?i,5 

3 

I 

I 

1.5 

5,5 

1,5 

I 

1,5 

I 

I 

2 

I 

2 1 

0 

2,5 

3>5 

4 

D 

2 

2 

1,5 

0 

2 

1 

31 

I 

I 

,  j 

I 

0 

T)  J 

0 

2 

0 

0 

1,5 

0 

12 

I 

0 

I 

1,5 

1,5 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

5,5 

3 

I 

1,5 

u 

8  r 
0,5 

2,5 

4>5 

2 

4,5 

I 

0 

2 

2 

0  t; 

I 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

I 

1,5 

8,5 

3 

0 

3,5 

I 

0 

0,5 

2,5 

5 

4 

0 

0,5 

10 

30 

6  c 

I  c 

6  ^ 

c 
3 

r 
S 

i, 3 

8 

A 

6  t; 

0 

8 

61,1; 

5,5 

2 

5,5 

6 

I 

I 

I 

2 

4,5 

3,5 

0 

8 

40 

9 

3 

8 

3 

I 

5.5 

I 

7 

9 

7,5 

1.5 

5 

60,5 

6,5 

3,5 

8 

2,5 

2 

6,5 

5,5 

5 

9 

5 

I 

4 

58,5 

7 

4 

7,5 

0 

4 

I 

0 

9 

8 

6 

0 

5 

51,5 

5 

2 

5.5 

1,5 

3 

9 

11,5 

4 

5 

4,5 

2 

5,5 

58.5 

5 

3 

6 

2 

2 

7,5 

7,5 

5 

4 

5,5 

3 

4,5 

55 

6 

3 

6 

3 

2 

9,5 

8,5 

2 

4,5 

4,5 

3,5 

4,5 

57 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,6 

1,8 

2,2 

1,9 

1,2 

2,3 

2,1 

2,2 

2,0 

2,0 

2,7 

3.0 

2,3 

3,4 

2,1 

3,1 

2,9 

2,1 

3,1 

3,0 

3,2 

3,1 

2,6 

2,8 

3,8 

2,9 

3,3 

2,6 

2,3 

2,1 

1,3 

1,4 

1,2 

2,1 

1,6 

2,2 

2,8 

■3.3 

2,2 

Temperatur  ^^^^j 
T  em  perature 


8  a.  m.     

2  p.  m.   

9  p.  m.   

Medium  (nioyenne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

d.atum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  [  Medium   

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Barométre  ä  O"  et/  datum  (date). 

ä  la  pesantenr  1  Observerat  minimum  . 
normale,  mm  datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Belativ  fuktighet 
Humidité  relative 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


I — 10  i 


0—10 


8  a.  m. 
ä  p.  m. 

9  p.  m. 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Summa  (total)   _-.  

mm  <  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)..  


Antal  dagar  med 
Nonibre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -X- 


Snö  -X-  §  . 
Hagel  A... 
Dimma  = 
Snötiicke  Ri 


A  S  0,1  mm 

>  1,0  mm 
0,1  mm   


Aska  K    _ 

Norrsken  .^rh^  

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-elair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.  Storm  (tempéte),  9—12  ^ 


Vindstilla 
Oalme 


Yindfördeliiing 
Répartition  <( 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medeLstyrka   

Force  moy.  du  vent 


8  a. 
2  p. 

9  p. 


m. 
m. 
m. 
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nf6°r;  =  ."s"'38-E.Gr.  KaliTiar. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Europo  centrale. 


C,  =  +  0,75  (730  mm). 
Ill,  =  10,2  m,  A,  =  6,5  m,  /(^,  —  2,2  m. 


1^21. 


b  a.  m  

2  p.  m.    -. 

9  p.  m.  .-  

Medium  (moyenno)  

Tenipcnitur  ^^j^  I  Medium  av  maxima  

Tcmpératnre         j  Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 

Absoluta  minimum   

datum  (dato)- 

Barometer  vid  0°  o.  f  Medium  —  

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  . 
Baroniétre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    1  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     I  datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


ö  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p.  m. 


Molnmiingd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


I  8  a.  m. 
-10  ^  2  p.  m. 


9  p. 


Summa  (total).  -  

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


{  Nederbörd  @-)fA>:0,l  mm 
»      S  1,0  mm 
>  0,1  mm   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Snö  @ 
Hagel  A. 
Dimma  = 
Snöt.äcke 


Aska  K    -  

Norrsken    — 

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »  (c.  derai-clair) . 
Mulen  >>  (c.  couvert)  — 
Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9^ 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

W 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka   

Foree  nioy.  du  vent 


8  a. 


m. 
m. 


9  p.  m. 


an. 

Febr. 

Mars 

April 

1 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

No  v. 

Dec. 

Är 

Anniii 

0,7 

-  1,7 

+  3,5 

+  6,2 

+  12,4 

+  '4,5 

+  17,' 

+  '5,5 

+  11,2 

+  7.4 

+  1,1 

4-  1,0 

+  7,4 

2,2 

+  1,0 

+  6,5 

"T  ö,ö 

+  '4,9 

+  '7,2 

"t"  20,0 

+  '0,4 

+  15.2 

T  I  1,0 

+  2,7 

J.       «  Q 

"f"  1 0,2 

i>l 

+  0,5 

+  3,6 

+  6,1 

+  '2,0 

+  '4,3 

+  17,1 

+  '5,3 

4-  ",5 

4-  8,6 

4-  1,0 

4-  0,9 

4-  7,7 

1,2 

±  0,0 

+  4,2 

+  6,6 

+  >2,4 

+  '4,6 

+  17,5 

4-  15,8 

4-12,1 

4-  8,9 

+  '.5 

4-  8,0 

4,0 

+  2,7 

+  7,8 

+  10,3 

+  17,4 

4-  19,8 

+  23,0 

+  '9,9 

4-  16,4 

4-  13,2 

+  3.3 

+  3,0 

4-  1 1,0 

1.4 

-  3,0 

+  1,2 

+  3-' 

1             U  y-. 

T" 

+  9,° 

l_    •  ^  Q 

-f-  12, ö 

4"  12,2 

+  7.5 

+  5.' 

—  0,0 

I,' 

t  ... 

+  4,3 

v, 3 

4-  7.1; 

+  15,!; 

+  16,5 

+  28,5 

'  j  » j 

'  3,J 

4-21,0 

4-  18,1; 

4-  1 1,0 

4-  7,0 

4-  30,5 

10 

13,28 

25 

28 

27 

26 

9 

3 

7 

16 

I 

17 

10,0 

—  9,0 

—  0,0 

—    1 ,0 

±  0,0 

+  3,0 

4"  10,0 

-1_  kr» 
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+  0,75  (730  mm). 

10,3  m,      =  7,5  m,  hj,  =  3,9  m. 


1921. 


J:  GDI. 

■  1 

-  ■ 
Maj 

Juni 

ti  Ull 

Aug. 

oept. 

Okt. 

No  v. 

Dec. 

År 

ÄnnéG 

+  1,2 

±  0,0 

+  4,1 

+  8,0 

-t-  14,4 

+  15.9 

+  18,2 

+  15,8 

+  10,9 

+  8,4 

+  0,1 

+  1,6 

+  8,2 

4-    1  fl 

4-  7/1 
7,4 

4-  16  c 

A-   T  7  Q 
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1      T  T  Ä 
1    "T    i  1)0 
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+  2,0 
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+  1 1,2 

+  8,7 
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Temperatur  ^^j^ 
Température 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  et 
ä  la  pesantenr 
normale,  mm 


m. 
m. 


»  a. 
2  p. 

9  p.  m.   

Medium  (moyenne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Medium    

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fulctighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
%  {  2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmängd  I  ^ 

Nébulosite  |  ^ 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -^f  A  >  0,1  mm 

»  »      S  1,0  mm 

Snö  -X-  ^  Ä  >  0,1  mm  

Hagel  A.   _   

Dimma  =      

Snötäcke  (¥1     


Äska  rZ.     

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »  (c.  demi-clair) 
Mulen  »  (c.  couvert)  _.. 
Storm  (tempéte),  9 — 12  -  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 

Eépartition 
*    des  vents 


NE 


SE 


SW 


w 


NW 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m.  -- 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  ^_ 
P'orce  moy.  du  vent 


12 


8  a. 
2  p. 

9  p. 
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Växjö. 


Q  =  +  0,75  (740  mm). 

Hl,  —  172,5  m,  A,  =  9,0  m,  /i,,=  1,7  n. 


v.m 


J  Mil. 

Febr. 

Mars 

A  lil 
I" 

Mal 

Juni 

Juli 

Hcjjt,. 

Okt. 

No  v. 

Ar 
Aiint'j 

- 

-  2,7 

+  2,7 

+  6,3 

+  12,4 

+  '4,' 

+  '6,3 

+  14.' 

+  9,7 

+  0,1 

-  1,0 

-  0,1 

>  0,4 

A-  O.Q 

+  1,4 

+  7-0 

+  1 1,1 

+  17,6 

+  17,6 

+  21,4 

+  18,4 

+  '4,5 

+  10,8 

+  0,8 

+  0,6 

+  10,2 

+  0,4 

-  0,4 

+  3-8 

+  6,5 

+  12,5 

+  14,' 

+  16,9 

+  14.' 

+  9-9 

+  7,6 

-  0,6 

±  0,0 

+  7,1 

+  0,1 

-  0,7 

+  4,' 

+  7-2 

+  13,0 

+  14-4 

+  17,2 

+  14,8 

+  10,8 

+  7,9 

-  0,4 

+  0,1 

+  7,4 

1  2,0 

+  2,/ 

+  80 

4-  1 0  I 

4-  I A  0 
~  ''»,9 

+  1 1,8 

+    I  '-) 

+  2,6 

~"  2,7 

~"  4-4 

+  2,6 

4-    Q  0 

4-  10,3 

+  6,1 

+  -»'.s 

—  2,7 

—  2.2 
- 

+  ^,2 

+  7.5 

+  5,5 

+  '13,5 

+  20,0 

+  25-5 

+  27,5 

+  28,0 

+  30,5 

+  22,0 

+  18,0 

+  10,0 

4-  8,0 

+  30,5 

10 

28 

25 

26 

25 

3 

29 

3 

9,  10 

'9 

I 

22 

•/« 

*  DO 

—  1 2,0 

—  1,0 

±  0,0 

+  4,5 

+  7,0 

+  4.5 

-  0,5 

—  3,5 

—  10,5 

—  10,0 

~  15,3 

16 

19 

8 

7-  17 

4 

17,  19 

16 

1 1 

30 

25 

9 

4 

'".'1 

737-4 

75',2 

744,4 

748-I 

746-3 

743-4 

744-5 

742,4 

747,0 

745,6 

750,0 

739,3 

745,0 

7';9.o 

76=;, 4 

7^7, 1 

7';^,o 

73 1,2 

752,7 

762,3 

755,5 

763.6 

757,9 

763,4 

16 

8 

16 

9 

24 

2 

8 

18 

18 

6 

10 

II 

"/« 

713.6 

728,7 

727,4 

718,8 

734-0 

730,4 

728,7 

730,3 

735.6 

7  "8,8 

7' 9,0 

713,8 

713,6 

18 

16 

4 

15 

3 

20, 2 1 

23 

6 

•3 

23 

5 

17 

4-3 

3,7 

4,9 

5-2 

6,5 

7,5 

9-3 

9-5 

7,5 

0,8 

3,9 

4.2 

6,1 

89 

87 

88 

77 

63 

60 

6/ 

84 

är» 

»9 

öö 

90 

0  l 

°D 

7d 

i  T- 

64 

Cl 

I 

-t 

48 

48 

62 

57 

81 

88 

64 

90 

85 

82 

73 

61 

67 

67 

78 

82 

88 

86 

87 

79 

7-3 

7,1 

6,6 

_  0 

5,8 

3-9 

5,4 

4,7 

5-7 

3.6 

5-9 

7,0 

0,0 

0, 1 

6,9 

6,1 

5-2 

5,1 

4.1 

5,6 

5,2 

5-4 

4.5 

0,1 

",9 

0.3 

7,4 

5,4 

5,8 

2,8 

2,9 

5-1 

4,3 

4-8 

2.9 

5,2 

7,1 

7,9 

5,1 

72,6 

I  ',4 

40,0 

26,5 

13,8 

30,8 

'4-6 

102,4 

25,4 

59,1 

26,5 

67,1 

490,2 

10,1 

4-8 

•3,5 

12,1 

8,2 

8,2 

5,6 

25.' 

7,0 

27,7 

7,8 

9,7 

27.7 

10 

17 

6 

14 

28 

12 

22 

12 

14 

23 

4 

30 

23 

10 

'5 

5 

•7 

8 

18 

9 

18 

H 

20 

108  , 

16 

2 

1 

/: 
D 

3 

1 1 

5 

'4 

7 

10 

ö 

14 

103 

12 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

I  1 

Ib 

59 

Q 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

3 

9 

30 

20 

12 

7 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1 

10 

61 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

6 

Q 

15 

5 

9 

Q 

0 

9 

7 

0 

3 

^3 

13 

9 

12 

10 

13 

18 

17 

1  I 

17 

1 1 

0 

5 

14» 

1 6 

1 2 

1 1 
'  i 

6 

1 

c 
J 

I  2 

4- 

T  2 
*  J 

18 

2 ; 

I  ^2 
3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

3 

0 

3 

0 

2 

2 

6 

2 

4 

\ 

32 

I 

5 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

9 

4 

y 

7 

Q 

8 

1 0 

10 

5 

14 

10 

1  0 

100 

1,5 

2 

0 

4-5 

0 

5-5 

3 

0 

2,5 

1,5 

4,5 

4 

29 

4 

2 

I 

3 

1,5 

6 

0 

I 

3,5 

1,5 

3,5 

t 

31 

2 

2 

' 

2 

',5 

3 

0 

0 

2 

I 

2 

18  5 

I 

2 

I 

8 

I 

3 

4 

0 

2 

I 

8,5 

0 

31.5 

2 

4,5 

0 

6,5 

o,S 

2 

2 

0 

I 

0 

10 

I 

29.5 

I 

2 

0 

7 

0,5 

2 

0 

0 

I 

Q 
0 

I 

23.5 

4 

6 

0 

0 

2 

0 

2 

I 

0 

3 

0 

20 

',5 

3 

0 

2-5 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

2,5 

I 

12,5 

3 

6 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

4 

I 

I  0 

4 

3 

4,5 

2 

6,5 

I 

0,5 

7-5 

2 

I 

4 

2 

38 

2,5 

3.5 

2,5 

3 

3,5 

1-5 

I 

5,5 

2 

0 

\ 

I 

30 

2 

3 

I 

1,5 

6 

I 

3 

5 

0 

0 

I 

I 

24.5 

3 

3 

6-5 

4 

6,5 

I 

2 

3,5 

2 

6 

4 

43 

5 

2,5 

5 

3,5 

7,5 

2.5 

I 

7 

3,5 

3 

2 

5 

49.5 

I 

0 

3,5 

2 

8 

2,5 

3 

3,5 

I 

I 

0 

5 

30.5 

7 

3 

II-5 

5,5 

7 

9.5 

10 

7.5 

5 

8 

'i5 

12 

87.5 

7 

2,5 

13 

5-5 

9 

8 

6 

7 

6,5 

9,5 

2,5 

10 

86,5 

9 

2 

11,5 

3 

3 

6 

6 

7,5 

6,5 

7 

1.5 

10 

73 

5,5 

I 

4,5 

3-5 

3.5 

4 

6,5 

7,5 

6 

0 

4,5 

47.5 

5 

1,5 

9 

3-5 

5 

4 

10,5 

9 

6.5 

10 

',5 

4.5 

70 

5 

2 

2,5 

4 

2.5 

6 

9 

5,5 

6 

»'5 

2 

53 

2 

2 

0 

2-5 

4 

6.5 

3.5 

3 

3 

3,5 

3 

3,5 

36.5 

3 

3,5 

0-5 

2,5 

2 

6 

9.5 

1,5 

7 

3 

3 

3.5 

ti 

4 

2 

0 

2 

0 

3 

I 

I 

I 

5 

2 

5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,2 

2,0 

2,5 

2-7 

2,7 

3,1 

3.0 

3.1 

2,5 

2,6 

2,3 

3,0 

3,3 

2,1 

3,1 

3,9 

3,6 

3-7 

t: 

3-8 

3,5 

3,2 

2,7 

3,0 

2,6 

2,1 

1  ^-s 

1 

1,9 

1,9 

2,4 

1.5 

2,1 

1.9 

2  *" 

Tenipenitnr   „  , 
_     ^.    .  Cels. 
Temperatare 


,S  a.  Ill  

•2  p.  111  

!»  p.  m  - 

Medium  (moyenne)  ..  .- 

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum   

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  [  Medium   — 

normaltyugd,  mm  Observerat  inaximnin  . 
Barométre  ä  0°  et/  d.atum  (date). 

k  la  pesanteur    j  ObseiTerat  minimum  . 

normale,  mm     [  datum  (dato). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Hnmidité  relative 


ö  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p.  m. 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


0—10 


8  a. 
2  p. 

9  p. 


m. 

m. 
ni. 


Samma  (total)    ■  - 

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Alltal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -X-  A  >:  0,1  mm 

»  »      S  1,0  mm 

Snö  ^  ^  Ä  S;  0,1  mm   

Hagel  ▲    

Dimma  =    -- 

Snötiicke  O  -   


Aska  K   

Norrsken   

Klar  himmel  (oiel  clair) 
Halvklar  »      (c.  demi-clair) 
Mulen      »      (c.  couvert)  .... 
Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindföideliiiiig 
Képartitioii 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservfttionor  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  r,    in  I  £^ 

X,  1         *  O — 12  <  2  p.  m. 

Force  moy.  du  vent  I  „ 

I  9  p.  ni. 


Meteor.  laktt.    63:e  band.  1921. 
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<p  =  57''39'N. 

X  =  i8°  18'  =  i"  13™  12'  E.  Gr 


Visby. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrala. 


Cg  =  +  0,85  (770  mm). 

=  10,9  m,  h,  =  7,1  m,  h  =  2,0  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Olct. 

Nov. 

Dec. 

År 
Année 

0,7 

+  3,0 

+  7,0 

+  '3,1 

+  14,4 

+  15,9 

+  10,7 

+  11,9 

+  0,3 

+  1,0 

+  1,4 

+  7,9 

+  1,9 

+  1,2 

+  5,8 

+  8,7 

+  14,6 

-t-  15,0 

+  17,6 

+  18,1 

+  13,2 

+  10,1 

+  2,0 

+  1,8 

+  9,2 

+  1,5 

—  0,2 

+  4,1 

+  5,6 

+  10,9 

+  13,4 

+  15,6 

+  15,2 

+  11,7 

+  8,9 

+  1,5 

+  1,2 

+  7,5 

+  1,5 

±  0,0 

+  4,3 

+  6,6 

+  12,0 

+  13,7 

+  15,8 

+  16,1 

+  12,1 

+  9,0 

+  1,7 

+  1,4 

+  7,9 

+  3,2 

+  2,2 

+  6,0 

+  10,1 

+  16,4 

+  17,2 

+  18,9 

+  19.'? 

+  14,  £ 

4-  1 1,1 

4-    2  Q 

4-  10  C 

—  1,0 

-  2,8 

+  1,0 

+  2,8 

+  7,2 

+  10,0 

+  12,5 

+  12,7 

+  9,0 

+  ^,9 

—  0,4 

-   0  8 

+  4.7 

+  6,6 

+  5,2 

+  11,6 

+  20,8 

+  24,4 

+  23,8 

+  23,8 

+  30,3 

+  22,7 

+  16,3 

+  'o,o 

+  5,8 

+  30,3 

7 

28 

17 

26 

27 

27 

1 1 

3 

10 

3 

I 

17, 18, 21 

/  8 

-  6,3 

—  10,1 

-  3,0 

±  0,0 

+  1,6 

+  6,0 

+  9,0 

+  9,0 

+  5,0 

+  0,1 

~  4,1 

-  3,8 

—  10,1 

26 

17 

9 

18,  19 

4 

20 

3 

29 

20 

31 

9 

25 

700,3 

•7  -  S  c 
730,5 

703,0 

761,3 

757,0 

75°, ' 

, 

756,7 

, 

700,3 

759,2 

. 

705,1 

753,0 

759,2 

773,8 

779,7 

773,6 

781,3 

771,5 

769,8 

765,4 

766,3 

776,4 

768,9 

780,1 

772,9 

781,3 

16 

8 

16 

9 

24 

2 

18 

20 

18 

6 

II,  18 

1 1 

726,2 

738,9 

739,2 

735,2 

747,8 

744,6 

741,8 

742,0 

747,6 

737,8 

731,9 

720,7 

720,7 

18 

14 

4 

15 

3 

20 

23 

7 

13 

23 

5 

17 

4,5 

3,9 

5,0 

5,6 

6,9 

8,1 

9,6 

9,7 

7,9 

6,7 

4,2 

4,4 

6,4 

OD 

84 

79 

03 

09 

71 

72 

7S 

7° 

oO 

0  1 

84 

78 

82 

79 

73 

68 

57 

62 

63 

63 

67 

72 

79 

85 

84 

71 

86 

86 

78 

83 

71 

71 

75 

72 

75 

78 

80 

78 

7  0 

5,° 

5,7 

5,1 

2,1 

/I  8 
4,8 

5,5 

5,' 

/i  c-, 
4,0 

0, 

°,5 

5,7 

6,8 

",4 

4,2 

å>° 

2,0 

4,7 

3,3 

4,3 

4,° 

6  2 

7  S 

0,2 

5,2 

0,4 

5,0 

4,1 

3,9 

2,4 

2,ö 

4,5 

-t  S 

3,° 

3,5 

3,8 

7,0 

8,2 

4,7 

96,3 

4,3 

31,2 

27,6 

5,6 

23,3 

30,7 

17,7 

13,2 

42,0 

30,6 

65,5 

388,0 

13,6 

2,0 

11,8 

18,9 

5,5 

7,5 

12,7 

3,9 

5,7 

24,0 

7,3 

8,0 

24,0 

23 

18 

6 

18 

19 

18 

21 

26 

14 

23 

4 

23 

2  8/ 
/lO 

18 

4 

10 

/: 
D 

2 

13 

0 

0 
ö 

9 

1  2 

15 

18 

123 

I  c 

5 

3 

Jj 

5 

3 

(3 

9 

1 0 

00 

1 2 

4 

4 

I 

0 

0 

2 

10 

0 
0 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

I 

3 

3 

0 

I 

2 

0 

I 

2 

2 

19 

8 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

8 

39 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

I 

I 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

T 

5 

g 

^] 

Q 

9 

1 0 

j  j 

7 

0 

1 00 

I  ^ 

1 2 

T  yl 

•4 

T  r 
'  3 

9 

16 

T  7 

16 

1 2 

16 

\ 
4 

155 

14 

10 

9 

5 

I 

4 

5 

5 

7 

8 

22 

20 

1 10 

2 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

3 

3 

1 

II 

.0 

0 

I 

0 

I 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,5 

4,5 

0 

3 

3,5 

6,5 

7 

0,5 

3,5 

2 

3,5 

3 

40,5 

3,5 

3 

0 

3,5 

3 

7 

6 

2 

4 

2 

4,5 

2,5 

41 

d  s 

T-,  J 

3 

1 

3,5 

I 

/l  c 

4,5 

2 

2,5 

1  c 

3,3 

1,5 

5 

0,5 

32,5 

1,5 

I 

I 

2 

0,5 

lö 

0,5 

0,5 

1,5 

2 

2,5 

1,5 

16 

1,5 

2 

I 

6,5 

1,5 

I 

0 

I 

0,5 

1.5 

2,5 

2 

21 

'j 

° 

c  r 
3,3 

2 

",3 

'  ,3 

j 

Q 

2 

j 

15,5 

0,5 

I 

0,5 

5,5 

2 

I 

I 

I 

0,5 

2 

7 

I 

23 

0 

2 

0 

4,5 

I 

0 

0,5 

0 

I 

4,5 

2 

16,5 

ox 

/t  C 

4,5 

4 

o  c 
"-',3 

Q 

0 

2 

0,5 

3 

23 

3,5 

7,5 

0,5 

3,5 

3 

0 

2 

3,5 

0,5 

0 

5 

2 

31 

3 

5,5 

I 

I 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

6 

0 

18,5 

4,5 

0,5 

2 

2  C 

r  r 
3i3 

Q 

1 

4,5 

29 

3,5 

4,5 

6,5 

4 

3 

3 

I 

3,5 

0 

I 

1,5 

1,5 

33 

3 

2 

3 

1,5 

3,5 

2 

0 

2,5 

I 

0,5 

I 

0,5 

20,5 

2,5 

3,5 

7 

r  c 
3,5 

"-',3 

4 

4 

^,3 

1 

I  r 
',3 

3 

1,5 

4°, 5 

10 

6 

13 

8 

12 

9,5 

9,5 

)  I 

8,5 

11,5 

3,5 

12 

114,5 

10,5 

8,5 

17,5 

8,5 

'3 

Q 

0 

1 0 

11,5 

9 

13,5 

3 

15,5 

128,5 

10 

7,5 

15,5 

6,5 

12 

9 

8,5 

IG 

8 

13 

3 

15,5 

118,5 

4,5 

2 

7,5 

1,5 

4,5 

4 

6 

8,5 

10 

7 

0,5 

5,5 

61,5 

4,5 

2 

8 

2,5 

7 

2,5 

7 

10 

8 

9,5 

3,5 

5,5 

70 

5,5 

2,5 

5,5 

I 

0.5 

4,5 

4,5 

7 

8,5 

7,5 

0,5 

5 

52,5 

4 

•,5 

I 

2,5 

1,5 

3,5 

3 

1,5 

5,5 

5,5 

6,5 

4,5 

40,5 

5 

3 

0,5 

2 

2 

9,5 

6 

2,5 

7.5 

3 

5 

3 

49 

4 

2 

1,5 

2 

2 

4,5 

7,5 

2,5 

6 

4.5 

5,5 

3,5 

45,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,9 

3,0 

3,5 

3,1 

2,5 

3,5 

4,1 

3,9 

4,5 

4,4 

3,5 

4,5 

3,7 

4,5 

3,4 

3,9 

3,7 

3,6 

4,' 

4,5 

4,5 

4,4 

4.8 

3,7 

4,8 

4,2 

4,6 

3,0 

3,5 

3,2 

2,6 

3,4 

3,6 

4,1 

4,1 

4,3 

3,7 

4,0 

3,7 

Temperatur 
Température 


Cels./ 


'8  a.  m.    

2  p.  m.   

9  p.  m.     

Medium  (moyenne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  (■  Medium    

normaltyngd,  mm  Ob.serverat  maximum  . 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    I  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     I  datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm 
Relativ  fuktighet 


Humidité  relativa 


/o 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


SSS    0-10^2  p.m. 

9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombéa 


I  Summa  (total) 
<  Max 


på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  %  -X- 


Snö  -X-  ^  ^ 
Hagel  A... 
Dimma  = 
Snötäcke  [5 


>  0,1  mm 

>  1,0  mm 
0,1  mm  


Äska  K    

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar»      (c.  demi-clair).. 
Mulen     »      (c.  convert)... 
,  Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Cahne 


Vind  fördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

ö 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationor  (Nombre  de.s  obs.  de  vent) 
Vindens  medelstyrka 


Force  moy.  du  vent 


0—12 


8  a. 
2  p. 

9  p. 
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i  =  1  i"  58'  =  o"  47'"  52'  E.  Gr.        (i  öteborg. 

Medeleuropeisk  tid.    Ileure  de  Tliurope  ceiitrale 


<o  =  57°  42'  N. 


C^  =  +  0,85  (770  mm). 

=  ''j.5  m,  Ä,  =  7,3  m,  A  =  5,7  m. 


1921. 


JiUl. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Jniii 

Jali 

Aiif,'. 

8fcpt. 

Okt. 

Nov. 

Dcc. 

År 

ADDéo 

+  J.5 

+  0,5 

+  3,7 

+  7,1 

+  12,2 

+  13,7 

+  15,9 

+  '4,7 

4-  10,8 

4-  8,1 

1 

4-  0,3 

4-  2,1 

4-  7,6 

+  2,3 

+  2,7 

+  6,0 

+  11,8 

+  15,7 

+  16,9 

4-  i«,9 

+  17,8 

+  '4,2 

j  4-  1 1,0 

4-  2,0 

4-  2,9 

4-  10,2 

r  i,v 

4-     I  C 

+  4,8 

-j-  90 

+  '4,0 

+  16,7 

4-  IC  d 

4-  1 1  I 

4-     0  2 

4-    0  7 

4"  2,0 

i  4-   fi  X 

+    I  8 

4-    d  0 

+  8,8 

-J-  I  ^  I 

'     '  ^,3 

+  166 

4-  It  t 

4-  1 1  7 

4-     0  2 

4-  00 

4-  2,2 

4-    8  d 

+  3,8 

+  3,7 

+  7,3 

+  12,7 

+  '7,' 

+  '8,5 

+  20,2 

+  19,1 

+  14,6 

4-  11,6 

4-  2,6 

4-  3.6. 

4-11,2 

—  1,0 

-  J,3 

+  1,9 

+  4,7 

4-  9,0 

+  10,5 

+  13,3 

+  12,5 

+  7,9 

4-  5.7 

-  1,0 

4-  0,1 

4-  5.2 

-V  7,0 

4"  24,0 

+  25,0 

+  25,3 

4-  •)8  ' 

+  24,5 

+  '3.1 

"f"  10,0 

T  7,z 

-4-  C 

2  2 

25 

18 

26 

26' 

3 

17 

2 

10 

7 

I 

'7 

1  Vs 

-  '9,0 

-  (i,5 

—  6,0 

+  0,5 

+  3,0 

+  4,0 

4-  10,0 

+  8,5 

+  1,0 

—  2,0 

-  9,5 

-  6,5 

-  9.5 

28 

1  7 

/ 

8  K 

•?  6 

IQ 

1 7 

1  I 

y 

/II 

765,6 

757,5 

702,4 

759,5 

757,7 

758,4 

755,1 

760,8 

759.3 

764,8 

753,0 

758,8 

772,7 

778,2 

772,0 

780,2 

768,4 

770,2 

764,8 

766,0 

777A 

768,8 

777,9 

772,9 

780,2 

16 

1 0 

i6 

q 

2 

8 

18 

18 

c 
3 

1 1 

A 
T 

1  4 

726  7 

/  J^,3 

74.7. f) 

t  ^3,3 

7dl.6 

748, ^ 

7'?6.7 
/  3^. / 

727.2 

726.7 

i8 

16 

4 

15 

4 

20 

23 

6 

'3 

23 

5 

'7 

d  7 

^  2 

3,3 

7  0 

7  6 

0  I 

Q  7 

7,0 

7.1 

d.2 

4  8 

89 

86 

81 

73 

68 

07 

69 

79 

79 

85 

85 

88 

79 

87 

77 

73 

53 

52 

53 

54 

O5 

O3 

72 

82 

84 

68 

88 

81 

81 

68 

62 

60 

66 

71 
/  3 

IX 

78 

85 

88 

7; 

/  3 

7,7 

6,7 

5,0 

5,2 

4,4 

4,0 

5,5 

0,3 

5,7 

5.6 

7.0 

8,6 

6,1 

7,2 

0,9 

6,8 

4,3 

4,2 

5,1 

4,4 

4,8 

5,1 

6,8 

7.2 

8.5 

5,9 

7,4 

6,8 

5,5 

4,5 

3,4 

4,7 

3,7 

5,2 

3,5 

4.0 

7.5 

8,4 

5.4 

78,6 

12,9 

45-5 

19,7 

28,9 

58,7 

20,2 

121,5 

22,7 

47.1 

1 0,7 

55.9 

528,4 

»CO 

'3,9 

8  /I 

17/1 

117 

id  7 

2  T  C 

10  2 

22  7 

3, V 

22,6 

Q  6 

16  7 

22  7 

•  7 

1 7 

5 

'  4 

28 

10 

22 

•'V 

I  7 
'3 

2  7 

4 

2  2 

2  9/ 
/  8 

20 

5 

18 

8 

9 

15 

4 

14 

8 

'3 

10 

17 

'4' 

1 1 

2 

1 1 

5 

5 

9 

1 

•3 

5 

1 1 

3 

9 

85 

8 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

3 

29 

0 

0 

0 

I 

I 

2 

0 

0 

I 

0 

0 

° 

5 

c 
3 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

7 
j 

6 

1 0 

20 

i 

/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

1 2 

0 

28 

£ 

j 

j 

Q 

Q 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

; 

9 

•4 

9 

to 

7 

8 

6 

3 

0 

79 

I  I 

9 

14 

14 

10 

13 

15 

13 

16 

18 

1 1 

8 

152 

18 

15 

10 

7 

8 

6 

1 1 

6 

7 

16 

23 

134 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

' 

I 

2 

I  I 

8 

8 

4 

8 

7 

II 

1 1 

12 

'3 

10 

18 

13 

123 

7 

5 

5 

0 

3 

4 

2 

3 

3 

4 

16 

8 

.  Oo 

10 

15 

7 

14 

15 

lO 

14 

12 

16 

• 

22 

1 1 

169 

I 

I 

0.; 

,3 

0 

,  3 

0 

o.^ 

,3 

,3 

I 

0  ^ 
^,3 

'  '3 

7,3 

2 

0 

0 

0 

0,5 

3 

0 

0 

2 

0,5 

0,3 

0,3 

9 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

4-5 

T  C 

',3 

1  c 

0 

c  c 
3,3 

T  C 
'  ,3 

2 

0 

7 
3 

2 

J 

I 

■^3 

3 

4,5 

5 

0,5 

3,5 

0 

0 

0,5 

2 

2,5 

2 

24,5 

0 

0 

0,5 

3 

0 

2,5 

I 

0 

I 

2 

2 

I 

13 

I  c 

/ 

j 

6 

'3 

2 

I 

2.1; 
,3 

0 

2 

7 
j 

I 

20. ^ 

7,3 

0  * 

6 

0 

10 

0 

0 

I 

3 

I 

1 

5,5 

2 

29,5 

2 

'  ,5 

0,5 

5 

0 

0,5 

0 

0 

0 

I 

1.5 

0 

12 

■2 
0 

't,  j 

I  c 

0  c. 

,3 

3,3 

I 

0 

3,3 

I 

I 

0 

2X  ^ 

I 

1,5 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

2 

0 

5,5 

0 

2,5 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

I 

T- 

0 

2  ^ 
,3 

I 

j 

2 

0 

0 

0  s 
,3 

0.^ 

^,3 

I 

6 

20.  s 

0,5 

',5 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

I 

2.5 

°  1 

3 

14,5 

2,5 

1,5 

2 

0 

4,5 

0 

0 

1,5 

0 

1.5 

0,5 

3 

'7 

6 

I 

lO 

4 

4 

I 

5 

4 

3 

5 

I 

49 

9,5 

2,5 

14,5 

3 

8 

3 

8 

10 

8 

4 

2 

7,5 

80 

I  0 

1,5 

10,5 

2,5 

5 

4 

5 

3>5 

4 

0 

fi 
0 

55 

4 

3 

3 

7,5 

4 

11,5 

4,5 

5.5 

I 

0.5 

59.5 

0 

5.5 

5,5 

10 

15 

11,5 

8,3 

9 

13,5 

I 

5-5 

100 

3 

4 

9 

5 

5>5 

u 

I  I 

°,5 

5 

3.5 

I 

3.5 

05 

2,5 

0 

2 

1,5 

4 

3,5 

0,5 

4 

2.3 

1.5 

0,5 

3 

25-5 

2 

1,5 

3 

2 

2 

5 

I 

5,5 

5.5 

3,5 

o.S 

2.5 

34 

0,5 

I 

1,5 

0,5 

0,5 

4 

I 

4 

3.5 

2 

0.5 

3-5 

22.5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1093 

3-3 

2,r 

3,3 

2,1 

2,5 

«,9 

•> 

2,6 

2.5 

1.2 

2,8 

2.4 

3,7 

2,6 

3,9 

3,5 

3.4 

3,4 

3:5 

3.7 

3.2 

1.4 

3.1 

3.2 

3,2 

1,6 

3,3 

1,6 

1,6 

1,5 

2,3 

2,3 

1,9 

'•7 

O.q 

2,8 

2,1 

Temper.itnr  ^,^|^ 
Teiiipérature 


S  a. 
•2  p. 
9  p. 


m. 
m. 
m. 


Medium  (moyeniie)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  — 

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  [  Medium  _  

normaltyngd,  mm   Observerat  maximum  . 

Barométre  a  {f  et'  datum  (date). 

ä  la  pesantenr  j  Observerat  minimum  _ 
normale,  mm     I  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapour),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relativa 


I  8  a.  m. 
\  2  p.  m. 


Molnmängd  |  \ 

Nébulosite  |  ^  ^ 


Nederbörd 
Ean  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  li.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Vindstilla 

Calme 


Nederbörd 

» 

Snö  ^  ^ 
Hagel  A._ 
Dimma  = 
Snötiicke  f 


@  -)f  A  S  0,1  mm 
»      ^1,0  mm 
/\  >0,1  mm   


Äska     

Norrsken   

Klar  himmel  (oiel  elair)   

Halvklar  »      (c.  deml-clair). 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

ti 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsei-vationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  „_ 
Force  nioy.  du  vent 


-12 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
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<?  =  57°  43'  N. 

k  =  12°  56'  =  o'  51""  44"  E.  Gr. 


Borås. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


j+  0,75  (690  mm). 
1+0,8 


,  .  .;83  (780  mm).  1^21, 
=  143,4  m,  II,  =  1,5  m,      =  1,5  m. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År 
Année 

  -3  1 

+    c  8 

1 

■A-  1 J 
■j-  1  ^  j  i 

4-  II  8 

+  168 

r  0,». 

4-   e  0 

—  20 

",3 

4-    c  8 

-r  5,0 

+  0^8 

+  2,5 

+  6,5 

+  11,9 

+  16,5 

+  17,3 

+  2o'7 

+  18,0 

+  14,3 

+  10,5 

+  0,4 

+  0,7 

+  10,0 

-  0,4 

-  1,4 

+  2,7 

+  5,6 

+  10,3 

+  12,8 

+ 15,6 

+  13,3 

+  8,2 

+  6,2 

-  ',5 

-  0,4 

+  5,9 

—  0,8 

—  1,0 

+  3,2 

+  6,7 

+  11,5 

+  13,3 

+  16,2 

+  14,1 

+  9,4 

+  6,8 

—  1,2 

—  0,2 

+  6,5 

+  2,4 

+  3,4 

+  7,5 

+  12,7 

+  18,3 

+  19,0 

+  22,5 

+  19,2 

+  15,5 

+  11,6 

+  1,2 

+  2,1 

+  1 1,3 

—  4,1 

—  5,2 

+  0,1 

+  1,8 

+  4,0 

+  7,0 

+  8,8 

+  8,5 

+  4,0 

+  1,9 

-  4,3 

—  3,0 

+  1,6 

+  7,5 

+  8,0 

+  14,0 

+  22,0 

+  27,5 

+  28,5 

+  29,0 

+  28,0 

+  24,5 

+  17,0 

+  10,0 

+  7,0 

+  29,0 

22 

24 

12 

26 

26 

4 

20 

2 

10 

7,  17 

I 

17 

2  0/ 

—  19,0 

-  16,5 

-  '4,5 

~  3,5 

-  3,0 

+  2,0 

+  3,5 

+  1,5 

-  3,5 

-  10,5 

-  15,0 

-  ",5 

—  19,0 

28 

17,  19 

8 

17 

5 

7,'23 

15 

29 

30 

25 

9 

4 

28  / 
/  1 

739,9 

754,3 

746,4 

75', 3 

7/1  7 

74°, 7 

i  46,5 

7/17  r 
747,3 

744," 

7/1  0  7 

7/l8  X 

1 4",J 

7  c  2  /I 
733,4 

7/1  T  7 

747,7 

762,0 

766,2 

760,9 

769,3 

757,8 

759,4 

754,2 

754,9 

765,8 

758,7 

766,8 

760,9 

769,3 

16 

10 

16 

9 

24 

2 

18 

18 

.  18 

6 

II 

4 

715,8 

732,3 

727,7 

721,4 

737,0 

731,7 

731,0 

730,5 

'738,0 

725,8 

719,7 

716,1 

715,8 

18 

16 

4 

15 

4 

20 

23 

6 

13 

23 

5 

'7 

4,2 

3,8 

5,0 

5,5 

7,0 

■  8,2 

9,1 

10,0 

7,7 

6,8 

3,8 

4,1 

6,3 

yl 

°7 

82 

7r» 

66 

87 

Q  T 

QA 

8q 
°y 

86 

8/1 
04 

88 

75 

73 

55 

5' 

56 

50 

67 

64 

75 

84 

87 

69 

92 

91 

89 

80 

73 

76 

69 

88 

90 

92 

87 

89 

85 

8  I 

7  n 

7  n 

6  A 

",4 

A  8 
4," 

6  0 

3,- 

7  0 

6  X 

6,8 

8,1 

8  X 

6  8 

6  2 

/I  7 
4,7 

3,9 

3,3 

7  0 

6*^ 

8*1 

",3 

8  7 

°,7 

6  5 
",3 

0,2 

A  T 

0,1 

7,4 

3,2 

3,3 

t  9. 

5,ö 

4,4 

o, 5 

4,4 

°,3 

0,0 

0,0 

134,6 

18,0 

85,7 

45,2 

47,3 

77,0 

30,5 

172,6 

44,1 

70,6 

27,8 

I  II, I 

864,5 

29,9 

11,0 

13,1 

15,0 

13,5 

34,2 

26,5 

26,0 

1 1,2 

24,6 

12,5 

16,8 

34,2 

17 

15 

6 

13 

9 

10 

22 

5 

1 1 

23 

4 

22 

2  2 

3 

j  1 

10 

1 7 

r 
3 

1 7 

10 

I  e 
'  3 

Q 

y 

20 

TCO 

'59 

2 

1 0 

9 

7 

'0 

t  c 
'  3 

Q 

y 

1 2 

y 

18 

133 

t  /I 

7 
/ 

5 

Q 

Q 

0 

Q 

3 

8 

8 

/18 
40 

0 

0 

0 

I 

2 

0 

0 

2 

I 

0 

0 

7 

8 

6 

8 

I 

0 

0 

0 

0 

6 

1 1 

14 

.  9 

63 

'25 

14 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

19 

'20 

93 

0 

0 

2 

I 

0 

2 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

5 

5 

() 

T  1 

3 

8 

5 

g 

3 

2 

"3 

/ 

1 0 

3 

18 

I  2 

T  C 

'  3 

18 

8 

1 1 
*  3 

I  X 

3 

6 

/ 

1 1  c 

'33 

22 

13 

18 

6 

6 

10 

5 

18 

9 

13 

22 

23 

165 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

22 

2 1 

18 

13 

1 2 

8 

8 

2 1 

18 

19 

20 

10 

190 

1 0 

5 

7 

3 

4 

4 

6 

5 

Q 

y 

'3 

7 

86 

14 

1  c 

J 

12 

20 

23 

2=; 

19 

22 

22 

'9 

19 

II 

221 

2 

3 

0,5 

5,5 

I 

3 

3 

0 

I 

1,5 

4,5 

I 

26 

3,5 

2,5 

1,5 

1,5 

3 

5-5 

0 

2,5 

2,5 

2,5 

0 

26 

I 

I 

I 

4,5 

Q 

J 

■^,5 

Q 

'  3 

0 

I 

0 

0 

I 

4 

I 

0 

0 

0,5 

0 

0 

7,5 

0 

' 

0 

5,5 

0 

I 

0 

I 

0,5 

0,5 

1,5 

0 

1 1 

° 

0 

0 

0,5 

0 

Q 

J 

0 

X  c 
3,3 

0 

I 

0 

0 

0 

' 

3 

0 

0 

I 

I 

8 

0 

3,5 

I 

1,5 

I 

2,5 

0 

2 

0,5 

0 

I 

15 

0 

4 

0 

° 

Q 

° 

2 

Q 

0 

6 

0 

I 

0 

0 

I 

2 

0 

2 

0 

0 

0,5 

3 

9,5 

0,5 

I 

0,5 

I 

2 

1,5 

2 

7 

2 

I 

2 

21,5 

0,5 

° 

T  r 

',3 

' 

yl 
■+ 

0 

2 

0 

^,3 

\X  K. 
'  3,3 

I 

0 

6 

5 

8 

2 

4,5 

4 

3 

2,5 

1,5 

4 

41,5 

5,5 

4,5 

10,5 

2 

10,5 

2 

3 

7,5 

I 

5 

3 

7 

61,5 

7,5 

10 

T  - 

',3 

c  c 

3,3 

2 

2 

2 

2 

2  1; 

37,3 

I 

0 

4 

0 

5 

4 

8 

0 

4 

5 

0,5 

4 

35,5 

4 

2 

7,5 

4 

7 

5 

7,5 

4,5 

•2,5 

7 

0 

4,5 

05,3 

1,5 

1,5 

4 

0,5 

0 

',5 

3 

I 

3 

3 

0 

7,5 

26,5 

3 

0 

I 

I 

2 

3,5 

4 

I 

3 

1,5 

0,5 

3,5 

24 

3 

2 

4 

4,5 

2 

4 

9 

3 

2,5 

3,5 

4,5 

3 

45 

2 

2,5 

2,5 

2 

1,5 

4 

0 

2 

1,5 

2 

4,5 

25,5 

2 

1 

1,5 

5,5 

0 

3,5 

1,5 

0 

I 

I 

1,5 

4,5 

23 

2,5 

1,5 

3 

2,5 

4,5 

4,5 

0 

2,5 

2,5 

3,5 

5,5 

33,5 

4 

I 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

3,5 

3 

14,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,3 

0,5 

1,6 

1,3 

1,7 

1,7 

1,7 

0,8 

0,9 

1,1 

1,0 

2,3 

1,3 

2,2 

2,0 

3,1 

2,3 

3,4 

2,8 

2,6 

2,1 

1,9 

1,9 

1,5 

2,9 

2,4 

2,3 

1,6 

2,3 

0,9 

0,5 

0,5 

1,1 

0,8 

0,7 

1,2 

0,9 

2,3 

1,3 

Temperatur 
Temperature 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  et/ 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 


ö  a.  m.   

2  p.  m.  .._   

9  p.  m.  

Medium  (moyenne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  -  --. 

datum  (dato) 
Absolnta  minimum  

datum  (date).. 

Medium  

Observerat  maximum  .-. 

datum  (date) 
Observerat  minimum  ... 

datum  (date) 


Fnktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm. 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
2  p.  ni. 

9  p.  m. 


o-io{2;;m: 

l  9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.' 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nom  b  re  de 
jours  de 


r  A  >  0,1  mm 

1,0  mm 
:  0,1  mm 


Nederbörd 

» 

Snö  -X-  é  - 
Hagel 

Dimma  =     

Snötäcke  [¥]    

Aska  K   

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  elair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Eépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombro  dos  obs.  do  vent) 
Vindens  medelstyrka       iq  I  y  ^ 


Force  moy.  du  vent 


m. 
m. 
m. 


®  =  3/°  47'  N. 
=  16'  36'  =  i"  6"' 24"  E.  Gr. 


Västervik. 

MedPlcuropcisk  tid.    Ilouro  do  TBuropc  coiitralu. 


C,j  —  +  0,85  (7(kj  ""n). 
Ill,  =  I  1,9  m,  hc=  :;,2  m,  A,,  —  1,',  rn. 


Jan.    1  Fobr. 


Mars 


April 


Maj 


Jnni 


Juli 


'  i 

Ang.      Kcpt.       Okt.    '    Nov.  D<;c. 


År 

Anmie 


Temperatur  ^^j^ 
Teinpérature 


8  a.  ni  

2  p.  in  

9  p.  m    

Mcdiam  (moyeniie)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  .... 

datum  (dato). 
Absoluta  minimum  — 

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium    

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Barometre  a  O"  et/  datum  (date). 

ä  la  pesantenr  j  Observerat  minimum  . 
normale,  mm     (  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Teiision  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Hnmidité  relative 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  111. 


Molnmäugd    0_jy  |  |  p 


Nébnlosité 


9  p. 


ni. 
m. 
m. 


„      ,     ,  .  (Summa  (total)  

Eau  tombee  ^^^^^^  ^  24  t.  (max.  en  24  h.) 
Nederbörd  |  ^^^^^^  (^^te)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -)f  A  >0,1  mm 
»             »      >  1,0  mm 
>  0,1  mm   


Snö  ^ 

Hagel  ▲    

Dimma  =    

Snötäcke  [¥]   

Aska  n    -  

Norrsken  ■^d:^  -  -- 

Klar  himmel  (ciel  clair) 
Halvklar  "      (c.  demi-clair) .. 
Mulen      »      (c.  couvert) 
Storm  (tempéte),  9 — 12  - 


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

T) 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  „ 
Force  moy.  du  vent 


-12 


8  a,  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


0,4 

'.3 
0,1 
0,2 

3.4 

2,9 

22 

-  '1.5 
28 

750,8 

773.7 

16 
726,5 

1 1 

4,0 

85 
79 
83 

7.3 
7.1 
6,2 

60,9 
7.6 
10 

18 

15 
1 1 

o 

2 
23 

o 

o 

4 
•3 
14 

I 

I 

o 
I 

2 

3 
I 

o 
o 

2 
O 

I 

0,5 

i.S 
1,5 
0,5 


4 

2,5 

13,5 
8,5 
10 

6,5 

5 

7 

4,5 
8 

6,5 

93 

3,3 
3,5 
3,4 


-  2,5 
I-  1,8 

-  0,8 

-  0,7 

h  2,6 

-  4.4 
\-  7,5 

28 

-  11,5 
15 

766,2 

779,4 
8 

740,5 
14 

3.6 

83 


5.1 
6,4 
5,6 

11,9 
5,4 
15 

5 
3 
5 

o 

5 
28 

o 
o 
5 

13 
10 
o 

I 

o 
2 

I 

2,5 

I 
1 

0,5 
o 

•,5 
4 

4 

7 

6,5 
4,5 
I 
I 

1,5 

6 
4 

6,5 

3,5 

4,5 

4,5 

6 

5 

4 


84 

3,0 
3,0 
2.6 


3,2 
8,0 

4.3 
4.7 

8,8 
0,6 
+  15.0 

17 
-  n.S 
8 

757,8 
773.2 
16 

737.7 
•  4 

4,6 

80 
57 
73 

6,1 
5.2 
4.4 

21,6 
17,8 
6 


2 
2 
o 
I 

6 

o 
o 

8 

14 

9 
o 

o 
o 
I 


o 
o 
o 

o 
o 
I 

2 

4 
t 

3 

4.5 
3 

10,5 

II 

12 

13 

6 

10,5 


1,5 
3,5 

2,5 

93 

3,3 
3,9 
2,9 


+  6,6 

+  9,6 

+  5,4 

+  6,5 

+  10,6 
+  2,0 

+  17,5 
12,28 

—  2,0 
17 

762,9 
782,0 

9 

732,8 
15 

5,4 

77 
60 

79 

5,2 
5,5 
4,4 

33.9 
24.5 
18 


o 

3 
I 

o 
o 

9 
12 

9 
o 

4 
o 

5 
7 

2.5 

2.5 

5.5 

9 

5'5 

0,5 
2,5 
I 

I 

2,5 

4,5 

0,5 
4,5 
I 

5,5 
4,5 
6,5 

3 
2 

3 
3 

2,5 

I 

90 

2,5 

3.3 

2.5 


+  13,9 
+  16,7 

-f  1  1,2 
+  12,7 

+  18,1 

+  6,6 
+  26,5 

25 

—  1,0 

4 

760,6 
771,2 

24 
747,3 
3 

7,0 

60 
48 
71 

2,2 
3,8 
2,8 

5.9 
4-7 
29 

3 
2 

I 
I 

o 

o 
o 

14 

16 

I 

o 

2 
I 

IG 

1,5 
I 

o 

o 
I 

0,5 

1,5 
4,5 
1.5 

5 

13.5 
0.5 

6.5 
5 

9,5 

4 
2 

7 

4 
I 
I 

6,5 

2 

I 


93 

2,5 

3,8 
1,8 


+  15,4 

+  17,4 

4-  13," 

4-  14,2 

+  19,0 
+  9,6 
+  28,0 

26 
+  5,5 

19 

757.1 
770,3 
2 

743.2 
20 

8,0 

63 
54 
72 

5,0 
5,8 
3,9 

53,2 
24,5 
27 

16 

8 
o 
o 
o 
o 

3 
o 

7 

18 

5 

o 

3 
o 

6 

6 

3,5 
2 

2,5 

2 
I 

o 
I 

0,5 

1,5 
10 
1 

4 
7 

8.5 

5.5 
3 

5.5 
4 

0,5 
5 

3,5 
3 

0,5 
90 
2,7 


+  17.3 
+  20,8 
+  16,1 
+  17,0 
+  22,2 
+  12,0 
+  28,6 

19 
+  8,5 
15,  '6 

757,8 
766,0 

18 
740,9 

23 

9.1 

62 

49 
68 

4,6 
4.5 

3.5 

17. 1 
6,8 
22 

10 

5 
o 
o 
I 

o 

3 
o 
8 
19 
4 
o 

I 

o 
5 

4,5 

2 

o 

2 

1,5 

3 

I 

4,5 
2 

2 

6,5 
I 

2,5 

2 


4 
2 

3 
7 

4.5 
7,5 

8 
3 


3,7  i 
2,2  1 


93 

3,2 
4,4 

2,4 


+  15,9 

+  18,9 

+  "4,5 

+  15,6 

+  20,3 
+  II, I 

+  32.0 
3 

4-  5.0 
29 

756,0 
766,2 

19 
74', I 

7 


75 
60 

79 

5,1 

5.9 
4,2 

24,1 
6,2 
28 

14 
9 
o 
o 
I 
o 

2 
O 

8 
'4 

9 
o 

3 
o 

7 

2,5 

2 
o 

o 

2.5 

0.5  I 

1.5 
0,5 
0,5 

2,5 
8.5 
2.5 

4 
6 

8,5 

9 
3 

4,5 
6 
4 
4 

2,5 

4.5 
3,5 

93 

2,6 

3,7 
2,1 


+  I  ',1  I  +  7,» 
+  15,0  I  +  12,1 
+  10,7  I  +  8,1 
+  8,7 


+  ",7 
4-  16,0 
+  7,3 
+  24,5 
9 

±  0,0 
26 

760,2 
776,6 

18 
748,1 
'3.  '5 

7.6 

79 
57 
77 

3.9 
3.9 
3.6 

21,4 
6,5 
'4 

7 
5 
o 
I 
o 
o 

I 

o 
'4 

9 
7 
o 

2 
o 
5 

1,5 
3 

2,5 

o 
o 
I 

o 
o 
o 

o 

2 
O 


3 

6,5 

5 

7 

12 

8.5 
8 

7 

9,5 
3.5 


90 

3,2  ! 
3,5  I 
2,4' 


I-  '3,1 
I-  3,8 
h  21,0 

19 
-  3.5 
25 

759,0 
769,0 

736,3 
23 

6,6 

82 

63 
82 

5,7 
5,7 
4,0 

65,2 
58,4 
23 

II 

4 
I 
I 
I 

O 

o 
I 

6 
20 

5 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
I 

o 

O 

3 

0,5 
2 


0,5 
1,5 
o 

O 

2.5 

13.5 

5.5 
9 

6 

8,5 
9 

6.5 

7 

3 

93 


3.1 
3,7 
3,2 


1-  0,2 

h  1,7 

I-  0,3 

h  0,6 

I-  A5 

-  1,6 
h  11,5 

I 

-  9,0 
9 

765,2 
779.7 
1 1 

731,6 
5 

4,0 

85 

79 
82 

7,1 
6,9 
7,3 

57,0 
20,0 
4 

'7 

9 
12 

o 

2 

13 
o 
I 

4 
8 
18 

O 

2 
2 
2 

4 
4 

4.5 

1,5 

2 

2 

4 

3.5 
5 

2,5 

3,5 
3 

0,5 

I 

o 

3 

2,5 

2,5 

3.5 
2 

5 
9 

9,5 
6 

90 

3,2 
3,1 


+ 

4- 

4- 


0,0  , 
1.0  1 
0,1  I 
0,2  [ 

',9 

-  2,2 

I-  7,0 
'7 

-  7,5 
4 

752,9 
772,2 
I 

721,8 
'7  ' 

4,0 


03 
82 

84 


7,7 
7,6 

7,6 

53,5 
14,' 
7 

16 

9 
12 
o 
I 

18 

O 

O 

2 
10 
19 

O 

O 

o 

o 


1.5 
3-5 
o 

0,5 

o 

0,5 

o 
o 


4  I 
2 

5 

12.S 
'5,5 
9,5  I 

6,5! 
5,5  I 
6,5 

5.5 
4,5  I 
4,5  i 


7.3 
10,4 

6,9 
7,6 

",5 
3,5 
32,0 

-  ".5 

l,'-'/2.',3 

758.9 
782,0 

V, 
721,8 

6,1 

76 
63 
78 

5,4 
5,7 

4,8 

425,7 
58,4 
"/,, 

'33 

76 

47 
3 
18 

89 

9 
2 

89 
166 
1 10 
3 

21 

5 
48 

35.5 

29 

18 

•2.5 
19 

20,3 

10,5 

24 
16 

25,3 

61 

I8,3 

29 

4I..-> 
5' 

93,5 
66,5 

83 

75 
52 
71 

62,5 

67 

39 


93  i 

3ö  I 
3,4  I 
3.4 


»095 


3.0 
3.6 
2. 
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f  =  57 
K  =  14' 


47' N. 

'  10'  =  o' 


56"'  40'  E.  Gr. 


Jönköping. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrala. 


+  0,85  1770  mm). 

97,9  m,  Ä(  =  7,8  "1,  h.,  =  1,5  >n- 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Sept. 

Okt. 

N 

ov. 

År 
Année 

—     2  1 

-1-  97 

+  4,9 

+  12,4 

+  13,1 

+  10,4 

+  14,0 

+  10,0 

+  6,7 

-  0,5 

+  0,1 

+  6,4 

+  1,3 

+  1,7 

+  7,2 

+  8,3 

+  16,1 

+  15,3 

+  19,6 

+  17,3 

+  14,6 

+  1 1,0 

+  1,0 

+  1,0 

4-    0  ^ 
^    V,  3 

+  0,7 

-  0,3 

+  4,1 

+  6,0 

+  12,3 

+  13,5 

+  1 6,9 

+  14,1 

+  10,4 

+  7,4 

±  0,0 

+  0,4 

4-  7,1 

+  0,4 

-  0,4 

+  4,3 

+  6,0 

+  12,7 

+  13,4 

+  16,9 

+  14,6 

+  II, I 

+  8,0 

+  0,1 

+  0,4 

+  7,3 

+  3,1 

+  2,8 

+  8,0 

+  10,  •? 

+  17,8 

4-  18,1 

+  21,6 

+  188 

-4-    T  c  /I 

4-  T  I  n 
+  1 1,9 

1          T  7 

+  1,7 

+  2,4 

4"  1 1 ,0 

-  2,7 

-  3,8 

+  1,0 

+  2,3 

+  6,4 

+  8,9 

+  ii^S 

+  10,6 

+  6,8 

4-    ?  8 

—  TO 

—  16 

+  3,5 

+  7,0 

+  7,0 

+  12,5 

+  20,5 

+  27,0 

+  25,5 

+  28,0 

+  29,0 

+  23^6 

+  18,2 

+  10,0 

+  7',5 

+  29,0 

7, 10,  22 

25,28 

17 

26 

26 

9 

19 

2 

10 

19 

I 

17 

Is 

—  14,0 

-  11,5 

—  12,0 

—  1,0 

—  2,0 

+  3,5 

+  7,5 

+  4-5 

+  1,5 

—  10,0 

—     Q  0 

—  140 

28 

17 

8 

17 

4 

19 

16 

29 

20, 30 

25 

9 

4 

'Vi 

7C8  2 

7Cn  T 
/!>o,  1 

755,1 

752,5 

749,9 

750,7 

748,2 

753,1 

751,8 

757,3 

745'3 

751,3 

765,7 

770,0 

765,1 

773,7 

762,3 

762,7 

758,2 

758,0 

769,2 

761,2 

771  0 

76d.  7 

7  7  "2  7 

16 

10 

16 

9 

24 

2 

18 

19,23 

18 

5,6 

I  I 

4 

i)  i 
1  4 

718,9 

735,1 

730,3 

724,8 

740,6 

735,7 

732,6 

734,9 

741,2 

730,6 

724,0 

7'7,7 

717,7 

18 

13 

4 

i5 

3 

20 

23 

6 

13 

23 

5 

17 

17/ 
/  1  2 

4,1 

3,7 

4,7 

5,3 

6,3 

7,5 

8,1 

9,3 

7,0 

6,4 

3,8 

4,0; 

5,9 

84 
80 

86 

8^ 

80 

60 

68 

59 

77 

8 
/O 

83 

84 

83 

77 

73 

61 

67 

46 

57 

47 

64 

J  J 

66 

70 

82 

6s. 

"3 

84 

82 

78 

77 

63 

68 

58 

79 

76 

83 

81 

83 

76 

6,8 

6,1 

6  t; 

c  8 

1  T 

A  7 

4./ 

3,9 

0,5 

5,6 

0,1 

7,8 

8,4 

5,9 

/  ,5 

6  8 

6  6 

°,4 

4,0 

5.9 

5,2 

7,3 

4,8 

6,4 

7,2 

8,5 

6,4 

7  6 

7  0 

62 

T  7 
3,7 

3,5 

5,4 

4,7 

5,1 

4,7 

6,5 

8,3 

8,5 

5,9 

61,1 

9,3 

33,9 

27,3 

29,1 

41,8 

17,7 

156,7 

23,1 

41,3 

26,2 

43,9 

511,4 

14,0 

6,8 

15,2 

10,6 

10,9 

5,8 

13,1 

36,5 

6,9 

17.1 

14,5 

7,0 

36,5 

17 

15 

6 

14 

9 

10 

22 

12 

13 

23 

4 

22 

2 1 

c 

o 

y 

'° 

u 

H 

0 

1 0 

9 

1 1 

12 

20 

139 

1 2 

2 

/ 

7 

5 

1 2 

3 

15 

0 

8 

5 

12 

94 
48 

8 

C 
J 

c 

Q 

0 

0 

0 

10 

1 1 

0 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

3 

5 

3 

5 

2 

I 

I 

0 

3 

2 

3 

2 

4 

31 

I  0 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

10 

62 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

I 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

4 

5 

5 

f; 
0 

13 

7 

9 

5 

8 

6 

4 

2 

75 

8 

0 
j 

Q 

18 

H 

'  5 

16 

'4 

14 

9 

5 

6 

137 

19 

14 

16 

6 

4 

8 

6 

12 

8 

16 

2 1 

'33 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

6 

7 

4 

I 

4 

2 

5 

2 

5 

I 

I 

5 

0 

37 

] 

c 
J 

j 

I 

I 

2 

7 

I 

23 

9 

12 

6 

II 

17 

15 

10 

17 

1 1 

8 

10 

3 

0 

1,5 

1,5 

9 

2 

4 

3 

0 

2 

2 

0 

I 

26 

I 

0,5 

10 

4 

6,5 

7 

5,5 

2 

1.5 

0,5 

0,5 

41 

0 

0.=; 

0 

5 

2 

0 

I 

0,5 

0,5 

13 

1,5 

2 

0,5 

2 

3 

4,5 

5,5 

1,5 

0 

1,5 

5,5 

0 

27,5 

I 

3,5 

I 

5,5 

4,5 

7,5 

3 

1,5 

3 

2 

5 

I 

38,5 

0 

2  1; 

I 

3,5 

0 

0 

0 

2 

5,5 

0 

15,5 

0,5 

2 

0 

0 

2 

I 

0 

8,5 

I 

0 

3 

0,5 

18,5 

0 

4,5 

0 

2 

I 

0 

I 

2,5 

0 

0,5 

6 

I 

18,5 

0 

2. C 

Q 

0,5 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

4.5 

0 

8,5 

9,5 

10,5 

10,5 

4.5 

12,5 

I 

1,5 

I 

4,5 

10 

8,5 

6,5 

80,5 

1 1 

5 

4,5 

1,5 

7,5 

2 

I 

3,5 

I 

6 

2 

7,5 

52,5 

6 

1  c 
j,  j 

2 
J 

r 

5 

° 

0 

2 

6,5 

2,5 

3,5 

38 

0,5 

I 

4 

1,5 

0,5 

I 

0,5 

I 

3,5 

I 

I 

5,5 

2  I 

1,5 

0 

2 

0,5 

2,5 

0 

0,5 

I 

0 

0 

I 

6,5 

15,5 

1  t 

o,3 

0 

5 

I 

I 

I 

0 

I 

0,5 

1,5 

6,5 

22 

7,5 

4 

10,5 

5 

5 

6,5 

6,5 

4 

1 1 

10 

2,5 

9,5 

82 

4 

13,5 

4 

7 

3,5 

5,5 

5,5 

8,5 

11,5 

2,5 

5,5 

75 

5,5 

2 

13 

5 

6 

5 

5,5 

5,5 

9 

10 

0,5 

5,5 

72,5 

2,5 

0 

2,5 

1.5 

3 

3,5 

8,5 

7 

6 

4,5 

2,5 

1,5 

43 

6 

2 

8 

3,5 

2,5 

4,5 

9 

7,5 

'0,5 

6,5 

3 

3,5 

66,5 

3,5 

2 

2 

0 

2 

5 

8,5 

4.5 

5 

2 

I 

5,5 

41 

2 

3 

0,5 

2,5 

3,5 

3,5 

3 

I 

I 

2 

6,5 

29,5 

5,5 

2 

0,5 

2 

2 

5 

2 

3 

4 

I 

3 

4,5 

34,5 

3,5 

2,5 

0,5 

I 

0 

2 

1.5 

I 

2 

I 

4 

4,5 

23,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,1 

2,6 

3,5 

3,1 

2,8 

2,7 

3.2 

2,3 

3,3 

3,2 

3,2 

4,1 

3,1 

3,7 

2,9 

4,3 

3,9 

3.8 

3,5 

4,6 

3,4 

3,5 

3,7 

2,9 

3,8 

3,7 

2,9 

1,9 

2,8 

2,1 

1,0 

J,5 

1,9 

1,2 

2,1 

2,6 

2,3 

3,3 

2,1 

Temperatur   _  , 
„     ^ .    ,  Cels. 
Temperature 


8  a.  ni.   

2  p.  m.   

!)  p.  m.   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 

Absoluta  minimum   

datum  (date). 

Barometer  vid  0°  o.  (  Medium    

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Barométre  ä  0°  et;^  datum  (date). 

å  la  pesanteur  I  Observerat  minimum  . 
normale,  mm     |  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 
Relativ  fuktighet 


Humidité  relative 


% 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date).. 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  #  ^ 


:  0,1  mm 
1,0  mm 
0,1  mm 


Snö  ^  §  . 
Hagel  ▲    

Dimma  =   _  

Snötäcke  g]    

Aska  K    

Norrsken  e±:v    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen     »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

1 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

•N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsci  vationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
Vindens  modelstyrka 


Force  moy.  du  vcnt 


0—12 


8  a. 
2  P. 

9  p. 


m. 
m. 
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■o  =.  37"  48'  N. 

>'■  =  13°  25'  =  o"  53"' 40'  K- Gr. 


Ulricehaiiuis  Sanatorium. 

Medelcuropcisk  tid.    Heure  dc  TEurope  centrale. 


Q       V  o,7s  (703 

//(,  =  270  in,  fl,  =  1,3  ID,  A^,  =  1,2  III.        1  »/--I. 


Teuiperatur  ^^^^ 
Tciiipératurc 


8  a.  m  -  

p.  m  -  

y  p.  m  

Medium  (moyeniie) 


Medium  av  maxima  — 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  — 

datum  (date). 
x\.bsoluta  iniuimum  

datum  (date). 


Baroiiicter  vid  U°  o.  i  Medium  ---  

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Baromt-tre  a  O'  et<^  datum  (date). 

ä.  la  pesanteur    |  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     |  datum  (date). 

Fuktighetstryek  (Tensioii  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  rclative 


8  a. 

2  p. 

9  p. 


Molnmängd 
Nebulosité 


Nederbörd 
Eau  toinbée 


8  a.  m. 
-10  {  2  p.  m. 

9  p.  m. 


Jan. 


Febr.  Mars 


Summa  (total)    -- 

mm{  Mas.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Nederbörd  #  ^  A  >  O,]  mm 
»            »       S:  1,0  mm 
Ä  >  0,1  mm   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Snö  ■¥r  # 
Hagel  A_. 
Dimma  = 
Snötäcke  [ 


Åska  K   

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelniiig 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

)> 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

•2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

svv 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

9 

P- 

m 

-  1,8 

-  0,5 

-  1,2 

-  i>3 

+  1,2 

-  3.6 
+  4,5 
10,  22 

-  13,5 
28 

727,4 
748,5 
16 

703,7 
18 

4,0 

92 
90 
91 

7,8 
8,0 
8,3 

108,0 
24,0 
17 

23 
19 
13 
o 

7 
25 
I 

o 
2 
6 
23 
7 

9 
6 
12 

2,5 

2 
o 

1 

0,5 
o 

3 

2,5 

2 

0,5 
0,5 
0,5 

7,5 
10 

10,5 

1,5 
1,5 
1,5 

5,5 


Antal  vindobservatioiicr  (Nombre  des  obs.  de  vent) 

Vindens  medelstyrka,,         |?  " 

„  ,     •'    ,  O— 12  <  2  p.  m.  .   — - 

Force  moy.  du  vent  j  9  p  m 


0,5 
o 

0,5 

93 

3,7 
4,0 
3,8 


+ 


2,9 
0,6 

-  1,6 

-  1,5 

t-  1,7 

-  4.4 
h  6,0 

25 

-  10,0 

•7 

741,5 
753,1 

10 
720,5 

13 

3,6 

88 
81 
89 

6,3 
7,0 
6,6 

15,8 
8,0 

15 

4 
2 

4 
o 
2 
28 

o 
o 
5 
9 
14 
2 

9 
6 


4 

3,5 
4 

0,5 

I 

o 

7 

7,5 
8,5 

1,5 

o 

0,5 

3 
3 
5 

0,5 

2 

I 

2,5 

5 
3 
o 
o 
o 

84 

2,0 
2-9 
3,2 


April 


',3 
5,5 
2,1 
2,6 


+  6,3 

-  0,1 
4-  13,0 

18 

—  10,0 

8 

734,0 
748,7 
16 

714,9 
4 

4,8 

90 
75 


6,6 
6,2 
6,2 

73,3 
14,7 
6 

18 
16 

7 

o 

8 
13 

o 

o 

7  • 

9 
15 

5 

4 
2 

4 
2 
3 
3 
o 
o 

Cl 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

14,5 
13,5 

1 1 

4 
3 

3,5 
6 
9 
9 

0,5 
0,5 
0,5 

93 

3,7 
5,1 
4,8 


+  5,0 
+  10,8 
4-  5,0 
+  6,0 

+  11,9 
+  1,9 
+  22,0 

26 
-  2,5 
7 

.739,0 
'757,0 
9 

709,3 
15 

5,2 

80 
56 
79 

5,7 
5,8 
3,6 

46,5 
14-5 
13 

13 
10 

8 

I 

3 


I 

o 

9 
12 

9 
I 

5 
3 

12 


Maj 


o 

1,5 
I 

9 

9,5 
4,5 
I 

o 

0,5 

6,5 

4,5 

4 

2 

2 

1,5 

I 

3 

2,5 

0,3 
0,5 
o 

90 

2,6 
3,7 
2.1 


+  11,0 
+  16,8 
+  9,7 
+  II, I 

+  18,4 
+  5,8 
+  28,0 

26 
—  1,0 
4 

736,7 
746,0 

24 
724,6 
3 

6,5 

67 
48 
72 

4,7 
5,1 
3,8 

34,9 
•3,1 
9 


o 
I 

9 
15 

7 
o 

4 
o 
12 

3 
4 

2,5 

0,5 
0,5 
0,5 

1,5 
1,5 
0,5 

I 

0,5 
0,5 

15 
13 
10 

3,5 

3 

2 


7,5 
3 

0,5 

o 

93 

3,0 
4,2 
1,8 


Jniii 


+  12,6 

+  17,2 

+  11,4 

+  '2,4 

+  19,6 

+  7,6 
+  30,0 
4 

+  2,0 
19 

734,5 
747,5 
2 

719,9 
20 

7,7 

73 
55 
76 

5,5 
5,9 
5,9 

56,1 
24,9 
10 

'3 
1 1 

o 
o 
o 
o 

2 

o 
5 

14 
1 1 

o 

4 

4 
9 

11,5 
8,5 
6,5 

0,5 
0,5 
0,5 
o 

0,5 
o 

0,5 

o 

o 


5,5 

1,5 
I 

0,5 

3,5 
6,5 
6,5 

0,5 
I 

1,5 


Juli    j   Ang.   '   Hf.pt.       Okt.  Nov. 


Ar 

Annec 


90 

2,9 
4,0 
2,5 


+  15,' 

+  21,3 

+  '4,' 

+  15,5 

+  22,5 
+  10,4 
+  28,0 
17,  20 
+  6,5 
6 

735,5 
742,5 
18 

718,5 
23 

8,4 

69 
44 
70 

4,3 
4,9 
4,6 

24,9 
19,5 
22 

4 
2 
o 
o 
o 
o 

I 
o 
1 1 

12 


7 
I 

1 1 

3 
7 
4 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

1,5 

0,5 

o 

o 

o 

6,5 

4 

5 

3 

4,5 
1,5 
10 

12,5 
8 

0,5 
o 

0,5 

93 

3,2  I 
5,0! 
2,2 


+  12,6 
+  17,7 
+  12,5 
+  13,4 
4-  19,0 
+  9,7 
+  27,5 
2 

+  4,5 
29 

732,8 

742,5 
•8,  23 
720,0 


9,3 

85 
65 
86 

7,1 
6,5 
5,6 

165,3 
21,7 
5 

17 
'5 

o 
o 
o 
o 

3 

o 

6 
12 
13 

3 

8 
5 


0,5 
1,5 
I 

o 
o 
o 

o 
o 
I 

0,5 
0,5 

0,5 

13 
•1-5 
1 1 

2 

4,5 
2 

5,5 
6,5 
6,5 

1,5 


93 

3,2  1 
3,9  ; 
3-3 


+  8,1 
+  13,8 
+  8,1 
+  9,2 

+  14,9 
+  5,5 
+  24,0 

10 
—  2,0 

30 

737,6 
753,2 
18 

725,7 
13 


7,3 

89 
62 
87 

6,4 
5,' 
2,9 

40,2 
1 1, 1 
16 

1 1 

7 
o 
o 

5 
o 

o 
o 
8 
17 
5 
3 

7 
2 

10 

3,5 
6,5 
5 


o 
o 
o 

o 
o 
o 

7 
6 
6 

2,5 

3,5 
I 

8.5 
9,5 
6 

I 

2 
2 

90 


5.2 

9,2 

5.9 
6.5 


+  10,2 
+  2,9 
+  16,0 

7,  19 
-  8,0 

25 

736,0 

745,3 
6 

7 '3,7 
23 

6,5 

9' 
76 
87 

7,6 
6,6 
5,8 

71,8 
26,4 
23 

16 
12 

7 
o 

3 
8 

o 
o 
5 

1 1 


3 

4,5 

2,5 

o 
o 
o 

I 
I 
I 

2 

1,5 
I 

8 
8 
5 

3,5 
3 

1.5 
5 

10 
10 

1.5 

I 

I 


- 

-  0,7 

-  2,4 

-  2,0 

f-  0,1  , 

-  3,8, 
1-  8,5 

1  I 

-  11,5  I 

9  ! 

740,7 
754,0 
1 1  I 

707,5  i 

5  I 

3,4 

83 
80 


7,9 
8,0 
8,0 

32,8 
11,4 
4 

1 1 

9 
10 
o 

4 
26 

o 
o 
2 

7 
21 
2 

17 
13 
1 1 

3 
3 
I 

o 
o 
o 


o 

0,5 

1,5 
3 

4,5 
5,5 


2,9  I 

4,3! 


93 

3,2 
3,9 
3-3 


o 
o 
o 

1.5 
1-5 
1,5 

0.5 
0,5 
0,5 

90 

1,5 
1,8 
2.1 


-  1,5 

-  0,6 

-  ',2 

-  1,2 

f  0,5 

-  2,9 
f  5,0 

'7 

-  10,0 

4 

729,2 
747,7 
4 

703,6 
17 

3,7 

86 
85 
87 

8,1 
9,3 
7.8 

84,2 
11,8 
22 

21 

'9  I 

18  ! 

o 

8  : 
31 

o  I 
o  i 

2 

8 

2  I 

3 
1 1 

10 

1 1 

I 
I 
I 

o 

0,5 

o 
I 

0,5 

o 

o 
o 
o 


+ 
+ 

+ 
+ 


0,5 
5 

4.5 

5 

I 

0,5 
I 

93 

3.' 
3,3 
3.1 


5,2 
9,3 

5,2 
5,9 


+  10,5 
+  2,4 

+  30,0 

-  13.5 

,735.4 
757,0 
'Ii 
703,6 

17 

/  1  3 

5.9 

83 

68 
83 


5.8 

753.8 
26,4 

28  / 


162 
128 

68 
2 
41 
133 
8 
I 
71 
'32 
162 

36 

90 
54 
"5 

44 

50,5 

34,5 

3,5 
5,5 

2,5 

28 
31,3 


3-5 

5 

104 
99.5 
91 

24 

28.5 

16,3 


56 

83-5 

65 

8,5 
8,5 
8,5 

1095 

2,9 


136 


zV  N. 

20'  =  o" 


49"'  20"  E.  Gr.  Vänersborg. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Europe  centrale. 


Cy=  +  0,85  (730  mm). 

=  54,2  =  6,6  m,  Il  =  1,9  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Mai 

nni 

U  Ull 

Ang. 

öepi. 

UKl. 

Nov. 

Dec. 

År 
Ännée 

"~  0,3 

—  1,7 

+  3,0 

+  0,0 

+  13,5 

+  15,2 

+  17,6 

+  14,5 

+  10,4 

+  7,2 

-  0,4 

+  0,8 

+  7,2 

+  1,3 

+  1,5 

+  6,1 

+  9,3 

+  17,2 

+  20,2 

4-  17  Q 

4-  T/1  7 

+  106 

4-    n  7 

4-  17 

+  1,7 

+  0,5 

-  0,3 

+  3,9 

+  7,0 

+  12,3 

+  14,5 

+  16,7 

+  14,8 

4- 10,8 

+  7,9 

-  0,3 

+  0,8 

+  7,4 

+  0,4 

-  0,3 

+  4,' 

+  7,3 

+  12,9 

+  14,6 

+  17,1 

+  i5,> 

+ 11,5 

+  8,3 

—  0,1 

+  1,0 

+  7,7 

+  2,0 

4-    2  d 

-4-  to  2 

+  168 

T  10,5 

~T  21,0 

1          T  Q  f 

+  lo, 5 

+  15,2 

+  1 1,2 

+  2,1 

+  3,3 

+  10,8 

—  3,1 

—  4,2 

-4-  2.0 

+  6,6 

4-    8  a 

-1-    I  T  7 

4*  10)4 

-X-     A  c 

+  3,9 

—  2,5 

—  1,0 

+  3,3 

+  7,5 

■+  6,5 

+  12,5 

+  18,0 

+  27,0 

+  25,0 

+  26,0 

+  25,5 

+  24,0 

+  16,5 

+  10,5 

+  8,0 

+  27,0 

22 

13,28 

18 

28 

26 

3.8 

29 

2 

10 

7 

I 

17 

—  16,0 

—  14,0 

—  11,0 

—  2,0 

—  OA 

+  8,0 

4-  to 

"4-  00 

~  13,5 

~  9,5 

—    1 6,0 

28 

17 

8 

15 

4 

22 

16 

29 

30 

29 

9 

4 

'Vi 

740,0 

762,1 

753,0 

759,1 

755,7 

753,8 

754,4 

751,4 

756,7 

755,3 

761,5 

748,6 

754,9 

768,6 

774,2 

767,5 

777,7 

764,6 

766,9 

762,1 

761  Q 

777  0 

774,9 

7Ä8  T 

777,7 

15 

10 

16 

9 

24 

2 

18 

23 

18 

5 

18 

4 

720,5 

740,5 

737,8 

728,7 

743.6 

738,8 

737,0 

737,2 

744,4 

737,5 

729,6 

720,8 

720,5 

18 

13 

29 

15 

4 

20 

23 

6 

16 

23 

5 

17 

"/l 

4,3 

3,9 

4,9 

5,5 

6,8 

7,7 

8,8 

9,6 

7,4 

6,8 

4,0 

4,3 

6,2 

00 

86 

00  0  > 

84 

75 

01 

62 

60 

78 

78 

86 

86 

87 

78 

70 

60 

51 

51 

48 

61 

7 1 

04 

88 

»b 

83 

75 

66 

64 

64 

79 

77 

83 

86 

86 

78 

/,4 

u,  0 

5,5 

4,8 

4.1 

4,5 

4,4 

6,4 

4,7 

6,2 

8,0 

7,7 

5,9 

6,0 

5,7 

3,1 

4,5 

4,7 

4,2 

5,4 

4,5 

5,3 

7,8 

7,9 

5,5 

0,7 

6,4 

5,2 

3,7 

3,2 

4,8 

4,3 

4,9 

4.6 

4,7 

7,2 

6,7 

5,2 

103,8 

17,2 

47,8 

42,7 

46,4 

46,6 

15,3 

J  ,0 

^0  2 

^  I  0 

28  X 

t8  6 

580,2 

20,0 

0  7 
V,/ 

9,7 

19,0 

15,5 

17.0 

13,3 

18,8 

7.3 

23,8 

14,5 

12,0 

23^8 

17 

15 

6 

14 

28 

1 1 

22 

29 

1 1 

23 

4 

22 

1  8  / 
/  1  0 

23 

4 

20 

1 1 

12 

12 

3 

14 

10 

13 

10 

18 

150 

14 

2 

H 

7 

9 

9 

2 

I  I 

7 

9 

5 

16 

105 

10 

3 

3 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

6 

37 

0 

Q 

0 

2 

2 

I 

0 

0 

0 

5 

7 

6 

I 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

9 

1 1 

1 1 

57 

24 

16 

6 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

26 

20 

95 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

7 

1 2 

13 

7 

7 

6 

7 

6 

2 

2 

76 

14 

15 

H  . 

15 

10 

20 

14 

17 

17 

10 

10 

172 

15 

13 

Cl 

q. 

j 

/ 

4 

1 1 

0 

Q 

0 

T  Q 

lo 

19 

I  '7 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

2 

0 

I 

I 

0 

I 

7 

6 

3 

2 

3 

I 

I 

2 

4 

5 

2 

6 

6 

41 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

I 

0 

1 1 

4 

18 

2 

2 
0 

2 

c 
J 

■j 
0 

j 

4 

1 0 

4 

7 

' 

51 

2 

2 

2 

4 

1 

6,5 

3 

0 

4 

2 

3 

I 

30,5 

3 

2,5 

2 

2 

2 

5 

3 

1,5 

3 

2 

2,5 

4 

32,5 

4 

4,5 

2 

3 

0 

2 

I 

2 

2 

2 

2 

3 

27,5 

0 

2,5 

I 

8 

3 

7 

2 

3 

0 

2 

3 

0 

31,5 

2,5 

4,5 

2 

1 1 

4 

8 

5 

2 

2 

2 

I 

I 

45 

2,5 

0 

1 1 

0 

I 

I 

3 

c 

2 

2 

0 

22,5 

I 

7 

0 

I 

0 

0,5 

2 

0,5 

0 

I 

5 

0 

18 

I 

5 

I 

4,5 

I 

2 

I 

3 

0 

2 

8,5 

0 

29 

I 

4 

I 

2,5 

0,5 

I 

0 

0,5 

0 

I 

10,5 

0 

22 

0 

1.5 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0,5 

0 

o,S 

2 

I 

6 

0 

3,5 

0 

0,5 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

6 

0 

3,5 

0 

0,5 

1,5 

0 

0 

0,5 

0 

0 

1,5 

I 

8,5 

0 

2 

0 

I 

3 

0 

0 

I 

1,5 

0,5 

3 

0,5 

'2,5 

0 

I 

I 

I 

I 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

6 

0 

2 

0 

0 

3 

0 

I 

3 

0 

2.5 

I 

0 

12,5 

10,5 

4 

12 

4 

12,5 

4 

4 

10 

4 

7,5 

3 

12,5 

88 

13,5 

I 

6 

0 

8,5 

3 

2 

4,5 

3 

7 

4 

11,5 

64 

15 

2 

5 

8,5 

7 

3 

2,5 

3,5 

4,5 

2,5 

II 

65,5 

9 

5 

13 

7 

8,5 

10 

14 

I  ^ 

^.^ 

q 

8,5 

8 

18,5 

10,3 

'»,5 

9 

17 

I  c 

I  c 

I 

"O 

I 

4,5 

7 

19 

10 

10,5 

9,5 

19 

14,5 

12,5 

•2,5 

1,5 

8 

128,5 

2,5 

I 

I 

2 

2 

0,5 

5 

2,5 

1,5 

2,5 

1,5 

I 

23 

2,5 

2,5 

0,5 

0,5 

2 

3 

3 

1,5 

5 

2 

2 

I 

25,5 

3,5 

0,5 

I 

0 

2 

6,5 

5 

I 

2 

2,5 

2 

I 

27 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,8 

2,5 

3,1 

2,8 

3,5 

3,5 

3,4 

2,3 

2,6 

3,1 

2,3 

2,9 

2,9 

3,5 

3,5 

4,3 

3,7 

4,1 

3,7 

5.0 

3,5 

3,3 

3,6 

1,9 

3,0 

3,6 

3,1 

2,9 

3,6 

2,5 

2,5 

2,6 

2,9 

2,7  1 

2,1 

3,0 

2,4 

2,7 

2,8 

Temperatur   „  , 
,,,     '  ,    ,  Cels.< 
lemperature 


8  a.  m  _   

2  p.  m.    --_ 

9  p.  m   

Medium  (raoyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (dato). 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barometre  ä  0°  et 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 

Fuktighetstryoli  (Tension  de  vajDeur),  mm  . 


Medium  _   

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relativa 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


0—10 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  #  -)f 


Snö  ^  % 
Hagel  ▲. 
Dimma  = 
Snötäcke 


:  0,1  mm 
>:  1,0  mm 
0,1  mm 


Aska  r$       

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen     »      (o.  convert)  

Storm  (tempéte),  9- — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelniiig 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

>> 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Alltal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vcnt) 


Vindens  mcdolstyrka j  ? 

r«,.„  /i  i    — 1^1  ^  P- 


Porce  moy.  du  vcnt 


9  p. 


m. 
m. 


187 


<?  =  58' 
=  '3' 


24'  N. 


53"'  4«'  i-  ■ 


Skam. 


=  4-  0,85  (740  mm). 
//^  =  1 15,0  m,  A,  —  1,6  m,  /<^,  =  1,5  m. 


Medclcuropeisk  tid.    llciirc  do  riiiiropc  ccritralc. 


Jan. 


Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Ang. 

I''  - 

0  k  I. . 

1 1.  .■ 

Är  i 
Ann''';  . 

-  3.2 

4-  2,3 

4-  6,0 

4-  12,1 

4-  13.2 

+  '57 

4-  13.4 

4-  8,6 

4-  5.6 

-  1,9 

—  0,6 

4-  5,8 

+  0,9 

+  ",4 

4-  1  C  (i 

4-166 

-i-  1  ri  fl 

4-17; 

4-  08 

—    0  2 

-  2,5 

4-  2,9 

4-  5,8 

4-  10,4 

4-  i2,S 

4-  '4.9 

4-  12,9 

4-  8,4 

4-  5.9 

-  1,7 

—  0,2 

4-  5,7 

—  1.9 

4-  3.5 

4-  6,7 

4-  11.5 

+  '2,9 

+  '5.5 

4-  '3,8 

+  9.5 

4-  6,7 

-  ',4 

—  0,2 

4-  6.3 

4-  2,1 

+  7,5 

+  '2,7 

+  '0.4 

4-  19.2 

T*  22,0 

4-  19,7 

4-  '5.4 

4-  11,2 

+  ',9 

4"  2,0 

-f-  1  1  2 

—    0, 1 

-  0,1 

~r    I  ,ö 

4-  5.0 

-y  0,0 

t ,      f\  1 

-r  9j' 

+  9.5 

4-  /IT 

4-  4.7 

4"  2,0 

—  4,0 

2,3 

4-  7.0 

4-  12, n 

+  22. t; 

4-  28,5 

4-  28,5 

-t-  27,:; 

4-  28,0 

4-  23.5 

4-  18,0 

4-  '0,5 

4-  7,0 

4-  28.5 

28 

14,  18 

28 

26 

4.8 

2 

10 

19 

I 

'7 

—  17,0 

—  '7.5 

—  2,0 

—  4,0 

_|_     2  0 

4-      A  C 

  2  c 

'*>3 

—  1 7  0 

  1  ri  i 

HJ,3 

—  2.x  ^ 

19 

8 

8 

4 

6 

15 

29 

26 

25 

8 

3 

756,2 

747.4 

753.2 

750.5 

748.3 

748.9 

746,2 

75'.' 

749.7 

755.7 

742.9 

749,3 

700,0 

762,4 

7.3".4 

768,0 

7 Cd  2 

76fi  0 

/  /  '  •/ 

10 

16 

9 

24 

2 

18 

23 

18' 

5 

1 1 

4 

733.8 

726,1 

722,3 

738,9 

732,6 

73'. 5 

732.2 

738,8 

73',3 

723,4 

7«4.2 

714,2 

13 

4 

•5 

4 

20 

23 

6 

13 

23 

5 

'7 

3.5 

4.8 

5.5 

7,0 

8,1 

8.8 

9.7 

7,3 

6,6 

3,7 

4,1 

6,1 

87 

70 

78 

67 

72 

68 

84 

87 

89 

89 

88 

8! 

79 

f,H 
uo 

5° 

c  '* 
D- 

t6 

4v 

61: 

°3 

60 

/  ■+ 

84 

86 

68 

87 

85 

8i 

74 

80 

7' 

88 

86 

90 

87 

89 

84 

6,8 

6.2 

5.5 

4,4 

5.5 

4,3 

6,4 

5,2 

6,2 

8,0 

8,6 

6,2 

6,2 

6,5 

5,1 

4.3 

5,3 

5.0 

6,3 

4,6 

6,4 

7,6 

8,3 

6,1 

6,4 

5.9 

3.9 

3.7 

5,4 

4.4 

4,9 

4,4 

5.4 

7,6 

8.5 

5,7 

12  1 

OD'J 

28,8 

20,0 

1 26,9 

21,3 

6:;, 4 

23,8 

583,4 

7^6 

'3.4 

7.2 

9.9 

21,7 

16,7 

21,8 

6,7 

41.8 

9,1 

10,1 

41,8 

6 

'3.  19 

28 

10 

22 

15 

13 

23 

20 

22 

28/ 
/  10 

5 

'3 

9 

i  I 

15 

7 

16 

10 

12 

6 

18 

141 

2 

9 

7 

7 

10 

3 

'5 

7 

8 

4 

14 

102 

5 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

[ 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

4 

6 

33 

19 

7 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

26 

22 

106 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

9 

9 

5 

6 

4 

10 

5 

2 

I 

63 

13 

14 

'5 

18 

18 

22 

17 

'4 

'5 

9 

6 

169 

1 1 

I  2 

4 

7 

3 

10 

5 

24 

'ii 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

3 

6 

15 

5 

8 

3 

2 

I 

I 

I 

4 

9 

4 

63 

1 1 

3 

I 

0 

I 

0 

0 

I 

12 

4 

43 

1 2 

Q 

0 

'7 

'4 

13 

1 2 

'4 

10 

7 

1*7 
't/ 

0,5 

0,5 

1,5 

1.5 

7 

4 

0 

I 

0.5 

I 

0,5 

19 

2,5 

0 

3,5 

3 

6,5 

4 

0 

2,5 

I 

0,5 

0,5 

25 

0.5 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0.5 

0,5 

3 

0,5 

4 

I 

3 

0,5 

I 

0,5 

I 

4 

0.5 

19,5 

1.5 

0 

4 

0 

I 

0,5 

0 

0 

2.5 

4,5 

0,5 

15,5 

1,5 

0,5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

0 

1 1 

6 

0 

2.5 

I 

'.5 

1.5 

0 

0.5 

5 

3 

27 

4.5 

0 

4.5 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

7 

3 

20 

6 

0,5 

5 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

8,5 

0 

23 

0 

3.5 

o.t; 

2,5 

I 

0.5 

6 

2 

3 

1.5 

0 

22 

1.5 

1.5 

',5 

2 

0,5 

I 

5 

I 

0 

0 

I 

'5-5 

0.5 

1,5 

0 

4.5 

0 

0.5 

4 

0,5 

0 

I 

I 

14 

0 

2.5 

1,5 

4,5 

2 

0.5 

3.5 

2,5 

2,5 

0,5 

4 

28 

0,5 

I 

0 

4.5 

I 

0.5 

2.5 

I 

2 

I 

1,5 

18 

0 

0.5 

0 

1.5 

I 

1.5 

0 

0,5 

0 

I 

3 

10 

1.5 

12 

4 

'0,5 

3.5 

6,5 

5 

7,5 

11.5 

4,5 

13 

86,5 

2.5 

13.5 

4.5 

10 

4 

5 

10 

8,5 

12.5 

1,5 

10,5 

91 

3 

'2,5 

■',5 

6 

4.5 

6,5 

6.5 

8 

12 

3 

13,5 

90 

0  c 

6  ; 

3.5 

6 

1 1.5 

12 

7 

3 

74,5 

2 
0 

8,5 

6,  t; 

I  n 

*'-',3 

1 1 

10,5 

1,5 

6,5 

91 

3.5 

7,5 

3.5 

4.5 

2,5 

8,5 

5,5 

5 

5 

1 

3.5 

54-5 

1.5 

0.5 

2 

I 

4,5 

5 

I 

4 

I 

1,5 

( 

25.5 

I 

1,5 

2.5 

5 

10,5 

6,5 

3 

6 

1.5 

2 

3,5 

46 

I 

0 

0 

0.5 

0 

I 

0 

2 

0 

I 

2,5 

9.5 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1.3 

3,1 

2,1 

3,3 

1  ^'^ 

3.6 

3,0 

3,0 

3.2 

2,8 

3,4 

2.9 

1  1,8 

4,4 

3.2 

3,7 

4,1 

4,3 

3,7 

4.1 

4,0 

2.5 

3,3 

3ö 

1  2,1 

3,2 

1,2 

1,7 

'  1.5 

1.9 

2,1 

1.9 

2,3 

2,1 

3.2 

2,2 

H  a.  ni  

'2  p.  m  

!)  p.  111.  .-  

Medium  (inoyeniio)   

Temperatur  ^^j^  )  Medium  av  maxima  

Tempéi-ature  Medium  av  iiiiiiiina   

Absoluta  maximum  — 
datum  (datc). 

Absoluta  minimum   

datum  (datc). 

Barometer  vid  0°  o.  I  Medium   

iiormaltyngd,  mm  Observerat  maximum  - 
Barométre  a  O"  et  '  datum  (date). 

ä  la  pesantenr    j  Obsei-verat  minimum  . 

normale,  mm  datum  (date). 


Faktighetsti-yck  (Tension  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Hamidité  relativo  '° 


S  a. 
2  p. 
9  p. 


m. 
m. 


Molnmiingd  j  \  ™; 


Nederbörd 
Ean  tombée 


Summa  (total)    

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)_  _. 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -X-  A  >0,1  mm 
»  »       >  1,0  mm 

0,1  mm  — 


Snö  -54-  ^ 

Hagel  ▲  

Dimma  = 
Snötiicke  g] 


Äska  K  —   

Norrsken  —   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


NE 


SE 


SW 


W 


NW 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m.  . 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsei-vationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  ^  

Force  moy.  du  vent 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


-  1.6 
h  0,1 

-  1,0 

-  1,0 

1-  1,8 

-  4.3 
h  7.0 

22 

-  23.5 
28 

74'.' 
762,7 

15 
716,2 
18 

4,0 

88 

85 
89 

7,6 
7,5 
7,5 

89,9 
17,8 
10 

19 
16 
10 

o 

6 
23 

o 

o 

3 
8 
20 
o 

10 

9 
1 1 

I 

I 

0,5 

0,5 

I 

o 

I 

o 
o 

1,5 
0,5 
0,5 

4 

2,5 

I 

7 

8.5 
12 

3.5 
5.5 
4.5 

2,5 

3 

'.5 

93 

2,8 
2,6 

2,7 
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e)  =  58°  25'  N. 

)■  =  15°  38'=  i"2"'32^  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Linköping*. 


c  =  +  0,85  (730  mm). 

=  64,4  m,  A,  =  2,1  m,  h^,  =  1,7  1 


1921. 


Jan. 


Febr. 


Mars 


April 


Maj 


Juni 


Juli 


Aug. 


Sept. 


Okt. 


Nov. 


Deo. 


Temperatur  ^^j^ 
Température 


8  a.  ni.   

2  p.  ra.   

9  p.  m.   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima   

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  f  Medium 
normaltyngd,  mm 

Barométrc  ä  0°  et<; 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 


Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  _ 
datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  do  vapeur),  mm  . 
Relativ  fuktighet 


Humidité  relative 


/o 


8  a. 

9 


m. 
p.  m. 
9  p.  m. 


Molnmängd 
Nébulosité 


8  a. 


m. 


Nederbörd 
Ean  tombée 


0—10  2  p.  m. 

9  p.  ra. 


[  Summa  (total)    

mm  <  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
(  datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  #  -X- 


Snö  -X-  ®  /: 
Hagel  A._. 
Dimma  = 
Snötäcke  R( 


:0,i 
0,1  mm  - 


mm 
mm 


Aska  K    

Norrsken  •^±^  

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répai-tition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

•2 

P- 

m. 

9 

P- 

ra. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

ra. 

» 

9 

P- 

ni. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m 

>< 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsorvationcr  (Nombre  dos  obs.  de  vent) 


Vindens  mcdelstyrka 
Forco  moy.  dn  vent 


0-12 


«  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p.  m. 


-  1,1 
\-  0,2 

-  1,0 

-  0,8 

'r  i,r 

-  4.1 
t-  7,0 

7 

-  15,0 
28 

745,6 
767,2 

15 
721,0 
18 

3,9 


8i 

87 

7,4 
6,5 
5,9 

66,0 
11,6 
10 

19 
13 
13 
o 

3 
23 

o 

o 

4 
13 
14 

I 

1 1 

6 


1,5 

3 

3 

0,5 

o 

o 

0,5 
I 

1,5 

0,5 
o 

1,5 

5 
7 
5 

3,5 
1,5 
I 


12,5 
12 

o,.S 

o 

o 

93 

2,6 
3,0 

2,5 


+ 


+ 


+ 


3,0 

0.8 
1,3 
1,4 
1,6 
4,7 
7,0 
28 
-  12,0 
15,24 

760,0 
774,2 
8 

735,7 
13 

3,6 

87 
77 
83 


4,5 

9,2 
3,6 
15 


4 
6 
o 
4 
14 
o 
o 
6 

14 

8 


3 

3,5 
2 

2,5 

0,5 
I 

6 

6,5 
7 

0,5 
0,5 
o 

I 
I 

0,5 

2 

I 

0,5 
7 

10 
8,5 
o 
I 

0,5 


2, 1 

2,5 
2,5 


+  2,7 

+  7,7 

+  4,0 

+  4,4 

+  8,1 

+  0,4 

+  14,0 

17 

-  13,0 


752,2 

767,4 
16 

730,4 
4 

4,6 

81 
58 
75 

5,7 
5,0 
4,3 

24,6 
10,6 

6 

14 

6 
6 
o 
o 
4 
o 
o 
9 
13 
9 
o 

9 
1 
6 

I 
I 

o 

o 
o 
o 

I 

o 

0,5 

o 

o 

1,5 

3,5 
10 

4,5 

3,5 
2 

4 

•3 
16,5 
14,5 
o 

0,5 


93 

2,6 
4,1 
3,0 


+  5,9 
+  11,3 
+  6,5 
+  7,1 
4-  12,1 
+  2,7 
+  22,0 
26,  28 
±  0.0 
5,7,8,11,15, 
16,17,19,23 

758,0 
777,2 
9 

730,5 
14 

5,3 

77 
54 
74 

4,3 
4,8 
2,6 

35,4 
18,5 
18 

1 1 

5 
4 
4 
I 
I 

o 

o 
1 1 
15 

4 

o 

7 
I 

7 


3 

2,5 

2 


1,5 
2 

1,5 

3 

I 

3,5 

5 

7 

o 

0,5 
I 

5 

7,5 

5 

I 

I 

o 

90 

2,2 
3,9 
1,9 


12,4 
18,0 
12,6 
13,2 


+  19,1 
+  6,8 
+  28,0 

26 
—  1,0 
4 

755,3 
765,3 
24 
742,7 
3 

6,6 

62 
41 
65 

2,8 
3,9 
3,5 

23,5 
10,5 

19 
1 1 

5 

o 
2 
o 
o 

I 
I 

14 
15 


6 
2 

10 
I 

1,5 

o 

o 
o 

0,5 

I 

o 

0,5 
0,5 

I 

o 

11,5 
13,5 
10 

0,5 

2,5 

0,5 

9,5 
9,5 
9 

I 

0,5 
93 

2,6 
3,6 
2,1 


+  13,4 

+  17,2 

+  13,9 

+  14,0 

+  19,2 
+  9,1 
+  28,0 
4 

4-  4,0 
19,  22 

752,3 
765,9 
2 

737,5 
20 

7,6 

69 
52 
67 

4,5 
5,6 
4,5 

59,1 
10,8 

19 

15 
12 
o 

4 

o 
o 

3 
o 
8 

16 
6 
o 

2 

o 
7 

8,5 
4,5 

2,5 

o 
I 

o 

4 
o 
o 

o 
o 
o 

4 

7,5 

3 

I 

0,5 
3 

7,5 
13 
12 

3 

3,5 
2,5 

90 

3,5 
4,0 
2,3 


+  15,5 
+  20,1 
+  16,9 
+  16,7 

4-  21,9 
+  II, I 
4-  26,0 
1 1,19,26 
+  7,0 
13 

752,8 
761,9 

18 
735,9 

23 

8,5 

66 

47 
61 

4,5 
5,3 
3,7 

43,9 
23,8 
4 

8 

4 
o 
o 
o 
o 

2 
O 

7 
20 

4 
I 

5 
o 
1 1 

4,5 

3 

3 

o 

o 

o 

I 

1,5 
o 

o 

0,5 
o 

3,5 

I 

2 

I 
I 

0,5 

14 
19 
13 

2 

5 


93 

3,2 

4,8 

2,5 


4-  14,0 
4-  18,2 
+  14,9 
+  15,1 
4-  20,0 
4-  10,9 
4-  28,0 
3 

4-  6,0 
29 

750,8 
761,3 

19 
735,1 
7 

9,5 
80 
63 
75 

5,1 
5,8 
4,4 

90,7 
13,5 
12 

19 
16 

o 

o 

I 

o 

4 
o 
6 
18 

7 
o 

9 
5 

13 
o 

0,5 
o 

o 

0,5 
o 

2 
2 
2 


4 

4,5 
3,5 

4,5 

I 

I 

10 
13,5 
9 

0,5 
1,5 
0,5 


93 

2,8 
3,6 
2,1 


+  9,7 
4-  13,9 
4-  10,3 
+  10,8 

4-  14,9 
4-  6,5 
4-  25,0 

10 
—  1,0 

26 

755,3 
771,9 
18 

743,3 
13 

7,2 

79 
58 
76 

4,2 
4,2 
3,8 

22,6 
9,0 
13 

7 
3 
o 
o 
I 
o 

o 
o 
1 1 

13 

6 


3 
3 
14 

2 

2,5 
2 

O 
O 

o 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

4 

2 

I 

2 
2 

0,5 
16,5 
18 

10,5 

2,5 
2,5 
2 

90 

3,7 
4,3 
1,9 


4-  6,3 

4-  10,7 

+  7,2 

4-  7,7 

4-  1 1,2 
+  3,1 
4-  19,0 

19 
-  6,0 

25 

753,9 
763,9 
5 

736,0 
23 

6,3 


66 
80 

5,2 
5,5 
3,7 

41,7 
30,8 
23 

12 

5 

3 

o 

I 

4 

I 

o 

9 
IS 

7 

I 

3 
I 

3 

2,5 

I 
I 

o 

0,5 

I 
I 

0,5 
1,5 
o 
o 

0,5 

3 
6 
6 

10 
4,5 
3,5 

10 

16 

14 

1,5 
1,5 
0,5 

93 


3,2 
4,4 
3,5 


-  1,2 
4-  0,3 

-  1,1 

-  0,8 

4-  1,2 

-  3,2 
4-  10,4 

I 

-  15,0 

9 

760,3 
774,8 

18 
726,8 
I 

3,8 

87 
81 

87 

7,5 
6,5 
6,7 

34,5 
9,8 
4 

14 

9 


26 

o 
o 

5 
8 

17 
I 

1 1 
10 
7 

3,5 
4 

2,5 


0,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
7 

o 
o 
o 

2 

1,5 

3 

I 

1,5 
I 

6,5 
5,5 
5 

2,5 

2 
2 

90 

2,1 
2,3 
2,3 


-  0,3 
+  0,5 

-  0,3 

-  0,1 


f  1,6 

-  2,3 
^  5,5 

17 

-  I2,0 

2 

747,5 
767,6 
I 

716,3 
17 

4,0 

87 
85 
87 

7,4 
7,4 
6,2 

53,4 
8,0 

7 

19 
13 
10 

o 
6 

29 

o 

o 

5 

9 
17 

I 


2 
2 

1,5 
I 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

6,5 
6 

6,5 

5,5 

5 

8 

8,5 
6,5 
5,5 

1,5 
3,5 
1,5 

93 

3,0 
2,8 
3,1 
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^  =  38°  46'  N, 

•/.  =  i7°o'  =  i"8"'o'  K.  Gr. 


Nyköping. 

Medcicuropcisk  tid.     Hcun;  dc  TJCuiopc  ceiitralc. 


=  +  o,«5  (710  mm), 
//j  =  17,9  m,  fil  =  2,6  in,      —  1,5  m. 


1^21. 


Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Hci>t. 

Okt. 

Nov. 

Dec, 

År 

+  3.0 

4-  6,8 

4-  13,' 

4-  '4,1 

+  15,8 

1 

+  'K 

4-  10,3  , 

4-  6,4 

—  1,1 

—  0,6 

4-  6,5 

+  7,2 

4-  10,5 

+  16,0 

4-  16,7 

4-  19,3 

+  17,8 

4-  14,2  i 

4-  10,5 

+  0,3 

4-  0,3 

4-  9.5 

4-   6  I 

4-  10,6 

4-  I  2 

4-  f  C  0 

4-  I  /i  I 

4-  08 

4-  60 

—  12 

—  07 
"»i 

4-  fl  7 

-\-    7  I 

-\-  120 

A-  W  1 

4-  1 1;  7 

4-     7  £ 

—  08 

+    6  fl 

+  7,7 

4-  11,5 

4-  17,2 

+  18,5 

4-  20,2 

+  18,9 

+  14,8 

4-  11,2 

+  1,2 

+  1,5 

4-  10,5 

+  0,6 

4-  2,5 

4-  6,0 

■\-  8,0 

4-  1 1,0 

4-  II, I 

+  6,3 

4-  2,9 

-  3.4 

-  2,9 

4-  2,7 

+  13,' 

4-  23,3 

4-  -»A  ■? 

4-  9  /I  A 

+  24,0 

4"  21,9 

4"  19,0 

4-   f  I  7 

+  I  »,3 

4-  3,0 

+  20,2 

17 

26 

25 

3 

19 

2 

9 

>9 

I 

i7,'8,2i 

—  8,6 

-  0,5 

i  0,0 

4-  5,0 

4-  7,2 

4-  5,0 

±  0,0 

-  4.3 

-  14,1 

-  10,0 

-  16,6 

16,  19 

I,  6 

r  /i  t  c  18 

'  4, '  Dl 

16 

^  J 

20 

1 

28/ 

756,3 

762,5 

760,0 

756,7 

756,8 

755,1 

758,9 

757,7 

764,9 

75'.5 

738,0 

772,0 

781,8 

770,2 

769,6 

765,5 

765,5 

775,6 

767,7 

780,0 

772,2 

781,8 

16 

J 

2A 

T- 

2 

18 

19 

18 

c 

18 

I 

f  4 

71,2  <) 

746  6 

718  I 

746.2 

74  I  .d 

7180 

718,0 

4 

15 

3 

20 

23 

7 

•5 

23 

I 

17 

/  12 

d.7 

';,2 

6,8 

/  ,  / 

8,8 

9,8 

7.2 

6,2 

•?  8 

4.  0 

6,0 

79 

72 

62 

65 

67 

78 

76 

81 

86 

87 

77 

64 

58 

49 

56 

51 

63 

56 

64 

84 

86 

66 

76 

1  j 

82 

78 

81 

87 

70 

5,4 

4,3 

1,7 

4,5 

3.9 

4,7 

3,7 

5,2 

7,8 

8,7 

5,2 

4,6 

3,2 

3,0 

4,7 

4,3 

5,7 

4,3 

5,0 

6,4 

8,0 

5,0 

3,6 

2,8 

2,3 

4,2 

3.4 

4,2 

3,4 

4,0 

6,6 

7,3 

4,3 

9,5 

33,4 

12,3 

59,5 

42,1 

42,4 

13,3 

26,4 

35.5 

59,3 

403,5 

24,8 

A  0 

18,8 

12  7 

24,8 

in 

18 

20 

18 

2  2 

20 

'4 

r 

3 

22 

18/ 

8 

7 

9 

12 

10 

13 

9 

12 

13 

16 

"33 

2 

5 

6 

9 

7 

10 

4 

5 

9 

II 

83 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

12 

47 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

■2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

j 

7 

7 

2 1 

I  c 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

j 

26 

^  I 

II'? 

Q 

0 

5 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

7 

15 

19 

9 

14 

9 

13 

8 

4 

III 

18 

I  I 

1 1 

16 

13 

15 

'4 

14 

12 

9 

163 

6 

4 

I 

5 

4 

7 

3 

9 

14 

21 

91 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

0 

4 

1 1 

15 

19 

14 

10 

1 1 

13 

16 

21 

18 

185 

5 

3 

5 

5 

3 

8 

9 

7 

22 

16 

104 

14 

19 

2 1 

22 

20 

21 

22 

18 

22 

15 

229 

0  !; 

0,  j 

I 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

g 

I 

1,5 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

6 

0 

1,5 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

I 

0 

4 

0 

j,  j 

0 

0  t; 

0 

0 

n  c 
o,3 

2 

Q 

1 0  X 

0 

1,5 

0 

0 

I 

0 

0 

0,5 

1,5 

0 

5-5 

0 

2,5 

0 

0 

0,5 

0 

0 

I 

I 

I 

6 

0 

0 

0 

X 

j 

OA 

2,^ 

0 

0 

2 

0 

I 

9 

I 

0 

0 

2 

0 

0.5 

2,5 

0 

21 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

0 

I 

I 

0 

9 

0 

2 

0 

2 

0  ^ 

0 

0 

Q 

/ 

I 

3 

2 

0,5 

2 

0 

0 

I 

0 

0 

10 

I 

I 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

5 

c 

J 

0 

2  t; 

0 

I 

T  - 

'  ,D 

7  r 
00 

4,5 

3 

16,5 

9 

5 

I  I 

2 

1,5 

I 

3 

64,5 

2 

1,5 

7,5 

3 

1,5 

3.5 

I 

I 

2 

I 

27,5 

7,5 

2,5 

2 

4."; 

2 

4 

i 
T- 

c 

8 

6  c 

4.5 

5-5 

5,5 

6 

3 

3 

8,5 

0 

4 

54,5 

1,5 

I 

2,5 

1,5 

2 

10 

40 

5 

2 

I 

4.5 

8 

5 

9 

5 

I 

3 

50,5 

10 

0,5 

I 

7 

9 

5-5 

10 

7,5 

I 

4 

640 

7.^ 

/  ,J 

0 

I 

0 

H- 

2 

2 
j 

2 

2 

2 

1,5 

I 

2,5 

5,5 

0 

4 

2 

1  2 

2,5 

25 

0,5 

4 

0 

3 

5 

0'^ 

5,5 

4 

1.5 

4 

35 

0 

0 

0 

I 

2 

2 

I 

2 

14 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,9 

1,2 

0,8 

1.5 

1,8 

1,7 

1,5 

1,5 

1.4 

1-4 

1,4 

2,9 

2,5 

2,5 

2,5 

2,6 

2.6 

2,3 

2,5 

I  2 

1-5 

2,2 

1,7 

0,9 

0,7 

0,8 

0,9 

1,1 

0,9 

1,5 

0.9 

1. 1 

Jan. 


Febr. 


lemperatur  _  , 
rr,  i  Cfls 

Teniperatnre 


8  a. 
•2  P. 
!»  p. 


m. 

m. 
m. 


Medium  (inoyennc)   

Medium  av  inaxiiua  

Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum   

datum  (dato). 
Absoluta  niiiiimuni  

datum  (dato) 


Barometer  vidO°  o.  [  Medium  .-.  -.- 

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  . 
Barométre  a  0°  et  '  datum  (datc). 

ä  la  pesanteur    j  Observerat  minimum  . 

normale,  mm  datum  (date). 


Faktighetstryck  (Tcnsiou  de  vapeur),  mm 


Kelativ  fuktighet 
Humidité  relative 


'8  a. 
•2  P. 
9  p.  m. 


m. 
m. 


Molumängd  (|  ^ 

Nebulosité  |  ^ 


8  a.  m. 

m. 
m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)  —  —  

Max.  på  24  t.  (max..en  24  h.) 

datum  (date)  — 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jouis  de 


-X-  A  >  0,1  mm 

»  S  1,0  mm 
>  0,1  mm   _ 


Nederbörd 

» 

Snö  -X-  ^  . 

Hagel  A   

Dimma  =   

Snötäcke  g]    

Åska  n    

Norrsken  vdr^/.—   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Viiidfördeliimg 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

1 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

■N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

^S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

1,9 

3,0 

± 

0,0 

4- 

1,4 

1,2 
1,2 

I,' 
1,1 

4- 

1,6 

4- 

2,0 

4,7 

4,8 

+ 

7,0 

4- 

6,6 

7 

27 

16,6 

12,7 

28 

'5 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  do  vcnt) 
Vindens  medelstyrka 


749,7 
771.7 
16 

725,1 
18 

3.9 

86 
85 


7.4 
5.8 
5.7 

64,2 
16,6 
4 

19 
13 
13 

o 

o 
26 

o 
o 
5 

14 
12 
I 

21 
1 1 
17 

I 

2 

1.5 

o 

o 

0.5 

o 

o 

o 
o 
o 

1,5 
5,5 
3,5 
2 

4,5 
4,5 

2,5 

4,5 

4 

I 

3,5 


Force  moy.  du  vent 


0—12 


a. 

m.   

1,3 

1,1 

P- 

m.   

1,7 

1,7 

P- 

m.  .    _. 

1,6 

1,1 

93 


765,6 
779,6 
8 

738,0 
13 

3,5 

84 
74 
81 

4,5 
4,5 
4,5 

5,6 
2,1 
16 

5 

2 

5 
o 

4 
28 

o 
o 
7 

16 

5 
o 

16 
10 
18 

0,5 

o 

o 

1,5 
I 

o 

I 

5 
4 

0,5 
0,5 
I 


2,5 

o 

0,5 

2 

I 

4,5 
4.5 
I 

I 

2.5 
3 


84 
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<P  =  58°S3'  N. 

).  =  14°  54'  =  o' 59"' 36' E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Askersund. 


+  0,85  (7 10  mm). 
97,1  m,  ht  =  1,3  m,  h 


1,6  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

1 

Juli 

Au  g. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År 
Année 

-  2,6 

-  3,0 

+  2,5 

+  6,6 

+  13.9 

+  15,5 

+  16,9 

+  14,8 

+  9,5 

+  5,9 

-  2,3 

-  0,8 

4-  6,4 

0,1 

1             T  ^ 

1,2 

+  7,3 

-f-  1 0,0 

v   1 0, 1 

1     -,0  . 
-\-  10,4 

+  15,0 

+  9,9 

"~  0,3 

+  0,2 

~\~  10,2 

-  2,3 

—  2,3 

+  2,5 

+  5,6 

+  10,7 

+  12,6 

+  15,0 

+  13,1 

+  8,6 

+  5,7 

-  2,0 

-  0,7 

4-  5,5 

—  i>9 

-  1,7 

+  3,6 

+  7,1 

+  12,7 

+  13,9 

4-  16,3 

+  14.5 

+  10,2 

+  6,7 

—  1,7 

—  0,5 

+  6,6 

+  1,1 

+  2,1 

+  8,0 

+  13,5 

+  20,2 

+  20, 1 

+  23,1 

+  19.9 

+  16,2 

+  10,7 

+  0,4 

+  1,3 

4-  I  1 ,4 

—     0, 1 

-  5,9 

-  0,5 

4-  1,4 

+  5.0 

+  7.5 

+  9,5 

+  9,5 

+  5,0 

+  1,1 

-  4,6 

-  3,1 

4-    I, b 

+  7,0 

+  7,0 

+  15,0 

+  29,0 

+  30,0 

+  27,0 

+  2t;,o 

+  18,0 

+  9,5 

+  6,0 

+  30,0 

22 

27 

13,  H 

28 

26 

4 

19 

23,24 

10 

19 

I 

17 

V",  '"h 

—  1 9)0 

—  13,0 

—    1 2,0 

~"  3,0 

—  3,0 

+  2,0 

+  4,5 

+  4.0 

—  4,0 

—  10,0 

—  1 9»o 

—  13,0 

—  1 

16 

15 

8 

8 

4 

14 

16 

31 

26 

25 

9 

I,  2 

742.5 

758,5 

749,1 

755,5 

752,6 

749.8 

750,3 

748,0 

752,5 

750,9 

757,8 

744,4 

751,0 

764,2 

772,0 

/04,ö 

774.° 

762,6 

763,3 

759.7 

75°./ 

769,5 

76 1,0 

772,0 

764,2 

/74.» 

15 

8 

16 

9 

24 

2 

18 

19 

18 

5 

18 

I 

1  "/i 

718,2 

732,8 

726,2 

725,4 

740,8 

733,6 

732,7 

731.6 

739,5 

735,5 

723.6 

713.4 

713.4 

18 

13 

4 

15 

4 

20 

23 

7 

15 

23 

I 

17 

/  1  2 

4.0 

3,6 

4,9 

5.3 

6,8 

7,9 

•  8,7 

9.8 

7,3 

6,3 

3,7 

4,1 

6,0 

91 

89 

85 

72 

58 

62 

63 

76 

81 

88 

89 

91 

79 

Ö9 

70 

03 

50 

42 

54 

44 

05 

57 

71 

S/I 

Ö4 

ou 

93 

90 

89 

82 

75 

76 

69 

88 

87 

89 

92 

94 

85 

7.5 

7,3 

6,1 

6,3 

3,9 

4,6 

5,5 

6,0 

4,9 

6,4 

8,0 

8,5 

6,3 

6,9 

5,9 

5,4 

5.6 

4,2 

5,6 

4,9 

6,2 

4,7 

5.8 

7,3 

8,2 

5,9 

6,6 

5.1 

5.0 

3.2 

3,8 

5,1 

4,1 

5.3 

4,1 

4,9 

7,2 

8,5 

5,2 

vy./ 

!;  6 

n  6 

'  J^  J 

q8  X 

29,6 

I  6 

216 

47  7 
H/,/ 

61,8 

25.3 

4,3 

4,8 

27,1 

5,6 

28,5 

13,2 

28,8 

8^1 

30,4 

14,0 

10,2 

10 

15 

30 

18 

29 

27 

22 

12 

14 

23 

4 

8,  22 

28  / 
/  1  0 

18 

3 

10 

12 

1 1 

16 

6 

19 

1 1 

13 

15 

16 

150 

15 

2 

5 

6 

6 

12 

5 

17 

5 

8 

8 

13 

102 

13 

3 

3 

5 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

1 1 

8 

46 

0 

0 

0 

1 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

I 

3 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

6 

12 

4 

29 

18 

9 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

25 

17 

74 

0 

0 

0 

0 

I 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

7 

5 

9 

10 

8 

5 

10 

6 

3 

2 

73 

9 

14 

17 

20 

20 

10 

16 

16 

14 

14 

8 

4 

162 

17 

1 1 

7 

5 

2 

10 

7 

10 

6 

1 1 

19 

25 

130 

2 

0 

5 

Q 

0 

0 

A 
■+ 

0 

0 

I 

2 

2 

16 

10 

3 

4 

I 

I 

3 

3 

10 

9 

6 

14 

7 

71 

5 

0 

I 

0 

0 

I 

I 

3 

0 

3 

8 

5 

27 

15 

14 

10 

15 

22 

12 

14 

»9 

18 

15 

14 

13 

1 0 1 

I 

2 

0 

2 

I 

2 

I 

0 

2 

0 

0 

0 

1 1 

0,5 

2,5 

0 

',5 

I 

I 

0,5 

0 

2 

0 

0,5 

2,5 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,5 

2 

2 

I 

3 

I 

1,5 

1,5 

0 

0 

2,5 

5 

',5 

21 

3 

2.5 

I 

4 

0 

1,5 

1,5 

0 

0 

2,5 

5 

I 

22 

0 

0 

I 

4 

0 

2 

I 

0 

0 

2 

6 

0 

16 

0 

5.5 

I 

5 

I 

I 

2,5 

2 

0 

0,5 

4 

1.5 

24 

0 

6 

0 

6 

I 

0,5 

2,5 

0 

0 

0,5 

6 

I 

23.5 

I 

2 

0 

3 

0 

0 

I 

I 

0 

2 

3 

3 

16 

3.5 

4 

2 

5 

2,5 

3,5 

0 

I 

0 

0 

0,5 

1.5 

23,5 

2,5 

1,5 

2 

4 

3,5 

1,5 

1,5 

4 

0 

I 

I 

I 

23,5 

1,5 

3 

I 

I 

2 

0 

0,5 

I 

0 

0 

0 

I 

I  I 

0,5 

0,5 

I 

3 

12,5 

2,5 

3 

3 

I 

I 

0,5 

0,5 

29 

1,5 

I 

5,5 

4.5 

10,5 

4,5 

2,5 

8,5 

4 

2 

0 

2 

46,5 

0,5 

0 

0 

0 

2,5 

I 

1,5 

2 

I 

I 

0 

I 

10,5 

6 

2 

13,5 

5,5 

8,5 

4,5 

3 

4 

0,5 

6 

0 

9,5 

63 

7,5 

5 

10,5 

4,5 

•7 

4,5 

5 

3,5 

2 

5,5 

2 

8 

65 

c 

Q 
J 

2X 

I 

0 

I 

1,5 

4 

I 

5,5 

35 

•7 

/ 

2,5 

7,5 

J 

3.D 

9 

T  I  c 
■ '  ,5 

8  ; 

1 2 

1 1 

4. 

T- 

A  t 

84 

8  c 

5 

4,5 

Cl  c 
9,5 

1 1 

'  5 

7 

3 

8,5 

5,5 

2 

8.5 

13 

7 

8 

5 

2 

6,5 

74 

I 

6,5 

2,5 

0 

3 

5.5 

2,5 

5,5 

4 

2 

5 

38,5 

2,5 

3,5 

0 

3 

3,5 

6 

3,5 

I 

7 

3 

4,5 

3.5 

41 

3 

I 

1.5 

0 

0 

5 

0 

0 

1,5 

2 

4 

I 

19 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3.5 

3,1 

4,' 

4,' 

4,4 

4.5 

4,8 

3.5 

3,1 

3,7 

2,6 

3.9 

3,8 

4,2 

4,1 

5,9 

5,2 

5.2 

5,6 

5,8 

4.6 

4,8 

4.8 

3,1 

3.9 

4,8 

3.' 

2,3 

3,8 

1,7 

1.4 

2,7 

2,5 

2,2 

2,3 

2,6 

2,6 

2,5 

2,5 

Temperatur  ^^j^ 
Températuro 


Barometer  vid  O"  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométrc  ä  0°  ct 
ä  la  pesantour 
normale,  mm 


8  a.  m.    --- 

2  p.  m   

9  p.  m.   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date)- 
Absoluta  minimum   

datum  (date)- 

Medium  

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fuktigbetstryck  {Tension  de  vapeur),  mm 
Belativ  fuktighet 


Humidité  relative 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


% 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


'8  a. 


9  p.  m. 


Summa  (total)     

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -X- 


Snö  -X- 
Hagel  A.. 
Dimma  = 
Snötäcke  [ 


:0,1  mm 
»       >  1,0  mm 
>  0,1  mm   


Aska  K    

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar»      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  _. 


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P' 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P. 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindob.servationer  (Nombro  des  obs.  de  vent) 
Vindons  medel.styrka 


Force  mov.  du  vent 


0—12 


8  a. 
2  p. 

9  p. 


m. 
m. 
m. 
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=  1 1    1 1'  =  O  44  44  Or. 


Strömstad. 

Medelcuropcisk  tid.    Houre  dc  l'Kuropc  ceiitrale. 


_  j  +  0,85  (705  mm). 
"      I  +  <J.9^  ^790  mm). 


//(,  =  8,8  m,  A,  =  4,2  m,  A^,  =  1,6  i 


v.m. 


Jan. 


3  Dr. 

Mars 
a  . 

A  )ril 
1)11 

Mai 

J  u  1 1  i 

.Juli 

Autf. 

Hcpt. 

Okt. 

No  v. 

År 

Annéo 

1,0 

+  3,4 

+  8,6 

+  12,4 

+ 15,' 

4-  17,8 

+ 14.9 

+  H  ,0 

-  0,5 

'  '.o 

+  7." 

+  11,8 

+  I  d.O 

T  t. 

+ 16,4 

+  '8,7 

+  «6,8 

+  '3,7  1 

+  '0,7 

+  ',3 

+  2,2 

+  9.5 

0,2 

+  4,1 

+  8,3 

+  11,6 

+ 14,4 

+  16,6 

4-  '5,2 

+  ",7 

+  8,7 

—  0,2 

+  1.3 

+  7,6 

0,0 

+  4,3 

+  9,0 

+  12,0 

+  '4,3 

+  16,8 

+  '5,3  1 

+  12,1 

+  9,1 

+  0,1 

+  1.4 

+  7.9 

2,5 

+   6  6 

-4-12  7 

-1-  I  c  2 

+  18,1 

+  20,2 

+  18,0 

"T  1 4..^ 

+  1 1,4 

+  2,4 

+  3.6 

+  'o,7 

/I  T 

4,' 

4-    I  2 

4-  ^2 

4-    7  2 

+  8,2 

+  11,6 

+  10,7 

+  7,4 

+  4,8 

—      3,5  ] 

-  3,0 

+  3,3 

7,0 

+  11,0 

+  23,5 

+  24,0 

+  24,5 

+  24,0 

+  24,0 

+  19,5 

+  15,0 

+    I  1 ,0  1 

+  7.0 

+  24.5 

14 

•4 

28 

26 

4 

20 

2 

10 

7,  '7 

I 

17.  20 

V, 

—  8,0 

—  2,0 

—  1,0 

+  3,0 

+  6,5 

+  4,0 

—  1,0 

-  5,0 

-  '4-5 

—  I2,p 

—  20,3 

17 

8 

i8 

3 

'9 

'4 

29 

30 

25 

9 

26 

'V, 

60,4 

756,4 

763,3 

759,6 

758,3 

750,3 

755,2 

.  , 
700,0 

759.2 

766,1 

/D")9 

•78  Q 

771  8 

782,2 

769,6 

-7  1,0 

766,2 

765,8 

778,2 

768,4 

779^8 

773.' 

782,2  1 

10 

16 

9 

23 

2 

18 

23 

18 

5 

18 

3 

'45,5 

734,0 

734,9 

748,3 

743,3 

740,5 

740,2 

747,2 

745,7 

734.6 

723.0 

723,0 

13 

4 

15 

4 

20 

23 

6 

1 1 

3 

' 

17 

4,1 

5,3 

5,7 

7,1 

7,7 

9,3 

9,8 

7,6 

7,' 

4,' 

4.6 

93 

88 

/  0 

Oö 

69 

63 

02 

77 

73 

03 

88 

00 

79 

77 

r  c 
D  J 

60 

54 

58 

68 

64 

73 

85 

87 

72 

90 

88 

72 

71 

63 

67 

77 

74 

83 

88 

88 

79 

6,7 

6,5 

4,0 

4,7 

3,7 

4,0 

6,5 

4,2 

5," 

7  6 

6,8 

3-D 

5,7 

5,9 

4,1 

4,1 

4,6 

3,5 

4," 

4,0 

5,3 

7  8 

7.' 

5,2 

4,5 

6,0 

2,6 

4,7 

3,5 

3,3 

4,' 

4,0 

4,2 

0,7 

4,'-' 

2Q,4 

19,2 

1,9 

64,3 

23,1 

14,7 

96,2 

34-0 

32,9 

24,9 

86.2 

529.3 

14-5 
I 

7.5 

1,3 

17,7 

5,7 

9,2 

19,4 

10,6 

1 1,2 

7,5 

12,0 

'9,4 

18 

1 2 

7 

10 

22 

'4 

14 

23 

12 

26 

5 

9 

3 

1 0 

0 
0 

3 

14 

1 0 

'4 

1 2 

21 

•34 

4 

6 

I 

13 

0 

2 

7 

0 
0 

5 

'7 

90 

5 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

g 

5 

30 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

4 

2 

4 

2 

I 

0 

0 

0 

0 

7 

8 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

14 

5 

62 

0 

0 

0 

I 

I 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

7 

5 

•5 

13 

9 

13 

10 

1 2 

7 

5 

5 

1 09 

1 1 

13 

n 
0 

1 0 

14 

14 

1 0 

14 

/ 

I  /1 1 
141 

1 0 

13 

■7 

8 

i 

4- 

1 1 

A 
T- 

18 

1 1 5 

0 

3 

0 

0 

I 

3 

I 

3 

5 

2 

4 

22 

9 

3 

5 

0 

I 

I 

2 

2 

2 

4 

10 

48 

7 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

I 

I 

4 

4 

'4 

2 

1 0 

c 

j 

c 

6 

6 

3 

2 

6 

7 

76 

0 

I 

3 

2 

10,5 

2 

I 

3 

2 

2 

I 

32.5 

1,5 

I 

2 

0 

4 

0 

0 

4 

5 

3,5 

4 

28.5 

0 

0 

I 

I 

5 

0 

0 

4 

1 

1 

'd 

2 

0 

1,5 

1,5 

4 

2 

0,5 

I 

I 

4 

0 

'8,5 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0,5 

I 

I 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

° 

5 

5 

5 

10,5 

1,5 

I 

4 

4-5 

6 

8 

II 

2 

58,5 

6 

I 

8,5 
8 

0 

I 

I 

4 

0 

2,5 

14 

I 

39 

3 

I 

0 

0 

0 

3 

2 

5 

'4 

4.5 

40,5 

4 

0 

I 

1,5 

0 

0 

',5 

0,5 

0 

2,5 

1.5 

2 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

I 

0,5 

3,3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

' 

I 

2 

I 

7 

1,5 

2,5 

3 

2,5 

2 

1,3 

3,5 

28 

2 

4-5 

0 

5 

I 

I 

2 

I 

1,5 

2,5 

3 

23,5 

I 

3,5 

0,5 

4 

3 

4,5 

3,5 

I 

I 

0.5 

',5 

2 

12,5 

5 

13 

4,5 

8 

7,5 

8,5 

9 

1,5 

9 

89 

3,5 

13 

7,5 

15 

7 

14,5 

14.5 

16 

1 1.5 

1.5 

1 1 

124,5 

2 

14,5 

4,5 

15 

6 

10,5 

12 

16 

14.5 

3.5 

11,3 

118 

4 

5,5 

2 

4 

5 

8.5 

i  7,5 

5.5 

5,5 

I 

2,5 

57 

4,5 

1 1,5 

8,5 

10 

14,5 

13.5 

10,5 

6,5 

8 

I 

5 

102 

4 

10 

5 

5 

7,5 

8 

5,5 

4 

4.5 

I 

3.5 

65 

I 

2 

I 

0,5 

2,5 

3 

3,5 

I 

1,5 

1  2,5 

1,5 

21 

0,5 

0 

2 

0 

1,5 

0 

0 

I 

I  . 

1.5 

1.5 

9 

I 

0 

0 

0 

3,5 

2 

I 

0 

I 

I 

I 

11.5 

84 

93 

90 

93 

90 

i  93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,1 

4,5 

2,9 

4,3 

3,7 

'  4.3 

3,5 

3,9 

3,9 

3,3 

!  3.4 

3.6 

2,9 

1  5,5 

3,9 

1  5,0 

1  4.6 

4.9  ;  4.5 

\  4,7 

!  4,6 

'  3,3 

4,0 

4-3 

1,7 

i 

2,3 

'  3,7 

!  3,5 

3-7 

!  3-4 

!  3-8 

'  4-5 

2.8 

3-9 

3-3  1 

Teniperatnr  ^^j^ 
Teiiipérature 


h  a.  m  -  -  

'1  p.  in  

p.  m  -  

Mediain  (moyenne)  .... 

Medium  av  maxima 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  ... 

datum  (dato)- 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium  

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Baronietre  ä  0°  et-'  datum  (date). 

ä  la  pesaiitenr    |  Observerat  minimum 
normale,  mm     [  datum  (date). 

Fnktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


S  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p. 


m. 


Molnmängd  (|  ^ 

Nébnlosité  1  9  p 


a.  m. 
m. 
m. 


,    ,  ..  ,  ( Summa  (total)   

Nederbörd  ^^^^  I  j^^^  ^  94  t.  (max.  en  24  h.) 
Eau  tombee  |  ^j,^^^,^^  ^^^^^-^  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -^f  A  S:  0,1  mm 
»  »       S  1,0  mm 

Snö  -)f  ^  z:^  S0,1  mm  

Hagel  ▲  

Dimma  =   

Snötiicke  (¥]   


Aska  K    

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Viudfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

ni. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

ni. 

2 

P- 

ni. 

9 

P- 

m. 

W 

8 

a. 

m. 

>■> 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Alltal  viiidobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyika  ^  J  ^ 

Force  moy.  du  vent 


a.  m. 
p.  m. 
9  p.  m. 


0,5 
1,2 
0,1 

0,0 

2,9 
4,1 
6,5 
20,  22 
—  20,5 
'4 

750,5 
773,3 

'5 
724,3 

18 

4-5 

93 
92 
92 

6,2 
6,1 
5,5 

101,6 
15,0 
8 

19 
18 
10 
o 

'4 

o 
o 
8 

10 

13 

o 

9 
7 

10 
5 

3,5 
I 

I 

',5 

o 

o 
o 
o 


I 

0,5 
o 

3 

8,5 
9,5 
8 

6 

8,5 

T 

J 

I 

o 
I 

93 

3,2 
3.5 
3,1 
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(p  =  59°  i6'  N. 

>v  =  15'  13'  = 


52'  E.  Gr. 


Örebro. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Cg  =  +  0,05  (765  mm). 
//,,  =  33,4  m,      —  5,0  m, 


h.,  = 


1,4  m. 


im. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug'. 

Sept 

^  ov. 

r  Q 

—      I  ,ö 

-  2,5 

+  3-0 

+  6,3 

+  12,8 

+ 13.6 

+  15-3 

+  14,1 

+  9,8 

+  6,3 

-  1,7 

—  0,1 

+  1,1 

+  6,6 

+  10,9 

+  17.2 

+ 17,0 

4-17  7 

i    0  0 

—  1,1 

—  1,2 

+  3,9 

+  7,5 

4-  12,6 

+ 13-9 

+  15,6 

+  14,5 

4-  10,2 

+  7',! 

—  1,2 

—  1,1 

—  1,1 

+  4,2 

+  7,6 

+  13,1 

+ 14.1 

4-  16,0 

+  14,9 

+  10,9 

+  7,5 

—  1,1 

-•-  1,7 

+  1,8 

-f-  12  0 

4-182 

4-186 

-1-   91  T 

4-180 

4"  1 5,0 

4-  10,7 

-r  1,0 

-  4,6 

+     2  Q 

4-  67 

4-  9,2 

-|-    I  1,1 

4-  10  6 

+  3,3 

"  3,4 

+  7,9 

+  7,0 

+  1 1.2 

+  21,4 

4-  26,0 

+  25,8 

+  27',8 

+  24,3 

4-  22,7 

+  18,4 

-f  10,2 

22 

13 

16 

28 

26 

9 

19 

3 

10 

19 

I 

—  13,5 

-  12,8 

-  8,5 

—  1,0 

—  0,1; 

+  4-6 

4-  6,8 

+  6,8 

4-  0,1 

—  6,8 

  TIA 

28 

15 

8 

17 

4 

19 

16 

31 

20 

25 

9 

748,1 

764,4 

754-2 

761,3 

758,0 

755-2 

755.7 

753,4 

757,7 

756,4 

763-9 

770,1 

778,3 

770,0 

781,3 

767,6 

768,8 

765,5 

764,1; 

/      T-  J 

77=;. d 

766  7 

778  7 

•5 

8 

16 

9 

24 

2 

18 

19 

18 

5 

18 

723,1 

■738,1 

730,7 

731,2 

747-0 

739,0 

737.7 

736,2 

745,3 

740,3 

728,4 

18 

13 

4 

15 

4 

20 

23 

7 

15 

3 

I 

3,6 

3-4 

4,7 

5-4 

6-7 

7,9 

8,9 

9,8 

7,3 

6,3 

3,7 

8  T 

ö  1 

0  I 

79 

73 

02 

A" 

0/ 

08 

80 

79 

83 

84 

81 

76 

64 

56 

44 

54 

50 

65 

C7 

J  / 

68 

81 

81 

77 

80 

73 

66 

71 

69 

81 

78 

82 

85 

0,0 

4-9 

3-9 

4-4 

2- 1 

3,1 

3-6 

4,8 

3,1 

4.5 

6,8 

D,2 

3,7 

4,6 

3-8 

3-5 

3-7 

4,0 

5,3 

2,8 

4.6 

6,3 

5.0 

3-3 

3,0 

2-3 

3,1 

4,3 

2,6 

3-5 

2-5 

3.1 

5,6 

82,1 

7-4 

27,4 

45,4 

23,3 

71,1 

41,0 

117,4 

10,0 

37,6 

25,5 

13,5 

4-3 

6,2 

21,7 

9,3 

12,5 

10,5 

44-5 

4.2 

19.4 

7,0 

10 

15 

29 

18 

2 

18 

20 

12 

14 

23 

13 

2  I 

7 

10 

8 

1 1 

17 

10 

18 

8 

1 1 

12 

10 

' 

6 

5 

5 

1 1 

7 

12 

4 

9 

8 

1  0 

7 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

I 

0 

I 

I 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

Q 

5 

3 

I 

2 

0 

0 

0 

3 

I 

8 

9 

23 

20 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

26 

I 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1 

1 2 

10 

10 

1 2 

9 

8 

15 

12 

7 

1 1 

15 

10 

14 

15 

22 

17 

1 2 

14 

10 

10 

6 

yl 
T- 

A 
T- 

o 

0 

6 

2 
i 

r 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

7 

1 1 

6 

7 

5 

I 

2 

3 

9 

9 

14 

D 

0 

1 

I 

0 

I 

0 

2 

0 

5 

12 

Q 

1 1 

Q 

y 

I  A 

8 

C 

J 

T  A 

1 2 

'  / 

T  /I 

'4 

19 

3,5 

I 

2 

2 

I 

3 

6,5 

2 

2 

0.5 

2 

2 

2 

0,5 

1,5 

I 

4 

6,5 

0,5 

3 

I 

2 

3,5 

1 

0,5 

I 

0 

3 

0 

0,5 

0 

I 

0,5 

1,5 

3 

I 

5 

1,5 

5,5 

3,5 

2,5 

0 

2 

5,5 

2,5 

3 

3 

7-5 

1-5 

3 

2 

2,5 

0 

2 

5 

I 

2,5 

0,5 

2-5 

0 

1-5 

1.5 

I 

0 

2 

4 

1,5 

3 

0 

3.5 

0,5 

2,5 

3 

1,5 

0 

0 

3 

1-5 

3 

1-5 

6-5 

I 

I 

3,5 

3 

0 

0.5 

1,5 

2 

2,5 

0 

2-5 

0 

0 

0,5 

1.5 

0 

0 

1.5 

0,5 

0 

0,5 

0-5 

2 

I 

0,5 

I 

0 

0 

0 

I 

I 

0-5 

0 

1.5 

2 

0,5 

1,5 

0 

0 

0 

i>5 

I 

0-5 

0 

1,5 

0,5 

0 

0,5 

0-5 

0 

0 

4,5 

4,5 

6-5 

3,5 

8.5 

2,5 

3,5 

6,5 

I 

2,5 

0,5 

5 

5,5 

8,5 

I 

12 

2,5 

5 

6,5 

3 

5.5 

1.5 

3 

4 

0 

2 

11,5 

3 

3,5 

5 

I 

3 

0,5 

8,5 

2 

12,5 

6 

9,5 

7,5 

6 

10 

10,5 

12 

1,5 

9 

4 

12,5 

9.5 

10 

6,5 

8,5 

11-5 

10,5 

3,5 

7,5 

3 

1 1-5 

6 

8-5 

10,5 

5-5 

7 

6 

8 

2 

3 

1-5 

2,5 

0 

3 

4.5 

2-5 

4 

4.5 

4 

2 

3-5 

1.5 

3,5 

0,5 

3 

4 

3 

6 

8 

5.5 

1-5 

3 

I 

3 

0 

1,5 

4.5 

3 

3 

5 

2,5 

2,5 

I 

2 

0 

2,5 

0 

2,5 

3,5 

0,5 

3 

I 

1.5 

0,5 

2 

0 

2,5 

I 

5-5 

4 

0,5 

4,5 

I 

3 

0,5 

0 

2 

0 

2 

3 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

2.7 

1,6 

2,8 

2-2 

2,5 

3-5 

3,4 

2,6 

2,2 

2,2 

1,9 

2,6 

2,1 

3,7 

3,2 

4.1 

4,' 

4,5 

3.4 

4,0 

3.1 

1,9 

2,3 

2,0 

2,2 

1.5 

2,0 

2,5 

',7 

1,5 

1,4 

2,0 

1,2 

Dec. 

■ 

År 

Année 

"  0,3 

1     A  0 

\  0,2 

4-  0,9 

4-  9,6 

+  0,1 

4-  6,8 

4-  0,1 

+  7,1 

4-  2,2 

+  10,7 

—  1,9 

!  4-  3,1 

+  7,0 

+  27,8 

17 

-  7,4 

-  13.5 

4 

750,5 

770,6 

781,3 

1  V4 

717.8 

717,8 

17 

4.2 

6,0 

88 

7  7 

11 

87 

65 

86 

77 

7  .X 

A  6 

6,9 

4  6 

6,8 

X  8 
0,° 

62,8 

551,0 

10,5 

44,5 

22 

16 

149 

1 2 

90 

y 

53 

0 

5 

5 

37 

20 

95 

0 

12 

0 

I 

3 

121 

I  [ 

172 

17 

72 

2 

'5 

Q 

82 

10 

44 

9 

141 

2,5 

28 

2,5 

26,5 

2 

13 

1,5 

32,5 

I 

33 

0  t; 

' ' 

0,5 

19 

23,5 

15 

I  2 

I 

7 

0,5 

8,5 

0  1; 

1 

"-b 

6 

50 

5-5 

61-5 

8 

50-5 

7,5 

93-5 

7 

99,5 

6 

81,5 

2.5 

34 

3,5 

43.5 

2,5 

31,5 

1,5 

19 

0,5 

25 

I 

12 

93 

1095 

2,6 

2,5 

2,1 

3,2 

2,6 

1,9 

Temperatur 
Température 


Cels.< 


ö  a.  m.   

2  p.  ni.     

9  p.  m.    

Medium  (moyennc)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum  

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  et 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 


Medium  

Observerat  maximum  . 

datum  (date)- 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Belativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a, 
2  p. 

9  p.  m. 


m. 
m. 


9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Alltal  dagai-  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 


@  ^  A  >  0,1  mm 

»  S  1,0  mm 
A  >  0,1  mm   


Snö  ^ 

Hagel  ▲  

Dimma  =    

Snötäcke  U]  

Aska     

Norrsken  -^±^   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9—12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördeliiiiig 
Bépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Alltal  vindobservationcr  (Noniln  e  des  obs.  de  vcnt) 


Vinden.s  modolstyrka 
Force  moy.  du  vent 


f  8  a. 

■    2  p. 

I  y  P. 
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•p  =  59*  2 i'  N. 

i  =  i8°  3,5'  =  i''  12"'  14'E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid.    Hcure  dc  Tiiurope  centrale 


Stockholm. 


C  =  +  o,<,5  (745  mm). 
I/i,  =  44,4  in,  hf  =  1,0  m,      =  1,2  m. 


Jun. 


Febr. 


Mars 


April 


Maj 


Juni 


Juli 


Auf^.       Hopt.       Okt,       Nov.  iJ': 


Ar 


Temperatur  p^,,^ j 
Teniperature 


,S  a.  m.  .-  

■J  p.  m.   

9  p.  m   -  

Medium  (moyenne)  — 

Medium  av  maxima  — 

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum 

datum  (dato). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  i  Medium    

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  . 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    1  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     [  datum  (date). 

Fuktighetstryok  (Tension  de  vapenr),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Huniidité  relative 


Molnmiingd  q_iq  |  3  p. 
Nébulosité  1  r> 

I  9  P- 


b  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p.  m. 

8  a.  ni. 
m. 


Nederbörd 
Ean  tonibée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  ^  A  >  0,1  mm 
»              »      S  1,0  mm 
>  0,1  mm  


Snö  -K- i 
Hagel  A 
Dimma  e 
Snötiicke 


Aska  K   

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.  Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Bépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

1,8 
0,7 
i>4 
1.4 

•.3 
4,» 

6,5 
,  22 

13.0 
28 


Antal  vindobservationer  {Nombre  des  obs.  devent)! 
Vindens  medelstyrka 


Foree  moj'.  du  vent 


0- 


8  a.  m. 
-12-!  2  p.  m. 
,  9  p.  m. 


746,3 
767,6 
15,  16 
722, 1 
18 

3,7 

85 
82 
86 

8,2 
8,2 
6,6 

68,3 

4 

19 
15 
15 

o 

6 
24 

I 

o 
I 

13 
•  7 

o 

5 
2 

5 

2,5 

2 
4 
I 
I 
I 

2 
I 
I 

1,5 
1,5 
0,5 

2,5 
7,5 


5 

4,5 
6.5 
7 

7,5 

2 

4 

1,5 

93 

2-5 

3,0 
2,3 


-  2,9 
I-  0,7 

-  1,9 

-  1.6 

I-  1,2 

-  4,8 
H  7,0 

28 

-  12,5 
'  5 

762,7 

778,5 
8 

733,3 
'3 

3,3 

83 
71 
84 

6,8 
6,2 
5,8 

4,1 
1,5 


7 
I 

7 
o 

9 
28 

o 
o 
2 

16 
10 
o 

4 
o 

9 

I 

3 
3 
I 

o 


4 
5 
I 

3,5 
4 

3,5 

1,5 
1,5 
I 

4 

6,5 
4 
6 
7 

3,5 

3 
I 

1,5 


2,6  i 
1,7 


+  2,6 

+  6,8 

+  3,3 

+  3,8 

+  7,4 
+  0,4 
+  12,0 

25 
-  7,5 
8 

752,8 
769, 1 

15 

728,9 

4 

4.5 

80 
62 
79 

6,8 
6,3 
5,2 

6,4 
2,3 
8 

7 
3 
2 
o 
6 
5 
o 
o 
6 
12 

13 

o 

I 

o 
4 

I 
I 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

1,5 
i 

0,5 
4 

4,5 
5,5 

13,5 

9,5 
17 

10 

14 
4 
o 
I 

o 
93 

3,4 
3,3 
2,1 


4-  6,8 

+  10,5 

+  5,7 
+  6,9 

+  11,5 
+  2,0 
4-21,0 
28 

—  2,0 
8 

759,8 
779,8 
9 

731,0 
15 

5,1 

72 
54 
75 

4,9 
5,0 
3,2 

31,8 
18,2 
18 

7 
6 

4 
o 
I 
I 

o 
o 

12 
12 

6 
O 

I 

o 


5 
5 
4 
2 

6,5 

4 

2 

3,5 
1,5 

5 

4,5 
3 

6,5 

5 

5 

1,5 

2,5 

0,5 
I 


90 

2,4 
3,1 
1,7 


+  14,0 

4-  17,2 

+  11,3 

+  »2,9 

+  18,2 
+  7,5 
+  25,5 

26 
±  0,0 
4 

757,3 
767,4 
24 
743,6 
3 

6,6 

58 
44 
65 

4,0 
4,9 
3,8 

9,8 
4,4 
29 

6 

4 
o 
o 
I 

o 

o 
I 

6 

25 
o 
o 

5 
I 
1 1 

2,5 
2,5 

I 

2 

1,5 
o 


o 

0,5 

5 

2,5 
4,5 


11,5 
9 

5 

5-5 

4 

2 

4,5 

o 

0,5 

2 

i 


+  14 
4-  16 
+  13 


+  13,7 

+  18,2 

4-  9,4 
4-  26,0 

3 

+  5,5 
6,  13,  14 

753,5 
766,7 
2 

739,0 
20 

7,5 

64 
55 
70 

5,9 
6,6 
6,1 

95,7 
22,9 
18 

16 
1 1 

o 
o 
2 
o 

o 

o 

4 
15 
1 1 

o 

I 
1 

2 


6,5 
4,5 

0,5 
2 

0,5 

I 

o 

1,5 

2,5 


93  I 

2.:  I 
3,0  I 
1,5 


4,5 
6 

7,5 
3 

3,5 
4 

4 
4 
2 

5 

5-5 
5 

90 

3.1 
3,7 
2,1 


4-  15,2 

4-  18,4 

4-  14,5 

+  15,1 

4-  19,7 
4-  10,5 
4-  26,0 

'9 
4-  7,0 
18 

753,8 
762,4 

18 
733,0 

23 

8,8 

69 
56 
73 

5,4 
6,9 
5,6 

83,4 
19,8 
1 1 

15 
1 2 

o 
o 
o 
o 

I 

o 

2 

19 
10 

o 

I 

o 
7 


9,5 
5,5 

0,5 
1,5 
o 

2,5 

0,5 

2 

2,5 

3 
4 

4 

0,5 
3 

5,5 
1,5 

7,5 
6,5 
4,5 

3 
4 

3,5 

93 

3,0 
3,7 
',9 


4-  15,6 

4-  18,1 

4-  14,2 

+  15,3 

4-  19,' 
+  n,5 
4-  26,5 
3 

4-  7,0 
31 

752,2 
762,8 

19 
734,5 
7 

9,6 

76 
61 

78 

5,9 
7,0 
5,9 

44,6 
15,2 

29 

16 
12 

o 

o 


o 
4 
13 
14 
o 

4 
I 


o 

0,5 


0,5 


2,5 

3 

2,5 
7 

6,5 
8 

5,5 
4,5 

7-5 
8,5 
6 

o 

2,5 


93 

2,7  ' 

34  I 


4-  10,1 
4-  14,0 
4-  10,2 
4- 

4- 
4- 
4- 

4- 


10,9 

14,8 
7,2 
22,5 
9 

2,0 
30 

755-6 
772,3 
18 

743,9 
13 

7,4 

81 

58 
80 

5,3 
6,3 
5,3 

16,8 

4,9 
16 

9 
4 
o 
o 

3 

o 

o 
o 
7 

14 
9 
o 

I 

o 
7 

4 

5,5 
4 
I 
I 

0,5 
o 
o 
I 

o 
o 
o 

0,5 

1.5 
4 

9 

7,5 
4.5 

9 

8,5 
6.5 

5.5! 
6 

2,5  I 
90 

2.8 
3.2  i 

2.3 


6,1 
9,6 
6,6 
7.1 

'o,5 
3,3 
'7,5 
19 
-  4,5 
25  1 

754,3  i 
764.3  ; 
27  i 
739,1  I 

3  t 

6,0 

83 
68 

79 

6,6 
6,1 
4,2 

30,6 
13,8 
23 

12 
5 
4 
I 


o 
I 
5 

18 


2 
o 
5 

4 

5 
3 

0,5 

1,5 

1,5 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

1,5 

3.5 
1.5 

9 
8 

9 
8 
8 

8.5 

6 

5 

2,5 

93 

2.8 
3.2 


-  1,0 
+  0,1 

-  0,9 

-  0,7 

4-  1,0 

-  2, i  - 


(-  10,0 
I 

-   9,0  I 

9  ; 

762,1 
778,0 
18 

724,5 
I 

3,8 

87 
81 

84  j 

8,0  t 

7.9 

6,5 

36,0 
17,3  1 

5  j 

15  I 
8 

10  i 

1  . 
12 
27 

o 
o 

4 
6 
20 
I 

! 

2  I 

4  i 

I 

1,5  i 
3 

2-5 

o 

3 
2 

I 

6,5' 

3 

4 

3.5 
3.5 
4.5 


2.5 

3 
3 
3 

3 

2.5 
2 

8,5 
5.5 
5,5 

90 

2.8 
2.8 
2,4 


1,1 
0,5 
0,9 
0.9 

0,7 
3,0 
4.0 


6.5  I 

9.2  ! 

6,2 

6,8 


4- 

+ 
'7,23 

-   9,0  1 
25  I 

748.3  < 
769,2 
I 

713,8 
'7 

3.9 

88 

88  , 
90  I 

8.9; 
8,4  I 
8,3  I 

83.7; 
18,8 

17 

16  ' 

'4 
1 1 

o 


o 
o 
I 
8 
22 
o 

I 

2 

7 

3,5 

5 

'•5 
I 

0.5 
2 


0.5 

o 


1.5 

I 

2,5  ; 
5  I 
4,5  I 

11.5 ! 

9  I 

8  I 

3.5 

5,5  I 
5 

4 
2 


+  ">,3 
4-  3," 
4-  26,3 

-  13.0 

754.9 
779,8 

713,8 

5.9 

77 
65 
79 

6,4 
f.  - 


22,9 

18 


145 

95 
53 
2 
60 
114 

4 
2 

54 
171 
140 

2 

28 
1 1 


42.5 

45 

33 

13,3 

17,5 
13,5 
21 

19 
ir 


-3 

26 

43 
55o 
54 
82.5 

73-5 
69 

68,5 
78,3 
50 

38.5 
40 

25-5 


93 


I093 


2,9 


2.1 


144 


m  =  59°  23'  N. 

/,  =  13°  30'  =  o*  54'"  o'  E.  Gr. 


Karlstad. 


Cg=  +  0,95  (765  mm). 

Hf,  =  52,7  m,      =  5,8  m,  hj,  ---  2,2  m. 


1921. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Jan.    I   Febr.  I   Mars  April 


Maj 


Juni 


Juli 


Aug. 


Sept. 


Okt. 


No  v. 


Dec. 


Ar 
Année 


8  a.  m. 


Temperatur  ^^^J 
Teiiiperatnre 


9  p.  m.     

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima   I  + 

Medium  av  minima   I  — 

Absoluta  maximum   |  + 

datum  (date)  

Absoluta  minimum   

datum  (date)  


Barometer  vid  ()°  o.  (  Medium  

iiormaltyngd,  mm  Observerat  maximum  . 
Barometre  ä  O"  et  /  datum  (date). 

k  la  pesanteur  |  Observerat  minimum  _ 
normale,  mm     I  datum  (date) 

Fuktighetstryok  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


■^,1 
0,2 
1,8 
1,8 

1,7 
5,9 
7,5 

22 

20,0 

15 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


m. 
m. 
m. 


sris^  0-10  II;:  m! 

I  9  p.  m. 


,  Summa  (total)    

Nederbörd  1  -  nt  l   1  r>/i  u  % 

„  ^  ,  ,  mm.<Max.  pa  24  t.  (max.  en  24  n.) 
Eau  tombee  ^      t  x       1-,  ^  \ 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 

Snö  ^  ^  . 
Hagel  A... 
Dimma  = 
Snötäcke  R< 


-  A  >  0,1  mm 

>  1,0  mm 
;  0,1  mm   


Äska  K     

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vind  fördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsorvationcr  (Nombre  des  obs.  de  vent) 

Vindens  medelstyrka  ,,    ,  >  1^  ''''  ^ 

^  ,         ,  0—12  <  2  p.  m  

Force  moy.  du  vent  17. 

I  9  p.  m  


746,0 
768,6 

•5 

720,8 
18 

3,6 

85 
80 

87 

7,0 
6,3 
5,5 

67,3 
ii>5 
4 

21 
15 
15 
o 


o 
o 
6 

9 
16 


9 
18 

3 
2 
I 

0,5 

o 

o 

0,5 

I 

o 

o 
o 
o 

5,5 

6 

6 

3,5 
5 

4 
4 
I 

2 
4 
3 

93 

2,3 

2,5 

>,7 


-  4,3 

-  0,2 

-  2,6 

-  2,6 

I-  0,9 

-  6,4 
f  8,0 

13 

-  15,0 
17 

762,5 
776,5 
7 

737,7 
13 

3,2 

87 
77 


7,2 

6,0 
5,6 

10,9 
9,6 
15 


2 

4 
o 

7 
26 

o 

o 

4 
13 
1 1 

I 

18 
13 
19 

o 
2 
o 

2 

1,5 
0,5 

3,5 
4,5 
3,5 

1,5 

o 

o 

o 

1,5 

I 
I 

1,5 
I 

I 
3 


I 
3 
84 

0,8 
',5 


1,6 

5,7 
3,0 
3,1 

6,4 
0,0 


+  11,5 

25 
—  10,0 


752,0 
767,7 

16 
728,1 
4 

4,4 

83 
64 
77 

6,2 
5,8 
4,8 

8,4 
4,3 
27 

5 
3 
I 

o 

3 
I 

o 
o 
7 

14 

10 
o 

12 

5 

12 

I 
o 
I 

o 
o 
o 

I 

o 
I 

o 

2 
I 

2 

5,5 
1,5 

9,5 
12,5 
8,5 

4-5 
4,5 
5,5 
I 

1,5 

0,5 

93 

2,4 
3,2 

>,9 


+  6,1 

+  1 1,2 

+  7,4 

+  7,6 

+  12,3 
+  2,9 
+  23,0 

28 
—  1,0 

18 

759,2 
778,9 
9 

728,7 


5,2 

73 
53 
71 

4,9 
4,9 
3,8 

31,3 
15,3 
14 

10 
5 
5 
o 
2 
2 

o 
o 
10 

14 

6 


3 
3 
I 

3 
3 

0,5 


3,5 

2,5 

2 

I 

O 

1,5 

5 
2 

2,5 
2,5 
2 


2,5 
o 

5 

',5 
o 

90 

2,1 
3,1 
0,7 


+  1 1,2 

+  15,6 

+  11,6 

+  11.9 

+  16,9 
+  6,8 
+  26,0 

26 
+  0,5 
4 

755,7 
765,0 
24 
744,5 
4 

6,8 

69 
50 
69 

4,2 
5,1 

4,0 

41,3 
15,5 
18 


o 
I 

2 
o 

o 
I 
9 
17 
5 
o 

7 
3 
13 

o 

0,5 
o 

I 
I 
I 

0,5 
o 

1.5 

5.5 

3,5 
2 


3 

5,5 


I 

3 
I 

2,5 
1,5 
I 

93 

2,5 

3>5 
1,6 


+  13 
+  17 
+  14 
+  14 

+  19, 
+  8, 
+  26, 
7 

+  4, 
19 


753,5 
767,0 
2 

738,0 
20 

7,4 

63 
49 
67 

4,7 
5,3 
5,6 

46,7 
21,5 
20 

13 

7 
o 
o 
o 
o 

I 

o 

7 

16 
7 


4 
o 
10 

9,5 
6,5 
4 

2,5 

2 


2 
I 

o 

I 
I 

I 

9 
2 

2 
3 

3,5 
4 

3,5 
3 

4 
4 

5,5 
90 

4,4 
5,1 
2,3 


15,5 
20,2 
17,0 
16,8 

21,9 

11,4 
30,0 

19 

8,0 


753,9 
763,5 
i8 

735,0 
23 


63 
45 
62 

4,6 
5,8 
3,8 

41,7 
1 1,0 

29 

7 
6 
o 
o 
o 
o 

3 
o 

5 
23 
3 
I 

4 
o 
12 

3,5 
1,5 
3,5 

3 
I 

1,5 

3 
I 
1 

0,5 

o 

o 

3 
12 

0.5 

5 
4 
6 

5,5 

8 

5,5 

3,5 
3,5 


93 

3,6 
4,8 

2,4 


+  13,6 

+  16,8 

+  14,2 

+  14,4 

+  18,3 
+  11,0 
+  23,0 
3,  22 
+  5,0 
29 

751,2 
762,3 

19 
735,6 
6 

9,6 

82 

67 
80 

6,8 
6,7 
5,1 

136,0 
29,8 
29 

17 
17 

o 

o 

o 

o 

2 
O 

6 

14 
1 1 

o 

12 

2 

19 
o 

0,5 

0,5 

2,5 

1,5 
0.5 

1,5 
1,5 

2,5 

I 

5 
o 

2,5 

9 

2,5 

4,5 
4,5 

2,5 

3,5 

5 

3 

3,5 
2 

0,5 

93 

2,4 
3,3 


+  9,4 

+  13,7 

+  10,2 

+  10,6 

+  14,4 
+  6,3 
+  21,5 

10 
+  1,0 
26,  30 

755-9 
773,9 
18 

743,6 
12 

7,3 

78 
61 
81 

4,7 
5,5 
4,8 

27,2 
9,1 
14 

1 1 

6 
o 
o 
2 
o 


16 

6 
o 

6 
2 

•9 

2 
2 
I 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

I 

1,5 
0,5 
2 
.6 

0,5 
5 

5,5 

3 

6 


6 
3 

90 

3,0 
3,8 
1,4 


+  6,1 
+  9,7 
+  6,8 

+  7,3 
4-  10,5 
+  2,9 
+  16,0 

16 
-  6,0 

25 

754,6 
764,7 
5 

739,0 
3 

6,4 

85 
70 

83 

5,9 
5,5 
4,9 

34,2 
15,7 
23 

14 
9 
4 
o 

4 
3 
I 
I 

9 
1 1 
II 

o 

13 
10 
16 


1,5 

o 


o 

0,5 
o 

o 
o 
o 

2 

3,5 
o 

4 
4 
2 

5,5 
7,5 
10,5 

2,5 

3,5 
0,5 


93 

2,0 
2,8 
2,1 


-  1,9  !  -  1.3 

—  0,1  I  +  0,1 

-  1,3  -  0,4 

—  1,2  —  0,6 


+  0,9 

-  3,9 
+  10,0 

I 

—  14,0 

9 

762,2 

776,4 

18 
726,9 
I 

3,6 

86 

79 
86 

8,3 

7,6 
7,6 

22,8 
4,4 
13 

9 
7 
9 
o 
8 
24 

o 
o 
2 
8 
20 
2 

16 
8 
21 

o 

3,5 
o 

2,5 

4,5 

2,5 

5,5 

5,5 

3,5 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

0,5 

2 

o 

4 
3 
2 

1,5 
3,5 
I 

90 
1,9 

2,3 

1,1 


+  1,8 

-  3,7 
+  6,5 
17,  18 

—  16,0 
26 

747,9 
768,5 
1 

716,6 
17 

3,9 

87 
84 
88 

7,4 
7,5 
6,4 

55,0 
16,9 

23 

18 

13 
1 1 

o 

9 
2 1 

o 
o 
2 

13 
16 


17 


1.5 

3 

1 

3 
2 
2 

0,5 

o 

o 

I 

2,5 

1,5 

6 
6 
6 

7,5 
6,5 

2,5 

1,5 
1,5 


93 

2,6 
2,6 
1,8 


+  5.5 

+  9,1 

+  6,5 

+  6,6 


2,5 
3,2 

1,6 


f  =  59°  37'  N. 

X  =  16°  33'=  i"6"'  12'E.  Gr. 


Vnuf  AVOii  ^11=  +  '^-''5  '750  mm). 

T  Ui»  Lilian.  //^=,7  7rn,  A,  =  7,5  rn,  A,,  =  I,öm. 

Mcdcleuropeisk  tid.    licuio  de  TKurope  centrale. 


Jun. 

Mlll'H 

Apiil 

Maj 

Jniii 

Juli 

Aiif?. 

Hept. 

1 

Okt. 

N'ov. 

1 

I><-c. 

Är 

A  fl  fl<^Q 

-  3,2 

-  4.2 

4-  1,8 

+  5.6 

+  12,6 

+  13.1 

+  14,8 

4-  14.2 

+  9,2 

+  5.2 

-  2,5 

-  1,3 

•  1 

-  1.5 

+  0,3 

+  6,4 

+  11,3 

•1-  17,6 

+  '7,o 

+  <9.3 

4-  18,0 

+  13.9 

4-  10,0 

-  0,4 

—  0,6 

4-  9,3 

-  2,6 

—  2,6 

-t-  \.% 

+  6,1; 

4-124 

+  14,0 

4-  K, 7 
1  *  3.' 

4-  14, ^ 
1  "t, 3 

4-  9,8 

4-  ^.9 

>  3.7 

—  2,0 

4-  6,1 

-  2,6 

—  2.4 

r  j,*t 

4-  7,0 

+  14,0 

4-  i;, 7 
i  *  3,/ 

-t-  K.O 
1    *  3 . 

4-  10,4 

-t-  6,6 

—  1,8 

—  1,2 

4-  6.4 

+  0,9 

+  1.4 

+ 13.1 

+  19,5 

+  r9,9 

4-  21,8 

■\-  20,0 

+  15,0 

4-  10,6 

4-  1,0 

+  1,2 

1  , 

—  6,8 

-  6,7 

+  1,9 

+  6,8 

+  8,6 

4-  10,1 

4-  10,2 

+  5,5 

+  1,7 

-  5,' 

-  4-3 

.4-  1,8 

A-    6  C 

4-  70 

4-  28  0 

4-280 

.|-  26  0 

4"  22  0 

~h  10  0 

4-  CO 

4-  28  0 

22 

19. 27 

25 

27 

26 

3,4 

19 

3,23,24 

10 

•9 

,'' 

1  17, J8 

lij. 

—  17,0 

-  15.0 

—  10,0 

-  1,5 

—  1,0 

+  4,0 

4-  6,0 

•f  4,0 

±  0,0 

-  6,5 

—  14,0 

—  11,0 

-  17,0 

28 

1 1: 

8 

8 

,1 
'r 

18 

18 

27 

20 

2^ 
^3 

I 

748,7 

765.2 

754,7 

762,2 

759.1 

755.9 

756,4 

754.5 

758,2 

757,1 

765,0 

750.8 

757.3 

780,9 

770,8 

782,6 

768,8 

769,7 

766,3 

765,6 

775.9 

767.1 

780,6 

770,9 

782,6 

I  C 

8 

^  D 

9 

24 

T- 

2 

18 

19 

18 

3 

18 

I 

'  4 

724,1 

736,6 

729,4 

728,6 

747,7 

740,6 

736,3 

736,6 

746,7 

741,5 

727,6 

717,4 

7  '7.4 

18 

13 

4 

15 

3 

20 

23 

7 

'3.  15 

3 

17 

'  1  ? 

3,5 

■?,2 

4.4 

5,1 

6,4 

7,5 

8,7 

9,6 

7,1 

6,0 

3.6 

3,9 

5.8 

88 

84 

8! 

75 

62 

65 

69 

80 

81 

86 

88 

89 

79 

85 

74 

63 

50 

39 

53 

49 

62 

58 

69 

81 

88 

64 

85 

81 

74 

74 

63 

68 

68 

79 

79 

84 

86 

90 

78 

8,0 

6,3 

6,0 

5,1 

3,6 

5,5 

4,6 

6,4 

5,8 

5,9 

7,5 

8,2 

6,1 

6,9 

5.9 

6,5 

5.7 

5.6 

6,5 

6,2 

7.3 

5.5 

5,5 

6,8 

8,1 

6,4 

6,8 

5.3 

5,0 

3.4 

3.7 

5,6 

4,5 

5.4 

3.9 

4,8 

6,5 

7,8 

5.2 

08,5 

3.7 

I  0, 1 

51,9 

'5.1 

63,2 

75,3 

72,4 

21,2 

ZÖ,o 

13,0 

79.7 

5'o.9 

I  X 

jO 

2=;, 8 

9,0 

j. 

29,7 

22,0 

10,6 

/  ♦  j 

3,0 

20,0 

29,7 

/I 

"t 

T  - 

2  7 

18 

I  Q 

18 

2 1 

1 2 

'  5 

I  £ 

'  3 

2  X 

*  V- 

/  7 

16 

5 

7 

9 

4 

13 

1 2 

16 

9 

13 

12 

16 

•32 

14 

2 

5 

7 

2 

1 1 

10 

10 

4 

8 

6 

'3 

92 

14 

5 

I 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

13 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

•i 
j 

2 

2 

0 

0 

0 

I 

2 

2 

5 

4 

23 

J 

28 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

26 

3  ■ 

128 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

7 

9 

1 1 

7 

6 

5 

8 

6 

5 

2 

72 

14 

1 1 

1 1 

13 

17 

1 1 

19 

13 

13 

14 

9 

9 

"54 

17 

'  3 

8 

3 

12 

6 

13 

9 

1 1 

16 

20 

139 

0 

1 

° 

j 

° 

c. 

18 

20 

1 1 

9 

3 

4 

10 

7 

12 

12 

4 

I  12 

9 

1 2 

3 

3 

0 

0 

0 

I 

0 

6 

5 

3 

42 

1 1 

8 

7 

13 

7 

3 

4 

6 

6 

I 

4 

2 

72 

2,5 

0 

0,5 

2 

0,5 

0,5 

2,5 

0 

I 

0,5 

4 

3 

17 

2 

0 

0,5 

2 

0 

I 

2,5 

I 

3 

0,5 

4 

1,5 

18 

2 

1.5 

3 

1,5 

0,5 

5 

4,5 

I 

0 

0.5 

4,5 

2 

26 

0 

I 

0 

3,5 

0,5 

1,5 

3.5 

0 

0 

I 

2 

I 

14 

0 

0,5 

1,5 

4,5 

0 

2 

1.5 

0 

0 

I 

I 

2 

14 

3 

4 

4 

0 

4 

0 

0,5 

I 

I 

3.5 

4,5 

26,5 

I 

I 

I 

4.5 

0,5 

3 

1,5 

1,5 

0 

0 

3,5 

c 

j 

22.5 

0 

2,5 

I 

5,5 

0.5 

2,5 

2 

I 

0 

I 

/ 

1,5 

24.5 

0 

2 

0 

2,5 

I 

0.5 

3 

3,5 

0 

0 

3,5 

0,5 

16,5 

0 

0 

0 

I 

4.^ 

2,5 

I 

4 

0,5 

0 

o.t; 
.3 

0 

14 

I 

0 

0 

2,5 

4 

2 

3 

5,5 

0 

I 

0.5 

20,5 

I 

1.5 

0 

I 

4.5 

2.5 

4 

4,5 

0,5 

I 

I 

0 

21.5 

2 

0 

3 

2,5 

7.5 

3.5 

1,5 

2,5 

0,5 

4 

I 

6 

34 

2 

0 

0 

5 

9,5 

5.5 

3 

6 

3 

1.5  1 

0,5 

2 

38 

3 

1.5 

2 

'.5 

9 

I 

I 

3 

3.5 

I 

2 

2 

30,5 

3 

0 

I 

3.5 

5 

2.5 

2.5 

1,5 

0 

3.3 

1 

I 

5,5 

29 

2 

3 

5 

4 

12 

4 

3 

6,5 

1-5 

4.5 

1.5  ! 

6 

53 

1 

2 

■j  c 

Ji3 

-'3 

0 

4.3 

J 

c  - 
3.3 

2 

6  c 

2 1 

OJ 

3 

4 

3 

9.  r 
Ö.5 

7 

A  - 
*^>3 

7.5 

^3 

7,5 

2.5 

5 

1 1 

5 

I  0 

3 

3.5 

5.5 

4 

0 

1 2 

7 

4 

1 1 

90 

6 

14 

3 

.  J 

I 

4,5 

/ » j 

4,=; 

T'3 

Q  s 
".3 

72,5 

1.5 

2 

0,5 

I 

8 

4 

8 

2,5 

3.5  ' 

1-5 

41 

4 

5 

2 

0,5 

;.5 

7,5 

12 

4 

10.5 

8.5 

6 

3-5 

65 

5 

2,5 

2 

0 

2 

9 

13,5 

3.5 

10,5 

9.3 

5 

4 

66.5 

93 

84 

93 

90- 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1.5 

0,9 

2,6 

2,2 

3.4 

3.6 

3.5 

2.4 

3,7 

1.9 

2.3 

2.4 

2,4 

1,6 

4,4 

3.7 

5,4 

4,5 

4.3 

4-« 

4.1 

3,2 

2.5 

•7  - 

3,ö 

2,6 

2  2 

3,0 

1,8 

2.5 

2.5 

2,3 

2,8 

2.4 

2,6 

2-3 

2  S 

-•5 

Teniperfttni- 
Tciiipéiature 


B.iiometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  iiiiii 
Baioniétre  ä  0°  et 
ä  la  pesantenr 
normale,  mm 


8  a 


in  -  

p.  ni  

f)  p.  m  

Medium  (nioyenne)  — 

Medium  av  maxima  — 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  — 

datum  (dato). 
Absoluta  minimum   

datum  (date). 


Medium  

Observerat  maximum  _ 

datum  (dato). 
Observcrat  minimum  . 

datum  (date). 


Fnktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm 


Relativ  fuktighet 
Hnmidité  relative 


8  a.  m. 

2  p.  m. 

rt  p.  m. 


Molnmängd  q_^(,  |  g  p 
Nébulosité  i  9  p 


a.  m. 
m. 
m. 


Nederbörd 
Ean  tombée 


Summa  (total)     

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Vindstilla 
Calme 


Nederbörd 

Snö  -X-  é  ' 
Hagel  A... 
Dimma  = 
Snötiicke  15 


•X-  A  >  0,1  mm 

»  >  1,0  mm 
>  0,1  mm   — 


Aska  K  -   

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair)  . 

Mulen      »      (c.  eouvert)  

.  Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindfijrdelning 
Répartition  ( 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

,P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

.■\ntal  vindob.servationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
Vindens  medelstyrka 


Foree  moy.  du  vent 


0- 


8  a,  m. 
-12.!  2  P-  m. 

9  p.  m 


Meteor.  laktt.    63. e  band.  1921. 


19 
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-r  =  \f  iiJ-^  ,0™  E.  G,-.        Uppsala.  = {X  Zlfå  Z!:  1921. 

'  //j  =  24,0  m,  /j,  =  1,3  m,      =  1,2  m. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  1  Europé  centrale. 


Jan. 


Temperatur  „  , 
Temperature 


Barometer  vid  0°  o.  | 
iiornialtyngd,  mm  | 
Barometre  ä  0°  et<; 
å  la  pesanteur 
normale,  mm 


8  a.  m   

2  p.  m.  _   

9  p.  m.   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum   

datum  (date). 


Medium   

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (dato)- 


Puktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktigliet 
Humidité  relative 


Molnmängd  ^  

Nébulosité 


8 

a. 

m 

•2 

P- 

m 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Nederbörd, 
Eau  tombée 


Summa  (total)    ._- 

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


#  -X-  A  >  0,1  mm 
»       S:  1,0  mm 
z\  >  0,1  mm   


Nederbörd 

Snö  ^ 

Hagel  ▲  

Dimma  =    _  

Snötäcke  g]  -.-  

Aska   ---   

Norrsken  ^±:v  

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair)  _ 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Oalmo 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

HVV 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

vv 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobsorvationer  (Nombre  des  obs.  dc  vent) 


Vindens  medelstyrka  ,,, 
Force  moy.  du  vent  <^  ^  P-  "i- 

I  9  p.  m. 


Febr. 


Mars 


April 


Maj 


Jani 


Juli 


Aug. 


Sept. 


Okt. 


Nov. 


Dec. 


—  3,3 

—  4,2 

4- 

2,0 

+ 

6,5 

4- 

13,8 

4- 

13,8 

4- 

15,4 

15,0 

4- 

9,6 

+ 

4,9 

-  2,8 

—  2,1 

4-  ^,7 

—  1,9 

—  0,2 

+ 

6,8 

+ 

11,8 

+ 

17,9 

4- 

17,0 

4- 

19,3 

4- 

18,9 

4- 

13,9 

4- 

9,7 

—  0,9 

-  1,6 

+  9,2 

—  3,1 

-  3,6 

+ 

2,9 

4- 

5,6 

4- 

11,4 

4- 

13,1 

4- 

14,2 

4- 

13,9 

4- 

9,1 

4- 

5,5 

—  2,7 

—  2,2 

+  5,3 

-  2,9 

-  3,0 

+ 

3,4 

+ 

7,0 

4- 

12,9 

4- 

13,6 

4- 

15,1 

4- 

15,1 

4- 

10,2 

4- 

6,2 

-  2,3 

-  2,0 

4-  6,1 

+  0,4 

+  0,6 

+ 

7,5 

+ 

12,9 

4- 

19,3 

4- 

19,0 

4- 

20,9 

4- 

20,0 

4- 

14,9 

4- 

10,3 

4-  0,3 

—  0,1 

4-  10,5 

—  o,9 

—  7,0 

0,5 

4- 

0,7 

+ 

5,5 

+ 

7,6 

4- 

8,8 

4- 

10,0 

4- 

5,8 

4- 

1,4 

-  5,5 

-  4,3 

4-  1,3 

+  5,5 

+  5,4 

+ 

13,1 

+ 

23,4 

4- 

28,1 

4- 

27,6 

4- 

28,0 

4- 

29,2 

4- 

23,1 

4- 

17,1 

4-  9,5 

4-  2,9 

4-  29,2 

7 

28 

25 

28 

26 

9 

19 

3 

ro 

19 

I 

27 

•Vs 

-  17,9 

-  16,6 

10,5 

3,7 

2,4 

4- 

1,8 

4- 

4,9 

4- 

4,6 

± 

0,0 

7,1 

-  15,8 

-  13,0 

-  17,9 

28 

15 

8 

8 

5 

14 

18 

27 

30 

25 

9 

25 

'V, 

748,0 

764,5 

754,1 

761,7 

758,7 

755,4 

755,7 

754,0 

757,3 

756,1 

764,3 

750,0 

756,7 

770,6 

780,0 

770,1 

7 

82,4 

768,8 

769,2 

765,5 

765,4 

774,7 

766,0 

780,1 

770,8 

782,4 

16 

8 

16 

9 

24 

2 

18 

19 

18 

5 

18 

I 

'7  1/1  n 

729,4 

732,1 

40,0 

743,8 

735,1 

735,7 

745,2 

738,4 

725,2 

7  T  c  c 

/  '5,5 

7  T  c  C 

/  '5,5 

13 

4 

15 

2 

18 

23 

7 

•3 

3 

I 

17 

1 7  / 

/l2 

3,5 

3,2 

4,4 

6,5 

7  6 

8  Q 

0  7 

v,/ 

7  •> 

5,9 

3,5 

3,8 

5,8 

89 

87 

81 

74 

60 

65 

69 

77 

81 

87 

91 

93 

80 

86 

75 

60 

50 

42 

56 

55 

61 

58 

65 

83 

93 

65 

QO 

86 

75 

7" 

64 

7  •> 

72 

73 

79 

Sn 
ou 

°3 

88 

9'? 

80 

7,5 

6,1 

5,7 

4,6 

3,8 

5,3 

5,3 

6,5 

5,1 

5,7 

8,0 

8,3 

6,0 

7,8 

6,4 

5,8 

4,9 

5,0 

6,8 

6,6 

6,6 

5,9 

5,4 

7,2 

8,4 

6,4 

"0 

3,9 

4,4 

2,9 

3,1 

5,9 

4,5 

5,4 

4,5 

4,8 

D,o 

7  jt 
7,4 

5,o 

72,9 

6,5 

12,2 

39,4 

21  7 

87,8 

66,6 

51,3 

28,9 

39,9 

20,7 

84,5 

532,4 

1,8 

2,9 

13,4 

5,1 

30,0 

25,5 

19,5 

16,7 

10,6 

j,  7 

18,0 

30,0 

4 

4 

27 

18 

2 

18 

21 

29 

16 

3 

14 

23 

22 

9 

/ 

9 

16 

1 2 

T  r 
^5 

j  j 

13 

14 

19 

159 

2 

4 

7 

c 
J 

13 

7 

8 

5 

9 

C. 

J 

14 

92 

17 

g 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

14 

19 

74 

I 

0 

I 

I 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

5 

5 

2 

2 

I 

I 

0 

0 

3 

3 

2 

12 

7 

38 

25 

28 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

1 1 

112 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

.  I 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

5 

4 

g 

8 

1 1 

10 

5 

5 

7 

7 

9 

1 

2 

7  7 

10 

•3 

17 

13 

18 

1 2 

19 

13 

15 

13 

g 

162 

17 

9 

c, 

o 

5 

3 

13 

7 

j  1 

8 

9 

16 

2 1 

126 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 

Q 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,5 

2,5 

( 

TO  C 

4 

7  c 

8 

I 

A 
T- 

1  c 
0,5 

4 

4 

53,5 

4 

3 

I 

5,5 

3 

8,5 

1 1 

0,5 

5 

5,5 

5 

3 

55 

2,5 

0 

4,5 

2,5 

6,5 

3,5 

0,5 

2 

1,5 

i 

2  c 

Z  I 

I 

4 

0 

5 

I  r 

3,5 

3,5 

0,5 

0 

0,5 

3 

0,5 

23 

I 

I 

0 

3 

j 

2 

1,5 

1,5 

I 

I 

3 

2 

18 

" 

0 

4,5 

1,5 

1,5 

1,5 

I 

0 

I 

3,5 

j 

2 

2,5 

I 

0,5 

I 

2,5 

0 

3 

I 

0 

5 

2,5 

21 

0,5 

3,5 

0,5 

2,5 

1,5 

0,5 

1 

1,5 

I 

0 

4 

0,5 

17 

i>5 

2,5 

0,5 

4 

0,5 

0,5 

2,5 

3,5 

0 

I 

5,5 

0,5 

3 

2 

1,5 

2,5 

5 

2,5 

3 

6 

0 

I 

2 

2,5 

31 

5-5 

4 

1,5 

5 

6,5 

5,5 

2 

4,5 

0,5 

I 

2,5 

2,5 

41 

3,5 

2,5 

1,5 

3,5 

12 

8,5 

9,5 

7,5 

2,5 

3 

',5 

0,5 

CO 

4 

4,5 

6,5 

5 

9 

3 

3,5 

6 

3,5 

5 

1,5 

3,5 

55 

4 

4 

5,5 

3 

8,5 

4,5 

6,5 

I 

4,5 

1,5 

•7 
/ 

r  f 
5  ' 

4,5 

6 

10 

5 

9,5 

4 

2,5 

5 

3 

3,5 

1,5 

6 

60,5 

6,5 

5,5 

12,5 

4,5 

7 

4,5 

4,5 

5,5 

9 

8,5 

2 

9,5 

79,5 

5 

7,5 

13,5 

6,5 

5,5 

4 

4,5 

4,5 

8 

6 

3 

6 

74 

6 

6 

12 

6,5 

3 

3 

1,5 

6,5 

10,5 

9 

5 

6 

75 

5 

2,5 

6,5 

I 

1,5 

I 

4 

5,5 

3,5 

6 

2,5 

5,5 

44,5 

4 

2 

5,5 

3,5 

2,5 

0,5 

5 

6 

4,5 

5 

3 

7 

,  48,5 

3,5 

3,5 

4,5 

I 

2 

I 

4 

3 

5,5 

6 

3,5 

4,5 

42 

6 

4,5 

2 

1 

2 

5,5 

4,5 

3,5 

9 

6,5 

9 

3 

56,5 

7 

3 

3,5 

2,5 

4,5 

5 

6 

9 

8 

7 

3 

59,5 

7,5 

3,5 

2,5 

0 

5 

6 

4 

6,5 

6 

6,5 

7 

55,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93  . 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,2 

1,9 

2,4 

1,8 

1,8 

2,1 

2,0 

1,7 

2,1 

2,3 

2,0 

2,2 

2,0 

2,6 

2,0 

3,0 

2,6 

2,4 

2,3 

2,4 

2,3 

2,6 

2,7 

2,0 

2,3 

2,4 

2,3 

1,7 

2,5 

1,8 

•,9 

1,7 

1,6 

1,7 

2,0 

2,3 

1,9 

2,3 

2,0 
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Kiion. 


'O  =  60°  10  N. 

X  =  13°  47' =  o"  55"*  8- E.  Gr. 

Medclcuropcisk  tid.    Heurc  de  Tliurope  ceiitialc. 


C  =  +  0,95  (750  mm). 

//,,  =  193,2  m,  /i,  =  2,0  m,  A^,  =  1,5  m. 


Jan. 

Febr. 

Mara 

April 

Maj 

Jatii 

Jali 

Ang. 

bcpt. 

Okt. 

Nov. 

\)i<-. 

Ar 
Aunée 

-  6,4 

-  8,4 

+  0,5 

+  6,4 

• 

+  12,2 

+  13,2 

+  15,7 

+  13,0 

+  8,3 

+  3,4 

-  4,5 

-  4.7 

+  4.1 

-  3.7 

-  1,5 

+  5.' 

+  10,9 

+  '5.4 

-f  10,0 

+  19,6 

+  16,5 

+  13.0 

+  8,2 

—    1 ,0 

—  2,7 

4-      it  f\ 
"T  0,0 

—  6,0 

—    c  c 

+  '.5 

+  4.6 

+  9.9 

+  n,4. 

+  '3.1 

+  12,0 

+  7,8 

+  3,7 

—  3,3 

—  3,9 

+  3,9 

—  t;  6 

—  ^ 

+  2,0 

+  6,3 

+  11,1 

1         J  »T 

+  '4,6 

+  13,0 

+  9,0 

+  4,7 

—  3,3 

—  4,0 

+  4,6 

-  1.3 

-  0,9 

+  5,5 

+  «',3 

+  16,3 

+  18,3 

+  20,9 

+  '7,5 

+  13,5 

+  8,8 

—  0,2 

—  0,8 

+  9,1 

-  '1.9 

—  1 1,0 

-  3,4 

—  1,2 

+  2,6 

+  6,4 

+  7.9 

+  8,4 

+  3.1 

-  0,8 

-  6,3 

-  7,7 

—  ',2 

4-    6  C 

4-  I  I  •J 

+  212 

4-  2A  0 

4-  21:  ; 

4-  27  6 

4-  24  0 

•V  \±X 

+  8,8 

+  27,6 

22 

27 

24 

27' 

26 

4 

19 

3 

10 

16 

I 

27 

—  29,8 

-  24,5 

—  18,1 

-  7,5 

-  5.7 

+  1,5 

+  3.3 

■y  0,7 

-  5,4 

—  10,2 

-  17,9 

-  19,9 

—  29,8 

I  c 
'  3 

8 

16 

A 
T- 

6 

X  I 

27 

26,  30 

2i 
3 

9 

26 

732,7 

749,2 

738,5 

746,3 

742,7 

740,8 

74'.' 

738.6 

742.8 

74'.4 

749,0 

734.6 

741.5 

754,4 

763,2 

753.2 

765,1 

75 '  ,5 

753.9 

750.6 

749,5 

760,6 

75 ',4 

763,2 

754,5 

763,2 

T  C 
'  J 

7 

i6 

9 

24 

2 

18 

19 

18 

5 

18 

3 

/  1  I 

707  6 

724  6 

717.1 

712,0 

724,6 

722,8 

722,0 

729,3 

726,8 

71 1,7 

702,8 

702,8 

18 

13 

4 

15 

4 

20 

23 

6 

12 

21 

I 

'7 

"/,, 

X  2 

2,6 

d.  I 

j , 

6,9 

7  I 

8.5 

9.4 

6,9 

5,7 

3,0 

3,4 

5,5 

86 

82 

82 

70 

68 

60 

66 

84 

81 

.83 

81 

89 

78 

87 

74 

65 

53 

53 

51 

50 

Af» 
09 

"3 

74 

75 

9.1 
°7 

88 

82 

78 

81 

76 

66 

69 

88 

83 

88 

83 

91 

81 

7,5 

7,8 

7,3 
8,1 

5,4 

5,4 

5,8 

6,3 

8,0 

6,0 

7,5 

7,5 

8,' 

6,9 

7.0 

7,6 

6,6 

6,7 

7.4 

7,5 

7,7 

7,4 

6,9 

8,1 

8,7 

7.5 

6,8 

5,4 

4,4 

3,9 

4,5 

7,3 

5,1 

5.9 

5,6 

8,6 

7,3 

6,9 

6,0 

101,3 

9.1 

20, 1 

40,7 

57," 

57,7 

95.4 

1 18  6 

32,2 

40,4 

I  ^  yl 
'  '.4 

66,4 

'-'3  '  »7 

2,2 

c  2 

I  lA 

I  iX 

25,3 

28,7 

31,6 

'4,3 

8,0 

4.7 

9.6 

3 '.6 

4 

■JO 

18 

2 

20 

4 

29 

2 

14 

13 

15 

23 

13 

10 

14 

16 

13 

14 

21 

10 

15 

14 

24 

'87 

17 

3 

9 

8 

9 

6 

8 

15 

6 

10 

4 

18 

"3 

20 

13 

7 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

14 

17 

85 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

6 

6 

1 

I 

0 

0 

2 

4 

7 

5 

1 1 

47 

■?  I 

28 

18 

4 

I 

0 

0 

0 

0 

5 

26 

3' 

'44 

Q 

i 

0 

I 

8 

I 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

4 

3 

3 

8 

7 

4 

2 

5 

5 

5 

3 

2 

5' 

10 

1 2 

17 

14 

8 

14 

12 

20 

10 

12 

13 

9 

1 1 

154 

17 

13 

1 1 

10 

14 

9 

16 

13 

13 

18 

18 

I  60 

0 

I 

0 

0 

° 

° 

° 

Q 

2 

2 

2 

0 

10 

18 

7 

6 

2 

I 

4 

6 

7 

10 

1 1 

9 

91 

14 

7 

2 

0 

0 

I 

3 

2 

0 

5 

12 

53 

9 

8 

6 

19 

10 

7 

9 

18 

1 2 

12 

15 

I  I 

136 

2  t; 

2 

I  r 

,  j 

T, 5 

1,5 

5 

2,5 

0,5 

2.5 

2 

3 

I  1 

29,5 

1.5 

I 

I 

5.5 

I 

3,5 

2 

0,5 

3 

1,5 

2.5 

4 

27 

2 

3 

2 

3 

1.5 

8 

4,5 

2 

2 

4 

4-S 

1.5 

38 

0 

0 

0 

3 

0,5 

3,5 

1,5 

3 

0 

2,5 

3 

2 

19 

0 

0 

0 

3 

0.5 

1,5 

1,5 

0,5 

I 

1,5 

'•5 

0,5 

I '.5 

0,5 

0 

0,5 

0 

0,5 

I 

I 

1,5 

0.5 

1,5 

0.5 

2,5 

10 

/i 

H- 

XA 

0 

5 

2 

I 

2 

1,5 

3 

2,3 

3-5 

I 

29 

I 

5-5 

0 

2,5 

0,5 

2 

2 

1,5 

0 

1.5 

6 

I 

23.5 

3 

2,5 

0 

0 

0 

0,5 

1.5 

I 

0,5 

2 

3,5 

0.5 

15 

■} 
j 

* ,  j 

I  c 

2,1; 

5.5 

3.5 

5 

6,5 

2,5 

0,5 

I 

I 

34 

2 

3,5 

2 

3,5 

2.5 

0,5 

2 

6 

I 

0,5 

I 

2 

26.5 

2,5 

1,5 

1.5 

I 

2 

0,5 

0,5 

2 

I 

I 

1,5 

3 

18 

2 

I 

8 

XX 
0,  j 

8,; 

3 

3-5 

4 

2 

9 

57-5 

2 

4 

5.5 

7 

7,5 

3,5 

2,5 

9,5 

5 

6,5 

'.5 

8 

62.5 

I 

3 

4.5 

I 

10,5 

2 

2.5 

3,5 

3.5 

3 

2 

8 

44-5 

1,5 

0 

6 

2 

5*5 

3,5 

1,5 

1,5 

3 

5 

1.5 

I 

32 

4 

2 

I  i 

4,5 

8.5 

3,5 

I 

3 

8 

7,5 

0.5 

2 

550 

4.5 

1 2 

1 

c 

3 

i 

0  1; 

4. 

0 

0 

2 

40,5 

3,5 

I 

4 

1 

3 

3,5 

0.5 

X  c 
3,3 

\  . 

2 

I 

2  " 

5 

3,5 

3 

2,5 

5 

5 

0,5 

1.5 

1 
J 

2*3 

j 

44, 3 

2,5 

I 

0 

0,5 

3 

2,5 

1.5 

I 

0.5 

I 

0,5 

15-5 

4.5 

I 

2,5 

1,5 

2,5 

7,5 

5,5 

4,5 

5 

2.5 

3 

6 

46 

1,5 

1,5 

6,5 

1,5 

5.5 

9,5 

8,5 

6.5 

9 

4,5 

3 

3,5 

61 

7 

6,5 

3,5 

5 

I 

3,5 

6,5 

I 

5,5 

4 

2 

2 

47.5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,3 

1,1 

2,6 

2,6 

3,4 

4,1 

3,4 

3,0 

2,9 

2.5 

2.4 

2,6 

1.9 

.  2,4 

4.1 

3,9 

4,7 

4,4 

4-3 

4,2 

5,0 

3,9 

3-0 

2.S 

2,4 

1,9 

3,0 

1,1 

2,0 

2,8 

2.6 

1,7 

2,1 

2.5 

2.1 

2  11 

Temperatur  ^^^^^^ 
Temperature 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barometre  ä  O"  et 
ä  la  pesantenr 
normale,  mm 


S  a.  m    

2  p.  m  -.. 

9  p.  m  

Medium  (moyenne)  — 

Medium  av  maxima  — 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximuni  — 

datum  (date). 
Absoluta  minimum  — 

datum  (date). 


Medium  -  

Observerat  maximum  . 

datnm  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date) 


Fuktighetstryck  (Tcnsion  de  vapeur),  mm. 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


ö  a.  m. 
2  p.  m. 
9  p.  m. 


(8  a. 

i— 1(1  ).  9  n. 


Molnmiingd  , 

Nébalosité  „  ^ 

I  9  P- 


m. 


Nederbörd 
Ean  tombée 


I  Summa  (total)  

mm    Max.  på  24  t.  (max.  en  24  li.) 
1  datum  (date)  

Nederbörd  @  ^  A  >  0,1  mm 
»             »      S  1.0  mm 
zs       0,1  mm   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Snö  -X- 

Hagel  A  -  -   

Dimma  =     

Snötäcke  O   

Aska  K   

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »  (c.  demi-clair). 
Mulen  »  (c.  couvert)  — 
Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m.  . 

9 

P- 

m.  . 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m.  . 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m.  , 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P. 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m.  .. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m.  . 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
'  8  a 

moy 


Vindens  medetstyrka  ^,    10  >  o 
Force  moy.  du  vent  j  ^  P' 


m. 
m. 
m. 


148 


(D  =  60°  37'  N. 
K  =  15°  38'  =  i'' 


32' 


E.  Gr. 


Falun. 


=  +  0,95  (720  mm), 
//j  =  121,7  m,  /'<  =  8,7  m,  A. 


Medeleuröpeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


1,5  m. 


1921. 


Jan. 


Febr. 


Mars   i  April 


Maj 


Juni 


Juli 


Aug. 


Sept. 


Okt. 


Nov. 


Dec. 


Ar 
Année 


Temperatur  q^^^ 
Température 


8  a.  m.  ._  -.  

2  p.  ra.   

9  p.  m   

Medium  (moyeune)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum  

datum  (datej 
Absoluta  minimum   

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  I  Medium   

normaltyugd,  mm  1  Observerat  maximum 
Barométre  k  0°  et/  datum  (date)- 

ä  la  peaanteur    1  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     !  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


Molnmängd  q  

Nébulosité 


8 

a. 

m.. 

2 

P- 

ni. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

„  ,    ,..  ,  f  Summa  (total)  

Nederbörd  .     ,  ,    ,  . 

-r,      ^     1  ■  mm  <  Max.  pa  24  t.  (max.  en  24  h. 

Eau  tombee  1  ^ 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


datum  (date) 
Nederbörd  @  -X- 


Snö  -X- 
Hagel  A.. 
Dimma  = 
Snöt.äcke  P 


>  0,1  mm 
»      S  1,0  mm 
/\  S:  0,1  mm   


Äska  K    

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

,  Storm  (tempéte),  9 — 12  


+ 


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Képartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m.  - . 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

Antal  vindobsorvationer  (Nombre  des  obs.  do  vcnt) 
Vindens  medelstyrka 


5,5 
3,2 
4,4 
4,6 

0,8 

9,7 
6,8 
29 
-  23,8 
28 

738,6 
760,4 

15 
714,0 
18 

3,0 

83 
82 


7,5 
6,8 

7,6 

84,4 
'5,1 

4 

18 
13 
17 
o 

31 
o 
I 

2 
12 
17 

o 

4 
4 
1 1 

4,5 

5 

2 

0,5 
0,5 
o 

3,5 
0,5 

2,5 

4,5 
5,5 
4,5 
2 

1,5 
2,5 
2 
2 


Foice  moy.  du  vent 


(J- 


'  8  a.  m. 
-12<!  2  p.  m. 
,  9  p.  m. 


3 

6 
3 

93 

2,0 
2, 1 
2.1 


-  6,2 

-  1,5 

-  4,6 

-  4,4 

-  0,2 

-  10,6 
H  7,3 

27 

-  20,0 

15 

755,0 
770,1 
8 

728,1 
13 

2,8 

80 
76 
81 

8,1 
5,9 
5.9 

11,5 
2.3 

3 


o 

5 
28 

o 
o 
3 

12 

13 

o 

3 

2 

»3 

I 

3 

1.5 

1-5 

o 
o 

4 
5 
2 

3 

5,5 
3 

3 

1,5 
I 

o 
3 


7,5 
4 

3,5 

5 
4 
3 


0,6 
5,7 
1,7 
2,2 


1,9 
2,1 
>,6 


6,5 

-  3,6 
+  12,3 

24 

-  15,6 

8 

743,8 
758,8 
15, 16 
718,5 
4 

4,0 

75 
61 

78 

5,5 
5,4 
4,2 

19,9 
11,6 

27 

10 

4 
5 
o 

3 
31 

o 

o 

8 
18 

5 


5 
o 
1 1 

1,5 
I 

0,5 
o 
o 
o 

2 

3 
2 

4 

3,5 

2,5 

4 

7,5 
5 

5,5 

7,5 

5 

6 

7 

3-5 
3 

1,5 
1.5 

93 

2,4 
3.0 
1,9 


+  6,0 
+  10,8 
+  6,0 
+  6,8 

+  iT,7 

-  0,9 
+  21,5 

28 

-  8,7 
16 

752,6 
772,8 

9 

723,4 
15 

4,9 

69 
51 
74 

4,1 
5,0 

35,8 
12,6 
18 

7 
7 
5 
o 
o 
6 

o 
2 

12 
14 
4 
o 


o 
13 

5,5 

6 

2,5 

I 

2,5 


5 
3 

5,5 

3,5 
5,5 
3 

1,5 
3 

0,5 
3 

4.5 
1,5 

5,5 
4,5 

4 
I 

3 
90 
2,2 

2,9 

1,3 


+  12,8 

+  16,4 

+  11,8 

4-  12,6 

+  17,4 
+  4,0 
+  25,4 
26 

-  3,9 
4 

748,8 
758.3 
23 

738,2 
3 

6,3 

58 
43 
66 

4,5 
5,1 
3,9 

37,3 
17,2 
2 

10 

5 
2 
o 
I 
I 

2 
I 

9 
18 

4 
I 

3 
o 
2 

I 
3 

0,5 

0,5 
o 

0,5 

9 
2 

1.5 

3 
3 
4 

4,5 
9 
1 1 

2 

5,5 
5 

5 

5.5 
5 

3 
3 

1.5 
93 

2,5 

4,' 

2,3 


+  13.5 
+  16,2 

+  13.5 
+  13.5 

+  17,9 
+  6,4 
+  24,4 

26 
+  2,0 

18 

746,4 
759,7 
2 

731,3 
20 


62 

54 
72 

5,5 
6,5 
5,8 

1 14,6 
26,2 
20 

17 
1 1 

o 
o 

o 
o 

2 
O 

5 

15 
10 

O 

o 
o 
5 

12 

6 
6 


1,5 
I 

1,5 
4,5 
3 

3 
I 

0,5 

1,5 
2,5 
5 

2.5 

4 
3 

5 

4,5 
4 

3,5 
6 

2,5 

90 

4,0 
4.0 

2,7 


+  15.6 
+  18,6 
+  14,9 

+ 15,1 

4-  19.8 

+  7.5 
4-  26,2 

19 

+  3,9 
6 

746,7 
756,8 

18 
727,0 

23 

8,9 

66 
58 
72 

5,0 
6,7 
4,6 

96,1 
28,1 
4 

12 

7 
o 
o 
o 
o 

4 
o 

4 
22 

5 
o 

4 
I 


3 

3,5 

2,5 

I 

3 
2 

6 
3 

4,5 

1,5 
2 

3 
I 
o 
I 

2 

7 
I 

6,5 

7,5 

4.5 

6 

4 

4.5 

93 

3,0 
4.1 

2,2 


+  13.8 

4-  17.2 
4-  13.2 
+  14.0 
+  18,2 
+  7,9 
+  25,8 
3 

+  1,3 
29 

744.5 
755.6 
18,  19 
726,5 
7 

9,5 

81 

65 


7,4 
7,1 
6,1 

103,1 
34.6 
12 

17 
12 

o 
o 
I 

o 

3 

o 

2 
15 
14 

o 

4 
I 
12 

o 
o 

0,5 

1,5 
o 

1,5 

7 
6 

4 

4 
5 


3,5 

6 

2,5 

4,5 
7,5 
2 

2,5 

3,5 
3,5 

93 

2,6 

4,1 
2,2 


4-  9.2 

+  13.5 
+  8,7 

4-  9,8 

4-  14.0 
4-  3.6 
4-  20,9 

10 
-  0,9 

20 

748,2 
766,0 
18 

735,5 
12 

6,7 

76 
57 
80 

8,7 
9,3 
4,6 

23,9 
14,9 
2 

10 

4 
o 
o 

9 
o 

o 
o 
7 

16 

7 
o 

9 
I 

20 
4 

3.5 
o 

0,5 

o 

o 

0,5 

2 

2 

2 

0,5 
0,5 

1.5 
5 

1,5 

2 

4.5 

o 

5,5 
9.5 
3,5 

5 
4 

2,5 
90 

2,9 
4,0 

1.3 


4.1 


4- 


4.9 
5.5 

9.8 

—  I, o 
+  15,8 

19 

-  8,5 
25 

746,8 
756,8 
5 

731,0 
3 

5.4 

83 
65 
82 

5,9 
5.5 
3.7 

29,8 
5.4 
25 


o 
I 
7 

19 
5 
o 

13 

6 

24 

1,5 
2 

0,5 
o 

0,5 
0,5 

2,5 

o 
o 

2,5 

I 
o 

2,5 

3 
I 

2,5 

7 
I 

4,5 
7 
3 
2 

4,5 


93 
1.9 

2,5 

1,1 


-  4.1 

-  1,6 

-  3,2 

-  3,1 

-  0,3 

-  8,0 

h  9,7 
I 

-  17,8 
29 

755.3 
770,7 
18 

715.4 
I 

3,3 

87 
83 


7,9 
6,7 
6,9 

14,2 
4.9 
13 

9 
4 
9 
o 

14 
25 

o 

I 

2 
12 
16 

O 


12 

23 

2,5 

2 

O 

I 

O 
2 

3,5 

2.5 
O 

2,5 

2,5 
O 

3 
I 

0,5 

O 
2 

0.5 

5 
1 

1,5 

4,5 
7 

2,5 

90 

1,9 
1,5 

0,9 


+ 


-  3.5 

-  2,6 

-  3>i 

-  3,1 

-  0,3 

-  8,2 
4.8 

-  20,0 
25 

740.5 
760,4 
I  i 
708,2  I 
17 

3.4 

87 
87 
87 

8,2  I 
4,8  i 
4,5  ' 
,1 
59.6 

10,5 
7 

16  t 
13 

'5 

o 

14 
31 

o 

o 

I 

10 

20 
O 

4 
4 
17 

5 

5.5 
3 

1.5 
0,5 
0,5 

3,5 


1,5 

8,5 
2 

2 
5 
3 

3,5 

I 

I 

4.5 

2 

I 

5,5 
4 

1,5 
93 

2,3 

2,1 

1,2 


(i  =  60°  40'  N. 

i  =  ly'  9'  =  i"8"'3()'E.Gr. 


Gävle. 

Medclcuropeisk  tid.    Heurc  dc  rJuuopc  cciilialc 


Q  ^  f+  0.95  (7(^  mm). 

"      1+1,05  (780  niin). 
//(,  =  20,8  m,  A,  =  1,9  m,  //^,  —  1,7  m. 
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1921. 


Jan. 

Febr. 

Murs 

April 

Maj 

Jarii 

Juli 

1 

Aiif,'. 

Okt. 

Nov. 

Ar 

-  4,1 

-  4,3 

+  1,4 

+  5,6 

+  12,4 

4-  12,2 

+  '4,1 

+  '3,8 

4-  9,0 

4-  4tO 

-  3.2 

-  2,6 

1  4-  4,9 

—  2,0 

±  0,0 

+  6,3 

4-  9,1 

+  16,2 

4-  14,3 

4-  16,9 

4-  17,2 

4-  14,3 

4-  9,0 

-  0,3 

1  1,8 

,4-  8,3 

—    2, q 

+  2,8 

+  4,6 

+  11,8 

4-  '2,3 

4-  14,1 

4-  '3,7 

4-  8,9 

4-  4,S 

-  2,8 

1  —  2.6 

'  3, 

—     X  ä. 

—     2  7 

+  12,4 

4-  '2,3 

4-  14,1 

4-  14,3 

4-  10,0 

4-  5.5 

—  2.1 

—  2.4 

4-  S.; 

'  3,3 

± 

+  1,2 

+  7,0 

+  10,5 

+  19,2 

4-  18,3 

4-  19,8 

4-  18,7 

4-  15,0 

4-  10,9 

+  0,8 

4-  10,2 

-  7,5 

-  7,0 

-  1,6 

+  0,2 

+  5,4 

4-  7,3 

4-  7,9 

4-  10,0 

4-  5,2 

—  0,2 

-  5,7 

-  5,9 

4-  0,7 

+  5,5 

1        7  c 

+  7,5 

I  2,0 

4"  20  0 

4-  28  C 
~  ^',,3 

-f~   26  0 

4-  28,0 

4-  28,0 

4-  22  t; 

17  1 

-i-  no 

4-    1  e 

,  4-  28  e 

7 

28 

24,  25 

28' 

26 

9 

8 

3 

10 

2 

I 

'3 

-  17,0 

—  16,0 

-  '  1,5 

-  7,0 

-  4,0 

4-  3,0 

+  2,0 

4-  3,0 

-  o,s 

—  8,0 

—  16,0 

—  18,0 

—  18,0 

28 

11;  16 

8 

18 

4 

17,  18 

1 7 

29 

27 

2^ 

7 

2; 

'12 

747,7 

764,4 

753,0 

762,2 

758,3 

755,7 

755,9 

753,8 

757,' 

755,8 

764,6 

749,6 

756,5 

770,6 

780,6 

768,6 

782.7 

768,0 

768,6 

766,4 

765,8 

775,1 

765,8 

781,6 

769.5 

782,7 

I  c 

8 

15,  16 

9 

23 

2,  4 

18 

18 

18 

27 

18 

I 

"Ii 

72^.^ 

7^1;, 0 

/  J  J ,  y 

726,5 

732,3 

747,4 

739,8 

735,1 

735,3 

745,2 

740,5 

72^,^ 

716,4 

716,4 

18 

13 

4 

15 

3 

20 

23 

7 

13 

2  I 

I 

17 

'Vi, 

4,4 

=;,2 

6,2 

7,2 

8,4 

9,5 

6,9 

5.4 

jij 

3.6 

5,6 

89 

88 

83 

80 

61 

65 

68 

79 

80 

85 

89 

90 

80 

82 

78 

64 

0  1 

44 

63 

59 

A7 
07 

55 

02 

02 

89 

A7 
67 

86 

84 

77 

81 

62 

71 

74 

80 

79 

81 

87 

88 

79 

8,7 

6,4 

4,4 

3,6 

3,8 

5,1 

4,5 

6,1 

4,3 

5,0 

8,2 

9,5 

5,8 

6,8 

5,9 

4,7 

4,5 

4,4 

6,1 

5,3 

7,2 

5,6 

5,2 

5,7 

8,1 

5,8 

7,6 

5,1 

4,9 

4,3 

4,0 

5,9 

4,7 

5,5 

5,2 

5,2 

6,8 

8,4 

5,6 

92,1 

7,0 

41,5 

'2,5 

49,1 

13,3 

10,0 

33,4 

ACiT  7 

11 A 

* ,  j 

4,7 

16,7 

3, 

39,1 

9,4 

7,0 

8,2 

^,2 

16,4 

39,1 

26 

2  7 

18 

3 

I  2 

2  I 

20 

2 

■2 

3 

2^ 

»v. 

19 

7 

4 

8 

7 

'5 

14 

1 5 

8 

12 

9 

16 

»34 

17 

2 

2 

6 

3 

14 

I  I 

'3 

3 

0 

5 

1 1 

95 

16 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

12 

47 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

.  0 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

28 

16 

I 

0 

0 

0 

0 

^ 

25 

27 

'33 

0 

0 

0 

0 

0 

4. 

0 

I 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

2 

2 

6 

9 

1 1 

10 

4 

7 

4 

6 

5 

5 

0 

69 

1 1 

1 1 

19 

14 

18 

18 

19 

14 

16 

18 

8 

8 

174 

18 

1 1 

3 

5 

3 

8 

5 

13 

8 

8 

'1 

23 

122 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

I 

4 

•4 

12 

6 

9 

3 

0 

2 

6 

I 

1 1 

12 

83 

7 

I 

0 

I 

0 

I 

0 

2 

0 

0 

4 

5 

21 

12 

13 

5 

14 

7 

4 

3 

6 

8 

I 

8 

3 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,% 

2,5 

2 

0,5 

0 

I 

I 

I 

',5 

0 

0 

0 

I 

10,5 

3 

0 

0 

0,5 

0 

I 

■7 

0 

0 

0 

0,5 

0,5 

7,5 

J 

I 

c  c 

3,3 

0 

0 

i 

I 

I 

0 

0 

0 

12 

3,5 

5 

I 

8 

2 

I 

I 

2,5 

0 

0 

2 

I 

27 

3 

3 

0 

2,5 

0 

0 

G 

2 

I 

0 

2,5 

0.5 

'4,5 

0 

0 

0 

o  c: 
",3 

I 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,5 

4 

I 

0 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

16,5 

0 

I 

0 

2 

0 

0 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

I 

,3 

^,3 

0,5 

0 

1 

0 

0 

i,j 

0 

0 

0 

0,5 

3 

0,5 

2 

I 

0,5 

I 

0,5 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

2 

I 

3 

8 

5 

18 

17 

2',5 

'4,5 

7.5 

15 

2 

0 

112,5 

I 

6,5 

8,5 

8 

12 

i8,S 

19,5 

H 

9,5 

17,5 

4.5 

I 

120,5 

■t 

7 

7 

T  7 

'  7 

[  Q 

TO 

/ 

1 

2  c 

1 10 

7,5 

5 

3,5 

D 

3,5 

3,5 

2 

4.5 

f. 
0 

0,5 

7 

61 

6 

5 

I  I 

4 

10 

3 

3 

5 

6,5 

4 

Q 

8 

5.5 

7 1 

5, t; 

j,  j 

4,5 

13,5 

4 

6 

3 

4 

5-5 

8,5 

8 

9,5 

7,5 

79,5 

7,5 

6 

9 

6.5 

I 

8 

2,5 

4 

8 

10,5 

12 

86 

1 1 

8,5 

8,5 

4,5 

2 

5 

2,5 

I 

9,5 

8.5 

1 1 

17 

89 

6,5 

5,5 

8,5 

0 

0 

2,5 

0 

2,5 

5 

8,5 

17 

57 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

03 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,2 

1,2 

2,0 

1,5 

2,1 

2,2 

1,9 

1,5 

1,7 

2,2 

1.5 

1.4 

1-7 

',9 

2,0 

3,1 

2,3 

3,2 

2,1 

2,4 

2,9 

2,6 

2,1 

2,1 

2.4  ' 

1,8 

1,1 

1,9 

1,3 

1,8 

1,9 

1,8 

1,6 

1,6 

2  2 

'.9 

2.5 

Temperatur 
Températuro 


8  a.  m. 


i)  p.  in  — - 

.Medium  (moyenne)  . 

Medium  av  maxima 
Medium  av  minima  - 
.\bsoluta  maximum  . 

datum  (date) 
Absoluta  minimum  . 

datum  (dato). 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium   -  - 

normaltyngd,  mm  Observerat  maximnm  . 
Barométre  a  O'  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    j  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     I  datum  (date). 

Faktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmängd  Q_jy  I  2  p 
Nébulosité  |  9  p 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)     

Max.  pä  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)-  


Antal  dagar  med 
Norabre  de 
jours  de 


Vindstilla 
Calnie 


Nederbörd  ®  -K-  A  >:  0,1  mm 

»  »       S  1,0  mm 

Snö  -)f^A>;0,l  mm  

Hagel  ▲     --- 

Dimma  =     

Snötäcke  g]     


Äska  K     

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »     (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindfördelning 
Eépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

D 

9 

P- 

ra. 

SE 

8 

a. 

tn. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

■» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  „_j.^  j  ^  ^' 
Forcc  moy.  du  vent 
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f  =  6i' 
X  =  13° 


N. 


o"  52"'  28'  E.  Gr. 


Säriia. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Cy=  +  0,95  (709  mm). 

=  453  m,  A,  =  2,0  m,      =  1,6  in. 


1921. 


JVlars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År 
Aniiée 

-  10,7 

—  11,8 

-  4,4 

+  1,4 

+  8,5 

+  9,5 

+  11,4 

+  9,5 

+  4,8 

+  0,1 

-  8,2 

-  9,8 

±  0,0 

—     7  7 

—  Al 

-t-  1 1  7 

-f"  1 4»  I 

+  17,9 

+  14'^ 

-j-  lw,0 

1       A  0 

~r  0,2 

—  5,1 

7,0 

+  3,2 

-  9,2 

-  9,3 

-  1,7 

+  2,1 

+  7,4 

+  9,4 

+  11,8 

+  9,7 

+  5,2 

+  1,6 

—  7,9 

-  8,7 

+  0,9 

-  9,5 

-  8,9 

-  1,5 

+  2,9 

+  8,4 

+  9,8 

+  12,2 

+ 10,3 

+  6,2 

+  2,2 

—  7,3 

-  8,9 

+  1,3 

-  5,2 

—  3,0 

+  3,4 

+  9,3 

+  14,8 

+ 15,7 

+  17,9 

+ 15,0 

+  ii,s 

+  6,6 

-  4,2 

-  4,9 

+  6,3 

T  c  A 
—  15,0 

—  15,5 

—  0,1 

—  3,7 

4-  1,0 

+  3.0 

+  4,0 

+  5,0 

+  0,3 

-  3,0 

-  10,7 

-  13,8 

-  4,8 

+  6,2 

+  8,0 

+  20,0 

+  24,5 

+  25,0 

+  25,5 

+  23,0 

+  19,0 

+  12,1; 

+  5,0 

+  1,2 

+  21;.; 

'  3,., 

6,7 

27 

22,24,25 

27 

26 

4 

18 

3 

8 

16 

I 

15 

•3,0 

—  9,0 

~  3,0 

—  4,0 

—  4,0 

  (in 

—  1 0,0 

—  25,0 

—  2  0,0 

-  31,0 

15 

15 

6 

14 

3,  4 

H 

16 

29 

13,  20 

25 

29 

25 

"■■/, 

707,5 

723,6 

712,2 

722,4 

718,4 

717,6 

717,6 

715,0 

718,2 

716,4 

724,2 

709,5 

716,9 

727  9 

7 77  0 

726  0 

741,4 

720,4 

729, 1 

726,7 

726,2 

735,6 

725,8 

738,0 

720,0 

741,4 

15 

7 

18' 

9 

23 

2 

18 

18 

18 

5 

20 

3 

683,0 

699,3 

687,4 

696,2 

707,8 

703,9 

699,6 

699,0 

704,2 

699,6 

686,0 

678,6 

678,6 

18 

13 

4 

15 

4 

20 

23 

6 

12 

21 

I 

17 

1'/ 

/  12 

2,2 

2,2 

3,4 

4,0 

5,5 

5,4 

6,9 

7,7 

5,7 

4,5 

2,3 

2,2 

4,3 

80 

77 

77 

74 

66 

59 

67 

85 

83 

85 

76 

82 

76 

84 

80 

67 

A  A 

66 

60 

Do 

75 

Si 

Ae 
05 

82 

82 

79 

75 

72 

64 

73 

84 

82 

83 

79 

84 

78 

6,6 

7,0 

5,6 

4,9 

6,2 

7,1 

5,7 

7,3 

5,9 

7,3 

7,8 

7,6 

6,6 

6,5 

5,3 

6,2 

5,6 

7,5 

7,5 

7,2 

7,4 

6,6 

6,2 

7,2 

7,9 

6,8 

6,3 

4,4 

4,2 

3,3 

5,6 

6,2 

5,1 

5,7 

4,6 

5,3 

6,1 

6,6 

5,3 

60,7 

28,3 

Q  8 

T-/ 

62,6 

91,2 

31,2 

"■',3 

610  I 

7,9 

12,2 

1,5 

8,7 

7,1 

44,0 

32,0 

21,1 

23,5 

7,3 

3,7 

17,7 

44,0 

4 

2 

4 

13 

15 

10 

20 

25 

2 

14 

19 

20 

"/fi 

19 

9 

15 

13 

15 

12 

12 

23 

9 

17 

1 1 

17 

172 

16 

4 

4 

3 

1 1 

7 

9 

13 

6 

7 

3 

1 1 

94 

18 

9 

12 

9 

4 

0 

0 

2 

0 

4 

10 

17 

85 

Q 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

8 
28 

5 

I 

2 

0 

I 

I 

5 

4 

4 

9 

45 

3' 

31 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

18 

31 

162 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

q 

I 

I 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

2 

2 

1 1 

7 

7 

5 

8 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

49 

8 
16 

12 

21 

17 

II 

15 

21 

16 

19 

17 

9 

12 

178 

y 

5 

5 

1 0 

13 

Q 

13 

Q 
0 

1 1 

17 

17 

138 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

2 

Q 

2 

0 

1 

18 

12 

14 

5 

4 

13 

15 

I  I 

22 

25 

27 

189 

13 

12 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

6 

14 

22 

27 

III 

17 

1 0 

13 

2 1 

ID 

9 

14 

17 

17 

19 

26 

24 

211 

1,5 

0,5 

I 

6,5 

5 

9>5 

6,5 

2 

1,5 

I 

0 

I 

36 

3 

5,5 

0,5 

10 

3,5 

7,5 

4,5 

1,5 

2 

4,5 

0 

I 

43,5 

2 

2,5 

0 

3,5 

0,5 

6,5 

3,5 

I 

I 

2 

0 

1,5 

24 

0 

I 

0,5 

2,5 

1,5 

3,5 

2 

1,5 

I 

0 

0 

0 

13,5 

0 

0,5 

0 

0 

0,5 

1,5 

I 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

5 

0 

0 

I 

0 

0,5 

1,5 

0,5 

0 

0 

I 

0 

0,5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

•,5 

0 

I 

0 

1,5 

0 

6 

0 

1,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

3,5 

0 

I 

0,5 

I 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

6,5 

0,5 

2 

0 

2 

0,5 

I 

0,5 

4 

I 

0 

0 

I 

12,5 

I 

0,5 

0 

0 

0 

0 

I 

0,5 

I 

0 

0 

0 

4 

4 

4,5 

10,5 

2 

10 

3 

2 

3,5 

I 

3 

0 

I 

44,5 

7,5 

2 

16 

7,5 

12 

2 

4 

10 

2,5 

1,5 

2 

0 

67 

8 

3 

1 1 

2 

6 

0 

4 

4 

I 

2 

0 

2,5 

43,5 

0 

0,5 

3 

2 

6 

I 

0 

I 

3 

0 

0 

I 

17,5 

0 

0,5 

4 

5,5 

8,5 

4 

5 

4 

5,5 

5,5 

0 

I 

43,5 

0 

0 

4 

3 

8 

2 

2 

3 

4 

6 

0 

,  j 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  c 

0  1; 

2 

Q 

j 

bo 

2 

4,5 

j 

I 

0 

I 

I 

2 

I  c 

0 

Q 

0,5 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0,5 

OX 

I 

0 

0 

2,5 

2,5 

3,5 

2 

3.5 

9 

7 

5,5 

8,5 

3,5 

3 

0 

50,5 

5 

I 

3,5 

I 

4 

1 1 

9,5 

5,5 

10 

4 

4 

I 

59,5 

2,5 

2,5 

2 

0,5 

0 

10 

6 

5 

5,5 

0 

2 

I 

37 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

0,9 

1,1 

2,8 

2,1 

3,2 

4,3 

2,5 

2,3 

2,7 

1,5 

1,0 

0,5 

2,1 

2,1 

1,9 

4,3 

3,5 

4,7 

4,9 

3,8 

3,4 

3,9 

2,6 

1,1 

0,5 

3,1 

1,6 

',4 

2.5 

1,3 

1,8 

2,9 

2,3 

1,5 

2,1 

2,5 

0,9 

1,1 

1,8 

Temperatur  q^^^ 
Température 


8  a.  m.   

2  13.  m.   

9  p.  m.    _  

Medium  (moycnne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 

Absoluta  minimum   

datum  (date). 

Barometer  vid  0°  o.  Medium    

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  _ 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date) 

ä  la  pesanteur    j  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     I  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


ö  a.  m. 
2  p.  ra. 
9  p.  m. 


o-io{2;:m; 

'  9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h. 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


A  >  0,1  mm 

>  1,0  mm 
0,1  mm  ... 


Nederbörd 

Snö  ^  §  . 

Hagel  ▲  

Dimma  =    

Snötäcke  [3    

Åska  K    --- 

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair).. 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Bépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

1 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

■N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

'  S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

;> 

P- 

m. 

W 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

in. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationcr  (Nombre  des  obs.  de  vont) 

Vindens  medel.styrka 
Force  moy.  du  vent 


0-12 


8  a,  m. 
2  p.  m. 

9  p.  in. 


<p  =  61°  52'  N. 

X  =  16°  34'  =  i"6"'  Ib"  K.  Gr. 

Medcicuropcisk  tid.    Hciirc  dc  riUirope  cciitrale. 


Bjuräker. 


C,j  —  1-  1,05  (730  iiiin). 

//i  —  72,1  tn,  Ä,  =  1,0  III,  /i^,  —  I, v 


Jan. 

Fciji-. 

Mar.s 

April 

Maj 

1 

Juni 

1 

-  6,8 

-  7.6 

—  0,1 

+  4,4 

+  11,8 

+  12,3 

-  4>6 

-  2,7 

+  5.0 

+  !0,8 

+  16,0 

+  15.4 

—  6,1 

-  5.3 

+  0,5 

+  4,2 

+  10,3 

+  I '.5  i 

—  6,0 

—    ^  d 

+  '.2 

+  5,4 

+  '",5 

+  12,2 

-  2,3 

-  0,8 

+  6,3 

+  12,1 

+  18,4 

+  17,6 

—  1 1,0 

—  1 1,1 

-  3.9 

-  0,3 

+  5.1 

+  7,6 

+  5>2 

+  7.2 

+  12,0 

+  22,0 

+  27,4 

+  23,4 

l  u 

^  1 

•'4 

28 

26 

—  22,0 

—  24,0 

-  15.0 

-  5.0 

-  4,0 

+  3,5 

28 

9 

7.  « 

16,  17 

4 

1 8 

743.0 

759.4 

747.0 

757.2 

752,9 

751.0 

764,2 

775.2 

761,8 

776,0 

762,6 

763,5 

•5 

7 

15 

9 

23 

7  17.7 

7^1,7 

720,3 

730,2 

742,3 

736,8 

18 

I  \ 

15 

3 

20 

2,8 

2,8 

4.0 

5,' 

0,7 

7,3 

89 

88 

78 

80 

66 

65 

89 

77 

63 

54 

50 

57 

87 

86 

83 

81 

70 

75 

6,3 

5,9 

4,2 

3,9 

4,2 

6,6 

6,0 

5.7 

5.0 

4,6 

5,1 

6,1 

5.9 

3,6 

2,3 

2,8 

4.2 

6,7 

68,4 

9.3 

20,0 

15,0 

26,8 

122,4 

•1,9 

5.0 

•  7,9 

7  I 

21,8 

J 

1 0 

2  7 

is' 

I  C 

26' 

14 

6 

4 

4 

8 

17 

1 1 

3 

2 

2 

7 

•5 

13 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

I 

0 

2 

28 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

j 

0 

0 

0 

7 

10 

12 

13 

9 

5 

10 

9 

16 

1 1 

16 

9 

14 

9 

3 

6 

6 

16 

I 

0 

0 

0 

2 

1-2 

1 1 

13 

1 1 

8 

3 

13 

15 

7 

7 

2 

I 

19 

21 

16 

23 

18 

1 1 

I 

4 

4 

■^'5 

1 0 

»  J 

I 

2 

0 

10 

0,5 

0 

I 

0 

0 

I 

3,5 

2,5 

0 

3,5 

0 

1,5 

1,5 

1,5 

2,5 

I 

0 

0 

2 

I 

3 

0,5 

0 

0  c 
".b 

r 

5 

j 

T  C 
'.3 

I 

4 

c: 

0,5 

3 

I 

0 

1.5 

I 

0 

0,5 

0,5 

1 

0.5 

0 

I 

2,5 

5,5 

0 

0 

1.5 

0,5 

2 

I 

3.5 

2,5 

A  C 

4)3 

n  c 
0,5 

I  c 

2 

4 

6,5 

I 

0 

I 

0 

5 

2 

6,5 

2 

10,5 

4 

1.5 

2  1; 

1 1 

4 

7 

1.5 

2 

2 

6 

I 

3,5 

0 

1.5 

2,5 

2 

2 

3 

2 

5 

2,5 

0 

1.5 

5 

1,5 

1,5 

3 

7 

2 

5 

2 

1.5 

I 

2,5 

9 

2 

0,5 

2 

2,5 

1.5 

6,5 

I 

0 

0 

I 

0 

8 

)  93 

84 

93 

90 

93 

90 

1.9 

1,6 

2,4 

2,0 

3,0 

4,8 

2,1 

1,3 

2,9 

2,7 

4.7 

4,2 

2,0 

1,2 

2,0 

0,7 

1,2 

2,6 

Jnli 


Aug.   I  Hopt.  Okt. 


Nov. 


Df;c. 


Är 

Année 


f8  a.  m  -  

2  p.  Ill  

9  p  m  

Medium  (moyeiino) 


Temperatur  ^^^j^ 
Temperatnre 


Medium  av  maxima 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  — 

datum  (datc). 
Absoluta  minimum   

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  I  Medium   

iiormaltyngd,  mm   Observerat  maximum  . 

Baiométre  ä  0°  et/  datum  (date)- 

ä  la  pesautenr  j  Observerat  minimum  - 
normale,  mm     \  datum  (date). 

Fnktighetstiyck  (Tensiou  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet   0/  1 2  p  m. 
Humidité  relative      [  g  p 

Molumängd  o_i(j  j  3  p;  zi^^::::^::  '^-^^ 

Nebulosite  1 1,  p  ^     • 

(Summa  (total)   

Nederbörd  ^^^^^^  ^  24  t.  (max.  en  24  h. 
Ean  tombee  ^^^^^^  (^j^te)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Vindstilla 
Calme 


Nederbörd  @  ^  A  S  0,1  mm 
»  »       S  1 ,0  mm 

S:0,1  mm  . 


Snö  -X-  # 
Hagel  A. 
Dimma  = 
Snötäcke 


Äska  K   

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  •>      (c.  demi-elair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindföidelniiig 
Répartition  < 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Alltal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
Vindens  mcdelstyrka 


Force  moy.  du  vent 


0—12 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


+  '4,2 

+  17,5 

+  12,9 

+  13,8 

+  19,8 

+  9,2 

+  27,3 

8 

+  '5,0 
16 

75',o 
761,3 

17 
731,1 

23 

9,0 

73 
62 


5,6 
6,2 

5.4 

51.4 
12,4 
2 1 

12 

9 
o 
o 
2 
o 

2 
O 

4 

18 

9 
3 

4 
I 

19 

1,5 
I 

o 

0,5 
1,5 
o 

3,5 
6 

0,5 
3 

2,5 

0,5 

o 

I 

1,5 
I 
4 
3 

9 

4,5 
3 

8,5 
9,5 
3,5 

93 

4,1 
4,5 
1,7 


+  13.3 

+  16,8 

+  12,6 

+  13.5 

+  18,6 

+  9,3 
+  28,0 

3 

+  2,0 
29 

748,7 
760,6 

18,19,23 
730,1 
7 

9,6 

85 
69 
85 

6,5 
7,0 
6.5 

79,3 
17,0 
29 

16 

14 
o 
o 

5 
o 

o 
o 
5 
9 


6 
4 
15 


I 

2,5 

3 

o 


3,5 
2 

4,5 
2 

2,5 

3 

1,5 
4 

6,5 
1,5 

5.5 
4.5 
6 

3.5 
o 

0.5 

93 

3,2 
4.2 

2,1 


+  8,6 

+  13.5 
+  8,2 

+  9,4 
+  14,6 
+  4,6 
+  22,0 
8 

-  1.5 
20 

751,7 
769,0 
18 

738,9 
12 

7,0 

80 
59 
85 

4,9 
5.9 
4,8 

18,5 
10,3 
2 

4 
3 
o 
o 
2 
o 

I 
I 

9 
10 
1 1 

2 

9 
5 

14 

0,5 
3 

1,5 
I 
2 
I 

I 

2 
I 

I 
2 
I 

2.5 
I 

0,5 

3,5 
6 

3,5 

5.5 
6,5 
6 

6 

2,5 

1-5 

90 

3,9 
4,0 
2,1 


+  3,6 

+  7,4 

+  3,9 

+  4.6 

+  8,8 
+  0,1 
+  15.0 
7 

-  7,0 
25 

750,3 
759,6 
5 

734,0 
21 

5,3 

84 
73 
84 

6,5 
5,5 
5,7 

21,4 
7,3 
14 

12 

6 

3 
o 

3 
o 

o 
o 
5 

15 
1 1 
o 

1 1 

9 

21 
2 

2,5 

o 

I 
o 
I 

o 
o 
I 

o 

2 
I 

I 

1,5 

0,5 


J'3 
I 

5 

9.5 
5.5 
6 


93 

2.5  I 

2.5 

1.6  I 


-  3,9 

-  1.6 

-  3.7 

-  3,2 

-  0,3  I 

-  6,5 
t-  8,2 

-.«! 

29 

759,6  I 
776,4  I 
20  I 

716,5 ! 
I  I 

3,3 

85 
87 
86 

7,2 
7,3 
5,6 

9,7 
6,0 

14 

4 
3 
4 
o 

3 

16 

o 
I 

6 
8 
16 
I 

14 
18 

20 

o 

2,5 
2 

3.5 
4 

2,5 

0,5 

,0 

2 

1,5 

o 

o 

1.5 

o 
o 

3-5 
I 

0,5 


2,5 

3 

1.5 
0,5 

90 

2,2 

1,7 

1,8 


-  4,7 

-  3.5 

-  4,6 

-  4.4 

-  '.4 

-  8,41 
I-  4,0 

15  I 

-  22,0 

25 

744.4  I 
765.0  I 
I 

713.9  I 

'7  1 


3,1 

86 

89 
86 

7,2 
7,7 
5,8 

55,9 
18,2 

30 


9 
o 
o 
31 
o 
o 
4 
13 
14 
o 

14 
18 

19 

3 
o 
I 

I 

6 
I 


2 
I 

0,5 

o 

o 

0,5 
0.5 
0,5 

6,5 
2.5 
5,5 
I 

2  i 

2,5 
I 

I  I 
93  I 

1,6, 
1.2 


3.8 
7,5 
3.7 
4.4 


9,3 

-  0,4 
+  28,0 

Vh 

—  24,0 

SI  t 

It 

751.4 
776,4 
"/.I 
713,9 

'Vi, 


80 
69 
82 

5.8 
6,0 

4,9 

498,1 
21,8 
tni 
I  e 

1 1 1 

83 
40 
O 
21 
130 

6 

5 

89 
144 
132 

10 

116 
100 
216 

31.5  ! 
27 


22 
27 


13- 
24 

9 


13-5 

50.5 

53 

29-5 

41-5 
50,5 
44.5 

48 
32.3 
17 


1095 


2,8 
3.0 


152 


J62° 
162° 

|i4° 


25-0  57 
>9'=o"57" 


E.  Gr.' 
E.  Gr.= 


Sveg. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


=  +  1,05  (760  mm). 
-1362,9  m',  '''-15, 


6  m' 
3 


Ä„=  I, 


1921. 


Jan. 


Febr. 


Mars 


April 


Maj 


Juni 


Juli 


Aug. 


Scpt. 


Olit. 


Nov. 


Dec. 


Ar 

Année 


Temperatur  q^^^ 
Température 


Barometer  vid  0°  o.  1 
normaltyngd,  mm  | 
Barométre  ä  0°  et^ 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 


8  a.  m.   

2  p.  m   

9  p.  m.    

Medium  (moyonne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum   

datum  (date)- 


Medium  

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fulitighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm 
Relativ  fulctighet 


Humidilé  relative 


% 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Sr  IS'  o-io]2;:m; 

9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


f  Summa  (total)    

mm  <  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
(  datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -K- 


Snö  -X-  # 
Hagel  ▲. 
Dimma  E 
Snötäcke 


A  >:  0,1  mm 

>:  1,0  mm 
0,1  mm   


Aska  K     

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vind.stilla 
C  al  me 


Viiidfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

ra. 

2 

P- 

ra. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  viiidobservationcr  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka,  

Force  moy.  du  vent  ^'        i  'i  P 
I  9  p. 


m. 

m. 

m. 


-  9,5 

-  7,0 

-  8,7 

-  8,6 

-  4,0 

-  14,2 

f  3,1 
7 

-  30,0 
28 

716,2 
735,7 

15 
691,6 

18 

2,4 


91 

7,2 

7,0 
7,5 

64,2 

I ',5 
I 

15 
13 
15 

o 

o 
31 

o 

o 

4 

9 
18 

o 

14 

9 
18 

o 
o 
o 

2 
O 
I 

2 

5,5 

3 
I 

2,5 
I 

o 
o 
I 

2 

3 
o 

8,5 
8,5 
7 

1,5 

2,5 

o 

93 

1,6 
1,8 
1,3 


+ 


9,6 
2,8 
7,6 
7,1 

1,7 
13,2 
6,0 
27 
-  32,5 
9 

732,2 
746,7 
7 

707,1 
13 

2,6 

87 
80 

87 

6,7 
5,8 
4,9 

21,6 
7,6 
2 

7 

5 
•7 

o 
o 
28 

o 
o 
5 

II 
12 
o 

13 

7 

13 

o 
I 

o 

o 
o 
I 

1,5 

3 

I 

1,5 

3 

o 

o 
o 
I 

3 

6.; 


5 
3 
9 

4 

4,5 
2 

84 

1,4 
1,9 
1,6 


+ 


+ 


13 


2,1 
3,8 
0,6 


4,4 
5,8 
9,0 
14 
24,0 


720,6 

735,1 
16 

694,6 
4 

3,6 

80 
63 
83 

7,0 
7,0 
4.9 

14,9 
11,5 
27 

2 
2 
I 

o 
o 
31 
o 
o 
3 

18 
10 
o 

2 
O 
14 
O 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

3,5 

2 

o 

5 
5 
2 

8,5 
13,5 
5 

9 

8,5 
7 

3 
2 

3 
93 

2,7 

3,3 
1,5 


4,2 
8,9 

2,5 
4-2 


9,4 

-  3,4 
+  20,0 

28 

—  10,0 
14 

731,2 
750,0 
9 

705,1 
15 

4,5 

73 
52 
83 

5,8 
7,1 
4,9 

21,0 
6,8 
18 


6 
o 
o 
30 

o 
o 

4 
16 
10 

o 

9 
o 
20 

4 
2 
I 

2,5 

5.5 

I 

0,5 

2 

I 

4,5 
1,5 
2 

2,5 

7 
2 

4,5 

7 

I 

I 

3,5 
I 

1-  5 
1,5 
I 

90 
•-5 

2-  5 

0,9 


+  11,6 

+  14,5 
+  10,1 
+  10,8 

+  16,4 

+  1,4 
+  25,0 
26,27 
-  9,5 
4 

726,8 
737,4 

23 
716,4 

4 

5,7 

60 
47 
65 

6,5 
7-7 
6-5 

32,5 
7,0 
2 


7 
3 
o 
o 
12 

o 
o 

o 

15 
16 


o 
o 

16 

2,5 

0,5 

o 
I 

2 

I 

o 
o 
o 

1,5 
3 

0,5 

5,5 


17,5 
9 

6,5 

0,5 

5 

I 

2,5 

3,5 
2 

93 

3,2 
3,8 
1,2 


4-  11,4 

4-  14-1 

+  10,7 

+  11,0 

4-  15,8 
+  4-8 
+  25,0 
8 

-  3-5 
6 

726,2 
738,6 
2 

712,2 
20 

5-9 

58 
50 
65 

7-2 
7,8 
7-6 

67,6 
22,6 
10 

10 

9 
o 
o 
o 
o 

I 

o 
I 
1 1 

18 

o 
o 

2 

6 

8,5 
5.5 
9,5 

3 
2 

1.5 

I 

3 
2 

o 
I 

0,5 

2 

I 

2,5 

4 
5 

2,5 

6.5 
3.5 

2,5 

5 

7 
3 

90 

3,1 
3,3 
1,9 


+  13,7 
+  16,4 
+  12,8 

+  13,1 
4-  18,2 
+  5,8 
+  25,0 
3,18 
-  0,5 
7 

726,3 

735,1 
18 

707,4 
23 

7.2 

62 
5 ' 
67 

6,7 
7,0 
7,5 

107,2 

40,4 
21 

1 1 

9 
o 
o 
o 
o 

2 
O 

O 

•7 
•4 

o 

•  4 
I 

7 

4,5 
7 

4.5 

2.5 

4 

3 

o 

o 

1,5 

5 
3 
3 
o 
2 

2,5 

6,5 
6 

2,5 

3 

5,5 
3 

5.5 
2.5 
4 

93 

2,3 

3,0 
1,9 


4-  11,8 
4-  14,9 
+  11,5 
4-  12,1 

+  16,5 
4-  6,7 

+  25,5 

22 
—  1,0 

27 

723,9 
737,2 

19 
708,1 

7 

8,2 

78 

65 
81 

6,6 
7,7 
7,0 

148,5 
21,6 

30 

13 
13 
I 

o 
I 

o 

o 
o 
4 

9 

18 
o 


3,5 

4 

2.5 

o 
I 

4,5 
2 
2 
o 

4»5 

2 

3 

3,5 
5,5 
3,5 

7 

7.5 
6,5 
I 

3 
I 

5,5 

3 

5 

93 

2,7 
2,9 
2,1 


+  7,7 
4-  11,7 
4-  7,3 
4-  8,3 

4-  12,6 
+  3,2 
4-  21,0 
8 

-  3,0 
13,20 

727,2 
744-8 

18 
713-0 

12 

5-9 

73 
55 
78 

4-7 
5,0 
4,3 

41,8 
21,2 
3 


o 
o 
o 
o 

I 
I 

8 

14 

8 

3 

2 
2 
5 

9,5 

9,5 

8,5 

I 

I 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

0,5 

1,5 
2 

3.5 


2,5 

5,5 

3 

6,5 
4 

6,5 

90 

3-7 
3,8 
2,6 


4- 


3,4 
6,9 
3,3 
4,2 

7,8 

-  0,7 
4-  15-0 

10 

-  8,5 
25 

725-3 
734-8 
5 

707,5 
21 

4,9 

80 
66 
81 

5-1 
4,5 
4,8 

40,6 
13-1 
14 

14 

8 

3 
o 

3 
I 

o 

o 
9 
14 
8 
I 

o 
3 
3 

10 
4 

5-5 

I 

I 

0,5 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

2 

3 
3 

5 

7,5 
6,5 

5 

6,5 

6.5 

8 

6 

6 

93 
2,6 

2,5 

2,6 


-  6,7 

-  4,1 

-  6,0 

-  5,8 

-  2,7 

-  9-2 

t-  7,5 
I 

-  22,0 
29 

733,8 
750,2 
20 
693,8 
I 

2,8 

85 
85 
86 

6,4 
6,8 

6,3 

15,3 
4,2 
21 


3 

i8 

o 
o 
6 
10 

14 
I 

2 
2 
4 

2 

1,5 
2 

2 

2,5 
2,5 
2 

0,5 
0,5 

1,5 

2 
2 

6,5 
6 

6 


2,5 

3,5 
9 

8-5 
6,5 

3 

4-5 
3 

90 

2,7 
3,8 

2,5 


+ 


8,0 

6,2 

7,6 
7,5 

3,4 
12,2 

3,0 
13,  15 
-  23-5 
29 

718,6 
738,1 
3 

688,5 
17 

2,5 

87 
87 
85 

7,6 
7,6 
5,5 

69,3 
14,6 
20 

13 
1 1 

13 

o 

o 
31 

o 

I 

3 
13 
15 

o 

I 
I 

2 

3 
3 
I 

0,5 
1,5 
I 

I 

o 
2 

4 
4 
3 

1,5 
2 


10 
7 
8 

3,5 

6 

6 

6,5 
6,5 
7 

93 
2.6 

2,7 

2,6 


2,3 

5,9 

2,3 

2,9 


+  7,4 

-  3, 
+  25,3 

-  32,5 


725,7 
750,2 
2  O  / 

/  1  1 
688,5 

4.7 

76 
66 
79 

6-5 
6,8 
6,0 

644,5 
40,4 

2  1/ 

119 

98 

57 

o 

7 

182 

4 
2 

47 
157 
161 

5 


30 
113 

47,5 

38 

34,5 

15,5 
20,5 

17 

10 
16 
1 1 

27 
24 
15,5 

30 

41,5 

32 

77 

80,5 

46 

54,5 

67 

53,5 

52,5 
47,5 
42,5 

1095 

2,5 
2,9 
'.9 


'  T.  o.  m.  (Jusqn'ä  incl.) 
'  Fr.  o.  m.  (A  partir  do) 
354  m  dans  cc  tableau). 
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ip  =  (32°  38'  N. 

/.  =  17°  57'  =  1"  I  i'"  48"  !£.  Gr, 


Härnösand. 

MetlclouroiJeisk  tid.    Hcure  de  riCiiro)»;  centralc 


Cj,  =  -(  1,15  (756  mm). 

„  _  Jzo.sm',  .  _  j9,9  m',  ^  _  j2,i  m'. 
.  I  8,8  ni'."'  -  \2,2  m'/"-  \  i,7  rn'. 


1921 


Jan 

Fobr, 

Ma  -s 

A  r'l 
pu 

Maj 

Juni 

Juli 

Hopt. 

Ok  t. 

\(JV 

År 

-  5.3 

-  5,9 

+  0,5 

+  6,0 

+  10,1 

+  12,0 

+  '3,9 

+  13,6 

+  8,3 

+  3,5 

-  4,0 

-  5.' 

+  4,0 

—  1,7 

+    8  d 

4"  1 2  1 

4-  IS  6 

4-  rs  8 

-4-  12  1 

+  6,8 

—    2  1 

—     A.  1 

+  6,4 

-  5.6 

-  4,3 

+  1. 1 

+  3,7 

+  8^2 

+  1  1,2 

+  12,3 

+  12,6 

+  8,1 

+  3,3 

-  4,5 

-  4.' 

+  3,5 

-  5.3 

-  4.2 

+  1,6 

+  5,3 

+  9,2 

+  11,7 

+  13,0 

+  '3,4 

+  9,0 

+  4,1 

-  3,7 

-  4,5 

+  4,1 

—    I  6 

—  02 

-4-  08 

-X.  lin 
+  '3,9 

4-  I'  6 

4-177 

+  168 

4-  78 

—  0,8 

4-  80 

—  08 

—  87 

—  26 

4-    6  c 

4-  Hå 

4-    0  I 

4-     4  2 

-  82 

—  (),(> 

+  5.0 

+  8.0 

+  10,5 

+  20,5 

+  19.5 

+  21,3 

+  21,0 

+  22,0 

+  '8,5 

+  '4,o 

+  6,5 

+  4,5 

+  22,0 

17 

21, 27 

24 

28 

15 

I 

27 

21 

8 

7,  16 

25 

12 

'V, 

—  20  C 

—  210 

—  lin 

4-    2  Z 

4-  70 

4-    A  0 

—    2  0 

—  8,0 

—  16,5 

—  22  c 

■'■''5 

—  22  i 
■'■',3 

27 

15' 

7 

16 

4 

21 

18 

'9 

27' 

30 

10 

25 

/  I  2 

748.4 

764,8 

752.0 

762,9 

758,6 

756,2 

756,3 

754.0 

756,7 

755,' 

765,4 

749,9 

756,7  i 

781,6 

767,0 

782  0 

760  (1 

768  t; 

767  2 

77d  d 

784,8 

■'71  I 

784  8  ' 

15 

7 

13,18 

9 

23 

2 

17 

23 

18 

5,27 

20 

722,7 

735.9 

725.4 

734,4 

746.5 

741,4 

738,9 

734.0 

743,9 

735,5 

717,7 

719,5 

7'7,7 

18 

13 

4 

15 

3 

20 

23 

7 

12 

21 

I 

17 

2,9 

3.1 

4,0 

4.8 

6,1 

6,9 

8,5 

9,7 

6,7 

5,1 

3,2 

3.0 

5,3 

87 

89 

83 

68 

67 

66 

71 

83 

78 

82 

84 

82 

78 

82 

80 

6; 

j  J 

t;8 

66 

6-? 

69 

82 

8^ 

70 

87 

84 

81 

80 

75 

73 

8t 

87 

81 

85 

84 

83 

82 

6,6 

5.5 

3,8 

3,0 

4,0 

5.6 

5,8 

6,0 

4,9 

6,3 

7,1 

6,9 

5,5 

5.5 

5.3 

5.1 

3.1 

3,7 

6,3 

5.7 

6,5 

6,3 

6,1 

0,1 

7,6 

5.6 

5.6 

5.1 

3.1 

2,6 

3.5 

6,3 

5,3 

6,9 

5,4 

5,5 

4,3 

7,6 

5,' 

68,8 

4,2 

13.2 

36,6 

25,3 

60,0 

93,4 

82,8 

94,2 

73,7 

32,3 

4',3 

625,8 

'15,0 

1,6 

9,7 

18,5 

8,4 

9,0 

28,0 

25,0 

64,8 

18,4 

7,9 

8,9 

64,8 

4 

12 

27 

18 

10 

19 

23 

26 

3 

3 

14 

20 

'/» 

17 

3 

4 

5 

13 

16 

17 

20 

1 1 

15 

9 

12 

142 

13 

3 

3 

5 

8 

13 

13 

'4 

7 

1 1 

9 

107 

17 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

1 1 

48 

0 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

I 

4 

I 

0 

2 

I 

3 

5 

3 

27 
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28 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

21 

23 

'38 

0 
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0 

0 

0 

I 

, 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

2 

6 

6 

1 1 

19 

10 

5 

5 

3 

5 

5 

Q 

0 

83 

'4 

15 

16 

5 

18 

12 

'  7 

17 

17 

14 

9 

13 

167 

7 

A 
■t 

j 

•3 

9 

8 

I  2 

I  X 

18 

I  n 

2 

I 

3 

0 

2 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

8 

3 

6 

3 

4 

2 
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6 

'? 

12 

13 

83 

3 

0 

I 
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0 

0 

I 

0 
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0 

9 

23 

1 2 

5 

r  r 

'  b 

'3 

7 

15 

12 

16 

18 

16 

10 

8 

1.5 

10 

3,5 

6 

8 

4,5 

4 

3,5 

3,5 

4 

66,5 

8 

9 

2,5 

2 

I 

3 

5 

0,5 

4 

3,5 

8 

6 

52,5 

7.5 

4 

0 

2 

1.5 

6 

0,5 

2 

2 

2,5 

3,5 

2 

33.5 

0 

I 

0 

3.5 

1.5 

2 

3,5 

' 

0 

0 

2,5 

2 

■7 

2.5 

0 

4.5 

I 

I 

4 

2,5 

4,5 

0,5 

2,5 

3 

27 

I 

I 

0 

2,5 

' 

0 

0 

2 

0,5 

0,5 

- 

»,5 

1 2 

0 

0 

I 

1,5 

1 

0 

2 

2,5 

0,5 

0 

0,5 

I 

10 

0,5 

0,5 

0,5 

4 

0 

I 

3 

I 

I 

0,5 

0 

1.5 

'^'^ 

I 

0 

0,5 

1,5 

0 

2 

2,5 

0 

0 

0 

I 

0.5 

9 

3.5 

4 

4 

0 

0 

2 

0 

1,5 

0,5 

0 

',5 

0,5 

'7,5 

2,5 

4 

3,5 

0 

1,5 

2 

1,5 

4,5 

I 

1,5 

1,5 

3.5 

27 

I 

3 

2,5 

2 

0 

0,5 

0,5 

I 

1 

2 

0,5 

2 

16 

1.5 

3 

5 

5,5 

•1,5 

4 

2 

5 

3 

3 

3 

4 

50,5 

2,5 

2,5 

1 1 

14 

19 

5.5 

9 

16 

5 

8 

4 

2,5 

99 

2 

2 

5,5 

5 

11,5 

4,5 

3 

5 

5 

4 

4 

5 

56,5  i 

3 

5,5 

5 

2,5 

3 

I 

I 

2,5 

2 

1.5 

1,5 

1.5 

30 

4.5 

8 

8 

3,5 

3,5 

6 

3 

2,5 

1.5 

2.5 

2,5 

2 

47.5 

4 

8 

6,5 

3 

2,5 

0,5 

2 

5 

0 

0 

0 

I 

32,5  i 

0 

2,5 

8 

3 

2,5 

1,5 

2,5 

3,5 

6,5 

7 

I 

2 

40 

3.5 

2 

4 

I 

3,5 

2,5 

0,5 

3 

6 

8 

2,5 

0,5 

37 

2 

3 

1 

I 

I 

2,5 

4 

3,5 

4 

3,5 

0 

1.5 

27 

5 

; 

0,5 

I 

4 

11,5 

5 

1,5 

7,5 

6 

4-5 

3 

50,5! 

4 

0! 

I 

1.5 

9 

4 

I 

5 

5.5 

3 

3 

38.5 

0,5 

I 

0 

2,5 

7 

3,5 

0,5 

'.5 

3.5 

I 

'•5 

22,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,6 

1.9 

2,9 

2,4 

3,3 

4,9 

3,0 

2,6 

3-3 

2.5 

1.7 

2  2 

2." 

2,2 

2,2 

4,0 

4,1 

5,3 

5,1 

4,2 

4,4 

3,9 

3.0 

2,1 

2,1 

3^6 

1,9 

1,5 

1,5 

1,7 

2,5 

3.0 

2  2 

2,2 

1.9 

1.9 

'  -5 

I. Q 

2,0 

Temperatur  ^^j^ 
Tenipératuro  ' 


8  a.  m  

"2  p.  ni  

9  I),  m.  -  -  

Medium  (moyenne)  — 

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Ab.soluta  minimum  

datum  (date)- 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium   

nornialtyngd,  mm  Observerat  maximum 
Barométro  ä  U°  et ' 

ä  la  pesanteur 

normale,  mm 


datum  (datc). 
Obscrverat  minimum  _ 
datum  (date)- 


Fuktighetstryck  (Tonsion  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighot 
Humidité  rclative 


8  a.  m. 


o 


p.  m 


9  p.  ni. 


Mohimängd  q_jq  |  g  „ 
Nébulosité  |  r, 


m. 
m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)    

mm  <J  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  •)(- 


0,1  mm 
1,0  mm 


Snö  -K-  @  Ä  >:  0,1  mm   

Hagel  ▲   

Dimma  =    

Snötäcke  |¥I  

Aska  K   

Norrsken  ^±:v  

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Bépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

in. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE  , 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

\v 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 

"Vindens  medelstyrka,.    ,  ,\^  ^' 

Force  moy.  du  vent  ^        <^  ^  P-  m  -  

I  9  p.  m.    


'  T.  o.  m.  (jusqu'ä  incl.)  ^^j-.*  2  p. 

'  Fr.  o.  m.  (ä  partir  de)  '''/a  9  p;  lufttrycket  är  i  denna  tabell  reducerat  till  höjden  8,8  m  (la  pression  atmosphérique  est  rédoite  k  raltitude  de 
1,8  m  dans  ce  tablean). 


Meteor.  laktt.    63:e  baml.  1921. 
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63° 
14° 


11'  N. 

39'  =  o' 


58  36  E  Gr  Östersund. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Europe  centrale. 


Cg  =  -\-  1,05  (710  mm). 
^         (322,6  m-,  f2, 

1331.4  m.    '  l4. 


2  m' 
5  m' 


1 ,5  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År 
Anneé 

—    7. Q 

-    6  Q 

—  0,6 

4-    2  d 

+    8  ^ 

4-    7  q 

4-  10 

4-  10  S 

i    *  ",3 

+  6,4 

4-  26 

—      yt  T 

—    t  6 
5," 

-1-  in 
'  1,9 

-  6,8 

-  3,3 

+  3,2 

+  8,0 

+  12,6 

+  11,6 

+  13,6 

+  13,7 

+  10,0 

+  5,0 

-  3,0 

-  5,6 

+  4,9 

-  7,0 

-  5,8 

+  0,3 

+  3,1 

+  8,3 

+  8,5 

+  11,3 

+  10,7 

+  6,9 

+  3,3 

-  4,4 

-  5,9 

+  2,4 

-  7,3 

-  5,5 

+  0,0 

+  3,7 

_l        Q  Q 
+  0,0 

+  8,7 

+  11,2 

+  II, I 

+  7,3 

+  3,5 

-  3,9 

-  5,7 

+  2,7 

—  4,0 

—  2,1 

+  3,8 

+  8,8 

+  14,2 

+  13,0 

+  15,4 

+  14,8 

+  10,6 

+  6,1 

—  2,0 

—  3,2 

+  6,? 

1    1  ",3 

—  1 1,0 

—  10,0 

-  2,7 

-  1,4 

+  3,7 

+  5,4 

+  7,8 

+  7,9 

+  4,1 

+  1,0 

-  6,0 

-  8,6 

-  0,8 

+  4,0 

+  5,0 

+  8,0 

+  19,0 

+  24,5 

+  23,0 

+  24,0 

+  24,5 

+  18,6 

+  13,8 

+  6,0 

4-  4,0 

+  24,5 

7 

1 1 

13.  18 

27 

26 

8 

8 

3 

8 

6 

I 

12 

»Vö,  "Is 

-  24,5 

—  24,0 

-  15,4 

-  6,0 

-  4,0 

+  2,5 

+  5,3 

+  0,4 

-  0,5 

-  7,8 

-  10,5 

-  24,7 

-  24,7 

14 

15 

8 

15,  17 

3,5 

6,  18 

13 

30 

20 

24 

29 

29 

3  9  / 
1  12 

718,8 

TIA  7 

72  2,6 

/  O^iD 

720  7 

720  A 

720  C 

726,6 

72Q  yt 

797  1 

/  3",y 

721  6 

77K  yl 

737,7 

750,1 

7374 

753,3 

741,5 

741,6 

738,0 

7384 

747,0 

737,4 

755,2 

741,0 

755,2 

15 

7 

18 

26 

.  23 

2 

17, 18 

18 

18 

5 

20 

3 

694,5 

708,8 

696,9 

708,6 

'718,0 

715,5 

712,6 

710,5 

714,5 

710,3 

694,5 

693,3 

693,3 

18 

13 

4 

'4,  15 

3 

20 

23 

7 

12 

31 

I 

17 

2,3 

2,6 

3,5 

4,3 

5,7 

6,0 

7,4 

8,2 

6,3 

4,9 

3,0 

2,8 

4,8 

82 

82 

77 

76 

68 

7C 
/  3 

77 

84 

84. 

84. 

88 

86 

80 

82 

77 

61 

56 

53 

60 

65 

70 

68 

75 

83 

88 

70 

83 

79 

74 

75 

70 

73 

74 

85 

82 

83 

86 

88 

79 

7  I 

7  7 

;  8 

3," 

t, 3 

6,1 

7  !; 
/  ,3 

6  7 

1  ,^ 

6,6 

7  c 
/,3 

8  4 

8  I 

7  n 

6,0 

c  7 
3,/ 

3,3 

^,3 

6,7 

6,6 

7  i; 

7  0 

7  0 

7  6 

8  I 

6  7 

7,9 

r  7 

0,4 

4,2 

6  7 

7  6 

6  6 

8  0 

6  8 

0,9 

7,7 

f.  7 

57,7 

24,7 

37,3 

17,8 

28,6 

62,5 

95-4 

160,2 

67,1 

64,1 

6,1 

47,9 

669,4 

11,3 

5,9 

20,3 

8,8 

12,0 

J5,6 

19,1 

48,5 

32,0 

17,5 

1,5 

13,6 

48,5 

I 

3 

27 

19 

15 

10 

23 

30 

3 

3 

14 

20 

I  Q 

I  ■! 

0 

1 2 

*  3 

I  c 
'3 

IQ 

1 1 

18 

V 

22 

176 

I  2 

Q 

6 

6 

q 

I  X 

'  3 

8 

I  j 

A 
't 

lyt 

III 

IQ 

I  I 

10 

8 

I 

0 

0 

I 

I 

6 

8 

20 

"3 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

7 

6 

I 

I 

0 

0 

0 

' 

4 

7 

5 

33 

31 

2o 

31 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1 

30 

147 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

4 

-I 

/I 

4 

7 

j 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

Q 

2 1 

1 1 

1 1 

T  Q 

TQ 

22 

12 

IQ 

20 

17 

I  yl 

1 02 

17 

13 

8 

4 

8 

17 

I  I 

17 

10 

14 

16 

17 

152 

I 

2 

I 

0 

0 

0 

3 

3 

4 

I 

2 

0 

17 

4 

Q 

4 

10 

4 

2 

5 

I 

0 

2 

3 

2 

51 

4 

T- 

7 

0 

I 

2 

I 

yl 
T- 

5 

2 

0 

J 

30 

8 

8 

2 

13 

8 

2 

2 

I  I 

10 

7 

3 

10 

84 

3,5 

4,5 

I 

4 

7 

8 

4 

6 

8 

5 

4 

5 

60 

3,5 

3,5 

I 

4,5 

6,5 

Q 

7 

2 

0 
0 

6,5 

7,5 

8,5 

66,5 

i 

0,3 

Q 

yl  C 

4,5 

A 

4 

yl 

7  r 
/  ,3 

^,3 

4 

2 

3,3 

2 

20  C 

i 

I 

0 

I 

0,5 

I 

0 

I 

2,5 

0 

1,5 

I 

10,5 

2 

0,5 

0 

0 

0,5 

I 

I 

2 

2 

I 

3,5 

2,5 

lo 

I  c 

0 

0  c 

",3 

'  >3 

0 

I  r 
',3 

2 

I  c 
',3 

j 

T  c 
',3 

Q 

1 2 

I 

0,5 

0 

0 

2 

0 

0 

2,5 

0 

3,5 

5 

3 

17,5 

2,5 

I 

0 

0 

0 

0 

0,5 

2 

0,5 

2 

4 

0,5 

13 

0.1; 

0 

0  1; 

^,3 

0 

0,=; 

0 

I 

0 

I 

0 

3,3 

j 

10 

5 

4 

4 

4 

6,5 

0 

5 

9,5 

2 

3,5 

7 

9 

59,5 

b 

0 

2,5 

4 

0 

2,5 

4 

0,5 

2,5 

5,5 

6,5 

40,5 

A 

T- 

■2 

6 

I 

T  C 
',3 

3,3 

2 

I  c 
^  ,3 

8  t; 

",3 

c 
3 

9,5 

3,5 

5,5 

4 

5 

I 

3 

1,5 

3,5 

3 

I 

5 

45,5 

0 

2 

1,5 

7 

c 
D 

2.5 

2,5 

4 

1,5 

2,5 

yr 
D 

7 

48,3 

c 
3 

c 

3 

7  c 
/  .3 

j 

Q 

T  C 

'  ,3 

2  C 

2 

2  C 

0 

03,3 

0,5 

I 

5 

1,5 

2,5 

I 

0 

1.5 

1,5 

0,5 

0 

0,5 

•5,5 

2,5 

•  1.5 

3,5 

5,5 

1,5 

0 

4,5 

4 

3 

0 

7  7 

1,5 

1,5 

5 

I 

2,5 

0,5 

0 

I 

',5 

3 

0 

2 

19,5 

3 

I 

6 

J,5 

I 

3,5 

I 

2 

2,5 

4.5 

2 

2 

30 

0 

3 

3 

2 

1,5 

2,5 

2,5 

1,5 

3,5 

2,5 

0 

1,5 

23,5 

I 

I 

2.5 

0,5 

I 

3 

I 

1,5 

I 

7,5 

1,5 

2,5 

24 

3,5 

4,5 

5,5 

4 

2,5 

13,5 

13 

6 

4 

9 

6,5 

3,5 

75.5 

4,5 

3,5 

8 

6,5 

6 

12,5 

14 

7 

5 

Q 

3,5 

1,5 

81 

3 

4,5 

9 

5,5 

5 

18,5 

•5 

6 

7,5 

7 

6 

3,5 

90,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,7 

3,3 

4,1 

2,5 

3,5 

5,3 

3,9 

3,7 

3,9 

4,4 

3,5 

3,8 

3,8 

3,2 

3,1 

4,4 

2,8 

4,9 

5,1 

4,6 

3,6 

4,2 

4,4 

3,5 

3,4 

3.9 

3,6 

2,8 

3,8 

2,1 

2,8 

5,' 

4,1 

3,0 

3,3 

3,9 

3,5 

2,8 

3,4 1 

Temperatur  ^^j^ 
Teniperature 


Barometer  vid  Q°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  ct 
å  la  pcsanteur 
normale,  mm 


8  a.  m.   

2  p.  m.   

9  p.  m.    

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Medium  

Observerat  maximum  . 

datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


I  8  a. 
%    2  p. 
I  9  p. 


0-10<!lp.m. 

9  p.  m. 


Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)   

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date).  


Alltal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 


A  >  0,1  mm 

'  1,0  mm 

0,1  mm   


Snö       ^  . 

Hagel  A    

Dimma  =   

Snötäcke  g]   

Aska  K    

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 

8 

a. 

m. 

Calme 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

•N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

Vindfördeliiiiig 

9 

P- 

m. 

Bépartition  < 

S 

des  vents 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

ra. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

in.  .. 

Antal  viiidobscrvationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka 
Forcc  moy.  du  vcnt 


0-12  ^2 


8  a. 


in. 
m. 
m. 


T. 

Fr. 


322,6  m  dans  ce  tablean). 


I.  m.  (Jnsqn'ä  iucl.)  ""/o. 
o.   m.   (A  partir  de)  'lio; 


lufttrycket  är  i  denna  tabell  reducerat  till  höjden  322,6  m  (la  pression  atmosphériqne  est  rudnite  ä  Taltitude  de 
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tp  =  63°  19'  N- 

),  =  12°  6'  =  o  "  48"'  24"  K.  Gr 


Storlien. 

Mcdelcuropeisk  tid.    Heure  dc  riiurojx;  ccntralc. 


C  _  1  +  0,95  ((>7o  rnmj. 
I  + '>°5  (740  iiitn). 
=  593,0  m,  //,  =  2,6  tn,  A^,  =  2,0  rn. 


1921. 


Jan 

t 

Febr.  1 

April 

-r 

Maj 

Jani 

Jali 

Aug. 

Bept. 

Ok  t. 

Nov. 

h<:r.. 

Ar 

Année 

—  6,8 

-  5,1 

—  2,0 

+  1,8 

+  5,6 

+  5,3 

+  0,5 

+  9,' 

+  4,7 

-4-     I  C 

—  60 

+    I  0 

—  61; 

-  2,8 

-  0,6 

+  4,0 

4-  8,1 

+  7,2 

+  11,1 

+  II, I 

+  7.5 

+  3.' 

-  5,4 

-  3.7 

+  2,'8 

-  7.1 

-  4,7 

-  1,7 

+  0,1 

+  4,7 

+  4,4 

+  7,9 

+  8,0 

+  4,3 

+  1,8 

-  6,8 

-  4.2 

+  0,6 

-  6,9 

-  4,4 

-  1,5 

+  1,4 

+  5,2 

+  4,8 

+  8,3 

+  8,8 

+  5,1 

+  2,0 

-  6,2 

-  4.2 

+    1 ,0 

~  3'3 

—    1  0 

+   I  0 

4-    zl  6 

4-    0  4 

+  02 

+  I  2.x 

+  8,7 

+  4,6 

—  2,9 

-  1.6 

+  4,2 

—   12  7 

—     0  0 
v,  v 

—   4  8 

±  0,0 

+  1,5 

+  3,9 

+  4,9 

+  1,2 

—  1,9 

-  10,8 

-  8,4 

-  3-5 

+  3.0 

+  3,0 

+  5,0 

+  12,0 

+  20,0 

+  21,0 

+  22,0 

+  21,0 

+  18,0 

+  '3.0 

+  5,0 

+  .3,5 

+  22,0 

7,16 

24,  28 

'4,24,25 

JS,  26,  27,  28 

26 

8 

18 

3 

8 

10 

I,  24 

1 1 

—  30,0 

—  2i;,o 

—  13,0 

—  15,0 

—  10,0 

—  2,0 

+  1,0 

±  0,0 

-  6,0 

-  15.0 

-  25,0 

-  23,0 

-  30.0 

27 

2 

8 

17 

5 

18 

13,22,26 

27,31 

20 

24 

6 

23.24 

694,0 

709,7 

698,2 

710,5 

705,6 

700,8 

700,7 

703,4 

70D,  I 

703.5 

7"  .4 

696,  I 

t  '-"iti 

71 1.7 

72A,  I 

7 12,3 

728,0 

717,3 

7'7,4 

714,4 

714,0 

724,1 

712,9 

727.9 

7i6!8 

728,0 

15 

7 

18 

26,  27 

23 

3 

17 

18 

19 

5 

20 

3 

iG,7T 

671,0 

685,7 

674,4 

685,2 

694,5 

693,8 

689,2 

689,7 

691,0 

684,2 

674.5 

667,0 

667,0 

18 

13 

4 

14 

3 

20 

23 

6 

12 

3' 

I 

'7 

2,6 

3,2 

3,8 

4,6 

5,3 

5,8 

6,7 

7,0 

5.7 

4,8 

2,8 

3,2 

4,6 

85 

80 

91 

88 

00 

74 

ÖO 

79 

R  T 

0  1 

88 

86 

88 

85 

85 

87 

88 

82 

66 

81 

71 

73 

76 

84 

89 

91 

81 

85 

90 

91 

85 

90 

86 

84 

87 

90 

85 

89 

88 

7,8 

7,0 

6,4 

0,  I 

7,6 

fi  ' 

o,3 

Q  c 
0)5 

o>7 

9.  9. 
0,0 

8  8 

7  n 

8  X 
0,3 

7  8 

74 

0,0 

7,7 

5,5 

111 

0,3 

•7  r» 

7  i9 

8  2 

8  i 
",4 

8 

6,6 

8,8 

7  6 

7,5 

6,3 

8,0 

4,5 

7,7 

9,7 

8,3 

0,7 

0,3 

0,9 

5.4 

9.' 

7,7 

46,0 

46,4 

50,0 

39,7 

68,4 

202,7 

164,2 

221,2 

141,0 

220,9 

48,2 

30,3 

1279,0 

6,0 

8,0 

7,5 

17,5 

23,7 

26,0 

20,5 

25,2 

38,5 

18,5 

10,6 

4.5 

38,5 
V» 

19 

12 

28 

2 

29 

10 

20 

8 

3 

15 

I 

19 

20 

13 

1 7 

9 

10 

29 

20 

22 

1 0 

10 

1 0 

lo 

1 2 

'4 

Q 
0 

13 

27 

19 

^I 

16 

27 

0 

1 2 

20 

13 

17 

7 

0 

0 

3 

8 

I  c 

/ 

10 

128 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

I 

2 

3 

6 

2 

2 

I 

I 

6 

31 

31 

28 

31 

30 

20 

0 

0 

0 

4 

18 

30 

31 

223 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

5 

2 

9 

1 

° 

Q 

0 

5 

0 

28 

9 

9 

9 

Q 
0 

13 

4 

0 

7 

r\ 
V 

6 

1 0 

6 

06 

20 

14 

20 

I  ^ 

17 

26 

23 

23 

21 

25 

14 

25 

241 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

I 

0 

5 

2 

3 

2 

3 

0 

I 

0 

2 

0 

I 

6 

2 

22 

I 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

j 

4 

4 

2 

2 

0 

I 

0 

0 

0 

4 

I 

0 

6 

4 

20 

I 

3 

I 

2 

2 

2 

4 

5 

3 

I 

0 

0 

24 

3 

I 

I 

4 

2,5 

I 

10,5 

3 

7 

3 

I 

2 

39 

I 

0 

I 

4 

2 

4,5 

1  I 

°>5 

4 

5 

° 

£ 

^8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

I 

0 

0 

0 

1,5 

0 

0 

0 

I 

0,5 

0 

0,5 

0,5 

0 

0 

0 

0 

2,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

3 

5 

I 

3 

2 

0,5 

4,5 

7 

3 

3 

5 

4 

41 

5 

7 

3 

4 

4 

0 

3 

10,5 

4 

2 

6 

3 

51,5 

2 

4 

I 

2 

7 

0 

° 

4 

4 

2 

2 
s 

X 

^2 

J 

0 

2 

2 

2 

0 

1,5 

0 

1,5 

0 

0 

2 

2 

13 

I 

0,5 

I 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

I 

2 

3 

3 

0 

I 

3 

0 

I 

0 

2 

I 

I 

2 

1  7 

12 

3 

9 

9 

17 

2,5 

4 

3,5 

6,5 

7 

8 

10 

91,5 

9 

4,5 

5 

10 

9 

2 

I 

2,5 

6 

4 

9 

7 

69 

8 

5 

9 

12 

3,5 

I 

3 

5 

5 

7 

10 

7/  ,5 

4 

3 

5 

2 

3 

1,5 

1,5 

4 

2,5 

2 

I 

3 

32,5 

4 

I 

7 

0 

3 

1,5 

3,5 

1,5 

I 

2 

2 

5.5 

32 

5 

0 

4 

2 

4,5 

I 

0 

I 

I 

I 

3 

4 

26,5 

8 

9 

1 1 

9 

7 

13,5 

9,5 

6 

1 1 

15 

7 

10 

116 

8 

1 1 

1 1 

5 

10 

12.5 

6,5 

7 

1 1 

16 

7 

7.5 

112,5 

9 

14 

16 

7 

9 

11,5 

10,5 

7,5 

1 1 

17 

•T 

8 

127,5 

I 

0 

0 

0 

0 

7,5 

7 

2 

3 

2 

I 

0 

23,5 

0 

I 

I 

5 

2 

12 

6 

3 

I 

2 

0 

0 

33 

I 

0 

0 

I 

2 

12 

5,5 

2 

0 

!  ° 

0 

25-5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1093 

3,6 

3,0 

3,3 

2,6 

3,0 

4,3 

3-2 

3.4 

4,0 

3.6 

2,5 

2,8 

3-3 

3,0 

2,6 

3,5 

2,7 

3,2 

4.0 

4,0 

3-2 

4.1 

1  2,9 

2,5 

2,5 

3,2 

3,7 

1  3,4 

3,7 

2,2 

2,7 

3,5 

3,6 

2,8 

3.6 

2,8 

2.5 

3-2 

3-1 

Tempcratnr  ^^j^ 
Températnre 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  å  0°  et 
ä  la  pesRiitenr 
normale,  mm 


8  a.  m  --- 

2  p.  m  —  — 

9  p.  m.   

Medium  (moyennc)  .... 

Medium  av  maxima  — 

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum  — 

datum  (datc). 
Absolnta  minimum   

datum  (dato). 


Medium  

Observerat  maximum  . 

datum  (date) . 
Observerat  minimum  . 
datum  (date)--. 


Fnktighetsti-yck  (Tensiou  de  vapeur),  mm 


8  a 

Relativ  fuktighet        I  ^ 
Hnmidité  relative  '"Ig  p 


Molnmängd  p. 
Nebulosite  |  9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)    

Max.  på,  24  t.  (max.  en  24  h.) 
datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -X- 


:  0,1  mm 
»       ^1,0  mm 
A  S:  0, 1  mm  — 


Snö  -K- 

Hagel  A     

Dimma  =     

Snötäcke  g]    

Åska  K      - 

Norrsken  ^cby    - 

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-olair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — V2  -  


Vindstilla 
Calme 


"Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

W 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka   j  8  a.  m. 

Force  moy.  da  vent  ^    i-i  i  ^  P-  m. 


p.  m. 
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63° 

20" 


50'  N. 

17' = 


i"2i"'8'E.  Gr. 


Umeå. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de 


Cg=  -\-  1,15  (730  ram). 
Hl  —  16,9  m,  hl  =  6,6  m,  A^,  =  2,0  m. 
TEurope  centrale. 


1921. 


r  GDI. 

JMars 

April 

- 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

■VT 

Nov. 

Dec. 

AnnGG 

-  7,8 

-  8,6 

-  1,6 

+  5,3 

+  9,5 

+  12,2 

+  14,3 

+  13,5 

+  8,1 

+  1,3 

-  6,2 

-  6,2 

+  2,8 

—    A  6 

4," 

4-  2/1 

4-    S  7 

4-    T  T  c 

+  I  ',5 

+  14,3 

1     T  A  r 
+  10,5 

+  15,9 

+  1 1,6 

+  4,7 

-  4,3 

—  6,0 

+  5,3 

-  9,1 

-  7,1 

—  1,1 

+  3,6 

+  7,8 

+  11,4 

+  13,0 

+  12,7 

+  7,7 

+  1,7 

-  6,6 

-  6,6 

+  2,X 
'  ,0 

-  8,1 

-  7,0 

-  0,5 

+  5,1 

+  8,7 

+  11,9 

+  13,7 

+  13,5 

+  8,6 

+  2,2 

—  5,9 

-  6,3 

+  3,0 

4>4 

~  3>o 

+  3,0 

+  9,3 

+  12,4 

+  15,3 

+  17,7 

+  17,3 

+  12,1 

+  5,6 

—  2,8 

-  3,3 

+  6,6 

-178 

~  12,7 

~  4,5 

—  0,5 

+  3,3 

+  7,5 

+  8,3 

+  9,2 

+  4,0 

—  1,8 

-  9,3 

—  10,9 

—  1,8 

^  4,0 

+  7,0 

+  8,0 

+  21,5 

+  19,0 

+  19,0 

+  21,5 

+  22,0 

+  18,0 

+  12,0 
8 

+  0 
'  3,^ 

4-   •?  6 

-j-  22  0 

17 

21 

24 

27 

28 

7 

26 

1 

9 

25 

4,5 

— .  26  0 

~  3,0 

4"  4,0 

+  3,0 

+  3,5 

-  3,5 

-  11,5 

—  18,0 

—  24,0 

i  ~  26,0 

28 

I,  2 

7 

15 

4,6 

6,  17 

15,  18 

24 

27 

31 

10,  30 

26 

746,6 

762,7 

750,3 

761,9 

757,8 

.755,0 

755,0 

753,7 

754,9 

753,5 

764,4 

749,1 

755,4 

766,6 

780  t 

78  r  A 

766  1 
/"",3 

700,5 

767,0 

772,0 

764,2 

••CA 

770,5 

786,4 

15' 

3 

13 

9 

24 

2 

17 

23 

19 

27 

20 

I 

^  "/i  1 

721,0 

731,2 

722,6 

734,7 

745,6 

737,9 

736,9 

733,3 

741,4 

734,1 

712,2 

721,8 

712,2 

18 

13 

4 

15 

3 

20 

24 

7 

23 

21 

I 

17 

Vi. 

2.4 

2,6 

3,8 

4,8 

5,9 

7,2 

8,3 

9,6 

6,8 

4,6 

2,9 

2,8 

5,1 

1 

85 

84 

85 

70 

67 

67 

67 

83 

79 

85 

89 

87 

79 

88 
84 

80 

/  J 

c8 

61 

59 

70 

Oo 

70 

05 

00 

72 

81 

87 

80 

76 

74 

76 

88 

84 

86 

87 

87 

83 

7,7 

7,0 

5,9 

3,6 

4,4 

5,8 

5,2 

6,4 

5,6 

5,6 

6,4 

7,2 

5,9 

6,5 

6,2 

5,0 

4,2 

5,1 

5,9 

4,9 

5,7 

6,5 

6,5 

5,3 

6,9 

5,7 

5,3 

5,1 

5,4 

4,9 

5,2 

5,2 

4,5 

4,9 

5,7 

4,7 

4,7 

6,5 

5,2 

36,6 

3,2 

24,0 

21,6 

16,6 

68,1 

70  ^ 

80,0 

17  I 

67,8 

22  2 

■'■',3 

28,4 

/i  c6  7 
430,-^ 

9,8 

2,8 

9,5 

6,3 

4,9 

23,8 

20,1 

l8i2 

4,9 

12,4 

8,6 

sig 

23,8 

4 

12 

27 

15 

29 

19 

30 

30 

14 

3 

I 

20 

'9/. 
■  6 

17 

2 

10 

5 

8 

13 

13 

17 

9 

1 1 

8 

13 

126 

12 

I 

6 

5 

6 

10 

10 

10 

6 

1 1 

5 

5 

87 

16 

2 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

12 

54 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

12 

31 

28 

31 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

30 

31 

159 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

5 

4 

5 

9 

1 1 

1 1 

7 

8 

2 

4 

8 

7 

6 

82 

H 

12 

13 

1 1 

1 1 

14 

14 

20 

17 

12 

12 

9 

159 

13 

1 1 

9 

c 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

1 1 

1 1 

16 

124 

0 

I 

0 

0 

•2 

0 

2 

0 

2 

I 

I 

Q 

10 

15 

19 

22 

15 

1 1 

6 

17 

19 

14 

17 

23 

20 

198 

19 

14 

1 1 

8 

I 

3 

10 

1 1 

2 

6 

23 

21 

129 

22 

24 

20 

25 

2  I 

14 

24 

22 

22 

23 

27 

21 

•  271 

I 

3 

0,5 

3,5 

1,5 

5,5 

5 

0,5 

3 

6,5 

3 

2 

35 

1,5 

2 

1,5 

3 

2 

4,5 

I 

0,5 

3,5 

6 

3 

4 

32,5 

0,5 

I 

0 

I 

0 

3,5 

0,5 

0 

0 

3.5 

2 

3 

15 

2 

0,5 

0 

1,5 

0 

1,5 

2,5 

1,5 

I 

0 

I 

2,5 

14 

2,5 

I 

0,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0 

1,5 

2 

0,5 

0 

I 

11,5 

2,5 

0 

0 

0 

0 

0,5 

I 

0 

0 

0,5 

0 

0,5 

5 

0,5 

■  0,5 

0 

0,5 

0 

0,5 

0 

0,5 

0,5 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

I 

2 

I 

0 

1,5 

1,5 

0,5 

I 

0 

0 

8,5 

1,5 

0 

0 

I 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

3-5 

5 

I 

I 

0,5 

2 

4,5 

0 

2,5 

2,5 

0 

0 

I 

20 

0 

I 

2,5 

I 

1,5 

6,5 

3,5 

5 

5 

4 

0 

1,5 

31,5 

0,5 

0 

0 

0 

2,5 

5 

0,5 

2 

2 

0  j 

0 

0 

12,5 

I 

0,5 

2 

2,5 

6,5 

2,5 

0,5 

2 

0,5 

I  ! 

I 

2 

22 

1,5 

1,5 

7 

8,5 

11,5 

4 

2 

9 

5,5 

4 

0 

2 

56,5 

1,5 

0 

I 

2 

3,5 

1,5 

0,5 

4,5 

2,5 

0,5 

0 

0,5 

18 

1,5 

2 

I 

2,5 

4,5 

3 

3 

1,5 

3 

1 

0 

0,5 

23-S 

0,5 

3 

3 

3 

7 

2,5 

/ 

2 

2 

0 

0 

0,5 

30,5 

0,5 

1,5 

0 

0 

I 

I 

0 

1 

2,5 

I 

,3 

0 

0,1; 

'3 

8,5 
,3 

0  t 

2 

2 

5 

2 

n  c 
0,3 

0,5 

1,5 

0,5 

1,5 

16 

I 

2 

2 

T  ~ 

'  i3 

2 

2 

1 
j 

0,5 

Q 

'V, 3 

0 

0,5 

1,5 

0 

2 

1,5 

I 

0 

0,5 

I 

0 

2 

10 

4,5 

0 

2,5 

2 

2,5 

6 

I 

3 

5 

4 

1,5 

«,5 

33,5 

5 

2,5 

2,5 

I 

5 

7 

4 

0,5 

6,5 

3,5 

I 

45,5 

2 

I 

2,5 

1 

I 

2,5 

3-5 

0 

2 

2 

I 

3 

21,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,1 

1,3 

1,2 

1,7 

2,7 

3,6 

2,5 

•,5 

2,7 

1,8 

0,8 

1,4 

1,9 

1,3 

1,6 

2,0 

2,5 

4,6 

4,1 

3,3 

2,5 

4.2 

2,6 

0,9 

1,1 

2,6 

1,2 

0,8 

0,6 

0,7 

1,3 

1,7 

1,0 

1,4 

',3 

1,1 

0,7 

1,2 

1,1 

Temperatur  , 
lemperature 


ö  a.  m.    

2  p.  m.   

9  p.  m.   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 

Absoluta  minimum  

datum  (dato) . 

Barometer  vid  0°  o.  I  Medium  

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  _ 
Barométre  ä  0°  et '  datum  (date) . 

ä  la  pesanteur    I  Observerat  minimum  . 

normale,  mm     |  datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm 
Relativ  fuktighot 


Humidité  relative 


% 


8  a.  m. 
2  p.  m. 
1)  p.  m. 


Molnmängd 
Nébulosité 


Nederbörd 
Eau  tonibée 


8  a.  m. 
0-10  <!  2  p.  m 

9  p.  m. 


Summa  (total)  

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombro  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -X- 


^0,1  mm 
>:  1,0  mm 
0,1  mm   


Snö  ^  ^  . 

Hagel  A    

Dimma  =   

Snötäcke  g]  _  

Aska     

Norrskon  ^drv  

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair) 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördeluing 
Bépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

1 

2 

P- 

ni. 

9 

P- 

m. 

'N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobscrvationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
Vindens  mcdelstyrka 


Foroe  moy.  du  vent 


0-12 


8  a.  m. 
2  p  m. 

9  p.  m. 
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<P  =  65°4'N.  , 
K  =  17°  10'  =i"8"'^o'  E.  Gr. 


Stensele. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  Tiiurope  centrale. 


Cg=  +  1,15  (7'5  """)■ 
//(,  =  328,2  m,  /(,  =  1,7  m,  /i^,  =  I,j  m. 


1921. 


Jan. 


Febr. 

Mar» 

1 

April 

Maj  1 

1 

Jaiii 

Juli 

-  13.3 

-  4,8 

4- 

2,9 

+  8,4 

4- 

9,0 

4- 

1 2,4 

—  0,0 

+  0,9 

+ 

6,5 

T  11,1 

4- 

11,4 

4- 

15,0 

—  '0,5 

-  3,6 

+ 

2,1 

+  7,2 

4- 

8,4 

4- 

",5 

—  10,5 

—  3,' 

+ 

3,' 

+  8,0 

4- 

8,9 

4- 

12,0 

-  .S.5 

4-  1,3 

+ 

7,2 

+  1 2,1 

4- 

12,2 

4- 

'5.7 

—  16,8 

—  8,2 

2,7 

4-  2,2 

4- 

5.0 

4- 

7.4 

+  6,8 

1  Of 

4-  19.0 

4-  22,0 

4-  20,0 

4-  22,0 

21 

13 

26 

27 

8 

3 

-  33.0 

  28,0 

10,0 

—  ö,0 

4- 

1,0 

4- 

3.0 

1,  15 

8 

7 

3 

6 

18 

732.8 

720,8 

733,3 

728,4 

727,6 

727,8 

749.4 

734,9 

753-5 

737,7 

740.8 

738,2 

7 

13,  18 

26 

23 

2 

'7 

703,9 

697,2 

707,8 

716,0 

7«',7 

712,2 

13 

4 

15 

4 

20 

24 

2,2 

3,3 

4,4 

5.6 

5,7 

7.2 

94 

91 

77 

67 

67 

67 

81 

73 

59 

53 

56 

57 

QO 

88 

81 

77 

7' 

71 

5.2 

6,1 

3,9 

6,7 

7,0 

6,2 

4.9 

6,9 

5,5 

7,2 

7,2 

6,7 

3,6 

4,2 

3.7 

6,1 

6,4 

6,1 

26  2 

'  bf 

20  6 

[00  2 

89,1 

2,5 

9,4 

7.2 

4^8 

22,0 

22,7 

1 2 

4 

19 

19 

17 

30 

•7 

16 

10 

16 

19 

16 

4 

6 

å 

7 

1 2 

7 

14 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

I 

0 

28 

3' 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

I 

0 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

8 

5 

8 

2 

2 

4 

14 

18 

17 

14 

15 

15 

6 

8 

5 

15 

13 

12 

0 

j 

2 

I 

I 

19 

16 

14 

12 

3 

4 

1 1 

5 

2 

2 

6 

7 

15 

1 1 

'7 

17 

7 

12 

0 

0 

0  • 

I 

2.5 

I 

I 

I 

0 

I 

0,5 

0 

0 

0,5 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

1.5 

0,5 

0 

0 

0 

3 

5 

3 

3 

3.5 

5,5 

2 

5 

2 

2 

0,5 

4,5 

4 

5.5 

2,5 

0 

•,5 

2 

0 

0 

0 

0 

1,5 

I 

I 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

I 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

2 

I 

I 

7 

3 

0,5 

',5 

6 

5 

10 

2 

2 

2,5 

4.5 

0,5 

2,5 

I 

0 

I 

2 

2 

1,5 

I 

1,5 

3 

6 

4.5 

4,5 

4 

1,5 

2 

2 

3 

1,1 

,  j 

1,5 

I 

5,5 

6,5 

5,3 

12,5 

12,5 

8  c 

■7  r 

1 1 

n 

y 

10,5 

10,5 

t; 

j,  j 

T-,J 

4,5 

9 

13 

11,5 

2 

0,5 

1,5 

2 

4,5 

is 

0 

0,5 

3 

•» 

5>5 

I 

0,5 

I 

0,5 

5.5 

3,5 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

0,9 

1,8 

1,7 

2,0 

3,5 

3,1 

1,9 

2,8 

3,3 

3,9 

3,5 

i 

2,7 

1,4 

1,7 

1 

1,2 

1,4 

2,1 

! 

2,1 

Ang.  H(pt. 


I 

1 

1 

År 

Ann<-<: 

yfKh. 

N  *>  V . 

T  I/w. 

—  0,6 

-  9.6 

— 10,2 

—  0,2 

4-     2  1 

v,/ 

4-  2,8 

-  0,3 

-  9,1 

—  10,2 

—  0,2 

4-  0,2 

-  8,8 

—  10,  t 

4-  0,3 

4-  3i2 

—  5.3 

—  b,9 

4-  4," 

-  3,3 

— 13.0 

— 14,2 

-  4,4 

4-  9,5 

4-  5.2 

+  2,5 

4-  22,0 

16 

24.25 

12 

"A,  »/7 

—  15,0 

—  2X  n 

~  35,0 

30,  31 

7 

30 

^'/, 

725,2 

735.7 

720,3 

726,9 

734,' 

740,0 

5 

20 

I 

20  ' 
/  1  1 

707,8 

694,1 

697,0 

693,6 

'Vi 

3' 

I 

17 

4,' 

2,5 

2,3 

4.4 

87 

96 

94 

83 

TA 

87 

94 

94 

85 

5,5 

7,7 

7,4 

6,3 

6,1 

6,8 

8,0 

6,7 

5,2 

6,3 

7,0 

5.6 

62,0 

18,0 

47,0 

651,4 

•3-7 

1 1,7 

7,8 

45,0 

3' 

I 

30 

18 

10 

22 

191 

12 

4 

12 

105 

10 

8 

21 

88 

0 

0 

4 

4 

32 

13 

30 

3' 

179 

0 

0 

0 

8 

6 

5 

4 

36 

6 

5 

2 

57 

16 

6 

10 

159 

9 

>9 

19 

149 

2 

0 

0 

q 

13 

14 

16 

146 

5 

•  7 

18 

102 

1 2 

'3 

14 

1  04 

0 

1,5 

0 

lO 

2 

2 

0 

'2,5 

0 

2 

0 

6,5 

0 

1.5 

2,5 

8 

0 

I 

0,5 

6 

0 

I 

0 

5 

5 

6 

4.5 

55 

5,5 

6,5 

4.5 

45,5 

5.5 

6 

7 

48.5 

0 

0 

0 

2,5 

I 

0 

0 

5 

1,5 

0 

4,5 

2 

I 

2.5 

26 

1.5 

0,5 

2 

36,5 

2.5 

2 

1.5 

18,5 

0.5 

2-5 

2,5 

19 

2.5 

I 

2,5 

38.5 

3.5 

0 

4 

22 

8  c 

2  i 

1 
o 

-6  s 

in  c 

I 

Q2  ; 

3.5 

4 

3 

74 

2 

0 

22 

3 

2 

26.5 

2.5 

2 

•.5 

93 

90 

93 

1095 

1.9 

1-5 

1,2 

2,0 

2,8 

1.2 

1,2 

2,6 

1.9 

1-7 

1.7 

Temperatur  ^^^^ 
Teuiperatnre 


Barometer  vid  0°  o. 
uormaltyngd,  niiii 
Barométre  ä  O"  et 
ä  la  pesanteur 
uormale,  mm 


8  a.  ni  

'2  p.  ni.  .-   

!)  p.  m  

Medium  (nioyenne)  — 

Medium  av  maxima  — 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  — 

datum  (date) . 
Absoluta  minimum  — 

datum  (date). 


-  14,1 

-  12,6 

-  13,2 

-  »3,4 

-  8,8 
18,3 

2,0 
16 
35-0 
27 


4- 


Medium  -  --   -  j  7'7,8 

Observerat  maximum   —  736,3 


datum  (date). 
Observerat  minimum  . 

datum  (date) . 


Fuktighetstryek  (Tension  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Huniidité  relative 


8  a. 
2  p. 

9  p. 


m. 
m. 
m 


Mohimiingd  „    m  I  n 

Nébuiosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


I  Summa  (total)    

mm  •!  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
(  datum  (date).  


Antal  dagar  med 
Noinbre  de 
jours  de 


Nederbörd 


®  -X-  A  >  0, 1  mm 

»       >  1,0  mm 
>  0,1  mm   


Snö  -X- 

Hagel  ▲  

Dimma  =    

Snötäcke  [¥]    --- 

Åska  K    — - 

Norrsken  v::^^  

Klar  himmel  (oiel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clairi . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

ni. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

ni. 

2 

P- 

ni. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

111. 

9 

P- 

ni. 

Vindens  niedelstyrka 
Force  moy.  du  vent 


12 


8  a. 
2  p. 

9  p. 


3 

693,6 
18 


95 
93 
95 

5,9 
5,9 
5,8 

32,6 
7.4 
4 

18 
12 

17 
o 
I 

31 
o 

4 

9 
8 

14 

o 

19 
18 

19 

o 
o 
I 

I 
I 

o 

5 
4 
7 

o 
o 
o 

1.5 
0,5 
0,5 
1 

1,5 
I 

3 

3,5 

2,5 

0,5 


Antal  vindobseiTationer  (Nonibre  des  obs.  de  vent)'  93 


1,2 
1,5 
1,5 


4-  1 1,2 
4-  13,4 

4-  IO,2 

4-  II, o 

4-  14.2 
4-  6,9 
4-  20,0 
3 

+  0,2 
30 

725,9 
737,7 

23 
708,6 

7 

8,4 

85 
76 
87 

7.5 
7,8 
7,6 

21 1,3 

45.0 
30 

24 

14 
o 
o 

5 
o 

2 
o 
1 

1 1 

19 

o 


13 

1 
o 
o 

I 
I 

2 


5,5 
6 

o 

0,5 
o 


4-  5,9 

4-  8,9 

+  5,' 

4-  6,1 


1,5 
5,5 
0,5 

4,5 


2  I 
1.5  i 

1.5  i 

93 

2,1  ! 

2.6  i 

1,6  1 


H  9,5 
h  2,1 
f  15,2 
8 

-  3,0 
27 

727,4 
744.2 

18 
710,7 

23 


81 
67 
84 

6,0 

7,2 

5,' 
22,5 

4.4 
27 

15 
9 
3 
o 

4 
o 

o 
4 
5 

<5 
10 
2 

8 
3 

14 

2 

4 
2 

0,5 
0,5 
o 

1.5 
3,5 
1.5 


o 

0,5 
0,5 

1.5 

3 

o 

2 
2 

1.5 

1 1.5 
12,5 
8 

3 
I 

2,5 

qo 

2,8 
3,6 
1,8 


158 


(p  =  65°i9'N.  , 

X  =  2I°29'=  i" 


25"'  ^G"  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid 


Piteå. 


Cy=  +  1,25  (745  tnm). 
Ilb  =  8,5  m,  ht  —  2,0  m,  hp  =  2,5  m. 
Heure  de  TEurope  centrale. 


1921. 


J  till. 

ars 

A  '1 
pri 

-MS  ■ 

J  Ulll 

J  ull 

Ang. 

öepi. 

Nov. 

1 

Dec. 

1 

År 
j  Année 

-  9,5 

—  10,2 

-  3,0 

+  4,5 

+  10,3 

+  13,4 

+  14,6 

+  14,2 

+  8,1 

4-  0,6 

-  9,0 

-  8,5 

+  2,1 

—   8  •? 

—  6,0 

4-    1  ( 

+   8  ^ 

+  12,6 

+  16,9 

+  16,2 

-|-  j  j  2 

4-  26 

7,  j 

—  8,4 

-  10,7 

-  7!9 

-  2,3 

+  3,3 

+  8,6 

+  12,1 

+  13,9 

+  13,4 

+  i\i 

+  1,1 

-  9,1 

-  8,1 

+  1,8 

-  9,7 

-  8,2 

-  1,7 

+  4,5 

+  9,6 

+  12,7 

+  14,4 

+  14,1 

+  8,5 

+  1,5 

-  8,6 

-  8,3 

+  2,4 

5,° 

—  3,° 

-T  2,3 

+  9,3 

"T  14,1 

-4-    T  8  9 

+  12,1 

+  4,9 

~  5,0 

4,0 

+  0,2 

  14,8 

~  13,0 

  A  T 

1 

"  0,7 

+  4,5 

+  80 

-i-    n  7 

+  9,7 

+  4," 

—  2,2 

—  12,4 

-  12,5 

—   2, 1 

+  4^5 

+  6,0 

+  7,6 

+  21,5 

+  21,0 

+  21,5 

+  23,5 

4-21,0 

+  19,5 

4-  12,0 

+  5,0 

+  4,5 

4-  2X,\ 

16, 17 

21 

24 

27 

27 

I 

26 

8 

7 

25 

12 

—  27,0 

+  60 

—  08 

—  22,5 

—  27,0 

—  27,0 

28 

3 

9 

I 

4 

6 

18' 

30 

30 

31' 

6 

31 

747,0 

762,1 

750,0 

762,0 

757,2 

755,0 

755,1 

754,3 

755,0 

753,6 

765,1 

749,5 

755,5 

782,2 

76;  7 

78'»  7 

766.4 

768,6 

4  ^ i  J't 

/  "o,j 

780  c 

/  "V, 3 

709,5 

3 

3' 

14 

26 

10 

2 

17 

23 

18 

27 

20 

10 

20/ 
/il 

722,1 

734,0 

726,2 

733,4 

745,3 

740,5 

739,7 

736,3 

736,3 

739,7 

717,3 

726,8 

717,3 

18 

13 

5 

15 

4 

20 

24 

7 

23 

14 

I 

17 

1/11 

2,1 

2,6 

3,6 

4,6 

5,8 

6,9 

8,1 

9,4 

6,4 

4-3 

2,3 

2,3 

4,9 

80 

76 

85 

73 

63 

59 

63 

77 

76 

82 

76 

79 

74 

8-? 

8a 

i;6 

c  I 

J 

C  C 

J  J 

t;7 

70 

6:; 

7/1 

80 

81 

79 

81 

83 

79 

69 

66 

72 

81 

79 

82 

74 

78 

77 

5,6 

4,0 

5,8 

3,2 

3,7 

4,7 

5.3 

5,9 

5,6 

5,7 

4,5 

5,7 

5,0 

5,9 

4,3 

5,0 

3,8 

5,1 

5,4 

5,8 

6,1 

6,1 

4,5 

4,6 

6,9 

5,3 

4,8 

3,0 

4,2 

3,5 

4,5 

4,1 

4,9 

6,2 

5,3 

4,3 

4,3 

5,8 

4,6 

43,8 

j. 

34,2 

•8,3 

11,2 

22,6 

47,9 

68,4 

16,0 

46,4 

20.4 

41,7 

14,0 

3-3 

11,2 

11,8 

2,5 

15,4 

19,1 

41,2 

4,0 

14,6 

6,0 

12,8 

41,2 

4 

12 

4 

15 

19 

19 

24 

30 

27 

31 

14 

27 

30/ 

■8 

16 

2 

1 1 

4 

12 

8 

8 

15 

1 1 

1 1 

9 

13 

120 

'3 

2 

6 

3 

4 

5 

7 

8 

6 

10 

6 

9 

79 

16 

2 

1 1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

9 

12 

59 

0 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3^ 

28 

31 

17 

0 

0 

0 

0 

2 

30 

31 

170 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

3 

9 

1 1 

1 1 

12 

9 

9 

9 

7 

5 

9 

15 

7 

113 

10 

14 

1 1 

14 

18 

16 

12 

12 

15 

12 

4 

10 

148 

1 2 

3 

9 

4 

4 

r 

5 

1 2 

1 0 

1 0 

14 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

10 

16 

H 

13 

6 

2 

I 

4 

2 

13 

23 

14 

118 

5 

12 

8 

4 

2 

I 

I 

2 

0 

8 

22 

17 

82 

17 

17 

19 

20 

1 0 

7 

1 1 

9 

10 

19 

26 

1 0 

1 03 

3 

I 

4 

3,5 

1,5 

5 

9,5 

3 

6,5 

5,5 

2 

6 

50,5 

6,5 

2 

3,5 

3 

I 

5 

5,5 

2,5 

5 

3 

2 

3 

42 

4,5 

2 

2,5 

3 

2,5 

4 

5,5 

2 

3,5 

1,5 

1,5 

3,5 

36 

2,5 

I 

I 

J,5 

2,5 

3,5 

7,5 

4 

5,5 

4 

I 

3 

37 

4 

I 

2,5 

4 

I 

5 

5 

3 

6 

7 

3 

3 

44.5 

0,5 

0 

',5 

I 

1,5 

0,5 

1,5 

5,5 

3 

3,5 

1,5 

0 

20 

I 

I 

0 

0 

4,5 

3,5 

3,5 

5 

1,5 

0 

0 

0,5 

20,5 

0,5 

I 

I 

3 

I 

2 

5 

6,5 

3,5 

I 

0 

0 

24,5 

I 

0 

0 

0 

2 

3,5 

4 

2,5 

2,5 

0 

0 

0 

15,5 

I 

0 

I 

0 

2,5 

5 

2 

6 

I 

I 

0 

0 

19,5 

I 

0 

I 

3 

6 

/ 

7 

1 1 

I 

2 

0 

I 

40 

I 

0 

0,5 

0 

4 

4 

0 

6 

0 

2 

0 

0 

17,5 

4 

4 

2 

3 

5 

I 

2 

4 

1 

2 

2,5 

1.5 

32 

4 

4 

I 

5 

9,5 

5 

I 

3 

0,5 

0,5 

3 

3 

39,5 

2,5 

6 

4,5 

3 

5,5 

2,5 

3 

0,3 

0 

I 

4 

33,5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

2 

1,5 

0 

0,5 

0,5 

19,5 

6 

5 

6 

4 

3,5 

0 

2,5 

1 

6 

3,5 

0 

I 

38,5 

2,5 

2 

I 

3 

3,5 

4,5 

1,5 

4 

1.5 

1,5 

0 

0 

25 

2 

2 

c; 

•2 

6,5 

2 

3 

2 

6 

2,:; 

I 

2 

37 

2 

7 

T. 
J 

c 

J 

? 

2 

0 

6 

I 

0 

2 

34 

0 

2 

0 

2 

3 

4,5 

I 

5,5 

1,5 

0 

4 

24.5 

3.5 

I 

2 

4 

0,5 

6 

',5 

I 

5 

3 

0 

3,5 

31 

2 

0 

I 

I 

2 

2 

2 

5 

0 

I 

20 

2 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

3,5 

2 

0 

1,5 

10 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

2,1 

0,9 

1,4 

1,5 

2,0 

2,4 

2,9 

2,6 

2,7 

1,4 

0,6 

1,7 

1,9 

',9 

',3 

1,8 

2,0 

2,9 

3,0 

3,1 

3,3 

3,3 

2,1 

0,7 

1,4 

2,2 

1,3 

1,1 

0,9 

0,8 

1,7 

1,9 

1,7 

2,1 

2,5 

1,2 

0,6 

1,4 

1,4 

Temperatur 
Tenipérature 


8  a  m.    

2  p.  m.   

9  p.  m.     

Medium  (moyenno)   

]g  /  Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum  — 
datum  (datej. 

Absoluta  minimum  

datum  (datej. 


Barometer  vid  0°  o.  i  Medium  

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  . 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur  j  Observerat  minimum  _ 
normale,  mm  datum  (date). 


Fuktighetstryck  (Tensiou  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
%  {  2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmängd    ^  I  ^' 

Nébulosité  1  ^' 

9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)  

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  %  -X- 


Snö  -X- 
Hagel  A_. 
Dimma  = 
Snötäcke  [ 


^  S:  0,1  mm 


0,1  mm 
1,0  mm 


Ä.ska  K    

Norrsken   

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair)  . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 

Calme 


Vindfördeluing 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

ni. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vcnt) 


Vindens  medelstvrka  ( ,, 

t;,  1         ,  O — 12  <  2  p.  m. 

force  nioy.  du  vcnt  ' 

I  9  P-  I". 
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,^  =  6s°  50'  N. 

i  =  24°  9'  =  1''  36"'  36'  E.  Gr 


Haparand.*!. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


C„  =  +  1,35(759  mm). 


H,. 


9,2  m,  h,  =  3,1  m,      =  2,1  m. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

1 

April 

1 

Maj 

T 

Jdiu 

T 1 1 1 1 

,  1 

Aug. 

n  ( ;  p  L . 

Ok  t 

År 

Aiin<:<j 

—  12,2 

—  12,0 

-  4,7 

+  3,' 

+  7,3 

+ 12,7 

+  14.0 

+  13,7 

+  7,5 

-  0,4 

-  9,6 

-  8,5 

+  0,9 

—  1 1,4 

-  9,4 

—  1,2 

+  5,7 

-t-  0 

-1- 1  il  d 

+  160 

4-  ICO 

4-     I. Q 

-  87 

V»/ 

+  2.0 

-  12,8 

—  1 1,2 

-  3,4 

+  1,4 

+  6,3 

+  n,4 

+  12,5 

+  13.0 

4-  7!' 

-  0,3 

-  9,7 

-  8,5 

+  0,5 

—  12,2 

-  IM 

-  3,4 

+  2,7 

+  7,0 

+  12,2 

+  13,3 

+  '3.7 

+  7,8 

+  0,1 

-  9.4 

-  8,5 

+  1,0 

-  8.3 

-  7.2 

+  0,2 

+  11,4 

+  16,5 

+  '7,4 

+  1 7,0 

1  . . . 

T  I  1,1 

+  2,9 

6,3 

-  4.9 

4-      /I  7 

-»-  4,7 

-  '7.5 

—  16,0 

—  ö,o 

—      I  ,0 

+  3,' 

4-    8  •? 

1  o,*! 

r  o,y 

4-      A  I 

-f  4,1 

3,' 

—   I  7  fl 

'3,o 

J.' 

+  2,5 

+  3,0 

+  6,5 

+  18,5 

+  22,0 

+  23,0 

+  21,5 

4-  23,0 

+  15,0 

+  10,0 

+  3,0 

+  3,0 

+  23,0 

21 

18 

25 

28 

18 

23 

15 

3,8 

17 

II 

13 

'»/«, 

-  3'.o 

—  29,0 

—  2o,U 

~  3>o 

4-  CO 

4-    I  0 

—  10 

—  ICC 

—  28  0 

—  9  2  c 

27 

7 

2 

4 

6 

18,  21 

23 

30 

25 

7' 

26 

746.9 

761,6 

749,8 

761.7 

757,4 

754,9 

754,6 

754-7 

754.0 

752-9 

764,6 

749.4 

755.2 

770,0 

702,0 

700,0 

702,4 

766,0 

7 A7  /. 
7"7,4 

766,8 

7  fl  7  0 

7  (So  0 

761  8 

789,6 

7d8  X 

3 

3 

•4 

26 

10 

2 

17' 

23 

18 

27 

20 

1 

2  0/ 
/  1  1 

723,0 

735.3 

722,0 

734-0 

745.3 

742,4 

740,9 

736,4 

734,' 

736,9 

7'7,8 

726,9 

7X7,8 

18 

13 

5 

•5 

3 

20 

24 

9 

23 

'4 

' 

17 

1.9 

2,0 

3,4 

4,5 

5,7 

7,3 

8,1 

9,4 

6,3 

4.' 

2,3 

2,3 

4,8 

89 

89 

89 

75 

75 

68 

67 

80 

79 

88 

90 

87 

81 

°7 

°3 

O-i 

(So 
09 

"i 

60 

68 

6:; 

77 

86 

86 

74. 

87 

87 

88 

86 

79 

72 

79 

85 

81 

86 

89 

88 

84 

7,9 

6,2 

7,5 

5,5 

5,8 

5,8 

5,5 

6,6 

7,1 

6,2 

7,3 

7,4 

6,6 

7.2 

5.1 

7,2 

5,2 

5,7 

5,3 

6,3 

6,5 

7,3 

6,0 

6,4 

8,0 

6,4 

5,5 

5,2 

6,5 

4,5 

5.7 

5,2 

5,3 

6,3 

7,0 

6,1 

5.5 

8,4 

5,9 

21,1 

66,4 

^1;  8 

41,7 

27,'? 

78,7 

106,0 

38,9 

97,5 

41.8 

64,2 

690,7 

10,9 

5.3 

24,3 

14,2 

'1,4 

8,3 

29,4 

20,6 

9.1 

2'.5 

25,5 

'5,' 

29.4 

18 

13 

4 

18 

'9 

29 

30 

30 

13 

27 

I 

27 

3  0  _ 

18 

[  I 

1 1 

5 

14 

1 1 

16 

'5 

•3 

'3 

8 

'9 

•54 

14 

6 

1 1 

5 

10 

7 

8 

'3 

9 

12 

7 

12 

"4 

18 

1 1 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

7 

'9 

76 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

0 

0 

3 

5 

8 

2 

3 

I 

I 

I 

2 

4 

6 

6 

42 

31 

28 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

30 

31 

'79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

5 

I 

I 

15 

6 

5 

3 

8 

6 

6 

5 

2 

2 

7 

5 

2 

57 

8 

15 

13 

15 

'3 

16 

16 

'4 

'5 

8 
1  u 

1 1 

9 

153 

17 

Q 

0 

15 

7 

1 2 

Q 
0 

10 

15 

'3 

'4 

20 

'55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

I 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

!^ 

0 

1 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

12 

3 

2 

2 

~ 

3 

7 

5 

4 

I 

4 

5 

44 

9 

3.5 

2 

4 

3,5 

6,5 

8 

3 

9 

6 

10 

7 

71,5 

9 

4.5 

3 

6.5 

2 

5 

7,5 

2 

6,5 

7,5 

8,5 

6 

68 

7 

1.5 

3,5 

6 

I 

3 

6 

3 

6 

7.5 

7,5 

4,5 

56.5 

3,5 

0 

1,5 

3 

I 

0,5 

6 

3 

3 

3.5 

0 

3 

28 

5 

0,5 

0 

1.5 

0,5 

0 

3.5 

I 

2,5 

I 

0,5 

^? 

20,5 

3.5 

0,5 

0,5 

2 

',5 

I 

2 

2 

2,5 

0,5 

1,5 

2,5 

20 

2 

2 

I 

2 

0 

0,5 

0 

2,5 

2 

2 

3 

2 

19 

1.5 

0 

0,5 

0,5 

0 

0 

'.5 

3 

I 

2,5 

3 

4.5 

18 

0,5 

0 

I 

I 

0 

I 

3 

3 

I 

2 

2 

3 

17,5 

5 

3,5 

6,5 

I 

0,5 

7 

2,5 

7 

0,5 

I 

4 

1.5 

40 

3,5 

3,5 

7,5 

I 

2,5 

3 

2,5 

4,5 

1,5 

1.5 

4 

I 

36 

3 

6,5 

6 

0 

2,5 

2,5 

0 

3,5 

0 

0.5 

3,5 

3 

3' 

4 

7.5 

10,5 

8,5 

15 

8,5 

5 

8 

4 

5 

''5 

',5 

79 

3,5 

8,5 

5,5 

9 

9 

7.5 

5,5 

8,5 

5,5 

6,5 

2 

72 

6 

8,5 

4,5 

8,5 

9 

4 

2 

6,5 

5,5 

6.5 

I 

3 

65 

3 

4.5 

3,5 

4,5 

8,5 

3,5 

2,5 

4 

2.5 

4 

3-5 

4 

48 

2,5 

7 

7 

8,5 

12 

9,5 

5,5 

8 

4 

1.5 

3 

5 

73,5 

3 

6 

5,5 

7 

7,5 

5,5 

6 

5,5 

4 

2 

4-5 

6 

62,5 

•j 
j 

^.H 

j.  j 

2 

I 

4,5 

2,5 

2^ 

4 

3,5 

2,5 

35»S 

•j 
j 

j,  j 

2 

4,5 

3 

2 

3 

4 

38 

3.5 

3 

6 

3.5 

5 

4 

5,5 

!  2 

i 

6 

2,5 

2 

3 

46 

1.5 

3,5 

2 

3 

0,5 

2,5 

2,5 

I 

5 

4,5 

4,5 

3-5 

34 

2,5 

0 

I 

1,5 

3 

o>5 

2 

6 

6.5 

'  3 

0 

2  ~ 

1.5 

0 

2 

0 

1,5 

2 

1,5 

1,5 

4 

5.5 

3 

0 

22.5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

i  93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3.7 

3.2 

4,0 

3.4 

3,4 

3,5 

4.3 

1  4,6 

4,7 

4-' 

3.5 

2,9 

3.S 

3.7 

3.3 

4,4 

1  4.3 

4.3 

4,4 

5.0 

4,8 

i  5,3 

4-5 

3-5 

3-3 

4.2 

2,9 

2,8 

3.2 

1  3.3 

2,5 

2.5 

!  3,0 

3.1 

4-3 

3-5 

3-' 

3-5 

3-1 

Temperatur  ^^j^  ^ 
Tempér.itnre  ' 


8  a.  m  

'2  p.  m.  --  

9  p.  m  -  

Medium  (moyeiine)   

Medium  av  maxima  .  . 

Medium  av  minima  

Absolut    maximum  — 

datum  (dato). 
Absolut  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium    

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  - 
Barometre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesantenr  1  Obseiverat  minimum  - 
normale,  mm     I  datum  (date). 

Fuktigheistryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
'2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmiingd 
Nébnlosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


0—10 


8  a. 
2  p 

9  p. 


m. 


Summa  (total)    

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  b.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 

Snö  -K-  ^  / 
Hagel  A... 
Dimma  = 
Snötiicke 


if  A  >0,1  mm 
»  >l,(^mm 
:  0,1  mm   


Aska  n     

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-elair). 

Mulen      »     (c.  eouvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördeliiiiig 
Itépartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

in. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

ni. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

ni. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

111. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

in. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
Vindens  medelstyrka 


Force  iiioy.  du  vent 


0—12 


8  a.  m. 
2  p.  ni. 

9  p.  m. 


160 


!£)  =  66' 

k  =  !<)' 


36' N. 

51'  = 


i"  19" 


24'  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid. 


Jockmock. 

Heure  de  TEurope  centrale. 


Cg=  +  1,25  (725  mm). 
=  255,4  m, 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Juni 

Juli 

Aug. 

öept. 

Ukt. 

1 
1 

Nov. 

Dec. 

!  År 
Année 

~  13,9 

~  14,5 

-  5,9 

+  3,3 

+  9,4 

+  11,8 

+  13,5 

+  11,9 

+  6,5 

-  2,6 

-  14,5 

-  12,5 

-  0,6 

—  14,0 

—  10,3 

—  1,0 

+  6,6 

+ 12,1 

~1~  1 2,9 

4-  T  /I  n 

+  9,3 

-j-  0,1 

—  1 2,6 

—  12,4 

+  1,7 

-  15,7 

-  12,4 

—  6,0 

+  1,6 

+  6,9 

+  9'6 

+  12,2 

+ 10,5 

+  5,1 

-  3,2 

—  14,0 

—  12,1 

1,5 

—  14,6 

-  12,6 

-  4,9 

+  3,0 

+  8,3 

+  10,5 

+  12,9 

+  11,5 

+  6,4 

-  2,3 

-  13.8 

-  12,3 

-  0,7 

—  10  8 

/  .b 

  n  c 

0,5 

■4-     •?  n 

-i-  T  -j  c 

1     T  *  n 
+  13,0 

+  17,4 

+  15,1 

+  10,2 

+  1.5 

-  9,0 

—  8,2 

+  3.7 

—  20,3 

-  18,1 

—  10,7 

■\-  20 

4-  ca 
5,'= 

4-     7  Q 

T  7,5 

+  2,4 

—  0,9 

—  lo,0 

  10,9 

-  5-8 

+  3.0 

+  6,5 

+  5.5 

+  18,5 

+  2S,0 

+  21,0 

+  24,0 

+  20,0 

+  16,5 

+  9.3 

+  5»5 

+  3,5 

+  28,0 

16 

21 

13,  24 

27 

27 

8 

3 

24 

8,  II 

12 

1 1 

12 

•2  7/ 

—  31,6 

-  34.8 

-  26,8 

—  12,5 

-  6,5 

—  10 

—  18 

—    /I  8 
4," 

—  22,5 

  «rt  Ö 

—  29>^ 

—  29,0 

~  34,8 

14,  15 

I 

9 

7 

4 

6 

7 

30 

27 

31 

6 

31 

V2 

723.7 

737,5 

726,3 

738,3 

733,8 

732,7 

733,8 

732,4 

732,4 

730,7 

741.8 

726,4 

732,5 

745.8 

754.6 

740,7 

758,7 

743,7 

74.4.  7 

74;  8 

7då  6 

"i  AT  '? 
i  ^/  1^ 

/  4^»  * 

764,9 

747,2 

764,9 

3 

3 

18 

25 

10 

2 

17 

22 

18 

26 

20 

20/ 

699.4 

712,0 

706,4 

713,2 

720,9 

720,0 

721,4 

716,5 

710,3 

716,1 

702,6 

708,1 

699,4 

18 

13 

4.  5 

14 

4 

20 

24 

9 

23 

16 

I 

17 

1.5 

1,8 

2,8 

4.1 

5.3 

6,2 

7,3 

8,8 

6,0 

3,5 

1,8 

',9 

4.3 

oO 

Ö3 

85 

67 

01 

60 

63 

84 

83 

86 

87 

89 

78 

85 

80 

69 

58 

47 

t;8 

s6 

/y 
88 

00 

7 1 

84 

84 

86 

78 

70 

72 

71 

93 

87 

91 

89 

83 

7,3 

5.3 

7,1 

5.3 

7,1 

6,7 

6,9 

8,0 

6,8 

7.4 

4,9 

7,7 

6,7 

u,5 

5.3 

5,7 

6,5 

7,6 

7.6 

6,5 

8,1 

7.4 

5,3 

5,9 

7,4 

6,7 

5.5 

5,6 

4,9 

3,8 

5,7 

5,2 

5,9 

8,3 

5,9 

4,6 

4,5 

6,6 

5,5 

26,7 

6,1 

35.7 

13. 1 

41,6 

85,9 

50,4 

189,8 

2 1,9 

Al  ^ 

o^,y 

c8i  8 

5.0 

1.7 

7,2 

6.9 

8,0 

17,1 

1 1,2 

34,4 

4,3 

7,0 

22,7 

7.4 

34,4 

18,  22 

13 

4 

19 

1 1 

17 

4 

26 

14 

31 

I 

27 

15 

5 

I  Ö 

1 0 

9 

14 

•7 

13 

22 

13 

15 

10 

17 

168 

9 

4 

10 

3 

7 

10 

1 1 

19 

7 

10 

7 

8 

105 

15 

5 

17 

5 

3 

0 

0 

0 

I 

6 

10 

17 

79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

0 

0 

1 

0 

2 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 1 

31 

28 

31 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

30 

31 

188 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

I 

0 

0 

0 

4 

3 

6 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

6 

I 

31 

5 

9 

0 

6 

I 

2 

3 

I 

2 

5 

10 

3 

53 

1 2 

9 

13 

19 

17 

17 

'4 

10 

17 

14 

8 

12 

162 

I  d. 

10 

1 2 

c 

T  2 

j  j 

'4 

1 1 

1 2 

12 

■  ID 

150 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

I 

0 

0 

A 
T" 

19 

13 

13 

13 

10 

0 

2 

0 

0 

8 

0 

0 

78 

18 

1 1 

12 

6 

4 

5 

2 

4 

4 

1 1 

7 

9 

93 

I  Q 

q 

1 2 

16 

^  / 

y 

10 

I  I 

1 2 

H 

9 

10 

155 

0 

I 

I 

3 

3 

8 

7 

2 

0 

I 

2 

6 

34 

I 

I 

2 

3 

2 

4 

3,5 

3 

8 

I 

4 

2 

34,5 

I 

1 

3 

4 

3 

7 

4 

4 

2 

0 

5 

0 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

I 

6 

3 

4 

I 

0 

15,5 

0 

0 

0,5 

1 

0 

0 

1,5 

2,5 

1 

I 

0 

I 

8,5 

0 

I 

0 

0 

I 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

5 

3 

6 

1,5 

6 

2.5 

4 

2 

3 

5 

8 

7 

53 

6 

5.5 

6,5 

2,5 

3 

2 

4 

8,5 

0,5 

7 

7 

6 

58,5 

5 

7 

1 2 

1,5 

I 

3 

0 

7 

2 

5 

6 

7 

56,5 

I 

0 

0 

0,5 

I 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

5.5 

0 

0,5 

0 

0,5 

2 

0 

0 

I 

0,5 

0 

I 

0 

5,5 

0 

0 

0 

0,5 

' 

0 

0 

I 

2 

0 

0 

0 

4.5 

2 

0 

4 

I 

4 

7 

0 

I 

I 

I 

I 

3 

25 

0 

0,5 

2 

4 

9 

6 

3 

4,5 

4 

2 

I 

2 

38 

I 

0 

I 

2 

3 

2 

2 

0 

2 

I 

I 

2,5 

17,5 

0 

0,5 

2 

5 

3 

2,5 

4 

5 

7,5 

6 

4 

7,5 

47 

I 

3,5 

4 

6 

3,5 

2 

2,5 

3 

2 

I 

0 

5 

33,5 

0 

I 

0,5 

2 

2,5 

0 

0 

I 

2 

2 

0 

1,5 

12,5 

4 

8,5 

5 

5,5 

4 

7,5 

6 

_  ,  1 

6,5 

4.5 

4 

8 

67 

5 

6 

4 

6,5 

7,5 

8,5 

3 

c 

6,5 

9 

71 
/  ^ 

5 

7,5 

1,5 

4 

2.5 

9 

8* 

4 

6 

7,5 

6,5 

3.5 

65 

0 

2 

0 

0,5 

0 

2 

7 

5,5 

1 1 

2 

6 

4 

40 

0 

0 

0 

0,5 

0 

2,5 

7 

1,5 

5 

1.5 

I 

0.5 

19,5 

0 

1,5 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

1,5 

2,5 

0,5 

10 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90  i 

93 

1095 

'.o 

1,3 

2,5 

1,8 

»,9 

3,8 

3,2 

3,8 

3,1 

2,1 

2,7 

2,5 

2,5 

1,2 

1,9 

2,4 

2,8 

3,7 

3,9 

3,4 

3,3 

3,9 

2,1 

2,1 

1,9 

2,7 

1,1 

2,6  1 

2,2 

1,7 

1.7 

2, 1 

2,4 

2,1  ' 

2,5 

2,1 

2,1 

1,5 

2,0 

Temperatur 
Températnre 


Cels.< 


8  a.  m.   

2  p.  m.   

9  p.  ni   

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  — 

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  et 
ä  la  pesanteur 
normale,  mm 


Medium   

Observerat  maximum  . 

datum  (date)- 
Observerat  minimum  . 

datum  (date). 


Fnktighetstryck  (Tension  de  vajieur),  mm  . 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
2  p. 

9  p. 


m. 
m. 


Molnmängd 
Nébulosité 


8  a.  m. 
-10  {  2  p.  m. 

9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


[  Summa  (total)   

mm  ■!  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.i 
\  datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 


Snö  ^  @  z\ 
Hagel  A.._. 
Dimma  =  . 
Snötäcke  [J] 


J  ^  A  >  0,1  mm 

»  S:  1,0  mm 
;--  -  0,1  mm   


Äska  JT^    --- 

Norrsken  ^rS  

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair). 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9—12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelniiig 
Répai-tition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  dos  obs.  de  venti 


Vindens  medelstyrka       ,  ,J„  ^' 

For<!0  moy.  du  vent  ^  M 

I  i)  p.  m. 
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■i,  =  67°  8'  N. 

A  =  20°  40'  =  i''  22  "'  40'  E.  Gr. 


Oällivare. 


Cj,  =  +  1,25  (720  mm). 

—  365.»  m,      =  5,2  m,      =  1,2  m. 


Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Jniii 

Juli 

Ang. 

Hept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Ar 
A  r 

-  13-0 

—  12,0 

-  6,3 

+  1,7 

+  6,8 

+  9,6 

+  11,7 

+  'o,7 

+  5.2 

-  3.8 

-  11,8 

-  '0.7 

—  1,0 

-  12,7 

-  7,5 

-  1,5 

+  6,3 

+  10,6 

+  '2,4 

+  14,9 

+  '3.8 

+  8,4 

I  —  0,1 

I  -  9-8 

—  10,6 

+  2,0 

—  11  Q 

—      ^  1 

4-    1  I 

+  8,0 

+  10,7 

4-114 

+  111 

+  4,8 

~~  121 

—  10,5 

~  0,3 

—  1X1 

—  10  0 

—     A  Q 

+    1  i 

+  7*8 

+  10,4 

+  11; 

+    ;  6 

'  ',4 

1  ~ 

—  0,2 

-  9,0 

-  5,3 

+  0,4 

+  8,2 

+  13,0 

+  14,8 

+  18,5 

+  '7,o 

+  10,2 

+  1,7 

-  7,1 

1  -  7.0 

+  4,6 

-  19,3 

-  '5,4 

—  12,2 

-  3,2 

+  ',5 

+  5.2 

+  7,0 

+  7,3 

+  2,0 

-  7,1 

-  16,6 

—  16,0 

-  5,6 

+  3,0 

4-    c  c 
+  5,5 

_|_  Q 

"1"  '9,0 

+  24,0 

+  27.5 

+  23,0 

"t*  10,0 

+  1 1,0 

+  0,0 

+  5,0 

+  27,5 

16 

21 

'3,24 

25,26,27 

27 

8* 

2 

1 2 

8 

12 

I  I 

12 

—  28,0 

-  29,5 

—  29,0 

—  14,0 

-  9.0 

—  1,0 

+  2,5 

—  2,0 

-  3,0 

—  24,0 

—  25,0 

-  28,0 

-  29,5 

*^/>  i" 

/ 

7 

/ 

4 

I  c 

'3 

30 

29,  30 

3' 

10 

3' 

1  7  / 

It 

7'3-3 

726,8 

716-5 

728,4 

724-1 

723,0 

724,0 

722,7 

722,3 

720,3 

730,8 

715,7 

i  722,3 

734,6 

744-3 

731.3 

750,3 

734-0 

734,0 

735,8 

734,2 

736,9 

729,1 

754,2 

734,9 

754,2 

•I 
j 

± 

1  A 

26 

10 

2 

22 

18 

20 

1 

hl 

091,2 

704,3 

6q7,2 

'-'7/  » 

70^  Q 
/  ^j,y 

7 1 1,0 

7  1 2  Q 

708,1 

699,8 

706  X 

60A  2 

699,6 

69 1  »2 

18 

13 

5 

16 

4 

20 

24 

9 

23 

16 

17 

'"Il 

1,5 

2,1 

2,8 

'4  0 

4  8 

5.6 

6  1; 

7  0 

s,  2 

1  2 

1,8 

2  0 

4,0 

84 

79 

82 

'77 

67 

64 

62 

81 

78 

82 

81 

81 

77 

78 

75 

69 

'.56 

48 

53 

54 

69 

63 

73 

79 

81 

67 

84 

82 

8^ 

'6q 

60 

61 

CO  • 

80 

7Q 

Si 
°i 

81 

82 

75 

7,3 

4,9 

7,3 

4,4 

5.8 

6,0 

6,0 

7,8 

6,9 

6,1 

5,2 

6,4 

6,2 

6,5 

4,4 

5-3 

5,2 

6,8 

7,4 

6,3 

8,2 

7,3 

5,5 

4.7 

7.2 

6,2 

5,3 

3,9 

4-7 

4-4 

4,8 

5,5 

5,4 

7,4 

7,' 

5,0 

4.3 

7.0 

^  4 

20  8 

iT.  8 
I  U,ö 

7,2 

63,1 

4",y 

46.4 

213,8 

17,8 

20,0 

32,2 

29,4 

532.9 

8,1 

is' 

",4 

5,7 

28  6 

8  q 

'5,3 

25,3 

3,5 

7,3 

'3-2 

I  I  r 

28,0 

28 

A 
4- 

2 

17 

A 

A 

'i 

2 

7  I 

J 

27 

'  / 

u 

•3 

6 

9 

4 

14 

12 

13 

21 

I  I 

II 

5 

12 

I  ^  I 

J 

4 

4 

5 

2 

9 

I  I 

10 

18 

7 

8 

5 

9 

02 

13 

6 

9 

3 

3 

0 

0 

0 

3 

5 

5 

12 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

1 
J 

Q 

2 

7 

31 

28 

1 1 

10 

0 

0 

0 

7 

20 

3^ 

1 1 

205 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

9 

3 

6 

8 

5 

10 

5 

4 

4 

I 

3 

8 

'3 

4 

7 1 

9 

15 

15 

1 1 

16 

13 

17 

12 

8 

12 

8 

12 

148 

16 

5 

1 1 

9 

10 

'3 

10 

18 

19 

1 1 

9 

'5 

146 

I 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

I 

I 

12 

18 

'  7 

16 

10 

13 

5 

4 

8 

6 

12 

10 

17 

136 

19 

13 

13 

9 

7 

5 

6 

5 

I 

13 

12 

15 

118 

23 

19 

16 

2 1 

14 

9 

10 

13 

10 

19 

17 

17 

188 

I 

I 

0 

0 

0  ^ 

,D 

4,3 

2 

7 

J 

20 

0 

I 

2-5 

I 

2,5 

2 

7.5 

I 

5,5 

3,5 

1,5 

I 

2Q 

7 

I 

I 

I 

0 

0 

1,5 

2 

0 

3 

3 

I 

2 

'5-5 

Q 

I 

I 

0 

I  C 

1 

T  - 

',3 

2 

20,5 

0 

0 

0 

I 

0,5 

2 

2,5 

2.5 

4 

0,5 

2 

2 

17 

0 

0 

I 

0 

0 

4-5 

4,5 

2,5 

3 

I 

0 

'7-5 

2 

0 

0 

I 

0 

2 

2  t 

J 

0 

T 

I 

'3-5 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

2 

3.5 

3 

Ö.5 

I 

1 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,5 

2 

I 

0 

0 

2 

8,5 

2 

0 

Q 

2 

j 

0 

',5 

2 

Q 

0  1 

I  2 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

I 

1 ,5 

2,5 

2 

I J. 

8 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

I 

2,5 

I 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

I 

c  c 

c 

j 

2 

4  ^ 

1  ^ 

Q 

I 

25.5 

3 

0 

3 

4 

7 

5 

2 

8 

4,5 

0,5 

0 

I 

^8 

.  I 

0 

I 

0 

4 

4-5 

3 

5 

0,5 

0 

0 

2 

2 1 

I 

I 

I 

2 

0.5 

3 

4 

3,5 

0 

I 

■J 

0 

1 

I 

0 

3 

2 

2,5 

5 

6 

4 

1,5 

4,5 

0 

I 

2  j 

3',5 

0 

2 

5 

3 

2,5 

3,5 

1,5 

',5 

2.5 

0 

0 

1 

22.5 

4 

6 

1 2 

0 

7 

6,5 

4,5 

5 

8 

II 

10.5 

7,5 

90 

7 

9-5 

9 

9.5 

6,5 

4 

4,5 

y 

7 

4,5 

6.3 

6,5  1 

81,3 

/- 
0 

3 

5 

0 

Q 

0 

5,5 

3,5 

3.5 

4 

3  1 

5 

4 

56,5 

I 

2 

I 

6 

2 

2.5 

3 

0,5 

4 

2.5 

I 

I 

26.5 

I 

1,5 

0-5 

3 

2,5 

4 

0,5 

0,5 

1.5 

4.5 

4 

0.5 

24 

0 

3 

2 

0 

2 

1,5 

2 

I 

5 

2 

6 

3 

27,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

1 

93 

90 

93 

1095 

1,2 

1,8 
1,6 

1,9 

2.5 

2,6 

3,6 

3,2 

3,0 

3,5 

1.8 

1,7 

1,4 

2,4 

•,i 

2,2 

2,4 

2,8 

3,1 

2.6 

2,9 

4,4 

'.9 

'•7 

'•7 

2-4 

0,8 

1,4 

1,7 

I.- 

1,9 

2,1 

2,1 

1.7 

2.3 

'•4 

'•3 

1.9 

Temperatnr  g^,^  ^ 
Températnre       '  ' 


Barometer  vid  0°  o. 
normaltyngd,  mm 
Barométre  ä  0°  et 
ä  la  pe.saoteur 
uormale,  mm 


ö  a.  m.  .-  

2  p.  m  --. 

9  p.  m.    

Medium  (moyenne)   

Medium  av  maxima  — 
Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum  — 

datum  (date). 
Absoluta  minimum   

datum  (date) . 

Medium   -  

Observerat  maximum  . 

datum  (date) . 
Observerat  minimum  . 

datum  (date)  _ 


Fnktighetsti-yck  (Tension  de  vapeur),  mm 


Relativ  fuktighet  0/19'"^  '" 

Humidité  relative  '°  \  7t  ^' 

'  9  p.  m. 


Molnmiingd  q  |  9  * 

Nébnlosité  |  „  ^' 

I  9  p.  m. 


Nederbörd  f  ^"'"'^''^  (total)  -   

Eau'  tonibée  I  ^"  ^4  h.) 


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


datum  (date) 
Nederbörd  @  -K- 


>  0,1  mm 
»       S  1,0  mm 
/\  >  0,1  mm   


Snö  ^ 

Hagel  A.  ._   

Dimma  =   

Snötäcke  O     

Åska  K    

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelniiig 
Répartition 
des  vents 


s 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Alltal  vindobservationor  (Nombre  des  obs.  de  vent) 
moy 


Vindens  medelstyrka  „  ,^  °  '"• 
F«r..e  moy.  du  vent  ""^^  j  2  p.  m. 

[  9  p.  m. 


Mfteor.  luktt.    63:e  bnnil.  1921. 
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X  =  20°  14'  =  I '  20"'  56''  E.  Gr. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  l'Europe  centrale. 


Kiruna. 


Cg=  +  1,25  (715  mm). 
=  505,4  m,      =  2,2  ni, 


1,6  m. 


1921. 


Jan 

Febr. 

Mars 

Auril 

Juni 

Juli 

Aug. 

öepi*. 

UKl, 

Isov. 

Dec. 

År 
Année 

~  13,6 

—  10,6 

—  7,0 

T"  0,0 

+  5,2 

+  8,0 

+  10,8 

+  9,2 

+  4,3 

-  4,2 

—  10,1 

—  II, I 

—  1,6 

—  13,7 

—  7,4 

-  3,7 

+  3,4 

+  8,1 

+  '0,3 

+  13,2 

+  I  I.Q 

4-   6  d. 

—  2,0 

—  1 0,0 

—  10  8 

-  13,3 

-  ,9,2 

-  6,9 

—  0,1 

+  4,0 

+  7,2 

+  9,8 

+  9,0 

+  3,3 

-  4,5 

-  11,5 

—  10,9 

-  1,9 

-  13,5 

-  9,2 

-  6,5 

+  0,7 

+  4,9 

+  7,8 

+  10,5 

+  9,5 

+  4,2 

-  3,9 

—  10,6 

—  1 1,0 

-  1,4 

'  10,0 

4,7 

"T  4>9 

+  9,9 

_L    T  T  ft 

i  1 ,0 

1       t  n 

+  14,0 

+  13,1 

+  7,5 

-  0,4 

—  0,0 

-  7,0 

+  2,6 

—  180 

—  1/17 

—    2  c 

JO 

",4 

4-    /I  I 
T  4,1 

+  5,9 

T  0,0 

-1-        T  A 

—  0,1 

-  15,7 

-  15,6 

-  Q 

-  3,8 

+  l',<) 

+  4,4 

+  3,6 

+ 15,1 

+  21,8 

+  18,6 

+  22,0 

+  17,0 

+  13,9 

+  7,7 

+  6,0 

+  3,9 

+  22,0 

16 

21,  22 

17 

27 

28 

9 

18 

12 

8 

12 

12 

12 

-  30,3 

-  29,7 

-  24,7 

-  13,0 

-  14,3 

-  1,9 

+  0,9 

-  2,6 

-  4,1 

—  22,1 

-  24,8 

-  29,9 

-  30,3 

^  I 

1 

4. 

I 

A 
T- 

c 

10 

1  Cl 

25 

3  1/ 
/l 

700,0 

712,1 

703,3 

715,4 

711,5 

711,0 

712,2 

710,5 

710,0 

707,2 

717,5 

702,3 

709,4 

720,7 

727,6 

716,3 

736,2 

721,2 

721,5 

722,7 

721,8 

723,6 

715,4 

741,3 

721,2 

741,3 

3 

3,5 

18 

25 

10 

2 

17 

22 

19 

6 

20 

I 

20/ 
'11 

680,0 

690,9 

686,6 

691,4 

699,4 

700,2 

702,3 

698,0 

685,0 

692,7 

685,4 

687,0 

680,0 

18 

— 

13 

— 

5 

— 

— 

4 

— 

20 

— 

24 

— 

28 

— 

23 

— 

16 

— 

I 

— 

28 
— 



— 

•  — 
o>3 

— 

— 
7,4 

— 

0,1 

— 
6,6 

— 

7,0 

— 
6,8 

— 

8,0 

— 
8,0 

— 

5,5 

— 
5,4 

— 
6,9 



6.8 

6,6 

5,3 

5,4 

6,0 

7,1 

7,1 

6,8 

8,5 

8,2 

5,8 

5,2 

7.4 

6,6 

7,5 

4,7 

6,4 

6,1 

5,2 

6,7 

5,7 

8,4 

8,0 

6,5 

5,0 

7,8 

6,5 

26,0 

10,4 

34,4 

15,3 

59.5 

63,1 

94,4 

222,1 

47,5 

39,8 

16,1 

^2.7 

661  ^ 

4,6 

2,7 

9,2 

7,3 

18,6 

13,6 

19,7 

41,4 

17,6 

II, I 

9,2 

13,7 

41,4 

18 

13 

28 

19 

29 

17 

4 

26 

15 

31 

I 

27 

20/ 

/  8 

19 

9 

12 

12 

14 

18 

14 

27 

14 

18 

10 

20 

187 

8 

5 

8 

4 

7 

12 

13 

16 

8 

10 

4 

8 

103 

19 

9 

1 2 

10 

4 

2 

0 

I 

6 

17 

10 

20 

I  10 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

Q 
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Q 

n 
v 

0 

5 

I 

4 

I 

0 

0 

0 

10 

2 

I 

0 

4 

28 

31 

28 

31 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

18 

30 

31 

212 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

19 

22 

20 

1 1 

0 

0 

0 

0 

14 

21 

20 

15 

142 

2 

7 

0 

4 

2 

3 

0 

0 

5 

II 

I 

42 

10 

'3 

1 1 

15 

21 

16 

16 

8 

10 

15 

9 

14 

158 

19 

8 

I  A 

I  \ 

n 

y 

1 2 

1 2 

20 

10 

16 

105 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

' 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

i 

I 
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4 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4 

Q 

0 

0 

j 

Q 

Q 

0 

0 

9 

14,5 

5,5 

4,5 

3 

7,5 

7 

3,5 

6 

10 

10,5 

9 

90 

10,5 

6,5 

4,5 

3,5 

3,5 

4,5 

7,5 

2 

7 

8,5 

1 1 

8,5 

77,5 

4,5 

6,5 

/: 
0 

4,5 

3,5 

4,5 

9 

2 

0 

9,5 

12 

8 

78 

0 

0 

I 

1,5 

1,5 

1,5 

4 

2 

2,5 

I 

5,5 

3,5 

24 

0 

0,5 

2 

',5 

I 

5,5 

2 

4 

0,5 

7 

4,5 

29,5 

I 

2 

0 

I 

3,5 

•  1,5 

0,5 

3,5 

I 

7,5 

5 

27,5 

2,5 

3 

1,5 

',5 

2,5 

1,5 

I 

2,5 

0,5 

2,5 

I 

0 

20 

3 

3,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

6.5 

2 

2,5 

0,5 

2 

26 

2 

I 

1,5 

2 

1,5 

I 

2 

3 

0 

1,5 

1,5 

1,5 

18,5 

6,5 

2,5 

6 

3,5 

5,5 

3,5 

4 

8 

2.5 

2 

3 

3,5 

50,5 

2,5 

3 

7 

3 

1 

5 

5 

5,5 

2,5 

3 

0,5 

3 

41 

4,5 

4 

7 

6 

3 

5,5 

4 

6 

J,5 

5 

0 

3 

49,5 

5 

0,5 

2,5 

4 

2,5 

',5 

I 

7 

4 

1,5 

2,5 

2 

34 

5,5 

I 

4 

5 

5 

3,5 

3 

6,5 

6 

2 

1,5 

4 

47 

5,5 

3 

6,5 

1,5 

2 

3 

2 

5,5 

7.5 

0 

I 

2,5 

40 

0 

0 

0 

3 

5,5 

5 

5,5 

1,5 

2,5 

4,5 

2 

4 

33,5 

0 

0,5 

0 

6,5 

9 

6,5 

4 

4,5 

0,5 

6 

5 

2,5 

45 

0 

2 

0 

5 

6,=; 

3,5 

3 

6 

2 

5,5 

3,5 

2,5 

39,5 

1 ,5 

4 

10 

4 

6  c 

4 

1,5 

4 

2,5 

5 

2 

3,5 

48,5 

1,5 

10,5 

8,5 

6,5 

7 

3 

I 

3 

4,5 

3 

3,5 

2 

54 

3,5 

6,5 

7 

5,5 

7 

5,5 

4 

5 

3 

5,5 

2,5 

3,5 

58.5 

2,5 

3-5 

3,5 

8 

4 

5,5 

7 

2,5 

9,5 

3,5 

2,5 

4,5 

56,5 

4 

2,5 

4 

3 

3,5 

4,5 

3 

I 

3,5 

5,5 

I 

4,5 

40 

6 

3 

2 

4,5 

6,5 

3,5 

5,5 

2 

4,5 

3 

I 

4 

45,5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,9 

2,6 

2,5 

2,8 

2,7 

3-2 

2,5 

2,0 

2,6 

2,2 

1,9 

2,1 

2,4 

2,0 

2,2 

2,8 

3,J 

3,4 

3-4 

2,8 

2,6 

2,8 

2,3 

1,6 

2,2 

2,6 

2,3 

2,9 

2,7 

2,7 

2,3 

2,5 

2,3 

2,0 

2,0 

2,1 

1,7 

2,2 

2,3 

Temperatur  g^jg 
Température 


»  a.  m.    

2  p.  m.  

9  p.  m.   -- 

Medium  (moyenne)  

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date). 

Absoluta  minimum  

datum  (date) . 

Barometer  vid  0°  o.  f  Medium   

normaltyngd,  mm  Observerat  maximum  _. 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date)- 

ä  la  pesanteur  |  Observei-at  minimum  - 
normale,  mm     I  datum  (date). 

Fuktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 


Eelativ  fuktighet 
Humidité  relativa 


(  8  a.  m 
%  {  2  p. 


m. 

m. . 


Molnmängd  (  ^  ' 

Nébulosité  ]  g  ^;  ^  ■ 


Nederbörd 
Eau  tombée 


(  Summa  (total)    

mm  \  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 
\  datum  (date)   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  ®  -X- 


Snö  -X-  % 
Hagel  A. 
Dimma  = 
Snötäcke 


:  0,1  mm 
»      S:  1,0  mm 
^  >  0,1  mm  .— 


Aska  K  —  --  

Norrsken  vr!2y  

Klar  himmel  (ciel  clair)  ... 
Halvklar  »      (c.  demi-clair).. 
Mulen     »      (c.  couvert)... 
.  Storm  (tempéte),  9 — 12  — . 


Vindstilla 
Calme 


Tindfördelning 


des  vents 


i 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

1 

9 

P- 

m. 

■N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

'  S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

n. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobaervationer  (Nombre  des  obs.  do  vent) 


Vindens  medelstyrka  ^,    ,n  Ii» 

r,  11  O — 12  <  2  p.  m. 

Forco  moy.  du  vent  |  „  * 

^  (  9  p.  m. 
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(5  =  68° 
K  =  18° 


N. 

=  i"  15" 


E.Gr. 

Medeleuropeisk  tid 


Abisko. 


=  +  1,45(687  mm). 
"h  =  388,1  m,  Ä,  =  2,0  m,  /i,,  =  1,5  m. 
Heure  de  l'Europe  centrale. 


v.m. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Mnj 

Jani 

Juli 

Ang. 

8ept. 

Ok  t. 

Nov. 

Dec. 

År 
Année 

—  1 1,0 

-  9.4 

-  6,4 

+  0,7 

+  3,4 

+  6,9 

+  9.4 

+  9,5 

+  4,9 

-  2,1 

-  6l 

-  8,9 

-  0,8 

—  1 1, 1 

-  8,9 

-  3,7 

+  2,9 

+  0,0 

+  8,7 

+  1 2,0 

+  11,4 

+  6,7 

-  0,7 

-  6,3 

-  8,5 

+  0,7 

—  10,9 

-  8,9 

-  6,0 

+  0,7 

+  3,3 

+  6,6 

+  9,4 

+  8,6 

4-  4.0 

—  2,! 

-  6.4 

v»,  ^ 

-  8,8 

—  00 

—  1 1,0 

—  9,1 

—  5,7 

+  I,' 

+  3,7 

+  6,8 

+  9.6 

+  9,3 

+  4,8 

-  1,8 

-  64 

-  8,8 

-  0,6 

-  7,1 

-  4.6 

-  1,9 

+  4,7 

+  8,0 

+  10,9 

+  13,7 

+  13,0 

+  8,1 

+  1,4 

-  3,3 

-  5.2 

+  3.' 

-  is.(> 

-  13,6 

-  10,7 

-  2,9 

+  0,7 

+  3.2 

+  6,0 

+  6,2 

+  1,7 

-  5,1 

-  9,5 

-  '3,0 

-  4,4 

4-    ^  I 

14,0 

+  18,8 

+  1 7,8 

+  214 

-4-  10  7 

4-  I  S  7 

4-    8  t 

4-  67 

^  3,4 

•X-    Il  A 

16 

21 

17 

27 

28' 

30 

18 

16 

8 

12 

12 

1 1 

-  25,7 

-  28,3 

—  22,8 

-  8,9 

—  10,0 

—  0,1 

+  3,5 

—  0,6 

-  2.0 

-  '4,5 

-  '5,4 

-  25,0 

-  28,3 

31 

■J 

4 

4 

t 

17 

^0 

2Q 

7 

J 

10 

X  I 

709,7 

723,5 

7J3,3 

725,2 

721,3 

720,9 

722,3 

720,2 

720,1 

717,2 

728,0 

7'24 

719,5 

729,6 

739.8 

727,3 

746,5 

731,8 

732.1 

732,7 

732,2 

733,9 

726,2 

751, • 

732,7 

75',' 

3 

5 

18 

25 

10 

2 

17 

22,  2'1 

19 

6 

20 

1 

/II 

689,9 

700,4 

697,6 

699,2 

707,8 

70Q.1 

7114 

706  7 

692,1 

6Q7  0 

698,0 

689  9 

18 

13 

2 

13 

4 

21 

23 

28 

23 

17 

I 

28 

'»A 

1,7 

2,1 

2,4 

3,5 

4,2 

6,5 

7.4 

j) 

j. 

2  X 

2.1 

1  8 

78 

78 

75 

69 

69 

69 

74 

82 

79 

75 

75 

77 

77 

69 

64 

61 

63 

62 

74 

71 

70 

78 

70 

75 

79 

73 

70 

69 

7; 
/  j 

7c; 

87 

80 

77 

77 

78 

76 

6,8 

7,8 

8,7 

6,3 

7,3 

8,1 

7  A 

8,5 

7,6 

7,5 

6,4 

6,1 

7,4 

6,6 

7,0 

7,4 

6,2 

7,4 

7,6 

6.7 

8,3 

7,9 

6,6 

7,2 

7,4 

7,2 

5,2 

6,4 

6,3 

6,2 

6,4 

8,2 

7.0 

8,2 

7,2 

5,9 

4,8 

6,0 

6,5 

26  6 

2^6 

1 6  Q 

45,° 

70  6 

C  9  Z 

I  ",3 

23,2 

'3,1 

",3 

450,2 

5,3 

7,0 

4^6 

16,6 

16,2 

2^.0 

Q. t; 

12,0 

6,6 

2.1 

21  0 

16 

1 1 

28 

10 

2 

2 1 

c 
J 

26 

27 

7 

27 

/  8 

16 

•4 

10 

12 

15 

19 

14 

26 

12 

21 

10 

17 

186 

8 
16 

6 

4 

5 

7 

1 1 

II 

»5 

6 

13 

3 

4 

93 

14 

10 

7 

5 

I 

0 

0 

3 

16 

9 

16 

97 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■7 
3 

X 

1 1 

I 

28 

j 

1 3 
*  j 

0 

0 

0 

X 

j 

22 

X  I 

210 

0 

0 

Q 

Q 

2 

£ 

f) 

0 

0 

3 

1 1 

8 

1 2 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

9 

10 

67 

2 

I 

5 

I 

0 

3 

I 

I 

2 

3 

2 

27 

13 

10 

14 

1 1 

15 

10 

1  2 

7 

10 

17 

17 

16 

152 

12 

16 

16 

14 

15 

20 

16 

23 

19 

12 

10 

13 

186 

4 

i 

4 

3 

0 

0 

I 

25 

0 

2 

0 

0 

I 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,5 

0,5 

3 

8,5 

5 

7,5 

9.5 

3,5 

2 

0 

2 

44 

2,5 

3 

0 

2 

7,5 

7 

6 

8,5 

8 

3 

I 

0 

48,5 

0,5 

1,5 

0,5 

',5 

0.5 

I 

2,5 

I 

1,5 

2,5 

2 

I 

16 

0 

1,5 

1,5 

1,5 

4.5 

4,5 

5,5 

I 

4 

I 

0 

0 

25 
-> 

1.5 

2 

2,5 

1,5 

2.5 

1.5 

2 

I 

2 

I 

0,5 

0,5 

18,5 

2 

2 

3 

0,5 

I 

I 

0,5 

I 

0 

1,5 

I 

2 

•5,5 

8,5 

3.5 

6 

3 

4.5 

3 

8 

6,5 

2,5 

3 

I  c 

c 

33 

6,5 

3 

7 

5 

4.5 

0 

3.5 

8,5 

3,5 

4,5 

2 

7,5 

55'5 

4,5 

1.5 

6 

2,5 

3.5 

4 

4 

6 

4 

2 

2,5 

6 

46,5 

2 

2.5 

2 

2,5 

0,1; 

2 

0,5 

1,5 

2 

X 

2 

3'3 

3,5 

2 

2,5 

0,5 

0,5 

0 

3 

2 

0,5 

2,5 

',5 

3 

2',5 

3 

0.5 

3,5 

3,5 

2 

3.5 

6 

5 

2,5 

2,5 

4 

2 

38 

3 

3 

2.5 

0,5 

0 

1,5 

I 

',5 

I 

2,5 

2 

2 

20. N 

4 

2,5 

I 

0,5 

1.5 

I 

0,5 

2 

1,5 

1,5 

2 

',5 

19,5 

6,5 

2,5 

4 

3,5 

6.5 

2,5 

3 

1.5 

0.5 

2.5 

',5 

2,5 

0/ 

9 

5.5 

8.5 

6,5 

0,5 

4 

0,5 

0,5 

6,5 

".5 

13 

9,5 

75*5 

6,5 

7 

4 

7.5 

2,5 

6 

',5 

2 

5,5 

5.5 

'5.5 

",5 

75 

6  1; 

c  c 
D.D 

Q 

I  I  c 

8  ^ 

7 

2  ^ 

8  t 

10 

lö 

",5 

10,5 

10 1 

6,5 

4.5 

3.5 

4,5 

'.5 

3.5 

0.5 

1,5 

5-5 

0 

5>5 

49 

5 

4 

5.5 

4,5 

4.5 

3 

3 

3,5 

5 

3,5 

4,5 

48 

6 

10 

4 

3 

4 

2,5 

2,5 

6 

A 

5 

33,3 

2 

3 

6,5 

8,5 

10 

6,5 

7,5 

5,5 

5,5 

3 

4,5 

3 

65,5 

1.5 

4,5 

8,5 

8,5 

7.5 

11,5 

12,5 

4 

5,5 

8 

4 

2,5 

78.5 

2 

4.5 

I 

4 

5 

8,5 

10 

5 

5,5 

4,5 

3,5 

2 

55-5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,8 

2,5 

3,» 

2.8 

2.4 

3.3 

2,9 

2,3 

'i 

3,4 

3,3 

3,8 

3.0 

3.2 

2,8 

3,2 

3,6 

3.6 

3.9 

3,5 

2,7 

3.6 

3,2 

3,0 

3,9 

3.4 

3,2 

3,4 

2,9 

3,6 

3.0 

2,8 

1  2,7 

2.5 

3.2 

3.0 

3-3 

3'" 

Temperatur  ^^j^ 
Tenipérature 


8  a.  m  -  

2  p.  ni  

!)  p.  ra  -  

Medium  (moyenne)  

Mediam  av  maxima...- 

Medium  av  minima  

Absoluta  maximum  

datum  (date) 
Absoluta  minimum  

datum  (date) 


Barometer  vid  0°  o.  {  Medium   -  

normallyngd,  mm  I  Observerat  maximum.. 
Baroinétre  a  O"  ct/  datum  (date) 

å  la  pesanteur    |  Observerat  minimum  .. 

normale,  mm     [  datum  (date). 

Fnktighetstryck  (Tension  de  vapenr),  mm. 


Relativ  fuktighet 
Humidité  relative 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmängd    q  j^q  19*^ 

Nébulosité  <  -  p.  m. 

I  9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tonibée 


Summa  (total)    

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)..  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 


Snö  ^  @  Ä  S:  0,1  mm. 

Hagel  ▲   

Dimma  =  

Snötäcke  [¥]  


0,1  mm 
1,0  mm 


Aska  K   

Norrsken  -^^^   

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-claii) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Yiadfördeliiing 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

;> 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

ra. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

ra. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

ni. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

ra. . 

9 

P- 

m.  . 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  veiit); 
Vindens  medelstyrka. 


Force  moy.  du  vent 


0—12 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  ni. 
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Riksgränsen. 

Medeleuropeisk  tid.    Heure  de  TEurope  centrale. 


Cg  =  +  i,2s  (701  mm).  1U'>1 
ffb  =  521,7  m,  /'(  =  1,6  m,  fl   =  1,4  m.  I«7(il« 


Temperatuie 


8  a.  m.    ..-  

2  p.  m.     

9  p.  m.  

Medium  (moyenne)  — 

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima  — 
Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum  

datum  (date). 


Barometer  vid  0°  o.  (  Medium   

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  . 
Barométre  ä  0°  et/  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    1  Observerat  minimum  . 

normale,  mm  datum  (date). 


Fnktighetstryck  (Tension  de  vapeur),  mm  . 
Relativ  fuktighet 


Humidité  relative 


/o 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 


Molnmängd  ^  |  2  *  m 

Nébulosité  I  o  ^' 

[  9  p.  m. 


Nederbörd 
Eau  tombée 


Summa  (total)  — 

mm  {  Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)  


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd 

Snö  ^ 
Hagel  A.. 
Dimma  = 
Snötäcke  [ 


A  >  0,1  mm 

»  >  1,0  mm 
Ä  >  0,1  mm  


Aska  K.-  *   

Norrsken     

Klar  himmel  (ciel  clair)  

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen      »      (c.  couvert)  

.  Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Képartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

ra. 

2 

P- 

ra. 

» 

9 

P- 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

It 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

» 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vmdens  medelstyrka,.    ,r,  I,» 

T,i  1         .  O — 12  <  2  p.  ni. 

torco  moy.  du  vent  I 

'  9  p.  m. 


Jan. 

j:  eor. 

AT 

JVLars 

April 

• 

Maj 

Juni 

J  ull 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

No  v. 

Dec. 

År 

- 11,3 

-  8,9 

-  6,5 

-  0,5 

+  3,2 

+  5,7 

+  8,5 

+  9,0 

+  4,1 

-  3,0 

-  6,5 

-  8,7 

—  1,2 

—   T  T  /I 
'  ',4 

—  81 

—   d  6 

+  1,2 

4-     7  0 

+  10,3 

+  4,9 

-  2,4 

A  r 
0.5 

-  0,3 

—   II, I 

-  8,0 

-  6,1 

—  0,2 

+  2,4 

+  5,2 

+  8!5 

+  8,4 

+  3,5 

-  2,8 

-  6,4 

-  8,8 

—  1,3 

—  11,2 

-  8,4 

-  5,9 

—  0,1 

+  2,8 

+  5,5 

+  8,6 

+  8,9 

+  4,0 

-  2,8 

-  6,5 

-  8,7 

—  1,2 

-  8,4 

-  5,1 

—  3,0 

+  3,2 

+  9.3 

+  12,1 

+  12,2 

+  6,5 

-  0,3 

-  3.7 

-  6,3 

+  1,9 

-  13,9 

—  1 2,0 

—  9,2 

"~  3,5 

—  0,9 

+  2,3 

+  5,3 

+  5,6 

+  1,4 

-  5.6 

-  9,7 

-  12,0 

-  4-4 

+  2,0 

+  2,0 

+  2,2 

+  11,3 

+  15,5 

+  15,2 

+  20,8 

+  19,6 

+  12,6 

+  6,0 

4-    ^  0 

+  20  8 

6 

21 

12,  17 

27 

28 

8 

18 

16 

6 

12 

1 1 

12,  13 

—  20,0 

'  24,5 

—  T  7  8 

1 7,ö 

—  9,0 

—  1,0 

-f"  2,0 

+  0,2 

-  3'5 

-  13.8 

-  15,5 

—  21,0 

14 

14 

4 

7 

4 

5,6 

6 

30 

30 

23 

30 

29 

/  2 

697,2 

711,0 

701,0 

713,1 

709,4 

709,3 

710,6 

708,6 

708,3 

705.3 

715,6 

700,2 

707,5 

7i5'9 

720,7 

714,7 

734,1 

719,1 

7  rr»  fi 

721,1 

720,3 

722,3 

713.7 

737,9 

719,0 

737,9 

3 

7 

18 

25 

10 

2 

17 

22 

19 

9 

20 

I 

^ "/]  1 

677,5 

688,1 

685,1 

688,2 

696,2 

698,2 

699,7 

695,3 

681,7 

692,2 

684,2 

684,3 

677,5 

18 

13 

4 

13 

4 

20 

23 

28 

23 

31 

I 

17 

1,7 

2,4 

2,7 

3,9 

4,6 

5.7 

6,8 

7,6 

5.4 

3.4 

2,6 

2,2 

4,1 

81 

85 

87 

83 

82 

83 

85 

89 

89 

86 

87 

82 

85 

81 

8f> 

04 

7Q 
/V 

•jf\ 
70 

11 

75 

o2 

04 

05 

ÖO 

84 

Ö2 

83 

88 

85 

85 

80 

86 

82 

90 

89 

86 

84 

85 

85 

6,6 

6,8 

7,6 

6,7 

7-0 

8,8 

7,9 

7,9 

8,3 

8,2 

7,8 

7,3 

7,6 

6,0 

7,3 

7,2 

6,6 

7,2 

8,5 

7,8 

8,2 

8,4 

7,8 

7.8 

7,8 

7,6 

5,7 

7,0 

6,7 

7,2 

7-4 

8,9 

7,5 

8,2 

7,8 

8,2 

7,1 

6.5 

7,4 

127,5 

47,5 

155,8 

1 19,2 

141,9 

'  3  •  ,3 

*33,-) 

I  C'i  Q 

109,6 

T  22  1 

14  7/1  /! 

'4/ 4,4 

25,7 

18,5 

6,4 

54-3 

29-9 

21,3 

27,2 

24,1 

21,7 

19,8 

21,6 

j » j 

54-3 

25 

1 1 

25 

30 

29 

21 

5 

4 

27 

16 

1 1 

3 

'Vi 

19 

21 

18 

20 

22 

25 

21 

24 

22 

26 

19 

19 

256 

17 

18 

1 1 

14 

18 

21 

15 

21 

18 

23 

H 

17 

207 

19 

2 1 

18 

18 

14 

9 

0 

0 

I  I 

23 

18 

19 

170 

Q 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

6 

12 

3 

I 

3 

6 

4 

46 

31 

28 

31 

30 

31 

I 

0 

0 

2 

25 

30 

31 

240 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

8 

6 

8 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

4 

7 

5 

40 

6 

5 

2 

6 

I 

0 

2 

I 

2 

2 

3 

5 

35 

10 

6 

13 

7 

1 2 

6 

9 

9 

6 

7 

8 

9 

102 

15 

1 7 

17 

lo 

24 

20 

2 1 

22 

22 

19 

17 

228 

c 

7 

6 

2 

2 

I 

0 

0 

I 

J 

2 

2 

3 ' 

4 

5 

6 

3 

4 

3 

5 

4 

6 

4 

4 

4 

52 

5 

1 1 

6 

7 

5 

3 

3 

0 

3 

6 

7 

5 

61 

0 

c. 
0 

7 

0 

0 

3 

3 

3 

7 

14 

7 

5 

73 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

I 

0,5 

2-5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

I 

I 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

5 

8 

2-5 

5,5 

I 

6 

16 

7 

0 

I 

5 

63 

8 

2 

3 

2 

3 

I 

2 

17,5 

3 

I 

2 

7 

51-5 

8 

3 

5,5 

I 

2 

I 

I 

1 1 

4 

2 

I 

6 

45,5 

5 

4 

5 

2 

3 

3 

I 

0 

I 

3 

4 

8,5 

39,5 

5,5 

3 

7 

I 

3,5 

2 

3 

2,5 

3,5 

I 

I 

S 

38 

4 

3 

6 

1-5 

0,5 

3 

1,5 

0 

I 

I 

2,5 

7 

31 

3 

0 

4 

9,5 

6,5 

3 

I 

2 

2 

10 

7 

2,5 

50,5 

2,5 

0 

5 

6 

4,5 

0 

0 

0 

0,5 

6 

7 

3 

34.5 

0 

0 

2,5 

5 

5 

I 

2,5 

2 

I 

0 

5 

3 

27 

1,5 

2 

0,5 

I 

1,5 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

I 

9.5 

0 

I 

0,5 

0 

3,5 

3 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

1,5 

2 

I 

2 

0 

I 

I 

0 

14. 

8 

12 

6  q 

1 1 

q 

1 7  ^ 

8 

1 1  1; 

1 2 

Q 

I  24  C 

10 

10. 

Q  ^ 

14 

*  T- 

10 

IQ  i; 

I  X 

10 

I Q 

1 1. 

'33 

12 

16 

8 

14,5 

15,5 

21 

I  I 

15 

15 

13 

I  I 

10 

162 

2,5 

0 

',5 

2,5 

8 

0,5 

2 

2,5 

0,5 

.  23 

0 

0,5 

0 

0 

I 

1,5 

9 

I 

0 

I 

0 

0 

14 

0 

0 

0,5 

0 

0 

9,5 

0 

I 

0 

0 

0 

12 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

3,5 

3,6 

2,9 

3,1 

3,2 

3,3 

3-5 

3,5 

3,6 

3,5 

3,3 

4,1 

3,4 

3,4 

2,7 

3,9 

3,3 

3,4 

3-9 

3,6 

4,1 

4.0 

3-0 

3,1 

3,7 

3.5 

3,0 

4,4 

3,5 

3,5 

3,2 

3-6 

3,3 

2,6 

3,3 

2.3 

2,9 

3-9 

3.3 

105 


«  =  68°  27'  N. 

/,  =  22°  30'  =  1''  30"'  o"  E.  Gr. 


Karesuando. 

Modelcuropcisk  tid.    Hcure  de  TlCuropc  cciitralc. 


Cy=  +  1,35  (74"  """)• 

=  332.5       A,  =  I,')  111,  h^,  =  1,5  ni. 


11)21. 


Jiin. 

Febr. 

Mars 

Ai)ril 

Maj 

Jani 

Juli 

Ang. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

D(;i;. 

Ar 

-  >5.2 

-  13,3 

-  9,4 

+  0,6 

+  5,6 

+  10,0 

+  11,8 

+  10,5 

+  4,7 

-  5,5 

-  '2.5 

-  ".3 

-  2,0 

-  15.6 

—  10,8 

-  4.1 

+  3.2 

4-  8,6 

+  '2,5 

+  '5,' 

+  13,5 

+  7,0 

-  2,4 

-  ".3 

—  1 1,1 

4-  0,4 

—  16,1 

—  121 

v.  * 

—  01 

+  4,6 

+  8,8 

4-  10.  ^ 

4-  10  ^ 

^   3,  / 

3." 

—  II'» 

—  10.4 

—     2  7 
,3 

-  i!;!6 

—  12,2 

-  8,2 

+  0.7 

+  0.6 

+  11,4 

+  10,9 

4-  4,7 

—  4.0 

—  12,0 

—  10,9 

-  1,8 

-  ".3 

-  7,0 

-  1,7 

+  5,7 

+  1 1,0 

+  14,4 

+  '7,' 

+  15.2 

4-  8,2 

—  0,2 

-  7.4 

-  7,' 

4-  3,' 

-  21,8 

-  18,6 

-  15,2 

-  4.8 

+  0,4 

+  5,5 

+  6,9 

+  7,8 

4-  2,0 

-  9,1 

-  '7.2 

-  15.3 

-  6,6 

+  5,0 

4-     fl  C 
+  0,5 

4-  I  c  c 
T  '5,3 

_|_  2  2  0 

4-  ?/!  c 

4-  1 0  C 

4-  16  t 

4-     2  t 

4-  2  il  t 

16 

21 

29 

25 

28' 

9 

22 

6, '5 

4 

3,9 

1 1 

12 

-  32.5 

-  36,5 

-  31,5 

—  19,0 

■  6,0 

-  1,5 

+  2,0 

-  0,5 

—  6,0 

—  27,0 

—  28,0 

—  27,0 

-  36,5 

28 

J 

/ 

1  6 

'  3 

10 

7 1 

6 

17 

'  2 

716,0 

728,8 

719,' 

730,5 

726,6 

725,7 

727,0 

725.8 

724,8 

722,5 

733.3 

7 '8,4 

724,9 

738.6 

746,7 

732,8 

75 '.9 

737,6 

736,1 

738,5 

714,0 

737,8 

73',8 

756,4 

736.6 

756.4 

7 
J 

5 

17    T  4 

10 

2 

I  7 

q 

ig 

26 

20 

I 

SO/ 

"08  7 

701,8 

7m  6 

7  1 2  Q 

7  K. 8 

/  j /  ,3 

698,5 

707  0 

701  4 

702.4 

/3.3 

18 

13 

5' 

'3 

4 

21 

27 

22 

23 

16 

, 

28 

'V, 

I  d. 

1,8 

2 

^  8 

4  8 

6  I 

6,8 

8,0 

^.2 

3, 

1,8 

1,9 

87 

82 

86 

76 

66 

66 

66 

85 

82 

86 

87 

86 

80 

87 

80 

81 

69 

59 

58 

56 

69 

69 

78 

87 

85 

73 

86 

80 

8; 

80 

7"^ 

7"^ 

86 

8^ 

87 

87 

87 

82 

7,1 

6,1 

7,1 

7,0 

6,8 

7,4 

6,1 

8,4 

8,0 

5,6 

6.3 

8,4 

7,0 

6,1 

5.7 

6.6 

6,1 

7,6 

7,8 

7.1 

8,2 

8,7 

4,9 

5,8 

8.3 

6,9 

6,1 

6,1 

5,7 

6,1 

6,1 

6,1 

6,3 

8,3 

7,1 

5,2 

5,0 

7,9 

6,4 

1 1,7 

1 2,0 

•4,7 

I  0,4 

40,7 

o/,0 

01,^ 

'53-5 

3',' 

37.4 

3.5 

19  8 

-tik 

^  ,u 

1  c 

"J  *7 

1 1  8 

I  j  6 
13," 

'3.4 

'>C  7 

7  7'. 

8  I 

T  c  n 
'5.9 

I  2 

2  Q 

27  T 

y 

j  j 

j 

r 

b 

2  £ 

27 

'i 

/ 

^4 

27 

/  8 

13 

9 

15 

9 

19 

16 

'7 

24 

16 

i8 

10 

20 

186 

4 

6 

6 

4 

10 

12 

10 

18 

9 

9 

I 

8 

97 

13 

9 

•5 

8 

7 

0 

0 

0 

3 

'5 

10 

19 

99 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2 

I 

6 

I 

0 

0 

0 

2 

7 
j 

4. 

7 

27 

28 

■?  I 

^0 

I  T. 
J 

0 

0 

0 

T. 

24 

^0 

31 
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Q 

Q 

Q 

0 

2 

Q 

Q 

0 

2 

12 

5 

15 

4 

0 

0 

0 

I 

6 

16 

15 

6 

80 

2 

4 

4 

2 

3 

0 

4 

0 

0 

9 

6 

2 

36 

19 

17 

14 

18 

14 

16 

13 

9 

9 

15 

'4 

9 

167 

10 

7 

13 

10 

14 

14 

14 

22 

21 

7 

10 

20 

162 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

° 

5 

12 

9 

1 1 

10 

3 

4 

4 

5 

6 

10 

8 

12 

94 

9 

13 

14 

7 

2 

I 

3 

I 

2 

8 

1 1 

6 

77 

10 

7 

1 1 

7 

4 

6 

4 

2 

12 

9 

9 

9 

90 

I 

0,5 

I 

I  ,=i 

0 

j » j 

5,5 

ox 

I 

4 

0,5 

23,5 

I 

0,5 

1,5 

0 

i.S 

8,5 

0 

5 

1.5 

I 

0,5 

22 

0 

0 

I 

0,5 

0,5 

2.5 

8 

I 

5 

0,5 

',5 

0,5 

21 

0  t; 

o.t; 

•7  - 

o,"; 

D  ,D 

2 

4. t; 

4. 

j 

I 

.3 

2 

28,5 

3 

0,5 

2 

3 

2,5 

2,5 

4 

4,5 

4.5 

0 

3 

3 

32,5 

1.5 

I 

4 

1.5 

4.5 

2 

9 

4 

2 

0,5 

2 

3.5 

35.5 

^,  j 

2 

j,  j 

I 

•j 

I 

0,5 

i.l 

2 

27,5 

0,5 

1,5 

3 

0 

0,5 

I 

I 

2.5 

I 

1.5 

0 

4.5 

'7 

5,5 

2 

2 

0,5 

I 

1,5 

1,5 

5 

0 

I 

1.5 

3,5 

25 

2 

2 

2 

,  j 

I 

2 

I 

I 

3 

23 

2,5 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

7 

0 

2,5 

2 

3 

23 

2 

2 

I 

1,5 

4 

3,5 

'.5 

8,5 

2 

2.5 

2 

',5 

32 

2 

I 

I 

J 

c 

J 

I 

01 J 

2.1; 
.3 

4 

3,3 

3 

36 

3 

0 

3 

4 

7,5 

6.5 

3.5 

9 

6,5 

4 

2,5 

3 

52,5 

2 

I 

2 

4 

5 

3.5 

3 

5 

I 

4 

2,5 

3 

36 

5,5 

6 

7,5 

7,5 

8,5 

4,5 

5.5 

4,5 

4 

8 

4.5 

4,5 

70,5 

10 

9 

5,5 

10,5 

7.5 

6,5 

4.5 

3,5 

4.5 

5,5 

7.5 

8.5 

83 

3 

I  2 

4,5 

0,5 

u 

3,5 

3>3 

° 

7.5 

g 

/  4,3 

3,5 

0,5 

4 

/I 
0 

5 

5.5 

2,5 

5,5 

4,3 

3 

4 

5' 

2 

2 

1,5 

2 

7,5 

6,5 

3 

3.5 

4,5 

5.5 

4'-5 

7 

3 

5,5 

5 

5 

4 

2 

1,5 

3 

4 

3.5 

I 

44.5 

0 

2 

0 

1,5 

0,5 

2,5 

'.5 

0,5 

1.5 

I 

0 

0 

1 1 

0 

0,5 

0 

I 

2,5 

3,5 

2.5 

0 

2,5 

I 

I 

16,5 

0 

0 

0 

0 

0.5 

1 

° 

0,5 

1.5 

1.5 

0,5 

I 

6.5 

93 

84 

93 

90 

93 

90 

93 

93 

90 

93 

90 

93 

1095 

1,2 

1,9 

2,0 

1,5 

2,7 

3.5 

2.5 

2,1 

2.4 

'.9 

1.7 

2,1 

1.5 

1,9 

2,1 

2,5 

3.3 

3.6 

2,3 

3.0 

3.3 

2,0 

1,7 

2,1 

2-4 

1.5 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,2 

1.7 

2,3 

1.9 

-1.5 

1.8 

2,1 

2.0 

r8  a.  m. 


Temperatur 
Teiiipérature 


!)  p.  m  

Medium  (moyonno)  .  .. 

Medium  av  maxima  

Medium  av  minima   

Absoluta  maximum   

datum  (date). 
Absoluta  minimum   

datum  (dato). 


Barometer  vid  0°  o.  /  Medium   

normaltyngd,  mm  I  Observerat  maximum  - 
Barométre  å,  0°  et '  datum  (date). 

ä  la  pesanteur    I  Observerat  minimum  . 

normale,  mm  datum  (date). 


Faktighetstryck  (Tension  de  vapcur),  mm 


Relativ  fuktighet  <,/ 
Humidité  relative  '° 


ö  a.  m. 
TI  m. 


Molnmäiigd 
Nébnlosité 


Nederbörd 
Eau  tombée 


0—10 


m. 
m. 
m. 


Summa  (total)    -- 

Max.  på  24  t.  (max.  en  24  h.) 

datum  (date)   


Antal  dagar  med 
Nombre  de 
jours  de 


Nederbörd  @  -K-  A  >  0,1  mm 

»  »      >  1,0  mm 

Snö  -K- A  >  0,1  mm   

Hagel  A..  — - 

Dimma  =     

Snötäcke  O  -  —  


Äska  K    

Norrsken    

Klar  himmel  (ciel  clair)   

Halvklar  »      (c.  demi-clair) . 

Mulen     »      (c.  couvert)  

Storm  (tempéte),  9 — 12  


Vindstilla 
Calme 


Vindfördelning 
Répartition 
des  vents 


8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

N 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

NE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

m. 

E 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

» 

9 

P- 

m. 

SE 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

S 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

sw 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

w 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

NW 

8 

a. 

m. 

2 

P- 

m. 

9 

P- 

m. 

Antal  vindobservationer  (Nombre  des  obs.  de  vent) 


Vindens  medelstyrka  „ 
Force  moy.  du  vent 


-12 


o  a.  m 
2  p.  m 
9  p 


m. 
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3Iånads-  och  årsmedia  av  temperaturen  på  tredje  Massens  stationer,  1921. 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  température  aux  stations  de  Sme  ordre. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 


Höjd 
ö.  h.  I 
Altitude. 


Jan. 


Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År. 
Annce. 

0  X 

-f- 

+  7,2 

+  14,5 

+  15,6 

+18,7 

+  15,8 

4. 

+  7,8 

1 

T 

0,4 

4_ 

0,0 

+  8,0 

4- 

2  2 

4- 

6,6 

+  10,5 

+  17,7 

+  18,6 

+  21,3 

+  18,7 

4. 

'5,7 

+  ii,-3 

t 

2,5 

1 

T 

2 ,2 

+  •0,9 

0, 2 

4- 

+  5-3 

+  11,4 

+  13,2 

+ 16,4 

-1-  14.4 

4_ 

[Q  8 

+  8,2 

4_ 

0,5 

4. 

I  fO 

+ 

2,7 

+ 

7,0 

+  10,9 

-M8,2 

+  19,2 

+  21,8 

+  19,4 

+ 

6*1 

+  I2',5 

+ 

3,3 

-f 

3,0 

+  ••,5 

— 

1,6 

+ 

1,4 

+  2,9 

+  7,7 

+  9,6 

+  11,5 

+  11,3 

+ 

7,9 

+  4,9 

- 

1,2 

0,9 

+  4-4 

+ 

0,5 

+ 

4,0 

+  6,9 

+  13,2 

+  14-4 

+  17,5 

+  15,5 

+ 

[1,8 

+  8,8 

+ 

1,0 

+ 

1,2 

+  8,1 

t 

+ 

0,5 

+ 

4,3 

+   7  Q 

-f  n  I 

+ 14,6 

•  '3-3 

+ 

12,4 

+  9,4 

+ 

0,6 

+ 

1,3 

1        Q  ... 
4-  0,2 

T 

2,3 

+ 

7,6 

+  11,5 

4-16,1 

+  17,9 

+  21,1 

+  18,7 

+ 

15,4 

+  12,4 

+ 

2,9 

+ 

2,6 

+  11,0 

1 

+ 

1,1 

+ 

4,5 

+  7,2 

+  13,2 

+  14,8 

+  17,5 

+  15,8 

+ 

12,3 

+  8,6 

+ 

1,2 

+ 

1,7 

+  8,4 

+ 

1,2 

+ 

5,2 

+  8,2 

+  13,5 

+  15,0 

+17,8 

4-16,1 

4- 

[  1  0 

+  9,8 

4- 

I  4 

4- 

I  7 

+  8,8 

— 

0,2 

+ 

3,3 

+  7,7 

+  I4>2 

+  14,6 

+  17,3 

+  15-8 

+ 

[2,0 

+  8,5 

— 

0,2 

+ 

0,6 

+  7,9 

+ 

2,3 

+ 

7,7 

+  11,9 

+  18,5 

+  18,6 

+  21,8 

+  19,5 

+ 

[6,1 

+ 12,2 

+ 

2,3 

+ 

2,0 

+  ••,3 

± 

o,o 

+ 

3,9 

+  6,4 

+ 1 1 ,8 

+  13,5 

+  ID,I 

+  14-4 

+ 

[0,9 

+  8,5 

+ 

0,4 

+ 

0,7 

+  7,3 

+ 

0,5 

+ 

4,6 

+  7,8 

+  I  ^.2 

4-  1 7.1 

-1- 1 1;  7 

+ 

'2,3 

-4-    Q  A 

+ 

0,6 

+ 

0,9 

i    0,  *; 



o, 2 

+  3,6 

+  7,9 

+  14,4 

+  15,9 

+  18,5 

+  15.8 

4- 

[  I.O 

+  8,4 

0  I 

4- 

t  ,0 

+  8,3 

+ 

3,1 

+ 

9,2 

+  12,8 

+  20,3 

+  20,6 

+  23,8 

+  20,5 

+ 

[7,6 

+•2,8 

+ 

2',5 

+ 

2,4 

+ 12,4 

+ 

o,4 

+ 

4-1 

+  6,1 

+  11,1 

+  13,5 

+  15-4 

+  14,2 

+ 

10,9 

+  9-3 

+ 

0,4 

+ 

1,5 

+  7,4 

+ 

3,9 

+  10,3 

+  14,4 

+  21,3 

4-22,4 

+  24-9 

+  22,2 

+ 

[8,8 

+  •4,2 

+ 

3,9 

+ 

3-7 

+  13,7 

1,6 

+ 

1,2 

+  3,1 

+  6,2 

+  9,3 

+  10,7 

4-11,1 

+ 

7,4 

+  4,8 

- 

1,8 

— 

I -O 

+  4,^ 

o  o 

+ 

5-2 

+  7,9 

+ 13,3 

+ 14,9 

4-17,4 

1 

1  2  jO 

+  Q.8 

+ 

0,7 

+ 

•,5 

-1-  8  1; 

— 

o,8 

+ 

3,9 

+  7,2 

+  14-4 

+  15,1 

+  17,1 

— 

+ 

•1,5 

— 

— 



+ 

2,8 

ö,0 

4-12,0 

4-20,1 

+  19,7 

+  23,3 

— 

+ 

•  7,1 

— 

— 

— 

— 

0,1 

+ 

3-7 

+  5,1 

+  9-9 

+ 12,4 

+  14,7 

+ 

9,3 

— 

+ 

3,1 

+ 

9,2 

+ 13,2 

4-21,0 

+  22,0 

-f  24.6 

-f 

•7,3 

— 

2,4 

+ 

0,7 

+  2,1 

+  5,0 

+  7,6 

+  Q.4 

+ 

5-7 

T   T  A 

1 1 ,0 

— 

— 

+ 

4,9 

+  7,1 

4-12,6 

+ 13,9 

+  16,6 

+ 

— 

+  10,9 

+  13,4 

+  15,9 

+  14,4 

+ 

10,7 

+  7,4 

— 

1,5 

+ 

0,3 



— 

— 

+  17,7 

+  17,9 

+  21,4 

+  18,5 

+ 

•5,1 

+  11,8 

+ 

1,3 

+ 

1,8 

— 

+ 10,2 

+ 1 1,8 

+  14,9 

+  13-4 

+ 

10,9 

+  7,6 

1,2 

+ 

0,3 

+ 1 1,2 

4-12,6 

+  16,0 

-i- 14,1; 

+ 

11,7 

-1-  8  c; 

0,7 

+ 

0,6 



o,3 

+ 

3,1 

+  7,1 

+  13,1 

+  14,2 

+  16,3 

+  14,8 

4- 

1 1.4 

+  8,2 

0  c 

4- 

0,6 

+  7,4 

+ 

2,3 

+ 

7,1 

+  11,4 

+  17,3 

+  17-5 

+  20,6 

+18,1 

+ 

14-9 

+  11,0 

+ 

1,2 

+ 

I, '7 

+  10,5 

+ 

0,5 

+ 

4,1 

+  6,3 

4- 1 1,2 

-M2,8 

+  15,6 

+  13,9 

+ 

10,7 

+  8,1 

— 

0,4 

+ 

0,6 

+  7,1 

+ 

3,0 

4- 

7, Q 

+  12,4 

+  18,1 

+  19-0 

4-22,0 

+  19,2 

+ 

•5,4 

4-12,2 

+ 

2,0 

+ 

2,7 

+  11,5 

2,4 

4- 

o,6 

+  2,4 

+  5,7 

+  7,8 

+  9,6 

4-10,1 

+ 

6,4 

+  4,2 

2,9 

— 

1,7 

+  3,2 

4- 

fl  7 

4- 

^,  j 

+  7,5 

-1-12,5 

+ 13,5 

+ 16,2 

+  14.Q 

'     *  T,  ? 

+ 

T  T  Q 

[  1,0 

+  8,8 

0,1 

+ 

.-.  Q 
0,ö 

4-7  7 

— 

o,7 

+ 

3,0 

+  6,4 

+  12,7 

+  14,1 

+  16,3 

+  17,9 

+ 

•0,5 

+  7,0 

— 

1,0 

+ 

0,3 

+  7,3 

+ 

2,5 

+ 

7,5 

4-11,1 

+  18,0 

+  18,2 

+  21,1 

+  18,6 

+ 

15,0 

+  11,4 

+ 

1,3 

+ 

1,8 

+  10,7 

+ 

0,1 

4- 

A  T 

+  6,3 

+  11,2 

+  12,7 

+  15,7 

+  13,7 

+ 

9,9 

+  7,7 

— 

0,8 

+ 

0,4 

+  6,9 

+ 

3,1 

+ 

8,2 

+  13,0 

+  20,1 

4-20,5 

+  2?, 3 

+  19,9 

+ 

16,1 

4-12,6 

+ 

2,4 

+ 

2,9 

4-12  2 

2,2 

+ 

1,3 

+  3,3 

+  6,3 

+  8,5 

+ 10,3 

+  11,0 

+ 

6,3 

-f-  ^.Q 

— 

2,7 

— 

1,6 

-1-  ^6 

+ 

4,5 

+  7,2 

+  12,5 

+  13,6 

+  16,5 

+  15,8 

+ 

[1,1 

-t-  8.4 

0,3 

+ 

0,7 

4-7  7 

— 

1,3 

+ 

3,6 

+  6,6 

+  13,5 

+  15,7 

+  17,5 

+  15,5 

+ 

11,6 

+  7,0 

— 

0,2 

— 

0,5 

+  7,4 

+ 

2,4 

+ 

7,4 

+  11,9 

+  17,2 

+  19,8 

+  22,3 

+  18,9 

+ 

•6,5 

+  •2,8 

+ 

2,4 

+ 

1,4 

+  •1,3 

+ 

0,2 

+ 

3,9 

+  0,1 

+ 10,7 

+  14,4 

+  16,4 

+  14,3 

+ 

10,5 

+  7,4 

+ 

0,2 

— 

0,7 

+  7.0 

+ 

0,2 

+ 

4,6 

+  7,3 

4- 12,2 

+  15,2 

+  17,4 

+ 

12,1 

+  8,6 

+ 

0,6 

— 

0,2 

4-  7  Q 

- 

2,0 

+ 

3,3 

+  8,2 

+  14,8 

+  16,4 

+  18,2 

+  16,2 

+ 

11,0 

+  6,6 

— 

0,4 

+ 

0,7 

+  7,8 

+ 

2,9 

+ 

7,4 

+  12,1 

+  17,3 

+  19,5 

+  21,1 

+  19,5 

+ 

15-7 

+  •1,9 

+ 

2,2 

+ 

2,0 

4- 1 1,2 

— 

0,6 

+ 

2,7 

+  5,6 

+  9,3 

+  12,3 

+  15,1 

+  12,6 

+ 

8,8 

+  6,4 

— 

0,1 

+ 

0,5 

+  6,2 

+ 

3,8 

+ 

8,4 

+  13.5 

+  19,0 

+  21,3 

+  23,5 

+  20,5 

+ 

•7,2 

+  13,0 

+ 

2,8 

+ 

2,9 

+  12,5 

— 

3,4 

0,2 

+  2,2 

+  3,9 

+  6,5 

+  9-0 

+  9,0 

+ 

4,2 

+  1,2 

— ' 

2,6 

— 

2,0 

2  2 

— 

0,2 

+ 

3,9 

+  7,6 

+ 1 1,9 

-f- 14. 1 

+ 16,5 

+  14. Q 

+ 

11,0 

-4-7  7 

+ 

0,4 

+ 

0,9 

4-  7  ; 

- 

1,8 

+ 

3,5 

+  7,9 

+  14-5 

+  16,0 

+  17,6 

+  15,8 

+ 

•  1,0 

+  6,6 

_ 

0,3 

+ 

0,5 

+  7,6 

+ 

2,2 

+ 

7,5 

+  10,9 

+  17,1 

+  18,5 

4-21,1 

4-18,6 

+ 

'5,5 

+  11,8 

+ 

2,3 

4- 

1,8 

+  •0,8 

— 

0,7 

+ 

2,4 

+  5-2 

+  9,2 

+  11,8 

+  14,4 

+  12,5 

+ 

8,4 

+  6,7 

± 

0,0 

+ 

0,2 

+  5,9 

— 

4,1 

0,2 

4-  l,ö 

+  4,8 

+  7,4 

+  10,0 

+  9,8 

+ 

5,3 

+  2,2 

— 

2,8 

— 

2,8 

+  2,4 

— 

0,3 

+ 

3,9 

+  7,1 

+ 1 1,9 

-fl'?. 7 

+ 16,2 

+ 14. i; 

+ 

[0,7 

+ 

0,5 

+ 

0,7 

4-   7  ? 

+ 

0,3 

+ 

4,1 

+  7,2 

+  13,2 

+  13,4 

+  16,8 

+  15-3 

+ 

'1,7 

+  9,2 

+ 

0,5 

+ 

1,4 

+  7,9 

+ 

2,3 

+ 

7,1 

+  10,7 

+  15-5 

+  16,3 

+  18,9 

+  18,0 

-f 

[4,2 

+  11,1 

+ 

1,6 

+ 

2,0 

+ 10,0 

+ 

o,9 

+ 

4,9 

+  7,7 

+  12,3 

+  14,0 

+  16,3 

4-14,6 

+ 

1,7 

+  9,3 

+ 

0,6 

+ 

1,3 

+  8,0 

+ 

3,1 

+ 

7,8 

+  11,1 

4-16,0 

+  17,0 

+19,6 

+  18,5 

+ 

'4,8 

+  11,7 

+ 

2,2 

+ 

3,0 

+  10,7 

3,5 

+ 

0,2 

+    I  Q 

-+-81; 

4-106 

4-  Q  8 

+ 

6,4 

4-" 

3,6 

2,7 

4-    t  n 

+  3 'O 

+ 

1,0 

+ 

5,2 

+  8,0 

+ 12,8 

+  13,9 

+  16,4 

+  15,3 

+ 

2,2 

+  9,7 

+ 

0,8 

+ 

1,5 

+  8,2 

1,8 

+ 

3,3 

+  7,5 

+  •3,1 

+  14,4 

+  17,3 

+  14,4 

9,2 

+  6,4 

1,6 

+ 

0,2 

+  6,9 

+ 

2,5 

+ 

8,0 

+  12,1 

+  i8,i 

+  18,6 

+  21,4 

+ 19-0 

+ 

5,2 

4-11,6 

+ 

1,3 

-1- 

1,5 

+  10,9 

0,3 

+ 

3,6 

+  5,7 

+  9,4 

+  12,2 

4-14,2 

+  12,7 

+ 

8,2 

+  6,7 

1,2 

+ 

0,3 

+  6,0 

+ 

3,1 

+ 

9,1 

+  13-9 

4-20,4 

-f21,0 

+23-7 

+  20,7 

+ 

6,4 

+  12,9 

+ 

2,5 

+ 

2,6 

+  •2,5 

4,o 

+ 

0,4 

+  1,3 

+  3,3 

+  6,1 

+  9,3 

+  8,9 

+ 

3,4 

+  2,0 

4,4 

2,2 

4-  1,8 

o, I 

+ 

4,6 

+  7,5 

+  11,6 

+  13,3 

+  •5,9 

+  14,3 

+ 

9,9 

+  7,8 

0,7 

+ 

0,5 

+  7-1 

Bollerup  .-  -  j  Kristianstads 


42 


Hököpinge 


Svedala- 


Malmöhus 


Alnarp- 


Öveds  kloster- 


Sjöholmen  . 


Svalöv. 


Höör. 


Trolle-Ljungby 


Ronneby. 


Marielund- 


Båstad . 


Knäred. 


17 


47 


25 


55 


72 


80 


Kristianstads 


Blekinge 


26 


Kristianstads 


Hallands 


70 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 


8  a. 
2  P- 

9  P- 


m. 
m. 

m. 


Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy ) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  P-  m. 
Minimum 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 


2  P- 
9  P- 


m. 

m 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 


1,4 
3,1 
•,5 
4,0 
0,9 
1,8 


+  2,0 

+  3,1 

+  2,4 

+  2,4 


1,5 
3,0 
1,4 
1,8 

2,2 

3-4 
2,2 

4;6 

0,1 

2,5 

0,9 
3,0 
1-5 

4,2 

1-4 
1,6 


+  0,1 

+  2,5 

+  0,9 

+  0,9 

+  0,4 

+  2,4 


+  0,1 

+  2,4 

+  0,9 

—  2,2 

+  0,9 


1,8 

2,4 
2,2 

3,7 
2,3 

2,1 

0,0 

1,8 


4-  0,8 

+  3,6 

-  2,4 

+  0,7 
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stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernemeiit. 


Höjd 

I  ö.  i). 

i  Altitudo. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

8  a.  ni. 

+ 

0,4 

1,1 

+ 

3,3 

+  6,5 

+  14,2 

4  14,' 

+  16,7 

2  p.  in. 

+ 

1,8 

+ 

0,5 

+ 

4,6 

+  8,4 

+  15,8 

+  17,1 

+  18,8 

9  p.  in. 

+ 

0,5 

0,3 

+ 

3,2 

+  5,5 

+  11,0 

+  13.9 

+  16,4 

Minimum. 

1,0 



2,5 

+ 

',7 

+  3,5 

+  7,9 

4-  1  7  c 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,7 

- 

o,4 

+ 

3,5 

+  6,4 

+  12,6 

+  14,3 

+  16,7 

8  a.  m. 

1 ,0 

2,7 

+ 

3,1 

+  6,6 

+  13,6 

+  14,5 

+  18,2 

2  p.  m. 

_L 

K  2 

4- 

2  6 

+ 

9,3 

+  12,4 

+  20,2 

+  19,6 

+  23.2 

9  p.  m. 

o  2 

I  A 

+ 

3,6 

+  4,9 

+  10,3 

+  1 1,8 

+  14,' 

Maximum. 

J- 

3iO 

4,4 

+  10,6 

+ 14,4 

+  22,0 

+  22,1 

+25,8 

Minimum. 

7  8 

c  8 

0,8 

+  0,4 

+  1,9 

+  5,6 

+  8,0 

Med.  (Moy.) 

— 

0,2 

— 

0,8 

+ 

4,7 

+  6,8 

+  12,5 

+  »3,3 

+  16,4 

8  a.  m. 

— 

0,8 

2,8 

1 

, 

+  6,1 

+  12,2 

+ 14,1 

+  '5,9 

2  p.  m. 

0,8 

+ 

1,8 

1 

-T 

7,2 

+  ii!3 

+  17,2 

+  •7,3 

+  19,9 

9  p.  m. 

0,1 

1,4 

+  5,3 

+  9,8 

+  12,1 

+  15,0 

o,  2 

>,i 

+ 

3,6 

+  6,6 

+  15,8 

8  a.  ni. 

- 

1.2 

- 

3,5 

2,4 

+  6  =; 

+  14., I 

+  '5,6 

+  18,7 

2  p.  m . 

+ 

1,0 

+ 

2,3 

7, v 

-4-  T  0  Q 

+  18,1 

+ 18  t; 

+  2^.1 

*0, 

9  p.  m. 

0,3 

2,2 

4- 

2,5 

+  3,9 

4-  9!i 

+  11,4 

+  14,6 

Maximum. 

+ 

2,5 

+ 

3,2 

+ 

9,1 

+  13,0 

+  20,8 

4  21,3 

+  25,1 

IVXllllIIlUIIl.. 

3,4 

5,9 

1,0 

+  11 

+   ^  7 

+  6,9 

+  10, 1 

lU.cU.>  liU-Uj.y 

0,4 

1,5 

i 

-T 

3,7 

+  60 

+  1 1  Q 

+  17,0 

8  ft.  ni 

— 

1,0 

3,5 

_I_ 

•,9 

4-  /I  8 

+ 10  c; 

+ 12,6 

+  14,8 

2  p.  m. 

+ 

1,6 

+ 

1,6 

1 

-r 

7,ö 

+  10,8 

+ 19,1 

+ 19,1 

+  23,5 

9  p.  m. 

o,  I 

2,3 

1 

3,1 

+  4,9 

+  9,6 

+ 1 1,2 

+  14,3 

ijLlIlilll  Ulll  . 

6,3 

0,8 

-4-     I  A 

+  4,2 

+  71; 
'    /  ,3 

+  10  0 

- 

0,1 

- 

1,7 

3,7 

+  127 

+ 16,0 

8  a,  m. 

0,7 

3,1 

2,3 

+  7,4 

+  13,4 

+  14,5 

+  16,8 

2  p.  m. 

■ 

1,4 

+ 

2,8 

7,4 

+  12,2 

+  17,8 

+  18,4 

+  21,1 

9  p.  m. 

+ 

0,3 

1,3 

+ 

3,0 

-4-   /I  0 

+  8,8 

+ 1 1,6 

+  Id  ^ 

"M"i  n  i  m  n  m 

lU.llil.lll  ti  111  • 

3,8 

- 

5,9 

o,4 

4-0,1 

+  ii6 

1     3 , 

+  8,0 

TV! ^TWatt  ^ 

+ 

0,2 

o,9 

T 

+ 

3,° 

4-  6  7 

+  11,2 

+  12.0 

+  K  7 
1*3,/ 

8  a.  m. 

— 

0,4 

3,0 

1 

+ 

3,3 

+  5,9 

+  12,8 

4-15,3 

+  17,2 

2  p.  m. 

+ 

1,9 

+ 

2,1 

1 

+ 

o,D 

4-  ro  6 

"h  20  I 

+  2?  6 
y  ^0, 

9  p.  m. 

+ 

o,3 

1,6 

1 

+ 

3,5 

4-  0 

-j-  1 1,6 

'   *  JO 

+  16,3 

+ 

0,4 

1,2 

4,6 

+  12,8 

+  1456 

+  17,6 

8  a.  m. 

± 

o,o 

1,3 

1 

-r 

2,8 

4-7/1 

T     /  ,4 

-i-  12  " 

4- 14  C 

+  16,7 

2  p.  m. 

+ 

1,2 

+ 

1,7 

.1 , 

5.9 

+  11,9 

+15,3 

+  16,7 

+  19,1 

9  p.  m. 

+ 

o,6 

0,4 

t 

H- 

3,3 

+  7,0 

+10,3 

+  12,2 

+  14,4 

+ 

0,5 

0,2 

-r 

3.» 

+  80 

4-  I  ^  0 

4-  I  C  A 

8  a  m 

1,2 

2,2 

2,2 

+  1 1  Q 

4-  I  ^  Q 

+  IQ  7 
~  * 3,/ 

2  p.  m. 

+ 

1,3 

+ 

2,2 

+ 

6,3 

+  10,9 

+  i6,o 

+  16,5 

+  19,2 

9  p.  m. 

+ 

0,2 

— 

0,7 

+ 

3,3 

+  5,9 

+  10,9 

+ 12,0 

+  14,4 

TWn  TT  1  vn  TI  TT\ 
1U.<V  Al  lil  LLUi  * 

+ 

3, 0 

+ 

3,1 

7,2 

4-  I  I  7 

+  167 

+  17,8 

+  20  2 

IW^ini  m  n  m 

111  llillil  Ulll . 

3,1 

4,2 

+ 

0,7 

+    2  0 

+  4,0 

+  6,2 

+   Q  0 

0,1 

0,5 

+ 

3,D 

4-    6  Q 

+  117 

+ 1'  7 

+  H  I 

8  a,  m. 

1,0 

3,5 

+ 

2,8 

4-6/1 

4-  I  ?  t 

A-  l  A  1 
^  "fiO 

+  16,8 

2  p.  m. 

+ 

1,3 

+ 

1,1 

+ 

7,9 

+  11,2 

+  18,4 

+  17,9 

+  22',3 

9  p.  m. 

+ 

o,  2 

1,7 

+ 

3,0 

+  5,7 

+  13,7 

+  15,7 

+  19,4 

± 

0,0 

1,6 

+ 

4,0 

4-    6  Q 

-t-  ic  6 

~  '3. 

"f"   19»  I 

8  a.  m. 

+ 

0,5 

1,5 

+ 

3,5 

-t-    7  ? 

+  1^8 

+  n  6 

<  '  3'^ 

4-  17  ^ 

+ 

1,3 

+ 

o,9 

+ 

5,5 

+  10  0 

4-  T  7  /I 

4-  20  A 

9  p.  m. 

+ 

0,6 



1,3 

+ 

2.7 

4-   /I  c 
+  4,3 

H"  9,2 

4-  I  2  I 

Maximum. 

+ 

2,7 

1-5 

+ 

6,4 

+  10,8 

+17I1 

+  18,7 

+  21,5 

Minimum. 

— 

2,3 



4,2 

+ 

o,  I 

+  1,7 

+  5-0 

+  8,1 

+  10,6 

+ 

o,7 

0,8 

+ 

3,6 

+116 

4-  T  "7 

-A-  lf\  A 

1,0 

3,3 

+ 

2,6 

4-  1 2  c 

4-  I  C  2 

2  p  m 

+ 

1,8 

+ 

1,6 

+ 

7,9 

4-  17  t 
1^  '  />3 

4-  T  7  ,1 

+  2 1 ,4 

9  p.  m. 

+ 

0,1 

1,8 

+ 

3,6 

+  5,3 

+  11,1 

+  12,7 

+  15^5 

Maximum. 

+ 

3,4 

+ 

3,o 

4- 

9,7 

+  11,8 

+  18,6 

+  18,9 

+22,6 

Maximum. 

3,3 

6,1 

0,4 

+  1,3 

+  3.6 

+  6,9 

+ 10,1 

Med.  (Moy). 

+ 

0,1 

1,5 

+ 

4,2 

+  6,7 

+  12,6 

+  13,7 

+  16,8 

8  a.  m. 

2,3 

4.6 

+ 

2,1 

+  6,2 

+  12,7 

+  13,8 

+  16,2 

2  p.  m. 

0,1 

+ 

o,9 

+ 

6,3 

+  10,6 

+ 1'6,6 

+  16,9 

4-20,5 

9  p.  m. 

1,2 

2,8 

+ 

2,1 

+  4,7 

+  lO.I 

+  11,6 

+  14,5 

Minimum. 

4.8 

6,9 

0,7 

+  0,4 

+  3,2 

+  6,1 

14-  8,4 

Med.  (Moy.) 

',4 

2,5 

+ 

3,1 

+  6,3 

'  +  11,6 

+  12,6 

+  15,6 

Aug.  '  8ept.     Okt.     \ov.  Doc. 


Är. 

Année. 


Mörbylånga . 


Strömsnäs- 


Kalmar 


Kronobergs 


Ekefors . 


K  i  inramåla 


Kalmar 


Sandbäckshult 


Kinnared. 


Emsfors- 


Torpa  - 


Hallands 


Kalmar 


Hallands 


'45 


146 


37 


Fagered- 


Blankaström 


Hemse 


Kalmar 


Gottlands 


35 


1 10 


80 


25 


Oskarshamn 


Kalmar 


Nydala 


Jönköpings  190 


+ 15,2 
+  17,1 
+  '4,8 
+  12,1 
+  15.3 


+  '3,9  +  9,8 
+  18,0  + 14,2 


+  '2,4 


+  u,6 
+ 14,1 
+  ",7 
4-  8,9 
+ 12,1 


+  8,3  14- 
+  ",'  1  + 
+  8,7  ,+ 
4-  5,51- 
+  9,'  1  + 


0,7 

2,3 

1,2 
0.5 
1,3 


0,0 
',2 
0,4 
0,8 

0,4 


+  8,9 


+  13,8  +10,3 


4- '5,6 
+  19,8 
+ 12,2 
-l-2',3 

+  9,2 

4- '4,5 


+  'o,8 

4- '5,4 
+  8,2 
+  16,8 

+  4,7 
+  10,6 


+  '3,3  +  9,8 


+  20,0 
+  '2,3 
+  9,1 
+  13,9 

+ 14,1 
+  18,6 

+  ",7 
+  7,7 
+  13,6 

+  15,6 
+  20,4 

+  14,4 
+  15,7 

+  14,7 
+  '7,7 
+  13,3 
+  14,5 

+  14,0 
+  17,2 
+  13,' 
+  18,1 
+  8,8 
+  '4,0 

+  '5, 1 
+  19,6 
+  '6,5 
+  16,5 

+  16,9 
+  19,5 
+  15,0 
+  20,2 
+  10,7 
+  '6,3 

+  16,3 
+  19,4 
+  13,7 
+  20,7 
+  9,8 
+  15,4 

4-13,8 
+  17,4 
+  11,4 
+  7,4 
-1-13,1 


+  '5,5 
+  9,5 
+  4,9 
+ 10,8 

+  8,4 
+  '5-0 
+  6,8 
+  2,4 
+  9,0 

+ 10,7 
+  16,0 

+  9,9 
+  i',4 

+  10,6 
+  13,8 
+  10,0 
+ 1 1,0 


+  9,9 
+  '5, 1 
+  10,6 

+  11,3 

+  12,3 
+ 14,1 
+ 10,2 
+  14,9 
+  6,4 
+  11,7 


+  ",4 
+  16,0 

+  9.1 
+  17,0 
+  5.0  + 
+  11.3 


+  6,1  -  1,8  -  0,7 

+  10,9  +  0,7  4-  0,5 

+  6,7  -  1,5  !-  0,5 

4-  7.3  I  -  '.'  -  0,4 


7,5 
94 
7.3 
4.9 
7,7 


+  6,4  |-  1,3  i- 
+  11,8  +  0,8  ± 


+  6,2 
+  10,0 

+  5,8 
+  6,6 


+  6,0' 


'.3 


+  13,4  +  1,6  ;  + 


'.9  - 

7.4  - 


+,  6,2  — 
+'12,0  + 
+  6,9  - 

+  ,.',5|- 
+  '7,8  - 


+  5.5'- 
+  ",3  + 
+  5,8,- 
+  i.i  |- 
+  7.0  j- 

+  6,2  |- 
+  12,4 !  + 

+  7,4  - 
+  8,1  + 

+  8,1  - 
+  10,3  1  + 
+  7,9  - 
+  8,5  - 


3.1  - 

0,8  - 

',0  — 

2.2  + 
1,2  — 
3,4 
0,3  - 


',3 


1.0  I  +  6,9 
0,0  +10,8 

1.1  -t-  5.3 
1,3  +12,5 
3,3  +  1,7 
0,8  +  6,7 

'.2  +  3.6 

0,9  +11,2 

0,8  +  5 

3.3  — 

0,6  +  6,6 


± 

0,8  + 
',8  ± 
4.7  '- 
1.4  1  + 

I 

0,1  I  — 
',8'  + 
0,3  '± 
0,3  + 

1,0  i  + 
1,0  + 
0,8  + 


0,0 
1,1 
0,0 

2,5 

0,2 

0,3 
0,8 
0,0 
0.1 


4-  6.3 

;4-To,7 

:+  5.3 

'+  0,7 

;4-  6,5 

I 

'+  6,9 
+  11.5 

!+  6,7 

+  7.6 


0,2  + 
1,7  + 


0,4 


+  6,6  - 
+  11,5  1-1- 
+  7,1:- 
+  7,9  |- 

1 

—  ,+ 

—  + 

—  + 

—  + 

—  + 


1,1 
1,1 

1,3 
0,6 

0,8 
1,7 
0,2 

2,3 
2,3 

0,8 


7,1 
9,7 
+  6,5 
+  0,6  [+  7,2 


+ 


+  8,4 
+  13.3 
+  7,1 
+  2.8 

+  8,8 


+  6,4 
+  12,8 

+  7,2  - 

+  13,8  + 

1,7  - 

8,2  ± 


+  1,7  + 


9.9 
5-4 
0.8 
6.4 


0,4  ' 

1,7 
0,6 

2,7 

2,4 
0.0 

3,0 
0.2 
2.6 

5-2 
2.1 


0,3 
0,8 

0,5 
0,1 

0,7 

1,0 

0,6 
2,0 
1,9 
0.7 

0,4 
1,3 

0,5 

2,3 

3,0 ;  4- 

0,1  + 


+  6,6 
+  10,7 
+  7.4 
+  7.8 


+  7,1 
+  10.8 
+  6.3 
+ 12,0 
1,9 
7.3 


1.3 
0,2 
1.2 

3.6 

I. o 


5,6 
9.3 
4-9 
0,7 
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Månads-  och  årsniedia  av  temperaturen  på  tredje  klassens  stationer, 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  température  atix  stations  de  Sme  oi'dre. 


1921. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gourvernement. 


Höjd 
ö.  h. 
Altitude. 


Jan. 


Febr. 


Mars 


AiDril 


Maj 


Juni 


Juli 


Ang. 


Sept. 


Okt.  Nov. 


Dec. 


Ar 
Année. 


Lannaskede . 


Buttle 


Roma  - 


Källunge . 


Jönköpings 


Gottlands 


48 


30 


Häesleby  Sanatorium 


Tovehult. 


Flahult. 


Prästkulla 


Tingstäde. 


Huskvarna. 


30 


Jönköpings 


Kalmar 


Jönköpings 


Gottlands 


Jönköpings 


172 


224 


300 


Strandvallen . 


Ellesbo 


Göteb.  o.  Bohus 


53 


99 


8  a.  m. 

— 

2,r 

— 

4,2 

+ 

2,1 

+  5,6 

2  p.  ni. 

+ 

0,3 

+ 

1,9 

+ 

7,4 

4-11,1 

9  p.  m. 

— 

1,1 

— 

2,6 

+ 

2,0 

+  4,4 

Minimum. 

— 

5,0 

— 

6,9 

— 

1,2 

—  0,1 

Med.  (Moy.] 

— 

1.4 

— 

2,0 

+ 

3,2 

4-  6,0 

i    8  a.  ni. 

ii3 

3,3 

+ 

3,6 

4-  7,8 

2  p.  m. 

+ 

1,7 

+ 

2,2 

+ 

7,7 

4-11,2 

9  p.  m. 

— 

0,2 

— 

2,3 

+ 

1,6 

4-  3,4 

Minimum. 

— 

4,4 

— 

7,1 

2,4 

-  0,9 

Med.  (Moy." 

— 

0,2 

— 

1-5 

+ 

3,6 

+  6,3 

8  a.  m. 

0,1 

2,0 

+ 

3,6 

4-  8,0 

I 

t 

1,4 

+ 

7,5 

t      r  T  Q 

4-  I 

9  p.  m. 

0,2 

2,2 

+ 

1,9 

4-  3,2 

Maximum. 

+ 

2,6 

+ 

2,0 

+ 

8,1 

4-13,0 

Minimum. 

— 

3,1 

— 

5,3 

0,3 

4-  1,1 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,2 

— 

1,2 

+ 

3,7 

4-  6,3 

8  a.  m. 

0,2 

2,3 

+ 

2,8 

4-  7,1 

1 

T 

1,5 

t 

r 

I  ,  I 

+  6,9 

4-10,3 

9  p.  m. 

+ 

0,3 

1,3 

+ 

2,9 

+  4,4 

Maximum. 

+ 

2,3 

+ 

1,8 

+ 

7,7 

4-11,3 

Minimum. 

— 

2,5 

— 

4,8 

0,7 

4-  0,4 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,4 

— 

1,0 

4- 

3,7 

4-  6,3 

8  a.  m. 

- 

2,2 

- 

4,3 

+ 

1,8 

4-  5,9 

2  p.  m. 

+ 

0,5 

+ 

1,9 

+ 

7,9 

4-11,3 

9  p.  m. 

— 

1,5 

— 

2,1 

+ 

2,7 

+  4,3 

Maximum. 

+ 

2,1 

+ 

3,1 

+ 

8,9 

4-12,8 

Minimum. 

— 

5,0 

— 

6,1 

0,7 

4-  0,2 

Med.  (Moy.) 

— 

1,3 

— 

1,8 

+ 

3,5 

4-  6,1 

8  a.  m. 



1,2 

3,4 

+ 

3,0 

4-  6,4 

2  p.  m. 

+ 

1,2 

+ 

1,7 

+ 

8,0 

4- 10,3 

9  p.  m. 



0,6 

2.4. 

+ 

3,1 

-1-    A  d 

^  T-,T 

Med.  (Moy.) 



0,4 



1,7 

+ 

4.1 

4-  6,1 

8  a.  m. 

- 

2,3 

— 

4,2 

+ 

1,3 

4-  4,7 

2  p.  m. 

0,2 

+ 

0,7 

+  6,3 

4-  9,9 

9  p.  m. 

I  2 

2  c 

+ 

2,1 

4-/12 

Maximum. 

T  C 

4- 

I  8 

+  6,8 

4-  10,9 

M!inimum 

5,0 

0,2 

0,7 

4-  0,5 

Med.  (Moy.) 

1,4 

2,3 

+ 

2,8 

4-  5,4 

8  a.  m. 

— 

2,4 

+ 

1,1 

— 

2  p.  m. 

0  7 

+ 

5,8 

9  p.  m. 

+ 

2,2 

Maximum. 

+ 

5,9 

n/f  i  v\  1  rn  n  m 

4,0 

0,3 

Mpd   iMnv  ^ 

1,7 

+ 

2,6 

8  a.  m. 

0,3 

2,4 

+ 

4,0 

4-  8,5 

2  p.  m. 

+ 

0  Q 

J. 

+ 

7,0 

4-  I  I  T 

Q  t),  m 

-)- 

0  I 

I  8 

4- 

2,8 

TW^iiii  TYinm 
^-'.■-1111 11 1  Li  111  • 

2,2 

4,0 

+ 

0,1 

4-  1,5 

lUTprl    (^/[rw  ^ 
iUiC^U,  ^i.lLU  V  •  I 

0, 1 

1,4 

+ 

4,1 

4-  7,3 

8  a.  m. 

- 

1,2 

— 

3,2 

+ 

2,0 

+  4,4 

2  p.  m. 

+ 

0,6 

+ 

1,5 

+ 

7,2 

4-10,4 

-1- 

0  0 

I  2 

4- 

2,9 

-1-     C  T 

Maximum . 

2  1 

-|- 

+ 

8,2 

+ 12,4 

iWi  TI  i  m  n  m 
-LU-iiiiiii  u  111 , 

3,0 

5  »3 

0,2 

-f  0,8 

Med  ('Mrtv  \ 

0,3 

1,2 

+ 

3,6 

4-  5,7 

8  a.  m. 

0,1 

2,1 

+ 

2,7 

+  4,8 

2  p.  m. 

+ 

0,9 

+ 

2,0 

+  6,8 

4-10,5 

9  p.  m. 

+ 

0,7 

0,5 

+ 

4,0 

4-  6,1 

Maximum. 

+ 

2,8 

+ 

3,1 

4- 

7,8 

4- 12,0 

Minimum. 

2,4 

3,4 

+ 

1,2 

4-  2,7 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,4 

0,4 

+ 

4,2 

+  6,4 

8  a.  m. 

+ 

0,1 

0,9 

+ 

3,2 

+  7,3 

2  p.  m. 

+ 

2,2 

+ 

3,2 

4- 

7,6 

4-13,4 

9  p.  m. 

+ 

0,7 

0,1 

4- 

3,0 

4-  6,3 

Minimum. 

2,7 

3,4 

4- 

0,5 

4-  2,3 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,8 

+ 

0,5 

4- 

4,2 

4-  8,0 

4-13,0 

4- 19,0 
+  9,5 
4-  2,5 
4-11,7 

+  15,4 
4-18,3 
4-  6,9 
4-  1,4 
4-ii,T 

4-15,8 
4-21,1 
4-  8,0 
4-21,8 
4-  3,9 
4- 12,4 

4-13,9 
4-17,1 
4-  8,5 
4-18,8 
4-  2,8 
+  11,3 

4-14,4 
4-18,8 
4-10,5 

4-20,2 

4-  3,4 
4-12,8 

4-13,7 
■M7,4 
4- 1 1,2 
4- 12,7 

4- 12,0 
4-16,6 
4-  8,9 
4-17,5 
+  2,3 
4-10,7 

4- 10,7 
4- 17,0 
4-10,3 
4-18,4 
4-  4,6 
4-11,3 


4-14,4 
4-19,1 
4-11,8 
4-  6,0 
4-13,3 

4-16,4 
4-18,1 
4-  9,8 
4-  3,9 
4-12,6 

4-16,3 
4-19,9 
4-11,5 
4-21,5 
4-  5,9 
4-13,9 

+  15,4 
4-17,2 
4- 1 1,2 
4-19,4 
+  5,8 
4-13,0 

+  14,9 

4-17,9 
4- 12,4 
4-20,9 
+  6,5 
4-13,6 

4-15,8 
4-17,6 
4- 12,0 
4-13,6 

4-13,2 
4-16,6 

4-11,4 
4-18,4 

+  5,5 
4-12,2 

4-12,8 
4-17,5 
4-11,5 
4-19,3 
4-  7,2 
4-12,6 


4-15,6  4-16,4 
4-18,6  4-i8,4 


4-10,9 
+  5,5 
4-13,4 

4-11,9 
4-17,9 
4-13,4 
4-19,2 
4-  4,6 
4-13,3 

4- 12,5 
4-17,7 
4- 1 1,0 
4-19,4 
4-  6,6 
4-12,3 

+  13,3 
4-18,4 
4-  9,9 
4-  4,9 
4-11,9 


4-ii,j 
4-  7,6 


-f  16,5 

4-22,6 

4-14,0 
4-  8,2 
4-15,9 

4-18,1 
4-21,2 
4-12,6 
4-  7,2 
+  15,3 

4-18,3 
4-22,4 

+  14,3 
4-24,1 
4-  9,1 
4-16,5 

4-16,8 

+  19,9 
4-14,4 
4-22,4 
+  7,8 
+  15,6 

4-17,1 
4-22,5 
4-16,1 
4-24,0 
4-  8,9 
4-17,0 

4-17,2 
4-21,5 
4- 16,0 
4-17,1 

4-16,1 
4-20,9 
4-14,2 
4-21,9 
4-  7,8 
+  15,5 

+  15,5 
4-21,6 

4-14,4 
4-23,0 

4-  9,1 
4-15,7 

4-17,5 
4-20,8 

4-14,7 
4-11,1 


4-13,6  4-16,4 


4-13,6 
4-17,8 
4- 12,1 
4-20,0 
4-  7,0 
4-13,0 

4-13,5 
4-17,1 
4-12,5 

4-19,3 
4-  8,6 
4-13,2 

4-14,6 
4-19,9 
4-11,5 
+  6,3 
4-13,2 


4-16,2 
4-21,8 

4-15,1 
4-23,1 
4-  8,9 
4-16,2 

4-16,6 
4-18,0 

4-15,4 
4-22,3 
4-11,1 
4-15,8 

+  17,5 
4-23,2 

4- 14,0 
4-  9,0 
4-i6,2 


4-13,9 
4- 19,6 
4-12,4 
4-  8,2 
4-14,1 

4-17,7 
4-20,9 
4-11,8 
+  7,6 
4-15,1 

-Hi7,i 
4-21,8 
4-13,2 
4-23,7 
4-  8,8 
4-15,8 

4-16,8 
4-19,7 
4-13,3 
4-20,8 

4-  9,4 
4-15,4 

4-14,4 
4-19,4 
4-13,2 
4-21,1 
4-  8,6 
+  14,5 


4-  9,1 
+  15,5 
+  7,8 
+  3,6 
4-  9,8 

4-12,4 
4-14,9 
+  7,3 
4-  3,1 
4-10,6 

4-12,5 
4-16,1 
4-  9,6 
+  17,1 
+  5,5 
4-11,9 

4-11,7 
4- 14,0 
4-  9,6 
4-14,7 
+  4,8 
-f  11,2 

4-  8,9 

+  15,5 
4-  8,3 
4-16,7 
+  4,3 
-t- 10,0 


4-15,6  4-11,6 

+  19,7  4-15,5 

4-13,9  4-10,1 

4-15,4  +11,7 


+  13,3 
+  17,4 
+  11,5 
+  18,5 
+  7.3 
+  13,0 

+  12,5 

+  17,7 
4-12,6 
4-18,9 
+  8,7 
+  13,4 

+  17,6 

4-20,2 
+  13,7 

+  11,4 

4-16,0 

+ 13,1 
4-18,2 

+  12,7 
+  19,5 
+  8,7 
+  13,7 

+  14,2 
+  i8,S 

+  14,3 
4-20,2 

+ 10,9 
+  15,0 

+  15,2 
+  19,7 
+  13,5 
+  9,4 
+  15,0 


4-  8,8 
+  13,8 
+  7,5 
+  15,0 
+  3,7 
+  9,2 

4-  8,0 
+  13,6 
+  8,5 
+  14,0 
+  4,6 
+  9,3 

4- 12,2 
+  14.4 
+  9,4 
+  7,4 
4-11,4 

+  8,4 
+  15,4 
4-  8,6 
4- 16,0 
+  4,7 
+  9,9 

4-10,0 

+  15,4 
4- 10,1 
4-16,2 
+  7,2 
4-11,1 

+  9,9 
+  16,3 
+  9,6 
+  4,7 
4-11,1 


+  5,3 
+  10,3 
+  5,5 
+  1,2 

+  6,5 

+  7,3 
4-11,1 

+  5,4 
-  0,4 

+  7,2 

+  7,6 
+  11,7 
+  6,9 
+  12,3 
+  2,0 
4-  8,2 

+  7,2 
4-10,4 
+  7,0 
4- 11,1 
4-  1,6 
+  7,8 

+  5,2 
4-11,0 

+  5,8 
+  12,5 
+  1,5 
4-  6,8 


+  5,1 
+  9,9 
+  5,2 
4-10,9 
4-  0,8 
+  6,3 

+  4,8 
+  9,3 
+  5,7 
4- 10,0 

+  1,9 
4-  6,2 

+  7,7 
4-10,6 

+  7,3 
+  4.2 
4-  8,2 

+  5,3 
+ 10,9 
4-  6,2 
+  11,5 
+  2,3 
+  7,0 

+  6,4 
4-11,4 

+  7,2 
4- 12,2 
+  4,0 
+  7,9 

+  7,2 
+  11,7 

+  7,0 
+  3,3 
4-  8,2 


-  0,6 
4-  1,6 

-  0,5 

-  4,5 
±  0,0 


0,0 
2,1 
0,2 
3,1 

3,2 

0,6 


+  0,3 

+  1,7 

—  0,2 
+  2,4 

-  2,8 
+  0,5 


2,2 
0,2 
2,2 
1,4 
4,3 
1,6 


4- 


3.3 
0,6 

2,4 

0,3 
5,1 

2,3 

2,3 
0,9 
2,5 
0,2 

4,3 
2,0 

0,4 
1,3 
0,0 

1,8 
0,5 


0,5 
0,7 
0,5 
2,9 
0,2 

0,7 
1,7 
0,1 

2,5 

1,9 
0,7 


-  1,4 
4-  0,8 

-  1,1 
+  1,4 

-  3,6 

-  0,7 

-  0,3 
+  0,9 

-  0,2 
+  1,9 

-  2,0 
±  0,0 

-  1,4 
1,8 

-  0,6 

-  4,6 
0,3 


+  0,5 

+  1,0 

+  0,3 

+  2,3 

-  2,1 
+  0,5 

-  1,6 

-  0,1 

-  1,5 
+  1,2 

-  3,9 

-  1,2 

-  0,6 
+  0,7 

-  0,7 

-  0,4 

-  2,0 

-  0,6 

1,3 
1,0 

4,2 
1,4 


4- 


-  1,9 

-  0,9 

-  1,7 

-  0,1 

-  3,8 

-  1,6 

+  0,4 

+  0,9 

4-  0,1 

-  1,8 
+  0,4 

-  0,6 
+  0,7 

-  0,3 
+  1,7 

-  2,7 

-  0,2 

4-  0,2 


+  7,' 
4-10,8 
+  4,6 
0,1 
+  6,7 

4-  8,2 
+  11,6 
+  5,5 
+  12,7 
+  1,9 
+  7,4 

+  7,5 
+  10,1 

+  5,9 
+  11,3 
4-  1,6 

+  7,1 

4-  6,0 
+  10,6 

+  5,5 
4- 12,1 

+  1,1 

+  6,5 


+  5,2 

+  9,2 

+  4,8 

4-10,4 
4-  0,6 
+  5,6 


0,9 
0,5 

2,3 

1,5 
0,5 


4-  1,0 

4-  2,0 

4-  0,6 

-  2,3 

4-  1,0 


4-  8,1 
+ 10,4 
4-  6,1 
+  3,2 
+  7,5 

+  5,7 
+  10,3 
4-  6,1 

+  11,5 
+  1,8 

+  6,7 

+  6,5 
4- 10,0 
4-  6,8 
4-11,6 
+  3,6 
+  7,2 

+  7,3 
4-11,6 
+  6,3 
+  2.3 
+  7,5 


Månads-  och  årsmedia  av  temperaturen  pd  tredje  /dassens  stationer, 

Moi/ennes  mensnelles  et  animelles  de  la  température  anx  atationa  de  !ime  ordre. 
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Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

S(,-pt. 

Ok  t. 

Ko  v. 

iJcc. 

Är. 

A  rj  fl  ^6 

o  H>.  in. 



1,8 



4,2 

4- 

2,1 

+  5,9 

+  '3,3 

+  14,6 

_1_  r  A  W 

+  14,2 

1 

+  9,0 

2,2 

1,4 

1        ti  w 

+  6,1 

2  p .  in . 

+ 

0,3 

4- 

1,6 

4- 

7,7 

4- 1 1,4 

+ '  9,0 

+ 1 9,0 

+  2  2 ,9 

+  '9,4 

+ 14,9 

+  ",5 

4- 

0,3 

_ 

0,2 

+ 10,7 

9  p.  m. 

1,2 

2,4 

4- 

2,9 

4-  3,8 

+  9,6 

+  10,8 

+  '4,7 

+  '2,7 

+  8,5 

+  6,4 

1,9 

_ 

1,4 

+  5,2 

Minimum. 

_ 

4,5 

_ 

6,9 

1,1 

4-  0,3 

+  3,0 

+  6,7 

+  9,0 

+  9,0 

+  4,9 

+  1,8 

_ 

3,7 



3,9 

+  1,2 

Med.  (Moy.) 

- 

1,1 

- 

2,0 

4- 

3,7 

-L    C  S 

+  •  2,0 

+  '2,9 

I  A  y, 

+ 10,4 

+  '4,2 

+ 10,2 

+  7,3 

- 

1,5 

- 

1,1 

-r  0,4 

o    a.  TCi, 

_ 

2,1 



3,7 

4- 

1,6 

+  '3,0 

+  '3,3 

+  10,3 

+  '3,5 

+  8,7 

+  3,0 



2,5 

2,2 

+  3,6 

2  p .  in . 

+ 

0,2 

± 

0,0 

4- 

6,2 

i"  1 1  ,ö 

4-  '7,9 

+  '7,9 

+  21,4 

+  '9,4 

+  '4,3 

+  '0,3 

_ 

0,4 



0,5 

+  9,9 

9  p.  m. 

1,6 

4,' 

4- 

1,4 

+  8,4 

+  9,6 

+  '2,7 

+  ",4 

+  7,3 

+  4,2 

_ 

2,7 

_ 

1,9 

+  4.0 

Maximum. 

+ 

0,9 

+ 

0,4 

4- 

6,4 

+  1 1,9 

+  18,3 

+  18,6 

+  22,3 

+  19,6 

+  '4,7 

+  '0,4 

± 

0,0 

_ 

0,2 

+  10,3 

M  i  n  i  m  11  ni . 

4,7 

7,5 

1,6 

—   o,  2 

+  4,7 

+  7,3 

+  7,1 

+  2,7 

-  0,4 

5,3 

- 

3.9 

IWq/1    i  ATrxTT  1 

1,4 

2,9 

4- 

2,5 

4-  5,7 

"1-11,0 

_L  »  f  A 
"T  I  1 ,0 

+  '4,9 

+  '3,4 

+  9,2 

+  5,9 

2,1 

1,7 

+  3,3 

o    H.  Ul. 

0,8 

_ 

1,6 

4- 

2,9 

T-  0,5 

-i-  T  T  S 

+  14,1 

_1_  ,  r  A 

+  '5,0 

+  '3,9 

+  9,7 

+  7,2 

— 

1,5 

0,1 

-LA' 
+  0,3 

2  p.  m. 

■ 

1,7 

+ 

2,5 

4- 

6,7 

+  11,5 

+  16,8 

+  17,9 

+  20,4 

+  '8,3 

+  14,5 

+  10,5 

4- 

1,2 

4- 

1,8 

+  10,3 

9  p.  m. 

+ 

0,2 

0,3 

4- 

3,7 

+  6,6 

+  '0,4 

+  12,2 

+  14,9 

+  '4,0 

+  9,5 

+  7,0 

1,1 

4- 

0,7 

+  6,5 

Minimum . 

4,5 

- 

4,7 

1,1 

+  0,9 

+  4,2 

+  5,4 

+  7,2 

+  8,4 

+  4,5 

4-  2,1 

- 

4,8 

2,6 

+  1,3 

uLuu.  iiii.uy.j 

0,1 

± 

0,0 

4- 

4,1 

+  7,4 

X  r  T  r 

4-  11,5 

+ 13,0 

+  '5,4 

_L  T  /l  A 

+  '4,0 

_i_  T  A 
T  IO,D 

+  7,9 

0,7 

+ 

0,6 

+  7,0 

Som 

O  (i.  ni. 

_ 

1,3 

— 

2,8 

4- 

1,9 

+  5,9 

+  '2,4 

+  '3,5 

T  10,2 

+  '3,9 

_1_    ft  7 
+  0,7 

L     -  A 
+  3,0 



1,6 

_ 

1.3 

+  5,9 

2  p.  m. 

+ 

0,4 

+ 

1,2 

4- 

6,8 

+  10,8 

+  '7,0 

+  17,4 

4-21,0 

4-18,2 

+  14,0 

+  10,1 



0,2 



0.3 

+  9,7 

9  p.  m. 

0,5 

1,9 

4- 

1,5 

+  4,9 

+  10,7 

+  ",7 

+  14,7 

4- 12,1 

+  8,1 

+  5,6 

- 

1,7 

- 

1.2 

+  5,3 

JAinimnm. 

I 

3,6 

4,3 

0,5 

4-    I  8 
i~    I, o 

+  4,3 

+  7,5 

+  9,3 

4-  8,7 

+  4,7 

+  2,3 

3,4 

3.1 

+  2,0 

0,6 

1,4 

4- 

2,9 

-LA-, 

4-  0,3 

+ 1 1 ,9 

4-  12, ö 

+ 15,9 

+  13,7 

+  9,5 

+  0,7 

1,3 

1.1 

_I_    A  T 

+  0,3 

8  a.  m. 

+ 

o,5 

_ 

0,5 

4- 

3,2 

+  7,3 

4-11,8 

+  14,1 

+  16,1 

+  '4,7 

+  10,7 

+  8,2 



0,6 

4- 

1,9 

+  7,3 

2  p.  m. 

+ 

2, o 

+ 

2,3 

4- 

6,0 

+  10,8 

+  14,9 

4-16,4 

+  '8,5 

+  17,5 

+  13,7 

+  '0,4 

+ 

1,3 

+ 

2,6 

+  9,7 

9  p.  m. 

+ 

0,9 

+ 

o,6 

4- 

3,8 

_I_      »7  /l 

4-11,2 

+  '3,2 

+ 14,7 

+  '4,5 

+ 1 1 ,0 

t        Q  . 

+  8,4 

+ 

0,2 

+ 

1,6 

+  7,3 

Minimum . 

2,1 

2,6 

4- 

0,9 

+  3>3 

"T  0,8 

+  0,2 

+ 10,9 

4"  1 1 ,0 

+  7,4 

+  4,4 

3,2 

1,1 

+  3,7 

+ 

1,0 

4- 

0,7 

4- 

4,1 

J_     Q  r\ 

"T  ö,0 

+ 1 1,7 

+  '3,5 

+  '5,4 

+  15,0 

+  11,5 

+  0,0 

4- 

0,2 

4- 

1,9 

+  7.7 

8  a.  m. 



0,2 



0,5 

4- 

3, o 

+  6,4 

+ 10,9 

+  12,9 

+  16,3 

+  '3,9 

+  9,8 

+  7,3 



1,1 

4- 

0,8 

4-  6,6 

2  p .  m . 

+ 

1,5 

+ 

2,2 

4- 

6,0 

+  12,5 

~r  1 0, 1 

+ 18,2 

+  20,9 

-r  18,4 

+ 14,8 

l_  1  *-\  ö 
T"  10,0 

+ 

1,1 

+ 

1,9 

+ 10,4 

9  p.  ni. 

+ 

0,8 

0,1 

4- 

3,5 

_i_  7 

+  7,2 

4-  I  2,0 

+ 14,9 

+  '3,5 

+  9,3 

+  7,1 

0,7 

+ 

0,9 

_1_    A  A 
"T  0,0 

ivicu.  ^iTluy. ) 

+ 

o,6 

+ 

0,3 

+ 

3,9 

+  7,9 

-f-  I  1 ,2 

+  13,2 

+ 16,0 

+  14,4 

+ 10,6 

-f-  0,1 

0,4 

-f- 

1,1 

+  7,2 

8  a.  m 

_ 

o,8 

_ 

1,3 

4- 

2,1 

+  6,0 

+  12,1 

+  12,8 

+  '6,3 

+  '3,9 

+  9,7 

+  7,0 

_ 

1,3 

_ 

0,3 

+  6,4 

2  p.  m. 

+ 

1,1 

+ 

1,9 

4- 

6,5 

+  n,5 

+  16,5 

4-16,8 

4-20,8 

4-18,2 

+  14,6 

+ 10,7 

4- 

0,8 

4- 

1,0 

4-10,0 

9  p.  m. 

0,2 

1,0 

4- 

3,4 

"T    0, 2 

+  '0,9 

+  12,9 

4-14,8 

+ 13,6 

+  9,5 

+  7,1 

1,1 

4- 

0,2 

_1_    A  j 
+  0,4 

- 

0,2 

- 

0,4 

4- 

3,7 

+  7,0 

-h  1 1,0 

+ 13,2 

+  15,9 

+  14,4 

+  10,0 

+  7,9 

- 

0,7 

4- 

0,2 

+  7,0 

Sam 
o    <i.  III. 

_ 

0,7 



1,7 

4- 

2,2 

r  0,0 

4-  I  2,0 

+  '3,9 

_1_  T  A  fi 

-f-  10,0 

+  13,9 

+  9,8 

+  /,o 

1,2 

4- 

0,3 

+  0,/ 

2  p.  m. 

+ 

o,5 

+ 

1,8 

4- 

6,7 

+  12,3 

+ 10,9 

+ 18,3 

4-21,4 

4-  ie,o 

t       T  A  ¥ 
-f-  10,1 

+  i',7 

4- 

',3 

4- 

1,4 

+ 10,5 

9  p.  m. 

0,1 

1,2 

4- 

3,0 

+  6,3 

+  10,5 

+  12,8 

+ 15,0 

+  13,5 

+  9,3 

+  6,8 

1,3 

4- 

0,2 

+  6,2 

Minimum. 

- 

2,9 

- 

4,2 

4- 

o,4 

+  2,5 

+  6,2 

+  7,7 

+  10,4 

+ 10,2 

+  6,1 

+  4,0 

- 

3,9 

2:0 

+  2,9 

iXLUU,  \SaL\jy.\ 

0,2 

o,6 

4- 

3,6 

-1-    7  A 

4-  7,0 

_1_  T  T  T 

+  ",7 

+  13,0 

+  16,3 

+ 14,3 

+  '0,9 

+  8,3 

0,6 

+ 

0,5 

+  7.1 

Sa  m 

O  a.  m. 

_ 

2,8 

_ 

4,6 

4- 

2,1 

+  0,4 

+ 14,' 

+  15,0 

+  '7,0 

+  '5,2 

+ 10,1 

4-  0,0 

_ 

2,4 



1,6 

+  0,2 

2  p.  m. 

± 

0,0 

4- 

1,5 

4- 

7,8 

+  11,3 

+  18,8 

+  18,5 

4-22,2 

+  18,9 

+  15,1 

4-10,6 



0,2 



0,4 

+  10,3 

9  p.  m. 

2,3 

4,2 

4- 

2,1 

+  3,9 

+  9,6 

+  10,9 

+  14,5 

+  12,7 

+  7,7 

+  5,6 



2,7 



1,7 

+  4.7 

Mäximurn. 

+ 

1,7 

4- 

2,8 

4- 

8,5 

+ 13,0 

+  22,4 

4-22,4 

4-24,8 

4-21,2 

+ 16,9 

4- 12,6 

4- 

1,5 

4- 

1 ,5 

+ 12,4 

IVlinimuni. 

7,1 

9,0 

1,6 

+  0,2 

+  3,4 

_L      A  T 

-T  0,1 

+  8,9 

+  0,9 

+  4,1 

+  0,5 

6,0 

4,8 

+  0,3 

Med.  (Moy.) 

— 

2,0 

2,9 

+ 

3,4 

4-    D,  I 

+ 1 2,2 

+  12,9 

+ 16,2 

+  '4,5 

+ 10,0 

1   £  0 
-f  0,8 

— 

2,0 

— 

',4 

-T  0,2 

o  ä.  m. 

2  6 

-|- 

+  0,4 

+ 14,9 

_L  tA  T 

4-  10,1 

+  17,4 

+  15,0 

4-10,4 

+  6,4 

2,2 

' 

+  6,/ 

2  p.  m. 

O  8 

7  7 

+  11,5 

+  20,2 

4-20,6 

+  22,6 

+  19,7 

+  '5,o 

4-11,8 

4. 

0,4 

4-10,8 

9  p.  m. 

2  2 

T  Q 

4- 

2  O 

+  5,0 

+  11,4 

+ 13,0 

+  15,8 

+  14,2 

+  9,1 

+  7,1 

2,0 

in 

+  5,9 

Med.  (Moy.) 

1,9 

I  6 

j_ 

3,4 

+  6,6 

+  13,4 

+  14,5 

+  17,2 

+  15,5 

+  10,7 

+  7,9 

1,5 

0,9 

+  6,9 

8  a.  m. 

+ 

1,1 

+ 

o,  I 

4- 

3,7 

+  6,7 

+  11,8 

+  13,9 

4-16,0 

+  14,5 

+  11.5 

+  9,3 

4- 

0,7 

+ 

2,4 

+  7,6 

2  p.  m. 

+ 

2,1 

+ 

1,9 

4- 

6,0 

+  9,6 

+  13,5 

+  14,9 

+  17,3 

+  16,7 

+  '3,7 

4-10,8 

+ 

1,8 

4- 

2,8 

+  9,3 

9  p.  m. 

+ 

1,7 

+ 

1,2 

4- 

4,4 

+  7,9 

+  11,8 

+ 14,2 

+  15,7 

+  15,1 

+ 12,2 

+  9,7 

+ 

1,0 

+ 

2,7 

4-  8,1 

IW  UTI  m  n  rn 

+ 

3,8 

+ 

2,9 

4- 

6,6 

-f-  1 1  0 

4-168 

-r  1 0,4 

4-  T  -  n 
+  I  /  ,9 

+  '4,5 

-|"  I  2,0 

+ 

2,6 

-f- 

4,3 

Minimum. 

0,8 

o,8 

4- 

2,7 

+  5^3 

+  9,1 

4-11,2 

+  '3,8 

+  13,0 

4-10,1 

+  7,6 

— 

0,6 

+ 

0,8 

+  6,0 

Med.  (Moy.) 

i- 

1,6 

4- 

1,0 

4- 

4,5 

+  7,8 

+  ",9 

+ 14,0 

+  15,9 

+  15,2 

+ 12,3 

+  9,8 

+ 

1,1 

+ 

2,6 

4-  8,1 

8  a.  m. 

2,3 

3,1 

4- 

2,3 

+  6,8 

4-14,6 

+  14,8 

+  15,9 

+  14,8 

+  9,7 

+  6,3 

1,2 

1,3 

+  6,4 

2  p.  m. 

± 

0,0 

4- 

1,4 

4- 

8,5 

+  12,9 

+20,3 

+  19,4 

4-22,4 

+  20,9 

+  15,2 

4-12,0 

4- 

0,8 

+ 

0,4 

4- 1 1,2 

9  p.  m. 

1,7 

2,4 

4- 

3,8 

+  5,7 

4-11,6 

4- 12,2 

+  15,1 

4-14,8 

+  9,3 

4-  6,1 

i'4: 

0,4  1 

+  6,1 

Maximum. 

+ 

1,7 

4- 

2,5 

4- 

9,9 

4- 14.  Q 

4-22,8 

-{-22  1 

4- 2;  6 

4-21  ; 

+  169 

+ 

3,5 

4- 

1.9 

4-  1  ■?  ^ 

Minimum. 

5,1 

6,2 

o,5 

±  0,0 

+  3,1 

+  6,' I 

+  8,3 

+  6,1 

+  2,0 

+  0,3 

4,4 

3,61 

+  0,5 

Med.  (Moy.) 

1,6 

1,7 

4- 

4,3 

+  7,3 

+  13,6 

+  13,7 

4-16,2 

+  15.7 

+  10,6 

+  7,5 

0,8 

0,6 

+  7.0 

8  a.  m. 

0,4 

2,0 

4- 

2,6 

4-  6,1 

+  12,2 

+  13,6 

+  16,3 

+  13,6 

+  9,6 

+  7,0 

1,0 

4- 

0,5 

+  6.3 

2  p.  m. 

+ 

1,3 

4- 

1,8 

4- 

6,6 

+  11,7 

+  16,9 

+  18,3 

+  21,3 

+  18,5 

+ 14,8  ! 

+  10,8 

4- 

0,6 

4- 

1.7 

-f-10.4 

9  p.  m. 

+ 

o,4 

o,7 

4- 

3,8 

4-  6,6 

+  11,3 

+  13,3 

+  15,8 

+  14,1 

+  10,3 

+  7,7 

0,9 

4- 

0,8 

+  6,9 

Maximum. 

+ 

3,1 

4- 

3,2 

4- 

8,o 

+ 14,2 

+  18,8 

4-20,1 

+  22,8 

+  19,9 

4-16,2 

+  12,5 

4- 

1,6 

4- 

3,0' 

4- 12,0 

Minimum. 

4,0 

5,3 

0,4 

+  1,6 

+  5,4 

+  7,1 

+  10,0 

+  9,4 

+  5,7 ; 

+  3,3 

4,1 

2,8  1 

4-  2,2 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,3 

0,5 

4- 

4,1 

+  7,3 

4- 12,1 

+  13,8 

+  16.5 

4-14.6 

4-11,0 

4-  8,2 

0.6 

4- 

0,9  ' 

+  7.3 

Stationer. 
Stations. 


Liin. 

Gouvernemont. 


Höjd 
ö.  h. 

Altilude. 


Ogestad 


Lommaryd- 


Kilanda. 


Gustav  Adolf 


Säby. 


Kalmar 


Jönköpings 


Älvsborgs 


Skaraborgs 


Göteb.  o.  Bohus 


Bråttkärr 


Vedum. 


Skaraborgs 


Koberg   1  Älvsborgs 


Adelsnäs  1  Östergötlands 


Holmbo- 


Kristineberg 


Bjärka-Säby 


Hjulkvarn- 


Kalmar 


Göteb.  o.  Bohus 


Östergötlands 


Alvsborgs 


81 


240 


2'5 


50 


78 


103 


45 


42 


Meteor.  laktt.    63:a  band.  1921. 


22 


170 


Månads-  och  årsmedia  av  tefnperaturen  på  tredje  klassens  stationer, 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  température  mix  stations  de  S^e  ordre. 


1921. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 


Höjd 
ö.  h. 
Altitude. 


Jan. 


Febr. 


Mars 


April 


Maj 


Jnni 


Juli 


Aug.  Sept. 


Okt. 


Nov. 


Dec. 


Kyleberg . 


Övre  Gränsö- 


Skövde. 


Stora  Ekeberg- 


Grensholmen . 


Vaberget 


Östergötlands 


105 


Skaraborgs  150 


130 


Östergötlands 


Skaraborgs 


40 


Götlunda  - 


Hönsäter. 


Finspång . 


Ålb 


erga  - 


Valinge . 


Sjötorp. 


90 


80 


Östergötlands  ;  45 


Södermanlands 


25 


Skaraborgs    i  50 


8  a.  ni. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Mod.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 


m. 
m. 


8  a 
2  p 

9  p.  ra. 
Minimum 

Med.  (Moy.) 


2  p.  m. 
9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 


l.i 

0,6 
0,8 
4,0 
0,6 

1,4 
0,1 

0,9 
2,1 

5,3 
0,9 

1,2 
0,3 
0,7 
1,7 
4,1 
0,7 

1,8 
0,0 
1,2 
1.5 
4,5 
1,2 

3,9 
1,8 

3,3 
0,8 
7,0 
3,2 


-  2,2 

-  1,0 

-  1,8 

-  4,5 

-  1,8 

-  1,5 
+  0,4 

-  0,9 

-  4,3 

-  0,8 


-  0,6 
+  1,1 

-  0,3 
+  1,9 

-  2,6 

-  0,1 

-  2,9 

-  1,3 

-  2,1 

-  6,4 

-  2,2 

-  3,0 

-  0,6 

-  2,3 

-  7,0 

-  2,2 

-  2,2 

-  0,7 

-  1,9 
+  1,6 

-  5,9 

-  1,7 

-  0,9 
+  0,6 

-  0,5 
+  1,8 

-  3,4 

-  0,4 


-  2,7 
+  0,9 

-  2,1 

-  5,1 

-  1,6 

-  3,5 
+  1,9 

-  1,9 
+  2,7 

-  6,9 

-  1,5 

-  2,1 
-f-  1,1 

-  1,4 
+  1,8 

-  4,6 

-  1,0 

-  2,7 

+  1,0 

-  2,0 
+  1,8 

-  5,4 

-  1,5 

-  4,5 
+  1,1 

-  2,7 
+  1,4 

-  7,6 

-  2,4 

-  2,8 
±  0,0 


4,5 
2,0 


3,2 
1,1 
2,0 
1,9 
5,4 
1,6 

2,0 
0,1 
1,1 
1,0 
3,9 
1,1 

3,9 
0,8 

2,4 
6,9 
2,1 

4,0 
3,2 
3,2 
7,1 
1,9 

3,6 
1,4 

2,5 

2,6 
6,7 
1,9 

2,8 
1 ,2 
1,4 
2,6 
4,8 
1,2 


2,4 

7,5 
3,5 
0,3 
4,0 

2,6 
8,1 

2,9 

8,9 
1,2 

3,9 


+  2,2 

+  6,4 

+  3,0 

+  6,8 

+  0,4 

+  3,5 


2,3 

6,8 

2,7 

7,3 
0,3 
3,5 

0,8 
6,8 
1,6 

7,3 
2,6 

2,5 

2,0 
5,2 
1,8 


-  0,6 
+  2,7 


2,3 
7,1 

3,3 
7.7 
0,7 
3.8 

3,0 
5,8 
3,1 
6,7 
0,5 
3.7 

1,6 
6,5 
2.5 
1,1 

3,1 


+  3,1 

+  9,4 

+  3,0 

-  1,3 

+  4.4 


2,8 
7,8 
3-1 
9,1 
0,1 

4.0 

2.3 

7.3 
3,8 
8,7 
0,1 

4,1 


+  6,8 
+  13,2 
+  5,3 
+  1,9 
+  7.2 

+  6,9 
+  11,6 

+  4,4 
+  12,4 
+  0,8 
+  6,5 

+  5,9 
+ 1 1,0 
+  6,1 
+  13,0 
+  2,0 
+  6,9 

+  5,8 
+  11,1 

+  5,3 
+  12,0 

+  1,3 
+  6,5 

+  5,0 
+  10,3 
+  4-0 
+  12,5 
+  0,5 
+  5,4 

+  5,2 
+  9,7 
+  4,8 
+  10,3 
+  1,2 
+  5,8 

+  6,8 
+  11,6 
+  6,2 
+ 12,6 
+  0,4 
+  7,3 
+  6,0 

+  9,9 
+  6,6 
+  10,9 
+  1.9 
+  6,9 

+  5,4 
+  10,8 

+  3,7 
+  0,5 
+  5.5 

+  7.6 
+  13,0 
+  4,5 
—  0,1 

+  7,0 

+  6,4 
+  II.3 
+  4.9 
+  13.6 
+  1,5 
+  6,5 

+  6,2 
+  11,9 
+  6,3 
+  15,6 
+  2,0 
+  7,2 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+  20,4 


3,9 
8,8 

0.5 
5.8 
2,6 

4,2 
8,0 
9,9 
9.6 
4.7 

2,3 
2,4 

6,7 
1,0 
9,8 

5,3 
2,1 

2,5 

6,2 
9,8 
7,2 
4,6 
1,4 

1,8 

9,4 
8,6 


4,4 
1,2 

0,9 
5,5 
9,7 
7.3 
4.6 
0,8 

3.6 
6,9 
0,8 

8,3 
4,0 

2,3 
2,3 

6,2 
0,7 
7,7 
5,8 
1,8 

3.2 

7,8 
9,9 
2,1 

1,9 

4,6 
9,9 
9.8 
4,4 
2,6 

3,2 
7,8 

0,3 
20,2 

5,0 
2,2 

1,6 
6,8 

0,9 


+  21,5 

+  5,3 
+  11,8 


+  15,2 
+  19,4 
+  12,1 

+  7,6 
+  13,8 

+  15,1 
+  18,7 
+  13,3 
+  20,4 

+  8,3 
+  14,4 

+  13.6 
+  17,2 
+  12,5 
+  20,5 

+  13,2 

+  13.7 
+  16,5 
+  11,6 
+  18,2 
+  6,1 
+  12,5 

+  12,9 
+  19,3 
+  10,7 
+  20,7 
+  6,8 
+  12,5 

+  13.1 
+  16,5 
+  12,0 
+ 19.0 
+  7,4 
+  12,7 

+  14.9 
+  17,5 
+  12,3 

+ 19,2 
+  6,7 
+  13,3 

+  15.3 
+  18,1 

+  13.3 
+  19.8 
+  8,2 
+  14.2 

+ 14,0 
+ 17,0 
+  11,8 
+  6,6 
+  12,9 

+  14,7 
+  19.1 
+  12,6 

+  7,7 
+  H.o 

+  13,5 
+  17,4 
+  12,7 
-^  20,0 
+  8,1 
+  13,5 
+  12,9 
4-17,5 
+ 12.9 
+  22,6 
+  8,0 
+  13.3 


+  17.7 
+  23,5 
+ 14.1 
+  10,1 
+  16,6 

+  16,9 
+  21,8 
+  15.9 
+  23.4 
+  10,3 
+  16,8 

+  16,1 
+  20,5 

+  i5.t 
+  23.6 
+ 10,1 
+  16,0 

+  16,6 
+  20,2 
+  14.7 
+  21,9 
+  8,7 
+  15,7 

+  14.8 
+  21,6 
+  13,0 
+  22,8 
+  8,0 
+  14,8 

+  15,8 
+  19.5 
+  15,2 
+  22,1 

+  9,7 
+  15,7 

+  17.5 
+  20,8 

+  14,8 
+  22,0 
+  8,7 
+  16,1 

+  17,1 
+  21,7 
+  16,6 
+  23,0 
+ 1 1,0 
+ 17,2 

+  15.7 
+  20,0 

+  14,7 
+  10,8 

+  15,7 

+  16,5 
+  22,1 

+  15,1 
+ 10,1 
+  16,4 

+  15,4 
+  20,1 

+  14,6 
+  22,3 
+  10,5 
+  15,5 

+  15,8 
+  21,1 
+  15,8 
+  25,0 
+ 10,0 
+  16,4 


+  20,6 


0,7 
5,1 

3,7 
7,7 
2,9 
9,8 
9,4 
3,9 

3,5 
7,7 
3,0 
8,7 
8,8 

3.9 

2.8 
8,8 
2,0 
9,7 
8,2 
3,3 

3,4 
6.5 
3,0 
7,8 
8,8 
3,7 

4,6 
7,9 
3,0 
9,4 
9,0 
4,3 

3,9 
7,4 
3,0 
8,7 
9.9 
4,0 

4.2 
7.1 

2.9 

8.4 
4,0 

5,5 
9,8 
4,0 
9,7 
5,4 

4,7 
8,3 
3,5 


+  20,8 


+  22,0 


0,5 
5,6 
9,3 
6,0 
1,0 

0,2 

5,5 
0,0 

6.7 
6,4 
1,1 

9,5 
3,9 
9,3 
4,5 
5.8 
0.3 

8,7 
3,8 
8,4 
4,7 
4,4 
9,6 

9,1 
4,9 
9,0 
5,7 
4,2 
0,2 

8.7 
3.2 
8,0 
3.6 
4,9 
9,3 


4,2 
8.5 
5.0 
4.2 
0,0 

0,0 
3.0 
9.6 
4,2 
5,9 
0,4 

9,1 
3,9 
8,2 

3,6 
9.7 

0.3 
6,0 
8,6 

4,5 
0,6 

0,0 
4.7 
9.3 
6.5 
6,2 
0,6 

9.9 
4,8 
9,6 
7,5 
5,9 
0,7 


+  6,8 
+  11,3 
+  6,5 
+  2,8 
+  7.7 

+  6,7 
+  11,3 
+  7,1 
+  12,1 
+  1,9 
+  7,9 

+  6,4 
+  9,8 
+  6,8 
+  10,6 
+  3,0 
+  7,4 

+  5,6 
+  9,5 
+  5,7 
+  10,6 

+  1,7 
+  6,6 

+  4,2 
+  9.9 
+  4,3 
+  10,5 
±  0,0 
+  5.5 

+  5,7 

+  9,0 

+  5,8 

+  9,6 

+  1,9 

+  6,5 


9,5  i+  6,0 


+ 10,0 

+  5,7 
+  10,8 
+  1,8 
+  6,8 

+  7,1 
+  9,9 
+  6,9 
+ 10,8 
+  4,0 
+  7,7 

+  5,2 

+  9,9 

+  5,8 

—  0,2 

+  6,5 

+  5,8 
+  11,3 
+  5,5 
+  0,6 

+  6,9 

+  6,5 
+  10,9 
+  6,5 
+ 12,2 
+  2,5 
+  7,5 

+  6,4 
+  io,S 
+  6,9 
+  11,7 
+  2,9 
+  7.6 


1,7 
0,9 
1,9 
4,3 
1,1 

0,6 
0,6 
0,7 
1,4 
3,4 
0,3 

1.3 
0,3 
1,1 

0,9 
3,6 


1,9 
0,0 

1,5 
0.7 
3,3 
1.3 

3.2 
0,9 
2,8 
0,2 
6,0 

2,5 

2,5 
1,2 

2,7 

0,7 

4,0 

2,3 

1,8 
0,1 
1,7 
1,1 
4,1 
1,3 

1,1 
0,6 
0,8 
1,1 

2.9 

0,6 

3.2 

0,6 

2,3 

6,7 
2,2 

2,4 
0,4 
2,6 

6,4 
2,0 

1,5 
0,1 
1,8 
1,2 
4,6 
1,3 

1,5 
0.4 
1.4 
I, I 
3,7 
1,0 


-  0,5 
+  o, 

—  o, 

-  3 

—  o, 


+ 


+ 
+ 

+ 

+ 

—  I 

—  o 

—  I 

—  5 

—  I 


—  o, 
+  o 
4-  o 
4-  I 

—  2 
4-  o 
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3Iänads-  och  drsmedia  av  temperaturen  pd  tredje  klassens  stationer. 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  température  aux  stations  de  Sme  ordre. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernoment. 


Höjd 

ö.  11. 
Altitude. 


Tan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Jaiii 

Juli 

Hopt. 

Okt. 

Sov. 

De<;. 

År. 

1  n  n^t* 

3,4 

— 

5, 0 

+ 

',9 

+  3.6 

+  11,3 

+  »3,3 

— 

+ 

•5,1 

— 

1,1 

M 

•,3 

0  6 

6  2 

+  ö,0 

+  15.9 

+ 17,9 

j. 

18  7 

-(- 

2  A. 

4. 

2,2 

2,9 

- 

4,5 

+ 

I, '5 

+  2,5 

+  6,0 

+ 1 1,0 

+ 

'2,5 

1,2 

»,i 

2,7 

— 

3,7 

+ 

2,6 

+  3.8 

t      ti  Q 
+  0,0 

+  12,4 

+ 

14,3 

— 

0,3 

— 

0,5 

2,7 

— 

5,5 

+ 

1,7 

+  6,3 

+  13.5 

+  14.3 

+  17,2 

+ 

16,4 

+ 

9,3 

+  6,0 

3,3 

— 

1.5 

+  6,0 

1,2 

- 

0,1 

+ 

8,2 

-f-  I 

+  20,4 

+  17,9 

r  2  1 ,0 

+ 

19,8 

+ 

'5,2 

+ 10,7 

— 

0,8 

± 

0,0 

+ 10,4 

3,6 

— 

4,7 

+ 

2,3 

+  5»5 

H- 11.5 

+ 12,3 

+  14,7 

+ 

14,8 

+ 

9,0 

4.  '  A 

+  3.0 

— 

2,8 

— 

',3 

^  5,3 

2,7 

0,° 

-L. 

2  /i 
3,4 

+  7,0 

+  13.1 

+  13,3 

4. 

16,1 

4. 

r 

+  6,9 

2  c 

^,3 

II 

1      A  . 
+  0,4 

2,2 

— 

3,4 

+ 

2,4 

t       A  r\ 

+  0,0 

+ 13.7 

+ 14.1 

+ 15.° 

+ 

14,5 

+ 

9,8 

+  5,8 

— 

2,0 

— 

0,8 

+  0,1 

0,7 

± 

0,0 

+ 

7,1 

+  10,9 

+  18,3 

+  '7.3 

+  20,0 

+ 

17,7 

+ 

13,6 

+  9,5 

— 

0,3 

+ 

0,4 

+  9,5 

2,0 

— 

2,3 

+ 

2,6 

+  6,2 

+  11,5 

+  12,9 

+  14.7 

+ 

13,8 

+ 

9,3 

+  6,7 

— 

1,6 

— 

0,5 

+  3.9 

I  ,Ö 

— 

2,1 

+ 

3,5 

+  0.9 

+ 12,9 

+  13»^ 

+  15,7 

+ 

14,6 

+ 

10,3 

T  7,0 

— 

1,4 

— 

0,4 

+  0,0 

2,5 

2,8 

+  7,0 

+  14,4 

+ 15,9 

-I- 

1=;  8 

4-   c  n 
+  5.9 

1.4. 

1,1 

+  0,4 

0,O 

+ 

1,6 

+ 

7',4 

+ 1 2,2 

+  19,0 

-f-  I  Ö,I 

+  20,5 

+ 

19,5 

+ 

14,9 

+ 10,6 

+ 

0,4 

0,4 

+  '0,3 

1,9 

— 

3,1 

+ 

2,9 

+  5.1 

+ 10,7 

_]_    T  *1  Ö 

"T  I  2,ö 

+ 14,° 

+ 

13,7 

+ 

9,5 

+  3.7 

— 

1,3 

— 

1.1 

+  5,7 

1,7 

+ 

2,5 

+ 

8,6 

+  13.6 

+  21,2 

+  20,5 

+  22,5 

+ 

21,4 

+ 

16,5 

+  11,7 

+ 

1,3 

+ 

1,1 

+  11,9 

5,7 

— 

6,8 

— 

0,6 

+  i.i 

+  5,4 

+  8,3 

+  7,3 

+ 

10,5 

+ 

5,8 

+  1,6 

— 

3,7 

— 

3.7 

+  1,6 

I  ,o 

— 

2,4 

+ 

3,8 

+  7.0 

+ 13,0 

+ 13,9 

_1    T  r  A 

+ 

15,3 

+ 

10,8 

4-   A  R 

T  0,0 

— 

0,9 

— 

0,9 

+  ^,7 

3,2 

2  C 

+  7.3 

+ 13,4 

+  13,9 

+  15,7 

4- 

K  8 
'3," 

-f 

10  I 

4- 

+  5,5 

j  , 

2  0 

I.  Ar* 

0,1 

+ 

1,3 

+ 

7,4 

+ 1 2,0 

+  20,4 

+ 18,3 

+ 1 8,0 

; 

18,8 

+ 

14,5 

+  9,0 

+ 

0,3 

- 

o!3 

-f-  10,0 

2,2 

— 

3,5 

+ 

1,8 

+  4.3 

+  9,9 

-j-  I  2,ö 

+  13,9 

+ 

13,7 

+ 

8,8 

4-    C  1 

+  5,1 

— 

1,9 

— 

1.9 

+  3,1 

1,3 

+ 

1,9 

+ 

8,1 

+  13.5 

+  22,8 

+  20,7 

+  20,7 

+ 

20,0 

+ 

15,3 

+ 10,4 

+ 

1,2 

+ 

i.o 

+  11,4 

7,1 

— 

8,1 

— 

1,6 

+  0,3 

+  4,5 

+  8,1 

+  9,0 

+ 

10,4 

+ 

5,1 

+  0,5 

— 

4,5 

— 

4.4 

+  1,0 

2,1 

— 

2,8 

+ 

3,2 

+  6,7 

+ 12,4 

+ 13,8 

+  14,8 

+ 

15,2 

+ 

10,4 

+  0,3 

— 

1,2 

— 

1.6 

_i_    A  ■> 
+  0,3 

2,3 

3,5 

1 

2,9 

+  7.3 

+  13,5 

+  14,0 

+  '5,1 

4- 

15,3 

-4- 

+  5,9 

0,9 

_1_    A  < 

"T"  '^»4 

0,o 

+ 

1,0 

+ 

7,3 

+  11,0 

+  17,5 

+  16,5 

+ 18,1 

+ 

18,4 

+ 

4,0 

-j-  10,0 

+ 

0,1 

_ 

0.5 

+  9,4 

I  ,o 

2,2 

+ 

3,2 

+  5,7 

+  11,3 

+  12,5 

+ 14,1 

4- 

14,2 

+ 

10,2 

4-    A  - 
+  0,3 

— 

1,0 

— 

1,2 

1  A 

-r  0,0 

1,3 

+ 

1,6 

+ 

8,1 

+ 12,3 

+  18,8 

+  x8,6 

+  20,2 

+ 

19,2 

+ 

14,9 

+  I  1,0 

+ 

1,2 

+ 

0,8 

+  10,7 

5,5 

6,4 

0,3 

+  1,4 

+  5,9 

+  8,6 

+  9,8 

+ 

10,7 

+ 

6,6 

+  2,2 

— 

3.8 

— 

4,3 

+  2,1 

1,7 

_ 

1,8 

+ 

4,0 

+  7,2 

+  12,8 

+  13,4 

+  14,8 

+ 

15,2 

10,9 

+  7,1 

— 

0,7 

— 

1,0 

+  6,7 

2,6 

4,5 

+ 

2,7 

+  7,0 

+  14,5 

+  14,9 

+  15,8 

+ 

15,7 

+ 

10,0 

+  5,6 

1,8 

1,4 

+  6,3 

0,9 

-L 

1 

I  0 

4- 

7  T 

+  11,3 

+  17,6 

+  16,7 

+  19,0 

4- 

18  7 

+ 10,0 

"13 

0  Q 

+  9,5 

2,2 

2  6 

3," 

j- 

+  3,6 

+  7,9 

+  11,3 

+  13,0 

4. 

T  ?  7 

4- 

8  Q 

+  5,1 

*  .y 

1,6 

+  4,6 

1,9 

J. 

4- 

8  0 

+ 12,3 

-r  io,o 

-f-  20  8 

4- 

IQ  8 

-|- 

\  A  Q 

4- 

*,y 

4- 

I  2 

i,  ,Ä 

•4"  1 1  0 

6,o 

7  1 

/  ,o 

0  Q 

+  0,7 

+  3,5 

+  7,1 

+  8^8 

+ 

10,1 

4. 

3,y 

+  0,7 

1  Q 
3,y 

X  Q 

+  l!2 

2,1 

2  8 

4- 

3,D 

+  6,1 

+  11,3 

+  12,9 

+  14,6 

+ 

14,6 

4- 

10 
'^,3 

+  6,3 

'  ,3 

I  4. 

+  6,0 

4,0 

4,5 

+ 

0,9 

+  3,9 

+ 13,2 

+  14,5 

+ 17,2 

+ 

14,5 

+ 

1 0,0 

+  4,9 

3,0 

1,6 

+  5.5 

2,1 

0,8 

4- 

1 

+  10,3 

+  16,8 

+  17.5 

+  20,4 

+ 

17,5 

-I- 

1^7 

+  9,0 

0,6 

4- 

0  I 

+  8,9 

3,9 

7  Q 

4- 

I  A 

+  5,2 

+11,3 

+  13.7 

+  15,1 

+ 

12,5 

-f. 

8  ? 
",3 

+  5,1 

2^6 

I  0 

+  5.1 

4- 
r 

4- 

C  8 

~H  10,4 

4-17/1 

^  17,4 

+  181 

4-  » I  2 

+ 

18,6 

-|- 

lA  2 

-^  Q  7 

4- 

0^6 

4- 

+  9.9 

s,t 

7  8 

+  1,0 

+  5,3 

+  S,2 

+  9,4 

+ 

9,4 

-|- 

A.  C 

+  0,6 

6*1 

A  7 

+  0,8 

3,5 

"2  2 

i, 3 

4- 
r 

T  0 

+  5,6 

+  12,5 

+  14.2 

+  16,2 

+ 

13,9 

4. 

;  0  0 

+  5,9 

2  2 

I  0 

+  5.9 

2,0 

4,0 

+ 

3,0 

+  7,3 

+  14,4 

+  15.4 

+  16,1 

+ 

15,9 

+ 

I  1,0 

+  6,1 

1,4 

1,1 

+  6,7 

o,3 

4- 

1 

I  6 

-|- 

7  8 

+11.4 

+  17,8 

+  17,3 

+  19,6 

+ 

19,2 

4- 

+  10,6 

4. 

",3 

4- 

0  0 

+ 10,1 

1,6 

^  2 

4- 

2  8 
3,° 

+  5.3 

+  11,1 

+  12,9 

+  14,4 

+ 

14,2 

-|- 

10,6 

+  6,1 

T  2 

•  ,3 

T  I 

+  6,0 

1,5 

-f- 

2  2 

-f- 

8  A 

+ 12,5 

4-  Tn  c 
+  19,5 

+ 19.4 

+  2 1 ,4 

+  20,3 

4- 

I  6  4. 

4- 

I  6 

4- 

I  I 

-{-TT? 
+  I  ',3 

4,6 

6',o 

+ 

0,7 

+  1.4 

+  5.8 

+  8,4 

+  10,1 

+ 

10,4 

+ 

6,6 

+  1.9 

3^6 

3,5 

+  2,3 

1,5 

- 

1,9 

+ 

4,4 

+  7,0 

+  13.0 

+ 14.0 

+  15,5 

+ 

15,5 

+ 

11,7 

+  7,1 

— 

0.9 

- 

0,8 

+  6,9 

2,8 

/I  7 
4,/ 

4- 

I  8 

+  6,9 

+  9.3 

+  14,8 

+  17,4 

+ 

14,3 

+ 

[0,0 

+  5,2 

2,8 

2  2 

+  5.6 

o  6 

_1_ 

4- 

6,8 

+  162 

4-  iS  0 

+  22,5 

+ 

17.8 

+ 

'5,4 

+ 10  6 

o  2 

",3 

'-',3 

-|-  10,0 

2,5 

3. 0 

+ 

2,2 

+  5,8 

+  9.2 

+  12,7 

+  15,5 

+ 

12,6 

+ 

8,4 

+  s!o 

— 

2,2 

_ 

1.4 

+  5.2 

1,0 

+ 

1,7 

+ 

8,0 

+  14,3 

+  18,8 

+  22,0 

+  24,6 

+ 

19.7 

+ 

'7,4 

+11,9 

+ 

0,8 

+ 

0,8 

+  11. 8 

7,0 

7.2 

1,5 

+  0,5 

+  3.8 

+  6,2 

+  8,4 

+ 

8,1 

+ 

3,3 

-  0,3 

5,1 

5,1 

+  0.3 

2,2 

2,7 

+ 

3,2 

+  7,4 

+  10,1 

+  13.7 

+  16,7 

+ 

14,0 

+ 

10,3 

+  6,4 

2,0 

1,5 

+  6,1 

5,2 

6  Q 

4- 

Cl  A 

+  6,0 

+  12,7 

+  13,7 

+  16,2 

+ 

13.7 

+ 

8,5 

+  4,0 

2  8 

3," 

2  8 

+  4.7 

2,0 

n  2 

4- 

+  10,8 

+  16,1 

+  17,1 

+  19,6 

+ 

16,8 

4- 

'3,2 

+  8,5 

j  j 

'  .3 

+  8.5 

4,9 

- 

5,0 

+ 

1,1 

+  3,1 

+  8,5 

+  10,9 

+  13,1 

+ 

10,0 

+ 

6.3 

+  3,9 

- 

— 

1,9 

+  3.5 

4,4 

4,5 

+ 

1,8 

+  5,5 

+  10,6 

+  12,1 

+  14,7 

+ 

12,3 

+ 

8.4 

+  5,0 

2,8 

2,1 

+  4," 

3,9 

5,1 

+ 

1,8 

+  6,2 

+ 12,2 

+  13,1 

+  16,0 

+ 

13,7 

+ 

9,4 

+  5.9 

2.8 

... 

+  5.3 

2,9 

1,6 

+ 

5,5 

+  10,7 

+  17.8 

+ 17,5 

+  20,6 

+ 

17.9 

+  13,0 

+  9,6 

0,6 

1,2 

+  8,9 

3,8 

3,5 

+ 

2,7 

+  5.8 

+  11,2 

+  12,3 

+  15.2 

+ 

13.0 

+ 

9,0 

+  5.6 

1,7 

1-7 

+  5.3 

3.6 

3,6 

+ 

3,0 

+  6,8 

+  12,2 

+  12,9 

+  16,1 

+ 

14.0 

+ 

9,9 

+  6,7 

1.8 

2,0 

+  5-9 

5,6 

+ 

0,6 

+  4,9 

+  10,5 

+  11,7 

+  13.7 

+ 

12,2 

+ 

7,7 

+  3,8 

4,3 

3,4 

1,2 

+ 

4,7 

+  9,6 

+  14.7 

+  15,6 

+  18,5 

+ 

15.8 

+  13.2 

+  8,6 

1,7 

1,5 

4,1 

+ 

1,8 

+  4,7  i  4- 10,6 

+  13,3 

+  15,1 

+ 

II.9 

+ 

8,2 

+  4,9 

3,3 

2,3 

+ 

o,8 

+ 

5.7 

+  11,0 

+  16,3 

+  17,6 

+ 

16,9 

+  14,1 

+  9,1 

0,7 

0,1 

1,6 

±  0,0  +  4,2 

+  6,8 

+  8,7 

+ 

7,5 

+ 

3.6 

+  0,4 

6,7 

5.7 

3,9 

+ 

2,1 

+  5,6  +10,9 

+  12,9 

+  14,9 

+  12,6 

+ 

9.0 

+  5.4 

3,3 

2,6 

Nynäs . 


Bie- 


Segersjö- 


Stockholms 


Södermanlands 


Örebro 


Södertälje    Stockholms 


Fagersjö . 


Skansen 


Farsta 


Karlskoga. 


Stockholms 


Örebro 


ExperimentaUaltet  :  Stockholms 


Varpnäs . 


Kedjeåsen 


Storfors—. 


Värmlands 


Örebro 


Värmlands 


60 


27 


Stockholms  stad  33 


34 


'5 


'4 


68 


165 


128 


Gammalkroppa . 


ni. 
m. 


8  a, 
2  P 

9  P 
Med.  (Moy.); 

j  8  a.  ni. 
[    2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

;    8  a.  m. 

2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  in. 
2  p.  ni. 

9  p.  ni. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 


2  p. 
9  P- 


m. 
m. 
m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  ra. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m.  . 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 


+ 


4- 


+ 
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3Iånads-  och  årsmedia  av  temperaturen  på  tredje  klassens  stationer, 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  tetnpérature  auoc  stations  de  3'"e  ordre. 


1921. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 


Höjd 
ö.  h.  I 
Altitude. 


Jan. 


Febr. 


iars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Ar. 
Année. 

0,8 

+  5,3 

+  1 1,0 

+  11,8 

+  14,2 

+  12,7 

+  8,7 

+ 

5,4 

2,^ 

2,6 

-1- 

4  6 

4,8 

+ 10,0 

+  15,5 

+  16,1 

+  18,6 

4-16,3 

+  12  A 

+ 

8,5 

_ 

OX 
,  J 



1,2 

4- 

8,1 

1,5 

+  4,7 

+  9,4 

4-11,2 

+  14,2 

4-12,0 

+  8,6 

+ 

5,3 



2,7 



1.7 

4- 

4.6 

2,0 

+  5,8 

+ 10,6 

-|-  1 1,8 

+  14,7 

+ 12,9 

+  9,4 

+ 

6,1 

- 

2,0 

- 

1,9 

+ 

5,2 

0,9 

+  5,3 

+ 1 1,2 

+  12,9 

+  14.6 

+  '3,2 

+  8,3 

+ 

5,1 

3,6 

2,8 

4- 

5,7 

+  1 1,3 

+  16,6 

4-17,9 

-f  20,6 

4-17,6 

+  '3i9 

+ 

9,3 



0,9 



1,2 

-1- 

9,1 

2,4 

+  5,6 

+  10,2 

+  12,6 

+  14,9 

+  12,3 

+  8,5 

+ 

5,3 



2,4 

_ 

1,7 

4- 

Di 

+  21,8 

+ 18,8 

+  14,5 

+  10,0 

+ 

0,3 

+ 

0,5 

2,4 

-  0,5 

+  3,8 

+  6,4 

+  8,0 

-f  8,2 

+  3,7 

-1- 

0,3 

6,3 

6,3 



0,4 

2,0 

+  6,5 

+  1 1,2 

+ 13,1 

+  15,4 

+ 13,4 

+  9,5 

4- 

6,2 

2,4 

- 

2,0 

+ 

5,5 

2,4 

+  5,9 

+  11,2 

+  12,3 

+  13,3 

+  10,3 

+ 

5,4 

2,8 

2,1 

6,1 

+  10,4 

+  18,5 

+  18,5 

+  20,2 

4- 15. 1 

4-10,0 



0.3 



o,c; 

2,6 

+  5,4 

+  10,9 

4-12,6 

+  14,6 

— 

+  9,6 

+ 

5,2 



2,3 



1,6 

3,3 

+  ",4 

+ 1 1,8 

+ 13,1 

+  15,1 

+ 10,9 

+ 

6,3 



2,0 

IX 

1,9 

+  7,2 

+  13,1 

+  14,7 

+  17,7 

+  13,9 

+  9,0 

4- 

5,2 

3.2 

4.1 

+ 

5,5 

6,1 

+  13,2 

+  15,8 

+ 19,4 

+  22,4 

+  18,3 

+  13,5 

+ 

9,1 

1,0 

1,9 

+ 

9,3 

1,8 

+  6,2 

+  9,5 

+  12,8 

+  14,3 

+  '2,7 

+  8,3 

+ 

5,1 

_ 

2,6 

_ 

2,6 

+ 

4,9 

6,9 

+  14,1 

+  17,5 

+20,7 

4-24,2 

+  19,4 

+  13,9 

+ 

9,3 



0,6 

0,1 

+ 

10,4 

3,1 

-  1,7 

+  2,1 

+  5.5 

+  6,0 

+  6,0 

+  2,6 

0,5 



5,9 

7,9 

1,2 

2,9 

+  7,8 

+ 11,1 

+  13,8 

+  15-9 

+  13,9 

+  9,6 

+ 

6,1 



2,4 



3,0 

+ 

5,7 

1,9 

+  6,5 

+  10,8 

+  13,9 

+  16,7 

+  13,7 

+  8,9 

+ 

5,4 

2,0 

2,0 

+ 

5,5 

6,1 

+  12,7 

+  16,9 

+  20,2 

4-22,8 

+  19,3 

+  15,8 

+  10,7 

0,1 

0,1 

+ 10,3 

2,5 

+  6,6 

+ 10,8 

4-13,3 

+ 15,3 

+ 13,2 

+  9,3 

+  6,3 

_ 

1,7 

_ 

1,2 

+ 

5,7 

1,4 

+  0,4 

+  3,6 

+  6,9 

+  8,9 

+  9,1 

+  4,8 

+ 

2,2 



4,0 



4,8 

+ 

0,8 

3,2 

+  7,6 

+  11,5 

+  14,3 

4-  ID,t) 

+  14,4 

+ 10,5 

+ 

7,1 



1,4 



1,3 

+ 

6,4 

2,7 

+  7,2 

+  15,9 

+  14,1 

+  16,8 

+  14,7 

+  10,3 

+ 

6,3 

- 

2,9 

- 

2,5 

+ 

6,1 

6,6 

+  12,8 

+  18,9 

+  18,8 

+  20,1 

+  18,8 

+  14,6 

+ 

9,8 

0,8 

z 

2,0 

+ 

9,6 

2,3 

+  6,6 

+  11,4 

+  12,7 

+  13,7 

4-12,7 

+  9,1 

+ 

5,0 

1,6 

2,4 

+ 

5,2 

7,5 

+  14,7 

4-20,1 

+  21,1 

+  22,8 

4-21,0 

+  16,6 

+ 

'1,4 

4- 

1,3 

± 

0,0 

+  11,5 

1,1 

+  2,3 

+  6,2 

+  8,0 

+  8,9 

+  8,7 

+  3,8 

+ 

0,8 

5,4 

5,5 

+ 

0,8 

3,3 

+  7,9 

+  13,7 

+  13,9 

+  15,3 

+  14,3 

+ 10,6 

+  6,5 



1,9 



2.4 

+ 

6,2 

1,8 

+  6,3 

+  13,9 

+  13,8 

+  15,7 

+  15,3 

+  9,7 

+ 

5,0 

- 

3,0 

- 

1.9 

+ 

5,7 

6,9 

+  12,6 

+  18,8 

+  17,1 

+  19,7 

+ 19,0 

+  14,8 

+ 10,1 

I 

0,7 

1,3 

+ 

9,6 

2,4 

+  4,4 

+ 10,1 

+  12,3 

+  13,1 

+  13,3 

+  8,8 

+ 

4,8 

2,7 

2,1 

+ 

4,7 

8,0 

+ 14,1 

+  20,7 

4-20,1 

+  21,7 

+  21,0 

+  16,4 

+  11,1 

4- 

0,8 

0,9 

+  0,1 

+  4,5 

+  6,7 

+  8,4 

+  9,2 

+  4,7 

0,1 

6,1 



4,4 

4- 

0,5 

3,' 

+  6,5 

+ 12,4 

+  13,2 

+  14,7 

+  14,9 

+ 10,3 

+ 

6,0 



2,3 



1,8 

■f 

5,9 

0,4 

+  6,2 

+  12,9 

+  12,8 

+  15,0 

— 

+  8,7 

+ 

4,4 

- 

4.7 

- 

3,4 

4,9 

+  9,8 

+  16,6 

+  16,6 

+  18,5 

— 

+  13,1 

+ 

8,3 

I 

2,2 

2,0 

0,9 

+  3,8 

+  9,4 

+  11,9 

+  13,3 

z 

+  7.5 

4- 

4,5 

3,4 

2,9 

6,0 

+  11,5 

+  18,2 

+ 19,2 

4-20,8 

+  '3,5 

+ 

9,8 

.  

0,6 



0,1 

2,7 

+  0,2 

+  4,7 

+  7,3 

+  8,8 

— 

+  4,5 

+ 

0,6 



6,4 



5,9 

1,0 

+  5,7 

+  11,4 

+ 12,6 

+  14,4 

+  9,0 

+ 

5,3 

3,6 



2,9 

1,1 

+  3,4 

+  9,2 

+  10,7 

+  12,9 

+  10,7 

+  5,6 

+ 

2,0 

- 

5,7 

- 

5,9 

4- 

2,2 

4,0 

+  9,2 

+  14,5 

+  15,9 

+  18,4 

+  14.9 

+  11,8 

+ 

7,1 

z 

3,0 

I 

4,0 

4- 

6,7 

0,9 

+  3,8 

+  8,8 

+  11,7 

+  13,8 

+  10,8 

4-  6,6 

-1- 

3,2 

4,8 

5,1 

+ 

3,1 

5,3 

+  11,5 

+  16,5 

+  18,6 

4-21,3 

+  16,9 

+ 13,1 

+ 

8,1 



1,8 

_ 

2,0 

+ 

8,7 

3,2 

—  1,1 

+  2,5 

+  5,4 

+  6,8 

+  6,8 

+  0,7 

1.5 



7,6 



8,9 

1,9 

0,9 

+  4,6 

+  9,6 

+  11,7 

+  13,9 

+ 1 1,4 

+  7,3 

+ 

3,7 

4,7 



Dt 

+ 

3,4 

3,3 

+  7,4 

+  14,1 

+  13,6 

+  15,3 

+  16,1 

4-10,4 

+ 

5,6 

— 

1.5 

_ 

1,2 

+ 

6,4 

6,6 

+  9.9 

+  16,9 

+  15,9 

+  18,7 

+  18,9 

4-14,0 

+ 

9,0 

0,1 

— 

1,1 

+ 

9,0 

2,8 

+  4,0 

+  9,8 

+ 12,0 

+  11,8 

+  13,3 

+  7,9 

+ 

5,0 

1,9 

1,9 

+ 

4,7 

7  8 

4-188 

_|_  2  I  2 

4-21/1 

4-  T  c  /I 

+  10,3 

1,1 

[ 

1,0 

1,2 

+  0,2 

+  2,9 

+  6,5 

+  6;5 

+  9,5 

+  4,4 

0.5 

5,7 

5,5 

3,8 

+  6,2 

+  12,0 

+  12,8 

+13,7 

+  15,1 

-1-  10,0 

-f 

6,1 

— 

1,3 

— 

1,5 

+ 

6,0 

0,1 

+  5,2 

+ 1 1,2 

+  11,7 

+14-3 

4-12,9 

+  7,8 

+ 

3.8 

4,4 

4,5 

+ 

3,8 

4,6 

+  10,1 

+ 15,' 

+  15,6 

4- 18,6 

+ 16,2 

+ 12,3 

+ 

8,0 

1,2 

2,7 

+ 

7,7 

0,7 

+  4,8 

+  9,4 

+ 12,1 

+13,1 

+  12,1 

4-  8,6 

+ 

4,6 

3,5 

3,7 

+ 

4,0 

6,1 

+ 12,4 

+  18,2 

4-20,1 

+24,3 

+  19,4 

4-16,4 

+  n,6 

+ 

0,4 

•,3 

4  10,6 

2,4 

—  0,2 

+  3,6 

+  6,3 

+  7,6 

+  8,2 

+  3,3 

4- 

0,1 

6,3 

6,9 

0,5 

1,3 

+  5,8 

+  10,6 

+  12,2 

+ 14,0 

+ 13.0 

+  9,1 

+ 

5,2 

3,2 

3,8 

+  4,6 

0,0 

+  4,8 

+  10,7 

+  11,9 

+14,6 

+  12,3 

+  6.5 

+ 

2,5 

4,8 

6,8 

+ 

3,1 

4,6 

+  11,4 

+  16,1 

+  17,8 

4-20,4 

+  18,3 

+ 16,1 

+ 

8,9 

2,6 

4,6 

4- 

8,3 

1,0 

+  4,2 

+  7,9 

+  11,1 

+13,2 

+  11,5 

+  7,5 

+ 

2,4 

4,5 

4,8 

+ 

3,2 

1,5 

+  5,7 

+  9,5 

+  11,8 

+14,5 

+  12,8 

+  8,9 

+ 

4,0 

4,1 

5,5 

+ 

4.0 

Grythyttehed- 


Örebro 


rilip.gtad   Värmlands 


Farna   Västmanlands 


Adolfsfors-. 


Värmlands 


Rottneros . 


Tom  ta . 


Västmanlands 


Ultuna. 


Kloten 


Uppsala 


Forshult . 


Väddö . 


Fredriksberg . 


Ekshärad . 


Örebro 


Värmlands 


Stockholms 


Kopparl^ergs 


Värmlands 


182 

8  a.  m. 

4,5 

— 

4,8 

+ 

2  p.  m. 

2,2 

— 

0,6 

+ 

9  p.  m. 

3,7 

— 

3,9 

+ 

Med.  (Moy.)  — 

3,7 

— 

3,4 

+ 

141 

8  a.  m. 

4,5 

— 

6,6 

+ 

2  p.  m. 

_ 

1,6 

— 

0,6 

+ 

9  p.  m. 

4,1 

— 

4,1 

+ 

Maximum. 

; 

0,0 

+ 

0,4 

+ 

Minimum. 

9,8 

- 

10,4 

— 

Med.  (Moy.) 

- 

3,7 

— 

4,1 

+ 

80 

8  a.  m. 

4>4 

— 

4,3 

+ 

2  p.  m. 

_ 

1,6 

+ 

0,4 

+ 

9  p.  m. 

3,8 

— 

3,1 

+ 

Med.  (Moy.) 

_ 

3,5 

_ 

2,6 

4- 

•25 

8  a.  m. 

- 

4,3 

5,0 

+ 

2  p.  m. 

1,6 

— 

1,3 

+ 

9  p.  m. 

3,0 

— 

4,2 

+ 

Maximum. 

4- 

0,2 

— 

0,9 

+ 

Minimum. 

8,0 

— 

9,1 

— 

Med.  (Moy.) 

_ 

3,2 

_ 

3.7 

4- 

»9 

8  a.  m. 

- 

3,4 

4.9 

+ 

2  p.  m. 

0,3 

4- 

0,1 

+ 

9  p.  m. 

2,6 

— 

3.0 

+ 

Minimum. 

7,5 

— 

8,2 

— 

Med.  (Moy.) 



2,4 

— 

2,9 

+ 

55 

0  a.  m. 

_ 

4,3 

- 

5,0 

+ 

2  p.  m. 

2,3 

0,2 

+ 

9  p.  m. 

3,6 

_ 

3:9 

+ 

Maximum. 

0,3 

+ 

1,5 

+ 

Minimum. 

_ 

8,2 

— 

8,4 

— 

Med.  (Moy.) 

3,6 

— 

3,3 

+ 

8 

0  a.  111. 

3,4 

- 

5,2 

+ 

2  p.  m. 

- 

1,7 

+ 

0, 1 

+ 

9  p.  m. 

3.1 

4.9 

+ 

Maximum. 

4- 

0,8 

+ 

1,5 

+ 

Minimum. 

7,0 

— 

8,7 

— 

Med.  (Moy.) 



2.9 

— 

3.8 

+ 

280 

8  a  m. 

5.2 

- 

5,9 

+ 

2  p.  m. 

- 

3,3 

0,4 

9  p.  m. 

4,9 

— 

4,6 

+ 

Maximum. 

1,9 

4- 

0,6 

+ 

Minimum. 



8,4 

— 

8,3 

— 

Med.  (Moy.) 

 . 

4,7 

— 

4,0 

110 

0      *i.  111. 

6,9 

- 

8,8 

- 

2  p.  m. 

— 

4,6 

3,3 

+ 

9  p.  m. 

— 

6,0 

— 

6,2 

+ 

TW  a  TT  i  m  n  m 

2,0 

— 

1,6 

+ 

Minimum. 

1 1,2 

— 

11,3 

— 

jyiea.  (m.oy.) 

6,0 

— 

6,4 

+ 

10 

8  a.  m. 

3.0 

- 

3,7 

-f 

2  p.  m. 

1,6 

+ 

1,0 

+ 

9  p.  m. 

2,6 

3,9 

-1- 

Maximum. 

+ 

0,7 

4- 

Minimum, 

6  4 

Med.  (Moy.) 

2,5 

- 

2,6 

-f- 

300 

8  a.  m. 

5,7 

6,9 

2  p.  m. 

3,3 

1,1 

4- 

9  p.  m. 

5,3 

4,7 

+ 

Maximum. 

1,2 

+ 

0,6 

+ 

Minimum. 

9,7 

9,5 

Med.  (Moy.) 

5,0 

4,5 

+ 

179 

8  a.  m. 

6,1 

8,2 

± 

2  p.  m. 

4,4 

2,6 

-f 

9  p.  m. 

5,4 

5,4 

+ 

Med.  (Moy.) 

5,5 

5,7 

+ 

173 


Månads-  och  årsmedia  av  temperaturen  på  tredje  klassens  stationer. 

Moyennes  mensuelles  et  anmielles  de  la  températuve  aux  stations  de  Sfne  ordre. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 


j    ö.  h. 
Altitude. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

1 

Juli 

Ang. 

Hept. 

Okt. 

No  v. 

År. 

Année. 

8  a.  m. 

-  3,3 

— 

3,1 

+ 

2,6 

+  6,2 

+  13,6 

+ 

13,2 

+  14,4 

+ 

'5.' 

+  '0,5 

+ 

5,4 

— 

2,4 

— 

1,7 

+ 

5.9 

2  p.  ni. 

—  2,1; 

— 

0,8 

+ 

5,8 

+  8,3 

+  17,8 

+ 

'5,7 

+  17.7 

+ 

18,8 

+  14  0 

+ 

9,3 

— 

',3 

— 

1,6 

+ 

84 

9  p.  m. 

-  2,8 

— 

3,4 

+ 

2,2 

+  6,0 

+  9,4 

+ 

•3,2 

+  '4.4 

+ 

'4,7 

+  9,9 

+ 

4,6 

— 

'.9 

— 

2,0 

+ 

SA 

Med,  (Moy.) 

~  2,9 

2,6 

+ 

3,1 

4-    A  c 

-h 1 1,7 

+ 

'3,5 

+ 14.7 

+ 

'5,5 

+ 10,9 

+ 

5,9 

— 

«,9 

— 

1,8 

+ 

6,1 

8  a.  m. 

-  3,1 

- 

3,6 

+ 

1,9 

+  6,1 

+  13,0 

+ 

13,1 

+  '4.2 

+ 

'4,6 

+  9,1 

+ 

4,8 

— 

1,9 

_ 

1,9 

+ 

5,5 

2  p.  m. 

-  1,6 

0,0 

+ 

6,6 

+  10,4 

+  17,6 

+ 

15,3 

+  17,6 

+ 

'8,3 

+  '3,6 

+ 

9,2 

— 

0,3 

— 

1,2 

+ 

8,8 

9  p.  m. 

—  2,2 

— 

3,1 

+ 

2,2 

+  4,7 

+ 10,6 

+ 

'2,5 

+ 1^.6 

+ 

'3,8 

+  87 

+ 

5,4 

— 

2,3 

— 

',9 

+ 

5,2 

Minimum. 

-  6,5 

— 

6,6 

— 

1,1 

+  1,1 

+  5,5 

+ 

8,6 

+  9,4 

+ 

10,1 

+  5,9 

+ 

',3 

— 

5,5 

— 

4,3 

+ 

',5 

Möd,  (Moy.) 

~  2,4 

— 

2.5 

+ 

3,0 

-r  0,2 

+  "2,3 

+ 

'2,9 

+ 14,2 

+ 

14,8 

+  9,8 

+ 

6,1 

— 

',7 

— 

',7 

+ 

5,9 

8  a.  m. 

-  4,4 

4,4 

+ 

2,0 

+  5,7 

+  12,5 

4- 

'2,9 

+  '4,7 

-1- 

■4,4 

+  9,6 

4- 

4,7 

3,5 

2,9 

4- 

^.i 

j. 

2  p.  m. 

-  2,7 

_ 

1,2 

+ 

6,1 

+  10,6 

+  18,3 

+ 

'5,6 

+  19,1 

+ 

'7,9 

+  13,4 

+ 

8,9 



1,0 



1,7 

+ 

8,6 

— 

5,0 

+ 

1,7 

4-  7  A 
1    i, 4 

4-   Q  7 

+ 

'0,9 

+ 

12,2 

+  80 

+ 

4.5 



3,1 

_ 

3,5 

+ 

3,9 

Minimum. 

-  9,3 

_ 

10,1 

2,0 

-  0,3 

+  4,0 

+ 

6,4 

+  6,5 

7,9 

+  2^8 

1,0 



7,3 



6,1 

0,7 

Med.  (Moy.) 

-  4,0 

3,8 

+ 

2,7 

+  5,4 

+  11,7 

+ 

12,0 

+13,8 

+ 

13,8 

+  9,6 

-\- 

_ 

2,7 



2,9 

+ 

T, I 

8  a.  m. 



— 

5,3 

1,1 

+  7.1 

-h  14,0 

+ 

14,0 

+  K  8 

+ 

'4.5 

+  '0,9 

+ 

4.' 

— 

3,7 

— 

3,' 



2  p.  m. 



0  Q 

+ 

c  e 

j,j 

4- 1 1  ^ 

-h  20,1 

-f 

18  2 

+  20, 1 

4. 

18  7 

+  '4,6 

4. 

I  7 

',7 

2  c\ 

9  p.  m. 

- 

4,1- 

4. 

I  7. 

+  3.9 

+  10,2 

4. 

I  T  /I 

'  ',4 

+  '2,3 

4- 

1 1  8 

+  84 

4. 

4.' 

3,3 

3.1 

Minimum. 

Q  O 

J,5 

-  0,7 

+  4,3 

4. 

6  c 
",5 

+  8,8 

4_ 

8  I 
0,1 

+  3.4 

0,5 

A  I 

0,L, 

Med.  (Moy.) 



•2  8 

i,o 

T  1 

+  6,3 

+  12,7 

4_ 

'3,o 

+  '4,4 

4_ 

'3,7 

+  '0,5 

1 

5.2 

3,0 

2,9 

8  a.  m. 

-  ^,6 

_ 

4,2 

+ 

1,5 

+  1;  0 

-1- 1 1  4 

+ 

12,0 

+  '4,' 

+ 

'3.' 

+  8,6 

+ 

4.5 







2  p.  m. 

—  2A 

± 

0,0 

+ 

5,3 

4- 10  ^ 

-1- 16  7 

+ 

15,5 

+ 18,1 

+ 

'6,5 

4-172 

+ 

8,9 

— 

— 

7  p.  m. 

o»* 

2  2 

0.'-' 

4-7  7 

4- 14,0 

4. 

'5,4 

+  '6,4 

_L 

r 

-f-  q  8 

_(_ 

c  A 

5.4 

Maximum. 

-  0,7 

4. 

0,8 

-1- 

6,0 

+11,5 

+  17^7 

4- 

'7,9 

+  '9,2 

4. 

18  0 

+  '4,3 

_L 

9.7 

Maximum. 

-  6,7 

62 

I  0 

+  1,0 

+  4,6 

4. 

7,5 

+  8,8 

4- 

7.9 

+  4,6 

.1.. 

t 

0,7 

Med.  (Moy.) 

-  3,5 

2,9 

4. 

+  6,2 

+ 12,3 

1 

T 

■3,' 

+  14,6 

'3,5 

+  9,2 

-r 

5.3 

8  a.  m. 

— 

7,1 

0,2 

+  ;  0 

-t- 1 1  d 

+ 

13,2 

+ 

'3,8 

+  76 

+ 

2,9 

— 

4,9 

— 

3.9 

+ 

4,2 

2  p.  m. 

—  28 

I  7. 

+ 

A  0 

10,7 

-f-  18  I 

4- 

18  I 

4-  I Q  0 

*y,y 

4- 

r8  c 

4-  I  A  T 

4_ 

8  c 

°,5 

',5 

',7 

1 

8  8 

0,0 

9  p.  m. 

-  4,2 

A  0 

4,'-' 

-1- 

1,8 

+  4,6 

-Hoi8 

4- 

I 

+  12,8 

-{- 

'■^,4 

+  8,3 

4_ 

4,2 

3,3 

3.4 

4. 

4.4 

Maximum. 

-  1,1 

",4 

4- 

1 

c  Q 

+  11,4 

+ 18,7 

1 8  7 

+  20,5 

_i_ 

1 8  n 
1 0,9 

+ 14,6 

4_ 

9,3 

0,0 

0,9 

1 

+ 

9." 

Minimum. 

-  8,5 

8  7 

2,6 

±  0,0 

+  4,5 

4- 

7  n 

+  7,8 

_L 

8  6 

+  4.3 

0,2 

A  8 
0,0 

0,7 

"7 

0,1 

Med.  (Moy.) 

-  4,3 

4,4 

4. 

18 

+  5,8 

+  12,5 

-i- 

'3.2 

+  '4.5 

1 

r  7  8 

+  9.2 

t 

-r 

4,7 

3,4 

3,2 

+ 

5.0 

8  a.  m. 

-  8,4 

— 

9,7 

0,7 

+  ^.7 

'  0,/ 

+  96 

+ 

12,1 

4-  I  ■?  1 

+ 

[o,6 

+  6,4 

+ 

2,0 

- 

5,5 

- 

6,6 

+ 

2,2 

2  p.  m. 

X  6 
0," 

-1- 

å.  7 

-•-II.'? 

4-ie;  7 

4- 

r  7  7 

-t-  10  7 

t  *y,/ 

4- 

[6  I 

4-  1 7  T 

8  I 

2,5 

5,' 

1 

7,5 

9  p.  m. 

-  7,1 

7  6 

-j- 

0  X 

+  3,5 

+  8,7 

4. 

'  ',y 

+  '3,2 

4- 

[  T  /I 

",4 

+  6,4 

_L 
1 

3,0 

4,3 

5.0 

1 

2  8 

Minimum. 

- 12,4 

T  2  7 

A  7 
'+)/ 

-  2,1 

+  1,8 

4- 

4,4 

+  5,6 

4_ 

".9 

+  ',6 

2,2 

7,0 

1 1  A 
1 1 ,0 

2  St 
2,0 

Med.  (Moy.) 

-  7,2 

7  7 

4- 

I  0 

+  4,9 

+  9.8 

4_ 

'2,3 

+  '3.8 

+ 

".9 

+  7,7 

1 

3,9 

4,3 



5,9 

+ 

3,4 

8  a.  m. 

—  7,4 

_ 

8,6 

_ 

0,6 

+  <;  I 

+  11'; 

+ 

'3,2 

+ 

12,1 

4-  6  Q 

+ 

2,2 

_ 

6,3 

6,4 

+ 

3,1 

2  p.  m. 

—  4.2 

— 

2,8 

+ 

4,0 

-f-  0  7 

+  '4,1 

+ 

5,7 

4-170 

+ 

15,0 

4-  I  I  Q 

+ 

7,7 

— 

3,0 

- 

4,1 

+ 

6,8 

9  p.  m. 

-  6,7 

6  Q 

-f. 

0  2 

+  ^  6 

+  07 

_|_ 

[  I  8 

4-177 

+ 

',7 

4-7  7 

+ 

4,0 

5,5 

5,0 

+ 

3,2 

Maximum. 

-  1,9 

T  C 

',D 

-f 

C  A 

+  11,7 

+  16,3 

4- 

7,4 

+  20,1 

+ 

7,1 

+  '3>o 

+ 

9,3 

1,9 

1 ,0 

+ 

8,6 

Minimum. 

-11,9 

I  T  Q 

—  0,8 

+  3,6 

_i_ 

5,9 

+  7,0 

+ 

7,9 

+  2,9 

1,0 

0,2 

9,7 

1,6 

Med.  (Moy.) 

-  6,4 

- 

6,5 

+ 

0,8 

+  5,2 

+  10,4 

+ 

2,3 

+  14,3 

+ 

12,3 

+  8,3 

+ 

4,3 

— 

5,2 

— 

5>4 

+ 

3,7 

8  a.  m. 

-  4,6 

4- 

+  6,1 

+  id  0 

4- 

3,5 

+  '5,6 

+ 

'5,0 

4-  Q  6 

+ 

3,9 

3,3 

2,9 

+ 

5-2 

2  p.  m. 

—  2,1 

0,6 

-I- 

7  d 

-l-IO,2 

+  17,8 

4- 

r  r 

'5,5 

+  184 

+ 

'8,5 

+  15.0 

+ 

9,6 

0,5 

2,1 

+ 

9,0 

9  P-  m- 

-  4,1 

4_ 

9  2 

+  3,8 

+ 10,8 

1 

",9 

+  '3,2 

+ 

3,3 

+  8,4 

+ 

4,5 

2,8 

2.5 

+ 

4,6 

Maximum. 

±  0,0 

4_ 

1 

X  I 

-f- 12,0 

+  20,0 

1 

0,4 

+  20,3 

+  20,1 

+  16,2 

+ 

",o 

+ 

0,7 

+ 

0,4 

+  10,8 

Minimum. 

-  8,7 

8  A 

2  I 

-  0,4 

+  4,5 

4. 

+  8,3 

+ 

9,' 

+  4,4 

0,7 

0,1 

5,8 

+ 

0,1 

Med.  (Moy.) 

-  3,8 

- 

3.2 

+ 

2,9 

+  5,7 

+  12,6 

+ 

2,6 

+  '4,4 

+ 

'4,7 

+  10,1 

+ 

5,4 

— 

2,4 

— 

2,6 

+ 

5,5 

8  a.  m. 

—  7,1 

7  Q 

0  A 

-t-  4.2 

+  "0,9 

+  1 

1,0 

4- 1 7  A 

+ 

2,5 

0,2 

2  p.  m. 

-  5,2 

2  I 

5,0 

+  10,7 

+  16,0 

+ 

5,0 

+  16,4 

+ 

'6,3 

— 

2,5 

4,5 

9  p.  m. 

—  0,D 

5.° 

4- 

',4 

+  3,9 

+ 10,6 

+ 

',4 

+  12,7 

+ 

2,1 

4.5 

0,4 

Med.  (Moy.) 

-  6,5 

5,5 

4- 

r  f> 
i  ,0 

+  5,2 

+  11,3 

+ 

11,7 

+  '3,2 

+ 

2,9 

4.5 

5,9 

8  a.  m. 

—  0 

9,7 

4,3 

-1-2  7 

4-7  4 

+ 

7,9 

+ 10,9 

+ 

9,0 

4-  A  2 
'  4.'' 

0,9 

8,0 

8  « 

+ 

0,1 

2  p.  m. 

2,8 

+ 

2,2 

+  6,6 

+ 10,5 

+  1 

1,2 

+  14,4 

+ 

2,2 

4-    Q  I 

'   y.  * 

+ 

4,3 

sio 

7,2 

+ 

4,0 

9  p.  m. 

—  Q  c; 

9,7 

4,2 

—  0,1 

+ 

6,8 

+  9.7 

+ 

7,1 

4-  20 

± 

0,0 

9,0 

8,5 

0,8 

Maximum. 

-  5,0 

1,9 

+ 

3,7 

+  8,2 

+  13,2 

+  1 

3,6 

+  16,2 

+ 

'4,2 

+  9.8 

+ 

5,3 

3.6 

3,9 

+ 

5,8 

Minimum. 

-15,8 

14,8 

9,8 

-  5,3 

-  0,4 

+ 

',5 

+  3,6 

+ 

2,9 

-  1.4 

3,7 

12,4 

«4,3 

5,8 

Med.  (Moy.) 

-  9,0 

8,0 

2,7 

-f-  2,2 

+  6,5 

+ 

7,4 

+  10,3 

+ 

8,4 

+  4.6 

+ 

0,7 

7,7 

8,2 

+ 

0.4 

8  a.  m. 

-  7,9 

6,5 

+ 

0,5 

+  4,6 

+  10,5 

+  12,0 

+  13,5 

+  13,1 

+  8,2 

+ 

3,2 

4,1 

5,6 

+ 

3,5 

2  p.  m. 

-  5,9 

2,9 

+ 

5,4 

+  11,3 

+  18,3 

+  17,7 

-f-18,4  :+l8,5 

+  '4.3 

+ 

8,0 

1,9 

3,2 

+ 

8,2 

9  p.  m. 

-  8,8 

6,2 

+ 

0,1 

+  4,1 

+  10,3 

+  11,3 

+  ",7 

+  11,6 

+  6,7 

+ 

3,6 

5,0 

5,3 

+ 

2,8 

Maximum. 

-  3,7 

0,6 

+ 

6,3 

-1- 12,2 

+  19,4 

+  18,7 

+  19,1 

+  '9,2 

+  14.9 

+ 

8,6 

0,6 

1,3 

+ 

9,4 

Minimum. 

-12,7 

11,0 

3,9 

-  0,9 

+  4,1 

+  6,5 

+  7,8  i  + 

7,7 

+  3,3 

0,2 

7.4 

9.7 

1,4 

Med.  (Moy.) 

-  7,8 

5,5 

+ 

1,4 

+  5,5 

+  11,4 

+  12,3 

+  '3,i 

+  '3.2 

+  8,7 

+ 

4,4 

3,9 

5,0 

+ 

4,0 

Harg   -  -   Stockholms 


Gimo 


Uppsala 


Väsby- 


Grönsinka  !  Gävleborgs 


Solbacken'    Kopparbergs 


Stjärnsund - 


Likenäs . 


Malung- 


Hälsan 


Stenegård- 


Storsätern- 


Värmlands 


Kopparbergs 


Gävleborgs 


Gävleborgs 


Kopparbergs 


Sidsjö- 


Västernorrlands 


'5 


18 


35 


86 


140 


130 


160 


300 


'34 


680 


69 


3.    On  a 


Kvällsobservationen  utförd  kl.  7  e.  m.  Hänsyn  härtill  har  tagits  vid  beräkningen  av  medeltemperaturerna, 
tenu  compte  de  cette  circonstance  en  calcnlant  les  températnres  moyennes.) 


(L"observation  dn  soir  a  éte  escoutée 
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Mcmads-  och  årsmedia  av  temperaturen  på  tredje  Massens  stationer, 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  températnre  mix  stations  de  3me  ordrt. 


1921. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

8  a.  m. 

—  1 1,0 

-  9,5 

- 

0,4 

4- 

4,9 

4-11,6 

4-11,3 

4- 

13,7 

4-12,9 

4- 

7,3 

4- 

3,0 

2  p.  m. 

-  8,5 

—  1,7 

+ 

5,5 

4-11,8 

4-16,5 

4- 14,9 

4- 

17,5 

4-16,2 

4- 

12,4 

4- 

6,7 

9  p.  m. 

-  9,7 

-  6,6 

+ 

0,6 

4. 

3,4 

4-10,7 

4-11,4 

4- 

13,4 

4-12,3 

4- 

8,2 

4- 

2,8 

Minimum. 

-15,2 

-13,1 

5,6 

3,2 

4-  3,2 

4-  5,1 

4- 

6,9 

4-  6,5 

4- 

2,6 

1-5 

Med.  (Moy.) 

—  9,9 

-  6,4 

+ 

1,3 

4- 

6,3 

4-11,6 

4-11,6 

4- 

13,7 

4-13,0 

4- 

8,7 

4- 

3,7 

8  a.  m. 

- 10,5 

—  9,4 

5,3 

4- 

1,7 

4-  8,0 

4-  7,5 

4- 

11,7 

+  9,0 

4- 

4,7 

4- 

0,5 

2  p.  m. 

-  8,2 

-  6,0 

0,0 

4- 

6,8 

4-10,9 

4-10,9 

4- 

14,1 

+  12,5 

4- 

9,0 

4- 

3,8 

9  p.  m. 

-  9-3 

—  8,0 

1,8 

4- 

3,3 

4-  7,2 

+  8,5 

4- 

10,7 

4-  9,3 

4- 

5,8 

4- 

2,7 

Maximum. 

-  2,7 

+ 

2,3 

4- 

8,0 

+ 13,3 

+ 13,3 

4- 

15,8 

4-13,8 

4- 

9,9 

4- 

6,3 

Minimum. 

— 

-14,4 

8,9 

5,2 

±  0,0 

+  1,5 

4- 

3,4 

4-  3,7 

1,0 

2,9 

Med.  (Moy.) 

~  9,5 

-  8,0 

- 

2,6 

4- 

3,3 

4-  7,7 

4-  8,2 

4- 

[0,9 

4-  9,7 

4- 

6,1 

4- 

2,2 

8  a.  m. 

-  7,9 

-  7,4 

0, 1 

4- 

7,0 

4- 1 1,6 

4-11,8 

4- 

[4,0 

4-13,9 

4- 

8,6 

4- 

2,0 

2  p.  m . 

-  6,9 

—  2,2 

+ 

4,2 

+ 

10,1 

4- 13,9 

4-14,1 

4- 

16,6 

+  15,9 

4- 

12,1 

4- 

6,0 

9  p.  m. 

-  8,1 

-  5,8 

0,2 

4- 

3,7 

4-  8,7 

4-  9,6 

4- 

11,2 

4-11,3 

4- 

6,8 

4- 

1,7 

Med.  (Moy.) 

-  7,7 

-  5,4 

+ 

0,8 

4- 

5,9 

+ 10,2 

4-10,6 

4- 

12,6 

4-12,9 

4- 

8,5 

4- 

2,7 

8  a.  m. 

— 10,6 

-  8,6 

3,4 

4- 

3,8 

4-  9,7 

4- 1 1,2 

4- 

12,5 

4-11,3 

4- 

6,7 

4- 

1,7 

2  p.  m. 

-  8,2 

-  3,4 

+ 

3,6 

4-10,4 

4-14,3 

4-14,8 

-f 

[6,6 

4-14,9 

4- 

1 1,0 

4- 

5,3 

9  p.  m. 

— 10,0 

-  7,7 

0,9 

4- 

2,7 

4-  9,0 

4- 10,1 

4- 

[2,0 

4- 10,9 

4- 

5,7 

4- 

1,3 

Minimum. 

— 16,0 

—  12,9 

6,5 

2,5 

4-  2,2 

4-  5,1 

4- 

6,5 

4-  7,6 

4- 

2,0 

2,0 

Med.  (Moy.) 

-  9,8 

-  6,9 



0,8 

4- 

4,4 

4-  9,8 

4-10,8 

4- 

[2,6 

4-11,6 

4- 

7,1 

4- 

2,3 

8  a.  m. 

—  1 1,0 

— 10,2 

3,6 

4- 

2,1 

+  9,7 

4- 10,0 

4- 

[1,3 

4-11,9 

4- 

6,8 

4- 

1,0 

2  p.  m. 

-  8,4 

-  3,2 

+ 

5,9 

4- 11,9 

4-15,7 

4-15,0 

4- 

[7,2 

4-16,7 

4-13,1 

4- 

6,5 

9  p.  m. 

- 10,7 

—  8,0 

1,0 

4- 

2,1 

4-  8,3 

4-10,3 

4- 

[0,7 

-1-11,3 

4- 

7,2 

4- 

1,8 

Minimum. 

- 16,4 

-15,2 

I 

7,4 

2,6 

4-  3,0 

4-  5,3 

4- 

7,2 

-H  7,9 

4- 

3,3 

1,6 

Med.  (Moy.) 

— 10,3 

-  7,5 

0,8 

4- 

3,8 

4-  9,7 

4-10,8 

+ 

[  l.Q 

4-12,4 

4- 

8,2 

+ 

2,6 

8  a.  m. 

-10,3 

-  9,2 

— 

1,9 

4- 

3,7 

4-10,4 

4- 10,9 

4- 

2,4 

4-11,5 

4- 

5-8 

4- 

0,7 

2  p.  m. 

-  8,5 

-  3,4 

+ 

5,3 

4-12,3 

4-16,6 

+  15,1 

4- 

7,0 

4-17,0 

4- 

12,1 

4- 

4,5 

9  p.  m. 

— 10,1 

-  7,1 

— 

0,7 

+ 

3,2 

4- 10,1 

4-10,9 

4- 

1,7 

4-11,9 

4- 

6,2 

4- 

1,4 

MininiuiTi . 

—  TA  ^ 

5-7 

2,5 

r   b, 4 

4- 

6,6 

4.    fl  T 

4- 

1,2 

— 

2,3 

Med.  (Moy.) 

—    Q  8 

—   6  Q 

_L. 

0, 1 

4- 

4,9 

4-  TO  0 

4-  T  I  "2 

4- 

2,5 

4-126 

4- 

7-2 

4- 

1,9 

8  ii.  ni. 

—  TO  i 

-  0  6 

— 

1,5 

4- 

4,1 

4- 10  8 

4-  T  I  I 

-f 

3,8 

-T-  13,0 

4- 

7,6 

4- 

1,3 

2  p.  m. 

-  8,5 

-  2,6 

+ 

5,7 

4-12,0 

4- 16*8 

-H5,i 

4- 

[8,0 

-Hi7,8 

4- 

12,7 

4- 

6,1 

9  p.  m. 

— 10,6 

-  7,0 

0,4 

4- 

3,8 

4-  9,4 

4-10,8 

4- 

[2,3 

4-11,8 

4- 

6,9 

4- 

2,1 

Minimam. 

-15,1 

- 13,7 

_ 

4,6 

1,9 

4-  2,8 

4-  5,6 

4- 

7,4 

4-  7,7 

4- 

3,0 

1,9 

Med.  (Moy.) 

— 10,0 

—  0,8 

+ 

0,5 

4- 

5,3 

4- 10,7 

4-11,3 

4- 

3,5 

4-13,2 

4- 

8,3 

4- 

2,7 

8  a.  m. 

_ 

0,9 

4- 

2,9 

4-  8  c 

4-82 

4- 

10,5 

+ 10,3 

+ 

6,7 

4- 

2,8 

2  p.  m. 

+ 

3,5 

4- 

7,7 

4-  1 2  I 

4-  T  T  c 

4- 

13,6 

4-  T  •}  n 
T  13,0 

4- 

9,5 

4- 

5,5 

9  p.  m. 

— 

— 

4- 

0,5 

4- 

3,9 

+  8^6 

4-  8,4 

4- 

[  1,3 

4-10,8 

4- 

7,4 

4- 

3,7 

Minimum. 

— 

— 

2,7 

0,7 

+  4,2 

4-  5,5 

4- 

8,1 

4-  8,2 

4- 

5,0 

4- 

1,3 

Med.  (Moy.) 

+ 

0,7 

+ 

4,2 

4-  8,9 

4-  8,7 

4- 

ti,3 

4-11,0 

4- 

7,6 

4- 

3,8 

8  cl.  m. 

—  67 

—   6  Q 

_ 

0,4 

4- 

5,9 

4-   0  8 

-t-  T  U  T 
-J-  1  1 

4- 

'4,5 

4-  T /I  "2 

4- 

8,9 

4- 

2,2 

2  p .  ni . 

—  6  ? 

+ 

3,7 

4- 

8,8 

4-  T  1  7 

4- 

6,0 

4- 1 :  7 

4- 

11,8 

4- 

5,5 

9  p.  m. 

-  7,6 

-  5,8 

_ 

1,1 

4- 

2,4 

4-  6,2 

4-10,7 

4- 

'1,1 

4-11,5 

4- 

7,1 

4- 

2,1 

Maximum. 

-  3,0 

-  1,4 

4- 

4,7 

4- 

9,9 

4-13,2 

4-16,2 

4- 

'7,8 

4-17,2 

4- 

12,9 

4- 

6,7 

Minimum. 

— 12,6 

-11,7 

4,7 

1,6 

+  2,2 

4-  6,6 

4- 

7,9 

+  8,4 

4- 

3,5 

1,9 

Med.  (Moy.) 

-  7,0 

-  5,5 

4- 

0,2 

4- 

4,7 

4-  8,0 

4-11,4 

4- 

[2,7 

4-13,1 

4- 

8,6 

4- 

2,9 

Sam 

—   6  Q 



1,5 

4- 

1,3 

4-   8  n 

+  72 

4- 

[0,2 

4-    0  9 

4- 

5,0 

4- 

3,0 

2  p.  m. 

—    A  A 
't, 'I- 

4- 

3,4 

4- 

8,8 

4-  T  T  n 

4-  T  T  0 

4- 

13,5 

4-  1  "2  7 

4- 

9-5 

4- 

4,5 

9  p.  m. 

-  8,6 

-  6,7 

0,7 

+ 

2,0 

+  7,5 

+  7,1 

4- 

10,2 

4-  9,5 

4- 

4,8 

+ 

2,7 

Minimum. 

-14,4 

-13,1 



5,9 

4,8 

4-  1,6 

+  3,5 

4- 

5,0 

4-  4,6 

4- 

i,[ 

2,5 

Med.  (Moy.) 

-  8,4 

—  6,2 

± 

0,0 

4- 

2,9 

4-  8,1 

4-  7,5 

4- 

[0,4 

4- 10,1 

4- 

5,8 

+ 

8  a  m 

12,4 

— 10  8 

+ 

3,7 

4-100 

"T  10,4 

4- 

13,1 

4-  I  9  c 

4- 

6,8 

4- 

0,0 

2  p.  m. 

+ 

2,0 

+ 

9,0 

-i-  t  A  T 

4-  T  2  7 
^  '3,7 

4- 

16,0 

4-  T  c  0 

4- 

10,8 

+ 

3,7 

9  p.  m. 

—  1 1  8 

—  9,0 

2,2 

+ 

2,6 

4-    T  7 

+  7,7 

4-  9,4 

4- 

11,7 

4-  T  T  T 

+ 

5,9 

4- 

0,5 

Maximum. 

4-15,5 

4-15,2 

4- 

1 7,4 

4- 1 6,6 

+ 

11,2 

-f- 

4,4 

Minimum. 

-16,5 

-15,0 

_ 

7,3 

3,3 

4-  2,9 

+  4,5 

+ 

6,9 

4-  7,2 

+ 

2,3 

Med.  (Moy.) 

-11,9 

-  9,1 

- 

1,5 

4- 

4,1 

4-  9,2 

4- 10,1 

4- 

12,5 

4-12,3 

4- 

7,2 

4- 

1,2 

n 

^  1 1,3 

1 1,3 

2,2 

4- 

2,7 

4-    S  J? 
r  0,0 

4- 10,3 

4- 

[2,8 

2  p  m 

9,7 

—  6  I 

+ 

2,7 

4- 

9,0 

4- 13,1 

4-  I  9  A 
T  13,0 

4- 

[6,1 

9  p.  m. 

-11,6 

-  9^2 

1,5 

4- 

2,6 

+  7,1 

4-  9,3 

4- 

[  [,i 

nit  o  v  1  tn  n  m 
iTJLit  A  i  111  Lllll. 

0,3 

—   2  6 

4- 

4,5 

4- 

10,5 

■f  15,2 

4-  T  r  -! 
+  '3,3 

4- 

[8,2 

Minimum. 

-16,7 

-15,4 

5,7 

2,0 

4-  1,8 

4-  5.4 

4- 

7,3 

Med.  (Moy.) 

—  1 1,0 

-  9,1 

0,9 

4- 

3,7 

4-  8,4 

4- 10,1 

4- 

12,3 

8  a.  m. 

— 12,2 

-  13,1 

1,7 

4- 

6,0 

4- 10,4 

4-11,2 

4- 

'5,1 

4-14,0 

4- 

0,4 

2  p.  m. 

- 10,8 

-  5,6 

4- 

3,5 

4-10,3 

4-13,6 

4-16,0 

4- 

'7,8 

4-17,7 

4- 

4,0 

9  p.  m. 

-12,8 

- 10,8 

2,2 

4- 

3,2 

+  8,3 

4- 10,9 

4- 

'4,3 

4- 12,9 

4- 

0,6 

Minimum. 

-18,1 

-17,7 

6,9 

2,1 

4-  2,1 

+  4,5 

4- 

6,7 

+  7,' 

4,5 

Med.  (moy.) 

—  12,1 

-10,3 

0,8 

4- 

5,4 

4-  9,6 

4-11,5 

4-14,6 

4- 14,0 

4- 

1,3 

Stationer. 
Stations. 


Län. 

Qouvernement. 


Höjd 
ö.  h. 
Altitade 


Nov. 


Dec. 


Ange 


Västeriiorrlands ;  169 


Ljnsnedal   Jämtlands 


585 


Lagfors    i  Västernorrlands  100 


Ljungå   -\  Jämtlands 


Oxsjö  !  Västernorrlands 


Bispgården   —  ^  Jämtlands 


Förse 


Verkö- 


215 


165 


Västernorrlands 


Jämtlands     I  310 


Kasa- 


Duved . 


Junseie 


Örträsk- 


Hällnäs. 


Västernorrlands 


Jämtlands 


Västernorrlands 


Västerbottens 


30 


385 


208 


220 


'75 


-  5,7 

-  3,8 

-  6,6 

-  9,4 

-  5,6 

-  9,2 

-  6,6 

■  8,0 

-  3,6 
-11,9 

■  8,1 

■  5,5 

•  3,2 

■  6,6 

■  5,4 

■  7,4 

-  4,5 

■  7,7 
■10,9 

■  6,8 

■  7,0 

-  3,4 

•  8,1 
■10,5 

■  6,5 

•  7,2 

•  4,6 

■  7,6 
10,7 

-  6,7 

■  7-5 

■  4,5 

-  8,4 
•11,4 

■  7,1 

-  4,2 

■  2,6 
3,6 

■  5,4 

•  3,6 

•  4,9 

■  2,7 

■  5,8 

■  1,6 

•  8,7 

■  4,7 

■  5,9 

•  4-8 

■  5,9 
11,2 

■  5,6 

■  8,6 

■  6,5 

■  8,3 
5,0 

-11,9 

■  8,0 


■10,7 
■  7,9 
11,1 
17,8 
•  10,2 


-  7,7 

-  6,2 

-  7,8 
-13,0 

-  7,4 

-  9,8 

-  8,8 

-  9,3 

-  4,6 
-14,2 

-  9-4 

-  6,8 

-  5,6 

-  5,9 

-  6,2 

-  8,5 

-  6,2 

-  7,6 
-12,8 

-  7,6 

-  9,6 

-  5,8 

-  7,8 
-13,6 

-  8,0 

-  8,2 

-  6,4 

-  7,6 
-12,9 

-  7,6 

-  9,7 

-  8,6 

-  8,6 
-12,5 

-  9,0 

-  6,2 

-  5,5 

-  5,7 

-  8,8 

-  5,9 

-  5,7 

-  5,1 

-  5,1 

-  1,7 

-  9,3 

-  5,3 

-  6,5 

-  5,7 

-  6,2 

-  1 1,0 

-  6,2 

-  8,7 

-  7,9 

-  9,2 

-12,5 

-  8,7 


10,3 
10,2 
9,1 
16,4 
•  9-8 
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Månads-  och  årsmedia  av  temperaturen  på  tredje  klassens  s-tationer, 

Moyennes  mensuelles  et  annuelles  de  la  fempérature  aux  stations  de  ordre. 


1921. 


stationer. 
StatioDS. 


Liiu. 
(ionvernemeiit. 


Höjd 
5.  11. 
Altitude. 


Jan. 

Febr. 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Jali 

Ang. 

Bept. 

Olct. 

Nov. 

Dec. 

Ar. 

Anné';. 

7  I 

—  7  6 

- 

1,3 

+ 

4,1 

4-7  4. 

4"  1 1 ,9 

4-  I  7  2 

-1-  It  c 
—  'J,5 

-t-  7  6 

—  (>f> 

— 

6  8 

+ 

1,7 

+ 

6,6 

4"  1 1  0 

I  /I  2 

4- 16  C 

4-  r  c  Q 
^  '  5,7 

-l- 10  6 

— 

5,5 

— 

-  7,4 

— 

1,9 

+ 

2,2 

+  54 

+  9,5 

4- 10,9 

4-12,0 

4-  7,1 

— 

-  6.9 

-  6,2 

— 

11,6 

-11,5 

— 

4,7 

— 

0,2 

+  3,2 

+  7,3 

4-  8,6 

4-  9,6 

4-  4,8 

— 

—  10,2 

—  10,2 

— 

7  1 

—    6  Q 

— 

0,9 

+ 

3,6 

+  6,8 

4-  1 2  c 

-1-  I  "2  I 

-4-   7  0 

_  6,2 

8  1 

- 

1,3 

+ 

2,9 

+  7  ; 
^  /  ,3 

4-7  2 

-f-   0  7 

-j-  10  0 

-t-    C  Q 

—  5,y 

4- 

1,1 

—  6,0 

'4- 

'4 

8  o 

4,y 

+ 

3,5 

+ 

7,6 

4- 1 1  7 

-1-   Q  7 
t  V»/ 

4- 12,6 

-f  12  6 

4-80 

4- 

3,1 

—  17 
ill 

5,5 

4- 

3,9 

8,2 

-  6,5 

— 

0,8 

+ 

1.4 

+  5,7 

+  7,0 

4-  9^7 

4-  9,8 

4-  6^0 

4- 

2,1 

-  4.5 

-  5,7 

4- 

>.3 

5.4 

-  3,0 

+ 

3,9 

+ 

8,0 

+  12,0 

4-11,9 

4-13.6 

4-14,3 

4-  9,8 

4- 

4,9 

-  1,7 

-  3,0 

4- 

54 

1 1  8 

—  1 1 ,4 

d.  I 

2  Q 

-f-  20 

4-  6 
—  0," 

-f-  6  6 

4-82 

4-2  2 

0  Cl 
",7 

—    7  1 

— 

2,0 

8  2 

—  6  d 
".4 

± 

0,0 

+ 

3,0 

4-  7  0 

—  7 ,0 

4-100 

1  '  '-',0 

4-  6,4 

4- 

2,0 

-  ^8 
3," 

4- 

1,8 

12,9 

—  10,0 

— 

3,8 

+ 

0,5 

+  5,9 

+  5,8 

4- 10,0 

4-  9,7 

4-  3,7 

— 

1,9 

-  8,8 

-  9,1 

— 

0,9 

■I  1.3 

-  7.4 

- 

1,0 

+ 

4,5 

+  11,4 

4-11,1 

4-14,7 

4-13,7 

4-  8,2 

4- 

1,2 

-  7,2 

-  8,3 

4- 

2,5 

■12  1 

—  8  7 
0,/ 

— 

3,5 

+ 

1,1 

4-6/1 

T  ",4 

4-6  6 

-t-    Q  S 

'  y>5 

4-  d  •? 

— 

1,2 

—    8  Q 

",y 

— 

0,5 

■  T  C  c 

'do 

—  12  8 

6,5 

3,5 

+  08 

4-   I  7 

4-  1;  6 
1  3," 

4-  6  d 

-4-17 

4,5 

-  11,6 

—  I  I  c 

4,2 

12,2 

—  8,8 

I 

4- 

I  C 

+  6,8 

+  6,9 

4-  10,5 

4-  10,2 

4-  4,8 

O.Q 

-  84 

-  8,9 

0,1 

— 

3,2 

+ 

1,9 

4-7  0 

'  7,3 

4- 1 1  d 

-|-  12,1 

+  i.7 

— 

1.2 

-  8  q 

'-',7 

—   Q  0 

4- 

0,6 

9,6 

-  5,5 

+ 

2,7 

+ 

8,8 

+  14,6 

4-15,6 

4-18,2 

4-18,3 

4-10,7 

4- 

2,2 

-  7,3 

-  7.6 

4- 

5,« 

10,7 

-  7,9 

2,5 

+ 

3,0 

+  7,6 

+  9,2 

4-11,6 

4-11,7 

+  5,8 

1,0 

-  8,7 

-  7,9 

4- 

0,9 

10,3 

  77 

1 .7 

+ 

3  6 

4-  8  t 
—  0,3 

4-126 

4-  T  2  Q 

4-67 

0,4. 

—  8  d 

—  8,2 

4- 

1 

III 

—  8  8 

— 

3,8 

+ 

1,9 

+  6,6 

4-  7  Q 

4- 10,8 

4-    Q  /! 

4-4,8 

— 

1-5 

—   7  1 
7  >J 

—  7  8 

4- 

0,1 

10,1 

-  5^2 

— 

0,4 

+ 

4,7 

+  9^7 

+  11,4 

4-13,8 

4- 12,7 

4-  7,2 

4- 

0,5 

-  64 

-  7,7 

4- 

2,5 

10,4 

-  8,8 

— 

4,1 

— 

0,7 

+  4,5 

+  5,7 

4-  8,8 

4-  8,6 

4-  3,9 

— 

1,0 

-  7,1 

-  8,1 

— 

0,7 

7  c 

7,5 

3,  V 

+ 

1,0 

+ 

5,9 

"h  10,9 

-4- 1  I  Q 

4-  IC  I 

4-178 

-4-  8  c 
—  ",3 

4- 

2,2 

—  An 
4,u 

4- 

4.' 

H,3 

~  13,3 

8,0 

c  I 

b,' 

—   0  2 

4-2/1 

1  3,5 

-4-  e  I 
—  5,3 

-4-   I  0 

d  2 

—  10  8 

—  12  0 

d  ? 

T, 3 

IG  6 

  70 

- 

3^2 

+ 

1,1 

4-7  1 

—  7,1 

-f-  10  0 

4-    Q  c 

—  y,5 

A-    A  Q 

—  4,y 

- 

0,8 

—  70 
7 

—  70 

7  ,y 

4- 

0,1 

10,1 

-10,7 

— 

3,3 

+ 

4,0 

+  9,6 

4-13,3 

4-14,7 

4- 14,1 

4-  7.6 

— 

0,3 

-  9,8 

-  8,8 

+ 

1,7 

■  9,1 

-  6,5 

+ 

2,3 

+ 

10,4 

+  15,7 

4-16,6 

4-18,7 

4-17,7 

4-12,2 

4- 

3,3 

-  7,5 

-  8,9 

4- 

54 

1x6 

— 

3,0 

+ 

2,8 

+  7  c 

—    7 ,3 

-1-  T  2  7 

+  128 

-^  6  Q 

4- 

0,7 

—  10  7 

—  8  1; 

4- 

1,0 

10,4 

2,0 

+ 

4,4 

-4-    Q  2 

4- 1  ?  /I 

-j-  I^^2 

4-  I  yl  0 

4-  8  I 
\  0,1 

4- 

0,9 

—    Q  d 

y,4 

—  8  7 

4- 

2,0 

T  r,  7 
lU,/ 

  07 

9,7 

- 

3,8 

+ 

3,1 

4-76 
—    /  ,W 

4-   Q  7 

-|-  j  2  0 

-4-  I  T  T 
1-11,1 

4-   c  8 

- 

1,3 

—    Q  8 

y,° 

—    Q  7 

y,7 

4- 

0,3 

10  O 

—  6  I 

+ 

0,3 

+ 

6,4 

+ 10  8 

4-  I  7  C 

4-8  7 
i  0,/ 

4- 

1,2 

—  8,0 

—  02 
y,^ 

4- 

2,9 

11,2 

-  sis 

— 

2,8 

+ 

2,1 

+  6,4 

-t-  7,9 

H- 10,0 

+ 10,0 

4-  5,1 

— 

1,0 

-  9',5 

-  94 

— 

0,1 

8,0 

-  4,6 

+ 

2,0 

+ 

8,3 

+  13,3 

4-14,6 

+  17,9 

4-10,5 

4- 

3.0 

-  5,3 

-  5,6 

4- 

5-2 

Tr»  7 

lU,/ 

—   8  2 

2  1; 

—  7  ,j 

+  86 

-f- 1 1  2 

4-60 

0,6 

4- 

0  s 

I  2  /l 

— 

3,8 

+ 

0,9 

~  3,3 

4-67 
—  ^,7 

4"  10  0 

"i"  10  0 

-t-  e  0 

— 

1,1 

—    8  Q 

— 

0,7 

10,7 

-  7,0 

+ 

0,2 

+ 

5,0 

+  8,5 

+  9.1 

4- 13,1 

4-i2;7 

4-  7,8 

4- 

1,4 

-  74 

-  8,1 

4- 

2,1 

12,1 

-  9.3 

— 

3,2 

— 

0,1 

+  3,9 

4-  6,2 

4-  9,0 

4-  8,9 

4-  4,0 

— 

1,1 

-  8,6 

-  9.0 

— 

1,0 

8  0 

—  c  2 

+ 

1,2 

+ 

6,0 

+  9,8 

4"  1 1  2 

4-1/17 

4-178 

4-8  8 

4- 

2,5 

—  d  7 

—  i  6 
3.0 

4- 

3.7 

i6  6 

'4.5 

7,0 

4,0 

4-  0  I 

—  i," 

4-  6,4 

4-61 

4-  16 

— 

4,0 

— 12  8 

—  T  2  0 

4,6 

  n  T 

9.' 

2  7 

+ 

I  I 

4, v 

4-6  6 

4-   0  Q 

4-   n  n 

r  y.y 

-4-    C  I 
^  5,1 

0  5 

—  8  e 

—  0,5 

—  8  8 

0  7 

T  I  /I 

1 1,4 

—  8  I 

— 

4,4 

+ 

1,8 

4-  7  ^ 

4-   Q  I 

4-112 

4-106 

-4-   C  I 
^  5>' 

— 

2,0 

y,' 

—   Q  6 

y," 

± 

0,0 

10,7 

-  S,3 

— 

1,1 

+ 

6,2 

+  11,3 

-M2,5 

4-14,9 

4-13,5 

4-  8,2 

4- 

0,5 

-  7,8 

-  9,5 

+ 

2,7 

12,0 

-  8,0 

4,7 

+ 

1,8 

+  7,0 

4-  9,2 

4- 10,9 

4-  9,9 

4-  4,5 

— 

2,2 

-  9,6 

—  10,0 

0,3 

  7  yl 

7,4 

1  8 
3,° 

2  c 

4-76 

4-   0  c 

4-  1 1  c 
-t- 1 1,5 

4-  TO  7 

4-    c  /I 
+  5,4 

T  C 
1,5 

—  9,0 

—   n  7 
9,7 

4- 

04 

'  5.5 

5,3 

+ 

3,7 

4-  Q  6 

4-  T  ,1  c 
1  '4.5 

T-  '4,4 

4-    7  Q 

/  ,y 

_ 

1,1 

  T  2  c 

y,3 

4- 

0,6 

10.5 

-  8,8 

+ 

0,8 

+ 

8,0 

+  12,0 

4-15,6 

4-18,1 

4-16,4 

4-11,6 

4- 

2,9 

-10,3 

-  9,3 

4_ 

3,9 

13.8 

-12,8 

5,3 

+ 

1,5 

+  6,1 

4-11,3 

4-12,6 

4-12,8 

4-  7,0 

0,9 

-12,3 

-  9,3 

_ 

0,3 

7.7 

-  7.1 

+ 

1,7 

+ 

9,7 

+  14,2 

4-17,7 

4-19,5 

+ 17,9 

4- 13,0 

4- 

3.8 

-  6,7 

-  54 

4- 

5,9 

i8,6 

-19,1 

- 

9,6 

- 

2,0 

+  3,2 

4-  8,4 

4-  9,5 

+ 10,0 

4-  3,7 

- 

4,0 

— 16,2 

-14,7 

- 

4.1 

12,5 

—  12,8 

4,1 

+ 

3,3 

+  8,0 

4-12,4 

4-14,0 

4-13.9 

4-  8,2 

0,2 

-11,9 

-  94 

4- 

0,7 

■3.2 

— 14,6 

d  6 

+  9,9 

4-13,8 

4-14,7 

4-  13,8 

4-  7,5 

0,6 

—  12,0 

-10,7 

4- 

0  7 

i  i,o 

-87 

0  1 

4- 

Q  0 

+ 13,8 

-f-i6,2 

4-18,1 

4- 16,8 

4- 1 1 ,4 

4- 

2  A 

— 10. ^ 

— 10,1 

7  Q 

j.y 

14.4 

-11,6 

ii  2 

-f 

1,6 

+  7,5 

4-11,6 

4- 12,0 

4- 12,1 

4-  6,7 

4. 

0  0 

-11,8 

— 10,2 

0  I 

13. 1 

— 12,0 

A  0 

X  6 

+  9,0 

4-12,8 

4-13.7 

4-13,4 

+  7.8 

4. 

O  7 

-11,5 

-104 

4_ 

0  8 

14,2 

-13,4 

5,5 

, 

3,3 

+  9,4 

4-13,5 

4- 15,0 

4-134 

4-  7,2 

1,9 

— 12,6 

— 10,1 

, 

-r 

0.3 

13.2 

— 10,6 

0,4 

+ 

8,0 

4-12,6 

+ 16,8 

4- 17,0 

4- 16,6 

4- 10,3 

-f- 

1,3 

—  11,1 

-  9,6 

4- 

3,1 

14.9 

-12,3 

4,1 

+ 

1.8 

4-  6.6 

4-  9,8 

4- 12,5 

4- 12,1 

4-  6,3 

1,4 

-«2,5 

— 10,0 

0,5 

10,2 

-  8,0 

+ 

1,5 

+ 

8,8 

4-13,3 

4-17,5 

4-10,9 

4- 

2,8 

-  7,8 

-  6,2 

19.5 

-17,4 

9,1 

2,2 

4-  2,7 

4-  7,3 

4-  8,0 

4-  9,0 

4-  3,5 

4.7 

-16,3 

-14,7 

4.5 

14,2 

-12,3 

3,9 

+ 

3.3 

+  8,3 

4-12,0 

4-13,7 

4-13,3 

4-  7,3 

1,0 

-12,2 

-  9,9 

4- 

04 

13.2 

-13,3 

6,7 

+ 

0,8 

+  6,4 

4-  8,2 

-f  1 1,0 

4-  9,7 

3,4 

-134 

—  11,2 

12,9 

-  9,3 

3,0 

+ 

3,3 

+  7,9 

4- 10,0 

4-13.1 

-1-12,2 

0,5 

-11,8 

-11,8 

14,7 

-13,2 

8,5 

0,7 

+  3,5 

4-  5,3 

4-  8,6 

+  7,8 

4.6 

-12,4 

-12,8 

8,4 

-  5,3 

0,7 

+ 

5,1 

+  9,1 

4- 12,2 

4-14,3 

4- 14,0 

4- 

i.o 

-  7.5 

—  7»! 

-20,5 

'5,7 

6,5 

-  0,8 

4-  2,1 

4-  5,7 

4-  5.1 

8,0 

-18,2 

- 18,9 

13,7 

-12,3 

6,7 

+ 

0,5 

+  4,9 

4-  6,7 

4-  9,8 

4-  9.1 

3-3 

—  12.6 

— 12,0 

Lövånger 


Gäddede - 


Ulvoberg 


Dalliden 


Vallträsk - 


Öjebyn 


Västerbottens 


Jämtlands  306 


Västerbottens  520 


330 


560 


Norrbottens    ]  10 


Johannisberg   j  Västerbottens 


Tärnabv- 


Storinvrheden- 


Högsön. 


Norrbottens 


Holsvattnet . 


Över-Tomeå- 


Vuonatjviken- 


400 


448 


445 


37 


58 


510 


8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Minimum 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  ni. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  ni. 

9  p.  ni. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m 
2  p.  m 

9  p.  m 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 

Maximum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m, 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  P-  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Med.  (Moy.) 

8  a.  ra. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 

Med.  (Moy.) 

8  a.  m. 
2  p.  m. 

9  p.  m. 
Maximum. 
Minimum. 
Med.  (Moy.) 
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Månads-  och  årsmedia  av  temperattiren  på  tredje  klassens  stationer, 
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1921. 


stationer. 
Stations. 


Län. 
Gouvernement. 

Höid 

J3.UJU 

ö.  h. 
Altitnde 

Jan. 

Febr. 

Mars 

A 

Norrbottens 

m 
330 

8  a.  m. 

-13,1 

-13,1 

-  7,7 

+ 

1 

2  p.  m. 

-11,9 

-  9,2 

-  1,6 

+ 

1 

9  p.  m. 

-13,4 

-10,3 

-  5,4 

+ 

Maximum. 

-  8,1 

-  5,0 

+  1,1 

+ 

Minimum. 

—  I  Q  7 

Med.  (Moy.) 

—  12,9 

—  11,0 

-  5,4 

+ 

ji 

375 

8  a.  m. 

—  12,6 

-13,3 

-  5,8 

+ 

2  p.  m. 

-12,8 

-  9,2 

-  1,7 

+ 

9  p.  m. 

-  14,5 

-  12,1 

-  5,3 

+ 

Maximum. 

-  8,6 

-  5,4 

+  0,2 

+ 

Minimum. 

'9>3 



Med.  (Moy.) 

-13.4 

- 1 1'8 

-  4,7 

+ 

415 

8  a.  m. 

— 

— 

— 

+ 

2  p.  m. 

— 

— 

— 

+ 

9  p.  m. 

— 

— 

— 

+ 

Maximum. 

Minimum. 

Med.  (Moy.) 

+ 

» 

360 

8  a.  m. 

-'5.2 

+ 

2  p.  m. 

-15,2 

+ 

9  p.  m. 

-  16,3 

Minimum. 

—  21,1 

Med.  (Moy.) 

+ 

Maj 


Juni 


Juli 


Aug. 


Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

År. 

Année. 

+  5,6 

—  ^.0 

—  I  I  Q 

—  17 

+  8,6 

+  o.x 

— 10,6 

—  117 

+  18 

+  4,3 

—  4,0 

— 11,8 

—  12  1 

+  9,8 

+  1,5 

-  7,3 

-  8,'o 

+  4^5 

+  1.2 

-  7,4 

— 16,2 

-17,0 

-  6,2 

+  5,6 

—  2,7 

—  1 1  Q 

—   0  7 

+  6,3 

-  2,6 

—  1 1,9 

—  1 1  t; 

—  0,6 

+  8,3 

—  0,4 

—  1 1,5 

— 11^ 

'  Dit 

-  2,8 

— 12  0 

— 120 

—  0  8 

+  9,8 

+  1,4 

-  7^5 

-  7^5 

+  4^2 

+  2,5 

-  6,4 

-16,8 

- 16,1 

-  5.7 

+  6,4 

—  2.2 

—  11,8 

+  5,6 

—  1,1 

-  8,7 

—  04 

+  70 

+  01 

—  9,4 

+  5,1 

-  0^8 

-  8,3 

-  9,9 

— 

+  8,1 

+  1,7 

-  5.4 

-  6,8 

+  3,0 

-  2,6 

— 10,9 

-12,7 

+  5,6 

-  0,7 

-  8,3 

-  9,6 

+  3,6 

-  4.2 

+  5,5 

-  1,1 

+  2,8 

-  4,6 

+  0,7 

-10,8 

+  3,6 

-  3.7 

Kvickjock- 


Porjus . 


Suorva- 


Lannavara. 


1,7 
6,0 

2,7 

8,7 
3,8 

2,9 
2,7 

5.3 

2.3 

7,3 
3,1 

3.0 

1,4 
3,6 
1,6 
4,9 
1,4 
1,9 

0,3 
3.2 
0,7 
4.9 
0,3 


+  5,7 
+  10,4 

+  7,1 
+  12,4 
+  0,7 
+  6,9 

+  7,2 
+  9,8 
+  8,2 
+  12,8 
+  1,8 
+  7,9 


3,4 
6,0 

4,6 
7,3 
1.5 
4.3 


f  6,0 

+  9.8 

+  4.4 

-  0,3 

+  5,6 


+  8,1 
+  12,2 
+  9,0 
+  14,4 
+  3,2 
+  9,0 

+  9,9 
+  11,6 
+  10,5 
+  14,7 
+  4,7 
+ 10,2 


7.2 
8,1 
7.0 
9,3 
5,3 
7,1 


+  9,9 
+ 12,6 
+  8,3 
+  4.6 
+  9,3 


+ 12,1 

+  15,7 
+  11,6 

+  18,3 
+  5,8 
+  12,1 

+  12,6 
+  14,8 
+  12,2 
+  17,1 
+  6,1 
+  12,4 

+  9,8 
+  11,5 
+ 10,7 
+  12,4 
+  8,2 
+  10,4 

+  13,1 
+  16,5 
+  12,8 
+  8,0 
+  13,2 


+  n,7 
+  13,4 
+  9.3 
+  15,9 
+  6,3 
+  10,7 

+  11,6 
+  14,2 
+  10,8 
+  16,5 
+  6,9 
+  11,6 

+ 10,0 
+  11,7 
+ 10,0 
+  14,1 
+  6,5 
+  10,3 

+ 10,5 
+  13,6 
+ 10,0 
+  6,4 
+ 10,7 


III.  FEMDAGS-MEDIA  AV  TEMPERATUREN. 


TEMPÉRATUUE  DES  PENTADES. 


1Ö21. 


Meteor,  luktl.    6H  e  band.  1921 
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Femdag s-^nedia  av  Tern 

Températui 


Malmö. 

Lund. 

Kristianstad. 

Karlshamn. 

Kalmar. 

Halmstad. 

Växjö. 

Visby. 

Göteborg. 

Borås. 

Västervik. 

Jönköping. 

Ulricehamns 
Sanatorium. 

Vänersborg. 

1 

Skara. 

1 

Linköping. 

Nyköping. 

Askersund. 

1  Strömstad. 

i 

1 

Jaii.- 

—5  Jan.  

+ 

4,5 

+ 

4,0 

+ 

4,0 

+ 

3,5 

+ 

3,2 

+ 

3,4 

+ 

1,9 

+ 

2,2 

+ 

2,5 

+ 

1.3 

+ 

2,0 

+ 

2,0 

+ 

0,4 

+ 

1,2 

+ 

1,0 

+ 

0,6 

+ 

0,5 

- 

0,3 

+  I 

G 

-10  »   

+ 

5,3 

+  4,6 

+ 

4.9 

+ 

4,1 

+ 

4,2 

+ 

4.5 

+ 

3,7 

+ 

4,1 

+ 

4,1 

+ 

3.0 

+ 

3,8 

+ 

4,2 

+ 

2,1 

+ 

3,8 

+ 

3,3 

+ 

3-1 

+ 

2,5 

+ 

2,4 

+  3 

11 

-15  »    - 

+ 

1,8 

+ 

1,0 

+ 

0.5 

± 

0,0 

— 

0,2 

- 

0,5 

- 

1,7 

+ 

0,2 

- 

1,0 

- 

4-5 

- 

2,4 

- 

2,7 

- 

4,3 

- 

3,5 

- 

6,5 

- 

5,2 

- 

4,6 

- 

7,7 

-  7 

16 

-20  »   

+ 

1,6 

+ 

0,6 

+ 

0,8 

+ 

0,5 

+ 

0,5 

+ 

1,4 

- 

1-3 

+ 

1,9 

+ 

2,3 

- 

0,8 

+ 

0,7 

+ 

0,1 

- 

1,5 

+ 

1,1 

- 

o,  2 

+ 

0,6 

+ 

0,1 

+ 

0,1 

+  2 

21 

»  - 

-25  »   

+ 

2,2 

+ 

1,2 

+ 

1,1 

+ 

0,4 

- 

0,2 

+ 

1,4 

- 

i.i 

+ 

0,1 

+ 

1,4 

- 

2,0 

- 

1,6 

- 

0,8 

- 

2,5 

- 

0,3 

- 

1,6 

- 

2,4 

- 

2,8 

- 

3,5 

±  0 

2G 

-30  »  —    

+ 

2,0 

+ 

0,8 

+ 

0,7 

+ 

0,5 

- 

0,6 

+ 

0,1 

- 

1,5 

- 

0,4 

+ 

0,6 

- 

2,1 

- 

1,8 

- 

1,4 

- 

2,5 

- 

1,4 

- 

2,8 

- 

2,6 

- 

4,1 

- 

4,2 

—  I 

31 

-4  Febr   

+ 

3,2 

+ 

2,9 

+ 

3.0 

+ 

2,4 

+ 

2,1 

3,2 

+ 

2,0 

+ 

1,3 

4- 

3,1 

+ 

1,4 

+ 

1.5 

+ 

1,7 

+ 

0,2 

+ 

1,2 

+ 

0,7 

+ 

0,7 

+ 

0,6 

- 

0,1 

+  0 

5 

Febr 

—9  >     

0,4 

0,6 

+ 

0,4 

+ 

0,1 

+ 

0,2 

+ 

0,1 

- 

1,0 

- 

1,5 

+ 

0,5 

- 

1,1 

- 

0,6 

- 

1,2 

- 

2,3 

- 

0,8 

- 

1,9 

- 

1.7 

- 

1,3 

- 

2,5 

-  ' 

10 

—14  »    

+ 

1,1 

+ 

0,4 

+ 

0,6 

+ 

0,5 

+ 

0,5 

-+ 

1,5 

- 

0,2 

+ 

0,9 

+ 

2,2 

+ 

0,2 

- 

0,1 

+ 

0,8 

- 

0,7 

+ 

1,6 

+ 

0,4 

+ 

0,5 

+ 

0,1 

+ 

0,4 

+  I 

15 

—19  »   

+ 

1,1 

+ 

0,2 

- 

0,5 

- 

0,9 

- 

2,1 

- 

1,1 

- 

3,3 

2,7 

- 

1.4 

- 

5.2 

- 

3.3 

- 

3,7 

- 

4,7 

- 

3,6 

- 

6,3 

- 

3,9 

- 

4,4 

- 

4,5 

-  3 

20 

» 

—24  »   

+ 

0,7 

+ 

0,3 

+ 

0,4 

- 

0,2 

- 

1,5 

+ 

1,3 

- 

2,0 

■ 

0,8 

+ 

i.i 

- 

1.5 

- 

2,2 

- 

1.1 

- 

1,3 

- 

1,4 

- 

3,9 

- 

3,5 

- 

1,4 

- 

2,8 

—  0 

25 

— 1  Mars...   . 

+ 

4,' 

+ 

3,4 

+ 

3,7 

+ 

3,4 

+ 

2,3 

+ 

3,9 

+ 

2,1 

+ 

2,6 

+ 

4,0 

+ 

1.7 

+ 

2,3 

+ 

2,8 

+ 

1,5 

+ 

2,0 

+ 

1,7 

+ 

1,7 

+ 

1,4 

+ 

1,2 

+  3 

2 

Mars 

— 6     »   -.     .. 

+ 

3,5 

+ 

2,7 

+ 

2,9 

+ 

2,9 

+ 

2,3 

+ 

3,2 

+ 

1.4 

+ 

2,3 

+ 

2,6 

+ 

0,9 

+ 

2,1 

+ 

1,3 

- 

0,5 

+ 

1,6 

+ 

0,7 

+ 

1,4 

+ 

1,5 

+ 

1,0 

+  2 

7 

—11   »   — -   

+ 

2,7 

+ 

2,1 

+ 

2,1 

+ 

1,5 

+ 

0,7 

+ 

2,5 

+ 

0,3 

+ 

2,0 

+ 

2,1 

- 

0,4 

+ 

1,2 

+ 

1,3 

- 

0,2 

+ 

1,3 

+ 

0,6 

+ 

1,1 

+ 

1,6 

+ 

1,1 

+  I 

12 

» 

—16  »    

+ 

4,9 

+ 

4,7 

+ 

4,1 

+ 

2,8 

+ 

2,9 

+ 

6,0 

+ 

4,6 

+ 

4,5 

+ 

6,4 

+ 

4,5 

+ 

4,2 

+ 

5,6 

+ 

4,7 

o. 

5,0 

+ 

5,5 

+ 

5,6 

+ 

3,6 

+ 

4,4 

+  5, 

17 

» 

—21  »    

+  6,5 

+  6,3 

+ 

6,6 

+ 

4,9 

+ 

5,0 

+ 

6,9 

+ 

6,3 

+ 

5,4 

+ 

6,1 

+ 

4.9 

+ 

5,9 

+ 

5,4 

+ 

4,0 

+ 

5,2 

+ 

4,8 

+ 

5,6 

+ 

5,5 

+ 

4,9 

+  5, 

22 

—26  »   

+ 

7,7 

+ 

7,4 

+ 

8,5 

+ 

7,7 

+ 

8,3 

+ 

7.2 

+ 

7,3 

+ 

5,9 

+ 

6,5 

+ 

5.6 

+ 

8,4 

+ 

7,2 

+ 

4,7 

+ 

6,2 

+ 

5,6 

+ 

7,1 

+ 

7,4 

+ 

6.5 

+  5, 

27 

» 

—31  »    

+ 

6,0 

+ 

5,9 

+ 

5,9 

+ 

5,2 

+ 

5-9 

+ 

6,1 

_i_ 

4,9 

+ 

5,0 

+ 

5.2 

+ 

4.2 

+ 

6,0 

+ 

5,1 

+ 

3,4 

+ 

4,8 

+ 

3,9 

+ 

4,9 

+ 

5,3 

+ 

3,9 

+  5, 

1 

Api  i 

— .5  April.     

+ 

7,4 

+ 

7,0 

+ 

7,2 

+ 

6.4 

+ 

6,3 

+ 

7.5 

+ 

6.9 

+ 

5,8 

+ 

7,1 

+ 

5.7 

+ 

7,7 

+ 

7,4 

+ 

5,4 

+ 

7,3 

+ 

6,5 

+ 

7,0 

+ 

6,5 

+ 

6,6 

+  7, 

6 

» 

—10  »   

+  6,8 

+ 

6,6 

+ 

6,8 

+ 

6,6 

+ 

4.6 

+ 

7.5 

+ 

5,3 

+ 

4,4 

+ 

8,1 

+ 

5.4 

+ 

4.1 

+ 

3,8 

+ 

4,7 

+ 

5,8 

+ 

5,5 

+ 

5,8 

+ 

4,8 

+ 

5,7 

+  7, 

11 

" 

—15  »    

+ 

7,6 

+ 

7,5 

+ 

7.6 

+ 

7,1 

+ 

7-6 

+ 

7,5 

+ 

6,8 

+ 

7.0 

+ 

6,8 

+ 

5,5 

+ 

7.8 

+ 

6,1 

+ 

5,0 

+ 

6,4 

+ 

5,7 

+ 

6,6 

+ 

6,7 

+ 

6,0 

+  7, 

16 

» 

—20  »   

+ 

5,7 

+ 

5.2 

+ 

5-4 

+ 

4,8 

+ 

4-4 

+ 

6,0 

+ 

3,7 

+ 

4.2 

+ 

5,6 

+ 

2,9 

+ 

3,8 

+ 

3,6 

+ 

2,2 

+ 

4,6 

+ 

3,1 

+ 

3,3 

+ 

3,6 

+ 

3,4 

+  5, 

21 

—25  »   

+ 

8,3 

+ 

8,4 

+ 

8,6 

+ 

8,6 

+ 

7.4 

+ 

9,8 

+ 

8,5 

+ 

8,6 

+ 

9,9 

+ 

8,2 

+ 

6,2 

+ 

6,3 

+ 

7,2 

+ 

7,2 

+ 

7,9 

+ 

7,9 

+ 

8,2 

+ 

8,1 

+  9, 

26 

-30  »   .— -  -  

+  11,5 

+  11,8 

+  11,8 

+  12,0 

+ 

9.3 

+  14.3 

+  12,1 

+ 

9,4 

+ 

15,1 

+ 

13,1 

+ 

9,2 

+ 

9,0 

+  12,2 

+ 

11,5 

+ 

12,1 

+ 

12,4 

+ 

12,3 

+ 

13,1 

+  15, 

1 

Maj- 

—5  Maj  

+ 

8,3 

+ 

8,0 

+ 

8,5 

+ 

7,3 

+ 

8,0 

+ 

9.0 

+ 

8,0 

+ 

6,3 

+ 

8.5 

+ 

6,6 

+ 

7,4 

+ 

6,9 

+ 

6,3 

+ 

7,8 

+ 

6-5 

+ 

7,3 

.+ 

7,4 

+ 

7,8 

+  7, 

6 

-10  »   

+  11,5 

+  11,4 

4-  1 1,0 

+ 

9,8 

+  10,7 

+  11,3 

+  10,9 

+ 

11,4 

+ 

II.3 

+ 

9,6 

+  10,8 

+ 

10,4 

+ 

9,0 

+  10,7 

+ 

9-6 

+ 

1 1,1 

+  10,2 

+ 

10,1 

+  10, 

11 

-15  >'    

+  13,0 

+  13,4 

+  13,0 

+  12,6 

+  12,3 

+  13-8 

+  13,6 

+  11,0 

+  13,4 

+  12,1 

+  12,9 

+  12,0 

+  12,1 

+  13,2 

+  11,7 

+ 

13,9 

+  11,9 

+ 

13,0 

+  12, 

16 

-20  »     

+  14,1 

+  14,3 

+  13,4 

+  13,3 

+  13,3 

+  14.0 

+  14.1 

+  13,1 

+  13,4 

+ 

12,4 

+  13.4 

+  13,4 

+  1 1.9 

+  13,3 

+  12,6 

+ 

13,8 

+  12,5 

+  13,5 

+  12, 

21 

-25  >'    

+  14,2 

+  14,3 

+  13,9 

+  13,3 

+  14,3 

+  14-5 

+  14.6 

+ 

13,4 

+  15,2 

+ 

12,9 

+  15,0 

+  15,1 

+  13.5 

+ 

15,0 

+  13,3 

+ 

15,5 

+  14,5 

+  15,0 

+  13, 

26 

»  — 

-30  »    

+  16,1 

+  15,8 

+  15,0 

+  14,4 

+  15,6 

+ 16,2 

+  15.5 

+  15,9 

+  16,1 

+  14,4 

+  15,7 

+  16,6 

+  14.1 

+  15,5 

+ 

14-9 

+ 

16,4 

+  14,8 

+  15,4 

+  I4,< 

31 

-4  Juni    

+  19,7 

+  20,1 

+  18,7 

+  18,6 

+  18,2 

+  19-6 

+  19.5 

+  17.6 

+  18,0 

+ 

17,9 

+  17,6 

+  15.9 

+  17,4 

+  17,9 

+ 

16,6 

+ 

18,7 

+  17,7 

+  18,7 

+  i6,^ 

5 

Jniii 

-9  >'    

+  16,4 

+ 16,0 

+  16,0 

+  15,5 

+ 16,0 

+  16,6 

+  16,5 

+  13,7 

+  16,2 

+ 

15.5 

+  15,9 

+ 

15,6 

+  14.8 

+  16,6 

+ 

14-8 

+ 

16,8 

+ 

14,8 

+  16,4 

+  15,^ 

10 

-14  »     

+  12,5 

+ 12,6 

+  12,6 

+  12,3 

+  12,6 

+  13-2 

+  11.9 

+  12,9 

+ 

13.3 

+  II, I 

+ 

12,8 

+  12,1 

+  10,4 

+  12,8 

+  11,3 

+ 

12,5 

+  12,0 

+  12,2 

+  13, 

15 

-19  »  

+  12,8 

+  11,9 

+  12,0 

+  11,9 

+  12,5 

+  12,2 

+  11.2 

+ 

11,7 

+  12,8 

+  10,7 

+  11,8 

+ 

II, 0 

+ 

9,9 

+  12,8 

+  10,9 

+ 

10,6 

+ 

1 1,0 

+  11,0 

+  13,^ 

20 

-24  »  

+ 12,0 

+ 

1,4 

+  12,1 

+  12,0 

+  12,7 

+  12,3 

+  11,8 

+ 

12,4 

+  12,2 

+  10,9 

+  12,0 

+  11,6 

+  10,1 

+ 

11.9 

+ 

10,8 

+ 

11,8 

+ 

12,1 

+  11,9 

+  12,3 

25 

»  ■ 

-29  »   

+  1 

5,2 

+  15,2 

+  16,1 

+  15,4 

+  16,0 

+ 

"5.8 

+ 

5,8 

+ 

14,8 

+  15,2 

+  14.1 

+  15,8 

+ 

15,1 

+  13,8 

+ 

14.9 

+ 

13-9 

+ 

15,3 

+  14,8 

+  14,4 

+  14.4 

30 

-4  Juli  

+  15,2 

+  1 

5,0 

+  15.4 

+  15,1 

+  15.6 

+ 

[6,2 

+  15.8 

+  13,9 

+ 

15,6 

+  16,1 

+  14,8 

+ 

15,5 

+  15,2 

+ 

17,1 

+  15,4 

+ 

16,0 

+  i4,5|+  16,2 

+  i5,« 
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— 

3,0 

— 

3,6 

— 

6-3 

— 

5,4 

-  9,9 

—  1 1,1 

— 

'3,3 

— 

11,2 

— 

12,3 

-  3.8 

4.7 

- 

5.9 

5.0 

- 

5,9 

-  9,1 

- 

7,4 

- 

6,0 

- 

10,0 

-- 

8,5 

— 

9.7 

-  8,1 

— 

8,0 

— 

5,4 

— 

11,8 

— 

14-5 

— 

14,0 

—  18,7 

-  18,7 

—  16,2 

'3,o 

— 

12,2 

— 

10,7 

-  16,8 

-  1.4 

1.3 

— 

4,6 

- 

2,9 

- 

2,5 

-  7,4 

- 

4,8 

- 

1,0 

- 

11-7 

- 

4,4 

— 

7.6 

-  3,3 

— 

5,9 

— 

3,8 

— 

2,4 

— 

6,7 

— 

1,3 

-  3,9 

—  0,3 

— 

0,3 

4- 

1,3 

— 

0,5 

—    I  0 

-  1.3 

■ 

1.4 

— 

0,7 

- 

0,6 

± 

0,0 

—  2,1 

- 

2,7 

+ 

0,6 

— 

5.1 

— 

1-4 

— 

1,2 

+  1,0 

— 

0,1 

4 

0,1 

— 

1,7 

— 

1,7 

— 

1,1 

-  4,9 

—  ^.2 

— 

5,2 

4,7 

— 

4.9 

-  6,6 

-  2,0 

+ 

I,' 

+ 

1,2 

+ 

0,8 

+ 

0,6 

—  1,1 

— 

0,7 

+ 

0,1 

- 

6,7 

— 

1,6 

- 

4,5 

—  1,2 

— 

2,9 

— 

5,3 

— 

4,2 

— 

8,8 

— 

7.3 

-  11,6 

—  12,7 

— 

14,2 

'2,7 

— 

12,6 

— 16.7 

-  1,8 

+ 

1,1 

+ 

0,7 

+ 

1,2 

+ 

0,8 

—  1,1 

— 

0,8 

+ 

0,3 

- 

6,9 

— 

2,5 

- 

5,0 

-  1,9 

— 

2,8 

— 

3,2 

— 

5,5 

— 

10,5 

— 

9,0 

—  10,8 

-  '3,1 

—  11, 2 

— 

11,8 

10,9 

— 

9,5 

—  Hl 

-  4.7 

+ 

4.4 

+ 

3.6 

+ 

3.9 

+ 

4.2 

+  2,8 

+ 

3,1 

+ 

4,4 

+ 

1,6 

+ 

2,2 

4 

2,6 

+  2,4 

4 

3,8 

4 

0,4 

4 

0,8 

+ 

0,3 

4- 

1,2 

—    1 .0 

-  1,9 

—  1,0 

— 

1,6 

2,8 

— 

2,6 

-  4.9 

+ 

4,8 

+ 

4.0 

+ 

4.3 

+ 

4.3 

+  3,4 

4- 

3-3 

+ 

4,0 

+ 

1,1 

+ 

3,3 

4- 

2,8 

4  2,9 

4 

2,3 

4 

0,6 

4 

1,8 

4 

0,3 

4 

2,0 

-T  OX 

-  0,5 

—  0,5 

— 

2,3 

j,i 

— 

2,2 

-  2,8 

-  6,9 

+ 

6,9 

4- 

5.8 

+ 

6,5 

+ 

6,7 

+  4.9 

-I- 

5.8 

+ 

6,0 

+ 

2,2 

+ 

4,5 

4- 

2,9 

4  4,7 

+ 

2,9 

4 

0,5 

+ 

2,7 

+ 

0,8 

4- 

2,5 

zb  0,0 

—  0,2 

—  0,9 

— 

2,2 

1,8 

— 

2,6 

—  ^.7 

-  4.4 

+ 

4.6 

+ 

3,8 

+ 

4,5 

+ 

4,1 

+  2,2 

+ 

1.9 

+ 

3,1 

- 

0,8 

4- 

1,8 

4 

0,3 

4  2,0 

± 

0,0 

— 

2,7 

+ 

1,1 

— 

1,5 

— 

0,2 

—  1,2 

-  3,4 

—  å.A 

T-,  J 

— 

7,2 

6,2 

— 

6.3 

—  8,1 

-  7,2 

+ 

6,3 

+ 

6.4 

+ 

7,0 

+ 

6,7 

+  5,8 

+ 

6,2 

+ 

6,8 

+ 

3-3 

+ 

5,3 

4 

3,8 

4-  4,3 

4- 

3,5 

+ 

0,6 

+ 

2,8 

+ 

2,0 

+ 

2,8 

-\-  0,4 

4  0,7 

+  1,0 

— 

0,31  + 

1,0 

— 

0,9 

—  1 ,2  1 

-  6,1 

+ 

4.8 

+ 

6.3 

+ 

5.6 

+ 

4,9 

+  5,6 

+ 

5.9 

+ 

4,5 

+ 

1,8 

+ 

4,9 

4- 

2,6 

+  4,2 

4 

3-3 

4 

0,4 

4 

4-4 

+ 

2,4 

4,5 

-h  IQ 

+  2,6 

4-  2,3 

4- 

1,0 

+ 

1,2 

0,2 

4  0,2 

-  6,7 

+ 

6,6 

+ 

5.5 

+ 

6,1 

+ 

6,4 

+  3.9 

+ 

4,9 

+ 

5,1 

+ 

0,1 

3,0 

+ 

1-4 

4-  3.8 

4 

1,5 

— 

1,0 

4 

3-3 

4 

0,7 

+ 

2,8 

+  1,2 

4  0,7 

+  0.4 

— 

2,1 

0,8 

1,5 

-  0,8 

-  3.8 

+ 

3.7 

+ 

3,9 

+ 

3,4 

+ 

3,3 

+  2,2 

+ 

2,2 

+ 

2,7 

0,2 

+ 

2-3 

+ 

1,0 

+  2,5 

4- 

0,4 

— 

1,6 

4 

1,8 

4- 

0,3 

4- 

1,8 

±  0,0 

+  0,2 

— 

2,0 

2,1 

2,8 

—  0  ^ 

-  8,1 

+ 

8,0 

+ 

8,9 

+ 

7,7 

+ 

7,8 

+  6,5 

+ 

7,1 

+ 

5,2 

+ 

3,6 

+ 

5.8 

4- 

4,7 

+  5.7 

4 

5,0 

4- 

3,3 

+ 

6,4 

4 

4.1 

4 

5,2 

A-    t;  2 

+  4,9 

+ 

2,8 

4- 

2,4 

4- 

1,4 

4-2  4 

-  13.3 

+ 

11,6 

+ 

14,1 

+ 

12,6 

+ 

12,0 

+  12,1 

+ 

12,7 

+ 

9,3 

+ 

8,8 

+ 

11,6 

4- 

10,1 

4  10,4 

+ 

8,3 

+ 

5,1 

4- 

10,7 

+ 

7,9 

+ 

9.6 

-u    c  r, 
'     j»  J 

+  8,0 

4-  8.1 

+ 

5,1 

+ 

4,2 

+ 

3-4 

4  ^.7 

;-  7,9 

+ 

7,8 

+ 

7,2 

+ 

7,6 

+ 

7,2 

+  5.6 

+ 

6,8 

+ 

6,9 

+ 

2,0 

+ 

5,8 

4- 

3-5 

4-  5.9 

4- 

2,8 

— 

1,0 

+ 

5,7 

+ 

1,8 

4- 

6,0 

A-    X  2 

4  3,2 

— 

1,7 

1,2 

1,6 

-  io,6 

+ 

11,8 

+ 

9.7 

+ 

1 1,0 

+ 

11,5 

+  8,3 

+ 

9.1 

+ 

10,1 

+ 

5-5 

4- 

9,8 

4- 

7,3 

+  6,7 

4- 

6,8 

4- 

4,0 

+ 

5,8 

4 

5-7 

4- 

7,2 

4-     A  4 

4  4,6 

4-  4.0 

+ 

1,2 

+ 

0,6 

+ 

0,6 

4-  1.7 

-  13.8 

+ 

12,6 

+ 

11,8 

+ 

«3,9 

+ 

13,2 

+  1 1,2 

+ 

1 3. 1 

+  13.2 

+ 

10,2 

+ 

13,2 

4- 

12,5 

+  9.9 

4- 

9,8 

+ 

6,3 

+ 

9,1 

4- 

7-7 

+ 

9,2 

4-  6,1 

+  7,5 

4-  7,6 

+ 

4,8 

4- 

3,8 

+ 

2,8 

4  4.^ 

-  13,4 

+ 

13.7 

+ 

12,8 

4. 

13.5 

+ 

12,9 

4  11,0 

+ 

'2,3 

+  12,7 

8.5 

+ 

11,5 

4- 

1 1,0 

+  9.0 

+ 

9,9 

+ 

7.3 

4 

8,3 

4- 

9.9 

+ 

10,1 

4-  81 

4  10,9 

4-  10,6 

+ 

8,2 

+ 

6,3  4- 

5,3 

4-  8,1 

•  15,2 

+ 

14,8 

+ 

14,1 

+ 

15.4 

+ 

15.2 

+  13.5 

+ 

14,9 

+  14,3 

+  11,1 

+ 

12,6 

+ 

12,6 

4-  10,9 

+ 

8,5 

4- 

5,0 

+ 

10,4 

4- 

6,8 

+ 

10,3 

-1-  76 

4-  6,7 

4-  6,4 

4- 

4.2 

4- 

4,0 

2,4 

4-  4,9 

-  10,1 

1 

+ 

10,3 

t 

+ 

15,3 

+ 

I  0,0 

+ 

I  D,o 

+  '4,4 

+ 

16,0 

+  16,4 

+ 

11,9 

4- 

15,0 

+ 

15-2 

4-  ' 1,9 

14,1 

1 

Si.  0 

1 1.5 

+  14-3 

+ 

14,0 

"H  120 

+  15,7 

_L 
r 

II.7 

4- 

8,0 

: 

6  Q 

-i-  I?.! 

-  18,2 

+ 

18,1 

+ 

16,8 

+ 

18,8 

+ 

18,4 

+  16,4 

18,0 

+  15,9 

+  13,4 

+ 

15,8 

+ 

14,6 

+  13,0 

+ 

11,6 

+ 

7,9 

+ 

12,2 

4- 

9,9 

+  13,2 

-I-   T  T  2 

4-  10,7 

4"  10,2 

4- 

7,5 

4- 

6,6 

4,5 

4-  8.q 

■  16,5 

+ 

14,8 

+ 

16,3 

+ 

16,1 

+ 

15,2 

+  15.5 

+ 

15,0 

+ 

14,0 

+ 

11,6 

4- 

13.1 

+ 

12,8 

4-  12,2 

4- 

10,3 

+ 

6,4 

4: 

12,0 

4- 

9,7 

+  12,4 

1 0,7 

4-  10,8 

4-    Q  Q 

+ 

7,2 

4- 

5,9  4- 

4.9 

4-  8,6 

•  12,4 

+ 

12,5 

+ 

12,9 

+ 

12,3 

+ 

12,1 

+  ",4 

+ 

11,5 

+ 

10,9 

+ 

7,5 

4- 

1 1,2 

4- 

9,3 

4-  10,9 

4- 

7,9 

+ 

4,1 

+ 

11,6 

+ 

8,6 

+  12,6 

4-  12,4 

+  10,8 

4-  11,2 

8,3 

4- 

7,4  + 

1 

6.2 

4-11,2 

-  II, I 

+ 

11,2 

+ 

12,6 

+ 

1 1,1 

+ 

I  1,1 

+  11,6 

+ 

'0,9 

+ 

10,8 

+ 

7,6 

4 

10,7 

4- 

8,5 

+  10,1 

4- 

7,' 

4- 

2,7 

+ 

10,6 

4- 

7,2 

+  11,8 

4-  12,5 

+  8,7 

4-  8,0 

4- 

6,0 

+ 

6,0 

4- 

4,5 

4-  9,1 

■  12,3 

+ 

12,2 

+ 

",5 

+ 

12,1 

+ 

I  ',5 

+  10,3 

+ 

10,8 

+ 

1 1,2 

+ 

8,9 

4- 

1 1,0 

+ 

9,5 

+  10,1 

+ 

7,8 

+ 

4,3 

4- 

11,4 

+ 

7,8 

+ 

12,1 

4-  12,1 

+  10,4 

4-  10,4 

+ 

8,7 

4- 

7,2 

4- 

6,1 

+  ,J 

■  14,7 

+ 

H.4 

+ 

'4,9 

+ 

14,8 

+ 

•4,1 

+  14,5 

+ 

14,4 

+ 

13.0 

9,5 

4- 

12,9 

4- 

1 1,2 

4-  12,9 

4- 

9,1 

+ 

5,3 

+ 

13,2 

+ 

9,1 

+  13.5 

+  13,7 

4-  10,8 

4-  11,3 

4- 

8.7 

4- 

7,84- 

6-5 

+ 10.7  1 

- 15,5 

+ 

14,6 

+ 

1 

16,7 

15,3 

+ 

14,7 

+  15,1 

+ 

14,6 

+ 

13,2 

+  13.0 

+ 

14,2 

+ 

14,5 

4-  13.2 

12,0 

4- 

6,9 

4- 

14,1 

4 

15-1 

+  15.0'+  14.5  +  16.2 

4-  15,9 

+ 

12,0 

4- 

9,6  4- 

8,1 

4-13,2 

180 


Femdag s-7nedia  av  TemA 

Température  i 


Malmö. 

t-* 

ö 
& 

Kristianstad. 

Karlshamn. 

Kalmar. 

Halmstad. 

Växjö. 

Visby. 

Göteborg. 

Borås. 

e+ 

Ct) 

Jönköping. 

Ulricehamns 
Sanatorium. 

Vänersborg. 

Skara. 

Linköping. 

Nyköping. 

Askersund. 

Strömstad. 

5 

Juli— 

9  Juli—   

-I-I 

6,5 

-fl 

6,2 

-fl 

6,7 

+  17,3 

-fl 

7,8 

+  16,2 

-fl 

7.3 

+  I 

6,0 

4- 

16,7 

4- 

15,3 

4-  16,9 

4- 

17,0 

4- 

15.2 

4- 

16,5 

4- 

15,1 

4- 

16,8 

4- 

15.8 

4- 

16,2 

4- 

I 

16,0 

10 

14  »    

-fl 

7,3 

-fl 

6,8 

-fl 

7,4 

-f  17,8 

-fl 

8,2 

-f  17,2 

-fl 

6,9 

4-  I 

6.2 

4- 

16,3 

4- 

15,4 

4-  17.3 

4-  16,6 

-f 

14,8 

4- 

16,9 

4- 

15.4 

-f 

16,3 

4- 

16,0 

4- 

15.8 

4- 

l6,,S 

15 

-19  »  ..—   

-fl 

8,1 

-fl 

8,5 

-fl 

7.9 

+  i6,3 

-fl 

7,5 

-f  18,1 

-fl 

8,4 

4-  I 

5.2 

4- 

18,7 

4- 

18,2 

4- 

17,2 

4-  17,3 

4- 

17,8 

4- 

18,2 

4- 

16,5 

-f 

17,7 

4- 

16,1 

-f 

17,6 

4- 

17,9 

20 

»  — 

-24  »   

-fl 

6,5 

-fl 

6,o 

-fl 

5,8 

-f  15,7 

-fl 

7,1 

-f  16,4 

-fl 

5.8 

4-  I 

4,9 

4- 

15,4 

4- 

15,0 

4-  15.6 

4- 

15,8 

-1- 

14,5 

4- 

16,1 

-f 

14,8 

4- 

14,8 

4- 

13.9 

4- 

14,7 

-f 

16,6 

25 

»  — 

-29  >'     

-fl 

8,8 

-fl 

9,1 

-fl 

8,7 

+  17.0 

-fl 

8,4 

-f  18,5 

-fl 

8,5 

-f  I 

7.5 

4- 

17,2 

4- 

16,6 

4-  18,7 

4- 

17,9 

4- 

16,1 

4- 

16,6 

4- 

15-9 

4- 

17.2 

4- 

16,6 

+ 

16,5 

4- 

iG,: 

30 

-3  Aug   

-fl 

8,6 

-fl 

8,8 

-fl 

9,3 

-f  17.6 

-fl 

9,4 

-f  18,9 

+  1 

9,6 

4-  1 

9.3 

-f 

18,4 

+ 

17,6 

4-  20,4 

-f 

19,1 

4- 

16,9 

-f 

18,2 

4- 

17,5 

4- 

19.2 

4- 

18,6 

+ 

18,1 

4- 

•7,4 

4  Aug.— 

8  »     

-fl 

5,8 

-f  1 

5,3 

-f  I 

5.4 

-f  15,2 

-f  I 

6,9 

-f  16,3 

-fl 

5,0 

4-  1 

7,2 

4- 

15,3 

+ 

13,9 

+  16,6 

4- 

14,9 

+ 

i^^.i 

+ 

Id,7 

4- 

1^6 
*  0,'-' 

4- 

1  d  Q 

4- 

I  2 

4- 

I  "j  7 
'0,/ 

4- 

9 

lo      »  --   

+  1 

4,7 

A  h 

4,0 

4,1 

+  14,3 

-T  I 

5,4 

-f  H.7 

3,9 

1 

0.3 

1 

-r 

I/I  8 
14,0 

13,0 

4-  15.5 

4- 

13,8 

4- 

12,9 

4- 

14.9 

4- 

13,5 

-f 

14.5 

4- 

15,' 

-f 

•4,5 

+ 

•5,5 

14 

18  »    

-f  I 

3,4 

-fl 

3.4 

-fl 

3,4 

-f  12,3 

-f  I 

4,4 

-f  14,1 

-f 

3,0 

+  1 

5.2 

4- 

14,7 

4- 

13,2 

+  15,3 

4- 

14,1 

4- 

12,5 

j- 

14,5 

4- 

13,5 

-f 

14,8 

4- 

14.9 

4- 

14,0 

+ 

•4.4 

19 

■23  »    

+  1 

6,4 

-fl 

6,2 

-fl 

5,7 

-f  15,6 

-fl 

6,6 

-f  16,5 

-f 

6,2 

4- 

5.6 

-f 

17,8 

4- 

16,2 

4-  15,3 

4- 

14,7 

-f 

16,4 

+ 

16,3 

4- 

15.5 

4- 

16,5 

-f 

15.0 

-f 

16,5 

+ 

•6,3 

24 

-28  »     

-fl 

6,2 

-fl 

5,7 

-fl 

4,9 

-f  14,4 

-fl 

5,2 

-f  15,7 

-f 

4,4 

4-  1 

5.2 

4- 

15,0 

4- 

13,1 

-f 

14.6 

4- 

14,3 

4- 

12,8 

+ 

14,5 

+ 

13.3 

4- 

14,9 

4- 

14,4 

4- 

13.9 

+ 

•  5  ■ ' 

29 

»  • — 

-2  Sept    

-1-1 

3,7 

4-  ] 

3,3 

-fl 

2,4 

-f  11,5 

-fl 

2,9 

-f  12,6 

-f 

0,5 

4-  1 

2,8 

4- 

12,0 

4- 

9,6 

4- 

11,7 

4- 

10,8 

j- 

9,2 

+ 

10,8 

+ 

9,7 

4- 

10,4 

+ 

10,6 

4- 

9.6 

+ 

1 1 ,2 

3  Scpt.- 

-7    »  —   

-f 

3,9 

-f 

3,3 

-fl 

3,5 

-f  13,6 

-fl 

3,9 

-f  13,2 

-f 

2,7 

4- 

2,9 

+ 

12,6 

4- 

11,5 

4-  14,0 

-f  13,0 

4- 

10,9 

+ 

12,9 

+ 

11,8 

4- 

12,6 

+ 

12,9 

4- 

12,5 

+ 

13,4 

8 

»  — 

-12  »   

-f ) 

5.5 

-f  1 

5,2 

-f  ] 

5,2 

+  14,5 

-fl 

5,4 

-f  15,2 

4- 

14,5 

4- 

[5,4 

-f 

15,1 

4- 

13,0 

4- 

15,5 

4- 

14,9 

4- 

13,5 

+ 

•4,4 

+ 

13,5 

4- 
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